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CALIFORNIA  -  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  JANUARY  1963 


Temperatures:   Temperatures  averaged  below  normal 
over  most  of  the  State,  with  negative  departures  of  3°  to 
5°  in  some  central  valley  and  central  coastal  areas.  On- 
ly in  the  northern  Sierras  and  the  Siskiyous  were  average 
temperatures  for  the  month  above  normal.    At  Red  Bluff 
there  were  17  consecutive  days  with  minima  of  32°  or 
colder,  the  longest  such  period  in  a  record  that  goes  back 
to  1877.    Sacramento  set  a  new  record  low  for  the  13th 
and  new  record  lows  for  the  maximum  on  the  26th,  27th, 
and  28th,    A  new  record  for  high  minimum  was  set  on  the 
31st.    Fresno  reported  the  mean  minimum  for  the  month 
and  the  lowest  temperature  for  the  month  to  be  the  cold- 
est since  1949.    New  low  records  for  the  date  were  set  on 
the  12th,    13th,  and  20th.    Record  low  maximum  readings 
were  observed  on  the  27th  and  28th.    A  reading  of  20°  at 
Bakersfield  on  the  13th  was  the  lowest  temperature  ever 
recorded  at  that  station.    Santa  Maria  reported  the  long- 
est period  with  minimum  readings  below  32°,  12  conse- 
cutive days.    A  new  low  temperature  record  for  the  date 
was  set  at  San  Diego  on  the  13th;  the  31°  reading  was  the 
coldest  observed  there  since  1949.    There  was  consider- 
able damage  to  citrus  and  to  commercial  flower  produc- 
tion and  truck  crops  in  some  areas  of  Southern  California 
during  the  month. 

Precipitation:   The  month  was  essentially  rainless  until 
the  last  3  days,  when  substantial  amounts  set  new  3-day 
records  at  some  stations.    Monthly  totals  were  above 
normal  in  the  central  Sierras  and  portions  of  the  central 
valley,  but  elsewhere  they  were  well  below  normal.  Many 
points  reported  the  longest  winter  rainless  period  in  the 
records;  specific  periods  are  noted  below.    Mt.  Shasta 
City  went  for  42  days  without  measurable  rain;  the  long- 
est previous  period  was  23  days.    Red  Bluff  reported  41 
days,  the  longest  so  late  in  the  winter.     Sacramento  went 
for  41  days  without  rain,  but  set  new  24-hour  precipita- 
tion records  for  the  dates  on  the  30th  and  31st.  There 
were  record  high  flows  on  the  Upper  Yuba  River  and  near 
record  flows  on  the  American  River.    There  were  42  dry 


days  at  San  Francisco.    Eureka  reported  the  second  dri- 
est January  of  record.    Burbank  and  San  Diego  reported 
the  lowest  cumulative  precipitation  of  record  for  the  sea- 
son beginning  July  1.    At  Los  Angeles  it  was  the  second 
driest  season,  and  the  driest  since  1904.    At  the  other 
extreme.  Blue  Canyon  reported  the  heaviest  24-hour  pre- 
cipitation ever  recorded  there  in  January. 

There  have  been  54  foggy  days  at  Sacramento  in  the  peri- 
od October  through  January,  to  set  a  new  record.  Wind 
at  San  Francisco  Airport  reached  60  m.  p.  h.  to  equal  the 
record  set  in  1943. 

Storms:    There  were  two  reports  of  funnel  clouds  observ- 
ed in  southern  California  on  the  9th  and  one  observed  on 
the  10th;  none  resulted  in  any  damage.    Cold  weather  and 
strong  winds  caused  extensive  damage  to  citrus,  flower 
crops,  and  truck  crops  in  southern  California  from  the 
12th  through  the  14th.    Wind  was  strong  enough  to  over- 
turn parked  planes  and  house  trailers,  sink  boats,  break 
windows,  and  down  trees  and  power  lines.    Heavy  rain 
and  strong  wind  from  January  30  through  February  1  in 
northern  California  downed  utility  lines,  damaged  con- 
struction projects,  unroofed  buildings,  and  damaged 
homes.    Highways  and  railroads  were  closed  by  flooding; 
homes  and  buildings  were  inundated;  and  two  persons 
were  drowned. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year. 
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24 
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47. 7M 

14. 9M 

31. 3M 

57 

24+ 

4 

13+ 
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41  .9 

-  2.8 

67 

5 

16 

12 
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-  1.10 
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66 

8 
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14 
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4.90 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

COLUSA   I  SSW 

52.1 

29.6 

40.9 
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-  4.1 
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14 
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42.0 
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6 
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12 
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-  2.0 

58 

7 
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0 

0 
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30 
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43.6 

64 

31 

24 

15  + 

659 

0 

0 

18 

0 

5.32 

2.65 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

FOLSOM  DAM 

52.7 

31.7 

42.2 

62 

8 

21 

12 

599 

0 

0 

19 

0 

2.58 

1.85 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

GEORGETOWN  RS 

54. 8M 

29. 8M 

42. 3M 

64 

24+ 

17 

12 

0 

0 

24 

0 

6.23 

3.59 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

GRASS  VALLEY 

55.9 

31.3 

43.5 

-  0.3 

59 

5 

18 

12 

555 

0 

0 

15 

0 

7.12 

-  3.51 

4.75 

31 

T 

T 

29 

3 

2 

2 

HAT  CREEK  PH  1 

49.1 

15.1 

32.1 

-  2.1 

60 

7 

2 

12 

1012 

0 

1 

31 

0 

1.59 

-  1.25 

.86 

30 

4.0 

3 

30 

2 

2 

0 

JESS  VALLEY 

45.5 

15.5 

30.5 

57 

23 

-  7 

12 

1061 

0 

2 

30 

3 

.53 

-  1.26 

.45 

31 

1  .0 

1 

29 

2 

0 

0 

LAKEPORT 

55.4 

27.7 

41.6 

60 

31  + 

17 

12 

722 

0 

0 

27 

0 

5.88 

-  .20 

2.71 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

LAKESHORE 

57.1 

29.2 

43.2 

73 

6 

22 

27 

572 

0 

0 

21 

0 

7.01 

3.50 

31 

3.0 

3 

29 

3 

3 

3 

LAKE  SPAULDING 

49.2 

24.5 

35.9 

2.9 

60 

2  3+ 

11 

11 

862 

0 

0 

25 

0 

11.94 

-  .25 

6.70 

31 

7.0 

6 

29 

3 

3 

2 

MANZANITA  LAKE  // 

44.6 

20.6 

32.5 

55 

24 

3 

11 

998 

0 

3 

29 

0 

2.05 

1.45 

31 

5  .0 

4 

30 

3 

1 

1 

MARYSV 1 LLE 

52.2 

31.3 

41  .8 

-  4.2 

61 

9 

25 

13 

712 

0 

0 

22 

0 

3.50 

-  .49 

2.03 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

MC  CLOUD 

52  .6 

18.4 

35.5 

1.5 

65 

23 

0 

12 

905 

0 

1 

30 

1 

3.56 

-  5.54 

2.55 

31 

9.0 

9 

30 

2 

2 

2 

MINERAL 

47.0 

20. 3M 

33. 7M 

3.2 

61 

23 

8 

12 

955 

0 

2 

30 

0 

5.72 

-  2.89 

4.11 

31 

9.5 

8 

30 

3 

2 

2 

MONTICELLO  DAM 

55.0 

33.8 

44.9 

57 

6 

27 

20+ 

515 

0 

0 

12 

0 

6.23 

4.05 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

46.5 

23.9 

35.2 

1  .9 

58 

24+ 

5 

12 

918 

0 

2 

28 

0 

4.38 

-  1.98 

2.27 

31 

11.1 

8 

30 

3 

3 

2 

NEVADA  CITY 

50.0 

23.2 

36.6 

-  2.5 

62 

6 

11 

12 

872 

0 

0 

29 

0 

6.97 

-  3.15 

4.95 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

ORLAND 

54.7 

29.5 

42.2 

-  2.7 

71 

7 

22 

14 

599 

0 

0 

22 

0 

2.74 

-  1.14 

1.44 

30 

.0 

0 

2 

2 

2 

OROVILLE 

53. 3M 

30. 8M 

42. IM 

62 

9 

24 

14 

704 

0 

0 

21 

0 

3.38 

1.81 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

PARAD 1 SE 

54.8 

31.4 

43.1 

59 

7 

24 

14 

573 

0 

0 

22 

0 

5.80 

2.95 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

PLACERVILLE 

50.6 

25.5 

38.5 

-  1.7 

59 

9 

15 

12 

813 

0 

0 

29 

0 

4.05 

-  3.78 

2.25 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

PLACERVILLE  IFG 

52.5 

36.0 

44.3 

54 

9 

25 

13 

634 

0 

0 

8 

0 

4.11 

2.29 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALI FORNI A 
JANUARY    19  63  ■ 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

"  1 
S  1 
>  E 
<  5 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
5 

o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Total 

o 

s 

on  Ground 

0 

Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  J 

53.9 

23.1 

38,5 

67 

6 

7 

12 

815 

0 

1 

29 

0 

3.33 

2.03 

31 

5.1 

5 

30 

2 

2 

2 

47.6 

15.0 

31,3 

2.5 

6C 

24 

2 

13 

1035 

0 

1 

30 

0 

4.04 

.35 

1.76 

31 

T 

0 

4 

2 

2 

51.0 

15.9 

33,5 

0.5 

61 

25  + 

6 

1  3+ 

971 

0 

0 

30 

0 

4.50 

-  2.71 

2.87 

31 

I 

29 

3 

2 

2 

55.3 

30.6 

43.0 

-  2.5 

72 

6 

24 

14 

578 

0 

0 

21 

0 

3.49 

-  .80 

1.23 

30 

T 

T 

29 

3 

3 

3 

58.6 

32.5 

45.5 

-  0.1 

75 

6 

25 

15 

593 

0 

0 

18 

0 

4.15 

-  3.54 

3.50 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

51.2 

26,0 

38,6 

-  5.7 

60 

3  1  + 

19 

1  3 

81  ] 

0 

0 

29 

0 

2,90 

—  1.64 

31 

.0 

50.4 

31.7 

41.1 

-  5.1 

62 

31 

23 

1  3 

736 

0 

0 

2 1 

0 

4.71 

1.53 

2.09 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

51.9 

33.9 

42.9 

-  4.0 

61 

31  + 

27 

13 

679 

0 

0 

16 

0 

3.65 

.07 

1.70 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

55.6 

36.4 

46.0 

70 

8 

29 

12  + 

584 

0 

0 

6 

0 

4.00 

2.54 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

48. 2^ 

11, 9M 

30. IN 

1.7 

61 

23 

-  8 

12 

1077 

0 

2 

30 

2 

4.14 

-  .80 

2,83 

31 

4.0 

3 

2 

2 

39.6 

17,5 

28.6 

50 

25+ 

-  2 

12 

1122 

0 

7 

31 

2 

7.70 

4.53 

31 

23.6 

22 

30 

4 

2 

2 

57.1 

28,1 

42.6 

-  0.9 

71 

6 

21 

20 

585 

0 

0 

25 

0 

4.27 

.38 

2.27 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

52.1 

30,9 

41.5 

65 

24 

18 

13+ 

721 

0 

0 

19 

0 

17.77 

11.75 

31 

3.0 

3 

29 

3 

3 

2 

56. IN 

35, 6M 

45. 9M 

71 

7 

27 

12 

586 

0 

0 

11 

0 

3.75 

2.52 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

42  .8 

17,1 

30.0 

6.0 

54 

22 

-  1 

12 

1081 

0 

4 

31 

1 

10.25 

1  .64 

5.77 

31 

39.5 

31 

30 

3 

3 

2 

59. 6N 

25, 6M 

42.  6M 

67 

7 

14 

12 

0 

0 

28 

0 

5.81 

2.85 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

53.3 

30,1 

41.7 

-  3.6 

53 

31 

22 

1  3 

714 

0 

0 

23 

0 

9.42 

4.10 

5.23 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

57.7 

31,4 

44.6 

70 

5 

1  5 

12 

628 

0 

0 

17 

0 

4.34 

-  .88 

2.58 

30 

5.0 

T 

29+ 

3 

2 

2 

56. 7M 

30,0M 

43. 4M 

71 

7 

19 

1 1 

664 

0 

0 

25 

0 

4.38 

2.54 

31 

3.4 

3 

30 

2 

2 

2 

53,4 

29,6 

41.5 

70 

6 

23 

19+ 

721 

0 

0 

24 

0 

2.86 

1.40 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

54.2 

28,6 

41  .4 

-  3.4 

68 

6 

22 

20+ 

724 

0 

0 

24 

0 

2.57 

-  1.00 

1.36 

30 

.0 

Q 

2 

2 

2 

53.5 

29,3 

41  .4 

65 

5 

22 

14 

723 

0 

0 

25 

0 

6.54 

3.98 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

53.4 

29.6 

41,5 

-  4.3 

63 

9 

21 

14+ 

719 

0 

0 

23 

0 

4.61 

1.31 

2.71 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

39,2 

-  0.5 

5.32 

-   1  .48 

44.2 

4.6 

24.4 

58 

22 

-15 

12 

1251 

0 

3 

30 

8 

4.03 

2.35 

3  1 

10.5 

5 

4 

4 

2 

2 

46.4 

3.5 

25.0 

56 

22  + 

-19 

12 

1231 

0 

2 

29 

16 

4.27 

2.59 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

41,3 

16.8 

29.1 

0.0 

52 

23 

-  4 

12 

1107 

0 

4 

30 

3 

.83 

-  1.01 

.50 

30 

4.0 

2 

1 

0 

44.5 

9.0 

26.8 

57 

22 

-10 

1  3+ 

1178 

0 

2 

30 

5 

5.71 

3.58 

3  1 

5.5 

4 

30 

3 

2 

2 

41  ,6 

14.1 

27,9 

56 

10 

-  2 

13+ 

1145 

0 

4 

30 

3 

4.03 

3.22 

31 

.5 

T 

29 

3 

1 

1 

41,9 

13,8 

27,9 

53 

31  + 

-  3 

12 

1142 

0 

4 

30 

1 

1.87 

1.00 

31 

T 

0 

2 

2 

1 

43,0 

13,8 

28,4 

-  0.7 

53 

22 

-  6 

12 

1128 

0 

3 

30 

5 

1.39 

-  .84 

.95 

30 

9.0 

5 

30 

2 

1 

0 

43,2 

14,7 

29,0 

53 

22 

-  3 

12 

1109 

0 

2 

30 

1 

10.31 

5.78 

31 

4.7 

5 

29 

3 

2 

2 

43,0 

18,3 

30,7 

53 

25 

~  2 

12 

1059 

0 

1 

28 

1 

8.38 

5.13 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

43,3 

14,6 

29,0 

-  1.4 

57 

9 

-  1 

12 

1 109 

0 

3 

30 

3 

3.61 

1.08 

2.34 

31 

T 

0 

2 

2 

2 

40.9 

18.6 

29,8 

2.9 

48 

10 

-  2 

13 

1084 

0 

3 

31 

1 

5.73 

-  .40 

3.62 

31 

7.0 

9 

30 

3 

2 

2 

43  .2 

8.4 

25 . 8 

0.2 

57 

23+ 

-15 

1 2 

1206 

0 

2 

31 

6 

4.42 

-  1.73 

2.61 

31 

9.0 

5 

30 

4 

2 

2 

42,9 

22.3 

32  .6 

55 

8 

-  6 

12 

999 

0 

4 

28 

3 

7.22 

3.92 

31 

2.0 

1 

4 

3 

2 

2 

28.2 

0.4 

4.75 

1.32 

56  ,4 

44.7 

64 

7 

22 

1  3 

521 

0 

0 

15 

0 

15.97 

9.72 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

54,2 

^  • 

46  .  9 

-  2.5 

63 

7 

33 

1  3 

553 

0 

0 

0 

0 

4.84 

.15 

2.05 

3  1  + 

.0 

0 

3 

3 

2 

55,1 

35.4 

45.3 

64 

31  + 

25 

1  3 

605 

0 

0 

11 

0 

3.63 

1.73 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

62  ,8 

35.0 

48,9 

77 

7 

23 

12 

494 

0 

0 

14 

0 

5.28 

2.57 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

51,5 

34.9 

43,2 

52 

3 1 

24 

1 2 

667 

0 

0 

10 

0 

3.76 

.23 

2.49 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

57,6 

29.8 

43,7 

69 

9 

18 

15 

553 

0 

0 

19 

0 

6.15 

4.55 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

56  ,  2M 

39  .  9M 

48, IM 

56 

14 

32 

1  3 

502 

0 

0 

2 

0 

3.44 

2.18 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

59,8 

29.3 

44,6 

-  4.2 

69 

7+ 

16 

13 

526 

0 

0 

22 

0 

3.89 

1.32 

2.70 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

61  ,6M 

30  .  9M 

46,  3M 

-  2.1 

75 

7 

18 

1  3 

575 

0 

0 

17 

0 

5.99 

3.31 

3.32 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

54,4 

28.9 

41,7 

-  4.4 

65 

9 

21 

20+ 

717 

0 

0 

24 

0 

1  .40 

-  1.51 

.83 

31 

.0 

0 

2 

2 

0 

5  5,6 

32.4 

44,0 

-  3.3 

63 

9+ 

25 

1  3 

644 

0 

0 

18 

0 

10.00 

4.17 

5.37 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

50,8 

32.4 

41,6 

61 

31 

26 

14+ 

718 

0 

0 

15 

0 

3.15 

2.04 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

60.6 

40,5 

50,6 

76 

7 

28 

13+ 

440 

0 

0 

2 

0 

3.05 

1.57 

31 

.0 

0 

4 

2 

2 

61.9 

40,5 

51,2 

75 

5 

32 

25+ 

422 

0 

0 

3 

0 

1  .50 

.83 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

53.8 

37,2 

45,5 

58 

9 

24 

12 

595 

0 

0 

7 

0 

3.62 

2.49 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

49  .  5M 

36  .  5M 

43,  OM 

2,9 

52 

7 

1  8 

12 

576 

0 

0 

7 

0 

1  .58 

-  3.76 

1.28 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

60.0 

^7*Q 

45,3 

70 

8 

1 9 

1 2 

504 

0 

0 

21 

0 

3.95 

2.54 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

54.3 

46,1 

-  1,9 

63 

5 

30 

1 4 

582 

0 

0 

8 

0 

2.58 

-  1.15 

1.37 

30 

.0 

0 

3 

2 

1 

53.4 

43,4 

53 

6 

2  1 

1  3 

651 

0 

0 

15 

0 

1  .88 

1  .41 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

61.9 

7 

44  ,  3 

72 

7 

1 2 

1  3 

633 

0 

0 

24 

0 

4.41 

2.71 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

59.6 

>fi  R 

5n'  1 

44  ,  2 

70 

7 

1  5 

1 3 

638 

0 

0 

23 

0 

3.79 

1.84 

31 

0 

3 

2 

2 

62.6 

45,4 

74 

7 

15 

1  3 

502 

0 

0 

25 

0 

2.91 

31 

:o 

60. CM 

46.  OM 

53, OM 

73 

6 

38 

1  3 

370 

0 

0 

0 

0 

6.12 

2.77 

30 

.0 

0 

3 

3 

3 

52.6 

29.  5 

41.1 

52 

1  0+ 

21 

21  + 

734 

0 

0 

25 

0 

1  .93 

1.18 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

57.0 

21.5 

39.3 

66 

7 

9 

12 

789 

0 

0 

28 

0 

31 

56.1 

35,2 

45.7 

-  2,5 

67 

5 

24 

1  3 

595 

0 

0 

13 

0 

4.46 

.12 

2.17 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

55.3 

oo'^ 

46,9 

55 

5 

30 

1  3 

555 

0 

0 

4 

0 

4.20 

2.48 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

52.0 

40,8 

61 

3  1 

20 

1 1 

744 

0 

0 

20 

0 

5.82 

2.88 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

60,8 

35  1 

48  .  0 

-  1.7 

74 

7+ 

22 

1 2 

521 

0 

0 

1  4 

0 

2.95 

-  .03 

1  .54 

31 

.0 

0 

3 

2 

2 

60,2 

37,3 

48.8 

74 

7 

25 

12 

498 

0 

0 

10 

0 

2.81 

1.38 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

62.8 

25.0 

43.9 

70 

8+ 

12 

14 

548 

0 

0 

24 

0 

8.05 

4.85 

31 

.0 

0 

37,6 

~  3,0 

64 

31 

29 

13 

5  98 

0 

0 

7 

0 

4.47 

.46 

1.99 

31 

.0 

0 

3 

3 

2 

55,4 

45.4 

50.4 

-  0,3 

66 

8+ 

41 

21  + 

445 

0 

0 

0 

0 

3.35 

-  1,20 

1.54 

3  0 

.0 

0 

3 

3 

2 

57,9 

34,0 

46.0 

70 

8+ 

23 

13 

584 

0 

0 

15 

0 

6.10 

3.48 

30 

.0 

0 

2 

2 

2 

57,1 

38,7 

47.9 

-  1,3 

68 

5 

27 

13 

522 

0 

0 

5 

0 

3.99 

1  .29 

2.02 

30 

.0 

0 

2 

2 

2 

62,6 

39*2 

50.3 

-  1,3 

76 

9+ 

1  5 

12 

454 

0 

0 

9 

0 

3.56 

-  .85 

2.30 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

56.6 

47.9 

67 

5 

3  1 

1  3 

525 

0 

0 

2 

0 

2.87 

1.48 

31 

,0 

0 

3 

2 

2 

57. OM 

35  , 1 M 

46.  IM 

-  2,2 

57 

2  5 

1  3 

579 

0 

0 

13 

0 

3.30 

.43 

1.78 

30 

,0 

0 

2 

2 

2 

59.3 

34,6 

47.0 

-  2.0 

76 

7 

22 

14 

554 

0 

0 

12 

0 

7.15 

.31 

4.65 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

54.7 

37,9 

46.3 

63 

3  1 

1 2 

571 

0 

0 

2 

0 

2.62 

1.67 

3  1 

.0 

0 

2 

2 

1 

53.9 

29.  1 

41.5 

65 

6 

20 

14 

721 

0 

0 

25 

0 

3.17 

-  1.12 

2.17 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

58.6 

34.7 

46.7 

70 

8 

26 

14  + 

559 

0 

0 

14 

0 

5.90 

4.10 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

45.7 

-  2.1 

4.41 

.27 

52.2 

32.2 

42.2 

-  3.5 

52 

31 

22 

19 

701 

0 

0 

16 

0 

1.94 

-  .76 

1.15 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

51.7 

29.  1 

40.4 

51 

31 

21 

14+ 

754 

0 

0 

23 

0 

1.83 

1.12 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

58.2 

34.3 

46.3 

0.1 

71 

8 

23 

13 

572 

0 

0 

12 

0 

6.37 

1.32 

3.34 

31 

.0 

0 

2 

2 

2 

55.6 

28,2 

41.9 

-  1.4 

58 

7 

18 

14+ 

709 

0 

0 

25 

0 

7.27 

2.90 

4. 20 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

PLAT  I NA 
f>ORTOLA 
QUINCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDDING  FIRE   STA  2 
ROCKL IN 

SACRAMENTO  WB  AP  R 

SACRAMENTO  WB  C I TY  R 

SHASTA  DAM 

SIERRAVILLE  RS 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RS 

VACAVILLE 

VOLTA  PH 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

W I NTERS 

WOODLAND   1  WNW 
DIVISION 
NORTHEAST    INTERIOR  BASIN 
BOCA 

BR  I D6EP0RT 
CEDARV I LLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOYLE   5  SSE 

FLEMING  FISH  +  GAME 

FORT  BIDWELL 

MEYERS  4  SW 

MONO  LAKE 

SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 

TRUCKEE  RS 

WOODFORDS 

Dl  VI  S  I  ON 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BURLINGAME 

CARMEL  VALLEY 

CROCKETT 

6ILR0Y 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 
HOLLISTER 
K ING  CITY 
LIVERMORE   2  SSW 
LOS  GATOS 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MONTEREY 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

OAKLAND   WB   AP  R 

PALO  ALTO  C I TY  HALL 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NM 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SAN  ANTON  10  Ml SS ION 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JOSE  R 

SAN  LU  I  S  OBI  SPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALNUT   CREEK   2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ASH  MTN 
AUBERRY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALI FORNIA 
JANUARY   19  63 


CONTINUED 


Temperature 


Precipitation 
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57.2 

32.5 

44.9 

2.5 

70 

31 

20 

13 

518 

0 

0 

19 

0 

.12 

-  1.05 

.10 

31 

34.8 

43.6 

58 

8+ 

25 

13 

557 

0 

0 

10 

0 

10.93 

5.84 

31 

56.3 

24.9 

40.6 

70 

31 

9 

13 

751 

0 

0 

26 

0 

.01 

.01 

30 

*9.5 

24.5 

37.1 

0.2 

52 

24+ 

15 

13 

858 

0 

1 

30 

0 

11.39 

1.13 

7.85 

31 

52.5 

33.4 

43.0 

2.5 

52 

9+ 

24 

13+ 

575 

0 

0 

14 

0 

1.25 

-  2.54 

.57 

31 

53.5 

28.9 

41  .2 

55 

9+ 

20 

1  3 

731 

0 

0 

26 

0 

3.06 

1.87 

31 

53. OM 

27. 4M 

40. 2M 

52 

24 

14 

12 

754 

0 

0 

28 

0 

10.25 

5.55 

31 

56.9 

29.8 

43.4 

2.4 

56 

31 

18 

13+ 

554 

0 

0 

21 

0 

1.85 

.45 

.85 

31 

54.5 

27.5 

41.0 

65 

8 

15 

13 

737 

0 

0 

25 

0 

.48 

.25 

31 

52.1 

29.9 

41.0 

4.3 

63 

31 

20 

14  + 

735 

0 

0 

22 

0 

1.68 

.31 

1.22 

31 

54.3 

22.0 

38.2 

0.5 

64 

8  + 

13 

1  3 

825 

0 

0 

28 

0 

9.  30 

2.01 

4.58 

30 

56.7 

27.5 

42.1 

- 

3.8 

65 

8 

21 

14  + 

702 

0 

0 

28 

0 

3.46 

-  2.21 

1  .73 

30 

55. 5M 

30. OM 

42.  8M 

55 

31 

20 

13 

583 

0 

0 

21 

0 

.81 

.36 

31  + 

54.7 

29.7 

42.2 

- 

3.3 

65 

31  + 

19 

13 

598 

0 

0 

23 

0 

2.16 

.13 

.95 

31 

54.7 

30.4 

42.6 

55 

8 

22 

14 
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0 

0 

21 

0 

2.41 

1.23 

30 

42  .6 

25.1 

33.9 

1.9 

53 

24 

12 

13 

957 

0 

3 

30 

0 

11.33 

3.48 

5.57 

31 

56.0 

23.0 

39.5 

74 

8 

8 

13 

781 

0 

0 

26 

0 

1.10 

.67 

30 

44.1 

26.6 

35.4 

56 

8 

11 

13 

909 

0 

2 

25 

0 

10.07 

6.27 

31 

56.1 

27.5 

41  .8 

- 

3.4 

55 

9 

15 

13 

709 

0 

0 

24 

0 

1.19 

-  .35 

.55 

31 

51. 9M 

24. 5M 

38. 3M 

1.0 

50 

25 

15 

12 

823 

0 

0 

28 

0 

6.51 

.50 

4.39 

31 

44.3 

22.8 

33,6 

3.4 

52 

23+ 

7 

12 
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0 

1 

31 

0 

54.2 

33.0 

43.5 

- 

1  .6 

55 

7 

15 

12 

563 

0 

0 

12 

0 

2.91 

-  .18 

1.88 

31 

57.8 

39.9 

48.9 

- 

0.7 

72 

7 

28 

12 

492 

0 

0 

4 

0 

.62 

-  1.50 

.31 

31 

62  .6 

28.5 

45.5 

73 

23 

14 

14 

596 

0 

0 

20 

0 

4.83 

3.28 

3  1 

54.6 

29.2 

41.9 

66 

10 

20 

13 

712 

0 

0 

24 

0 

.51 

.26 

31 

56.6 

35.4 

46.0 

65 

31  + 

23 

1 

581 

0 

0 

11 

0 

1.02 

.69 

31 

52.9 

27.1 

40.0 

53 

10 

17 

12 

767 

0 

0 

24 

0 

1.19 

.66 

30 

53.8 

29.5 

41.7 

3.7 

53 

31+ 

21 

13 

714 

0 

0 

26 

0 

1  .94 

.59 

1.15 

3  1 

56.7 

30.5 

43.5 

3.0 

57 

7 

21 

12 

554 

0 

0 

20 

0 

2.74 

.07 

1.58 

31 

57.3 

29.3 

43.3 

2.5 

58 

7 

19 

1  3 

664 

0 

0 

23 

0 

1.65 

•  7 1 

.99 

3  1 

51.7 

28.8 

40.3 

- 

4.4 

55 

31  + 

19 

13 
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23 
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.41 

1.33 

31 

54.3 

30.3 
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- 

3.3 

65 
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19 

13 

597 

0 
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29.8 
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3.4 
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18 

13 

708 
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30 

51.5 

29.5 

40.5 

52 

31 
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0 

0 

24 

0 

1  .35 

.  75 
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57.8 

34.8 

45.3 

- 
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74 

31 

19 

13 
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10 

0 

T 
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T 

3  1 

54. 2M 

29.  5M 
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3.0 

63 

31 

21 

21 

709 

0 

0 

23 
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1.24 
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52.3 

32.1 

42.2 

- 
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52 

31  + 

22 

13 

700 

0 

0 
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-  1.28 
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51.9 

29.3 

40.6 

5.5 

54 

31 

18 

13 

745 
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27. OM 
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8 
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44.8 
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- 

2.6 
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0 
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11 
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.62 

1  0 

45. 5M 

14. 5M 
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57 

2  3+ 

-  1 

12 

1078 

0 

1 

29 

1 
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35.6 
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10 

14 
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37.7 
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58.9 

24.9 

41.9 
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14 
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0 

0 
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48  .0 

22.7 

35.4 

60 

7 

8 

13 

911 

0 

1 

29 

0 

.  94 
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53.9 

31.5 

42.7 

68 

23 

20 

13 

685 

0 

0 

16 

0 

1.11 
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52.5 

41.7 

52.2 

1.4 

77 
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3C 

14 
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54. 3N 

42.  8M 

53. 6M 
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27 

13 
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1 

0 
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64.3 

36.5 

50.4 
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24 
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446 
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31 

63.8 

47.0 

55.4 

0  .5 

83 
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34 

13 
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31 

54.8 

43.6 

54.2 

1  .8 

82 

7 

25 

13 

327 

0 
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1 

0 

.29 

-  1.70 

.29 

31 

53.7 

46.7 

55.2 

1.8 

81 

7 

3C 

13 

295 

0 

0 
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0 

.62 

-  2.04 

.56 

31 

52.9 

48.3 

55.5 

0.2 

77 

7 

34 

13 

286 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  2.55 

.48 

31 

59.0 

39.0 

49.0 

59 

23 

21 

13 

488 

0 

0 

4 

0 

.98 

-  2.59 

.81 

10 

40.1 

24.5 

32.4 

62 

24 

C 

13 

1  006 

0 

6 

28 

0 
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.72 

31 

50.7 

32.5 

41.5 

52 

23 

15 

12 

716 

0 

1 

16 

0 

1.54 

1.31 

31 

No.  of  Days 


BAKERSFIELD  WB  AP  R 

BALCH  PH 

BUTTONW I LLOW 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COALINGA 

CORCORAN    IRRIG  D I  ST 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS   5  SSW 

FRESNO  WB  AP  R 

FRIANT  GOVT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

IDR  lA 

KERN  RIVER   PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  5TA 
KNIGHTS  FERRY   2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LOS  BANOS 
MADERA 

HANDEVILLE  ISLAND 
MAR ICOPA 

MERCED  FIRE   STA  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PORTERVILLE 

POSEY   3  E 

SALT  SPRINGS  PH 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

STOCKTON  FAA  AP 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAP I 

TEJON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

VISALIA 

WASCO 

YOSEMITE  NP 
DIVISION 
SOUTH  COAST  DRAINAGE 
ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 
BON  I TA 

BURBANK  WB  AP  R 
CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 

CORONA 

CULVER  CITY 

CUYAMACA 

DRV  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
FONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 
HENSHAW  DAM 
IDYLLWILD  RS 
JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

MILL  CREEK  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MT  WILSON  FC   3388  // 


1.8 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
5.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 


.0 
.0 
.0 


1.3 
.0 


.0 
.0 

3  .11 
.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


Temperature 


Station 

Averoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

%> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 
0 

a! 
0 

* 
0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Mox.  Depth 

on  Ground 

Date 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1. 00  or  More 

^  e 

»  < 

S  t 
"  " 

S  J 

°  ~ 

0  ai 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

51.2 

44.7 

53.0 

-  0.9 

72 

3  3 

367 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  2.22 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANS  1 DE 

43.8 

54,3 

78 

7 

31 

1  5 

325 

0 

0 

2 

0 

.03 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

67.0 

34.8 

50  .  9 

0.7 

81 

^ 

22 

1 3 

427 

0 

0 

15 

0 

3.00 

-  1.31 

2.58 

.0 

0 

2 

1 

1 

OXNARD 

54.0 

42.8 

53.4 

0.1 

78 

7 

33 

14 

3  55 

0 

0 

0 

0 

.41 

-  2. -92 

.36 

Tl 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

52.3 

31.8 

42.1 

65 

2  3 

1  3 

1 3 

705 

0 

0 

16 

0 

.77 

.40 

Tl 

1  .0 

1 

2 

3 

0 

0 

PASADENA 

65.0 

42.5 

53.8 

0.6 

78 

7 

27 

13 

340 

0 

0 

2 

0 

.48 

-  3.85 

.40 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

PERR 1 S 

54. IM 

32.  5M 

48  .  3M 

78 

7 

1 7 

1 4 

512 

0 

0 

13 

0 

T 

T 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   ARGUELLO  WB  R 

50.3 

38.7 

49  .  5 

-  0.2 

77 

2  5 

1 4 

471 

0 

0 

10 

0 

.71 

-  1.54 

.47 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

POMONA 

64.2 

35.9 

50.1 

0.5 

77 

2  1 

1  3 

452 

0 

0 

10 

0 

•  55 

-  3.11 

.46 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAMONA  SPAULOING 

63.0 

36.5 

49  .  8 

73 

2  3+ 

1 9 

1  4 

457 

0 

0 

12 

0 

.79 

.37 

.0 

0 

3 

0 

0 

REDLANOS 

53.0 

38.0 

50.5 

0.0 

75 

7 

24 

1  3 

440 

0 

0 

7 

0 

.38 

-  1.94 

.35 

n 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

53.9 

37.7 

-  0.5 

73 

434 

0 

0 

10 

0 

.17 

-  1.80 

.15 

3  1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE   CITRUS   E   S  R 

54.0 

37.  1 

50.6 

75 

24 

13 

:  ^ 

437 

0 

0 

4 

0 

.10 

.10 

1  0 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

59.5 

40.2 

49.9 

74 

29 

:^ 

462 

0 

0 

1 

0 

1.24 

-  3.97 

.91 

•  0 

0 

2 

1 

0 

SAND8ERG  WB  //R 

47.6 

33.2 

0.5 

54 

1  ^ 

757 

0 

2 

1 0 

0 

.07 

-  2.48 

.05 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN   DIEGO   WB   AP  R 

63.8 

45.  3 

-  0.4 

81 

299 

0 

0 

1 

0 

.11 

-  1.90 

.05 

0 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

56. 3M 

42.5 

1.1 

77 

3 1 

W 

323 

0 

0 

1 

0 

.90 

-  2.51 

.90 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SAN  GABR IEL   FIRE  DEPT 

66.0 

41.3 

79 

345 

0 

0 

4 

0 

.34 

.32 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JACINTO 

65.5 

32.7 

4Q1 

-  0.1 

80 

485 

0 

0 

14 

0 

.05 

-  2.10 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

60.7 

49.0 

0.4 

75 

^ 

14 

305 

0 

0 

0 

0 

.40 

-  1  .91 

.35 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

55.8 

44.  1 

2.0 

83 

14 

305 

0 

0 

1 

0 

.10 

-  2.80 

.10 

Tl 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

55.0 

42.0 

0.9 

79 

79 

1  ^ 

350 

0 

0 

1 

0 

1.79 

-  2.03 

1.65 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

62.5 

39.2 

50  9 

74 

26 

432 

0 

0 

8 

0 

2.24 

1.54 

31 

.0 

0 

3 

2 

1 

SANTA   MARIA   WB   AP  R 

62.1 

35.5 

49.3 

-  0.9 

76 

7 

23 

13 

477 

0 

0 

12 

0 

1.03 

-  1.81 

.54 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

61.9 

48.0 

55.0 

84 

7 

36 

13 

308 

0 

0 

0 

0 

.45 

.45 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  PAULA 

62. 8M 

38. OM 

50. 4M 

74 

21 

27 

20 

451 

0 

0 

5 

0 

.70 

.68 

31 

.0 

0 

I 

1 

0 

SUNLAND 

64.1 

39.3 

51.7 

78 

7 

28 

13 

405 

0 

0 

7 

0 

.45 

.44 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

TORRANCE 

54.5 

h2.6 

53.5 

0.6 

80 

7 

29 

13 

348 

0 

0 

2 

0 

.42 

-  2.25 

.42 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

56.1 

39.8 

53.0 

0.4 

82 

7 

28 

20+ 

367 

0 

0 

6 

0 

.01 

-  2.58 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

Tw 1 tchell  dam 

63.9 

36.0 

50.0 

79 

^ 

24 

450 

0 

0 

10 

0 

1.01 

.85 

^  J 

.0 

0 

2 

1 

0 

UCLA 

51.7 

48.5 

55.2 

75 

7 

36 

1  3 

301 

0 

0 

0 

0 

.39 

.35 

3  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

upland   3  N 

51.8 

36.9 

^^•^ 

77 

~L 

25 

1  3 

477 

0 

0 

8 

0 

1.55 

1.20 

1 0 

.0 

0 

2 

1 

1 

V 1 STA   2  NNE 

54. 7M 

40.  2M 

80 

2 1 

!  ^ 

379 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

J? 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

59.1 

25.7 

42.9 

-   1  .3 

71 

2  3 

1 1 

1  3 

577 

0 

0 

21 

0 

.55 

-  2.09 

.24 

1 1 

.0 

0 

3 

0 

0 

YORBA  LINDA 

65. 3M 

M 

80 

0 

0 

1 

0 

.56 

-  2.36 

.28 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

0 

49.8 

-  0.9 

.61 

-  2.64 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BACKUS  RANCH 

58.3 

28.  1 

72 

1  ^ 

567 

0 

0 

21 

0 

.05 

.05 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKER  9  NNW 

58.3 

31.0 

44  7 
• 

58 

30 

1^ 

622 

0 

0 

18 

0 

•  07 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

barstow 

58.9 

28.3 

69 

2  5 

653 

0 

1 

23 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT    1  E 

58.9 

35.7 

59 

^ 

23 

14 
1  ^ 

539 

0 

0 

1  3 

0 

•  57 

.51 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

B  1  SHOP   WB   AP  R 

56.0 

15.9 

-  0.3 

69 

:  ^ 

877 

0 

0 

29 

0 

3^22 

2.23 

1.67 

30 

.0 

0 

2 

2 

b 1 inUr    UNIUN  LftKolUt 

41. 9M 

21. 8M 

3 1  •  9M 

54 

2  2 

2 

1 2 

1019 

0 

2 

31 

0 

* 

65.4 

35.0 

-  2.4 

76 

3 1 

2  2 

453 

0 

0 

14 

0 

.0 

0 

Dl   VTUCT     CAA  AD 

52.8 

37.8 

77 

13 

446 

0 

0 

9 

0 

•  55 

.45 

.0 

0 

0 

0 

□  nODC/lA     CDD/"C     ■a  UMC 

BUKKtuU    iKKOb    i  MNt 

5  5.9M 

3  5.0M 

73 

7S 

14 
1  A* 

445 

0 

0 

10 

0 

•  07 

.07 

.0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

55.5 

35.6 

Alt 

-  3.3 

73 

7S 

2 1 

438 

0 

0 

1 0 

0 

•  04 

-  .29 

.04 

.0 

0 

0 

0 

CANT  1 L 

59.9 

22.7 

70 

9S 

vL* 

725 

0 

0 

25 

1 

•  20 

.20 

Tl 

.0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

59.4 

30.0 

72 

2  5 

1 3 

523 

0 

0 

19 

0 

•  06 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

M 

9.5 

M 

13^ 

0 

3 

30 

3 

•  22 

.15 

^T 

.0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

50.4 

41.  OM 

SO  7M 

68 

1  ^ 

438 

0 

0 

4 

0 

•  31 

.31 

•  0 

0 

0 

0 

El  CENTRO  2  SSW 

56.4 

35.4 

SI  A 
\' 

-  2.2 

74 

20 

1  ^ 

416 

^ 

0 

8 

0 

•  00 

-  .39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

F  A  1 RMON  T 

53.3 

33.5 

-  0.1 

57 

552 

0 

1 

9 

0 

.03 

-  3.11 

•  03 

•  0 

0 

0 

0 

HA  1  WEE                      ri  r, 

51.8 

25.0 

384 
• 

-1.4 

52 

74+ 

1  ? 

IT 

814 

0 

0 

28 

0 

.97 

.02 

.52 

Tl 

.0 

0 

1 

0 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

62.5 

35.4 

72 

24 

1  A 

492 

0 

0 

1  5 

0 

.15 

.15 

3 

.0 

0 

0 

0 

1 MPER \ AL 

65.5 

38.4 

-  2.1 

73 

7S 

1  A 

397 

0 

0 

7 

0 

.06 

-  .31 

.06 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

66.0 

34.  7 

50  4 
* 

74 

7S 

7  1^ 

14* 

445 

0 

0 

1 1 

0 

.14 

.14 

.0 

0 

0 

0 

1  M  Pl  C  D  C  M  ri  C  M  1"  c 

1  iNUtrtlMUtNLt 

M 

22.  7M 

64 

0 

0 

27 

0 

2.21 

1  .43 

1.51 

3  1 

.0 

0 

2 

1 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

68.5 

35.4 

-  2.1 

80 

ft 

J: 

2 1 

70 

396 

0 

0 

10 

0 

.13 

-  .37 

.13 

.0 

0 

0 

0 

1  N  YOK,  E  R  N 

58.4 

24.5 

41  5 

68 

IT 

:  ^ 

726 

0 

0 

26 

0 

.15 

.09 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

61.3 

38.9 

50* 

70 

74 

:  ^ 

453 

0 

0 

8 

0 

.34 

.34 

T 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

44.4 

27.1 

57 

7S 

in 

9  00 

0 

2 

28 

0 

1.71 

.89 

1 0 

1 

3 

2 

0 

LANCASTER 

58.2 

26.0 

-  *  1 

69 

701 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

L L ANO  Shawnee  hills  rch 

55.1 

33.3 

44*7 

55 

534 

0 

0 

1 1 

0 

.09 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

LUCERNE   VALLEY    1  SSW 

58.2 

25.9 

69 

IT 

587 

0 

0 

24 

0 

.28 

.28 

3 

.0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

65.4 

35.  7M 

f  Aft 

76 

14 

444 

0 

0 

11 

0 

.05 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

52.5 

37.0 

62 

1 3 

521 

0 

1 

6 

0 

.34 

.32 

3 

.0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

50.3 

27.3 

53 

804 

0 

2 

22 

0 

.35 

.31 

.0 

0 

0 

0 

51.2 

37.8 

49*5 

73 

?3 

14 

473 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

D  A  \  MH  A  1  F 

58.1 

29.2 

43*7 

-  0.8 

71 

13 

557 

0 

0 

21 

0 

.02 

-  1.71 

.02 

3 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

57.9 

24.9 

41.4 

70 

25 

3 

13 

726 

0 

0 

22 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

55.5 

38. 7M 

52. 7M 

-  1.2 

76 

7 

22 

14 

371 

0 

0 

9 

0 

.06 

-  1.20 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

60.8 

39.5 

50.2 

71 

30 

27 

14+ 

450 

0 

0 

5 

0 

.07 

.07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

54.2 

34.0 

64 

1 3 

1 3 

541 

0 

0 

11 

0 

.34 

.22 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SQUIRREL    INN  2 

44.6 

29.1 

35.9 

-   1  .9 

55 

25 

9 

13 

854 

0 

2 

17 

0 

1.88 

-  5.58 

.83 

31 

1.8 

T 

3 

3 

2 

0 

THERMAL   FAA  AP 

55.9 

35.4 

51.2 

78 

7 

21 

14 

419 

0 

0 

11 

0 

.05 

.04 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

57.8 

25.2 

41  .5 

-  3.5 

70 

31 

11 

13 

721 

0 

0 

27 

0 

.17 

-  .59 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

twEntynine  palms 

59.6 

32.5 

46.1 

73 

31 

21 

14+ 

579 

0 

0 

16 

0 

.51 

.51 

3 

.0 

0 

1 

1 

0 

VALVERMO  RS 

58.2 

M 

M 

69 

25 

12 

13 

0 

0 

0 

.05 

-  1.91 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

victorville  pump  plant 

57.8 

26.2 

42.0 

72 

26 

9 

13 

703 

0 

0 

24 

0 

.06 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

WH 1 TE  MOUNTA 1 N  1 

35.7 

8.8 

22.3 

50 

22 

-11 

12 

1316 

0 

8 

31 

4 

1.09 

.84 

31 

14.0 

14 

31 

2 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

25.7 

11.5 

18.7 

41 

22 

-  5 

13 

1429 

0 

25 

31 

4 

1.75 

1.40 

31 

18.0 

17 

31 

3 

1 

1 

Dl VI  SI  ON 

44.1 

-  1.5 

.43 

-  .93 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ACTON  ESCONOIOO  FC261Be 
AOELAriTO 
ADIN  RS 
ALAMO  1  N 

ALDERPOINT  | 

ALISO  CN  OAT  MT  FC446 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FISREBOARD  MILLS 
ANTIOCM  PUMP  PlT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC   508  C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AUBERRV 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BACKUS  RANCH 
BAKER  NNW 

BAKERSFIELO  W6  AP  I 

6ALCH  PH 

BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 

BARSTOW 

BEALE  AFB 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   I  E 
BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BIG  BAR  RS 
6IG  BEAR  LAKE 

eiG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  BEND  RS 

eiG  DALTON  DAM  FC  223  BE 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  OE 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2//R 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  5W 


'/R 


BLUE  CANYON  WB  AP 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 

8LYTHE  FAA  AP 
BOCA 

BONITA 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
BORREGO  DESERT  PARK 
80RREG0  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 

80U0UET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

8RANSC0MB  2  NW 

BRAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
BR  IDGEPORT 
8R1DGEVILLE  4  NNW 
BROOKS  FARNMAM  RCH 


RS 


CHITTENDEN  PASS 
I  CHULA  VISTA 
I  CITRUS  HEIGHTS 


3.221 
6.07 


BRUSH  CREE 
BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  I 
BULLARDS  BAR 
BURBANK  FIRE  DEP  FC  226Bj 

BURBANK  WB  AP 

BURLINGAME 

eURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 

BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NM  I 
CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CAN6Y  11  SW 

CAN6Y  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEU  VALLEY 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDARVILLE 
,  CENTERVILLE  PH 

CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 
I  CHICO  EXP  STATION 


7,67 
5.00 
7.50 
e.45 


3.06 
13.48 
3.14 
.83 
6.36 

S.28 
•  85 
10.26 
4.29 
3.93 

5.08 
T 

4.63 


.10 
.07 
.37  ,01 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


•38     .10  •OZ 


•44  .12 
1.67 


.53  4.63  5.38 
1  .15 
.65|  1.12 
.24 


3.03 
.18  4,20 
.07  1.26 

T 


.39 
,75 
3,34 

2.86 

2.78 
.06 

.05 


,02  1.54  2. 


1.80 

.35    1.37  5.26 


•15  1.19 
2.01 


1.53 
4.25 


2.35 
2.65 


2.59 
l.*9 
1.59 


•11  2,77  ■ 
.08  2.05  ; 
.26  2.94  ' 
,18  2.33  ! 


1,73 
1.77 
.91 
2.51 


.58 
7.85 

1.35 

3.36 


.19  1.85  : 
.30  2,16  ; 
.06  2,52  ; 


.01  3.59 
.41  1.88 

.31  2, 


6.66 
1.92 
.92 


wing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JANUARY   19  63 


Day  of  Month 


CLAREMONT  FC  230D 
CLAREMONT  POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RANCH 
CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE  3  SSE 
COALINGA 
COALINGA  14  WNW 
COBB  2  NW 

COHASSET   1  NNE 
C0L6YS  FC53D 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COYOTE  WELLS 

CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE  3.07 
CROCKETT  3.78 

CRYSTAL  LAKE  FC  2a3C  1.25 
CULVER  CITY 

CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  R5 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC12BB 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  / 
ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  8  SSW 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE  1  WNW 
FINLEY  1  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTMILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 

FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  we  AP 
FRIANT  GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARSERVILLE  4.20 
GARDEN  VALLEY  2  S  3.49 
GASQUET  RS  3.48 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS  6.23 
GERBER  RANCH  '  4.64 

GIANT  FOREST  11.33 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  F  C  185  1,09 
GLENNVILLE  !  1.10 

GOLD  RUN  '  S,95 


10     U     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


.08     .35  .23 


.01  .54 
.13 


.12   1.60  2.10 


.08  1.73  ; 
T  T 
T  .40   1.14  : 

.45  2.95  3.60  ; 


.16  1.40  1.52 


.170  .30  4.00 


.12  2.03  3.64 


.48  2.71  : 
.11  1.19  : 
.46  .73 


.70  1.40  2.10 
.07  1,24  2.17 
.43     .59  1.96 

,15    U60   1.75  2,05 


,55 
.43 

.26  3,93|  4.76 


iB  lollowing  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13  14 


15 


1 

1 

30 

31 

.03 

3.77 

6.27 

.07 

.21 

.24 

.15 

2.22 

4.75 

.70 

1**22 

4,13 

.60 

1  .30 

.12 

1.34 

2,85 

2.96 

5  .25 

3.03 

2.86 

.  59 

.67 

.35 

.62 

U17 

2.16 

2.02 

3.36 

2.66 

.10 

.35 

.65 

.05 

,96 

1.65 

.Oi. 

.15 

1.00 

.02 

1.17 

1.23 

.04 

1.10 

2  .40 

T 

.36 

.  73 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  fiS 
GROVELANO  RS 
GUERNEVlLLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 


HA 1 WEE 

97 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3 

44 

.09 

HAMILTON  AFB 

e 

24 

T 

HANFORD 

1 

19 

T 

HAPPY  CAMP  RS 

Z 

69 

.03 

HARRIS  GAGING  STA 

1 

19 

HARRISON  GULCH  RS 

2 

42 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  QAM 

3.5A 

HAT  CREEK  PH  I 

1 

59 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

15 

•  15 

HAYFORK  RS 

2 

79 

.12 

HEALDSBURG 

10 

75 

HEALDSBURG  2  E 

6.63 

•  01 

.01 

HEMET 

15 

.12 

HEN SHAW  0AM 

.12 

HERNANDEZ  2  NW 

3 

12 

HESPERIA 

17 

•  17 

HETCM  HETCHY 

6 

51 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3 

53 

HILTS 

17 

•  03 

HOBERGS 

9 

68 

HOEGEES  FC  60A 

1 

73 

HOLL I STER 

3 

69 

T 

HONEYDEW  2  WSW 

8 

20 

•  05 

HOOP  A 

1 

95 

•  02 

T 

•  02 

HOOPA  2  SE 

2 

31 

T 

.04 

HOPLANO  LARGO  STA 

4 

66 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

2 

99 

HUNTERS  0AM 

10 

12 

HUNTINGTON  LAKE 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

3 

26 

• 

.90 

IDRIA 

2 

91 

.04 

IDYLLWILD  RS 

94 

.10 

IMPERIAL 

06 

.06 

IMPERIAL  FAA  AP 

14 

.14 

INOEPEMDENCE 

2 

21 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

13 

•  13 

INYOKERN 

15 

.01 

INYOKERN  ARMITAGE 

08 

T 

T 

I  ONE 

1 

44 

IRON  MTN 

34 

.34 

JESS  VALLEY 

63 

•  03 

JOHNSONDALE 

7 

31 

JOSHUA  TREE 

29 

• 

.29 

Julian  hynola 

1 

11 

•  17 

JUNCAL  DAM 

2 

04 

KEE  RANCH  // 

00 

KELLOGG 

e 

67 

T 

T 

T 

KELSEYVILLE 

4 

46 

•  03 

KENTFIELD 

8 

95 

•  05 

44 

KERN  RIVER    INTAKE  3 

4 

59 

KERN  RIVER  PH  1 

52 

KERN  RIVER  PH  3 

4 

63 

KETTLEM^^N  CITY  1  SSW 

51 

KETTLEMAN  STA 

1 

02 

KILARC  POWER  HOUSE 

3 

52 

KING  CITY 

5 

99 

KLAMATH  R 

3 

79 

•  24 

.21 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

1 

19 

LA  CRESCENTA  FC  251 

85 

LAFAYETTE  2  NNE 

72 

LAGUNA  BEACH 

09 

T 

LA  HONDA 

6 

69 

.07 

LAKE  ARROWHEAD 

1 

71 

.12 

LAKEPORT 

5 

88 

LAKESHORE 

7 

>01 

LAKESIDE  2  ENE 

68 

•  03 

.01 

LAKE  SPAULDING 

11.94 

.09 

LA  MESA 

44 

.04 

LANCASTER 

CO 

LAVA  BEDS  NH 

4B 

T 

LEBEC 

,04 

LECHU2A  PT   STA  FC   352  6 

.89 

LE  GRAND 

1 

.94 

LEHMAN  RANCH 

2 

i67 

T 

LEMON  COVE 

2 

.74 

LINDSAY 

1 

.55 

LITTLE  VALLEY 

.89 

.07 

LIVERMORE  2  SSW 

1 

.40 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

.09 

.09 

LOCKWOOO  2  N 

3 

.43 

LOCKWOOD  MESA 

.05 

LODI 

2 

.69 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

1 

.06 

LONE  TREE  CANYON 

.94 

LONG  BEACH 

.41 

T 

LONG  BEACH  W6  AP 

.29 

T 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

4 

.33 

.30 

LOS  ALAMOS 

.46 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

.62 

T 

T 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

.52 

T 

.01 

LOS  BANOS 

1 

.55 

.03 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

1 

.38 

LOS  GATOS 

10 

•  00 

.01 

LOS  GATOS  4  SW 

15 

.77 

LOYAL TOn 

3 

•  04 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

.28 

.28 

LYTLE  CREEK  PH 

•  81 

•  02 

LYTLE  CREEK  RS 

1 

.26 

.05 

MADELINE  MNTNC  STA 

1 

•  32 

NADER A 

1 

.10 

MAD  RIVER  RS 

4 

.29 

.05 

.15     .28  .04 


See  lelecence  notes  tollowing  Station 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963- 


Day  of  Month 


MANOEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  / 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 

MARIPOSA 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 
MENOOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS    INSPECTION  STA 
Ml  DOLE TOWN 
MILL  CREEK  2 

MI NERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCM 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 

MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  8ALDY  FC  85G 

MT   BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  fiS 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
MT  WILSON  FC   j38B  / 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 

NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWHALL   SOLEOAO  FC  32 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS  «2 

NILAND 

NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  we  AP 

OCCIDENTAL 

OCEANSIDE 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINOA 

ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

OPLANO 

ORLEANS 

OROVI LLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AE 
PAlCINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE 
PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PALOS  VERDES  EST  FC  i*3D 

PANOCHE 

paradi se 

parker  reservoir 
parkfield 
pasadena 

paskenta  rs 
paso  robles 
paso  robles  faa  ap 
pattiway 
paynes  creek 

PERPIS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PI EDRA 
PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE   CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLAT  I NA 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  W8 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 


1.35 
2.05 
.17 
4,B7 


1.40 
10,31 
8.53 


.06 

8.36 
3,05 
6.23 
.45 
6.77 


.10 


1.32 
5.00 
3.62 


1.54 
5.28 
3.95 


5.26 
.83 
2.84 


2.19 
.48 

2.85 
4.41 

3.79 
T 

3.49 


13  I  14  1  15  !  16     17  18 


.25  3.21  < 
.25  2.83  ' 
.03  3.47  - 


2.25  ( 
.15  1.22  : 
.03  2,13  ' 
.02 


2.66 
2.49 
.39|  1,28 
.20 


1.31 
2.80|  2.48 
1.41  2.54 


,15 
.10  1.441  : 


1.27 
1*66 
1.73 


.10  1.57 
,10  1.81 
,15  1.40 


.20  2.14 
1.12 


1,92 
1.47 
1.70 
,36 


2.92 
.82 
1.67 


T  1.36 
.09  1.60 
,45  1,50 


1,49 
2.71 
1.84 


2,11 
2,04 
1.74 


.02  1,27 
.02 
.36  2.37 
2.46 
.14  1.60 

.12  1.70 


6.88 
3.10 
2.25 

2.29 
2,03 
1.72 


2,06 
.46 
1,18 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


PORTERVILLE 
PORT OLA 
POSEY   3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLEY  it, 42 

OUINCY  RS  *,50 
RAMONA  SPAULDING  .79 
RANCHITA 

RANOSBURG 

RAYMOND  9  N 
RED  BLUFF  WB  AP 
REDOING  FIRE  STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  W8  AP 
SACRAMENTO  W6  CITY 

SAGCHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  we  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  FERNANDO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC42&BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO  .05 

SAN  JOSE  R  3,99 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  3.56 
SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC  *32 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

I  SANTA  MARGARITA  2  SW 

I  SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

'  SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
'  SAWYERS  BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABS  PLANT 

SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 

SKAGGS  SP6S  LAS  LOMAS 

SL0U6HH0USE  6  SE 
I  SNOW  CREEK  UPPER 
I  SODA  SPRINGS  1    E  //R 

SOLEDAD 

SOMESBAR   1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
1  SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SPAORA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 

)  SQUIRREL  INN  1 

SQUIRREL  INN  2 

STANDISH  1    E  1,52 

STANOISH  +  HICKEY  ST  PK  3.69 

STOCKTON  FAA  AP  4,29 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
iTONYFORO  COOLEY  RANCH 
iTONYFORO  RS 
iTONY  GORGE  RESERVOIR 
iTRAWBERRY  VALLEY 

iUEY  RANCH 
JUHLANO 
iUSANA  KNOLLS 


13     14  15 


19     20     21     22     23     24  25 


.13  3.20 
.03  l.ie  1.23 
.02  .52 


lOtes  toljowing  St  a  lion  Index 
-    II  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 
THERMAL   FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EOISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL  STA  FC 
TORRANCE 
TRACT  CAR60NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AF8 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONfl 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 
TULELAKE  //R 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DAM 
UK  I  AH 

UK  I  AH  4  WSW 

UNION  OIL  STEARNS  AflS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  15B 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 
VINTON 
VISAL I  A 
VISTA  2  NNE 
VOLLHERS 

VOLTA  PH 
WALLACE   1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  i*  E 

WALNUT  PATROL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 
WENOEL  10  SE 
WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  FC  106  0 
WILLIAMS 
WILLITS  1  NE 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 

WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
TOSEMITE  NP 
YREKA 


1.B2 
3*61 
2.06 
5,73 
.27 

.05 


7.24 
5.81 
7.70 
2.62 


1  .49 
6.27 
3.17 


.01  1.25 
1.02 
.09  1.91 


.52 
.25  .80 
.68  2.03 

.03  1.15 
.12 
.17   1.5*.  . 


T 


.03 
1.20 


.21 


.54  3.42 
.44  2.85 
1.31  2 

.95 


,05  1,76 
.30  2.68 


2.27 
.38 

2.79 

1.35 

.74  I 
2.96  I 
2.17 
1.50 


1.90 
.80 


.08  1.38 
.04  2.52 
T  1.03 
.03  3,C 
.05  1.85 


1.09 
3.98 
1.88 
3.92 
2.71 


.28  7.00  6.63 


See  releience  notes  lollowing  Slalion  lodex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADIN  RS 

MAX 

44 

45 

53 

55 

56 

53 

40 

29 

53 

55 

57 

60 

55 

51 

50 

46 

37 

36 

43 

53 

47. 

I 

MIN 

21 

25 

20 

22 

22 

26 

21 

20 

3 

0 

8 

13 

15 

16 

14 

15 

8 

13 

20 

17 

20 

19 

17 

13 

13 

18 

26 

31 

33 

17. 

6 

ALDERPOINT 

MAX 

5A 

54 

50 

55 

55 

57 

58 

57 

57 

57 

56 

47 

50 

54 

66 

56 

55 

60 

56 

54 

45 

50 

60 

54. 

1 

MIN 

39 

40 

37 

30 

30 

30 

29 

29 

26 

24 

19 

19 

22 

24 

28 

26 

32 

28 

23 

24 

32 

29 

32 

33 

34 

33 

31 

37 

40 

48 

30. 

7 

ALPINE 

MAX 

60 

57 

50 

60 

61 

59 

61 

65 

62 

65 

65 

57 

60 

56 

57 

56 

69 

67 

59. 

2 

MIN 

il 

46 

41 

34 

36 

44 

42 

46 

44 

45 

40 

32 

19 

27 

30 

32 

32 

31 

35 

26 

35 

35 

37 

34 

30 

40 

31 

35 

37 

38 

43 

36. 

1 

ALTURAS  RS 

MAX 

5<t 

56 

45 

50 

54 

58 

50 

61 

65 

69 

59 

59 

67 

50 

54 

63 

38 

40 

43 

49. 

0 

MIN 

16 

21 

21 

23 

25 

18 

12 

11 

14 

14 

0 

-  9 

-  3 

2 

5 

6 

3 

5 

-  2 

3 

7 

9 

6 

7 

7 

2 

5 

7 

11 

26 

36 

10. 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

5^ 

56 

50 

56 

59 

61 

48 

61 

66 

58 

56 

67 

56 

66 

50 

40 

40 

53 

67 

62. 

6 

MIN 

38 

37 

36 

39 

47 

45 

46 

46 

36 

35 

30 

27 

28 

26 

31 

35 

33 

32 

35 

34 

32 

35 

35 

33 

32 

36 

28 

31 

35 

39 

50 

35. 

7 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 

44 

38 

49 

56 

61 

56 

50 

55 

43 

44 

63 

62 

52. 

2 

MIN 

2b 

26 

32 

37 

39 

37 

29 

33 

35 

33 

37 

34 

26 

26 

26 

26 

29 

29 

22 

26 

26 

32 

32 

33 

32 

34 

36 

35 

38 

41 

46 

32. 

2 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

46 

36 

46 

54 

50 

56 

42 

52 

61 

61. 

7 

MIN 

23 

23 

30 

33 

34 

32 

26 

28 

30 

29 

33 

29 

21 

21 

22 

24 

25 

25 

24 

25 

25 

26 

28 

31 

29 

30 

36 

35 

37 

39 

50 

29, 

1 

ASH  MTN 

MAX 

^7 

55 

53 

60 

59 

62 

65 

71 

70 

6  3 

54 

42 

56 

58 

2 

MIN 

34 

35 

40 

37 

37 

39 

40 

43 

39 

37 

38 

26 

23 

25 

27 

33 

33 

31 

31 

31 

32 

32 

33 

37 

35 

36 

32 

26 

26 

42 

51 

34 

3 

AUBERRY 

MAX 

56 

54 

62 

50 

59 

65 

6 

MIN 

28 

32 

27 

29 

29 

33 

32 

35 

31 

33 

27 

18 

19 

16 

24 

25 

25 

23 

23 

23 

23 

25 

27 

30 

26 

26 

25 

26 

37 

43 

52 

28 

2 

AUBURN 

MAX 

56 

5  5 

56 

51 

59 

58 

61 

59 

58 

56 

59 

54 

54 

9 

MIN 

31. 

32 

32 

34 

34 

39 

36 

36 

38 

37 

27 

25 

23 

24 

26 

32 

32 

30 

30 

31 

32 

32 

32 

35 

34 

31 

26 

27 

30 

36 

46 

32 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

64 

61 

4 

MIN 

45 

50 

53 

52 

47 

47 

47 

50 

50 

51 

52 

46 

45 

40 

41 

41 

43 

43 

45 

42 

41 

44 

44 

45 

45 

41 

45 

46 

48 

47 

4« 

46 

6 

BACKUS  RANCH 

MAX 

58 

68 

6  3 

56 

58 

3 

MIN 

30 

40 

40 

29 

28 

25 

25 

25 

39 

45 

37 

13 

4 

9 

16 

18 

23 

39 

28 

11 

20 

24 

26 

30 

36 

27 

23 

31 

36 

44 

47 

28 

1 

BAKER  9  NNW 

MAX 

60 

66 

3 

MIN 

32 

36 

42 

36 

31 

33 

31 

32 

34 

36 

34 

21 

15 

18 

19 

22 

26 

27 

33 

22 

25 

28 

31 

30 

31 

33 

32 

33 

39 

46 

50 

31 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

56 

64 

57 

2 

MIN 

35 

40 

40 

32 

32 

33 

31 

36 

36 

43 

30 

22 

20 

25 

27 

28 

30 

28 

29 

26 

27 

30 

31 

33 

32 

28 

25 

33 

36 

51 

57 

32 

5 

BALCH  PH 

MAX 

52 

4 

MIN 

35 

40 

37 

38 

37 

38 

39 

42 

37 

36 

37 

29 

26 

26 

33 

32 

32 

30 

30 

31 

31 

33 

34 

37 

33 

33 

33 

32 

38 

43 

47 

3* 

8 

BARRETT  DAM 

MAX 

53 

61 

7 

MIN 

34 

38 

41 

30 

31 

32 

34 

34 

41 

48 

43 

38 

23 

19 

20 

24 

23 

24 

26 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

32 

27 

28 

38 

37 

40 

30 

9 

BARSTOW 

MAX 

58 

9 

MIN 

37 

41 

31 

30 

26 

26 

24 

26 

33 

49 

30 

16 

3 

13 

19 

22 

23 

23 

30 

17 

22 

26 

29 

30 

30 

30 

26 

35 

38 

45 

40 

2S 

3 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

35 

62 

58 

56 

7 

MIN 

41 

45 

37 

35 

38 

39 

41 

46 

36 

44 

40 

24 

20 

20 

35 

33 

32 

34 

26 

26 

34 

38 

40 

30 

28 

29 

32 

32 

41 

45 

3* 

e 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

45 

58 

9 

MIN 

46 

46 

35 

37 

43 

42 

47 

49 

42 

45 

39 

27 

27 

23 

37 

28 

28 

26 

32 

26 

38 

31 

32 

33 

35 

32 

26 

31 

38 

43 

40 

35 

7 

BEN  LOMOND 

MAX 

62 

57 

56 

4 

MIN 

31 

31 

33 

35 

33 

31 

31 

37 

38 

34 

30 

28 

22 

26 

27 

28 

29 

27 

30 

25 

28 

31 

33 

34 

37 

40 

36 

34 

43 

47 

61 

32 

9 

BERKELEY 

MAX 

94 

2 

MIN 

38 

37 

40 

41 

41 

44 

40 

42 

43 

42 

35 

34 

33 

35 

36 

35 

34 

42 

36 

34 

35 

39 

43 

38 

42 

42 

37 

37 

44 

51 

56 

39 

5 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

58 

53 

59 

57 

0 

MIN 

35 

38 

39 

38 

39 

39 

38 

37 

36 

34 

33 

32 

32 

29 

31 

33 

33 

32 

32 

32 

29 

30 

33 

38 

37 

37 

34 

35 

36 

37 

45 

34 

9 

BIG  BAR  RS 

MAX 

48 

49 

2 

MIN 

35 

38 

39 

25 

28 

30 

30 

30 

28 

16 

13 

15 

16 

19 

22 

19 

19 

19 

18 

21 

22 

22 

23 

25 

22 

19 

22 

25 

33 

38 

24 

.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

39 

49 

45 

.6 

MIN 

17 

27 

21 

6 

12 

10 

20 

14 

29 

15 

-  1 

2 

4 

6 

7 

11 

6 

16 

6 

10 

13 

14 

14 

13 

13 

13 

16 

23 

36 

41 

14 

.5 

BISHOP   WB  AP 

MAX 

63 

59 

55 

47 

56 

.0 

MIN 

15 

27 

25 

24 

18 

18 

20 

14 

14 

12 

12 

6 

2 

7 

9 

10 

13 

11 

17 

10 

14 

18 

21 

20 

14 

22 

13 

14 

25 

39 

40 

16 

9 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

42 

35 

41 

9 

MIN 

24 

25 

23 

20 

19 

21 

24 

28 

28 

2  7 

12 

2 

5 

20 

20 

22 

16 

24 

13 

22 

28 

26 

26 

29 

27 

22 

24 

26 

26 

21 

a 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 

54 

50 

49 

47 

44 

48 

47 

6 

MIN 

38 

39 

37 

35 

37 

42 

42 

40 

32 

20 

15 

15 

24 

33 

32 

32 

32 

26 

25 

31 

36 

42 

42 

40 

33 

33 

31 

26 

27 

35 

43 

32 

7 

BLYTHE 

MAX 

60 

6  3 

70 

60 

70 

70 

69 

76 

65 

4 

MIN 

39 

46 

46 

39 

39 

42 

40 

39 

36 

50 

39 

29 

24 

22 

26 

26 

26 

30 

40 

28 

26 

26 

32 

31 

32 

35 

33 

32 

39 

47 

46 

35 

0 

BLYTHE   FAA  AP 

MAX 

68 

70 

66 

69 

70 

67 

77 

62 

8 

MIN 

42 

49 

46 

42 

42 

42 

41 

41 

38 

48 

40 

31 

27 

26 

29 

32 

29 

31 

37 

31 

30 

33 

36 

35 

36 

39 

36 

36 

44 

60 

50 

37 

8 

BOCA 

MAX 

43 

51 

36 

45 

51 

56 

56 

40 

50 

46 

37 

45 

44 

2 

MIN 

3 

2 

11 

23 

3 

9 

3 

2 

^4 

7 

-^6 

-15 

-  9 

-  5 

0 

2 

-  2 

3 

2 

-  2 

3 

6 

5 

10 

4 

2 

0 

7 

20 

20 

33 

4 

>6 

BONITA 

MAX 

73 

83 

65 

63 

61 

66 

64 

65 

64 

66 

72 

65 

6 

MIN 

43 

48 

45 

43 

40 

38 

44 

52 

57 

53 

49 

46 

20 

26 

31 

31 

34 

35 

42 

29 

33 

32 

35 

39 

60 

49 

42 

48 

47 

46 

41 

1 

BORREGO  5PRG5   3  NNE 

MAX 

69 

61 

70 

70 

73 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

65 

9 

MIN 

40 

46 

35 

37 

36 

40 

38 

41 

54 

46 

37 

21 

21 

25 

28 

30 

30 

36 

27 

29 

30 

32 

33 

35 

34 

33 

34 

35 

41 

44 

35 

0 

BOWMAN  DAM 

MAX 

49 

54 

56 

52 

47 

1*2 

32 

43 

48 

49 

I 

MIN 

30 

31 

35 

32 

35 

42 

40 

33 

30 

27 

14 

4 

17 

27 

28 

27 

25 

26 

22 

24 

33 

33 

37 

32 

27 

30 

25 

26 

26 

30 

41 

28 

6 

BRAWLEY   2  SW 

MAX 

56 

70 

73 

71 

71 

71 

68 

69 

66 

65 

6 

MIN 

40 

45 

44 

37 

39 

41 

38 

39 

38 

45 

45 

36 

22 

21 

28 

28 

28 

30 

45 

24 

28 

31 

32 

34 

34 

33 

33 

34 

39 

47 

46 

35 

6 

BRIDGEPORT 

MAX 

49 

48 

44 

40 

43 

43 

52 

56 

56 

49 

27 

1 9 

42 

41 

47 

47 

49 

3  3 

5 1 

5  6 

66 

47 

46 

4 

MIN 

0 

2 

1 

25 

23 

6 

1 

0 

20 

-10 

-19 

-13 

-  4 

-  2 

-  4 

0 

-10 

-  6 

0 

2 

2 

7 

-  2 

-  4 

3 

28 

33 

33 

3 

6 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

57 

57 

61 

62 

66 

64 

54 

48 

50 

58 

60 

60 

MIN 

25 

29 

25 

24 

25 

25 

30 

28 

19 

20 

18 

20 

20 

20 

21 

22 

16 

20 

21 

21 

24 

27 

27 

34 

37 

44 

24 

.8 

BURBANK  WB  AP 

MAX 

67 

61 

64 

65 

69 

73 

77 

71 

62 

60 

60 

53 

56 

62 

67 

65 

64 

56 

61 

64 

72 

65 

69 

60 

53 

63 

57 

66 

57 

61 

55 

62 

.8 

MTN 

45 

51 

51 

46 

41 

41 

40 

53 

53 

51 

43 

38 

33 

30 

35 

36 

35 

39 

36 

33 

37 

36 

37 

41 

48 

42 

41 

49 

45 

51 

51 

42 

.2 

BURLINGAME 

MAX 

52 

53 

57 

59 

64 

60 

59 

59 

60 

54 

52 

50 

50 

52 

52 

54 

53 

49 

64 

54 

62 

56 

52 

61 

52 

52 

50 

49 

53 

62 

64 

55 

1 

MIN 

32 

35 

38 

38 

36 

37 

36 

39 

36 

42 

30 

27 

25 

29 

27 

28 

34 

31 

34 

32 

31 

36 

38 

40 

35 

36 

36 

32 

41 

50 

61 

35 

4 

BURNEY 

MAX 

52 

51 

45 

49 

55 

59 

58 

53 

53 

37 

26 

33 

42 

46 

51 

53 

50 

45 

44 

52 

58 

59 

60 

56 

55 

51 

53 

39 

37 

48 

4« 

.9 

MIN 

13 

14 

19 

21 

15 

15 

16 

12 

13 

15 

8 

0 

2 

3 

6 

9 

4 

5 

9 

5 

7 

12 

10 

10 

6 

7 

6 

7 

16 

29 

31 

11 

.2 

Sa«  reference  ootee  follovlns  Stttlon  Indas. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


StaKon 

Day  Oi  Month 

irage 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29 

3D  1 

31 

Ave 

BUTTONWILLOW 

MAX 

50 

49 

49 

59 

57 

55 

61 

65 

64 

66 

59 

51 

46 

51 

53 

56 

61 

56 

59 

53 

58 

57 

60 

64 

59 

59 

*7 

38 

52 

58 

70 

66  • 

3 

MIN 

32 

37 

33 

29 

27 

24 

23 

25 

26 

29 

35 

19 

9 

14 

16 

19 

21 

18 

21 

15 

16 

19 

21 

21 

24 

25 

26 

31 

32 

35 

50 

24. 

9 

CABRILLO  NM 

MAX 

62 

63 

61 

63 

63 

63 

78 

70 

63 

60 

60 

55 

55 

55 

59 

60 

59 

59 

61 

58 

60 

60 

59 

57 

56 

59 

60 

62 

61 

63 

65 

61. 

1 

MIN 

49 

52 

52 

47 

46 

52 

55 

57 

54 

54 

49 

46 

35 

38 

45 

44 

44 

42 

47 

46 

46 

43 

44 

47 

50 

50 

47 

51 

53 

47 

51 

*7. 

9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

65 

68 

65 

64 

64 

71 

74 

76 

70 

67 

54 

59 

58 

57 

62 

66 

68 

65 

62 

66 

66 

64 

65 

61 

60 

63 

57 

59 

53 

68 

63* 

7 

MIN 

37 

47 

43 

40 

36 

39 

37 

44 

44 

46 

31 

37 

26 

27 

30 

32 

29 

30 

34 

34 

30 

31 

31 

34 

38 

41 

38 

36 

40 

43 

46 

36. 

7 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

48 

56 

57 

45 

51 

57 

56 

62 

60 

50 

44 

30 

38 

38 

46 

51 

52 

49 

46 

48 

49 

59 

56 

62 

56 

44 

53 

43 

42 

42 

46 

49 1 

6 

MIN 

24 

24 

26 

28 

26 

26 

28 

28 

27 

26 

16 

16 

15 

16 

21 

22 

22 

23 

23 

20 

22 

26 

27 

30 

26 

22 

25 

25 

26 

32 

40 

24. 

6 

CALLAHAN  R5 

MAX 

35 

42 

44 

44 

44 

46 

48 

46 

47 

37 

28 

31 

39 

46 

48 

47 

45 

45 

40 

47 

50 

53 

52 

52 

51 

45 

53 

43 

42 

41 

55 

44 

7 

MIN 

20 

26 

30 

29 

20 

21 

20 

20 

22 

20 

10 

* 

9 

15 

16 

17 

13 

16 

10 

14 

1  8 

20 

18 

1 8 

16 

16 

16 

13 

32 

32 

33 

18 

9 

CAMPO 

MAX 

58 

57 

50 

55 

54 

60 

62 

69 

55 

51 

48 

44 

42 

55 

55 

54 

61 

58 

47 

57 

68 

67 

70 

70 

61 

63 

63 

59 

61 

68 

69 

68 

7 

MIN 

34 

43 

33 

27 

41 

46 

45 

40 

39 

45 

39 

29 

23 

15 

29 

20 

18 

18 

32 

32 

36 

21 

23 

26 

19 

28 

20 

25 

32 

32 

35 

30 

5 

CAMP  PARDEE 

MAX 

49 

53 

52 

49 

57 

58 

61 

62 

62 

60 

51 

46 

44 

48 

50 

54 

55 

55 

50 

50 

54 

55 

55 

56 

54 

51 

42 

36 

44 

55 

61 

52 

5 

MIN 

32 

33 

33 

35 

35 

38 

38 

37 

39 

40 

28 

24 

24 

28 

29 

32 

32 

33 

27 

29 

32 

33 

35 

35 

34 

32 

31 

32 

33 

40 

52 

33 

4 

CAN05A   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

70 

66 

65 

65 

72 

75 

77 

73 

67 

62 

61 

55 

55 

65 

67 

66 

67 

62 

57 

66 

76 

67 

71 

67 

60 

64 

64 

58 

56 

62 

59 

65 

2 

MIN 

39 

39 

48 

38 

34 

33 

33 

46 

47 

45 

36 

37 

31 

20 

26 

27 

26 

30 

26 

29 

28 

32 

33 

40 

33 

34 

46 

42 

48 

51 

36 

7 

CANTIL 

MAX 

65 

54 

61 

60 

63 

62 

67 

67 

65 

57 

52 

43 

43 

51 

58 

60 

63 

61 

52 

47 

61 

62 

70 

66 

70 

65 

61 

64 

60 

62 

63 

59 

9 

MIN 

30 

40 

38 

25 

21 

21 

20 

24 

22 

30 

34 

9 

-  2 

9 

12 

14 

17 

17 

26 

10 

17 

20 

21 

27 

21 

22 

18 

21 

36 

38 

47 

22 

7 

CANYON  DAM 

MAX 

41 

41 

40 

40 

51 

47 

52 

46 

46 

38 

30 

25 

26 

40 

45 

43 

43 

41 

36 

37 

52 

51 

51 

49 

48 

50 

50 

46 

34 

35 

49 

42 

7 

MIN 

16 

15 

27 

25 

22 

22 

25 

19 

16 

20 

6 

0 

5 

14 

15 

16 

13 

15 

11 

8 

1  7 

19 

18 

18 

16 

15 

15 

16 

27 

31 

33 

17 

3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

71 

68 

55 

64 

73 

73 

77 

71 

66 

56 

58 

57 

59 

62 

66 

63 

64 

58 

60 

65 

66 

59 

60 

62 

57 

59 

54 

57 

56 

63 

68 

62 

8 

34 

36 

35 

37 

38 

38 

40 

45 

42 

46 

28 

23 

25 

27 

31 

33 

29 

27 

28 

29 

30 

29 

30 

40 

30 

31 

36 

41 

40 

48 

56 

35 

0 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

51 

53 

52 

53 

55 

56 

57 

65 

65 

60 

50 

39 

43 

47 

49 

55 

55 

55 

52 

54 

54 

55 

56 

59 

57 

54 

55 

41 

48 

54 

58 

53 

5 

27 

31 

28 

31 

30 

30 

32 

33 

32 

33 

27 

22 

20 

21 

24 

24 

25 

26 

26 

24 

26 

27 

26 

33 

29 

28 

24 

28 

31 

45 

52 

28 

9 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

53 

46 

49 

55 

58 

65 

60 

61 

59 

49 

42 

46 

51 

57 

60 

5! 

64 

53 

56 

58 

63 

64 

64 

62 

60 

59 

55 

54 

40 

42 

65 

'5 

5 

25 

28 

34 

25 

26 

29 

27 

27 

25 

24 

12 

10 

16 

21 

24 

23 

20 

21 

18 

22 

25 

25 

23 

25 

24 

24 

21 

19 

29 

32 

38 

23 

9 

CEDARVILLE 

MAX 

46 

44 

42 

45 

42 

45 

47 

45 

45 

50 

27 

14 

19 

40 

36 

45 

45 

49 

36 

28 

40 

49 

52 

50 

50 

37 

39 

46 

40 

40 

47 

41 

3 

19 

22 

25 

21 

20 

19 

20 

16 

20 

23 

-  2 

-  4 

-  2 

10 

13 

16 

15 

15 

3 

8 

1  6 

20 

20 

21 

14 

15 

20 

26 

29 

25 

33 

16 

8 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

59 

58 

51 

66 

75 

74 

64 

67 

62 

59 

57 

55 

54 

57 

60 

59 

59 

61 

65 

65 

62 

60 

61 

62 

61 

3 

28 

27 

34 

35 

36 

32 

30 

32 

31 

35 

19 

16 

21 

22 

25 

25 

25 

26 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

27 

27 

27 

30 

37 

41 

36 

2a 

4 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

57 

58 

49 

53 

56 

56 

61 

60 

57 

46 

41 

39 

41 

50 

53 

53 

52 

50 

51 

52 

60 

60 

62 

61 

60 

55 

54 

47 

44 

47 

53 

0 

MIN 

29 

28 

28 

31 

30 

32 

33 

30 

26 

19 

14 

17 

21 

25 

25 

25 

26 

25 

24 

29 

30 

32 

34 

30 

27 

27 

27 

31 

32 

35 

27 

4 

CHESTER 

MAX 

49 

49 

45 

45 

45 

52 

55 

54 

51 

53 

45 

32 

27 

49 

51 

50 

48 

45 

42 

49 

56 

57 

57 

57 

54 

34 

36 

49 

♦7 

7 

12 

12 

26 

26 

27 

22 

18 

17 

12 

15 

15 

4 

4 

13 

9 

9 

5 

5 

14 

5 

11 

13 

13 

13 

6 

25 

31 

36 

14 

9 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

56 

54 

55 

64 

67 

64 

57 

63 

62 

54 

43 

47 

48 

50 

57 

55 

55 

55 

57 

56 

57 

57 

57 

57 

55 

49 

41 

37 

43 

50 

61 

54 

3 

29 

28 

35 

30 

31 

32 

33 

30 

30 

40 

20 

16 

22 

22 

25 

26 

25 

26 

25 

26 

26 

30 

27 

30 

25 

33 

31 

34 

37 

37 

60 

29 

4 

CHULA  VISTA 

MAX 

61 

60 

61 

61 

71 

80 

73 

62 

60 

58 

56 

61 

60 

58 

64 

60 

60 

58 

59 

60 

60 

59 

62 

61 

» 

40 

41 

47 

46 

43 

54 

54 

55 

51 

24 

34 

37 

38 

39 

34 

38 

38 

41 

50 

45 

51 

46 

49 

43 

3 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

62 

61 

61 

64 

70 

73 

76 

72 

61 

55 

54 

54 

52 

60 

66 

65 

64 

56 

57 

63 

71 

66 

67 

59 

53 

61 

56 

57 

57 

63 

5* 

il 

>6 

MIN 

42 

48 

44 

42 

39 

40 

41 

47 

46 

50 

45 

32 

27 

30 

33 

36 

34 

34 

38 

32 

37 

37 

36 

37 

44 

41 

38 

42 

42 

47 

48 

39 

.8 

CLARKSBURG 

MAX 

52 

39 

38 

47 

56 

55 

60 

57 

59 

54 

52 

42 

45 

47 

51 

55 

53 

56 

51 

55 

54 

57 

57 

51 

52 

42 

41 

40 

42 

54 

69 

SO 

.7 

26 

27 

28 

29 

27 

27 

29 

29 

27 

28 

31 

25 

19 

20 

22 

23 

20 

21 

28 

23 

22 

24 

28 

29 

28 

31 

33 

33 

34 

37 

61 

27 

.7 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

50 

50 

53 

58 

59 

67 

57 

56 

59 

50 

43 

52 

53 

56 

52 

50 

54 

55 

53 

54 

55 

57 

57 

55 

57 

54 

45 

42 

66 

63 

.8 

MIN 

27 

25 

33 

26 

26 

23 

22 

22 

24 

27 

21 

17 

18 

18 

17 

17 

19 

15 

17 

19 

19 

21 

19 

18 

16 

26 

33 

35 

38 

22 

8 

CLOVERDALE    3  SSE 

MAX 

56 

61 

62 

58 

66 

67 

64 

66 

67 

65 

64 

57 

56 

56 

57 

63 

59 

58 

55 

62 

59 

60 

59 

51 

61 

54 

46 

54 

46 

54 

60 

68 

9 

MIN 

38 

37 

39 

37 

38 

36 

31 

34 

36 

35 

32 

29 

26 

26 

29 

27 

29 

26 

27 

28 

28 

33 

36 

38 

35 

35 

34 

40 

41 

42 

33 

5 

COALINGA 

MAX 

56 

53 

55 

59 

61 

62 

65 

61 

64 

65 

57 

48 

45 

53 

55 

60 

59 

60 

58 

55 

58 

61 

62 

61 

57 

49 

41 

42 

56 

61 

66 

56 

.9 

MIN 

26 

36 

29 

34 

33 

32 

31 

36 

34 

35 

32 

IS 

18 

20 

23 

25 

26 

27 

26 

23 

24 

27 

28 

29 

25 

31 

34 

35 

46 

61 

29 

8 

COLFAX 

MAX 

63 

61 

51 

59 

65 

64 

62 

66 

60 

53 

48 

50 

45 

49 

57 

55 

57 

51 

55 

59 

61 

56 

63 

61 

59 

55 

56 

45 

43 

51 

66 

66 

0 

MIN 

38 

32 

37 

32 

35 

36 

33 

41 

39 

34 

24 

23 

23 

22 

29 

31 

29 

30 

28 

33 

33 

31 

32 

36 

34 

29 

30 

31 

34 

38 

50 

32 

.5 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

52 

42 

45 

64 

67 

53 

52 

61 

56 

54 

43 

47 

48 

50 

55 

53 

55 

54 

57 

54 

57 

56 

57 

55 

46 

43 

41 

39 

40 

56 

63 

52 

1 

MIN 

26 

30 

34 

30 

36 

29 

30 

29 

29 

36 

30 

29 

23 

21 

21 

22 

22 

23 

36 

21 

23 

24 

24 

26 

33 

34 

34 

34 

37 

36 

54 

29 

.6 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

45 

47 

49 

54 

59 

60 

60 

65 

62 

55 

47 

47 

49 

53 

55 

60 

57 

57 

52 

57 

57 

59 

62 

58 

58 

44 

39 

43 

54 

63 

64 

,i 

MIN 

28 

32 

30 

30 

32 

30 

25 

27 

29 

32 

30 

19 

15 

18 

20 

20 

22 

24 

23 

20 

21 

22 

23 

27 

26 

30 

34 

35 

36 

40 

51 

27 

.6 

CORONA 

MAX 

68 

63 

66 

66 

69 

73 

75 

74 

63 

57 

59 

52 

67 

66 

61 

67 

67 

56 

58 

68 

74 

67 

70 

61 

54 

62 

57 

60 

60 

66 

58 

64 

.1 

MIN 

40 

51 

46 

42 

43 

48 

53 

41 

43 

50 

39 

38 

24 

33 

27 

29 

29 

29 

36 

29 

31 

30 

32 

32 

37 

42 

42 

43 

48 

38 

.4 

COVELO 

MAX 

51 

50 

47 

54 

56 

58 

60 

59 

58 

55 

49 

47 

48 

51 

55 

56 

55 

54 

53 

64 

55 

57 

60 

60 

60 

58 

61 

59 

45 

44 

66 

5* 

.6 

MIN 

34 

30 

30 

30 

24 

24 

23 

22 

23 

22 

16 

8 

11 

17 

16 

19 

16 

17 

15 

17 

19 

20 

22 

23 

20 

24 

32 

35 

42 

.9 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

55 

55 

65 

66 

60 

57 

52 

50 

50 

51 

53 

54 

56 

54 

54 

55 

59 

55 

54 

54 

53 

54 

57 

52 

48 

51 

59 

57 

55 

.0 

MIN 

37 

46 

39 

46 

33 

33 

39 

37 

28 

31 

31 

33 

35 

29 

28 

26 

38 

35 

30 

27 

29 

34 

29 

30 

42 

45 

51 

.7 

CROCKETT 

MAX 

48 

39 

44 

47 

56 

60 

59 

52 

59 

53 

55 

54 

50 

50 

50 

54 

53 

44 

51 

60 

50 

57 

54 

48 

49 

47 

52 

42 

42 

55 

62 

51 

.9 

MIN 

34 

34 

35 

36 

37 

37 

40 

40 

37 

37 

29 

24 

26 

29 

31 

29 

30 

34 

30 

33 

31 

34 

37 

40 

37 

32 

40 

40 

61 

■  9 

CULVER  CITY 

MAX 

62 

63 

68 

68 

75 

62 

78 

78 

69 

61 

63 

63 

64 

65 

70 

67 

65 

61 

63 

65 

74 

66 

63 

62 

59 

64 

59 

62 

63 

66 

61 

66 

.1 

MIN 

41 

50 

51 

47 

44 

48 

43 

53 

52 

40 

44 

51 

26 

35 

41 

37 

40 

44 

41 

35 

39 

39 

38 

44 

45 

49 

46 

51 

61 

43 

,7 

CUYAMACA 

MAX 

54 

48 

48 

39 

45 

43 

50 

58 

52 

45 

40 

36 

26 

34 

44 

46 

54 

50 

37 

43 

46 

40 

51 

64 

58 

52 

54 

58 

52 

51 

65 

47 

.9 

MIN 

24 

40 

32 

20 

20 

35 

36 

38 

33 

36 

31 

19 

13 

10 

15 

15 

18 

17 

16 

17 

22 

29 

24 

21 

27 

22 

18 

27 

29 

35 

40 

25 

>2 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

60 

58 

58 

53 

59 

62 

63 

62 

66 

65 

48 

35 

44 

50 

55 

58 

59 

66 

48 

56 

64 

70 

66 

66 

72 

64 

62 

61 

65 

66 

67 

69 

4 

MIN 

35 

38 

36 

30 

29 

28 

27 

30 

38 

41 

29 

15 

6 

16 

20 

28 

25 

31 

23 

21 

24 

31 

30 

33 

38 

34 

28 

34 

40 

47 

42 

30 

.0 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

53 

45 

38 

49 

58 

58 

59 

57 

61 

54 

53 

43 

46 

50 

51 

56 

54 

58 

53 

56 

54 

59 

58 

53 

56 

41 

45 

40 

40 

50 

67 

51 

8 

MIN 

27 

30 

34 

32 

30 

31 

30 

30 

31 

36 

33 

30 

23 

21 

22 

23 

25 

24 

37 

23 

22 

27 

28 

31 

33 

36 

33 

35 

38 

39 

60 

30 

.9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

45 

51 

46 

49 

53 

52 

56 

45 

46 

27 

24 

25 

36 

45 

50 

MIN 

4 

3 

27 

18 

18 

15 

16 

10 

8 

10 

9 

-  4 

-  4 

8 

8 

10 

8 

10 

9 

7 

5 

7 

6 

5 

4 

7 

10 

13 

13 

»0 

9 

>5 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

36 

35 

44 

49 

52 

54 

42 

40 

42 

42 

40 

39 

37 

36 

37 

37 

37 

39 

39 

39 

40 

41 

41 

45 

44 

47 

46 

42 

37 

48 

52 

42 

0 

MIN 

23 

22 

27 

29 

31 

29 

28 

26 

25 

27 

13 

9 

16 

19 

20 

21 

19 

19 

14 

19 

21 

23 

23 

25 

23 

21 

21 

23 

31 

31 

46 

23 

4 

DENAIR 

MAX 

41 

39 

51 

58 

59 

56 

57 

56 

62 

55 

47 

45 

50 

52 

56 

55 

55 

52 

49 

53 

56 

58 

56 

50 

44 

42 

41 

42 

53 

61 

63 

52 

1 

MIN 

29 

27 

30 

35 

28 

29 

28 

27 

32 

36 

32 

25 

20 

20 

22 

25 

24 

24 

26 

21 

21 

26 

27 

34 

30 

36 

35 

35 

37 

48 

56 

29 

9 

OE  SABLA 

MAX 

56 

52 

53 

63 

67 

66 

63 

63 

46 

45 

43 

42 

54 

56 

53 

53 

51 

54 

55 

53 

56 

58 

54 

54 

52 

47 

37 

48 

53 

53 

9 

MIN 

31 

35 

35 

36 

40 

46 

34 

33 

31 

19 

17 

23 

25 

28 

27 

26 

26 

27 

26 

31 

31 

32 

29 

30 

28 

27 

34 

33 

47 

30 

7 

8««  reference  ootee  follovlng  StfttioD  Iivlez. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


Day  Of  Month 


Station 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

61 
30 

62 
32 

62 
36 

55 
34 

48 

28 

55 

28 

48 
24 

60 
26 

57 
30 

58 
29 

54 
29 

61 
28 

59 
30 

63 
31 

60 
29 

55 
25 

56 

55 
28 

46 

35 

55 
41 

62 
47 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

51 

7 

50 
8 

49 

9 

36 
19 

34 
10 

40 
15 

45 
12 

47 

12 

54 
12 

49 
14 

40 
-  1 

20 
-10 

21 
-10 

43 

-  2 

43 

6 

49 
6 

45 
5 

51 
5 

43 

0 

34 

2 

53 
3 

57 
10 

56 
12 

55 
12 

55 
11 

52 
9 

45 

7 

47 

8 

40 
26 

34 

28 

43 

33 

44.5 
9.0 

OOWNIEVILLE  RS 

MAX 

42 
21 

45 
21 

45 
21 

46 
31 

48 
30 

57 

32 

60 
29 

52 

25 

50 
24 

52 
24 

47 

23 

34 
21 

37 
16 

46 
16 

55 
20 

55 
20 

52 
19 

53 
19 

53 
21 

50 

19 

54 
19 

56 
21 

59 
23 

57 

60 
23 

55 
21 

57 
21 

53 
21 

44 
27 

36 
32 

53 
33 

50.4 
23.2 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

43 
14 

41 
12 

40 
14 

36 
30 

41 
21 

42 

42 
21 

43 
18 

45 
19 

56 
24 

32 
4 

18 
-  2 

18 
-  2 

32 
0 

36 
9 

45 
11 

45 
12 

47 
13 

41 

33 
5 

37 
7 

45 
12 

55 
13 

48 

18 

53 

17 

50 
16 

41 

9 

45 
10 

46 

23 

45 

29 

50 

35 

41.6 
14.1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

67 
44 

63 
51 

64 
44 

64 
39 

63 
44 

67 
48 

68 
45 

72 

52 

67 
42 

59 
50 

58 
32 

56 
29 

48 
26 

58 
25 

59 
31 

67 
29 

66 
28 

63 
27 

54 
32 

61 

36 

74 

36 

71 

30 

74 

31 

69 
34 

66 

35 

67 
30 

61 
30 

56 
42 

53 
42 

57 
46 

55 
48 

62.8 
37.4 

DUDLEYS 

MAX 

60 
21 

54 
24 

50 
21 

55 
24 

58 
22 

63 
23 

64 

23 

64 

24 

57 
24 

48 
23 

40 
20 

40 
16 

42 
13 

50 
15 

56 
18 

54 
19 

53 
18 

54 
IS 

51 
17 

53 
17 

61 
19 

59 
21 

62 
21 

63 
21 

60 
22 

55 
21 

56 
20 

47 

22 

47 
34 

50 
35 

54 
47 

54.3 
22.0 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

54 
32 

56 
32 

49 

32 

50 
35 

61 

34 

53 
32 

60 

33 

54 
34 

54 

37 

24 

52 

53 
27 

55 
28 

55 
26 

55 
33 

59 
27 

58 
31 

55 
32 

49 
37 

48 
37 

51 
33 

45 
36 

53 
41 

59 
49 

53.8 
33.2 

EAGLE  MTN 

MAX 

66 
44 

64 
47 

60 
48 

57 
41 

57 
40 

59 
44 

64 

66 
43 

67 
44 

62 
49 

68 
44 

51 
30 

39 
29 

46 
31 

52 
32 

58 
38 

59 
37 

61 
36 

62 
39 

49 

34 

56 
34 

62 

41 

63 
41 

68 
42 

66 
45 

68 
46 

67 
41 

63 
43 

63 

65 
51 

64 

52 

60.4 
41.0 

EAST   PAR<  RES 

MAX 

57 
2B 

61 
27 

58 
29 

54 
32 

59 
29 

65 
32 

68 
28 

66 
27 

67 
26 

58 
26 

50 
29 

41 

29 

43 
19 

50 
19 

57 
23 

61 
23 

54 
22 

60 
21 

56 
24 

55 
20 

56 
21 

62 
24 

60 
24 

63 
26 

65 
22 

60 
23 

59 
19 

56 
28 

35 
33 

36 
32 

57 
33 

56.4 
25.7 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

70 
45 

66 
49 

60 
47 

56 
41 

70 

40 

69 
40 

76 
45 

78 
44 

76 
50 

62 
52 

57 
47 

57 
44 

54 
24 

58 
32 

64 

33 

69 
35 

68 
36 

66 
34 

54 
35 

64 

33 

70 
37 

72 
37 

69 

38 

72 
36 

63 
38 

62 
38 

66 
38 

64 
44 

63 
46 

64 
45 

72 
46 

65.6 
40.3 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

63 
41 

58 
46 

64 
45 

63 
37 

66 
39 

70 
38 

73 
39 

73 
42 

73 
42 

69 
40 

62 
42 

57 
36 

58 
20 

56 
24 

63 
28 

68 
32 

66 
30 

69 
34 

58 
47 

60 
24 

66 
26 

72 
32 

72 
33 

72 

74 

35 

70 
37 

71 
35 

68 
42 

69 
39 

65 
44 

65 
44 

66.4 
36.4 

ELECTRA  PH 

MAX 

58 
25 

58 
26 

54 

28 

59 
29 

61 
28 

62 
32 

64 

29 

65 

30 

63 

29 

53 
32 

52 
24 

46 
21 

48 
22 

52 
21 

58 
22 

57 
22 

58 
24 

55 
24 

55 
22 

57 
29 

59 
24 

59 
26 

61 
27 

62 
28 

58 
27 

54 
26 

51 
26 

44 

30 

53 
34 

60 
34 

62 
51 

56.7 

ELK  VALLEY 

MAX 

43 
32 

48 

35 

51 
43 

47 
31 

45 
25 

47 
24 

46 
24 

46 

24 

44 

25 

40 
26 

34 
20 

38 
17 

43 
13 

49 
18 

47 
19 

45 
18 

33 
19 

44 

25 

47 
24 

51 
18 

52 
20 

52 
19 

53 
19 

52 
19 

51 
19 

46 

16 

46 
14 

41 
17 

41 
34 

37 
32 

58 
34 

45.7 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

66 
35 

62 
41 

63 
35 

65 
32 

67 
29 

73 
30 

75 
30 

73 

39 

65 
40 

57 
37 

56 
37 

50 
31 

54 
27 

64 
15 

68 
22 

68 
19 

66 
20 

59 
17 

58 
27 

66 
25 

73 
24 

71 
23 

75 
25 

67 
25 

58 
37 

67 
37 

61 
33 

61 

39 

60 
40 

68 
40 

64 
43 

64.6 

ESCONDIDO 

MAX 

65 
40 

60 
46 

60 
48 

65 
37 

70 
37 

72 
40 

77 
34 

71 
47 

64 

49 

59 
49 

56 
47 

50 
38 

55 
27 

60 

23 

65 
27 

65 
27 

63 
29 

54 

29 

60 
30 

64 
27 

67 
29 

65 

29 

67 

31 

60 
37 

59 
47 

63 
47 

60 
44 

61 
44 

60 
47 

68 
45 

67 
44 

63.0 

EUREKA  W6  CITY 

MAX 
MIN 

50 
41 

55 
42 

54 
44 

58 
39 

61 
42 

61 
42 

52 
36 

50 
38 

50 
45 

47 
40 

46 

32 

51 
30 

50 
34 

51 
34 

52 
38 

48 
39 

48 

37 

50 
37 

59 
34 

55 
36 

50 
43 

50 
40 

49 

38 

50 
39 

50 
41 

50 
39 

49 
39 

47 
37 

53 
44 

59 
52 

65 
56 

52.3 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
M  I  N 

51 
27 

50 
29 

49 
34 

57 
33 

58 
32 

56 
30 

62 
27 

62 
30 

56 
31 

56 
42 

52 
34 

50 
46 

47 
29 

50 
24 

55 
24 

54 
26 

59 
25 

54 
28 

57 
36 

56 
33 

59 
25 

59 
30 

55 
31 

55 
29 

51 
31 

49 
36 

54 
36 

52 
35 

47 
39 

57 
42 

64 
54 

54.6 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

53 
35 

55 
38 

53 
39 

58 
37 

50 

33 

54 
31 

57 

36 

59 
35 

59 
43 

56 
44 

49 

35 

47 
15 

29 
13 

36 
17 

45 
21 

50 
30 

60 
33 

57 
34 

55 
27 

42 
24 

48 

31 

58 

36 

65 
41 

63 
41 

67 
42 

63 
38 

57 
37 

59 
38 

51 
36 

46 

39 

51 
41 

53.3 

FIVE  POINTS   5  SSW 

MAX 
MIN 

49 

27 

48 
34 

50 

55 
34 

57 
30 

60 
28 

59 
26 

62 
34 

65 

32 

60 
35 

51 

30 

45 
26 

51 
20 

52 
22 

54 
25 

59 

25 

57 
27 

55 
23 

51 
22 

54 

23 

57 
26 

59 
25 

60 
28 

55 
32 

57 
26 

52 

36 

46 
35 

58 
36 

62 
46 

66 
54 

55.5 

FLEMING  FISH  +  GAME 

MAX 
MIN 

42 
13 

40 
11 

38 
20 

45 
26 

43 
16 

44 

15 

43 
16 

42 
14 

43 

15 

45 
27 

26 
5 

20 
-  3 

26 
1 

35 
5 

41 

9 

45 

10 

45 
8 

17 

31 
6 

36 
6 

43 
9 

53 
11 

48 
11 

50 
11 

53 
14 

45 

11 

45 
8 

45 
14 

44 

31 

44 

32 

53 
36 

41.9 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

52 

28 

52 
25 

44 
26 

49 

33 

57 
34 

53 
34 

59 
39 

62 
38 

60 
40 

58 
40 

53 
27 

45 
21 

49 
22 

47 
29 

53 
29 

56 
30 

55 
29 

55 
30 

52 
29 

56 
26 

54 
29 

56 
31 

56 
35 

57 
30 

55 
30 

49 

33 

42 
33 

39 
32 

43 
31 

54 
37 

60 
52 

52.7 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

61 

63 
48 

68 
46 

70 

73 

79 

74 
46 

66 
51 

58 
45 

54 
46 

55 

61 
32 

66 
37 

65 
38 

65 
36 

62 

35 

58 

64 

72 

66 
39 

70 
39 

66 
38 

57 
45 

62 

61 

58 
45 

60 
*4 

66 
47 

89 
49 

M.l 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

43 
18 

48 

18 

46 
32 

51 

30 

55 
24 

54 

23 

46 

22 

45 
21 

46 

20 

41 

13 

43 
16 

13 

45 

44 

17 

45 
17 

44 
14 

43 
14 

51 
15 

51 
16 

51 
18 

50 
18 

54 
17 

53 
15 

53 
15 

53 
20 

44 

23 

38 
23 

47 

23 

47.6 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

45 
16 

42 
23 

47 
27 

43 
18 

45 
16 

49 

16 

49 
15 

47 
15 

46 

14 

40 
19 

19 
-  3 

22 
-  6 

34 
-  1 

39 
12 

42 
11 

47 

15 

48 
16 

51 
9 

31 
-  1 

42 
0 

49 
14 

53 
14 

50 
14 

48 

15 

52 
10 

48 

8 

47 

7 

41 

29 

36 
28 

36 
23 

46 

34 

43.0 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

60 
'.3 

55 
42 

58 
42 

56 
40 

58 
38 

65 
39 

64 
40 

60 

36 

60 
36 

58 
37 

52 
30 

52 
29 

52 
31 

56 
32 

55 
33 

57 
34 

56 
35 

56 
33 

54 

33 

61 
34 

55 
34 

53 
36 

56 
43 

53 
41 

51 

37 

58 
37 

52 
40 

51 
38 

51 
42 

54 

45 

60 
53 

56.1 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 
MIN 

57 
42 

56 
40 

57 
45 

57 
35 

60 
34 

60 
35 

60 

35 

57 

33 

57 
34 

54 
42 

52 
27 

54 
24 

56 

27 

55 
31 

55 
31 

55 
40 

53 
32 

56 
30 

59 
26 

56 
29 

55 

36 

52 
41 

53 
44 

50 
38 

56 

37 

52 

33 

52 

35 

50 
36 

50 
45 

59 
49 

60 
55 

55.3 

FORT   JONES  RS 

MAX 
MIN 

38 
24 

41 
27 

41 
31 

43 
26 

44 

26 

47 

20 

48 

20 

49 

20 

48 

21 

47 

20 

46 
14 

33 
3 

41 

9 

46 
13 

49 
15 

49 
15 

49 
13 

47 
14 

47 
11 

49 
13 

53 
17 

55 
16 

55 
16 

54 
16 

53 
16 

53 
14 

48 
12 

48 

12 

41 
30 

41 
32 

42 
33 

46.7 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

50 
43 

53 
41 

58 
46 

57 
42 

58 
41 

58 
41 

62 
41 

59 
41 

50 
42 

55 
34 

54 
36 

53 
30 

52 
35 

54 

38 

56 
39 

53 
36 

54 
37 

54 

37 

57 
35 

54 

37 

55 
36 

55 
38 

55 
41 

56 
41 

54 

39 

53 
42 

54 
42 

51 

39 

51 
46 

56 
46 

56 
54 

54.7 

FRESNO  WB  AP 

MAX 
MIN 

48 
28 

49 
34 

51 

30 

58 
32 

58 
30 

59 
29 

64 

28 

64 

29 

65 
31 

55 

35 

46 

29 

47 
21 

50 
19 

53 
22 

55 
24 

60 
24 

56 
23 

56 

25 

47 

30 

57 
24 

58 

23 

60 
27 

62 
26 

58 

30 

54 
28 

44 

33 

39 
34 

41 
34 

54 
36 

62 
47 

65 
55 

54.7 
29.  7 

FRIANT   GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

45 
26 

52 
28 

46 
33 

5  3 
32 

56 

32 

59 
32 

61 

33 

65 
34 

64 

35 

64 
38 

56 

34 

47 

24 

46 
24 

49 

22 

52 
24 

56 
25 

59 
26 

57 
26 

55 
28 

50 
26 

57 
23 

58 
24 

60 

32 

62 
31 

58 
31 

55 
28 

50 
29 

39 
33 

42 
35 

58 
41 

62 
53 

54.7 
30.  4 

GEORGETOWN  RS 

MAX 
MIN 

59 
27 

59 
27 

48 
34 

62 
32 

61 
35 

64 
34 

54 
31 

47 

25 

17 

46 

50 
19 

56 
33 

54 
27 

56 
29 

54 
27 

58 
32 

56 
32 

64 
35 

61 
34 

57 
32 

42 
28 

46 
27 

51 

39 

54.8 
29.8 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

43 
28 

46 

31 

47 

29 

39 
26 

41 

26 

43 

26 

48 

29 

50 

30 

50 
28 

41 

19 

35 
20 

28 
14 

22 
12 

30 
16 

41 

23 

41 
24 

42 
24 

42 

23 

40 
18 

38 
19 

40 
25 

50 
29 

51 
30 

53 
29 

49 
28 

48 

27 

47 
25 

45 
26 

42 
26 

45 

31 

43 
36 

42.6 
25.1 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

65 
40 

64 
46 

61 
46 

70 
37 

71 

33 

76 
33 

82 
34 

78 
47 

63 
53 

61 

51 

57 
47 

57 
43 

60 
22 

64 

23 

67 
25 

66 
27 

66 
28 

60 
30 

65 
36 

66 
25 

70 
27 

66 

28 

67 

35 

62 

37 

62 
46 

67 
48 

64 
39 

64 
48 

64 
48 

71 
42 

73 
45 

66.2 
37.7 

GILROY 

MAX 
MIN 

51 
27 

59 
27 

60 
26 

55 
38 

60 
32 

65 
30 

66 
29 

67 

37 

69 
34 

65 
34 

66 

25 

53 
20 

49 
19 

52 
19 

56 
18 

61 
24 

59 
29 

57 
25 

53 
24 

56 

22 

61 
26 

61 
26 

58 
25 

58 
38 

52 
36 

51 
36 

59 
33 

48 
37 

53 
43 

57 
43 

58 
41 

57.6 

29. a 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

28 

52 
36 

39 

5  5 
23 

23 

22 

70 
25 

74 

28 

56 
21 

46 
30 

40 
33 

42 
12 

45 
8 

54 
10 

56 
16 

57 
17 

56 
16 

50 
14 

49 
14 

56 
14 

63 
18 

61 
18 

69 
23 

63 
26 

59 
20 

61 
IS 

57 
20 

53 
18 

56 
33 

55 
43 

55 
48 

56.0 
23.0 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

53 
28 

48 

33 

44 

28 

39 
26 

44 
28 

47 

30 

50 

31 

56 

36 

52 

30 

42 

25 

35 
18 

30 
12 

26 
11 

37 
16 

43 
25 

42 
25 

25 

43 
25 

39 
18 

39 
21 

45 

29 

51 
32 

52 

33 

54 
34 

48 
31 

47 

30 

45 
27 

44 

27 

43 
28 

43 
27 

43 

36 

44.1 

26.6 

GRASS  VALLEY 

.  MAX 
MIN 

54 
34 

60 
31 

61 
35 

50 
32 

59 
38 

69 
35 

67 

38 

65 

39 

65 

37 

59 
35 

49 

24 

44 
18 

48 
20 

46 
21 

51 
22 

57 
33 

57 
30 

58 
30 

51 
25 

56 
28 

52 
33 

59 
32 

56 

33 

63 
34 

61 
34 

57 
30 

56 
29 

58 

29 

45 

30 

46 

36 

51 
46 

55.9 
31.3 

GRATON    1  W 

MAX 
MIN 

54 
34 

50 
39 

49 
40 

55 
41 

61 
31 

54 

29 

57 

28 

58 

29 

53 
31 

54 

30 

51 
27 

52 
26 

52 
21 

50 
24 

54 
25 

51 
26 

53 
28 

48 

33 

60 
30 

52 
23 

55 
25 

54 
28 

50 
34 

50 

35 

46 
38 

45 
39 

47 
40 

45 
32 

45 
39 

58 
45 

60 
44 

52.4 
32.1 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

45 
24 

48 

30 

48 
35 

53 
28 

52 
30 

55 
32 

56 
31 

56 
27 

55 
26 

55 
26 

55 
20 

40 
13 

34 
12 

38 
15 

49 
17 

47 

20 

54 
22 

53 
23 

52 
21 

48 
21 

52 
21 

57 
24 

62 
30 

62 
28 

56 
28 

58 

29 

56 
23 

54 
23 

49 
22 

54 
35 

52 
40 

51.8 
25.0 

See  reference  notes  followlDg  StmtloD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


Station 

Day  01  Month 

rago 

30 

31 

9 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  i 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Av 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

50 

60 

58 

52 

58 

64 

62 

65 

63 

54 

50 

45 

66 

56 

59 

54 

57 

53 

62 

66 

59 

52 

52 

55 

54 

55 

55 

53 

58 

60 

56»  2 

MIN 

41 

36 

41 

43 

48 

42 

45 

49 

40 

38 

35 

37 

39 

39 

43 

36 

40 

37 

36 

45 

50 

54 

39.9 

HAM  I LTON  AFB 

MAX 

50 

43 

51 

55 

57 

58 

55 

57 

56 

52 

54 

50 

46 

49 

52 

52 

46 

45 

57 

46 

53 

52 

46 

48 

50 

49 

43 

46 

61 

59 

61 

51  5 

MIN 

30 

39 

34 

36 

27 

27 

30 

35 

39 

32 

33 

31 

38 

42 

48 

55 

33.2 

HANFORD 

MAX 

45 

49 

53 

60 

54 

61 

65 

65 

66 

59 

51 

48 

53 

55 

56 

61 

58 

57 

52 

57 

58 

62 

63 

59 

55 

62 

41 

41 

66 

53 

65 

56  1 

MIN 

28 

29 

1  9 

18 

2 1 

28 

23 

27 

26 

34 

33 

34 

35 

46 

55 

27.6 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

43 

46 

50 

51 

52 

47 

47 

41 

45 

39 

41 

45 

48 

46 

46 

51 

60 

51 

60 

50 

51 

49 

44 

42 

MIN 

1 8 

19 

20 

20 

19 

20 

2 1 

20 

1  8 

19 

32 

33 

24.0 

HAT   CREEK    PH  1 

MAX 

52 

52 

45 

45 

51 

58 

60 

58 

54 

54 

37 

26 

37 

41 

46 

52 

53 

51 

46 

48 

51 

58 

69 

59 

56 

55 

50 

52 

36 

37 

38 

49  I 

MIN 

1 2 

1 2 

10 

14 

15 

14 

1  3 

1  2 

1 1 

9 

16 

18 

32 

31 

15.1 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

65 

64 

60 

57 

58 

60 

65 

68 

66 

69 

65 

57 

37 

49 

55 

60 

63 

57 

63 

49 

60 

67 

69 

70 

70 

72 

69 

69 

67 

66 

56 

MIN 

29 

36 

49 

44 

HEALDS6UR  G 

61 

56 

53 

63 

69 

59 

63 

64 

55 

59 

57 

59 

57 

55 

59 

56 

57 

52 

64 

56 

60 

60 

62 

55 

51 

46 

54 

46 

46 

58 

60 

56  9 

MIN 

2  3 

30 

41 

44 

55 

33.7 

HENSHAW  DAM 

63 

56 

56 

46 

55 

55 

61 

63 

68 

61 

55 

48 

38 

45 

55 

58 

61 

62 

56 

52 

62 

70 

66 

71 

66 

62 

64 

63 

59 

59 

68 

MIN 

19 

16 

16 

34 

33 

24I9 

HETCH  HETCHY 

53 

52 

52 

48 

51 

55 

54 

58 

54 

48 

43 

41 

43 

45 

53 

54 

54 

51 

50 

51 

58 

58 

67 

60 

59 

56 

57 

47 

46 

48 

MIN 

^' 

36 

40 

24.6 

HILTS 

45 

44 

44 

46 

51 

54 

52 

53 

48 

44 

35 

25 

27 

39 

47 

46 

48 

46 

41 

43 

48 

51 

52 

66 

52 

53 

54 

46 

38 

42 

35 

MIN 

25 

28 

17.4 

HOL LI  5 T ER 

62 

58 

59 

63 

66 

69 

69 

68 

64 

56 

55 

51 

54 

56 

63 

62 

60 

57 

57 

62 

63 

59 

56 

56 

56 

60 

52 

54 

58 

60 

67 

59.  8 

MIN 

26 

26 

2  5 

29 

42 

2  2 

1  7 

1 6 

1 8 

20 

26 

2  4 

2  7 

30 

39 

32 

39 

32 

38 

42 

50 

56 

29.3 

58 

46 

50 

54 

51 

54 

55 

54 

52 

49 

50 

44 

44 

47 

49 

50 

47 

46 

48 

46 

50 

52 

52 

50 

52 

52 

51 

61 

40 

44 

46 

49.6 

MIN 

37 

41 

38 

35 

35 

3  5 

35 

35 

29 

2  3 

1  7 

17 

20 

20 

26 

22 

24 

25 

28 

30 

30 

29 

27 

25 

26 

36 

41 

29.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

47 

48 

44 

44 

47 

50 

52 

51 

48 

48 

38 

25 

34 

43 

42 

42 

42 

40 

40 

46 

50 

51 

52 

51 

46 

46 

43 

41 

41 

41 

42 

44*3 

MIN 

24 

2  8 

25 

2  5 

24 

24 

2  8 

2  6 

25 

21 

1  3 

7 

10 

20 

20 

20 

1  7 

20 

22 

23 

26 

28 

29 

27 

24 

23 

20 

22 

26 

29 

29 

22.8 

IDRIA 

MAX 

58 

56 

56 

52 

60 

63 

65 

64 

61 

53 

42 

36 

44 

47 

55 

59 

58 

56 

46 

52 

49 

59 

58 

57 

59 

58 

64 

47 

52 

48 

55 

54.2 

MIN 

38 

36 

35 

33 

33 

37 

41 

38 

42 

31 

28 

1  5 

2  1 

27 

30 

36 

3  3 

32 

29 

33 

26 

32 

33 

35 

36 

33 

31 

28 

36 

37 

48 

33.0 

IDVLLWILD  RS 

MAX 

40 

40 

42 

47 

47 

55 

60 

58 

48 

41 

35 

32 

38 

45 

48 

49 

48 

48 

42 

50 

55 

56 

59 

66 

52 

52 

62 

51 

61 

48 

47 

48.  0 

MIN 

2  5 

2  3 

24 

2  5 

3 1 

16 

6 

20 

1  9 

19 

20 

23 

26 

26 

24 

28 

23 

23 

23 

23 

23 

22.7 

I  f<5P^R  ] 

MAX 

63 

58 

61 

63 

66 

70 

72 

72 

72 

70 

62 

52 

51 

57 

64 

67 

66 

69 

57 

60 

67 

70 

72 

73 

73 

70 

70 

67 

68 

66 

63 

65.  5 

MIN 

43 

50 

46 

38 

43 

43 

40 

43 

42 

50 

48 

36 

24 

24 

30 

27 

30 

34 

35 

37 

37 

38 

36 

38 

43 

47 

47 

3>.4 

If^lpfRj^L   FAA  AP 

MAX 

64 

59 

62 

65 

67 

72 

73 

74 

74 

70 

59 

47 

49 

58 

63 

67 

67 

69 

55 

60 

67 

71 

72 

73 

74 

72 

73 

69 

70 

68 

64 

66  0 

MIN 

40 

42 

36 

38 

38 

37 

38 

39 

47 

45 

28 

23 

21 

2  5 

35 

37 

3  3 

45 

47 

J4.7 

INDEPENDENCE 

MAX 

56 

51 

57 

62 

62 

56 

56 

59 

45 

50 

53 

53 

56 

64 

58 

64 

58 

52 

56 

49 

MIN 

1  5 

30 

32 

2  3 

22 

2  2 

1 5 

7 

24 

19 

33 

31 

41 

22.7 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

75 

71 

62 

65 

68 

69 

77 

80 

77 

70 

71 

59 

49 

59 

62 

67 

69 

69 

65 

60 

63 

71 

69 

75 

75 

70 

76 

72 

70 

70 

69 

68  5 

MIN 

42 

47 

3  8 

40 

42 

35 

36 

38 

41 

34 

23 

22 

46 

43 

35.4 

I N YOK  ERN 

62 

54 

60 

57 

62 

66 

63 

65 

69 

63 

53 

40 

42 

48 

57 

56 

60 

56 

49 

54 

56 

65 

67 

66 

64 

63 

60 

56 

63 

56 

68 

MIN 

3  7 

2  5 

27 

28 

25 

2  3 

2  8 

27 

18  1 

20 

43 

44 

24!5 

I  RON  MTN 

62 

61 

62 

57 

59 

61 

65 

67 

67 

66 

70 

49 

36 

45 

55 

58 

61 

63 

63 

45 

56 

61 

65 

69 

70 

70 

68 

66 

68 

69 

65 

MIN 

51 

5 1 

48 

43 

45 

49 

51 

27 

24 

26 

30 

60 

62 

38.9 

JESS  VALLEY 

53 

49 

43 

54 

50 

53 

56 

55 

46 

41 

23 

27 

40 

40 

46 

44 

47 

40 

38 

53 

56 

52 

57 

53 

44 

45 

43 

38 

34 

43 

47 

MIN 

24 

21 

24 

1  9 

20 

I  7 

2  1 

1  8 

-  7 

3 

6 

29 

38 

is!  5 

JULIAN  WYNOLA 

53 

52 

45 

48 

48 

55 

65 

50 

44 

41 

41 

39 

47 

50 

58 

55 

49 

51 

52 

63 

62 

68 

65 

60 

58 

61 

64 

56 

67 

58 

MIN 

37 

28 

35 

42 

45 

23 

20 

26 

24 

" 

26 

29 

26 

30 

33 

36 

31.5 

ICENTFIELD 

53 

58 

50 

58 

57 

63 

60 

63 

65 

58 

55 

53 

49 

52 

50 

56 

53 

46 

50 

58 

51 

57 

66 

49 

52 

54 

52 

45 

46 

5! 

61 

MIN 

35 

34 

34 

37 

35 

3 1 

36 

38 

35 

37 

28 

30 

25 

26 

29 

28 

30 

33 

" 

30 

28 

29 

38 

36 

39 

41 

41 

52 

34.0 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

53 

51 

58 

55 

55 

70 

72 

67 

65 

62 

63 

53 

52 

52 

56 

62 

55 

57 

52 

57 

56 

60 

61 

56 

58 

53 

47 

62 

58 

61 

62 

MIN 

39 

44 

43 

40 

41 

47 

45 

50 

38 

23 

32 

41 

40 

36 

40 

39 

40 

40 

40 

30 

50 

56 

39.9 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

66 

55 

63 

64 

67 

70 

71 

70 

63 

66 

66 

40 

51 

62 

61 

61 

61 

61 

56 

69 

66 

66 

73 

63 

66 

67 

67 

62 

59 

63 

61 

MIN 

38 

43 

39 

30 

38 

40 

38 

42 

25 

40 

27 

15 

16 

14 

28 

20 

20 

45 

48 

28. S 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

47 

48 

49 

53 

58 

57 

60 

65 

63 

66 

57 

48 

46 

50 

40 

55 

59 

59 

68 

51 

55 

56 

60 

61 

57 

60 

45 

41 

46 

57 

65 

MIN 

25 

24 

27 

27 

30 

24 

28 

29 

32 

34 

32 

27 

20 

23 

24 

40 

45 

29.2 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

53 

52 

55 

60 

59 

61 

66 

63 

64 

63 

54 

44 

49 

54 

54 

60 

58 

63 

52 

55 

58 

61 

62 

57 

60 

46 

42 

43 

58 

64 

66 

MIN 

23 

38 

40 

38 

40 

36 

38 

38 

42 

40 

37 

27 

26 

29 

32 

36 

47 

54 

35.4 

KING  CITY 

MAX 

63 

58 

63 

68 

72 

75 

70 

65 

56 

53 

55 

59 

65 

66 

62 

60 

59 

62 

67 

62 

60 

57 

57 

58 

68 

56 

55 

58 

64 

MIN 

27 

20 

37 

31 

32 

27 

41 

35 

36 

19 

18 

20 

22 

30 

23 

40 

33 

36 

36 

49 

55 

to!* 

KLAMATH 

MAX 

55 

54 

57 

59 

62 

65 

62 

59 

52 

53 

50 

50 

52 

58 

56 

51 

51 

57 

57 

57 

53 

53 

64 

62 

52 

55 

52 

46 

48 

50 

63 

MIN 

35 

40 

40 

34 

33 

36 

36 

36 

38 

28 

24 

21 

26 

27 

30 

29 

29 

28 

26 

29 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

28 

30 

38 

43 

48 

31.9 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

46 

47 

43 

49 

59 

60 

59 

62 

62 

63 

56 

46 

45 

49 

51 

56 

57 

58 

53 

43 

55 

57 

69 

57 

51 

51 

43 

38 

43 

54 

62 

52.9 

MIN 

24 

26 

26 

30 

28 

30 

26 

26 

30 

34 

20 

17 

18 

19 

20 

22 

2  2 

24 

22 

22 

24 

24 

29 

24 

33 

34 

38 

43 

47 

27.1 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

60 

61 

63 

64 

69 

73 

77 

72 

65 

60 

60 

59 

58 

60 

64 

62 

61 

59 

64 

64 

65 

62 

60 

59 

57 

61 

60 

61 

60 

61 

60 

62.6 

MIN 

43 

49 

45 

43 

41 

43 

43 

46 

52 

53 

43 

39 

32 

30 

32 

36 

36 

38 

39 

39 

36 

47 

44 

39 

49 

48 

51 

41.7 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

43 

45 

39 

44 

41 

45 

48 

50 

45 

39 

35 

31 

29 

36 

39 

46 

43 

41 

35 

42 

49 

54 

66 

52 

57 

48 

50 

46 

41 

55 

49 

♦4.4 

MIN 

29 

32 

31 

28 

29 

27 

27 

31 

3  2 

34 

27 

10 

13 

1 8 

23 

24 

24 

20 

28 

29 

26 

28 

28 

36 

38 

27.1 

LAKEPORT 

MAX 

55 

55 

59 

60 

59 

60 

60 

56 

60 

55 

46 

48 

50 

53 

55 

53 

54 

55 

55 

54 

55 

55 

58 

59 

57 

59 

58 

60 

45 

67 

60 

55.4 

MIN 

31 

29 

39 

31 

29 

29 

28 

28 

28 

2  5 

20 

17 

20 

24 

23 

23 

28 

26 

23 

39 

39 

50 

27.7 

LAKESHORE 

MAX 

63 

55 

54 

63 

68 

73 

71 

66 

58 

49 

38 

48 

54 

61 

60 

56 

63 

60 

65 

57 

60 

61 

61 

68 

60 

62 

58 

35 

35 

38 

58 

57.1 

MIN 

35 

35 

35 

38 

40 

39 

39 

33 

28 

26 

26 

26 

26 

23 

26 

32 

35 

29.2 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

56 

55 

52 

42 

42 

52 

60 

59 

51 

44 

36 

34 

45 

53 

52 

46 

50 

46 

44 

49 

54 

67 

60 

57 

52 

52 

49 

46 

34 

44 

4S 

49.2 

MIN 

27 

24 

25 

29 

36 

33 

34 

25 

24 

25 

11 

12 

25 

21 

20 

20 

19 

19 

22 

20 

22 

22 

35 

26 

22 

25 

20 

21 

26 

31 

42 

24.6 

LA  MESA 

MAX 

64 

59 

62 

69 

76 

80 

73 

72 

59 

55 

56 

58 

62 

66 

65 

64 

55 

65 

64 

70 

64 

61 

62 

60 

65 

62 

62 

62 

70 

6«.3 

MIN 

51 

48 

43 

42 

42 

48 

53 

55 

53 

47 

45 

27 

33 

36 

36 

37 

37 

36 

34 

36 

36 

39 

42 

42 

49 

44 

49 

46 

48 

42.8 

LANCASTER 

MAX 

61 

54 

62 

56 

60 

62 

64 

64 

61 

54 

50 

34 

41 

50 

55 

61 

61 

59 

48 

54 

61 

69 

66 

68 

69 

64 

63 

61 

54 

58 

59 

98.2 

MIN 

29 

39 

39 

27 

25 

26 

23 

33 

32 

46 

32 

14 

4 

10 

15 

14 

22 

22 

20 

12 

17 

20 

23 

26 

28 

25 

22 

29 

39 

45 

47 

26.0 

LAVA   BEDS  NM 

MAX 

45 

46 

45 

44 

42 

47 

52 

50 

51 

46 

28 

15 

24 

39 

41 

48 

44 

60 

37 

34 

46 

54 

52 

53 

62 

40 

46 

37 

38 

44 

♦3.7 

MIN 

23 

30 

35 

22 

25 

30 

26 

27 

31 

19 

-  5 

-  3 

11 

20 

22 

24 

21 

25 

6 

13 

26 

30 

29 

22 

29 

17 

20 

23 

24 

26 

31 

22.0 

<  notes  following  Station  lodez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


StaUon 

Day  Of  Month 

Average 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LE  GRAND 

MAX 

*2 

46 

47 

55 

58 

59 

61 

61 

63 

56 

67 

45 

49 

51 

56 

57 

66 

65 

50 

56 

57 

59 

60 

55 

49 

45 

40 

43 

55 

61 

63 

53. 

8 

MIN 

29 

29 

28 

32 

28 

30 

26 

30 

31 

29 

25 

24 

21 

23 

23 

26 

24 

26 

31 

26 

24 

27 

28 

30 

27 

35 

36 

35 

37 

39 

56 

LEMON  COVE 

MAX 

53 

50 

58 

58 

59 

63 

67 

66 

65 

55 

60 

45 

48 

55 

55 

60 

56 

56 

56 

61 

66 

60 

63 

60 

58 

51 

39 

60 

57 

64 

66 

56. 

7 

MIN 

26 

34 

33 

33 

29 

29 

31 

32 

34 

35 

39 

21 

23 

25 

26 

28 

25 

29 

26 

24 

25 

29 

31 

33 

29 

24 

25 

34 

34 

47 

55 

LINDSAV 

MAX 

55 

50 

59 

58 

59 

64 

66 

66 

66 

55 

52 

46 

60 

54 

57 

62 

58 

68 

55 

60 

67 

60 

63 

62 

66 

52 

41 

52 

55 

61 

62 

57. 

3 

MIN 

27 

36 

34 

29 

29 

28 

27 

26 

31 

38 

36 

21 

19 

20 

21 

25 

24 

29 

25 

21 

24 

27 

26 

29 

26 

26 

30 

35 

35 

47 

55 

LIVERMORE    2  S5W 

MAX 

50 

57 

57 

55 

57 

62 

63 

60 

65 

60 

49 

45 

44 

52 

49 

57 

55 

57 

52 

52 

53 

60 

66 

51 

57 

63 

62 

39 

46 

68 

63 

54. 

4 

M  I  N 

26 

26 

28 

35 

34 

28 

30 

30 

30 

32 

30 

25 

22 

21 

21 

26 

23 

26 

29 

21 

24 

26 

31 

32 

34 

30 

26 

33 

34 

37 

49 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

54 

49 

56 

48 

51 

55 

58 

59 

58 

59 

46 

33 

39 

48 

60 

68 

66 

59 

46 

51 

59 

66 

63 

63 

66 

57 

60 

61 

55 

64 

64 

55. 

1 

MIN 

37 

41 

35 

35 

36 

41 

41 

36 

39 

39 

26 

14 

12 

19 

25 

29 

33 

31 

26 

26 

32 

36 

38 

43 

45 

33 

36 

30 

34 

39 

40 

LODI 

MAX 

38 

38 

49 

52 

60 

56 

55 

59 

56 

51 

44 

47 

49 

62 

55 

54 

56 

46 

53 

56 

66 

59 

47 

51 

47 

42 

42 

46 

53 

65 

65 

51. 

7 

MIN 

27 

27 

31 

33 

29 

31 

28 

29 

30 

30 

28 

23 

19 

20 

21 

23 

22 

26 

22 

20 

20 

25 

28 

34 

28 

38 

35 

34 

36 

46 

53 

LOMPOC    SEWAGE  PLANT 

MAX 

69 

64 

63 

70 

70 

76 

76 

74 

67 

66 

61 

60 

56 

58 

60 

64 

62 

62 

62 

63 

61 

59 

69 

60 

67 

66 

67 

66 

59 

66 

61 

64. 

3 

MIN 

33 

37 

45 

43 

35 

34 

39 

49 

45 

52 

32 

25 

27 

26 

29 

24 

34 

30 

27 

29 

25 

30 

39 

40 

44 

44 

37 

40 

40 

46 

36, 

5 

LONG  BEACH 

MAX 

68 

63 

64 

64 

71 

74 

83 

72 

70 

63 

63 

54 

66 

61 

69 

61 

62 

67 

66 

67 

70 

62 

64 

59 

56 

61 

59 

60 

69 

61 

57 

63. 

8 

MIN 

47 

53 

51 

49 

46 

48 

50 

58 

57 

56 

47 

42 

34 

35 

41 

40 

43 

46 

44 

41 

41 

43 

43 

45 

51 

51 

47 

52 

50 

53 

54 

47. 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

70 

64 

64 

66 

73 

78 

82 

73 

66 

63 

63 

56 

66 

61 

66 

64 

64 

61 

64 

66 

71 

66 

65 

61 

56 

63 

68 

62 

61 

64 

58 

64. 

8 

MIN 

44 

48 

49 

.  ''<> 

42 

44 

44 

54 

57 

56 

46 

40 

26 

33 

36 

35 

39 

42 

40 

36 

34 

41 

37 

40 

53 

45 

43 

50 

48 

52 

54 

43t 

6 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

68 

64 

64 

67 

72 

76 

81 

72 

63 

62 

61 

59 

56 

61 

68 

64 

62 

58 

62 

63 

69 

63 

61 

60 

57 

62 

67 

60 

60 

64 

58 

63. 

7 

MIN 

45 

53 

52 

49 

45 

47 

52 

56 

56 

54 

46 

40 

30 

36 

41 

38 

42 

45 

44 

40 

39 

44 

42 

46 

63 

48 

62 

50 

49 

55 

56 

7 

LOS   ANGELES   WB  CITY 

MAX 

se 

63 

64 

65 

70 

72 

77 

72 

63 

61 

59 

57 

56 

61 

66 

64 

63 

56 

61 

63 

71 

64 

64 

60 

56 

62 

57 

58 

58 

63 

57 

62. 

9 

M  I  N 

50 

56 

53 

51 

46 

46 

55 

59 

55 

53 

50 

40 

34 

40 

45 

42 

44 

45 

46 

41 

47 

44 

46 

46 

52 

49 

48 

61 

50 

53 

53 

48. 

3 

LOS  8AN05 

MAX 

48 

47 

51 

55 

58 

56 

60 

62 

65 

67 

48 

47 

61 

53 

56 

59 

5$ 

55 

52 

56 

60 

61 

60 

57 

47 

41 

39 

43 

65 

61 

64 

54 

3 

MIN 

27 

28 

30 

37 

31 

26 

28 

32 

32 

33 

34 

27 

19 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

20 

26 

27 

29 

33 

26 

37 

35 

36 

37 

47 

65 

30 

3 

LOS  GATOS 

MAX 

56 

51 

56 

57 

63 

59 

61 

62 

63 

62 

61 

49 

50 

50 

53 

64 

64 

52 

51 

60 

54 

55 

56 

53 

54 

62 

51 

52 

53 

69 

61 

55 

6 

MIN 

31 

31 

33 

34 

34 

35 

36 

35 

35 

35 

29 

29 

25 

30 

29 

30 

30 

30 

29 

29 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

35 

39 

39 

39 

39 

32 

4 

LUCERNE   VALLEY   I  SSW 

MAX 

55 

52 

56 

51 

53 

58 

58 

63 

63 

69 

56 

40 

44 

52 

54 

61 

56 

63 

65 

67 

62 

68 

66 

67 

69 

61 

63 

60 

62 

59 

59 

68 

2 

MIN 

29 

35 

36 

28 

27 

29 

27 

26 

35 

45 

32 

15 

6 

14 

16 

20 

19 

23 

20 

17 

21 

29 

27 

26 

36 

27 

28 

24 

32 

40 

44 

26 

9 

MADERA 

MAX 

43 

45 

47 

49 

55 

60 

60 

63 

65 

65 

59 

47 

48 

51 

55 

58 

60 

58 

57 

46 

58 

59 

63 

62 

55 

50 

41 

39 

42 

55 

62 

5* 

1 

MIN 

30 

30 

31 

31 

29 

29 

28 

29 

32 

36 

30 

21 

18 

21 

24 

27 

26 

29 

31 

24 

26 

29 

28 

29 

27 

32 

35 

34 

36 

39 

54 

29 

8 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

50 

48 

48 

51 

56 

54 

52 

57 

57 

49 

46 

45 

48 

51 

64 

52 

56 

61 

54 

54 

55 

56 

54 

54 

48 

44 

44 

42 

49 

57 

62 

51 

6 

MIN 

29 

32 

32 

34 

28 

28 

29 

30 

25 

28 

26 

24 

22 

20 

20 

25 

24 

24 

36 

26 

25 

26 

27 

30 

30 

36 

31 

34 

34 

46 

52 

29 

5 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

43 

50 

54 

43 

39 

47 

51 

55 

54 

45 

26 

18 

27 

44 

42 

50 

45 

46 

36 

39 

52 

56 

53 

56 

52 

48 

48 

43 

38 

38 

43 

44.6 

MIN 

22 

25 

27 

24 

25 

33 

27 

23 

22 

16 

3 

4 

15 

20 

27 

20 

■  14 

16 

11 

19 

23 

28 

26 

22 

18 

18 

15 

15 

22 

25 

35 

20 

MARICOPA 

MAX 

53 

52 

57 

56 

55 

67 

69 

66 

65 

69 

53 

48 

49 

52 

64 

60 

56 

58 

54 

57 

55 

61 

61 

57 

60 

50 

48 

56 

58 

72 

74 

S7 

a 

MIN 

35 

39 

39 

34 

35 

34 

36 

35 

36 

45 

35 

21 

19 

25 

27 

28 

36 

32 

32 

27 

28 

26 

36 

42 

36 

37 

36 

38 

41 

48 

59 

34 

■ 

MARTINEZ   FIRE  STA 

MAX 

51 

46 

39 

48 

58 

58 

60 

48 

57 

56 

52 

50 

50 

48 

51 

52 

51 

49 

49 

46 

56 

54 

54 

49 

49 

45 

48 

41 

44 

54 

61 

50 

e 

MIN 

32 

33 

33 

36 

33 

33 

35 

33 

34 

34 

28 

26 

26 

26 

27 

27 

28 

31 

30 

28 

27 

28 

32 

38 

37 

36 

35 

32 

39 

39 

49 

32 

4 

MARYSVILLE 

MAX 

52 

50 

40 

50 

57 

58 

57 

57 

61 

56 

55 

44 

46 

48 

56 

55 

54 

55 

53 

67 

55 

57 

56 

68 

55 

44 

41 

40 

41 

48 

59 

42 

2 

MIN 

27 

29 

30 

32 

34 

30 

30 

30 

32 

35 

30 

29 

25 

26 

27 

26 

28 

28 

34 

29 

29 

29 

31 

32 

32 

36 

36 

36 

36 

40 

40 

31 

3 

MC  CLOUD 

MAX 

54 

58 

55 

52 

55 

60 

63 

63 

60 

53 

40 

31 

36 

48 

51 

60 

64 

66 

49 

47 

67 

63 

65 

63 

62 

68 

55 

53 

36 

34 

42 

S2 

6 

MIN 

22 

24 

30 

21 

22 

28 

29 

22 

21 

16 

4 

0 

1 

12 

19 

16 

14 

15 

10 

12 

1  9 

25 

19 

20 

18 

19 

12 

15 

20 

29 

33 

II 

4 

MECCA  3  SE 

MAX 

6S 

70 

65 

62 

65 

69 

74 

76 

74 

67 

73 

59 

49 

55 

58 

63 

64 

65 

61 

59 

59 

67 

65 

71 

70 

64 

70 

67 

66 

65 

66 

65 

4 

MIN 

42 

44 

50 

38 

41 

41 

38 

40 

39 

38 

42 

39 

31 

22 

26 

29 

30 

29 

31 

26 

27 

28 

32 

33 

35 

35 

34 

39 

48 

44 

35 

7 

MERCED  FIRE   STA  2 

MAX 

42 

45 

50 

57 

60 

59 

60 

62 

62 

68 

51 

60 

50 

52 

55 

58 

57 

54 

53 

56 

56 

60 

59 

54 

45 

41 

43 

54 

61 

63 

5* 

2 

MIN 

30 

28 

27 

34 

27 

26 

25 

28 

31 

35 

29 

22 

22 

23 

23 

25 

25 

27 

24 

24 

21 

28 

27 

29 

35 

35 

35 

37 

48 

55 

29 

5 

MEYERS  4  SW 

MAX 

48 

47 

45 

34 

40 

44 

46 

50 

48 

40 

27 

23 

39 

41 

46 

46 

46 

46 

35 

48 

62 

63 

61 

51 

51 

46 

46 

41 

37 

38 

36 

43 

2 

MIN 

15 

12 

15 

12 

12 

19 

17 

15 

18 

23 

3 

-  3 

3 

12 

U 

14 

9 

1  5 

6 

9 

1  5 

17 

19 

19 

17 

20 

14 

16 

15 

32 

33 

14 

7 

MILL  CREEi;  2 

MAX 

61 

60 

56 

57 

59 

63 

67 

67 

63 

53 

49 

48 

46 

56 

56 

57 

60 

60 

53 

58 

65 

64 

69 

67 

61 

60 

59 

53 

54 

64 

61 

59 

.0 

MIN 

46 

50 

38 

36 

39 

42 

46 

49 

41 

44 

36 

26 

21 

32 

37 

40 

37 

39 

35 

35 

43 

42 

43 

48 

32 

33 

40 

36 

36 

43 

45 

39 

.0 

MINERAL 

MAX 

49 

52 

55 

44 

52 

50 

63 

53 

51 

46 

38 

26 

27 

43 

49 

52 

46 

50 

45 

38 

52 

53 

61 

57 

54 

49 

48 

46 

38 

35 

44 

47 

0 

22 

23 

27 

27 

26 

30 

22 

21 

20 

9 

6 

11 

14 

19 

1  6 

15 

17 

11 

19 

22 

23 

25 

23 

17 

18 

1  5 

1 7 

26 

30 

33 

20 

3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

57 

58 

48 

45 

53 

56 

59 

57 

56 

51 

46 

30 

36 

46 

51 

53 

52 

53 

46 

60 

54 

59 

62 

59 

60 

56 

54 

62 

55 

52 

59 

52 

5 

42 

48 

37 

35 

39 

41 

45 

42 

43 

37 

26 

13 

20 

25 

33 

36 

36 

39 

24 

28 

38 

40 

45 

44 

43 

42 

39 

38 

40 

44 

45 

37 

.0 

MODESTO 

MAX 

42 

37 

52 

59 

60 

57 

57 

61 

62 

56 

46 

45 

52 

53 

57 

55 

56 

48 

53 

53 

58 

68 

60 

52 

43 

42 

39 

42 

52 

61 

62 

52 

3 

26 

28 

29 

38 

32 

31 

32 

31 

35 

36 

30 

26 

22 

23 

24 

29 

28 

26 

33 

25 

27 

29 

30 

35 

32 

38 

36 

35 

38 

51 

57 

32 

1 

MONO  LAKE 

MAX 

41 

38 

41 

40 

43 

42 

45 

44 

48 

49 

34 

23 

34 

40 

41 

42 

39 

50 

33 

44 

46 

52 

49 

50 

53 

45 

46 

47 

49 

39 

44 

43 

•  0 

19 

18 

19 

29 

25 

19 

19 

20 

21 

33 

7 

-  2 

5 

13 

15 

17 

14 

16 

5 

14 

16 

19 

19 

20 

16 

17 

1  5 

18 

25 

33 

37 

IS 

.3 

MONTEREY 

MAX 

65 

60 

57 

62 

69 

73 

76 

69 

65 

57 

57 

66 

57 

60 

65 

60 

56 

55 

60 

65 

60 

58 

57 

57 

51 

56 

51 

55 

60 

65 

64 

60 

6 

37 

43 

42 

41 

43 

43 

50 

45 

47 

46 

34 

28 

28 

36 

37 

41 

38 

39 

35 

35 

37 

39 

39 

39 

41 

42 

42 

42 

43 

47 

56 

40 

.5 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

64 

59 

52 

55 

63 

67 

61 

64 

64 

69 

53 

45 

60 

49 

54 

69 

54 

60 

56 

57 

54 

60 

66 

59 

61 

54 

63 

50 

40 

52 

62 

56 

.0 

34 

37 

37 

36 

37 

38 

35 

34 

35 

38 

38 

30 

29 

27 

28 

30 

32 

33 

29 

27 

28 

29 

32 

36 

35 

34 

32 

33 

37 

38 

49 

33 

.8 

MORRO  SAY  FIRE  DEPT 

MAX 

67 

70 

61 

63 

73 

75 

74 

69 

63 

56 

66 

56 

59 

61 

69 

64 

68 

56 

61 

59 

60 

66 

57 

57 

67 

66 

56 

57 

58 

60 

63 

61 

.9 

39 

55 

44 

48 

43 

43 

50 

51 

43 

48 

40 

35 

34 

33 

32 

34 

34 

34 

35 

33 

32 

35 

36 

40 

32 

38 

37 

47 

47 

50 

40 

,5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

50 

47 

46 

42 

45 

47 

51 

55 

52 

48 

43 

25 

32 

39 

44 

54 

52 

47 

44 

46 

56 

63 

68 

62 

59 

63 

61 

53 

63 

54 

57 

50 

.3 

33 

38 

32 

29 

31 

33 

36 

30 

32 

34 

16 

6 

15 

21 

23 

24 

25 

16 

19 

30 

29 

33 

32 

34 

32 

30 

27 

.3 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 

35 

40 

32 

35 

32 

36 

45 

42 

40 

32 

30 

24 

30 

35 

40 

44 

44 

42 

40 

36 

48 

50 

50 

52 

50 

45 

42 

43 

42 

42 

42 

40 

.1 

32 

28 

26 

28 

25 

26 

26 

34 

26 

25 

20 

2 

0 

6 

16 

28 

26 

22 

1  6 

22 

30 

32 

34 

32 

28 

28 

28 

28 

26 

30 

24 

.6 

MT    DIABLO   NORTH  GATE 

MAX 

52 

51 

60 

57 

53 

59 

61 

65 

68 

58 

43 

43 

40 

60 

62 

57 

55 

58 

62 

50 

66 

55 

62 

54 

55 

56 

54 

51 

47 

51 

55 

53 

.8 

MIN 

41 

44 

45 

38 

41 

44 

47 

46 

45 

36 

30 

24 

27 

30 

31 

39 

36 

39 

37 

34 

37 

39 

39 

36 

33 

36 

28 

29 

33 

41 

48 

37 

.2 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

49 

51 

53 

57 

62 

59 

52 

41 

33 

36 

41 

47 

51 

62 

50 

49 

45 

49 

54 

56 

59 

56 

54 

51 

42 

37 

47 

52 

49 

.5 

MIN 

36 

35 

40 

41 

49 

39 

29 

23 

18 

26 

33 

39 

40 

39 

36 

35 

39 

42 

46 

41 

40 

40 

32 

31 

37 

45 

36 

,5 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

48 

9 

48 

9 

40 
15 

52 
12 

46 

9 

53 
11 

37 
20 

30 
-  4 

21 
-11 

44 
0 

46 

6 

52 
9 

46 

2 

43 

9 

47 

10 

54 
9 

55 
6 

50 
6 

51 
10 

39 
27 

37 
30 

50 
37 

45 

10 

.0 
.5 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MAX 

50 

51 

47 

47 

50 

54 

55 

55 

50 

33 

23 

29 

37 

46 

63 

49 

47 

41 

39 

52 

66 

56 

57 

56 

52 

45 

49 

36 

33 

40 

50 

46 

,5 

MIN 

24 

32 

36 

28 

24 

25 

27 

25 

28 

22 

10 

6 

10 

26 

25 

24 

21 

21 

11 

18 

26 

35 

26 

27 

29 

19 

17 

20 

28 

32 

40 

23 

.9 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 
MIN 

55 
38 

49 
38 

46 
28 

48 

30 

52 
32 

57 
35 

60 
39 

55 
40 

51 
34 

39 
31 

36 

22 

32 
15 

42 
16 

60 
30 

49 

32 

63 
34 

63 
32 

48 

33 

44 
24 

53 
31 

57 
40 

56 
40 

62 
43 

57 

39 

60 

39 

58 

35 

63 
36 

60 

26 

46 

30 

52 

32 

46 
37 

50 
32 

.7 
.6 

Se«  reference  noi 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

>rage 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

30 

60 
31 

56 
32 

60 
35 

60 

33 

65 
32 

68 

33 

70 
36 

64 

34 

67 
40 

60 

29 

55 
19 

50 

20 

54 
22 

58 
22 

63 
23 

64 

27 

61 

25 

59 
26 

56 

25 

62 

26 

64 

28 

65 
28 

67 
31 

55 
30 

61 
31 

54 
30 

59 
34 

54 
38 

55 
45 

58 

53 

60*0 
30*6 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MIN 

56 

30 

54 
32 

52 
34 

59 
34 

64 
34 

64 
32 

60 

30 

62 
31 

56 
30 

57 
44 

56 
42 

51 
32 

53 
20 

54 
24 

58 
25 

56 
24 

55 
24 

49 
29 

60 
32 

57 
25 

59 
26 

56 
26 

50 
28 

49 
34 

54 
37 

51 
34 

43 
34 

46 
34 

46 

38 

58 
39 

61 
52 

55.2 
32.0 

NEEDLES   FAA  AP 

MIN 

62 
45 

60 
49 

55 
48 

61 
42 

63 
47 

65 
45 

66 
45 

65 
37 

65 
35 

66 
50 

52 
34 

35 
24 

43 
24 

53 
23 

58 
30 

61 
31 

63 
32 

63 
32 

50 
35 

55 
33 

61 
35 

65 
34 

68 

35 

65 

37 

71 
35 

66 
36 

63 
33 

68 
33 

69 
45 

66 
54 

73 
52 

61*2 
37.8 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

48 
23 

50 
23 

51 
24 

47 
26 

54 
26 

62 
26 

59 
26 

54 

26 

55 
26 

52 
27 

45 

14 

41 

11 

43 
16 

39 
17 

44 
16 

50 
20 

49 

20 

49 
20 

49 
16 

53 
19 

46 
20 

52 
22 

50 
24 

55 
25 

55 
24 

50 
21 

51 
21 

50 

22 

43 
26 

47 
36 

55 
46 

50*0 
23*2 

NEWMAN  2  NW 

MIN 

47 
25 

45 
26 

50 
26 

55 
36 

55 
26 

53 
26 

56 

25 

57 
26 

56 

29 

53 

30 

46 

35 

45 
28 

47 
16 

50 
20 

54 
21 

53 
23 

55 
26 

48 

23 

51 

33 

53 
20 

58 
25 

58 
26 

55 
29 

55 
31 

51 
28 

44 

35 

41 
35 

42 
35 

61 
37 

60 
47 

64 
56 

51.9 
29,3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

68 
43 

63 
48 

62 
51 

62 
47 

65 

43 

69 

43 

72 
46 

70 
49 

62 
54 

59 
54 

61 
47 

57 
43 

59 

33 

57 
35 

61 
36 

60 
40 

59 
43 

57 
43 

65 
42 

60 
36 

56 
38 

60 
43 

58 
43 

59 
45 

56 
50 

60 
45 

58 
46 

61 

50 

60 
48 

60 
50 

59 
61 

61*2 
♦4.7 

NORTH   FORK  RS 

MIN 

61 
28 

55 
26 

55 
28 

55 
26 

62 

31 

67 

31 

65 
31 

57 

29 

50 

27 

38 
19 

41 

16 

45 
18 

54 
20 

56 
26 

57 
25 

55 
30 

51 
21 

50 
23 

57 
23 

62 
24 

60 
26 

66 
30 

61 
26 

60 

25 

59 
27 

57 
25 

46 

33 

48 
36 

53 
46 

95.3 
27.0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MIN 

43 
29 

40 
24 

38 
25 

50 
32 

57 

30 

57 
31 

55 
27 

59 

29 

58 

32 

60 

37 

54 
25 

45 
18 

44 

22 

48 
27 

49 
24 

54 

26 

54 

22 

55 
25 

46 

22 

49 

23 

52 
26 

55 
30 

56 
29 

51 
33 

46 

27 

45 

32 

40 
34 

38 
34 

42 
35 

54 

38 

58 
47 

50*  1 
28.9 

Oakland  wb  ap 

MIN 

57 
34 

52 
34 

53 
43 

60 
40 

63 

39 

57 
36 

62 
36 

59 
37 

56 
40 

52 
38 

51 
33 

46 
31 

49 
31 

53 
30 

52 
32 

54 
31 

52 
32 

50 
36 

57 
35 

55 
31 

57 
32 

52 
39 

50 
44 

52 
42 

52 
43 

54 
40 

45 
37 

51 
41 

55 
46 

60 
53 

62 
56 

54.  3 

37.9 

OC  E  ANS IDE 

MIN 

69 
45 

60 
49 

65 
49 

67 
45 

67 
42 

67 
38 

76 
46 

74 

53 

67 

55 

67 
58 

67 
51 

58 
44 

61 

33 

61 
32 

64 
31 

63 
36 

63 
35 

61 
39 

66 

39 

65 
37 

64 

38 

63 
37 

65 

37 

62 
46 

60 
49 

63 
49 

64 
44 

65 
54 

63 
49 

64 
49 

64 

49 

64.  8 
43*8 

MIN 

73 
36 

66 
46 

76 
45 

76 

35 

74 

39 

79 
35 

61 
40 

74 

51 

74 

43 

63 
40 

62 
31 

59 
28 

57 
22 

65 
24 

70 
26 

69 

28 

67 
27 

60 

27 

64 

30 

66 

25 

76 
29 

69 

29 

71 
29 

66 

31 

56 
35 

65 

33 

63 
30 

63 
45 

58 

43 

55 

43 

57 
51 

67.0 
34.8 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

47 
22 

54 
34 

49 
29 

56 
30 

59 
28 

59 
28 

61 
30 

66 

29 

65 

32 

65 

33 

57 
35 

50 
20 

46 
19 

50 
21 

53 
22 

57 
26 

60 
24 

58 
26 

56 
23 

54 

23 

59 
22 

56 
26 

60 
26 

62 

31 

60 

28 

58 

26 

60 
30 

40 
33 

50 
36 

66 
46 

61 
64 

94.1 
28.8 

CRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

53 
31 

54 
36 

54 
40 

54 

36 

53 
36 

57 
38 

56 

38 

56 
36 

51 

35 

50 
27 

45 
22 

47 

23 

52 
26 

53 
26 

53 
29 

51 
26 

50 
26 

55 
26 

55 
26 

55 
26 

53 
26 

54 

26 

52 
27 

53 
29 

52 
26 

52 
27 

51 

27 

42 

27 

46 
39 

49 
41 

62 
46 

52.3 
30.9 

ORLANO 

MAX 
MIN 

54 
28 

58 

30 

51 
33 

51 
36 

62 
48 

69 

30 

71 
28 

56 
29 

63 
30 

57 
32 

53 
31 

42 

29 

46 

25 

48 

22 

56 
23 

56 
25 

55 
23 

58 
24 

59 
26 

55 
23 

56 

27 

56 

25 

57 
24 

57 
29 

59 

29 

55 

33 

48 

33 

48 

35 

36 
36 

39 

35 

56 
39 

54*7 
29.6 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

49 
40 

49 
39 

52 
40 

55 
34 

52 
29 

53 
29 

52 

31 

50 
33 

51 

37 

52 
31 

45 
20 

46 
19 

46 
16 

50 
20 

52 
22 

49 

27 

48 
24 

57 
22 

56 
23 

52 
21 

53 
22 

54 

23 

54 
24 

54 

26 

53 
27 

52 
24 

61 
21 

41 

23 

43 
34 

42 
38 

56 
38 

50«  7 
27.7 

OROV I LLE 

MIN 

53 
29 

55 
26 

40 
32 

50 
33 

61 

32 

62 
34 

58 

32 

59 
30 

62 

32 

58 
40 

56 

26 

45 

25 

54 

27 

46 
24 

49 
26 

56 
28 

55 
26 

55 
27 

56 
39 

56 

27 

55 

27 

57 
30 

57 
29 

57 
32 

58 
31 

50 
34 

42 

33 

39 
35 

48 
36 

48 

41 

30. S 

OXNARD 

MIN 

73 
43 

65 
51 

64 
50 

62 
42 

72 
47 

77 
44 

78 

56 

72 
57 

66 
52 

64 

53 

63 
38 

58 
34 

57 
36 

60 
33 

66 
40 

62 
36 

61 

38 

60 

36 

61 

38 

64 

36 

68 

36 

62 

36 

63 
36 

60 

37 

58 
41 

60 
42 

59 

35 

60 
48 

59 
47 

60 
60 

67 
53 

42.6 

PALMOALE 

MIN 

60 
30 

55 
40 

61 
39 

56 
28 

59 

27 

62 

29 

63 

26 

62 

34 

60 
42 

56 
47 

48 

28 

45 
11 

41 
6 

48 

13 

53 
19 

59 
23 

57 
21 

56 

26 

47 
23 

52 

16 

61 

23 

67 

27 

66 
29 

69 
29 

71 

38 

64 

30 

65 
27 

58 
40 

56 
42 

61 
44 

62 
44 

68. 1 
29.2 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
26 

53 
39 

63 
40 

55 
26 

58 
26 

62 
26 

62 
21 

63 
28 

62 
36 

57 
38 

48 
26 

33 
11 

41 

3 

48 
7 

53 
11 

60 
14 

58 
22 

60 
16 

46 
20 

54 

12 

61 

15 

66 

22 

65 

21 

66 
24 

70 

33 

63 
24 

65 
22 

60 

35 

57 
39 

62 
42 

60 
44 

57.9 
24.9 

PALM  SPRINGS 

MIN 

69 
46 

64 
50 

61 

51 

64 
40 

70 
42 

75 
52 

76 
44 

73 
45 

71 
42 

71 
45 

63 
42 

56 
36 

59 
28 

57 
22 

63 
30 

66 
29 

67 
32 

63 

61 

61 
28 

67 
29 

67 
34 

70 

33 

73 
35 

69 

37 

72 
37 

70 
37 

69 
35 

67 
41 

66 
49 

66 
50 

mIt 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

48 
28 

55 
32 

50 
38 

55 
36 

61 
36 

63 

37 

56 

31 

60 
32 

60 

35 

57 
36 

51 
26 

50 

27 

45 
21 

50 
26 

54 
25 

54 
26 

52 
27 

50 
31 

51 
34 

54 
24 

53 
26 

53 
28 

53 
36 

50 
42 

53 
36 

50 
39 

52 
35 

44 

40 

62 
40 

56 
48 

61 
54 

53«4 
33.4 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

57 
35 

48 
37 

40 
38 

46 
29 

48 

30 

54 

32 

54 

35 

58 
36 

56 
35 

40 

32 

36 
26 

40 
14 

39 
13 

48 
26 

52 
28 

51 
30 

52 
31 

53 
29 

35 
26 

52 
26 

59 
35 

57 
37 

65 
40 

62 
40 

60 
35 

60 

35 

57 
34 

58 
30 

59 
31 

61 

37 

61 
42 

62.3 
31. a 

PARADI SE 

MAX 
MIN 

57 
31 

58 
29 

57 
31 

52 
37 

59 
49 

65 
39 

69 
41 

64 

38 

65 
33 

55 
34 

51 
25 

45 

25 

45 
25 

43 
24 

55 
27 

57 
29 

53 
28 

55 
27 

53 
32 

56 

25 

53 

31 

57 
28 

5* 

29 

57 

32 

59 
29 

56 
30 

56 
28 

54 
26 

36 
29 

47 

37 

54 
46 

'lit 

PARKER  RESERVOIR 

MIN 

63 
46 

61 
47 

62 
49 

55 
46 

62 
44 

63 
44 

64 
44 

66 
41 

65 

39 

65 
44 

67 
43 

49 
27 

36 
27 

44 

27 

52 
29 

57 

33 

58 
35 

62 

37 

60 
39 

45 

31 

55 
33 

61 
36 

66 

36 

67 
40 

70 
42 

69 
44 

68 
38 

67 
38 

64 
46 

71 
61 

69 
51 

39.6 

PASADENA 

MAX 
MIN 

68 

64 

52 

65 
49 

66 
48 

71 
43 

76 
42 

78 
43 

74 
51 

66 
53 

62 
51 

60 
43 

58 
39 

57 
27 

65 

30 

69 
36 

66 
36 

66 

37 

61 

35 

62 
39 

67 
36 

74 

38 

67 

37 

66 
39 

61 

40 

56 
46 

66 

47 

62 
42 

58 
49 

57 
46 

63 
49 

59 
62 

tl'.l 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

61 
22 

61 
36 

60 
26 

63 
42 

68 
29 

70 
24 

72 
24 

67 
42 

65 
29 

64 
40 

55 
25 

50 
17 

55 
12 

59 
14 

65 
16 

66 
17 

63 
29 

61 
17 

60 

25 

62 
16 

64 

17 

67 
19 

68 

23 

62 

30 

62 
24 

59 
26 

57 
22 

58 

31 

55 
41 

58 
47 

61 
46 

41.9 

24.7 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
26 

59 
36 

59 
29 

61 
36 

66 
30 

67 
29 

70 
28 

61 
40 

64 
31 

57 
37 

53 
25 

48 
17 

52 
15 

57 
18 

63 
IS 

62 
20 

61 

26 

59 
21 

58 

21 

61 
19 

63 
20 

64 

22 

66 

28 

56 

30 

62 
24 

55 
31 

54 
30 

55 
38 

64 
44 

59 
50 

62 
54 

69.6 
21.8 

PERRIS 

MAX 
MIN 

65 
38 

60 
43 

59 
41 

65 
27 

65 
34 

68 
35 

78 
41 

76 
43 

65 
41 

56 
41 

55 
35 

54 
32 

52 
24 

61 
17 

65 
24 

66 
21 

72 
20 

61 
25 

56 
29 

63 
34 

72 
27 

70 
24 

76 
24 

66 
27 

56 
34 

64 

38 

61 
33 

62 
38 

63 
41 

68 
44 

64.1 

32.6 

petaluma  fire  STA  2 

MAX 
MIN 

58 
30 

54 
36 

57 

37 

56 
34 

67 
29 

59 
27 

57 
26 

64 

29 

62 
33 

56 

38 

54 
23 

54 
27 

55 
20 

53 
22 

57 
23 

56 
26 

56 
28 

54 
30 

62 

32 

55 
21 

59 
23 

57 
29 

53 
29 

55 
36 

53 
36 

48 

42 

46 

36 

46 

32 

46 

39 

60 
46 

63 
54 

99.9 
31.4 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

68 
25 

67 
32 

67 
29 

62 

36 

69 
30 

69 
30 

74 

30 

69 
36 

67 
34 

64 
30 

53 
23 

50 
16 

55 
15 

60 
20 

64 
21 

66 
24 

66 
24 

60 
22 

57 
23 

63 

22 

67 

23 

67 
25 

67 
26 

62 
30 

65 
26 

62 
27 

57 
27 

53 
30 

50 
37 

56 
46 

64 

53 

2e!l 

PLACER V I LLE 

MIN 

52 
26 

54 
26 

52 
26 

50 

29 

52 
29 

54 
32 

54 

29 

57 
29 

59 

29 

55 
30 

47 
19 

42 
16 

44 
17 

41 

20 

45 
22 

53 
24 

50 
23 

50 
24 

48 
24 

46 

23 

49 

25 

53 
26 

52 
26 

55 
28 

56 
26 

52 
25 

50 
25 

49 

25 

41 
29 

49 

40 

56 
4« 

50.6 
26.6 

PLACERVILLE  IFG 

MIN 

52 
38 

58 
39 

56 
39 

49 
38 

54 
43 

58 
43 

56 
45 

62 
44 

64 
38 

57 
36 

44 

28 

45 

27 

42 
25 

43 

28 

46 
32 

56 
35 

53 
34 

53 
32 

50 
32 

49 

32 

51 
34 

55 
37 

54 
40 

59 
39 

61 
37 

65 
35 

52 
35 

53 
34 

41 
34 

47 
38 

62 
44 

92.  9 
3«.0 

PLAT  I NA 

MIN 

59 
31 

56 
32 

57 
41 

56 
27 

65 
27 

67 
27 

65 
27 

62 
26 

54 
24 

46 
23 

38 
11 

41 

7 

49 
15 

56 
18 

58 
21 

55 
18 

59 
22 

55 
21 

54 
16 

52 
16 

57 
21 

62 

25 

59 
26 

64 

24 

57 

21 

56 
22 

58 
18 

36 
19 

32 
27 

36 
26 

45 

36 

23.1 

POINT  ARENA 

MAX 

MIN 

55 
42 

54 

39 

58 

39 

56 
41 

59 
37 

65 

36 

64 

39 

63 

36 

63 
34 

56 
39 

51 

26 

52 
26 

52 
30 

55 
32 

53 
33 

56 

33 

55 
31 

54 

32 

53 
32 

55 
31 

56 

31 

53 

30 

5* 

44 

52 
38 

54 

34 

53 
40 

50 

35 

62 
36 

50 
44 

56 
47 

66 

53 

36.3 

POINT   ARGUELLO  WB 

MAX 

68 
37 

61 

46 

59 
50 

63 
43 

70 
37 

72 
38 

77 
39 

71 
50 

65 
46 

54 
44 

58 
30 

57 
30 

53 
26 

56 
25 

61 
29 

63 
28 

60 
38 

56 
27 

63 
31 

61 
29 

57 
28 

57 
34 

55 
41 

56 
45 

54 
46 

54 
44 

54 
44 

67 
44 

57 
46 

57 
49 

64 

53 

60.3 
38.7 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

65 
45 

59 
49 

60 
47 

58 
48 

69 
50 

73 
49 

70 
56 

62 
51 

60 
49 

57 
45 

62 
44 

55 
39 

56 
38 

56 
40 

60 
41 

58 
44 

61 

59 

61 
44 

62 
44 

56 
42 

42 

59 
43 

58 
44 

55 
46 

60 
45 

43 

49 

51 

56 
62 

57 
54 

60.0 
46.0 

POMONA 

MAX 
MIN 

66 
37 

62 
44 

65 
38 

65 
38 

73 
34 

75 
36 

77 
38 

74 
42 

64 
45 

59 
50 

58 
44 

56 
35 

54 
21 

63 
26 

68 
24 

67 
28 

67 
28 

56 
29 

61 

33 

66 

25 

75 
29 

68 

29 

70 
31 

62 
33 

55 
44 

63 
44 

58 
34 

60 
44 

42 

36 

66 
46 

57 
46 

64.2 

35.9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

51 
26 

51 
26 

41 

31 

51 
34 

57 
32 

61 
30 

58 

29 

54 
30 

62 
30 

62 

36 

52 
28 

51 
28 

48 

22 

50 
21 

51 
23 

55 
24 

52 
22 

54 

23 

52 

30 

56 

23 

49 

21 

56 

23 

58 
29 

50 

33 

52 
31 

45 

32 

49 

32 

41 

31 

44 

39 

66 
40 

61 
54 

52.6 
29.6 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

50 

29 

52 
32 

50 
37 

59 
32 

57 
29 

57 
31 

61 
30 

65 
31 

64 

33 

64 

34 

54 

39 

50 
21 

45 

21 

46 
21 

52 
22 

56 
25 

59 
26 

56 

27 

56 
26 

55 
24 

60 
24 

55 
27 

56 
26 

61 
30 

61 
30 

57 
23 

50 
25 

39 
30 

62 
36 

57 
39 

61 
55 

66.6 
29.6 

See  reference  ootea  folloetnK  StatloD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


• 

Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORTOLA 

MAX 

58 

50 

47 

39 

43 

48 

49 

52 

51 

47 

33 

22 

37 

43 

49 

53 

53 

42 

37 

48 

58 

58 

67 

60 

57 

54 

51 

49 

38 

42 

51 

47. 

6 

MIN 

9 

10 

19 

30 

24 

23 

23 

14 

15 

22 

3 

3 

2 

6 

6 

1  0 

5 

1 4 

10 

14 

1 5 

1  3 

27 

32 

39 

16. 

0 

POSEY   3  E 

MAX 

54 

51 

49 

53 

52 

55 

52 

58 

48 

41 

36 

35 

39 

50 

60 

51 

50 

47 

45 

49 

68 

57 

63 

55 

54 

54 

55 

45 

49 

50 

50 

50. 

5 

MIN 

28 

38 

35 

25 

25 

26 

30 

33 

25 

29 

25 

12 

9 

16 

23 

22 

20 

20 

1  6 

25 

30 

30 

24 

24 

23 

24 

40 

43 

25. 

5 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

61 

59 

58 

65 

69 

56 

65 

56 

52 

57 

65 

60 

62 

60 

50 

55 

52 

64 

63 

63 

64 

62 

67 

60 

61. 

6 

28 

33 

31 

28 

28 

26 

25 

26 

21 

1  8 

17 

1  8 

22 

22 

2  1 

23 

22 

22 

29 

32 

39 

50 

26. 

4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

55 

58 

59 

54 

58 

61 

65 

52 

60 

52 

40 

49 

52 

61 

62 

60 

58 

52 

59 

61 

62 

66 

62 

64 

61 

59 

46 

54 

46 

51 

56 

57. 

0 

MIN 

20 

30 

22 

25 

22 

22 

22 

29 

25 

1  9 

10 

9 

1  3 

1  5 

1  7 

16 

19 

1 9 

19 

1 8 

22 

26 

34 

42 

49 

21. 

5 

QUINCY  RS 

MAX 

51 

50 

51 

39 

47 

51 

56 

59 

53 

56 

47 

35 

35 

43 

54 

52 

56 

53 

52 

47 

51 

69 

60 

51 

61 

58 

51 

55 

45 

40 

53 

61. 

0 

MIN 

15 

14 

21 

25 

26 

20 

19 

1  7 

18 

20 

9 

6 

6 

1 2 

10 

14 

1 1 

1 7 

22 

32 

33 

IS. 

9 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

56 

62 

53 

64 

63 

59 

72 

73 

60 

53 

63 

49 

56 

52 

66 

66 

66 

53 

59 

67 

71 

68 

73 

63 

61 

64 

61 

60 

63 

71 

70 

63. 

0 

MIN 

36 

48 

45 

32 

50 

55 

58 

51 

42 

47 

38 

" 

25 

32 

41 

29 

36 

39 

38 

41 

3«. 

s 

RANDSBURG 

MAX 

57 

53 

55 

51 

54 

58 

60 

50 

59 

51 

44 

34 

33 

46 

51 

54 

54 

66 

48 

51 

55 

63 

64 

52 

54 

57 

57 

60 

65 

53 

58 

2 

MIN 

39 

43 

38 

35 

35 

39 

46 

39 

32 

43 

27 

14 

1  3 

23 

29 

32 

33 

32 

26 

40 

^' 

40 

43 

34. 

0 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

52 

49 

49 

63 

59 

72 

50 

55 

68 

52 

41 

47 

48 

61 

59 

56 

56 

50 

57 

58 

56 

57 

56 

50 

59 

47 

51 

37 

38 

43 

61 

65. 

3 

MIN 

29 

32 

38 

37 

41 

32 

33 

33 

31 

33 

31 

29 

26 

30 

34 

42 

30. 

6 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

63 

51 

49 

55 

71 

75 

73 

70 

50 

54 

50 

50 

52 

62 

62 

59 

60 

61 

59 

60 

61 

59 

58 

64 

60 

53 

55 

60 

36 

44 

60 

58. 

6 

MIN 

30 

31 

38 

37 

46 

48 

37 

33 

36 

34 

29 

31 

30 

26 

25 

26 

27 

2  6 

38 

27 

29 

29 

28 

32. 

5 

REDLANOS 

MAX 

64 

54 

61 

65 

68 

72 

76 

72 

69 

67 

58 

47 

55 

64 

55 

65 

69 

65 

61 

67 

72 

67 

72 

64 

54 

63 

51 

58 

61 

66 

59 

63. 

0 

MIN 

41 

47 

44 

40 

37 

36 

38 

45 

45 

49 

2  8 

32 

41 

*^ 

38. 

0 

REDWOOD  CITY 

MAX 

58 

52 

57 

61 

67 

64 

54 

52 

60 

63 

62 

49 

64 

55 

56 

54 

52 

61 

56 

55 

58 

58 

52 

56 

50 

60 

49 

52 

55 

51 

66 

MIN 

30 

33 

35 

38 

37 

34 

32 

36 

29 

27 

24 

2  6 

35. 

2 

RICHARDSON  GROVE    ST  PARK 

MAX 

50 

50 

50 

52 

50 

51 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

44 

45 

48 

47 

43 

47 

50 

52 

49 

48 

46 

50 

60 

50 

53 

52 

44 

49 

58 

48. 

8 

MIN 

35 

37 

40 

38 

32 

31 

32 

32 

34 

34 

26 

22 

2 1 

22 

25 

35 

40 

48 

32. 

1 

RICHMOND 

MAX 

55 

59 

52 

57 

57 

65 

52 

63 

63 

57 

54 

50 

48 

53 

52 

58 

55 

52 

49 

57 

65 

57 

57 

52 

51 

52 

61 

47 

64 

57 

62 

56. 

3 

MIN 

37 

36 

37 

41 

42 

42 

39 

41 

41 

41 

39 

32 

30 

32 

33 

3  3 

3  3 

35 

37 

38. 

4 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

MAX 

56 

64 

64 

57 

69 

71 

73 

72 

64 

60 

59 

53 

67 

65 

67 

65 

66 

57 

57 

66 

72 

67 

70 

64 

57 

61 

59 

60 

61 

57 

50 

MIN 

40 

53 

50 

41 

35 

36 

4 1 

47 

5 1 

28 

40 

37. 

7 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

68 

66 

62 

65 

57 

59 

74 

75 

73 

59 

60 

57 

45 

57 

56 

58 

66 

57 

56 

68 

68 

74 

70 

71 

61 

57 

54 

51 

61 

61 

68 

0 

MIN 

37 

47 

47 

36 

45 

30 

40 

36 

34 

38 

40 

45 

46 

37. 

1 

ROCKLIN 

MAX 

52 

47 

40 

50 

55 

55 

58 

50 

58 

57 

51 

43 

47 

49 

50 

52 

52 

55 

61 

65 

51 

65 

56 

55 

50 

45 

42 

40 

42 

54 

60 

MIN 

22 

21 

23 

29 

26 

26 

27 

26 

27 

30 

25 

21 

1 9 

20 

20 

22 

2  3 

26. 

0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

38 

37 

49 

54 

54 

66 

56 

67 

52 

52 

44 

46 

47 

50 

54 

53 

66 

51 

65 

52 

64 

66 

53 

50 

41 

39 

39 

42 

51 

59 

62 

MIN 

28 

30 

34 

32 

30 

33 

31 

30 

30 

36 

32 

29 

23 

24 

26 

27 

24 

26 

33 

25 

26 

29 

31 

32 

31 

36 

35 

35 

38 

50 

57 

iU 

7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

40 

40 

50 

56 

65 

59 

58 

61 

54 

54 

44 

46 

49 

61 

57 

54 

66 

52 

55 

54 

57 

56 

55 

52 

44 

40 

40 

43 

62 

59 

61 

MIN 

29 

30 

34 

34 

3 1 

37 

3 1 

31 

35 

39 

31 

29 

32 

36 

33 

33. 

9 

SAINT  HELENA 

MAX 

60 

48 

56 

54 

67 

52 

70 

63 

56 

57 

52 

61 

54 

56 

69 

58 

66 

44 

50 

59 

60 

59 

54 

51 

53 

48 

50 

46 

46 

69 

64 

^ 

MIN 

29 

31 

33 

30 

32 

28 

27 

29 

29 

36 

28 

34 

21 

22 

23 

24 

37 

54 

30. 

7 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

52 

46 

51 

55 

52 

56 

60 

60 

64 

50 

47 

45 

49 

60 

52 

50 

55 

50 

53 

49 

54 

52 

50 

56 

49 

55 

49 

48 

46 

67 

61 

MIN 

26 

26 

32 

25 

27 

29! 

6 

SALINAS   2  E 

MAX 

68 

68 

57 

53 

72 

74 

74 

67 

63 

57 

55 

53 

54 

58 

61 

59 

50 

55 

60 

65 

62 

56 

56 

56 

53 

59 

51 

55 

56 

50 

73 

MIN 

31 

33 

34 

38 

35 

39 

3  9 

38 

31 

25 

22 

Z  8 

3? 

28 

2  7 

2  7 

2  8 

37 

41 

43 

50 

56 

35! 

1 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

55 

51 

55 

52 

59 

71 

74 

67 

52 

55 

66 

53 

65 

59 

64 

59 

60 

55 

59 

63 

54 

58 

57 

59 

53 

56 

51 

65 

58 

62 

70 

MIN 

43 

3?! 

3 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

59 

61 

59 

53 

59 

65 

65 

66 

64 

56 

46 

44 

46 

61 

57 

56 

55 

64 

56 

55 

61 

61 

66 

63 

61 

59 

66 

55 

45 

48 

54 

56. 

^ 

MIN 

33 

45 

47 

29 

29 

25 

22 

24 

29 

31 

25 

30 

31 

31 

38 

34 

36 

33 

32 

32 

37 

42 

32. 

9 

SALYER  RS 

MAX 

47 

45 

49 

52 

47 

47 

51 

50 

50 

49 

50 

43 

44 

47 

45 

62 

48 

50 

52 

52 

54 

62 

57 

56 

54 

52 

53 

63 

43 

45 

49. 

MIN 

I  7 

2  3 

21 

2  2 

2  2 

24 

26 

26 

27 

24 

23 

26 

27 

30 

37 

27, 

4 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

63 

58 

58 

60 

69 

69 

74 

70 

53 

54 

47 

49 

49 

56 

60 

50 

51 

59 

54 

59 

67 

55 

66 

64 

65 

57 

56 

52 

53 

61 

66 

59. 

6 

MIN 

50 

35 

29 

34 

38 

35 

42 

42 

43 

35 

37 

36 

37 

37 

44 

48 

40. 

2 

SAN   ANTONIO  MISSION 

MAX 

63 

64 

65 

60 

65 

57 

70 

70 

56 

60 

65 

55 

63 

65 

62 

65 

65 

65 

56 

62 

64 

65 

67 

62 

54 

65 

55 

65 

61 

62 

61 

62* 

8 

MIN 

21 

1  3 

I  3 

1 2 

1 9 

20 

1 9 

20 

1  7 

20 

19 

21 

21 

23 

23 

24 

21 

21 

34 

44 

61 

26. 

0 

SANDBERG  we 

MAX 

49 

45 

51 

44 

45 

49 

51 

55 

51 

41 

35 

24 

31 

42 

44 

55 

61 

51 

35 

46 

56 

64 

60 

51 

55 

54 

56 

45 

37 

42 

47 

47. 

MIN 

2  9 

1 1 

1 2 

22 

34 

2  3 

35 

43 

46 

46 

37 

37 

34 

33 

33 

36 

41 

33. 

2 

SAN   DIEGO   WB  AP 

MAX 

65 

62 

53 

56 

68 

74 

81 

73 

54 

62 

50 

50 

60 

50 

54 

55 

62 

69 

61 

65 

62 

61 

50 

59 

62 

50 

52 

63 

64 

68 

63. 

MIN 

49 

53 

51 

50 

51 

46. 

3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

70 

70 

54 

66 

70 

75 

77 

72 

65 

55 

67 

67 

59 

61 

61 

75 

57 

72 

63 

64 

64 

62 

61 

59 

64 

63 

MIN 

47 

42 

36 

39 

40 

37 

47 

42 

48 

50 

42. 

5 

SAN   FRANCISCO   WB  AP 

MAX 

53 

49 

56 

57 

62 

59 

59 

60 

57 

51 

50 

48 

60 

52 

53 

52 

50 

49 

53 

52 

64 

52 

50 

52 

51 

51 

44 

49 

57 

62 

64 

53. 

5 

MIN 

3  3 

40 

42 

41 

40 

39 

34 

37 

45 

51 

56 

37. 

6 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

57 

54 

55 

58 

65 

62 

53 

66 

54 

64 

62 

49 

53 

54 

55 

54 

55 

53 

66 

52 

55 

53 

51 

54 

53 

52 

46 

50 

57 

50 

64 

55. 

4 

MIN 

47 

49 

43 

43 

4  3 

43 

42 

45 

41 

41 

45 

47 

46 

46 

45 

42 

43 

47 

53 

56 

45. 

4 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

MAX 

67 

64 

67 

69 

74 

77 

79 

74 

66 

62 

60 

50 

58 

65 

70 

57 

57 

52 

53 

67 

71 

66 

69 

62 

59 

67 

53 

50 

60 

55 

62 

66. 

0 

MIN 

50 

51 

52 

46 

27 

28 

32 

37 

32 

34 

35 

36 

41 

49 

49 

41 

49 

44 

50 

52 

41. 

» 

SAN  GREGORIO   3  SE 

MAX 

62 

62 

54 

50 

65 

70 

70 

70 

59 

55 

49 

45 

64 

56 

61 

67 

50 

55 

54 

60 

61 

51 

54 

57 

57 

58 

61 

52 

53 

59 

61 

57. 

9 

MIN 

31 

35 

3  5 

39 

26 

30 

2  3 

29 

29 

32 

28 

30 

35 

36 

37 

34 

40 

31 

31 

45 

50 

31 

34. 

0 

SAN  JACINTO 

MAX 

74 

60 

51 

58 

69 

75 

80 

75 

51 

58 

66 

53 

51 

53 

69 

69 

70 

55 

50 

69 

75 

73 

70 

77 

59 

66 

61 

52 

61 

68 

61 

65. 

5 

MIN 

25 

25 

1 7 

22 

33 

1 9 

26 

27 

28 

27 

33 

40 

37 

36 

44 

43 

42 

32. 

7 

SAN  JOSE 

MAX 

60 

55 

55 

50 

68 

65 

65 

66 

52 

52 

52 

52 

63 

56 

59 

57 

55 

52 

58 

58 

68 

56 

66 

57 

50 

55 

48 

62 

54 

61 

65 

57. 

1 

MIN 

34 

34 

40 

41 

39 

36 

41 

30 

41 

40 

41 

43 

47 

54 

57 

38. 

7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

61 

66 

66 

63 

63 

71 

75 

76 

75 

54 

54 

57 

55 

55 

62 

57 

57 

66 

57 

62 

65 

55 

66 

59 

58 

57 

61 

55 

57 

56 

59 

62. 

6 

MIN 

35 

46 

46 

41 

42 

49 

51 

50 

41 

40 

15 

27 

32 

31 

31 

33 

35 

31 

32 

25 

37 

32 

33 

35 

36 

35 

45 

43 

48 

52 

37. 

9 

SAN  MATEO 

MAX 

58 

53 

55 

60 

67 

64 

65 

55 

61 

54 

62 

49 

55 

56 

56 

54 

53 

52 

56 

55 

57 

54 

53 

55 

54 

55 

49 

51 

55 

64 

66 

56. 

6 

MIN 

36 

37 

43 

43 

42 

40 

39 

43 

41 

44 

34 

32 

31 

34 

34 

34 

37 

36 

35 

33 

34 

41 

43 

43 

40 

43 

39 

36 

45 

50 

52 

39. 

2 

SAN  PEDRO 

MAX 

65 

53 

62 

60 

55 

59 

75 

70 

62 

59 

58 

57 

52 

56 

60 

59 

57 

66 

62 

59 

53 

61 

68 

58 

56 

56 

58 

59 

68 

59 

58 

60. 

7 

MIN 

50 

56 

55 

49 

49 

54 

55 

50 

57 

53 

48 

47 

39 

39 

46 

46 

42 

46 

46 

44 

44 

47 

44 

47 

52 

61 

49 

53 

52 

51 

46 

49. 

0 

SAN  RAFAEL 

MAX 

61 

58 

59 

58 

64 

65 

64 

67 

59 

56 

64 

51 

52 

53 

69 

55 

56 

60 

58 

56 

57 

55 

53 

51 

54 

54 

52 

48 

46 

60 

62 

66. 

4 

MIN 

38 

35 

41 

40 

38 

41 

42 

43 

39 

40 

32 

33 

29 

32 

32 

32 

32 

37 

37 

33 

32 

37 

42 

38 

40 

41 

39 

35 

42 

44 

66 

37. 

a 

followlog  station  lD<lez. 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

i  MAX 

66 

61 

67 

70 

74 

79 

83 

76 

67 

64 

61 

58 

60 

62 

69' 

67 



65 

61 

65 

67 

73 

67 

66 

63 

57 

65 

59 

64 

60 

66 

60 

65. 

8 

MIN 

37 

39 

39 

43 

33 

37 

40 

40 

40 

49 

48 

44 

56 

48 

50 

53 

44. 

1 

Santa  Barbara 

71 

67 

66 

66 

73 

77 

79 

72 

68 

64 

63 

61 

57 

63 

65 

64 

62 

65 

65 

70 

67 

64 

63 

57 

62 

58 

62 

58 

58 

58 

65. 

0 

HIN 

47 

35 

37 

36 

38 

39 

35 

36 

40 

40 

41 

43 

44 

41 

60 

45 

51 

53 

42, 

0 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

MAX 

69 

69 

63 

62 

70 

73 

74 

70 

65 

63 

60 

58 

55 

59 

65 

61 

61 

58 

61 

62 

66 

61 

60 

59 

58 

60 

59 

61 

58 

59 

59 

62. 

5 

MIN 

38 

39 

33 

31 

32 

34 

32 

33 

32 

31 

32 

35 

38 

40 

42 

40 

47 

47 

53 

66 

39. 

2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

58 

53 

54 

60 

65 

67 

63 

64 

61 

52 

52 

53 

53 

58 

56 

52 

51 

57 

57 

56 

66 

56 

55 

53 

55 

55 

61 

63 

57. 

0 

MIN 

29 

31 

36 

38 

35 

34 

34 

39 

38 

39 

30 

25 

27 

30 

30 

32 

32 

32 

28 

29 

43 

38 

36 

34 

34 

46 

49 

56 

35. 

1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

53 

65 

58 

60 

65 

71 

76 

65 

61 

59 

52 

54 

52 

55 

62 

60 

61 

54 

59 

60 

61 

58 

57 

61 

56 

58 

57 

64 

56 

59 

59 

69. 

3 

MIN 

29 

33 

36 

38 

36 

36 

34 

42 

37 

45 

32 

28 

23 

22 

29 

29 

30 

28 

35 

28 

29 

31 

33 

36 

35 

35 

35 

44 

44 

45 

55 

34. 

6 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

1  69 

66 

62 

64 

70 

74 

76 

73 

64 

54 

59 

57 

55 

59 

66 

64 

62 

56 

62 

62 

62 

59 

69 

58 

58 

69 

56 

59 

58 

62 

62 

62. 

1 

MIN 

1  36 

46 

45 

4 1 

34 

37 

38 

38 

29 

25 

2  3 

25 

28 

29 

31 

27 

28 

29 

27 

30 

34 

39 

43 

44 

43 

46 

44 

52 

55 

36, 

5 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

62 

61 

63 

65 

64 

71 

84 

73 

65 

60 

61 

55 

62 

61 

61 

61 

61 

59 

61 

63 

60 

60 

58 

58 

56 

58 

58 

59 

58 

62 

58 

61, 

9 

MIN 

50 

54 

54 

50 

49 

50 

57 

57 

55 

47 

42 

45 

41 

46 

43 

45 

46 

43 

48 

51 

48 

48 

52 

49 

54 

54 

48, 

0 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

64 

62 

64 

71 

72 

62 

67 

57 

57 

53 

65 

60 

60 

55 

60 

67 

74 

64 

66 

61 

57 

63 

62 

58 

62, 

8 

MIN 

34 

34 

30 

3  8 

27 

34 

32 

34 

31 

39 

39 

32 

50 

38, 

0 

SANTA  ROSA 

MAX 

52 

58 

48 

53 

59 

67 

58 

63 

63 

53 

50 

55 

55 

55 

55 

58 

55 

58 

53 

64 

57 

61 

59 

63 

54 

48 

46 

49 

46 

54 

59 

55 

4 

MIN 

30 

30 

34 

39 

30 

29 

2  8 

27 

29 

30 

28 

27 

25 

23 

23 

33 

24 

23 

25 

27 

37 

37 

39 

39 

34 

39 

40 

62 

30 

6 

SCOT  I  A 

MAX 

60 

55 

56 

53 

58 

61 

63 

63 

58 

50 

48 

48 

53 

53 

54 

56 

50 

50 

51 

61 

60 

54 

56 

55 

53 

53 

53 

51 

46 

53 

60 

54 

6 

MIN 

^4 

41 

38 

41 

34 

35 

36 

35 

36 

42 

28 

24 

25 

28 

29 

34 

38 

37 

30 

30 

30 

31 

36 

37 

37 

36 

39 

33 

35 

45 

53 

35 

4 

SHASTA  DAM 

MAX 

60 

59 

51 

52 

60 

65 

62 

70 

65 

56 

49 

41 

45 

52 

57 

58 

58 

60 

57 

54 

64 

60 

56 

56 

67 

59 

61 

56 

35 

39 

4B 

55 

6 

MIN 

38 

33 

33 

41 

47 

52 

52 

44 

43 

38 

29 

29 

31 

30 

33 

34 

34 

34 

34 

36 

36 

36 

35 

37 

36 

37 

33 

33 

31 

32 

38 

36 

4 

SHELTER  COVE 

MAX 

58 

59 

68 

62 

60 

55 

54 

56 

58 

54 

55 

53 

54 

53 

63 

54 

57 

63 

54 

62 

52 

50 

58 

56 

51 

52 

49 

54 

56 

57 

55 

6 

MIN 

44 

49 

49 

46 

48 

42 

41 

45 

42 

39 

44 

41 

43 

42 

42 

42 

42 

40 

42 

43 

43 

44 

45 

42 

43 

43 

42 

47 

46 

43 

5 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

49 

52 

52 

38 

42 

50 

53 

51 

50 

40 

25 

25 

43 

45 

54 

53 

55 

47 

38 

50 

60 

61 

57 

60 

56 

55 

48 

40 

50 

48 

2 

MIN 

11 

10 

12 

22 

1  5 

18 

9 

10 

22 

3 

-  8 

-  3 

3 

9 

10 

7 

1 1 

3 

5 

10 

13 

14 

16 

12 

13 

7 

27 

30 

34 

11 

9 

SODA   SPRINGS   1  E 

MAX 

39 

45 

49 

40 

30 

36 

41 

46 

49 

41 

32 

14 

17 

39 

38 

44 

41 

43 

38 

30 

47 

50 

50 

50 

50 

45 

43 

39 

32 

32 

39 

39 

6 

MIN 

17 

20 

20 

28 

21 

23 

22 

19 

19 

24 

5 

-  2 

0 

14 

15 

16 

11 

11 

8 

9 

18 

23 

24 

24 

20 

19 

17 

19 

22 

24 

32 

17 

5 

SONOMA 

MAX 

57 

49 

53 

56 

58 

62 

59 

61 

56 

56 

53 

53 

53 

50 

55 

54 

54 

49 

61 

54 

58 

57 

53 

62 

64 

49 

46 

46 

48 

59 

62 

54 

.4 

MIN 

28 

30 

34 

33 

31 

29 

29 

29 

28 

41 

34 

34 

20 

23 

23 

25 

23 

29 

30 

22 

23 

26 

31 

31 

33 

34 

35 

31 

37 

46 

65 

30 

.9 

SONORA 

MAX 

54 

60 

59 

52 

59 

59 

62 

66 

65 

62 

50 

42 

44 

45 

52 

58 

58 

58 

54 

58 

60 

58 

62 

65 

60 

58 

53 

46 

52 

58 

56 

.3 

MIN 

30 

30 

30 

32 

31 

31 

33 

35 

34 

34 

26 

25 

22 

24 

26 

26 

28 

29 

26 

28 

30 

32 

32 

32 

30 

30 

30 

32 

42 

50 

30 

■  7 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

MAX 

58 

53 

50 

53 

57 

60 

64 

60 

55 

45 

38 

39 

40 

49 

52 

52 

53 

49 

48 

53 

60 

60 

61 

58 

59 

54 

55 

46 

45 

44 

49 

52 

.2 

MIN 

25 

28 

25 

25 

26 

26 

27 

29 

27 

23 

18 

13 

12 

17 

22 

22 

21 

22 

19 

20 

26 

27 

29 

30 

26 

26 

23 

24 

29 

29 

32 

24 

.1 

SQUIRREL    INN  2 

MAX 

43 

43 

38 

43 

41 

45 

48 

51 

45 

39 

35 

30 

32 

40 

40 

46 

44 

40 

43 

46 

50 

54 

51 

54 

55 

49 

61 

46 

43 

50 

48 

44.6 

MIN 

33 

35 

28 

28 

26 

34 

34 

36 

33 

32 

24 

12 

9 

21 

27 

28 

28 

32 

34 

21 

20 

23 

34 

37 

35 

30 

35 

34 

29 

33 

37 

29 

.1 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

41 

39 

49 

56 

60 

55 

53 

55 

54 

54 

46 

47 

47 

50 

54 

53 

55 

44 

51 

51 

56 

57 

46 

49 

43 

41 

39 

42 

51 

60 

63 

50 

.4 

MIN 

28 

29 

31 

34 

31 

33 

31 

30 

31 

32 

30 

24 

19 

22 

23 

25 

23 

25 

29 

26 

22 

26 

2S 

31 

29 

39 

36 

36 

38 

49 

57 

30 

.5 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

46 

43 

48 

58 

62 

57 

54 

57 

53 

54 

54 

57 

52 

54 

52 

58 

59 

56 

52 

48 

43 

40 

40 

50 

58 

61 

52 

.5 

MIN 

26 

28 

30 

37 

27 

33 

30 

27 

30 

32 

21 

23 

25 

22 

27 

27 

25 

26 

27 

33 

30 

36 

36 

35 

35 

46 

52 

30 

.3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

62 

57 

51 

62 

68 

71 

69 

65 

57 

61 

43 

45 

50 

60 

60 

55 

60 

58 

58 

56 

59 

59 

62 

65 

58 

60 

56 

45 

36 

39 

62 

57 

.1 

MIN 

30 

27 

36 

33 

31 

31 

33 

29 

28 

26 

30 

29 

22 

23 

23 

24 

23 

32 

34 

21 

24 

26 

25 

28 

24 

25 

24 

32 

32 

32 

35 

2S 

.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

45 

45 

50 

50 

59 

64 

63 

53 

50 

44 

36 

39 

47 

52 

57 

55 

54 

55 

57 

57 

57 

62 

62 

65 

55 

55 

54 

40 

36 

47 

51 

52 

.1 

MIN 

35 

35 

35 

36 

36 

38 

38 

36 

33 

28 

20 

18 

1  8 

27 

27 

27 

27 

27 

26 

30 

31 

35 

38 

32 

31 

31 

28 

28 

28 

32 

46 

30 

.9 

SUNLAND 

MAX 

69 

60 

66 

66 

72 

75 

78 

74 

65 

62 

59 

58 

60 

63 

67 

68 

67 

52 

59 

57 

74 

68 

71 

62 

51 

65 

59 

59 

55 

62 

55 

64 

.1 

MIN 

44 

53 

46 

44 

39 

41 

44 

51 

44 

47 

38 

32 

28 

29 

40 

37 

32 

32 

32 

31 

38 

38 

37 

36 

36 

39 

33 

43 

45 

39 

50 

39 

.3 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

45 

44 

38 

43 

44 

53 

46 

47 

57 

35 

20 

20 

43 

44 

48 

47 

41 

33 

39 

46 

55 

54 

53 

55 

40 

47 

40 

42 

38 

54 

4} 

.3 

MIN 

13 

12 

26 

26 

16 

15 

15 

14 

16 

20 

0 

-  1 

'I 

7 

10 

1  3 

9 

20 

8 

5 

1  0 

17 

13 

16 

1 5 

1 1 

8 

2  3 

31 

32 

33 

14 

.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

47 

42 

44 

43 

35 

43 

43 

47 

44 

48 

37 

20 

24 

21 

40 

41 

41 

40 

45 

45 

41 

45 

45 

46 

45 

47 

46 

47 

40 

35 

41 

40 

.9 

MIN 

18 

19 

18 

21 

22 

20 

25 

21 

22 

28 

7 

10 

-  2 

a 

15 

1  7 

16 

20 

1  5 

14 

20 

20 

22 

23 

19 

18 

17 

16 

25 

30 

32 

18 

.6 

TEHACHAPI 

MAX 

59 

52 

51 

51 

56 

59 

59 

60 

52 

45 

37 

31 

44 

50 

55 

53 

59 

45 

43 

57 

62 

68 

62 

60 

55 

59 

53 

50 

55 

57 

57 

53 

.1 

MIN 

36 

44 

35 

25 

35 

38 

39 

41 

31 

31 

23 

15 

16 

13 

23 

1  5 

16 

24 

20 

15 

25 

1  8 

25 

25 

24 

22 

20 

24 

28 

41 

40 

26 

.7 

TEJON  RANCHO 

MAX 

50 

50 

57 

54 

55 

64 

73 

65 

68 

57 

49 

47 

47 

52 

55 

61 

55 

57 

53 

55 

56 

60 

60 

56 

59 

52 

47 

52 

55 

74 

71 

56 

.9 

MIN 

33 

40 

37 

34 

32 

37 

39 

42 

40 

37 

40 

21 

21 

26 

27 

32 

32 

32 

30 

30 

32 

32 

35 

33 

33 

30 

26 

26 

34 

48 

60 

33 

.9 

THERMAL   EAA  AP 

MAX 

70 

65 

62 

66 

70 

75 

78 

77 

68 

72 

59 

47 

58 

60 

65 

68 

68 

62 

59 

62 

69 

68 

7* 

73 

67 

73 

70 

70 

68 

65 

65 

66 

.9 

MIN 

43 

46 

43 

38 

39 

38 

39 

39 

37 

44 

47 

34 

28 

21 

25 

27 

29 

29 

29 

23 

26 

30 

31 

34 

38 

41 

33 

41 

38 

44 

44 

35 

.4 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

56 

57 

60 

61 

62 

63 

69 

66 

67 

64 

51 

48 

50 

50 

57 

60 

60 

56 

55 

60 

62 

60 

61 

66 

64 

60 

60 

57 

55 

57 

57 

5« 

.1 

MIN 

28 

34 

36 

32 

30 

30 

32 

34 

31 

31 

39 

21 

18 

20 

25 

25 

26 

25 

25 

23 

25 

25 

28 

33 

28 

28 

25 

27 

35 

45 

52 

29 

.5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

58 

53 

52 

50 

56 

60 

52 

57 

57 

51 

45 

45 

43 

48 

54 

52 

53 

54 

51 

53 

58 

56 

60 

58 

59 

54 

58 

57 

46 

53 

57 

53 

.5 

MIN 

30 

29 

31 

31 

32 

33 

32 

32 

32 

31 

24 

21 

20 

22 

27 

28 

27 

27 

24 

25 

27 

29 

29 

31 

30 

26 

29 

29 

36 

41 

48 

29 

.5 

TORRANCE 

MAX 

75 

80 

76 

69 

60 

61 

58 

57 

62 

69 

65 

63 

58 

65 

64 

71 

64 

64 

62 

57 

62 

57 

60 

61 

64 

61 

64 

.5 

MIN 

44 

52 

52 

44 

44 

45 

51 

53 

42 

42 

42 

29 

30 

36 

35 

40 

38 

39 

34 

36 

36 

38 

42 

47 

46 

43 

48 

HO 

46 

51 

53 

42 

.6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

45 

48 

44 

54 

58 

60 

53 

54 

57 

54 

54 

50 

47 

58 

50 

52 

52 

53 

47 

50 

48 

56 

56 

47 

52 

41 

41 

41 

50 

5« 

57 

51 

.1 

MIN 

24 

26 

31 

42 

38 

29 

30 

29 

31 

38 

33 

26 

24 

23 

23 

53 

31 

.2 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

50 

41 

50 

57 

61 

55 

55 

59 

56 

53 

47 

48 

50 

50 

54 

52 

56 

50 

53 

49 

56 

60 

56 

64 

52 

45 

44 

43 

49 

60 

69 

52 

.7 

MIN 

26 

25 

31 

35 

35 

33 

27 

28 

32 

38 

36 

20 

18 

21 

21 

25 

24 

28 

26 

24 

25 

30 

28 

31 

26 

38 

33 

36 

37 

47 

56 

30 

.3 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

MAX 

46 

45 

50 

61 

53 

47 

44 

41 

40 

46 

45 

45 

42 

50 

49 

50 

54 

51 

47 

36 

36 

40 

46 

.2 

MIN 

30 

32 

32 

31 

31 

32 

28 

24 

24 

25 

29 

26 

24 

24 

28 

27 

29 

29 

22 

28 

32 

35 

26 

.3 

TRONA 

MAX 

55 

52 

57 

59 

64 

63 

66 

61 

62 

63 

48 

40 

41 

50 

54 

55 

51 

57 

53 

54 

55 

63 

64 

64 

64 

66 

58 

60 

64 

59 

70 

57 

.8 

MIN 

28 

32 

38 

28 

25 

28 

27 

25 

24 

29 

29 

21 

1 1 

1  3 

15 

1  9 

1  8 

1  7 

29 

1 6 

1  8 

21 

25 

26 

24 

25 

22 

26 

33 

41 

47 

25 

.2 

TRUCKEE  RS 

MAX 

40 

48 

48 

36 

34 

39 

45 

45 

50 

37 

20 

15 

40 

41 

47 

47 

47 

42 

33 

43 

57 

57 

55 

55 

53 

43 

47 

41 

37 

44 

43 

.2 

MIN 

10 

20 

1 1 

13 

1  3 

12 

1 1 

1  5 

-  3 

-15 

-  6 

5 

0 

6 

5 

6 

2 

4 

7 

-  4 

6 

0 

10 

6 

9 

18 

24 

26 

30 

8 

.4 

TULELAKE 

MAX 

48 

47 

47 

47 

49 

53 

53 

51 

45 

36 

26 

29 

39 

44 

43 

48 

48 

43 

39 

50 

55 

57 

67 

64 

62 

49 

49 

45 

40 

38 

53 

46 

.3 

MIN 

12 

26 

32 

21 

12 

12 

12 

10 

15 

11 

-  2 

-  7 

0 

11 

7 

6 

3 

23 

1 

5 

11 

9 

7 

7 

9 

6 

1 

6 

29 

27 

33 

11 

.4 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

63 

54 

52 

60 

67 

71 

69 

65 

58 

48 

38 

45 

53 

57 

60 

59 

63 

55 

54 

59 

66 

67 

57 

66 

44 

61 

59 

35 

38 

49 

56 

.1 

MIN 

39 

39 

41 

46 

52 

55 

41 

37 

37 

28 

27 

28 

31 

35 

33 

34 

31 

32 

32 

32 

34 

38 

35 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

36 

35 

.6 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MA/ 

68 

65 

66 

68 

74 

78 

82 

80 

69 

65 

63 

53 

60 

63 

68 

68 

65 

60 

64 

68 

71 

69 

66 

63 

58 

64 

60 

65 

59 

65 

61 

bt 

.1 

MIN 

42 

45 

42 

40 

37 

42 

42 

45 

46 

57 

40 

42 

40 

28 

30 

31 

33 

33 

40 

28 

32 

32 

33 

38 

48 

44 

44 

45 

43 

46 

47 

39 

.8 

See  refer«DCe  Dotes  follovlog  StktlOD  lodez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

59 
36 

56 
41 

57 
40 

52 
34 

57 
35 

31 

64 

31 

63 
33 

64 

35 

64 

42 

59 
39 

21 

22 

21 

24 

25 

27 

27 

31 

23 

63 

27 

67 

30 

67 
36 

64 

31 

66 
34 

65 
40 

61 
30 

60 

30 

64 

35 

62 
47 

73 
46 

69.6 
32.6 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

15 

50 
17 

48 

20 

25 

21 

24 

53 
27 

52 
18 

47 

17 

38 
18 

30 
2 

1 9 
-  1 

8 

16 

14 

42 
42 

13 

8 

14 

9 

16 

5 1 
22 

54 
22 

53 
25 

50 
22 

46 
17 

48 
16 

45 

13 

38 
14 

32 
22 

34 

26 

38 
32 

42.8 
17.1 

twitchell  dam 

MAX 
MIN 

38 

67 
51 

41 

42 

37 

34 

79 

33 

43 

65 
36 

47 

35 

34 

" 

60 
30 

27 

30 

26 

63 
30 

63 
34 

68 
26 

66 
28 

62 
28 

61 
28 

60 
35 

59 
34 

60 
43 

57 
34 

57 
4* 

57 
41 

61 
51 

61 

62 

63.9 
36.0 

MIN 

37 

32 

42 

35 

30 

31 

62 
31 

31 

30 

29 

24 

19 

21 

26 

63 

27 

27 

28 

27 

25 

61 
25 

61 

27 

58 
30 

52 

30 

58 

35 

61 
30 

58 

31 

57 
31 

51 
34 

46 
42 

59 
42 

68 
54 

59.0 
31.1 

MIN 

50 

57 

52 

49 

52 

50 

76 

58 

74 

60 

65 
56 

68 
51 

60 

46 

54 
41 

36 

41 

50 

47 

45 

46 

46 

44 

70 
49 

63 
46 

59 
47 

57 
47 

64 
46 

59 
46 

56 
47 

58 
50 

57 
48 

61 
52 

55 
51 

61.7 
48.6 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

65 

60 
45 

6 1 
41 

43 

37 

38 

77 
40 

70 
42 

62 
45 

55 
48 

57 
43 

32 

25 

29 

32 

32 

33 

32 

35 

64 
30 

70 
34 

65 

33 

69 

35 

61 
35 

54 

35 

61 
36 

56 
30 

56 
37 

57 
38 

64 
44 

56 
45 

61.8 
36.9 

UPPfR   LAKE  RS 

MAX 
MIN 

61 

24 

31 

28 

67 
25 

63 
26 

62 
26 

58 
23 

49 
19 

14 

22 

22 

21 

22 

19 

19 

64 
24 

65 

21 

63 
23 

62 
22 

45 
41 

55 
40 

57 
62 

99.6 
26.6 

UPR  SAN  LEANDRO  filters 

MAX 
MIN 

5  3 
37 

60 
37 

36 

5 1 
40 

41 

45 

61 

41 

62 
40 

62 
41 

56 
43 

51 
33 

50 
31 

32 

35 

54 
34 

34 

34 

35 

36 

33 

33 

34 

39 

53 
40 

41 

53 
42 

53 
35 

45 
35 

50 
41 

54 
45 

59 
52 

64.7 
37.9 

VACAV I LLE 

MAX 
MIN 

50 
27 

40 
25 

79 
32 

31 

31 

33 

55 
29 

59 
30 

56 
30 

54 
35 

48 
35 

46 

32 

50 
22 

24 

23 

25 

24 

25 

" 

24 

26 

27 

27 

30 

27 

46 

31 

31 

40 
34 

36 

58 
40 

63 

53 

53.3 
30.1 

valyermo  rs 

MAX 
MIN 

55 

56 

57 

56 

59 

59 

60 

59 

58 

44 
16 

42 

12 

48 
16 

58 
20 

20 

21 

26 

27 

28 

29 

24 

22 

20 

29 

66 

39 

66 
40 

68.2 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

55 
28 

58 
36 

37 

30 

24 

26 

60 
24 

62 
28 

62 
38 

59 
44 

54 
31 

14 

9 

10 

16 

5  5 

12 

22 

21 

26 

14 

19 

22 

25 

27 

28 

25 

23 

28 

38 

56 
43 

64 
43 

67.8 
26.2 

VI  SAL  I  A 

MIN 

22 

30 

35 

33 

28 

31 

32 

68 
33 

67 
34 

68 
40 

37 

21 

22 

23 

25 

27 

26 

29 

27 

27 

26 

29 

30 

32 

30 

32 

33 

34 

48 

36 

56 
41 

62 
56 

57.4 
31.0 

VISTA   2  NNE 

MIN 

43 

49 

35 

44 

40 

45 

80 
47 

74 
49 

65 
50 

59 
50 

47 

57 
40 

21 

28 

24 

33 

38 

36 

32 

34 

38 

34 

36 

40 

45 

43 

61 
48 

47 

69 
46 

65 
46 

♦4.7 

40.2 

volta  ph 

MIN 

35 

34 

38 

35 

40 

41 

39 

37 

34 

31 

24 

15 

24 

26 

31 

30 

29 

29 

24 

27 

31 

34 

33 

34 

61 
29 

60 
35 

28 

60 
24 

29 

46 

32 

68 
41 

67.7 
31.4 

Wfll  MlIT     rDCPk"     ")     C  C  C" 
WMLHIU  1     i^ntLfv     i  tot 

MIN 

25 

27 

42 

32 

36 

59 
32 

65 
30 

28 

28 

30 

32 

25 

32 

21 

20 

21 

22 

23 

26 

29 

56 
22 

22 

26 

28 

33 

56 

33 

60 

30 

28 

41 
31 

56 
36 

55 
39 

62 

63 

63.9 
29.1 

WARNER  SPRINGS 

MIN 

23 

34 

37 

26 

33 

61 

33 

32 

67 

36 

34 

40 

35 

26 

11 

13 

25 

18 

19 

18 

1  9 

20 

27 

22 

25 

26 

23 

24 

23 

25 

27 

37 

38 

59. 1 
26.7 

MIN 

29 

33 

37 

32 

32 

31 

28 

32 

32 

66 
35 

57 
36 

22 

19 

21 

22 

25 

26 

27 

28 

22 

24 

26 

28 

31 

29 

27 

31 

33 

35 

42 

50 

29.8 

WAT50NVILLE  W AT ER WORI^S 

MIN 

32 

34 

35 

42 

40 

67 
35 

35 

70 
41 

69 

38 

63 
42 

28 

27 

26 

26 

31 

28 

29 

29 

29 

27 

28 

31 

32 

35 

35 

41 

36 

39 

46 

48 

53 

94.7 

WEAVERVILLE  RS 

MIN 

27 

27 

32 

29 

22 

22 

69 
21 

62 
22 

51 

23 

49 

17 

48 

10 

6 

10 

14 

15 

12 

14 

55 
12 

14 

16 

17 

17 

16 

18 

14 

13 

16 

20 

31 

35 

isl? 

MIN 

17 

17 

28 

19 

18 

19 

5  J 
20 

51 
16 

19 

18 

34 
9 

24 
-  4 

-  4 

36 
5 

14 

13 

10 

45 
10 

3 

3 

10 

15 

15 

14 

14 

11 

9 

9 

23 

30 

34 

14to 

WHISKEYTOWN  RES 

MIN 

26 

35 

35 

39 

39 

41 

31 

32 

19 

20 

28 

26 

28 

25 

25 

30 

32 

31 

27 

26 

31 

31 

33 

30.0 

WH I TE   MOUNT A  I N  1 

MIN 

5 

8 

16 

6 

3 

9 

5 

9 

11 

12 

10 

-11 

-  8 

0 

5 

-  2 

7 

5 

7 

12 

13 

10 

12 

16 

6 

8 

21 

21 

24 

27 

«.S 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MIN 

11 

28 
16 

11 

24 
11 

22 
9 

24 
12 

14 

16 

16 

2  7 
11 

0 

1  2 
-  4 

-  5 

9 

10 

10 

13 

12 

-  2 

10 

20 

IS 

19 

19 

17 

13 

14 

13 

12 

15 

20 

11' t 

W I  L  L I  A  MS 

MIN 

27 

31 

32 

34 

64 

29 

70 
31 

59 

31 

30 

30 

56 

35 

32 

30 

31 

23 

24 

25 

26 

57 

25 

23 

26 

25 

26 

27 

29 

30 

32 

33 

33 

34 

36 

39 

lilt 

WILLITS   1  NE 

MIN 

39 

33 

36 

31 

25 

29 

27 

26 

27 

5  5 
25 

19 

14 

17 

25 

23 

25 

27 

56 
26 

18 

21 

24 

32 

28 

35 

29 

27 

35 

33 

41 

41 

52 

28.7 

W I  L  LOw  S 

MAX 
MIN 

54 
28 

29 

31 

52 
35 

63 
43 

68 
30 

30 

28 

30 

57 

33 

31 

24 

25 

22 

22 

23 

22 

24 

25 

22 

23 

25 

24 

25 

29 

30 

30 

35 

35 

36 

38 

2S.6 

WINTERS 

MIN 

55 
27 

28 

39 
30 

50 
32 

60 

33 

65 

32 

29 

29 

31 

57 
32 

33 

31 

23 

22 

23 

24 

25 

26 

32 

24 

25 

26 

26 

29 

28 

31 

49 

32 

33 

35 

38 

40 

29.3 

WOOOF  ORDS 

MIN 

24 

44 
24 

27 

29 

24 

38 

23 

21 

26 

32 

25 

-  5 

-  6 

-  1 

18 

19 

26 

20 

29 

6 

12 

23 

31 

29 

27 

32 

19 

47 
21 

29 

33 

36 

38 

22.3 

WOODLAND    1  WNW 

MIN 

54 
27 

50 
31 

39 
31 

52 

30 

58 
33 

57 
30 

60 
32 

69 

30 

63 
30 

58 
34 

54 

32 

44 
29 

48 
21 

51 
21 

53 
22 

58 

25 

58 
22 

60 
25 

54 

32 

57 

23 

55 
23 

62 
25 

60 

29 

57 
30 

58 
32 

44 

35 

45 
35 

38 
35 

41 
36 

50 
39 

57 
40 

63.4 
29.6 

yORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

74 

70 

72 

73 

80 

64 

64 

56 

63 

60 

57 

63 

72 

68 

66 

59 
36 

64 
40 

70 
36 

71 

37 

69 

36 

68 
34 

63 
41 

55 
49 

65 
48 

68 
42 

62 
48 

62 
44 

67 
47 

58 
51 

66.3 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

54 
25 

51 
24 

51 
23 

50 
24 

53 
22 

65 

22 

58 
29 

55 
22 

48 

23 

44 

25 

41 

15 

40 
15 

49 
15 

52 
17 

44 

17 

54 

18 

52 

23 

52 
19 

49 

16 

52 
16 

58 

20 

59 
22 

62 

23 

61 

27 

59 
26 

56 

23 

57 
23 

45 
24 

48 
34 

52 
36 

50 
40 

52.0 
22.8 

VREKA 

MAX 
MIN 

48 
18 

45 

21 

44 

32 

45 
28 

52 
22 

51 
22 

52 
22 

54 
20 

49 

20 

39 
22 

39 
13 

27 
8 

32 
8 

47 
13 

47 
13 

47 

17 

47 
16 

48 

17 

46 
14 

40 
14 

46 
18 

53 
18 

53 
19 

54 
17 

55 
17 

54 
17 

46 
13 

48 
15 

40 
16 

43 
28 

37 
29 

46.1 
18.3 

S«e  r«f«r«iice  notes  follovlng  Stfttlon  lDd«i, 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALI  FORM  A 
JANUARY   19  63 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

3 

EVAP 
WI  ND 

.  00 

.  03 

.  04 

.  00 

.  0  3 

■ 

■ 

.  0  1 

■ 

04 

00 

.  03 

.03 

.  03 

.  13 

.  00 

.  06 

.  03 

.  03 

.  00 

.  02 

.00 

.00 

.03 

.  05 

.01 

.81 

BACKUS  RANCH 

EVAP 

.  12 

.  13 

.  13 

.  13 

.  14 

.  15 

.  12 

.  17 

.23 

.  20 

.  17 

.  18 

.  10 

.  10 

.  13 

.09 

.  10 

.  2  1 

.  17 

.06 

.  14 

.  20 

.  18 

.  20 

.  30 

.26 

.  16 

.  20 

.21 

.  11 

.08 

4.  87 

9 

4  1 

35 

23 

15 

19 

103 

126 

50 

10 

27 

140 

87 

4 

19 

16 

12 

19 

107 

75 

22 

94 

163 

165 

177 

1653 

RFAUMONT   PUMPING  PLANT C A) 

EVAP 

.  07 

.  1 1 

.  03 

.  04 

.  09 

.03 

.  16 

^2 

08 

.  05 

.08 

.  16 

.  13 

.  08 

.  05 

.  08 

.  10 

.  05 

.05 

.  17 

_ 

WI  ND 

17 

11 

7 

27 

16 

25 

43 

38 

24 

16 

2  1 

35 

58 

24 

12 

37 

17 

13 

20 

14 

13 

20 

15 

10 

15 

15 

25 

9 

22 

10 

11 

640 

MAX 

45 

40 

38 

40 

51 

57 

60 

58 

41 

42 

56 

41 

56 

58 

35 

39 

2  3 

30 

33 

32 

37 

34 

39 

37 

35 

39 

40 

45 

BERRrESSA  LA<E 

EVAP 

.03 

.  03 

.  0  1 

.  04 

.  07 

.  08 

.03 

.  03 

.  04 

.  08 

18 

07 

07 

03 

04 

04 

16 

04 

03 

.  08 

.  04 

.  04 

.  04 

.  0  1 

.05 

.  05 

.  02 

.04 

.  28 

2.03 

18 

23 

15 

48 

74 

24 

18 

24 

14 

66 

152 

120 

180 

50 

39 

26 

37 

22 

139 

55 

32 

20 

21 

24 

24 

20 

32 

41 

105 

34 

152 

1649 

MAX 

53 

55 

54 

57 

56 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

54 

53 

49 

50 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

55 

52 

55 

53 

55 

53 

50 

48 

54 

53.5 

MIN 

36 

39 

43 

40 

39 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

32 

3  1 

33 

33 

41 

41 

40 

39 

39 

40 

40 

48 

35.  7 

BURLI NGAME 

EVAP 

* 

.03 

* 

.  04 

.07 

♦ 

.04 

.02 

.03 

.04 

.08 

.  10 

.  10 

.08 

.04 

» 

.03 

.03 

.07 

.03 

* 

.03 

.03 

.02 

.05 

.02 

.04 

.01 

.  02 

.  18 

.  08 

1.32 

WIND 

1 1 

2 

9 

2  1 

10 

10 

10 

10 

19 

11 

10 

25 

11 

20 

1 10 

143 

703 

MAX 

62 

63 

64 

63 

64 

55 

52 

^49 

45 

49 

49 

50 

49 

49 

58 

5  1 

57 

68 

69 

59 

54 

55 

55 

47 

47 

58 

60 

55.  1 

MI  N 

37 

38 

44 

41 

38 

48 

38 

41 

40 

44 

38 

35 

34 

36 

36 

37 

38 

38 

37 

48 

37 

39 

41 

42 

41 

44 

42 

38 

43 

47 

56 

40.5 

CACHUMA  DAM  (8) 

EVAP 

09 

13 

.  09 

.  09 

.  09 

12 

1 1 

.  18 

.  13 

.  10 

.  11 

.07 

.  15 

.  12 

.  09 

.  15 

.  12 

.09 

.06 

.  12 

.  11 

.  14 

.08 

.07 

.09 

.07 

.  10 

.07 

.08 

.03 

.  13 

3.  18 

WIND 

'  39 

49 

5  3 

55 

69 

75 

99 

61 

60 

65 

46 

63 

59 

50 

70 

61 

49 

54 

41 

36 

41 

49 

38 

35 

42 

233 

228 

2034 

MAX 

53 

55 

52 

58 

60 

60 

60 

59 

63 

63 

55 

54 

50 

53 

57 

57 

57 

50 

56 

57 

57 

57 

59 

58 

60 

62 

56 

59 

50 

62 

57.0 

MIN 

38 

41 

48 

42 

39 

39 

39 

39 

46 

47 

~ 

38 

34 

34 

35 

36 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

37 

38 

43 

45 

42 

43 

46 

46 

50 

40  .  2 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 

n 

0  1 

00 

02 

.  02 

.  02 

.  02 

.  0  3 

.  02 

.  02 

.04 

.  02 

.  0  1 

.  04 

.  02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.03 

.  02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.00 

.57 

W 1 ND 

■  ^  ^ 

15 

g 

1 1 

15 

10 

7 

9 

1 1 

14 

12 

16 

15 

13 

9 

10 

11 

22 

16 

9 

13 

9 

13 

12 

15 

15 

13 

22 

50 

72 

490 

CHICO  EXP  STA  (A) 

EVAP 

* 

.04 

.04 

.03 

* 

* 

.  12 

.03 

.04 

.  13 

* 

.  13 

.03 

.02 

.04 

.  03 

* 

* 

.  19 

.  04 

.03 

.  04 

.  04 

* 

.  03 

B 

1.16 

WIND 

2  1 

17 

17 

65 

11 

16 

73 

* 

69 

26 

24 

21 

23 

74 

- 

19 

14 

23 


21 



62 

3 

13 

19  1 

803 

CHULA  VISTA 

EVAP 

06 

06 

04 

10 

40 

34 

10 

44 

10 

1 1 

10 

.  09 

* 

« 

.  38 

1 1 

.  08 

.  07 

.08 

.  37 

.  12 

.  12 

.  08 

3.58 

WI  ND 

39 

31 

32 

72 

* 

192 

88 

91 

90 

154 

* 

* 

214 

53 

51 

64 

74 

185 

59 

49 

63 

47 

* 

* 

199 

64 

51 

56 

2028 

MAX 

61 

60 

54 

64 

66 

70 

70 

69 

61 

- 

50 

57 

61 

61 

60 

~ 

62 

62 

63 

63 

61 

65 

64 

64 

65 

62.7 

MIN 

50 

3 1 

33 

35 

36 

38 

36 

37 

37 

40 

47 

45 

49 

46 

46 

42  . 2 

DAVIS   1  WSW 

EVAP 

.02 

.01 

.00 

.03 

.04 

.05 

.02 

.02 

.05 

.02 

.  14 

.30 

: 

.01 

.02 

.05 

.03 

.03 

.  15 

.  12 

.04 

.04 

.03 

.04 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

1.50 

WIND 

Is 

78 

13 

18 

30 

29 

45 

43 

38 

50 

42 

134 

253 

1948 

MAX 

47 

43 

39 

48 

54 

55 

5^ 

50 

5f 

52 

59 

^43 

^41 

43 

43 

48 

49 

5  1 

47 

5  1 

48 

52 

34 

5  1 

53 

4] 

47 

40 

36 

47 

54 

48.2 

MIN 

36 

37 

37 

38 

41 

2^ 

2  ^ 

3  1 

22 

34 

33 

33 

35 

38 

37 

36 

3j 

36 

37 

37 

54 

36.0 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

.01 

.02 

.02 

.02 

* 

* 

.  13 

.03 

.02 

.02 

.07 

* 

* 

.  30 

.05 

.03 

.02 

.02 

* 

.25 

.03 

.03 

.01 

.01 

* 

.09 

.02 

.  10 

.  18 

1.48 

WI  ND 

56 

30 

189 

2  7 

2  6 

2  8 

25 

* 

125 

92 

123 

156 

152  1 

MAX 

53 

4R 

47 

54 

5n 

55 

47 

50 

50 

50 

5  3 

54 

53 

49 

47 

53 

42 

4E 

55 

50.7 

MI  N 

33 

32 

35 

34 

22 

2^ 

35 

31 

32 

32 

32 

39 

40 

3£ 

36 

39 

36 

34. 5 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.04 

.02 

.04 

.03 

.02 

.04 

.04 

.03 

.  04 

.05 

.05 

.05 

.08 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

B 

.94 

WIND 

24 

16 

25 

40 

84 

27 

59 

42 

34 

50 

33 

40 

32 

33 

25 

23 

2  ] 

22 

39 

29 

92 

2 14 

1307 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.05 

.09 

.07 

.08 

.08 

.07 

.05 

.04 

.03 

.08 

.08 

.08 

.09 

.05 

.06 

.08 

.09 

.09 

.08 

.07 

.06 

.04 

.02 

.02 

.05 

.05 

1.75 

WI  ND 

35 

32 

22 

39 

49 

13 

45 

52 

24 

20 

44 

30 

4 1 

23 

30 

50 

34 

25 

28 

2  ] 

27 

2  1 

1 12 

158 

1111 

MAX 

44 

49 

44 

49 

52 

55 

57 

59 

58 

58 

55 

44 

46 

44 

54 

51 

53 

50 

51 

48 

53 

53 

53 

55 

54 

55 

49 

41 

40 

53 

56 

51.4 

MIN 

32 

32 

34 

33 

32 

33 

35 

36 

36 

37 

41 

32 

32 

29 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

34 

33 

33 

34 

34 

36 

40 

51 

33.6 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

E\'AP 

.06 

.07 

.01 

.04 

.05 

.06 

.  10 

.  10 

.06 

.  11 

.  10 

.04 

.  15 

.06 

.08 

.  11 

.08 

.  12 

.  14 

.11 

.  10 

.08 

.  11 

.  12 

.  12 

.05 

.  12 

.  10 

.  12 

.09 

.00 

2.67 

WIND 

4 

1 

5 

3 

6 

4 

8 

5 

1 

3 

40 

13 

36 

17 

8 

6 

7 

6 

16 

17 

10 

8 

5 

3 

7 

19 

5 

9 

5 

8 

3 

290 

MAX 

6  1 

58 

52 

63 

63 

60 

66 

66 

66 

64 

64 

54 

52 

52 

54 

58 

61 

51 

61 

50 

58 

62 

62 

65 

66 

75 

68 

66 

66 

66 

63 

61.8 

MIN 

38 

44 

47 

45 

44 

43 

40 

44 

43 

42 

45 

35 

32 

32 

33 

32 

33 

35 

35 

33 

33 

35 

39 

40 

41 

45 

42 

*? 

46 

45 

47 

39.7 

KETTLEMEN  CITY   1  SSW 

EVAP 

14 

.  08 

.  06 

.  04 

.  07 

00 

.  03 

12 

.  08 

13 

14 

07 

.  07 

.  00 

.  30 

.  08 

.  07 

.  09 

.  00 

.  00 

.  30 

.  15 

.  1 1 

.  08 

1 1 

.  00 

.  00 

.  00 

.  IC 

.  04 

.  06 

2  .  52 

WIND 

33 

46 

36 

32 

38 

40 

35 

30 

37 

38 

65 

104 

44 

44 

39 

3  1 

44 

40 

49 

50 

37 

41 

36 

40 

47 

45 

35 

48 

54 

10( 

187 

1564 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.01 

* 

» 

» 

.03 

.05 

♦ 

.06 

♦ 

.09 

• 

♦ 

» 

» 

» 

♦ 

♦ 

.24 

.03 

» 

.03 

.00 

.02 

.02 

.03 

.01 

.74 

WIND 

10 

10 

6 

8 

8 

13 

7 

8 

9 

9 

17 

13 

6 

5 

6 

8 

8 

6 

16 

12 

8 

12 

4 

9 

9 

20 

* 

37 

30 

98 

138 

550 

LAKESHORE 

EVAP 

.  05 

.03 

.  02 

.  07 

.  08 

.  10 

.  08 

.  05 

.  03 

.  05 

« 

* 

.  25 

.  03 

.04 

.  05 

.  09 

.  06 

.  04 

.  04 

.  05 

.  05 

.  04 

.  05 

.  04 

.  00 

8 

1.56 

WI  ND 

7 

2  3 

29 

33 

17 

46 

28 

18 

15 

20 

45 

19 

17 

15 

2 

g 

49 

LODI  (E) 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.01 

.03 

.02 

.03 

.00 

.01 

.01 

.09 

.07 

.06 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.02 

.02 

.00 

.02 

.oc 

.OC 

.o; 

.07 

.  1! 

.  17 

1.00 

WI  ND 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

* 

* 

.05 

* 

♦ 

* 

.  15 

.  15 

.  15 

.  10 

.  10 

.  10 

.05 

.  15 

.05 

* 

.  10 

» 

* 

* 

* 

.04 

.00 

.01 

1.21 

WIND 

50 

60 

30 

20 

20 

B 

MAX 

46 

44 

46 

54 

56 

55 

51 

53 

55 

48 

44 

37 

44 

39 

42 

52 

53 

49 

50 

50 

55 

55 

54 

52 

4? 

4( 

4i 

4; 

45 

59 

60 

49.4 

MI  N 

30 

31 

32 

40 

32 

34 

36 

36 

24 

32 

32 

27 

32 

30 

31 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

33 

36 

36 

36 

40 

33 

36 

37 

44 

51 

34.0 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.03 

.03 

.02 

.03 

.07 

.03 

.04 

.03 

.04 

.03 

.08 

♦ 

« 

« 

, 

.  30 

.03 

.01 

.  11 

» 

» 

.  17 

.04 

.03 

.02 

.02 

.04 

.04 

.00 

_ 

_ 

B 

1.  33 

WIND 

6 

7 

6 

23 

21 

10 

5 

8 

8 

13 

32 

70 

26 

15 

20 

11 

11 

19 

52 

21 

13 

9 

14 

9 

7 

22 

13 

7 

26 

66 

79 

650 

MAX 

52 

55 

55 

55 

55 

62 

55 

55 

4i 

5t 

55  .  4 

MI  N 

37 

38 

42 

37 

37 

37 

38 

36 

35 

41 

30 

_ 

_ 

_ 

31 

34 

36 

32 

_ 

31 

31 

30 

39 

41 

40 

37 

37 

40 

39 

48 

36.7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.02 

.07 

.04 

.05 

.03 

.  04 

.04 

.  10 

.  04 

.  05 

.  09 

.  22 

.  09 

.  09 

.  08 

.  06 

.  IE 

.  08 

.  03 

.  05 

.  0: 

.  03 

.  05 

.  03 

B 

1 .  64 

WI  ND 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

(B) 

EVAP 

B 

WIND 

34 

30 

16 

12 

11 

72 

5 

13 

47 

39 

62 

70 

98 

39 

■ 

45 

13 

22 

33 

61 

7 

42 

36 

1? 

4f 

1< 

57 

15( 

486 

692 

2374 

PLACERVILLE   I  FG 

EVAP 

.  11 

.04 

.02 

.09 

.07 

.03 

.03 

.47 

.04 

,03 

.04 

.04 

.  12 

WI  NO 

20 

26 

8 

* 

46 

21 

9 

10 

36 

* 

♦ 

85 

11 

10 

17 

23 

* 

100 

10 

7 

6 

14 

17 

17 

55 

15C 

708 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA(B) 

EVAP 

.00 

.09 

.07 

.08 

.08 

.  10 

.  12 

.  15 

.  11 

.01 

.06 

.08 

.  15 

.09 

.08 

.  12 

.09 

.08 

.04 

.  16 

.  15 

.  14 

.09 

.08 

.04 

.05 

.04 

.02 

.06 

.06 

.09 

2.61 

WIND 

24 

14 

27 

45 

26 

22 

22 

27 

27 

24 

50 

29 

* 

107 

25 

24 

30 

24 

23 

59 

30 

25 

19 

19 

10 

8 

23 

15 

20 

23 

25 

846 

SALT  SPRINGS  PH  <G) 

EVAP 

.07 

.  11 

.05 

.06 

.  15 

.  20 

.22 

.  14 

.04 

.05 

.06 

* 

* 

.  15 

.04 

.05 

.07 

.  15 

.05 

.03 

.04 

.05 

.05 

.07 

.  12 

.07 

.04 

.00 

B 

2.41 

WI  ND 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.03 

.01 

.03 

.  11 

.  17 

.23 

.  30 

.05 

.05 

.05 

.02 

♦ 

.  32 

.08 

.04 

.08 

.06 

.  15 

.  14 

.08 

.05 

.05 

.04 

.07 

.09 

.09 

.05 

.00 

.03 

B 

2.55 

WIND 

39 

33 

53 

19 

110 

120 

100 

60 

40 

50 

100 

145 

125 

55 

68 

31 

51 

51 

93 

100 

38 

38 

27 

36 

28 

62 

89 

IC 

26 

6! 

1916 

S«e  r«terence  notes  Collovlng  Station  Index. 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


Station 

Day  ol  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

°4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

* 

0 
40 
37 

# 

0 
41 
37 

* 

5 
44 
38 

.05 
5 
51 
42 

.05 
10 
52 
39 

.05 
0 
50 
40 

.00 

0 
50 
39 

.05 

5 
49 
39 

.05 
5 
50 
39 

.05 
20 
49 
39 

* 

* 

* 

.25 

70 
43 
35 

.06 

0 
43 
36 

.06 

2 
45 
37 

* 

3 
46 
37 

.06 

10 
44 

36 

.05 

5 
46 

37 

.06 

0 
47 

37 

.07 

0 
49 

38 

.00 
5 
49 

39 

.03 
5 
46 
39 

.00 
10 
47 
39 

.00 
0 
42 
42 

.00 
0 
42 
40 

.00 

10 
40 
40 

.00 

10 
44 

39 

.00 

110 
54 
45 

.02 
110 
59 
54 

.96 
400 
46.  7 
39  .  2 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 
WIND 

.00 
27 

.03 
36 

.00 

35 

.00 
43 

.  15 

56 

.04 

36 

.02 

19 

.03 
22 

.04 

41 

.05 
92 

.  15 
125 

.07 
80 

.  12 
39 

.00 
25 

.07 

21 

.03 

23 

.04 
21 

.00 
26 

.  15 
101 

.00 

30 

.06 
20 

.  15 
46 

.00 

37 

.00 
43 

.00 

35 

.00 

36 

.00 

36 

.  00 
73 

.02 
42 

.02 
288 

.02 
227 

1.26 
1761 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.  11 

75 

.05 

17 

.05 

40 

.23 

132 

.29 

140 

.23 
146 

.  10 
42 

.09 
14 

.08 

41 

* 
144 

.20 

.22 

.  10 

.  12 

.08 

.06 

.07 

.20 

.  12 

129 

.04 

37 

.  19 
8 

.  10 
40 

.04 
8 

.06 
29 

.02 

59 

.  18 

62 

.05 
10 

.02 

25 

.  12 
24 

.00 

38 

3.22 
1833 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  10 
58 
56 
37 

.  15 

58 
55 
45 

.  15 

45 
59 
44 

.06 
54 
61 
44 

.  15 
86 

63 
40 

.  14 

76 
63 
36 

.  13 
78 
62 
35 

.  15 

70 
62 
43 

.07 

57 
62 
39 

.06 
48 

57 
48 

.  14 

87 
57 
38 

.  15 
95 
56 

31 

.  16 
75 

53 
31 

.  17 
84 
55 
31 

.  15 
69 
55 
29 

.  13 
75 

57 
29 

.06 
57 
57 
32 

.  13 

82 

56 
32 

.08 

83 
57 
36 

.  15 
65 
57 
29 

.  12 

59 
57 

29 

.08 

63 
58 
29 

.08 

70 
57 
32 

.08 

61 
59 
40 

.06 
52 
58 
38 

.09 
44 
62 

46 

.09 
61 
60 
40 

.07 
36 
56 
47 

.04 

57 
55 
44 

.05 
185 
59 
50 

.09 

160 
58 
53 

3.  33 
2260 
58.0 
38.0 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

1 

EVAP 
WI  ND 

* 

10 
2  1 

10 

3 

* 

15 

* 

37 

* 

.31 

32 

.07 

10 

.02 

3 

.03 
15 

21 

* 

94 

9 

3 

12 

8 

62 

16 

15 

9 

7 

39 

8 

6 

6 

450 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)      PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 
(8)      PAN  PAINTED   INSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

!C)      PAN   IS   OF   COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

<D)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT, 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m- 

speed 

p.  h. 

Relahvc   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  witli  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

S  » 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

O  1- 
O  (/I 

■■  a 

10,00  A 
PST 

4,00  P 
PST 

10,00  P 
PST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

0) 

r 

o 
cn 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

SE 

13 

6.0 

2  8++ 

SE 

12 

69 

58 

41 

58 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

3.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

33 

20 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

3 

- 

2.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

9.5 

67++ 

SSW 

31 

37 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

5 

2.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

12 

4.8 

28++ 

NE 

12 

60 

48 

42 

59 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

4.  1 

EUREKA  WB  CITY 

SEt 

5.6 

38 

SW 

31 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

6 

60 

4.  8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

13 

5.4 

24 

SE 

31 

85 

72 

49 

80 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

6 

71 

3.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

9 

5.7 

29++ 

ENE 

12 

67 

51 

48 

68 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

E 

14 

6.7 

25++ 

W 

10 

63 

49 

56 

69 

6 

1 

0 

1 

0 

0 

8 

4.3 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

wt 

6.0 

23 

W 

10 

57 

46 

46 

61 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

69 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CI TY 

52 

46 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

4 

- 

2.8 

OAKLAND  WB  AI RPORT 

SE 

10 

6.9 

32++ 

SSW 

31 

76 

67 

57 

75 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

'* 

- 

4.3 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.2 

32++ 

SE 

30 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

4.5 

RED-  BLUFF  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

8.8 

56 

SE 

31 

74 

62 

43 

70 

0 

1 

0 

0 

3 

0 

4 

78 

2.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

NNW 

12 

4.7 

34 

NW 

11 

87 

84 

64 

80 

1 

3 

0 

1 

1 

1 

7 

56 

5.0 

SANDBERG  WB 

ENE 

15.4 

43++ 

ENE 

12 

36 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

2.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

ENE 

12 

5.3 

17 

NW 

13 

66 

50 

54 

67 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

67 

5.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

S5E 

15 

7.8 

60 

SSE 

30 

80 

73 

59 

78 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

4 

4.3 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

5Et 

18 

5.8 

38 

SE 

30 

77S 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

3 

55 

SAN  JOSE 

Wt 

74 

4.3 

35 

W 

11 

660 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

3 

60 

3.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

5.2 

2  3++ 

SE 

30 

77 

52 

55 

80 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

3.8 

t     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S     S,00  A.M. 
e     5,00  P.  M. 


S«e  r«fereQce  Dotes  follovlng  Station  Indsz. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


DEPTH 

AND 

TIME 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4 

INCHES  (A) 

9 

00  A 

M. 

MAX 
MIN 

50 
66 
50 

53 
60 
53 

52 
58 
51 

49 
63 
49 

50 
65 
50 

51 
64 
51 

50 
69 
50 

52 
69 
51 

51 
70 
51 

55 
69 
55 

54 
67 
54 

49 
61 
49 

39 
58 
39 

39 
57 
38 

41 
60 
40 

44 
61 
41 

45 
64 
44 

45 
64 
44 

51 
62 
50 

43 
59 
41 

45 
61 
43 

46 
64 
45 

48 
66 

51 

49 
67 
47 

50 
68 
48 

50 
68 
49 

49 
67 
47 

51 
68 
50 

54 
67 
52 

57 
69 
56 

56 
67 
56 

49.0 
64.5 
48.2 

8 

INCHES 

9 

00  A 

M. 

MAX 
MIN 

56 
61 
56 

57 
60 
57 

56 
59 
56 

56 
60 
56 

57 
61 
56 

57 
61 
57 

57 
63 
57 

58 
61 
56 

58 
60 
56 

59 
59 
56 

59 
59 
56 

57 
60 
55 

52 
57 
51 

50 
54 
50 

51 

56 
50 

52 
56 
51 

52 
57 
52 

53 
58 
52 

55 
58 
53 

52 
58 
52 

53 
57 
52 

53 
58 
53 

54 
59 
54 

55 
60 
55 

56 
61 
55 

57 
61 
56 

56 
62 
56 

56 
62 
56 

57 
62 
57 

58 
63 
58 

60 
63 
59 

55.5 
59.6 
54.7 

12 

INCHES 

9 

00  A 

M. 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

59 

58 

56 

56 

56 

57 

57 

55 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

60 

61 

61 

58.9 

20 

INCHES 

9 

00  A 

M. 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

61.5 

INCHES 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

66.0 

79 

INCHES 

9 

00  A 

M. 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

74.1 

DAVIS 

WSW 

4 

INCHES  (B) 

MAX 
MIN 

40 
35 

39 
36 

38 
37 

42 
38 

43 
37 

42 

36 

42 

36 

43 
37 

43 

38 

43 
40 

43 

35 

37 
32 

36 
31 

37 
30 

36 
31 

37 
31 

39 
30 

37 

31 

38 
34 

40 
31 

38 
31 

39 
33 

41 
36 

41 
36 

42 
38 

42 
38 

41 
38 

39 
37 

39 
38 

43 
39 

50 
43 

40.3 
35.3 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

12 

STATION  1 
INCHES  (C) 

MAX 
MIN 

44 
42 

44 
43 

46 
44 

47 
45 

46 
44 

46 
44 

47 
45 

48 
46 

47 
46 

46 
45 

45 
44 

40 
38 

42 
38 

42 
39 

42 
39 

42 
40 

41 
40 

41 
38 

43 
40 

43 
40 

43 
40 

42 
40 

42 
41 

43 
41 

42 
41 

42 
40 

43 
41 

44 
42 

42 
42 

43.6 
41  .7 

18 

STATION  2 
INCHES  (D) 

MAX 
MIN 

49 
49 

56 
49 

59 
56 

59 
58 

58 
56 

56 
54 

54 
53 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 
50 

50 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

55 
47 

59 
55 

50.6 
49.3 

(A)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING 
AT  9,00  A.M.     READINGS  AT  9,00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(B)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA  SANDY   LOAM.      DATA  FROM   AIR   AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(D)  RAMONA  SANDY   LOAM  -  UNDER   THE   EAST   SKIRT   OF   A  VALENCIA  ORANGE   TREE,    SHADED  AND  UNDER   REGULARLY    IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  IB-INCH 
DEPTH  AT  STATION   1  -  FROM  8i00  A.M.^ON'JAN.   2  TO  SiOO  A.M.   JAN.   4   (48  HOURS),     STATION  2  -  FROM  8,00  A.M.   ON  JAN.    30  TO 

FEB.    1   (48  HOURS).     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature-     84°  on  the  7th  at  Santa  Monica  Pier 

Lowest  Temperature:      -Id"  on  the  12th  at  Bridgeport 

Greatest  Total  Precipitation:         17.  77  inches  at  Strawberry  Valley 
Least  Total  Precipitation:        0,  00  inch  at  6  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     11.  75  inches  on  the  31st  at  Strawberry  Valley 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      39.  5  inches  at  Twin  Lakes 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     31  inches  on  the  30th  at  Twin  Lakes 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1963 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 
1 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.7 

4.7 
4- 
.3 

2 
.2 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 . 0 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.5 
3 

3.0 
4 

CALAVERAS   BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

6.0 
7 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

4.5 
5 

8.0 
12 

5 

DE  SABliA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.6 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

8.0 
6 

T 
T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

5.0 
3 

T 
T 

IDYLLWILD  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  5 

.8 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

.5 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

4.0 
4 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

9.0 

9 

3 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.  5 

1 

1 

T 

T 
T 

4.2 

5 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

7.0 
8 

3 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
2 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

QUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

1 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

.7 
8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

6.1 
8 

16.8 
22 

14 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

SQUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

SUSANVILEE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

4.0 
9 

4 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

TWIN  LAKEE 

SNOWFALL 
uw  unu 

3 

3 

T 
3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.5 
1 

6.0 
7 

28.0 
31 

4.0 

17 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.5 

10.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

14.0 
17 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

See  reierence  notes  iollowing  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCONDEDO  FC261 
ADELANTO 

AOIN  RANGES  STATIO 

ALAMO  1  N 

ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  5TA 


ANGWIN  PAC   UNION  COL 
ANTIOCW  FIBREBOARD  MIL 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARfiOYO  SECO  RS  FC  508 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 

ATLAS  ROAO 

ATHELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 


iKERSFIELD  we  AIRPORT 
iLCH  POWER  HOUSE 
kLL  MOUNT) 
.RNE50N  Pi 


3006 
BEDOl'i 
302*. 
3029 


BARTON  F 
BATES  Rl 
BEALE  A( 


ESER 


G  BAR  Ranger  station 

G  BEAR  LAKE 

G  BEAR  LAKE  DAM 

G  BEND  RANGER  STATIOI 

G  CREEK.  PH  NO  1 

G  DALTON  DAM  FC223B-I 

G  PINE  CREEK 
G  PINES  PARK  FC  83B 
G  SUR  STATE  PARK 
G  TUJUNGA  0AM  FCVfiO-l 
RMINGHAM  GEN  HOSPITAI 
SHOP  CHEEK   INTAKE  2 
SHUP  PASS  SNOW  COURSI 
SHOP  we  AIRPORT 
SHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

BLACKS  MOUNTAIN 

BLUE  CANYON  W6  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTn  LO 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEi 

6LYIME 

BLYTHE  7  W 

blythe  faa  airport 

BOCA 
60NI TA 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  ST, 


BORON 

eORREGO  DESER 
BORREGO  SPRiNI 
BOULDER  CREEK 
LOCATELLJ  fi, 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYOI 
BOWMAN  DAM 


AKE 
.05  ANGELES 
SAN  BEROINO 
^ODOC 

:ONTRA  COSTA 
-(UMBOLOT 
LOS  ANGELES 
DIEGO 
ANGELES 
•lODOC 


SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 


OS  ANGELES 
ULARE 
ORANGE 
SAPA 
TULARE 
■RESNO 
•LACER 
OS  ANGELES 
.OS  ANGELES 
(.ERN 


TEHAMA 
3RANGE 

DIEGO 
BERDINC 


BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  0AM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  it  NNW 

bRockway  summit 

BROOKS  FARNHAM  ranch 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
6RUSHY  SPRGS  GUARO  STA 
6RYS0N 
6UCKH0RN 
BUCKS  CREEK 
BUCKS  LAKE 


BUENi 


VISTA 


euRBANK  WS  All 

aURLINGAME 

euRNEY 

BURNT  RANCH  1 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 


STA' 


CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS 
CALI5T0GA 
CALLAHAN  RANGER 
CAMP  ANGELUS 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER|] 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  ranger  ST, 
CANBY  11  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANYON  DAM 

CARSON  CANYON  GILMAN 


*SSEN 

IN  BEROINO 
\H  BEROINO 

PLACER 

FRESNO 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
HONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SANTA  CLARA 


DIEGO 

A  CRU2 
DIEGO 
ANGELES 
'<EVADA 

VERSIDE 
MONTEREY 

*1END0C1N0 


DRANGE 
ORANGE 

rONTRA  CQSIA 


I  BENITO 
ANGELES 


16  CONTRA  COSTA 


IVERSIDE 
AN  DIEGO 

nta  barbara 

272  isan  beroino 
:alaveras 
calaveras 


i^OOOC 
HODOC 

ANGELES 


36  36 

37  40 
35  16 
35  23 

35  25 

36  65 
39  66 
33  56 
32  itl 


33  59 
33  56 
38  00 


37  06 
37  22 
37  22 

37  la 


41  24 
40  55 
33  37 
33  37 

33  37 

34  23 
32  40 
39  01 


36  00 


33  55 
33  53 
37  63 


33  55 
32  frO 

34  35 


18  10 
18  50 
17  53 


20  04 

22  09 

21  20 

20  35 

21  05 
21  51 
21  20 


21  03 
20  52 
la  34 


193     5P  5F 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4555     5P  5F 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
0  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  COZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HWY5 
ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT    PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUIRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  DU80SE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  PARK 
GEORGE  L  ruRCOTT 

MRS  LUCILLE  E  WEOOLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 
L  A  WTR  +  PWft  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  C  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
eOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEOO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IHRIG  OIST 
U  S  W6  OBSERVER 
HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
MIKE  MC  NALLY 
MRS  NELSON  I  SHAW 


UNIVERS 
HARVEY  0  FRYER 
U  S  WEATHER  euRE, 


CALIF 


MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
ICATION  DISCONT.  1/1/6 

GERALD  H  Thrasher 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPl 

O  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

STATE  OIV  OF  FSIfiY 

FED  AVIATION  AGENCY 

HAROLD  M  PA6ST 

R  H  ALLEN 

STATE  DIV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  OIV  BEACH  t  PKS 
DI   GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCAIELLl 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  F IRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKE6READ 
BRUCE  L  80ELK 

u  s  FOREST  Service 

MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS 


JOYCE  A  FARNHAH 
FOREST  SERVICE 
'S  OF  ENGINEERS 
:SI  A  wEFERLINC 


ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ALICE  E  CHURCHILL 
P  6  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  Ruth  c  estes 

PAUL  I 


MRS  t 


STIR 


LASSEN  VOLCANIC  NAlL  I 
auENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELANO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  SUR  RECLAMATION 


CD 


JOSEPH  J  Si 
U  S  FORESI 
STATE  OIV  t 
ARCHIE  C  I 


E  BAY  MUN  Ul 
U  S  FOREST  ; 
CORPS  OF  ENGINEERS 


POSTMASTER 

P  G  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 


bi  Ail(>^IN 

INDEX  NO.  1 

I  DRAINAGE  1 

TTTUDE 

LONGITUDE 

§ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

1  EVAP. 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BEROINO 

26 

33  57 

117  48 

122C 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

121  09 

2966 

P  G  +  E  COMPANY 

l534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

bi 

A  A  COLLINS  JB 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9/ 

c 

CAZADERO 

38  32 

123  08 

104C 

6r 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  0) 

3000 

6P 

6f 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

1609 

11 

36  47 

118  40 

8A 

8A 

CEDAR  POINT  Ranch 

1611 

1ARIP0SA 

3230 

CLOSED  6/7/62 

CEDARVl LLE 

1614 

MOOOC 

18 

41  32 

120  10 

46  70 

8A 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

BUTTE 

23 

39  47 

121  40 

522 

P  G  t  £  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1663 

YUBA 

39  29 

121  14 

■  2575 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAf 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORIM  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

4765 

8A 

BA 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

41 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1716 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

41 

4f 

c 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CHIQUITO  CRLEK 

1737 

27 

37  30 

119  23 

S 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

12! 

6A 

VICTOR  L  MASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

VENTURA 

34  48 

119  01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

175e 

SAN  DIEGO 

3; 

32  36 

117  06 

SA 

8A 

6A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

SACRAMENTO 

23 

38  42 

121  18 

138 

JAMES  0  GOODRIDGE 

CLAREMONT  FC  2300 

.OS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1260 

5P 

C  F  ELDER 

CLAREMONT  POMONA  COL 

.OS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKEIT  OBSY 

CLARKSBURG 

YOLO 

It 

6A 

OA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

3LENN 

122  24 

41 C 

7A 

OICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

12 

41  43 

123  27 

9A 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

.AKE 

2: 

38  56 

122  39 

1320 

8A 

8A 

c 

C   IVAN  GLENDINNING 

CLOVEHOALE   3  SSE 

SONOMA 

38  46 

122  59 

320 

6A 

8A 

JOHN  R  BYRO 

CLOVERDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

38  46 

123  13 

162( 

c 

FRANH  S  0RN8AUN 

CLOVER  MEADOWS  CS 

MADERA 

Z' 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FORESI  SERVICE 

COALINGA 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  I  SE 

FRESNO 

27 

36  08 

120  21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA  14  WNW 

■RESNO 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

Coea  2  NW 

16B2 

.AKE 

23 

38  50 

122  46 

2400 

lOA 

HAMILTON  HESS 

COFFEE  CREEK  RS 

122  42 

2500 

c 

U  S  FORESI  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

1891 

JUTTE 

2: 

39  57 

121  43 

6A 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

-OS  ANGELES 

3675 

4P 

ROBERT   L  CHANDLER 

COLD  SPRINGS  CAMP 

190  5 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

0  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  MATCMERY 

1907 

SHASTA 

23 

40  24 

122  09 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

'LACER 

e 

39  06 

120  58 

24ie 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  MOUSE 

39  20 

121  11 

4F 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA  I  SSw 

1948 

COLUSA 

2. 

39  12 

122  01 

60 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

EL  DORADO 

38  5  3 

121  01 

1525 

eA 

W  8  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

SISKIYOU 

12 

41  59 

122  20 

2703 

4P 

PAC  POWER  t  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DlSTRICl 

2012 

9 

36  06 

119  34 

6A 

SA 

c 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

46' 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

UVERSIOE 

\\ 

33  52 

117  34 

710 

41 

CORONA  FIRE  DEPI 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  46 

264 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

OEPT  WAIER  RESOURCES 

COVELO 

■1EN0OCINO 

1385 

6A 

BA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOCINO 

123  05 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

.OS  ANGELES 

2i 

3*  05 

117  52 

575 

5F 

WILLIAM  8  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

?103 

» IVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

3F 

HOWARD   F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

32  44 

116  58 

250 

3F 

COYOTE  WELLS  SVC  SlA 

2114 

10 

36  34 

118  20 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  63 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

)EL  NORTE 

17 

124  12 

40 

4F 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

214B 

)EL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

8« 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

5EL  NORTE 

41  46 

124  12 

50 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BEROINO 

11 

117  16 

c 

CLUB  SAN  M0RIT2 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

8A 

6/ 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

2198 

.OS  ANGELES 

26 

34  19 

117  51 

5370 

4P 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY 

2214 

.OS  ANGELES 

34  01 

118  23 

4F 

CULVER  CIlY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

221  8 

■lENDOCINO 

39  50 

123  38 

1265 

5F 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

2224 

2: 

38  57 

122  52 

cuyama'^"*'^ 

SNTA  BARBARA 

2241 

BA 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2239 

SAN  OIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

OA 

\ 

A  M  LEWIS 

CUYAMA  RANCH 

2248 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

34  59 

119  40 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SnTa  BARBARA 

3C 

34  51 

119  29 

c 

U  S  FORESI  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BEROINO 

34  52 

116  52 

1975 

c 

COOL  WAIER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BEROINO 

6 

34  52 

116  47 

1922 

MID 

MU 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

21 

41  06 

121  31 

332C 

8^ 

HARLEY  NEUERBURG 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  1  WSW 

2294 

YOLO 

2: 

38  32 

121  45 

51 

6A 

6/ 

8/ 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

2: 

120  22 

6/ 

DAY 

4000C 

^\ 

41  13 

3651 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

2319 

INTO 

36  28 

116  62 

194 

4 

4F 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

5F 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

NEVADA 

39  18 

120  51 

37O0 

5P 

5f 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

(ERN 

35  47 

119  16 

323 

8/ 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

WNTEREY 

4 

36  36 

121  52 

c 

USN  POSTGHAO  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

27 

37  25 

121  23 

1125 

6 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR 

2339 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

124 

5P 

5 

W  F  MOORE 

DE  SABLA 

2402 

3UTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STATIOt 

2406 

32  51 

116  37 

350C 

8 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

33  59 

117  50 

74C 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

2458 

YUBA 

39  21 

121  12 

155C 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  SI  PK 

2467 

■NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

5937 

6A 

8 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

'lENDOC  INO 

39  43 

123  21 

921 

6^ 

FRANK  L  WHITE 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

lULARE 

1< 

35  67 

lie  36 

620C 

CORPS  Of  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

-OS  ANGELES 

33  56 

lit 

DOWNEY  FIRE  OEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

39  34 

289 

6 

c 

U  S  FORESI  SERVICE 

DOYLE 

2604 

.ASSEN 

40  02 

120  06 

10 

JUNIUS   M  OUON 

DOYLE  5  SSE 

.ASSEN 

4385  7fl 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

.OS  ANGELES 

1515 

L  A  WTR  t  PWR  DEPI 

2539 

^AR  t  POSA 

14 

37  45 

120  06 

300C 

6P 

DUNN  1 CAN 

2568 

23 

38  53 

121  58 

63 

MRS  AlETMA  G  hunt 

DUNN  SIDING 

SAN  BEROINO 

161C 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

SI  SKI  YOU 

242C 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTIONS  LANDING 

HAPA 

2C 

SA 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2698 

'1 VERSIOE 

33  48 

116  27 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

2: 

39  22 

122  31 

1205 

BA 

ORLANO  UNIT  HU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

rULARE 

1040C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  DAM 

SAN  DIEGO 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPERIAL 

5P 

EL  CENIHO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

tMADOR 

i! 

38  20 

120  40 

71 

5F 

5 

P  G  +  E  COMPANY 

ELUABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  B 

2735 

.OS  ANGELES 

34  36 

lie  34 

207' 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

)EL  NORTE 

n 

42  00 

123  43 

5F 

6 

CALIF  DEPI  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

<0N0 

3 

37  56 

119  14 

96t 

MI 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

SaN  JOAQUIN 

\t 

38  14 

121  11 

9C 

C  NORMAN  AOAHS 

EL  MOOENA 

Z776 

3RANGE 

2E 

33  46 

in  47 

c 

HOMER    F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

RIVERSIDE 

2 

33  40 

117  20 

128 

5P 

5 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

'IVERSIDE 

2E 

33  37 

117  19 

130 

c 

JOHN  L  EWING 

ESCONOIDO 

2862 

SAN  OIEGO 

3 

33  07 

117  05 

6 

DARWIN  M  TING 

2669 

SAN  OIEGO 

3 

33  07 

117  04 

esc 

c 

ETIWANDA 

SAN  BEROINO 

Zi 

34  08 

117  31 

139C 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

SISKIYOU 

41  26 

122  54 

291J 

c 

LAWRENCE  £  BUCMNER 

EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUM60LOI 

11 

40  46 

'l24  10 

HID 

Mir 

C  J 

U  S  WEAlHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

■lARIPOSA 

lb 

37  35 

120  16 

46' 

5 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

36  21 

119  04 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

2 

38  15 

122  03 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

SOLANO 

2^ 

38  15 

122  03 

1^ 

4F 

4 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

-OS  ANGELES 

lie  26 

306C 

6A 

bf 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

FALL8R00K 

2958 

SAN  OIEGO 

33  21 

117  15 

542 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FEATHER  FALLS 

2994 

BUTTE 

39  36 

121  15 

296 

c 

A  5  MENDICI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

2 

40  21 

122  27 

eoc 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNOALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

1 

124  20 

144 

6 

MRS  H  S  HIERONYHUS 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

1( 

36  31 

150  42 

210C 

e 

c 

WENIWORTH  LYNCH 

F IGUEROA  MOUNTAIN 

SNTA  BARBARA 

3* 

34  44 

120  00 

31 5C 

c 

U  S  FORESI  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

kfENTURA 

2S 

34  24 

118  56 

43 

6 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FINLEY   1  NNE 

3055 

.AKE 

22 

39  01 

122  62 

134C 

c 

JAMES  I  MELVIN 

FINLEY    I  SSE 

23 

38  56 

122  62 

1371 

ALBERT  E  MOORhEAD 

FINLEY  5  SW 

3057 

2 

36  56 

122  57 

nsc 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  6  SSW 

3083 

=^RESNO 

1 

36  21 

120  09 

265 

6P 

6 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3087 

LASSEN 

1 

40  22 

120  19 

4Q0C 

5P 

5 

CAL  OEPT  flSM  +  GAHE 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

lie  58 

7344 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

121  09 

36C 

BA 

8 

6^ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

uvJun  1 X 

DRAINAGE  t 

n 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

— 

LONG 

ELEV; 

PRECIP. 

iS 

£i 

SPECIAL  1 

FONTANA  9  H 

3110 

SAN  BEROINO 

zt 

117  27 

1972 

6F 

■—  

fonTana  kaiser 

3120 

SAN  BEROINO 

FOREST  GLEN 

3130 

40 

foresthill  ranger  sta 

31 

FORKS  OF  SALMON 

ilbl 

S I SK I YOU 

FORT  8I0WELL 

3157 

5P 

FORT  8RAGG 

3161 

'4END0C I  NO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316<> 

klENDOC  I  NO 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISK I  YOU 

41 

35 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

S 1 SK I  YOU 

); 

41 

36 

122  51 

272C 

4P 

FORT  ROSS 

3191 

FREEDOM  e  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

37 

FRENCH  GULCM 

3242 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  W6  AIRPORT 

3257 

FHIANT  GOVERNMENT  CAMP  13261 

8! 

FULLER'ON  ARROUES  RANCh(3279 

FULLERTON  DAM 

3295 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

3288 

GARBERVILLE 

3320 

^UMBOLDT 

40 

06 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

:L  DORADO 

] 

38 

50 

120  51 

1940 

7A 

B  C  KYLE 

gasouet  ranger  station 

3357 

5EL  NORTE 

41 

52 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

CALIF  ELEC  POWEB  CO 

GEORGETOWN 

3381 

:L  DORADO 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

ll  dorado 

38 

55 

9A 

U  S  FOREST  SERV I CE 

GERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

MRS  HILDA  DRAGHI 

6ERLE  CREEK  CAMP 

338B 

li.  OORADO 

38 

59 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

lULARE 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 

3t02 

SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  wTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

32 

49 

5P 

SAN  OIEGO  COUNTY 

GILROr 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

00 

121  34 

194 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  e  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

WILLIAM  J  KICKHAM 

GILROY  11,  ENE 

3422 

^ANTA  CLARA 

SETH  E  AUSER 

GLAMIS  6  ENE 

IMPEP 1 AL 

GLENOALE   STAPEN  FC  295031.^0 

.OS  ANGELES 

Ralph  stapenhoRST 

GLENOORA  WEST  FC  185 

3452 

.OS  ANGELES 

GLENNVILLE 

3463 

GLENNVILLE   FULTON  RS 

3465 

GOLD  RUN 

3491 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

lSAN  BENITO 

36 

33 

121  16 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

MODOC 

21 

52 

120  30 

4666 

7P 

I  C  EVERLY 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

36 

GRANITE  BASIN 

GRANT  GROVE 

36 

US  NAT  PARK  SERVICE  i 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

GRASS  VALLEY 

3571 

-RAYMOND  SHINE  | 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

36 

HOtilCR  L  PARNELL 

GREENVIEW 

S I SK 1  YOU 

MRS  EMMA  R  PEREIRA  I 

GREENVILLE  BANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

:l  dorado 

38 

38 

MRS  LAURA  e  CEDERLOF  ' 

GROVELAND  2 

Tuolumne 

37 

37 

50 

120  14 

2621 

C 

GRovELANO  Ranger  sta 

TUOLUMNE 

GUERNEVILLE 

LOWER  FC  36'> 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED' 

HALF  MOON  8AY  2  NNW 

}AN  MATEO 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

PLUMAS 

40 

16 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

38 

04 

122  31 

MIC 

U  S  AIR  FORCE 

HANFORO 

STATE  DIV  OF  FSTBY 

HANSEN  DAM 

.OS  ANGELES 

CORPS  OF  ENG I NE  ERS 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

>NTA  BARBARA 

OL I N  LEW  1 S 

HARRISON  GULCH  PS 

3791 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G       E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

33 

42 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

40 

33 

123  10 

234C 

BJ 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

MRS  MART   JO  DRENNAN 

hEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

HEALDSBURG  FIRE  OEPT 

HEALDSBURG  2  E 

WALDO  F    IVER50N  | 

HEMET 

3896 

HENSHAW  DAM 

3914 

6A 

VISTA   IRRIG  OIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

HESPERIA 

3935 

SAN  BEROINO 

ROY  E  WALTERS  [ 

hetch  hetchy 

3939 

'UOLUMNE 

37 

57 

HETCH  HETCHY  WIR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

lEVADA 

39 

02 

121  06 

146( 

Bl 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

DEPT  OF  wTR  RESOURCES  1 

HlLTS 

hOBERGS 

4010 

GEORGE  C  HOBERG  i 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

^017 

-OS  ANGELES 

LOUIS  LUE8KERT  1 

HOLLISTER 

4022 

CITY  OF  HOLL 1 STER 

HOLLISTEfl  2 

A025 

■AN  BENITO 

HOLLISTER   10  ENE 

till 

SAN  BENITO 

MRS  EDA  C  HU88ELL 

HONEYOEW  2  WSW 

HUMBOLDT 

40 

14 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

41 

03 

123  40 

34; 

et 

c 

BUR   I NDI AN  AFFA I RS 

HOOPA  2  SE 

40B4 

lUMBOLDT 

3S 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

hopland  e  NE 

4097 

2] 

MRS  CHRISTINE  H  HUFF 

HOPLAND  LARGO  STATION 

lENDOC I  NO 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

•  120 

CORPS  OF  ENGINEERS  1 

HUASNA 

4144 

SN  LUIS  OBPO 

KENNETH  ROORIGUES  ' 

HUCKLEBEBRT  LAKE 

•4148 

'UOLUMNE 

HETCH  METChT  WTR  SUP 

HUNTER  DISI  GRAVES  flCH 

4166 

MRS   I  RENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

P  G  *  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

37 

14 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HUfiKEY  CREEK  PARK 

4101 

t I VERSI OE 

33 

3j 

41 

116  41 

439C 

: 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

HYA-^POM 

4191 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

4202 

•EL  NOBTE 

STATE  DIV  Of  HWYS 

IDRIA 

4204 

NEW   lORIA  MINE  *  CHEM 

lOYLLWILD  RANGER  STA 

4211 

t 1 VERSI DE 

5P 

IMPERIAL 

4223 

;  MPER 1 AL 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

:  MPER I AL 

FED  AVIATION  AGENCY 

4232 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

33 

44 

116  15 

at 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INTOKERN 

4278 

KERN 

39 

117  49 

244C 

if 

KERN  CO  FlRE  OEPT 

INYOKEHN  ARMITAGE 

42B0 

lONE 

428  3 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BEROINO 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

5r 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

440  5 

SAN  BERDINO 

GEORGE  W  MULL 

JULIAN 

4412 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

441  8 

JUNCAL  OAH 

4422 

SNTA  BARBARA 

34 

29 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

27 

119  06 

911C 

SO  CALIF  EDJSON  CO 

KEE  RANCH 

446T 

116  32 

4325 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

4460 

22 

122  40 

18QC 

8A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

KELSEYVILLE 

4468 

23 

122  50 

1365 

kentfield 

4500 

17 

122  33 

9a 

9A 

9/ 

KERLINGER 

450B 

SAN  JOAQUIN 

27 

121  26 

172 

8/ 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

A&ie 

10 

118  29 

36  5C 

7/ 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

IC 

118  47 

97C 

5F 

5f 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

452  3 

10 

lia  26 

2703 

5F 

5F 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMaN  CITY  1  SS« 

4534 

LINGS 

11 

36 

00 

119  56 

31C 

8/ 

8/ 

STANDARD  0 1 L  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

36 

04 

120  05 

5QC 

6P 

6F 

P  G  +  E  COMPANY  1 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

2! 

121  52 

264E 

lit 

P  G  *  E  COMPANY  1 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

2« 

36 

12 

121  08 

32C 

5F 

5f 

c 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41 

124  02 

Zt 

5P 

MIC 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40 

3S 

123  54 

235i 

c 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

37 

48 

120  39 

6A 

8/ 

Bf 

Raymond  wIllhs 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

n 

40 

52 

123  57 

14! 

6F 

DENNIS  L  EMMONS 

KY8URZ  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

38 

48 

120  09 

575C 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCEnTa  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

14 

116  15 

156! 

5F 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  06 

53f 

8< 

ROSS   R  SANBORN 

STATION 


LAGUNA  8EACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 

lake  alpine 
lake  arrowhead 
lake  eleanor 
lake  mountain 
lakeport 
lakeport  scs 
lake  sagrina 

lake shore 
lakeside  2  ene 
lake  spauloing 
lake  spaulding  dam 

LAKE  wOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 


LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LE8EC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  8 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 


4709  SHASTA 

SAN  DIEGO 

4713  NEVADA 

4714  |f 

OIEGO 
DIEGO 
OS  ANGELES 
N  LUIS  OBPO 
LUMAS 
4612  ISUTTE 


lEHCED 
DORADO 
4890  [TULARE 
4957  p'ULARE 


LTLE  LAST  CHANCE 
LITTLE  TUJUN6A  GOLD 
LITTLE  VALLEY 
LIVCRMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILLS 


LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOGAN  MEADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  P 
LONE  THEE  CANYON 
LONG  BARN  EKP  STATION 
LONG  8EACH 
LONG  BEACH  We  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 


VALLeT4977 
LD  CP  4986 
4986 
4997 
RCH5002 
5017 
502  3 
5032 
5040 
5064 


LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  eANOS 
LOS  BANOS  ARBURUA 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  HANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWER  KI6BEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOVALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 
LYTLE  CREEK  POWER  HOUSI 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAMNKE 

mam'^oth  pass 
manoeville  island 


MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
HAPIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION     5377  iCONTRA  COSTA 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i  I 


GRANGE 
DRANGE 

MATEO 
ALPINE 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
TRINITY 
LAKE 
LAKE 
INYO 


■LUMAS 
OS  ANGELES 
ASSEN 
.LAMEOA 
OS  ANGELES 
ION T  ERE  Y 
DIEGO 
JOAQUIN 
lADERA 
ISNTA  6aRBARA 


llNYO 

5074  isan  joaquin 
Tuolumne 

5082  Los  ANGELES 
5085  Los  ANGELES 
5088  &IERRA 
5098  kERN 
5107  pNTA  BAR3ARA 

5114  Los  ANGELES 

5115  Los  ANGELES 


RANCt^5119  I 
5123 
5125 
5147 


5160 
5162 
5171 
51B2 


.ANTA  CLABA 
,ANIA  CLARA 
BAR8ARA 


01  ECU 
.lERRA 

BERDINO 


5184  ^ONTEBEY 

BERDINO 
BEROINO 
BERDINO 

5231  Lassen 

5233 

5244  TPINIT 


5311  ISHASTA 
5326  piVERSlDE 

ALANO 
5338  kERN 
5346  pAR I POSA 
5356  jALPINE 

5371  CONTRA  COSTA 

5372  icONIRA  COSTA 


MARYSVILLE 
MATHER 

MC  carthy  point 

MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
YERS  4  SW 

yers  inspection  sta 
chigan  8luff 
odletown 

DOLETOWN  B  WSW 
LFORD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NEPAL 

NERAL  KING 

RANDA  SPENGLEP  RANCH 

TCHELL  CAVERNS 

IChELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

HONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 

I  NE 


monterey 
monticello  dam 

MOOfiPAHK   1  SSE 

morena  dam 
morgan  hill  2  e 
morgan  hill  6  wnw 
morgan  hill  scs 
morongo  valley 
morro  bay  fire  dept 
morro  say  3  n 


j5385  [YUBA 

15400  TUOLUMNE 
S444  TEHAMA 

SISKIYOU 
FRESNO 
RIVERSIDE 
S  I  SKI  YOU 


5449  ! 


MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  FC  B5G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  NOI 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  Ranger  STAj5941 
MOUNT  MADONNA  5973 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL  '5980 
MOUNT   SHASTA  SLOPE 


5890 
5900 
5901 
5909 
1  GATE5915 
5933 


EL  DORADO 
EL  DORADO 
.  PLACER 

Lake 

5600  LAKE 

S623  Lassen 
5629  San  BEROINO 
5632  SAN  BEROINO 
5669  ^fruLARE 
5679  fTEHAMA 


TULABE 

KUMBOLOT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

t.EfiN 

TULABE 


;59a2 


MOUNT  Shasta  wb  city 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 


j5983 
5996 
6006 
6027 
6032 
6056 
6065 
6074 
6105 
6115 


SI  SKI  YOU 

'MONTEREY 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANiA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 

UlS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
SANTA  CLARA 


36  28 
34  15 

37  58 


34  42 

35  23 
39  41 


27  : 


37  ■ 


58 


14  37  18 
14  37  19 
27  36  42 


SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
S I SK I  YOU 

SISKIYOU 
■iARIN 

LOS  ANGELES 

HARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 

■4APA 

HENOOCINO 
SAN  BERDINO 


116  09 

120  10 

120  56 

121  29 


120  13 
118  16 

121  11 


12]  17 

119  19 

120  29 


35  16 

34  45 

33  56 

34  03 


32  37 
39  41 
34  26 


121  27 

117  20 

117  27 

117  29 


02 


23(  40 
28  33 

IT  38  I 

iq  35  05 

27"  37  29 

38  42 


122  08 

122  06 

122  08 

121  36 

119  51 

121  41 

122  08 

119  26 
116  02 
121  37 

120  22 
120  29 
120  i 
120  52 


30 
17 
32  41 
37  08 
37  09 
37  08 

34  03 

35  22 
35  25 

35  28 
34  14 
34  17 


121  39 
116  34 
120  51 
120  51 


120  40 

121  56 

121  39 

122  00 


122  34 

122  32 

120  53 

122  17 


75O0 
5205 
4662 
31  6< 
1347 
1356 
9065 


53C     5P  5P 


235C  f 

155C 

4975 


255     5P  5P 


5730 
2750 
41 8C 


5P     5P  5P 


116C 
225C 
276C 
530C 
26E 
2775 
236C 
950C 


VAR  VAR  VAR 


4515 
36O0 
3300 
448C 


6470 
6342 
36  5C 
U22 
2312 
466C 
2940 
4945 
3400 
4911 


2735 
8000 
652C 
264C 


4731 
4275 
7735 

210C 

420e  : 

425C 


354<i  I 

147! 

570< 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES   C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

I  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 
i  +  E  COMPANY 
;  *  E  COMPANY 
ESCONDIOO  MTL  WTH  CO 
t  MESA  FIRE  DEPT 
)  CALIF  EOISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
HAEL  C  LIBBEY 
;  •  E  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPi 

1  co  fire  oept 
matthew  j  keegan 
merced  co  fire  dept 
Ivan  r  lehmAn 
kaweah  lemon  co 
frank  oe  chaine 

dept  of  wtr  resources 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 

.  m  1  quarterman 
mrs  f  a  eberle 
archie  m  weferling 
i  diego  water  co 
lodi  sewage  treat  pl 
so  calif  eoison  co 
lompoc  sew  treat  pl 

l  wtr  ♦  pwr  oept 
edward  c  gerlach 
i  s  forest  service 
john  h  teeo 
i  s  weather  bureau 
charles  h  gray 
charles  w  poole 

HENRY  fl  GEWE 
I  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  OF  LOS  GATOS 

ISADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

ROLLO  LARSEN 

MRS  FRANCE  PRITCHARO 

STATE  DIV  OF  HWrS 
AN  BERNAROINO  FCO 

0  CALIF  EOISON  CO 

1  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWTS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

.  FOREST  SERVICE 
.  M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
'ESSE  FIERBO 

IS  NAT   PABK  SERVICE 

I  S  AIR  FORCE 

I  s  Naval  shipyard 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MBS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  a  FAIRbANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  OEPT 

CITY  SAN  FRANCISCO 

I  s  WEATHER  Bureau 

ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 

W  ALEXANDER 
DEPT   WATER  RESOURCES 

NK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 

I  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

I  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FRED  DUNKIN 
I  S  FOREST  SERVICE 
0  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALH.ER 
US  NAT  PA«^  SERVICE 


PS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CHACE 

,  DIV  BEACH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 

W  WILLIAMS 


PKS 


ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 

DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  OOWNER 
,NUEL  V  ROSE 
.  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  OIV  OF  HWYS 
I  S  FOREST  SERVICE 
IT  BALDY  SKI   LIFT  INC 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
:AL  DIV  BEACH  ♦  PABK 
I  S  WB  OBSERVER 
I  S  FOREST  SERVICE 
lACK    I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

OEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  8EACH  ♦  PKS 
,  MB  OBSERVER 
NAT  PARI  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 

TEREY  CO  FCwCD 
EARL  S  GIPSON 

N   F  ALLEMANI 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 


-  27  - 


STATION  INDEX 


NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

newbubt  Park  *.  sw 
NEWHAUl-  SOLEOAD  FC  32 
NEWMALL  U  S  RANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS  *2 

HI  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKUILLE  SW 
OCCIDENTAL 


Cbl62 
6168 


SAN  BERDINO 
.OS  ANGELES 
NEVADA 
&LAMEDA 
/ENTURA 

ANGELES 
.OS  ANGELES 
STANISLAUS 
DBANGE 
SUTTER 


bl97 

6207  iSN  LUl  S  OSPO 
b252  ilADERA 
6290  ^ARIN 

|STAN1SLAUS 
6328  SISKITOU 
6335  [ALAMEDA 
6351 


OCEANS  IDE 
OCEANSlOe  PUMPING 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN 
OJAI 


ONION  VALLEY 
ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE 


6399 
e><*32  } 
6*52  I 
6455 
6'tt>5  I 
fiE3ERV0IR&A73  f 


ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CREEK 
ORICK  10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STAr|0N(6528 
OSTHANDEfi  LAKE 
OXNARO 

OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 
PALMDALE  2  NE 
PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY 


6370  F 


OIECO 
[SAN  01  EGO 
DIEGO 
R1D6E16395  ^^RESNO 
'ENT'uRA 
IRANGE 


bttlf,  FRESNO 
6i>4e  HUMBOLDT 
6'»99  HUMBOLDT 
6506  GLENN 
6508  HUMSOLOT 
6521  BUTTE 
6525  feuTTE 
"    ■  UTTE 

6552  Mariposa 

5569  h/ENTURA 

6576  VENTURA 
6583  riERCEO 
6597  |EL  DORADO 

ANGELES 
6610  ISAN  BENITO 
662*  LOS  ANGELES 
6625  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
|6635  piVERSIDE 

SANTA  Clara 


PALOMA  6650  MONTEREY 
PALOMAR  MTN  0eSEPVAl0RV6657  jSAN  DIECO 

PALOS  VEROES  EST  FC  4306663  [LOS  ANGELES 

PANOCHE  16675  ISAN  BENITO 

PANOCHE  JUNCTION  [6678  iFRESNO 

PARAOl  SE  16685  |bUTTE 

PARADISE  MEADOW  «68e  [TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  ,b699  iAN  8EHOIN0 

PARKflELO  ,6703  MONTEREY 

PARKFIELD  7  NNW  16706  'MONTEREY 


PASADENA  fl.iT 
PASKENTA  ranger  5TAT10ff6726 

PASO  ROBLES   

PASO  ROBLES  5 
PASO  ROBLES  F 
PATTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE  STATION  Z6e26  ISONOMA 

PETALUMA  1 
EORA 

BLANCA  GUARD  STA|6e62  [vENTURA 


j  ^"'E( 


6891 


NE  < 

STATION  FC   321  E 
NNACLES  NATIONAL  MON  j6926 
RU  2  ESE 
SMO  BEACH 

T  RIVER  POWER  HOUSE 
ITS  RANCH 


OS  ANGELES 
BENITO 
6940  [WENTURA 
69*3  fSN  LUIS  OBPO 

HASTA 
6950  LAKE 


PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE  1  W 
PLASKETT 
PLATINA 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 
LIGHT  STATION 

POINT  PIEORAS  8L4NCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY   3  NNW 
POTTER  VALLEY   3  SE 

POTTER  VALLEY  PWR  HOUSf 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
OUINCr  RANGER  STATION  7195 


6960  EL  DORADO 
6962  EL  DORADO 
[el  DORADO 
6972  GLENN 
6975  ^HASTA 
7000  LAMAOOR 
7009  MENDOCINO 

7015  SNTA  BARBARA 

7016  £NTa  BARBARA 


RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
RANDS9URG 
RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

rose  marie  meadow 

round  meadow 

round  mountain  1  nne 

running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  wb  airport 
sacramento  wb  city 
saddle  camp  ranger  sta 
sagehen  creek 
saint  helena 
saint  helena  <.  wsw 
saint  helena  7  ne 
saint  john 


7231 
72A* 
7253 
7259 

T2T3 
7292 
7295 
7296 
7306 
7339 
T351 


sn  luis  obpo 
los  angeles 
contra  costa 
[tulare 

ffULARE 

buLARE 

NODOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

HENOOC I  NO 

DIEGO 
RIVERSIDE 
►^ONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 

DIEGO 

OIEGO 

CERN 
-RESNO 

lARI POSA 
'EMAMA 


8ERD1N0 
MAlEO 
ENDOCINO 
7370  [SACRAMENTO 
T*OA  HUMBOLDT 
7414  IcONTRA  COSTA 


RIVERSIDE 

7473  RIVERSIDE 
7492  PLACER 
7510  llNYO 
7516  jPLACER 
7560  iFRESNO 
7579  TULARE 


TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 
NAPA 
GLENN 


34  23 
Zl\  37  21 


|6719  LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
OBPO 
OBPO 


38  oe 

41  50 

it!  38  27 
17  38  23 
17  36  25 

33|  33  12 
13 


39  31 
39  32 
37  38 


Sq  34  42 
37  04 
II  38  45 
1^  34  20 


3^  40  20 

g|  36  36 

a  33  47  I 

7  38  14  I 


0  36  29 
9{  34  24 

4|  35  oe 


38  29 
38  55 
34  40 


10 


36  39  26 

17  38  30 

n  38  30 

23  38  34 

23  39  43 


8  35 
1  01 
22  02 


22  25 
2  28 
22  59 


2  32 
20  41 
20  45 


2  51 
2  53 
20  51 


39 

21  17 

22  01 
9  01 

0  28 
e  34 

1  13 


20  42 
e  32 

:0  57 


22  23 
2  24 
7  U 


1  30 

1  29 

2  48 

22  28 

2  32 

2  22 

2  00 


1550 

1S90 
2755 
1785 
6580 
2260  5P 
1096j 
197^  BA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


lOOOC 
9000 
2117 


FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITT 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  sierra  VISTA 
L  A  CO  F IRE  DEPT 
U  S  FORESI  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  lOOl 

IMPERIAL   IRRIG  OlST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOADUIN   |R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  JR 
RICHARD  PLE [NER 
ANDREW   J  SLANEY 

OCEANSlOE  FIRE  DEPT 
OCEANSlOE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
u  s  WEAlMEft  Bureau 
VENTURA  CO  FIRE  DEPI 
MERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WIR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCh  Dl si 
CORPS  Of  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN   E  LYONS 
ORLAND  UNIT   WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRy 

DEPT  WATER  Resources 

CITY  OF  OKNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  SARR 

JOHN   P  OHRWALL 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

FED  AVlAI ION  AGENCY 

PALM  SP6S  FI9E  DEPT 

ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILT  BERG 
DEPT  WATER  RESOURCES 
PARADISE  CEMETERY 
HETCH  hETCHY  wTR  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FORESI  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANI TA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 


;  E  CHAIX 


VENTURA  ( 


FCO 


U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN   H  OAYBELL 
REUBEN  G  DALTON 
5  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  lodge 
R  E  POTTER 
WILLIAM  A  DESPAIN 
E  NEAP 


P  G  ♦  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
W  A  WILK INSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


RICHARD  W  SCHALL 
u  s  WEATHER  Bureau 
city  of  redding 
redding  fire  chief 
redlands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsoh  state  prison 
calif  div  beach 
city  of  richmond 


CO  FIRE  DEPT 
lAT  PARK  SERVICE 
RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  *  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 

P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
USES*  CAL  DEPT  WTR 
MBS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MDUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 


PKS 


CITRUS  EXP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DEPT  WATER  Resources 
Raymond  h  jownson 
so  calif  edison  co 
calif  state  eng 
mrs  marian  l  bertagna 

state  div  of  hwys 
hetch  hetchy  wtr  sup 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
u  s  WEATHER  Bureau 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  M  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 


3A1NT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOuTH 
SAN  ANTONIO  MJ  SSION 

SAN  AROO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PATROL 

STATION  FC  130  B 
SANDBERG  WB 
SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  f I  RE  WRD  FC9! 
SAN  DIMflS  TANBARK  FLAT 


SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  Al 


SAN  GABRIEL  DAM  FC425flEl7779 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSI 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
San   LUIS  OBISPO  POLY 


SAN 


SAN' 


SCO' 


MATEO 

NICOLAS  ISLAND 

PEDRO 

RAFAEL 

A  ANA  FIRE  STATION 
RIVER  PH  3 
RIVER  PH  NO 
A  FERN  FC  43 

BARBARA 


7864 

7876 
7880 
7888 
7891 
17B94 


AP 

BARBARA  TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 

CRUZ 
F£  DAM 

Margarita  2  sw 

MARGARITA  eOOSTERf7933 
MARIA  WB  AIRPORT 
MON ICA 
MONICA  PIER 
PAULA 


A  ROSA 
A  YNEZ 
lAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO 
eRS  bar  Ranger  STA 


lA 


SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SECRET  VALLEY  MNTNC  ST, 

SEPULVEDA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SlEftRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMI 
SKAGGS  SPRINGS 
LAS  LOMAS  RANCH 

SLOAT 

SLOJGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS   1  E 

SOLEDAO 


S0MI5  3  NE 
SOHIS  3  NW 
SONOMA 


SOUTH  I 
SPADRA 

COLONY  FC  356  C 
SPRECKElS  hwy  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SPfllNGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 
SQUAW  VALLEY  LODGE 
SQUIRREL   INN  1 


lOUIRREL   INN  2 
ANOISH  1  E 

ANOISH  +  HICKEY  ST  PI 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
1HLIN6  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PLANTe554 
OCKTON  FAA  AIRPORT 
OCKION  FIRE  STATION 
OCKTON  MOWRY  BRIDGE 


8558 
48560 
8562 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CONTRA  COSTA 

>*ONTEREY 

■tONTERY 

LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
lOS  ANGELES 
HONTEHEV 

ION T ERE Y 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
'lONTEREY 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 

ANGELES 


SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
'MADERA 
SANTA  CLARA 

BENITO 
DRANGE 

UlS  OBPO 

MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
MARIN 
3RANGE 

BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
BARBARA 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
ANGELES 
UlS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 

ANGELES 
LOS  ANGELES 
i/ENTURA 


SNTA  BARBARA 

3RANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MATEO 
SONOMA 
.ASSEN 
LASSEN 

los  angeles 

Shasta 

los  angeles 

humboldt 

el  dorado 

Shasta 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

3RANGE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 
10NTEREY 
=LUMAS 
SACRAMENTO 

IVERSIDE 
■lARIPOSA 
iJEVADA 
'4EVA4A 


MONTEREY 
5  I  SK  I  YOU 
i/ENTuRA 


'Onyford  cooley  ranch 
'onyford  ranger  sta 
'ony  gorge  reservoir 
touts  meadow 

lERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARItj8680 
SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

TEHACHAPI    RANGER  STA 


37  50 
36  40 
36  40 
35  20 
34  35 

16^  38 

38  10 


35  00 
I  37  01 
34  17 


I  40  43 
2^  33 
17j  40 

r  38 


39  35 
131  33  48 
26  33  45 


22 


38  ■ 


24  36  05 
39  52 
1&  38  28 
33  52 
14  37  50 
39  19 
19 


SONOMA 
TUOLUMNE 
HONO 
SAN  FRANCISCO 
lARlPOSA 
SAN  BERDINO 

INYO 

LOS  ANGELES 
HONTEREY 
TULARE 
TULARE 

TULARE 
PLACER 

BERDINO 

BERDINO 
LASSEN 
HENDOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 
BUTTE 

[san  joaquin 
san  joaquin 
San  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 

COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 


LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 


37  37  59 
38]  36  2  1 
37  42 
37  30 


26  34  03 

24I  36  36 

36  10 

36  08 


37  05 
34  16 
2d  36  54 


1  39  12 
10  35  06 

10  35  oe 


122  06 
121  37 
121  36 
120  30 
120  24 
120  13 

123  35 
120  < 


in  52 

118  06 
122  20 


122  42 
120  06 
117  43 


118  28 
122  25 
117  54 
124  04 

120  55 

121  51 
120  38 
120  22 
lie  10 


117  : 


119  10 

120  23 
120  22 


119  03 
122  27 

120  23 


120  24 

123  ' 

120  22 
118  35 

121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 
120  23 


120  09 

120  22 

IIB  27 

lis  27 


197C 
276S 
203S 


MID  t 
5P  5F 


1375 
3535 
4182 
4975 


1930 
1730 
4115 


B70C 
675C 
6865 


40  7C 
6226 
5235 


BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS    RURAL   F  D 

AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
.  *  E  COMPANY 
FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

N  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  t  TEL  CO 

.  A  CO  FIRE  DEPT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  SIA 
I  S  FORESI  SERVICE 

KERN  COUNTY   LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWrS 
FARMERS   INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


:  DE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPON  10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
i  FOREST  SERVICE 
>  81LLWILLER 
MRS  GAYE   D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL  STATE  POLY  COL 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
WEATHER  SERVICE  OFF 
MARINE  EXCHANGE 
CITY  ENGINEER 

ITA  ANA  FIRE  DEPI 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBkERT 

.  Barbara  fire  dept 

FED  aviation  AGENCY 

■   STATION  KEYT 
UNIV  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  3  PILECKl 

.  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
1  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
LIAH  0  SAPPINGTON 
,  WTR  ♦  PWR  DEPT 
.  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
.TIN  CLAPP 
)  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
RUSSELL  R  ROSE  JR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN   F  MACHi 

Theodore  b  heusner 
mrs  janice  m  sutteh 

lARRY  h  ROEBER 
I  S  FOREST  SERVICE 
lEORGE    1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  I 


MIC  MIC 
8A  81! 
5f  5F 


41 7C 

414f  MID  I 
455; 


622e 

600C 
397! 
397! 


ENGINEERS 


IN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL  M  HANEY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 

S  FOREST  SERVICE 

OHN   N  FRANCIONI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
ITON   INVESTMENT  CO 

berylwood  invest  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 

,  ♦  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  HWYS 

.  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

I  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

;  FOREST  SERVICE 

i  +    E  COMPANY 
SQUAW  VLY  DEVEL  ■ 
SQUIRREL    INN  HOL: 


CO 


LEROY  KEMP 

■  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

;  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 

FRED  H  COOLEY 

S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELEft  CO 

Y  RANCH 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

,NK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
.AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  t  FD 

:YL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


STATION  INDEX 


ST  Ai  lun 

INDEX  NO. 

r"OIIMTV 

uuun  1 1 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

bTATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  ij 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PRECIP. 

j  SPECIAL 

b 

PRECIP.  I 

SPECIAL 

TEJON  RANCH  COMPANY 

VOLTA  POWER  HOUSE 

23 

26 

121  52 

2200 

C 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

WALLACE  1  SE 

2 

120  58 

214 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

TERHO  BRIN  HAftR  RANCH 

3R1N  HARR 

walmar  school 

MRS  MARY  V  OENNIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

37 

122  02 

245 

6* 

8A 

RAY  I  WHITTEMORE 

MRS  FAYE  DEWEY 

54 

122  01 

C 

TOMAS  S  VANASEK 

il VERSIDE 

FED  AVIATION  AGENCY 

WALNUT  CREEK  4  E 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

vENTuRa 

VENTURA  CO  FIRE  DEPI 

WALNUT  GROVE 

23 

38 

14 

121  31 

23 

5P 

5f 

GLENN  BAKER 

WALNUT  PAT ROL 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

'ULARE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STATION  FC  102  C 

.OS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  EDI50N  PHI 

)917 

TULARE 

9 

36  28 

lie  52 

114Q 

C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WARNER  SPRINGS 

)447 

BAN  DIEGO 

3; 

33 

17 

116  38 

3180 

4P 

4P 

WARNERS  Resort  co 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

AMADOR 

12 

2 

P  G  +  E  COMPANY 

10 

36 

119  20 

333 

6A 

TOPANGA  PATROL  STA  fC  (t 

.OS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

30 

34 

59 

119  54 

2370 

c 

PHOEN 1 X  ranch 

.05  ANGELES 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

20 

56 

121  46 

95 

6A 

8A 

THA6UC0  CANYON 

□RANGE 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

WAWONA  RANGER  STATION 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAOU 1 N 

AACE  R  TUGEL 

WEAVERVI LLE  RANGER  STA 

205C 

8A 

Ba 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOAOU IN 

BANTA  CARBONA  IR  CO 

SA 

Bt 

CHESTER   1   K IMREY 

TRACY  Pumping  plant 

ALAMEDA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WELOON  I  WSW 

TRAVli  AF6 

SOLANO 

0  S  AIR  FORCE 

WENOEL  10  SE 

11 

120  04 

4035 

CO  F  I  L I  PELL  1 

TRINITY  OAH  VISTA  POINT 

TRINITY 

U  5  BUR  RECLAMATION 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

u  s  WEATHER  Bureau 

TRONA 

SAN  8ERDIN0 

AMER ICAN  P  *  C  CORP 

WESTHAVEN 

FRESNO 

BOSTON  RANCH  CO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

6P 

w  8  mankeR 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  *»70 

.OS  ANGELES 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

WESTVI LLE 

TULEF I  ELD 

HERN  COUNTY  LAND  CO 

WET  MEADOW 

i I  SKI  YOU 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

WHEATLAND  2  NE 

1 1 : 

TUNNEL  RANGER  STATION 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

i/EnTUPA 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

k'ENTURA 

29 

119  20 

c 

STAN  I SLAUS 

CARL  A  PEARSON 

WHISKEYTOWN  RES 

TURNTABLE  CREEK 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

IRANGE 

THE    IRVINE  COMPANY 

WHITE  MOUNTAIN  2 

8A 

8i 

9099 

iAN  BEROINO 

34  08 

116  02 

197! 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

WHITE  ROCK 

96  39 

1< 

30 

34 

121  05 

35: 

7A 

P  G  *  E  COMPANY 

&NTA  BARBARA 

SANTA  MARIA  VLY  WCO 

WHITT1ER  CITY  HALL 

'ENDOCl NO 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

*ENOOC I NO 

22 

39  08 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

£6 

33  56 

UNION  OIL  CO 

WILLlTS  HOWARD  FOREST 

Ranger  st at i on 

■lENDOC  1  NO 

33 

34  Ott 

UCLA 

UPLAND  3  N 

SAN  6ER0INO 

2a 

34  06 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WINCHESTER 

'IVEfiSIDE 

JIM  M  BLACRMORE 

UPPER  LAKE  7  H 

-AKE 

23 

39  11 

123  02 

1524 

EDGAR  J  SCHUETTE 

WINTERS 

9742 

fOLO 

2: 

32 

121  58 

13! 

Bl 

J  NEWTON  WALLACE 

9173 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

9177 

HUMBOLDT 

IT 

40  IS 

124  II 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE  ) 

WOODCHUCK  MEADOW 

)7T3 

02 

lie  54 

9200 

5P 

WOOOFOROS 

: 

38 

5671 

9ia^ 

ALAMEDA 

4 

37  1(6 

122  10 

394 

7A 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

WOODLAND  1  WNW 

23 

121  46 

69 

9* 

U  C  AGfi  EnTEN  SERv 

2C 

36  38 

121  02 

205C 

c 

ELDON  FANCHER 

9814 

08 

121  57 

1600 

5P 

9200 

SOLANO 

38  22 

122  00 

6P 

6P 

E  M  UHL 

WR ] GHT  S  lake 

9816 

. 

38 

51 

120  14 

6600 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

95C 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

9847 

3RANGE 

33 

54 

117  49 

405 

6P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

9228 

San  OlEGO 

33 

33  16 

117  01 

161! 

C  F  IVERSON 

YORKVILLE 

9851 

■lENDOCI  NO 

n 

38 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HUL8ERT 

VALTERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3F 

U  S  FOREST  SERVICE 

YOSEMlTE  NATIONAL  PAPS 

9655 

•lARlPOSA 

14 

119  35 

3985 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  16B 

9260 

.OS  ANGELES 

13 

34  11 

IIB  27 

695 

OA 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

41 

122  38 

2625 

a! 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

VENADO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

126C 

c 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

9285 

k'ENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

Bfi 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

'RESNO 

Zl 

37  22 

lie  59 

752C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVIULE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

15i  3<i  32 

117  le 

2856 

eA 

e« 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

93i.5 

.OS  ANGELES 

29 

34  2  9 

us  oe 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

VI  NT ON 

9351 

'LUMAS 

e 

39  49 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

3367 

lULARE 

119  18 

354 

8A 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  2  NNE 

SAN  OlEGO 

3 

33  14 

117  14 

51C 

5P 

5F 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLCANOVILLE 

IL  DORADO 

38  59 

120  47 

303e 

8A 

ELMER  C  OGLE 

VOLLMERS 

SHASTA 

2 

40  57 

122  26 

135S 

7A 

c 

MRS  IRENE  M  VOLLMERS 

1  AMERICAN,  2  CALAVERAS,  3  CARSON,  4  CENTRAL  COAST,  5  COLORADO,  6  DESERT,  7  EEL,  8  FEATHER,  9  KAWEAH,  10  KEPN,  U  KINGS,  12  KLAMATH,  13 
COAST,  18  N.E.  INTERIOR,  19  OWENS,  20  PAJARO,  21  PIT,  22  RUSSIAN,  23  SACRAMENTO,  24  SALINAS,  25  SAN  OlEGO,  26  SAN  GABRIEL,  27  SAN  JOAOUIN, 
MARGARITA,      32  SANTA  YNEZ,      33  SOUTH  COAST,      34  STANISLAUS,      35  TRINITY,      36  TRUCKEE,      37  TUOLUMNE,     36  WALKER. 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California    may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,   557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SStf,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  -be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature" 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for 
tions  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue 
PST,  and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are 
"Hourly  Precipi tation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storages-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments . 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  Indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month . 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace  ,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month . 
VAR    This  entry  in  time  of  observat ion  column  in  Station  Index  means  variable . 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation   SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25,       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
observations  on  daylight  saving  time.) 

all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
Canyon    WB  AP,     and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 


under  the  heading  "Observat  ion  Time  and  Tables",  indicate  the 


processed  for  special  purposes ,     and  are     published  later  in 
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CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      99°  on  the  3d  at  Perris 

Lowest  Temperature:       1°  on  the  17+  at  White  Mountain  1 

Greatest  Total  Precipitation:    16.  35  inches  at  Honeydew  2  WSW 

Least  Total  Precipitation:       0.  07  inch  at  El  Centro  2  SSW 

Greatest  One-Day  Precipitation:      10.  54  inches  on  the  1st  at  Big  Bend  RS 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       21.0  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   29  inches  on  the  1st  at  White  Mountain  2 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:   Abnormally  warm  weather  was  the 
rule  throughout  the  State  during  February,  with  new  re- 
cords being  set  in  almost  all  areas.    Weather  Bureau 
offices  in  the  Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys  and 
the  central  and  south  coasts  reported  this  to  be  the  warm- 
est February  in  the  records,  except  at  San  Diego  and 
Fresno,  where  the  month  equalled  the  previous  high,  and 
at  Los  Angeles  City  Office,  where  it  was  the  second 
warmest  of  record.    Many  reporting  points  experienced 
above  normal  temperatures  on  every  day  of  the  month. 
Mt.  Shasta  City  reported  this  was  the  first  February  of 
record  when  the  minimum  did  not  go  below  27°;  Red  Bluff 
had  the  first  February  vjiih  a  minimum  no  lower  than  40°; 
and  Burbank  set  a  new  record  with  no  minimum  lower 
than  45°.    A  i-eading  of  92°  at  Los  Angeles  Airport  was 
the  warmest  temperature  in  the  records  for  February. 
At  Sacramento  new  records  for  high  minimum  readings 
for  the  date  were  set  on  the  1st,    2d,  and  6th. 

PRECIPITATION:    Monthly  totals  were  below  normal  at 
most  points,  exceeding  the  normal  only  in  the  southern 
San  Joaquin  Valley  and  parts  of  the  south  coast.  San 
Diego  reports  the  seasonal  precipitation  since  July  1  is 
the  lowest  of  record,  and  Blue  Canyon  received  the  least 
snowfall  of  any  February.    At  Norden  there  was  no  snow 
on  the  ground  at  the  end  of  the  month.    Normally  there  is 
a  depth  of  93  inches  at  this  time,  and  in  1961,  the  pre- 
vious low  record,  there  was  a  depth  of  13  inches  at 
month's  end.    Sacramento  reports  more  foggy  days  this 
winter  than  in  any  previous  similar  period,  and  Fresno 
recorded  14  days  in  February  with  dense  fog  to  equal  the 
previous  record  set  in  1947. 

STORMS:  The  heavy  rain  that  fell  over  northern  Califor- 


nia on  the  last  2  days  of  January  continued  into  the  first 
of  February.    A  Supplemental  Precipitation  Table  for  the 
storm  is  included  in  this  issue. 


Storm  conditions  from  the  9th  through  the  11th  in  Los 
Angeles  and  Orange  Counties  has  been  summarized  by 
the  Los  Angeles  Weather  Bureau  Office  as  follows:  Forty 
eight-hour  rainfall  amounts  ranged  from  2.5  inches  to  5.0 
inches  in  the  Los  Angeles  metropolitan  area  from  8  a.  m 
February  9  through  8  a.m.  February  11,  1963.  Some 
areas  received  periods  of  heavy  downpours  which  increas 
ed  storm  damage.  Inundation,  erosion,  silting,  and  mud-ff! 
slides  damaged  homes,  yards,  swimming  pools,  and 
autos  in  the  Torrance-El  Segundo  area,  and  erosion  and 
mud-slide  damage  occurred  in  foothills  bordering  the  San 
Fernando  Valley.  Losses  are  estimated  in  the  vicinity  of 
$250, 000. 


Beaches,  harbors,  boats,  and  coast-side  homes  were 
pounded  by  high  surf  which  preceded  and  accompanied  the 
rainstorm.    These  losses  may  run  as  high  as  $750,  000. 
No  loss  of  life  was  considered  directly  attributable  to  the 
storm. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Station 

Tern 

perature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

a.  E 

2  J 
> 

<  5 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

S 
D 

Lowest 

Date 

Degree  Da/s 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Total 

Max.  Depth 

g 

6 
g 

« 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5 ; 

}  o 

°  I 
hi 

5  I 

'NORTH  COAST  DRAINAGE 

LDERPOI NT 

64*0 

46.0 

55,0 

72 

6 

36 

2  7 

2  72 

0 

0 

0 

0 

8,12 

3.70 

1 

.0 

0 

12 

3 

1 

;NGW IN   PAC  UNI  ON  COL 

60.5 

45,8 

53,2 

7  1 

25 

38 

14 

325 

0 

0 

0 

0 

4.61 

1.47 

1 

,0 

0 

7 

3 

1 

:IG  BAR  RS 

61  •  1  M 

42  •  2M 

51  •  7M 

6  8 

7 

34 

28 

366 

0 

0 

0 

0 

6,01 

1.83 

1 

•  0 

0 

12 

5 

1 

ALLAHAN  RS 

5  6.9 

34.  0 

4  5,5 

65 

3 

2  5 

27 

537 

0 

0 

1  4 

0 

3.87 

1.32 

1 

•  0 

0 

8 

2 

1 

ECILVILLE  SAWYER 

59,6 

34,4 

47.0 

70 

7 

25 

27 

499 

0 

0 

1 1 

0 

6.45 

1*92 

1 

T 

0 

10 

5 

2 

LOVERDALE  3  SSE 

66*3 

46,  8 

56.6 

6.1 

78 

24 

38 

2  5+ 

229 

0 

0 

0 

0 

6,58 

.69 

2,74 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

OVELO 

62*6 

38.4 

50.5 

71 

25 

27 

27+ 

400 

0 

0 

6 

0 

5.45 

2.87 

1 

•  0 

0 

10 

2 

1 

rescent  city  1  N 

60  •  3 

46,8 

5  3,6 

68 

4 

37 

27 

311 

0 

0 

0 

0 

7.28 

1.93 

18 

.0 

0 

14 

4 

2 

UTTONS   LAND  I NG 

65  .CM 

47.  2M 

56.  IM 

72 

23 

40 

25 

0 

0 

0 

0 

3*36 

1.21 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

Lie  VALLEY 

57.9 

39.8 

48,9 

67 

4 

29 

27 

446 

0 

0 

3 

0 

9.25 

2.50 

I 

•  0 

0 

12 

5 

4 

UREKA   WB  CITY 

R 

61 

49,1 

55.3 

7,1 

73 

5 

41 

27 

266 

0 

0 

0 

0 

4.  74 

.79 

1.06 

12 

.0 

0 

10 

4 

1 

OREST  GLEN 

58  •  3M 

35,  8M 

47 .  IM 

7.6 

64 

21  + 

23 

1 

497 

0 

0 

^ 

0 

1 0.  80 

1.23 

5,00 

1 

•  0 

0 

1 1 

6 

2 

ORT  BRAGG 

61,7 

48,0 

54,  9 

70 

8 

39 

27 

275 

0 

0 

0 

0 

3.86 

-  2.25 

.81 

1 

•  0 

0 

12 

2 

0 

ORT  BRAGG  AVN 

60.7 

46.5 

53.6 

70 

7 

37 

28+ 

312 

0 

0 

0 

0 

2.51 

.55 

9 

*0 

0 

7 

3 

0 

ORT   JONES  RS 

57.9 

34,2 

46.  1 

65 

7  + 

24 

27 

52  5 

^ 

^ 

1  2 

0 

3.55 

1.13 

3 

*0 

0 

6 

3 

1 

ORT  ROSS 

eo.8 

47,9 

54,4 

70 

4 

41 

27+ 

290 

0 

0 

0 

0 

3.89 

-  2.64 

1.18 

9 

•  0 

0 

7 

2 

2 

.RATON  1  W 

64.  1 

45.8 

55.0 

5.9 

74 

28 

34 

27 

273 

0 

0 

0 

0 

3,65 

-  3*44 

1  .60 

12 

•  0 

0 

8 

1 

1 

AMILTON  AFB 

64  •  0 

47.9 

56.0 

7  1 

22 

39 

25+ 

248 

0 

0 

0 

0 

2,46 

.97 

12+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

APPY  CAMP  RS 

58. 8M 

41  .  9M 

5  0.  4M 

6*7 

72 

7 

32 

27 

405 

0 

0 

1 

0 

8.  55 

.31 

2.44 

1 

.0 

0 

1  3 

4 

2 

E ALDSBURG 

67,8 

4  8.4 

58.1 

7.7 

78 

28 

38 

21 

187 

0 

0 

0 

0 

3.99 

-  3.35 

1.34 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

I LTS 

54.8 

31.9 

43.4 

63 

7 

25 

27 

600 

0 

0 

16 

0 

4.66 

1.78 

1 

.0 

0 

8 

2 

2 

OOP  A 

62.3 

44  .  7 

53.5 

70 

11 

37 

28 

318 

0 

0 

0 

0 

9,79 

3.67 

1 

•  0 

0 

1 1 

4 

3 

C  M  T  C  f  C I  n 

t  ni  1  r  1 1  L  U 

65.0 

47.5 

56.3 

6.5 

72 

24 

39 

28 

2  38 

0 

0 

0 

0 

8".  31 

-  .31 

4,65 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

61.8 

46.9 

54  .  4 

70 

23  + 

37 

27 

2  88 

0 

0 

0 

0 

10.  46 

3.16 

1  8 

•  Q 

0 

1  3 

5 

3 

AVA  BEDS  NM 

51.5 

33.2 

42  ,4 

62 

8 

23 

27 

628 

0 

0 

1 1 

0 

1,14 

•  22 

17 

1*5 

2 

17 

5 

0 

0 

DUNT  HEBRON  RS 

53.  IM 

2  8  .  9M 

41  .  OM 

63 

8 

1  8 

27 

663 

0 

0 

1 2 

0 

2  .02 

1  .04 

1 

*0 

0 

1 

1 

4PA  STATE  HOSPITAL 

46.6 

6.2 

7  5 

6  + 

3  8 

2  8 

2  23 

0 

0 

0 

0 

3  ,  79 

-  ,48 

.95 

10 

•  0 

0 

6 

0 

RICK   PRAIRIE   CR  PARK 

60.8 

4  5.1 

53.0 

68 

10 

33 

27+ 

329 

0 

0 

0 

0 

8*43 

1.97 

1  8 

*0 

0 

12 

6 

3 

CLEANS 

61,5 

45.3 

53.4 

69 

6 

35 

27 

318 

0 

0 

0 

0 

7.08 

-  .31 

1.60 

1 

.0 

0 

12 

6 

2 

ETALUMA   FIRE   STA  2 

65,4 

46  ,6 

56.0 

5.8 

72 

28 

35 

23 

245 

^ 

^ 

^ 

0 

3,04 

-  1.45 

•  68 

9 

♦  0 

0 

7 

3 

0 

DINT  ARENA 

60.2 

47,3 

53,8 

66 

4 

37 

22 

308 

0 

0 

0 

3.59 

.74 

9 

.0 

0 

9 

3 

0 

dtter  valley  ph 

66. 4M 

42  ,  5M 

54, 5M 

75 

28  + 

28 

27 

288 

0 

0 

2 

0 

3,47 

-  3*86 

•  89 

1 

.0 

0 

0 

ICHARDSON  GRVE   ST  PK 

61  ,6 

46,1 

53.9 

67 

2  3 

36 

28+ 

305 

0 

0 

0 

0 

11.26 

5^26 

1 

.0 

0 

11 

7 

2 

MNT  HELENA 

67.0 

44,  8 

55.9 

6.9 

75 

27 

35 

28 

246 

0 

0 

0 

0 

4.63 

-  1*70 

1.29 

1 

.0 

o 

6 

4 

2 

4LYER  RS 

61 .  IM 

44  ,  IM 

52  ,  6M 

69 

6 

38 

28+ 

338 

0 

0 

0 

0 

6.90 

1^97 

.0 

0 

1 2 

5 

^N  RAFAEL 

67,1 

49,9 

58,5 

74 

23  + 

43 

2  8+ 

177 

0 

0 

0 

0 

4.41 

1.38 

13  + 

.0 

0 

f 

^ 

\NTA  ROSA 

66.5 

44  ,  5 

55.5 

5.6 

75 

23 

36 

23 

260 

0 

0 

0 

0 

4.22 

-  ,93 

2^05 

1 

•  0 

0 

5 

2 

2 

COT  I A 

63.3 

49,0 

56.2 

6.8 

72 

8  + 

41 

2  8+ 

241 

^ 

^ 

7.54 

—  ,42 

1.66 

1 

*n 

0 

if 

HELTER  COVE 

59.  CM 

49. 9M 

54 .  5M 

66 

4 

4  5 

1 0 

290 

0 

6.13 

1 .  43 

16 

*° 

0 

ONOMA 

67*6 

45,3 

56.5 

76 

28 

3  5 

28+ 

2  34 

0 

° 

2  ,  94 

•  68 

13+ 

.  0 

0 

^INITY   DAM  VISTA  POINT 

54  .  6M 

38. 9M 

46  •  8M 

61 

12 

31 

27 

505 

0 

0 

1 

0 

7,84 

1^76 

1 

0 

JLELAKE 

//R 

54,5 

30.4 

42.5 

65 

7 

1 7 

27 

626 

0 

0 

0 

1,29 

,25 

.35 

1 

•  0 

0 

<1AH 

66.6 

45,6 

56.  1 

7.0 

77 

24 

33 

27 

241 

0 

0 

0 

3,22 

-  3.20 

•  80 

1 

•  0 

0 

6 

3 

0 

iiAVERV  I  LLE  RS 

59,0 

37.4 

48.2 

7.4 

68 

24 

2  8 

27 

464 

0 

0 

0 

6.61 

,93 

1.75 

1 

•  0 

0 

1 2 

^ 

^ 

i£ED  1  S 

M 

M 

63 

8 

22 

27 

0 

^ 

5,15 

2.20 

1 

•  0 

0 

4 

1 

ILLITS   1  NE 

63.0 

4  2.9 

53.0 

73 

23 

29 

27 

330 

0 

0 

2 

0 

4*70 

1  •  66 

1 

.0 

0 

12 

3 

1 

?EK  A 

57.2 

33.3 

45,3 

7,1 

69 

7 

23 

9 

546 

0 

0 

1  3 

0 

4,35 

2.06 

1,67 

2 

•  0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

52.2 

6.3 

5,45 

.90 

5ACRAMENT0  DRAINAGE 

|)IN  RS 

55, IM 

33  •  5M 

44,  3M 

68 

7 

25 

27 

573 

0 

0 

1 3 

0 

2,24 

.  53 

1 

1  .0 

0 

1 

Lturas  RS 

57,7 

31  •  8 

44.  8 

12.6 

68 

8 

21 

27+ 

560 

0 

0 

1 1 

0 

1,69 

.24 

•  59 

.6 

1 

1  7 

JBURN 

65.4 

55.1 

7.2 

75 

7  + 

37 

22 

270 

0 

0 

0 

0 

4,82 

-  1,43 

2  •  34 

1 

.0 

0 

'iRRYESSA  LAKE 

65.4 

46*9 

56.2 

74 

26 

40 

28 

242 

0 

0 

0 

0 

4,91 

2  •  78 

•  0 

0 

-UE   CANYON   WB  AP 

//R 

52,4 

38.6 

45.6 

9.0 

64 

7 

30 

14 

5  38 

0 

^ 

0 

5,27 

-  4.92 

2.05 

•  6 

^ 

17 

}WMAN  DAM 

52.8 

35,9 

44,4 

8,5 

65 

24+ 

28 

1  5 

570 

0 

0 

0 

6.81 

-  2,64 

5.  48 

1 

4.0 

1 

14  + 

?0OKS   FARNHAM  RCH 

66. 7M 

54.  7M 

6.2 

75 

7 

32 

28 

280 

0 

0 

1 

0 

2.20 

-  1.90 

.  69 

1  3 

,  0 

0 

JRNE  Y 

56,3 

30.7 

43.5 

65 

26+ 

22 

1  5 

596 

0 

0 

1  7 

0 

3.85 

1.61 

,0 

VNYON  DAM 

52. 7M 

42.  2M 

10.4 

64 

7 

24 

27 

632 

0 

0 

1  4 

0 

3,55 

-  3*31 

.  5 

0 

iNT ERV I ll e  ph 

68,5 

44*6^ 

56.6 

7.7 

76 

7  + 

34 

27 

232 

0 

0 

0 

0 

3,14 

—  4.69 

.78 

'? 

0 

iESTER 

56, 2M 

2  9,  2M 

42  •  7M 

65 

7 

19 

23 

618 

0 

0 

2  3 

0 

2.45 

-  3.13 

.  90 

1 

1 

UCO  EXP   STAT  ION 

66.  1 

56,5 

7,9 

74 

6 

35 

27 

232 

0 

0 

0 

0 

2  .  90 

-  1.53 

•  92 

1  3 

n 
*n 

0 

-ARK  SBURG 

64.  5 

55,5 

72 

7 

38 

28 

262 

0 

0 

0 

0 

3.93 

1.92 

1 

*n 

0 

)LF  AX 

63,0 

44  6 

53.8 

8,2 

73 

7 

37 

22  + 

308 

^ 

^ 

4.28 

-  3,96 

2.05 

1  3 

'n 

- 

)LUSA   1  SSW 

65,5 

47*0 
• 

56.  3 

6.8 

74 

6 

36 

28 

239 

0 

0 

0 

0 

2,41 

-  ,45 

•  76 

1 2 

*n 

\V  I  S   1   WS W 

64,4 

55.5 

6.2 

70 

27  + 

36 

28 

259 

0 

0 

0 

3.36 

.11 

j 

*n 

3 

2 

TER  CREEK  PH 

54, 3M 

36*  8M 

45. 6M 

8.0 

62 

27  + 

28 

27+ 

539 

0 

0 

^ 

9,03 

—  2,76 

6.46 

.0 

2 

2 

'  SABLA 

59, 5M 

50. 6M 

8.0 

67 

26 

33 

27+ 

398 

0 

0 

0 

0 

4*05 

-  7.26 

1*11 

•  0 

1 0 

)BB1NS   COLGATE  FOREBAY 

66.  IM 

45*  IM 

55. 6M 

76 

7 

37 

1  5 

257 

0 

0 

0 

0 

2  •  60 

—  4,41 

1.19 

13 

1 

)WN  I EVI  LLE  RS 

58.4 

36.5 

47.  5 

70 

25 

30 

24+ 

486 

^ 

^ 

^ 

12.67 

f  * 

1 

.0 

3 

3 

^ST   PARK  RESERVOIR 

63.1 

52.8 

6.5 

71 

25  + 

34 

24+ 

335 

0 

0 

0 

0 

3,99 

,52 

1  •  58 

1 0 

3 

2 

AIRFIELD  POLICE  STA 

67,4 

46*3 

56,9 

76 

6 

34 

2 

221 

0 

0 

0 

0 

2.67 

1 0 

.  0 

4 

1 

)LSOM  DAM 

64.8 

47,0 

55.9 

73 

7 

42 

21  + 

247 

0 

^ 

3.32 

1  *45 

3 

2 

2 

[ORGETOWN  RS 

M 

M 

71 

8 

32 

18 

0 

0 

9.22 

6.85 

.0 

0 

6 

2 

2 

?ASS  VALLEY 

62.  1 

41  6^^ 

51.9 

6.0 

73 

8 

34 

27+ 

361 

0 

0 

0 

6.08 

-  3,49 

3^62 

•  0 

6 

2 

2 

jkT   CREEK   PH  1 

56.8 

31,3 

44.  1 

5*7 

65 

26  + 

23 

15 

579 

^ 

y 

2.23 

-  ,61 

.78 

■ 

.0 

0 

7 

1 

0 

iSS  VALLEY 

52.0 

31.5 

41.8 

68 

7 

21 

27 

644 

0 

0 

1  4 

0 

1.71 

-  ,24 

•  51 

2*5 

4 

1 

0 

AKEPORT 

63.4 

41,5 

52,5 

73 

28 

30 

27 

343 

0 

0 

3 

0 

3.18 

-  1.72 

•  90 

.0 

Q 

7 

3 

0 

^KESHORE 

62.6 

52,2 

78 

23 

32 

24 

353 

0 

0 

1 

0 

6.77 

2.00 

•  0 

Q 

10 

5 

2 

vKE   SPAULD I NG 

54.4 

44,1 

8*7 

66 

7 

26 

15 

578 

0 

0 

12 

0 

8.46 

-  2*36 

5.28 

T 

0 

17 

7 

2 

2 

iNZANITA  LAKE 

/  / 

48.3 

31*1 

39.  7 

61 

26 

22 

17+ 

702 

0 

0 

19 

0 

5.16 

1.63 

13 

5^0 

3 

9 

3 

1 

iRYSVILLE 

65.6 

48,5 

57.  1 

7,0 

73 

7 

41 

24+ 

216 

0 

0 

0 

0 

2.13 

-  1.73 

.88 

•  0 

0 

3 

2 

0 

;  CLOUD 

54.9 

44.  3 

7,8 

68 

24 

25 

27 

573 

0 

0 

13 

0 

7.32 

-  .99 

1.78 

1 

•  0 

0 

17 

9 

5 

3 

NERAL 

50,8 

32,3 

41.6 

9,2 

63 

8 

25 

15 

651 

0 

0 

15 

0 

5,62 

-  2.70 

2.62 

1 

1.5 

2 

10 

4 

1 

■fNTlCELLO  DAM 

65.3 

46,6 

56.0 

72 

28+ 

39 

28 

246 

0 

0 

0 

0 

4,91 

2.46 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

>UNT   SHASTA   WB  CITY 

//R 

53,6 

35.0 

44.3 

7.3 

66 

25 

27 

15 

571 

0 

0 

9 

0 

3,74 

-  2.17 

•  66 

12 

T 

0 

8 

3 

0 

i'VADA  CITY 

58.6 

36.7 

47,7 

6.4 

68 

8 

28 

27+ 

480 

0 

0 

8 

0 

6.81 

-  2.82 

4.62 

1 

•  0 

0 

5 

2 

2 

■LAND 

65.0 

45.8 

55.4 

6.5 

73 

24  + 

38 

15 

265 

0 

0 

0 

0 

3.70 

•  54 

1.48 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

OVILLE 

65.9 

48,4 

57.2 

75 

7 

39 

23 

211 

0 

0 

0 

0 

3,01 

1.26 

13 

.0 

0 

5 

2 

1 

.RADISE 

61.4 

44,6 

53.0 

70 

24  + 

36 

27+ 

332 

0 

0 

0 

0 

5.04 

-  .93 

1.95 

1 

.0 

0 

8 

3 

2 

ACERVILLE 

61,9 

39,8 

50.9 

7,5 

72 

8 

32 

22+ 

392 

0 

0 

2 

0 

6.06 

4.43 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

.ACERVILLE  IFG 

59.9 

46.2 

53.1 

72 

8 

38 

14 

328 

0 

0 

0 

0 

6.99 

5.14 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

ATINA 

58,8 

38.6 

48,7 

73 

24 

28 

27 

451 

0 

0 

4 

0 

5*70 

1.72 

10 

•0 

0 

12 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALI  FORM 
FEBRUARY  196 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

0 

> 
< 

Deporture 
From  Normal 

Highest 

□ 
a 

* 

0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

j    Mox.  Depth  1 

•0 

0 
° 

j    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

°  i 
°  < 

°  J 

PORTOLA 

56  6 

29  7 

43.2 

114 

69 

7 

19 

23 

604 

0 

0 

18 

0 

2,11 

1,28 

1.26 

1 

,0 

0 

4 

1 

1 

OUINCY  RS 

60. it 

34)7 

47.5 

10.8 

70 

7 

23 

23 

483 

0 

0 

6 

0 

5.29 

- 

1,97 

3.47 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

6'f8 

46,8 

55.8 

6.1 

75 

23 

40 

17+ 

250 

0 

0 

0 

0 

2.28 

1.03 

.86 

12 

,0 

0 

5 

1 

0 

REDDING  FIRE  STA  2 

66.2 

47,3 

56.8 

7.4 

78 

23 

39 

18 

225 

0 

0 

0 

0 

3.27 

_ 

2.92 

.78 

12 

.0 

0 

11 

1 

0 

ROCKLIN 

53.8 

M 

M 

71 

26 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.46 

1.45 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

64.5 

47.2 

55.9 

5.7 

73 

5 

39 

2  8+ 

249 

0 

0 

0 

0 

2.09 

,90 

.90 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

56.0 

49.1 

57.6 

6.6 

73 

6 

43 

28+ 

202 

0 

0 

0 

0 

1.75 

1,72 

.83 

12 

.0 

0 

3 

2 

0 

SHASTA  DAM 

60.8 

46.9 

53.9 

lo 

24 

40 

22 

6?a 

0 

0 

0 

0 

5.97 

2.37 

1 

,0 

0 

e 

2 

SIERRAVILLE  RS 

42,  8 

11.0 

26  + 

21 

28 

0 

0 

20 

0 

2,46 

5.14 

1 

.0 

0 

2 

1 

SODA  SPRINGS  1  E 

/  /R 

^5  n 

77*A 

f  1*1 

35.0 

56 

25  + 

15 

15 

0 

0 

24 

0 

11.19 

7.78 

1 

16,8 

14 

14  + 

7 

3 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

65.0 

54,6 

7 

* 

74 

23 

37 

2  3+ 

284 

0 

0 

0 

0 

3.37 

,03 

1.00 

,0 

0 

Q 

3 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

48,4 

24 

31 

16+ 

Q 

2 

Q 

3.82 

1 

0 

TURNTABLE  CREEK 

53, 6M 

75 

24 

41 

17 

312 

Q 

0 

Q 

7*95 

3.75 

1 

,0 

0 

9 

TW I N  LAKES 

46  7 
• 

9  5  7 

* 

36,2 

1  0 
* 

57 

24 

8 

14 

798 

0 

0 

24 

0 

5.86 

1  ,04 

5.37 

1 

20,0 

23 

13 

4 

2 

1 

UPPER  LAKE  RS 

M 

M 

M 

7  3 

25 

29 

27 

Q 

0 

3 

0 

12 

0 

VALA  V 1 L  Lt 

55.5 

6 

75 

6 

37 

2  8+ 

2  59 

0 

0 

0 

0 

2.51 

2,56 

,  79 

12 

.0 

0 

2 

0 

VOLTA  PH 

6?*5 

43*5 

53.0 

7  J 

23 

33 

27 

328 

0 

0 

0 

0 

2,31 

2  ,  34 

,48 

1 

.0 

0 

8 

Q 

WHISKEYTOWN  RES 

61  •9M 

43  .  5M 

52, 7M 

24 

38 

27+ 

0 

0 

0 

0 

8.66 

1 

0 

WILLIAMS 

56,1 

74 

7 

39 

28 

244 

0 

0 

0 

0 

1*11 

13 

*0 

0 

^ 

^ 

WILLOWS 

65. t 

46.3 

55,9 

7.1 

73 

7 

38 

28 

251 

0 

0 

0 

0 

3.32 

,25 

1.27 

13 

,0 

0 

4 

2 

2 

WINTERS 

66.3 

45.9 

55.  1 

76 

7 

39 

28 

243 

0 

0 

0 

0 

3.69 

1.51 

1 

,0 

0 

4 

3 

2 

WOODLAND  1  WNW 

65.2 

45.9 

55.  1 

5.8 

75 

24 

35 

28 

243 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.58 

.88 

13 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

50.5 

7.8 

4.62 

_ 

1.59 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 

BOCA 

53.7 

2  5.4 

39.6 

67 

25+ 

15 

28 

707 

0 

0 

25 

0 

4.10 

2.88 

T 

T 

17 

1 

1 

not  nr^FonR  t 

54.8 

38,9 

57 

25 

1  2 

2  3 

727 

0 

0 

25 

0 

1.68 

1.55 

.0 

0 

1 

1 

1 

-  * 

43,8 

10  2 
* 

7  + 

25 

27 

594 

0 

0 

14 

0 

44 

* 

1.11 

T 

0 

1 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

51*4 

39,0 

65 

8 

1  8 

23 

721 

0 

0 

25 

0 

9,08 

6.81 

\ 

7 

T 

21  + 

3 

] 

55.3 

33*3 

44.3 

67 

5 

25 

27+ 

572 

0 

0 

16 

0 

5.26 

4,3  5 

0 

] 

Fl  FMIMr^    FTCM    -t-  A&MF 

32*4 

44.  2 

6 

25 

27+ 

0 

0 

1 6 

0 

I 

*0 

0 

FDRT    RfrtUFI  1 

54.4 

32.5 

43.5 

10.3 

62 

5 

23 

28+ 

598 

0 

0 

14 

0 

1.81 

.15 

.96 

7 

0 

1 

MFVrPC    A  Qkf 
IttTtt^i  ** 

51.3 

26,9 

39,1 

25 

19 

23+ 

719 

0 

0 

24 

0 

5,21 

I 

7 

T 

1 

nijrtu  LAKt 

40.5 

3 

21 

23 

0 

0 

23 

0 

7*07 

I 

0 

: 

T  A.unF   f"  T  TV 

48.3 

29*2 

38.8 

n 

59 

5 

21 

12 

728 

0 

0 

20 

0 

7*6? 

2,30 

5*Rn 

I 

*n 
* 

0 

53.3 

26,4 

39.9 

65 

25 

11 

27 

0 

0 

23 

0 

*88 

*60 

I 

2 

17 

- 

TDll/"lfFF  R^ 

51.0 

2  5,5 

38.3 

10.3 

6  5 

26 

14 

15 

743 

0 

0 

22 

0 

6.93 

1,69 

5.21 

I 

7 

0 

3 

WOODFORDS 

54.9 

34,  5 

44,7 

55 

25+ 

24 

14 

560 

0 

0 

1 1 

0 

2,88 

2.34 

I 

,0 

0 

4 

1 

1 

D I V I  S I  ON 

41.1 

10.5 

02 
,0 

,91 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

65.9 

43,4 

54.7 

75 

26 

32 

24 

280 

0 

0 

1 

0 

9,30 

2.55 

I 

.0 

0 

(j 

3 

BERKELEY 

63.9 

50.8 

57.4 

5.5 

70 

6  + 

45 

22 

2  08 

0 

0 

0 

0 

3.10 

.81 

1,45 

.0 

0 

5 

2 

2 

BURL  I NGAME 

64.5 

47,7 

56,1 

59 

28+ 

36 

24 

243 

0 

0 

0 

0 

1,27 

I 

0 

J 

CARMEL  VALLEY 

68.7 

45  .0 

56,9 

81 

3 

38 

27+ 

22  3 

0 

0 

0 

0 

3,21 

,94 

,0 

0 

7 

fpnrif  FTT 

64,6 

49.2 

55,9 

77 

23 

42 

28 

219 

0 

0 

0 

0 

3,72 

,46 

1,55 

1 

.  0 

0 

3 

3 

2 

68.0 

45.7 

56,9 

7  8 

8 

36 

24 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

61.1 

48.0 

54,5 

68 

5  + 

40 

28+ 

287 

0 

0 

0 

0 

3,65 

1.63 

I 

.0 

0 

3 

3 

1 

HOLL I  STEP 

68.3 

46.9 

57,6 

5.5 

78 

3 

35 

28 

204 

0 

0 

0 

0 

2.91 

,43 

,97 

1 

.  0 

0 

2 

0 

KING  CITY 

70  •  9M 

4  5.  6M 

58. 3M 

7.4 

78 

5  + 

34 

24 

1  84 

0 

0 

0 

0 

,62 

,84 

.  0 

0 

1 

LIVERMORE  2  SSW 

65.3 

44,1 

54,7 

5.7 

75 

26 

33 

28+ 

2  82 

0 

0 

0 

Q 

4,  50 

1.83 

2.93 

1 

•  0 

0 

2 

2 

LOS  GATOS 

65.8 

45,7 

55,8 

5.8 

75 

7 

38 

24 

255 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

64.2 

46,9 

55.6 

72 

23 

39 

22 

2  5  7 

0 

0 

0 

0 

4  39 

2  31 

1 

0 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

67.8 

50,6 

59,2 

77 

23  + 

45 

16 

158 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.63 

•  0 

0 

2 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

61.9 

47.1 

54,6 

72 

25 

41 

22+ 

288 

0 

0 

0 

0 

7,09 

4,73 

I 

,  0 

0 

5 

3 

2 

MOUNT  HAMILTON 

55  .  6M 

49, 3M 

8  8 
* 

25  + 

35 

17+ 

0 

0 

0 

0 

4*1? 

2.20 

I 

0 

NACIMIENTO  DAM 

67.6 

44.6 

55,1 

78 

26 

36 

28 

24  3 

0 

0 

0 

0 

?*3n 

10 

*n 

0 

NEWARK 

64.4 

49,0 

56,7 

74 

8 

40 

28+ 

22  3 

0 

0 

0 

0 

2*88 

*?n 
• 

* 

0 

OAKLAND  WB  AP 

64.4 

49,8 

57.1 

5  4 
* 

72 

22 

42 

28+ 

0 

0 

0 

0 

• 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

64.8 

47,4 

56.1 

74 

5 

37 

28 

246 

Q 

0 

0 

3*66 

1  '  7i 

*n 

0 

PASO  R08LES 

69.9 

45.0 

57,5 

79 

7 

31 

23 

204 

0 

0 

I 

3*79 

131 
*  : 

9 

*o 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

68.5 

44  .  4 

56.5 

8 1 

4 

35 

27 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

PINNACLES  NM 

69.5 

41.8 

55,7 

79 

25+ 

33 

24 

?55 

Q 

0 

Q 

0 

7*^3 

97 

9 

'n 

0 

PISMO  BEACH 

67.9 

47.8 

57,9 

77 

3 

42 

21 

194 

0 

0 

0 

0 

4*15 

1*59 

10 

*0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

63.0 

50,5 

56.8 

70 

3 

45 

25 

223 

0 

0 

0 

0 

5.32 

2.03 

9 

,0 

0 

5 

5 

2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

65.4 

43.5 

54.  5 

72 

26 

31 

27 

289 

0 

0 

1 

0 

4.18 

2,40 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

PRIEST  VALLEY 

55.2 

37,4 

51,3 

75 

7+ 

26 

24 

379 

0 

0 

8 

0 

4.54 

.15 

1.70 

9 

,0 

0 

5 

4 

2 

REDWOOD  CITY 

67.1 

47,4 

57,3 

6,3 

74 

23 

38 

24 

208 

0 

0 

0 

0 

3.20 

.40 

1,15 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

RICHMOND 

65.5 

49.8 

57.7 

71 

24+ 

41 

5 

199 

0 

0 

0 

0 

3.47 

1,42 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

54.0 

44,1 

54,1 

71 

23 

33 

28+ 

298 

0 

0 

0 

0 

4.99 

2,34 

1 

.0 

0 

5 

4 

1 

SALINAS  2  E 

57.  1 

5.4 

24 

36 

28 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.45 

.63 

13 

.  0 

0 

1 

° 

SALINAS  FAA  AP 

67,0 

48,1 

57.5 

75 

6  + 

38 

28+ 

203 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

70.4 

39.3 

54.9 

79 

26+ 

30 

24+ 

278 

0 

0 

5 

0 

3.94 

1.70 

9 

.0 

0 

5 

3 

2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61.6 

49.9 

55.8 

72 

3 

42 

28+ 

255 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.90 

9 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

52.8 

48.9 

55.9 

5.0 

70 

23 

41 

24 

250 

0 

0 

0 

Q 

2.03 

1.45 

.85 

12 

,0 

0 

3 

2 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

63.9 

52,8 

58.4 

5,4 

72 

7 

47 

24 

179 

0 

0 

0 

0 

1.92 

1.74 

.79 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

64.5 

46.3 

55.5 

75 

3 

36 

27 

259 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.18 

9 

,0 

Q 

6 

4 

2 

SAN  JOSE 

R 

67.3 

50.5 

59.0 

7,0 

76 

7+ 

42 

28 

164 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.33 

,56 

12  + 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

69.2 

49.4 

59,3 

5,2 

78 

25+ 

47 

14+ 

153 

0 

0 

0 

0 

8.08 

3.57 

4,67 

10 

,0 

0 

5 

3 

2 

SAN  MATEO 

55.4 

50.3 

58,4 

75 

23 

42 

24 

180 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1,25 

1 

•  0 

0 

5 

3 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

68. IM 

48, OM 

58, IM 

5.9 

76 

7+ 

40 

24+ 

187 

0 

0 

0 

0 

1.90 

.78 

.72 

13 

,0 

0 

5 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

66.2 

45,7 

55,0 

5.2 

75 

3 

35 

2  8+ 

248 

0 

0 

0 

0 

4.91 

.90 

1.25 

1  3 

,0 

0 

5 

6 

2 

UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 

64.7 

48,9 

55.8 

74 

4 

41 

18 

224 

0 

0 

0 

0 

4.47 

1.68 

1 

.0 

0 

4 

3 

3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

56. OM 

44. 6M 

55. 3M 

75 

25 

33 

27+ 

267 

0 

0 

0 

0 

5.30 

1.45 

3,27 

1 

.0 

0 

4 

3 

2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

65.8 

47.1 

56.5 

75 

4 

37 

24 

233 

0 

0 

0 

0 

4.78 

1.68 

1 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIVISION 

56.3 

5.1 

3,85 

.10 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

65,3 

49,4 

57,4 

7.5 

73 

23 

42 

28+ 

207 

0 

0 

0 

0 

2.87 

.45 

1.10 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

65,0 

45.3 

56,2 

75 

25 

37 

28 

242 

0 

0 

0 

0 

2.75 

1.05 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

ASH  MTN 

66,2 

45.3 

55.8 

6.5 

82 

5 

37 

23 

253 

0 

0 

0 

0 

7.33 

2,48 

5,71 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 
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Temperature 

Precipitation 
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From  Normal 

t 
ir 
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a 

Degree  Days 

No.  of  Days 
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Snow,  Sleet 

Mo.  of  Days 
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Total 

Max.  Depth 

-D 

0 

6 
0 

Dote 

.10  or  More  | 

.50  or  More 

1.00  or  More 

g< 

J 
s« 

°  0 

^£ 

°  1 

o» 

IBERRY 

63.8 

42.6 

5  3,2 

7.4 

78 

7 

34 

2  3 

32  3 

0 

0 

Q 

Q 

.0 

0 

5 

4 

2 

KERSFIELD  WB  AP 

R 

68 

48.4 

58,4 

6*6 

79 

7  + 

41 

23 

1  79 

0 

0 

0 

Q 

*in 

1  no 

\ 

*  0 

0 

4 

1 

1 

,LCH  PH 

63.0 

45,  1  M 

54,  IM 

72 

2  5 

38 

2  3 

292 

Q 

0 

Q 

2.87 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

ITTONWI  LLOW 

68.1 

43,0 

55.6 

80 

(, 

37 

28+ 

255 

0 

0 

0 

0 

133 

0 

0 

0 

LAVERAS  BIG  TREES 

36«  3 

34,  4 

45.4 

7,2 

68 

e 

26 

1  5 

547 

0 

0 

14 

0 

11.27 

ft* 

.0 

0 

^ 
5 

4 

3 

MP  PARDEE 

64»9 

46  .9 

55.9 

6.8 

74 

8 

36 

27 

2  50 

0 

Q 

0 

Q 

* 
• 

7*^7 

.0 

0 

5 

3 

1 

THAY   BULL   RUN  RCH 

65  •  3 

43.9 

54,6 

78 

7+ 

34 

22 

235 

0 

0 

0 

0 

4*51 

1 'ft5 

*^ 

0 

3 

2 

lERRY   VALLEY  DAM 

38  •  6M 

35  •  3M 

47,  OM 

70 

g 

28 

15 

499 

0 

0 

9 

0 

12.73 

inn? 

^ 

^ 

^ 

lAL  INGA 

66  •  6 

44,  6 

56.7 

6,7 

81 

38 

28 

224 

Q 

• 

1*1*^ 

•  0 

0 

5 

1 

1 

■RCORAN   IRRIG  DIST 

65*5 

45,6 

55,6 

74 

5 

39 

24+ 

257 

0 

0 

0 

0 

2.22 

*Ql 

0 

^ 

NAIR 

65,9 

46  •  6 

56,3 

6.9 

71 

2  5 

38 

2  8+ 

2  37 

0 

0 

0 

1  37 

*87 
* 

1  n 

*n 

0 

DLEY5 

61  •  3M 

36*  IM 

48  .  7M 

7.7 

75 

7 

26 

2  3 

449 

Q 

Q 

7 

A*tA 

*n 

0 

ECTRA  PH 

67.1 

42  •  0 

54,6 

5.3 

78 

7 

32 

2  3 

285 

0 

0 

1 

0 

4*35 

-   1  *09 
* 

7  ?1 

*n 
• 

0 

VE  POINTS   5  SSW 

66  .  7M 

47,  3M 

57.  OM 

76 

5 

40 

28+ 

217 

0 

0 

0 

0 

1  ,64 

'9R 

0 

\ 

ESNO  WB  AP 

R 

66.4 

46,3 

56,4 

6*6 

74 

7+ 

3  6 

24 

234 

0 

0 

Q 

,18 

1*17 

*n 

0 

3 

2 

1 

lANT  GOVT  CAMP 

66.3 

46  •  5 

56.4 

76 

41 

1  5 

2  37 

0 

0 

0 

0 

3.26 

137 

10 

*0 

ANT  FOREST 

46.3 

31,8 

40.  1 

6,7 

60 

8  + 

26 

1  8  + 

691 

0 

0 

17 

0 

12.73 

4  24 
* 

9.71 

1 

5.0 

1  0 

ENNVILLE 

6  3.0 

38.6 

50.8 

80 

5 

29 

24+ 

393 

0 

0 

3 

0 

3*22 

1.12 

1 0 

ANT  GROVE 

49.0 

3  3,0 

41.0 

65 

it 

25 

1  8 

667 

0 

0 

1  5 

0 

10.11 

6*8  5 

1 

5.0 

1 0 

2 

2 

NFORD 

67,1 

44,  8 

56.0 

6.3 

73 

25  + 

35 

24 

245 

0 

0 

0 

0 

1,68 

.  09 

.95 

9 

•  0 

- 

Q 

TCH  HETCHY 

3  5  ,  5  M 

8,2 

72 

Q 

30 

23+ 

0 

0 

0 

7.  36 

1.51 

5.45 

NTINGTON  LAKE 

50.2 

2  8,5 

39.4 

9*4 

6  3 

3 

20 

1  7+ 

711 

0 

0 

22 

0 

12,0 

16  + 

RIA 

65.6 

42  •  3 

54.  0 

6.7 

76 

8  + 

32 

21 

305 

0 

0 

1 

0 

2.65 

*  75 

1.57 

9 

.  0 

I 

RN  RIVER  PH  1 

67.7 

52,5 

60.  1 

6.5 

81 

46 

23 

151 

0 

0 

0 

0 

2.79 

*  85 

1  0 

RN  RIVER  PH  3 

67,3 

40  ,6 

54,0 

8  1 

7 

32 

2  3 

305 

0 

X 

Q 

2.39 

1  .47 

1 

.0 

5 

\ 

I 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

66,5 

46  ,  4 

56,5 

75 

6 

38 

24+ 

234 

0 

0 

0 

0 

2,83 

1.31 

1 0 

.0 

- 

3 

I 

TTLEMAN  STA 

66.9 

50,1 

58.5 

77 

5  + 

42 

23+ 

177 

0 

0 

0 

0 

1,93 

1.03 

9 

.  0 

2 

I 

IGHTS  FERRY   2  SE 

65. 2M 

46, 4M 

55.  8M 

72 

9  + 

36 

27+ 

251 

0 

0 

0 

0 

5.46 

2  .  56 

1 

,0 

3 

3 

GRAND 

66.0 

46.6 

56.  3 

6.8 

72 

25+ 

40 

2  4+ 

2  35 

0 

0 

0 

0 

2.63 

.21 

1  .00 

1  3 

.0 

2 

MON  COVE 

67.1 

47,2 

57.2 

6.0 

79 

7  + 

42 

24+ 

212 

0 

0 

0 

0 

2,15 

.50 

1,17 

10 

.0 

Q 

5 

1 

1 

NDSAY 

67.7 

45,6 

56,7 

6.7 

80 

7 

38 

24+ 

228 

0 

0 

0 

0 

2.24 

.13 

.62 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

DI 

66.5 

45*7 

56.  1 

7.3 

75 

1 

36 

28  + 

243 

0 

0 

0 

0 

3,52 

•  64 

1,52 

1 

.0 

Q 

6 

2 

1 

S  BANGS 

67,9 

47,0 

57,  5 

7.4 

75 

25 

37 

23 

204 

0 

0 

0 

0 

3  .48 

1,90 

1,28 

10 

.0 

6 

3 

1 

DERA 

65  ,  7M 

46  ,  7M 

56, 2M 

6.2 

72 

26  + 

41 

2  3 

237 

0 

0 

0 

0 

2,  34 

.  39 

,93 

10 

.0 

Q 

2 

0 

;NDEVILLE  ISLAND 

65.8 

45,9 

55,9 

73 

25 

36 

23 

247 

0 

0 

0 

0 

2,17 

,60 

1 

*0 

0 

4 

2 

0 

R I  COP  A 

68 .  7 

48,  5 

58,6 

6.2 

79 

5  + 

37 

14 

1  73 

0 

0 

0 

0 

.70 

-  .19 

.46 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DESTO 

67.1 

47,8 

57,5 

8.2 

74 

25 

40 

23 

204 

0 

0 

0 

0 

2,68 

.  57 

1*08 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

WMAN  2  NW 

65.9 

47,2 

56,6 

5.8 

72 

28  + 

36 

2  3 

226 

0 

0 

0 

0 

3.63 

1.75 

1.16 

10 

.0 

0 

5 

5 

1 

RTH  FORK  RS 

64  .  OM 

39*4M 

51  ,  7M 

80 

5 

28 

23 

366 

0 

0 

1 

0 

8.39 

2.06 

4.86 

1 

,0 

0 

5 

3 

2 

KOALE  WOODWARD  DAM 

64,3 

46*4 

55,4 

6.8 

70 

26+ 

39 

27 

264 

0 

0 

0 

0 

2.82 

.50 

.91 

13 

•  0 

0 

5 

3 

0 

ANGE  COVE 

66.3 

46-0 

56.2 

6.4 

79 

8 

39 

23 

241 

0 

0 

0 

0 

3.23 

.  72 

1  .46 

10 

.0 

0 

5 

2 

I 

INOCHE  CREEK 

65. 9M 

47, 8M 

56. 9M 

73 

6 

41 

27 

222 

0 

0 

0 

0 

2.84 

1.56 

10 

.0 

0 

6 

1 

1 

RTERVILLE 

67,5 

46,6 

57.1 

6,4 

79 

3 

40 

24+ 

215 

0 

0 

0 

0 

2.42 

.51 

1.03 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

SEY  3  E 

56,7 

34,7 

45*7 

71 

5 

27 

22 

533 

0 

0 

14 

0 

8.77 

4.10 

1 

•  0 

0 

6 

4 

3 

IT  SPRINGS  PH 

62,5 

41,1 

51,8 

75 

7 

33 

1  5 

364 

0 

0 

0 

0 

7,60 

5.39 

1 

.0 

0 

' 

2 

2 

*4  LUIS  DAM 

66  .  6M 

45  ,  2M 

55  .  9M 

73 

5 

36 

23 

247 

0 

0 

0 

0 

3.28 

1.75 

1 

.0 

0 

1 

NORA 

65,0 

43,1 

54.  1 

7.1 

78 

3 

36 

15  + 

302 

0 

0 

0 

0 

7.75 

1.78 

4.60 

1 

.0 

0 

5 

4 

3 

1  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

f  ^*  Q 

4  5  1 

70 

2  5 

22 

551 

0 

0 

0 

9.93 

5,27 

1 

.0 

0 

7 

3 

3 

XKTON   FAA  AP 

65*2 

70 

28  + 

37 

23 

245 

0 

0 

0 

0 

2,50 

,  94 

1  2 

.0 

0 

2 

0 

KKTON  FIRE   STA  h 

6  5,9 

47*4 
* 

56.  7 

7,8 

72 

26 

39 

14 

226 

0 

0 

0 

5,  84 

3,21 

3,20 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

3CKT0N  MOWRY  BR IDGE 

73 

3  5 

28 

229 

Q 

0 

Q 

3.  42 

1,02 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

^ACHAPI 

60,7 

36*7 

48  .  7 

76 

7 

2  7 

24 

449 

0 

0 

0 

1.29 

,40 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

JON  RANCHO 

66.3 

48*4 
* 

57.4 

6*5 

84 

40 

23 

214 

0 

0 

0 

0 

2  .41 

.  36 

1.01 

14 

.0 

0 

1 

1 

?EE  RIV  EDISON  PH  2 

81 

2  3 

Q 

0 

0 

Q 

,61 

1.76 

1 

,0 

5 

2 

2 

5ER  CREEK  PH 

A?'  fl 

51*7 

7*1 
* 

76 

7 

3  3 

1  5 

369 

0 

0 

0 

0 

7,32 

,33 

5.  69 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

^CY  CARBONA 

65  'fl 
* 

47*0 

56*4 

73 

26 

37 

2  3 

2  33 

0 

0 

0 

0 

1,32 

,60 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

^CY  PUMPING  PLANT 

2  8 

0 

0 

0 

0 

2.45 

,75 

1 

.0 

Q 

4 

3 

0 

5ALIA 

i7  A 

57.8 

6 

7  9 

^8  + 

40 

2  3 

195 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.15 

1  .09 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

SCO 

• 

* 

6*6 

77 

3  5 

2  3 

227 

0 

0 

0 

0 

1 .  94 

,  72 

.  78 

14 

•  0 

0 

5 

1 

0 

SEMITE  NP 

60,9 

36*  5 

4fl*  7 

7  3 

29 

2  3 

451 

Q 

0 

6,50 

,14 

4*60 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

54 

• 

7.3 

4.23 

,63 

3UTH  COAST  DRAINAGE 

MNE 

44 

57  3 

90 

3 

37 

3 

220 

1 

0 

0 

0 

2.90 

1 .  54 

11 

.0 

0 

3 

2 

2 

l\LON  PLEASURE  PIER 

64*2 

57*1 

2,5 

78 

25 

45 

4  + 

212 

0 

0 

0 

0 

2.  54 

-  .59 

2.05 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

I?RETT  DAM 

73*4 

39*8 
• 

56,6 

6.3 

86 

26+ 

35 

2  5+ 

227 

0 

0 

0 

0 

3.57 

-  .03 

1.99 

1 1 

.0 

0 

3 

2 

2 

IVUMONT   PUMPING  PLANT 

8  3 

3  5 

1  7 

2  76 

0 

0 

0 

0 

3.  84 

.15 

2,80 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

is  BEAR  LAKE 

5^*  1  M 

in*  AM 

72 

1  9 

24+ 

6  74 

0 

0 

26 

0 

3,59 

3.21 

10 

8.0 

8 

10 

2 

1 

1 

I'll  TA 

Al  ? 

90 

40 

28 

116 

1 

0 

0 

0 

1  ,  44 

.82 

1.11 

10 

•  0 

0 

2 

1 

1 

!?BANK   WB  AP 

R 

7?  '2 

• 

5o'o 

61  '2 

6*0 
* 

8  7 

4  5 

1  9 

121 

0 

0 

0 

0 

4.17 

.95 

3.05 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

<iRlLLO  NM 

R 

52,7 

59,4 

8  2 

3 

47 

26 

165 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.0 

0 

0 

<:huma  dam 

71  *o 

87 

3  7 

24 

1  79 

0 

0 

0 

0 

5.69 

4*18 

10 

•  0 

0 

5 

2 

1 

<^P0 

70  B 

^^•^ 

85 

30 

21  + 

291 

Q 

0 

e 

0 

3.03 

1  .86 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

<40GA   park   PIERCE  COL 

76*3 

46*7 

61*5 

24 

103 

0 

0 

0 

0 

4.10 

2.11 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

<JLA  VISTA 

66.8M 

50.6M 

5  8,7M 

5.3 

80 

4 

45 

25 

173 

0 

0 

0 

0 

.86 

-  1.18 

.50 

11 

,0 

0 

2 

1 

0 

<\REM0NT   POMONA  COLL 

71,1 

48.9 

60.0 

7.4 

8  7 

3 

42 

2  2 

154 

0 

0 

0 

0 

4.47 

.83 

3.05 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

<?ONA 

73,7 

47,7 

60.7 

7.7 

6  + 

41 

2  5+ 

130 

2 

0 

0 

0 

3,37 

.64 

2.68 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

<.VER  CITY 

71  .1 

49,5 

60.3 

91 

4  + 

45 

28+ 

151 

2 

0 

0 

0 

3.83 

2.12 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

( I'AMA 

65,3 

39.1 

52.2 

8 1 

4 

29 

2  3+ 

351 

0 

0 

It 

0 

2.12 

.67 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

(^AMACA 

63, 6M 

33, 9M 

48. 8M 

8.3 

8 

27 

1 8+ 

450 

0 

0 

14 

0 

7.22 

-  ,37 

3.34 

11 

.0 

0 

5 

2 

2 

If   CANYON  RESERVOIR 

73.3 

44.9 

59.1 

87 

25 

39 

1  5 

158 

0 

0 

0 

0 

2.55 

-  ,12 

1.55 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

!  CAPITAN  DAM 

76.0 

48.0 

62.0 

4 

41 

1  8 

119 

4 

0 

0 

0 

3.45 

2.02 

11 

•  0 

0 

2 

2 

2 

( .1  NORE 

75.3 

41,8 

58.6 

6.5 

91 

3 

31 

27+ 

178 

1 

0 

2 

0 

3.24 

.58 

2.82 

10 

.0 

0 

3 

1 

I 

e:ondido 

72.5 

47.2 

59.9 

7.2 

92 

3 

40 

25+ 

146 

1 

0 

0 

0 

3.51 

•  28 

1.78 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

flTANA  KAISER 

72. 6M 

49. 6M 

61  .IM 

87 

6  + 

43 

19+ 

141 

0 

0 

0 

0 

4.13 

10 

.0 

0 

C.LE5PIE  FIELD 

75.2 

46,6 

60.9 

96 

3 

38 

24 

121 

1 

0 

0 

0 

1  .98 

1*21 

.0 

0 

2 

2 

1 

USHAW  DAM 

69.5 

34,6 

52.1 

84 

7 

30 

25  + 

356 

0 

0 

8 

0 

6.29 

3.00 

11 

.0 

0 

3 

2 

2 

I'LLWILD  RS 

59. 8M 

31  ,7M 

45. 8M 

74 

4 

24 

19 

533 

0 

0 

0 

4.70 

3.12 

10 

11.0 

5 

3 

1 

«.IAN  WYNOLA 

65,5 

40.8 

53.2 

80 

5 

31 

17 

326 

0 

0 

1 

0 

6.27 

2.76 

11 

.0 

0 

5 

2 

2 

I.UNA  BEACH 

67,8 

49,0 

58.4 

3.7 

83 

23 

42 

25 

174 

0 

0 

0 

0 

4.61 

1.97 

3.10 

10 

.0 

0 

5 

2 

1 

I  MESA 

72. 9M 

50.5 

61.  7M 

91 

3 

44 

23+ 

121 

1 

0 

0 

0 

1.69 

.86 

10 

.0 

0 

4 

2 

0 

ilPOC  SEWAGE  PLANT 

69,4 

45.3 

57.4 

84 

23 

35 

24 

208 

0 

0 

0 

0 

4,40 

2.48 

9 

*0 

0 

6 

2 

X 

IIG  BEACH 

70,1 

53.9 

62.0 

5.9 

91 

3 

50 

22+ 

104 

1 

0 

0 

0 

5,69 

2.56 

3.60 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

IIG  BEACH  WB  AP 

69,9 

51,2 

60,6 

6.7 

90 

3 

45 

23 

135 

1 

0 

0 

0 

4,49 

2.18 

2.37 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

I  '  ANGELES  WB  AP 

R 

68.7 

53.5 

61,1 

6*9 

92 

3 

49 

28+ 

123 

1 

0 

0 

0 

4.46 

1.60 

2.50 

10 

*0 

0 

3 

2 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFOW 
FEBRUARY  1? 


Temperature 


Station 

o  E 

0  J 

<  s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

S 
a 

Lowest 

S. 
a 

Degree  Doys 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Doy 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayin 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

■D 
0 

6 
0 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s  < 

°  \ 
Si 

Total 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

R 

54,6 

62.  7 

5,6 

88 

49 

101 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.45 

1*91 

•  0 

0 

4 

2 

1 

MILL  CREEK  2 

47.2 

58,7 

83 

37 

192 

0 

c 

0 

0 

4.39 

.42 

3.66 

.0 

0 

4 

1 

1 

MT  BALDY  NOTCH 

to  n 

31.4 

40,  6 

64 

1  8 

679 

0 

0 

1  5 

0 

7.00 

7.00 

in 

16.0 

0 

1 

1 

1 

MT   W I LSON   FC  3368 

// 

41.9 

50.  5 

77 

3 

29 

10 

406 

0 

0 

1 

0 

7*55 

5.20 

1 0 

1*0 

1 

10 

4 

3 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

51.4 

58,4 

3*4 

83 

47 

181 

0 

^ 

0 

0 

3*  92 

1.39 

2.27 

t  n 

.0 

0 

5 

3 

OCEANSIDE 

7^*7 

51.2 

60.0 

84 

45 

7A 

143 

0 

0 

0 

0 

2.53 

1*57 

.0 

0 

2 

2 

1 

OJAI 

44,9 

59,8 

7,7 

87 

37 

147 

0 

0 

0 

0 

5*  36 

•  99 

2.65 

Q 

*0 

0 

4 

2 

2 

OXNARD 

* 

49.  8 

59.4 

5*5 

87 

43 

??+ 

1  59 

0 

° 

0 

4.10 

1.11 

2  .  30 

1  D 

.0 

0 

6 

2 

1 

.PALOMAR   MTN  OBSY 

R 

41,8 

51,6 

76 

33 

370 

0 

0 

0 

0 

3.92 

2.01 

1 0 

T 

T 

10 

2 

2 

2 

PASADENA 

49.9 

61.9 

7,3 

89 

43 

1  Q 

120 

0 

0 

0 

0 

4.  84 

*  38 

2.65 

''"0 

.0 

0 

4 

3 

2 

PERR  IS 

75*9 
• 

4  3.4 

59.7 

99 

38 

71  + 

1  49 

1 

0 

0 

0 

2*  41 

1.70 

.0 

0 

3 

2 

1 

POINT  ARGUELLO  WB 

7^*n 

47,9 

56.  6 

5.6 

81 

40 

2  6+ 

231 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.38 

2.10 

.0 

0 

5 

2 

1 

POMONA 

45,8 

59.4 

7,  5 

90 

3 

40 

1  57 

1 

0 

0 

0 

4.09 

•  47 

3.03 

1  0 

*0 

0 

4 

2 

1 

RAMON A   SPAUL  D I NG 

7'^'r 
* 

43,6 

58.7 

90 

34 

191 

1 

0 

0 

0 

4.02 

2*17 

1 0 

*0 

0 

4 

2 

2 

REDLANDS 

47,3 

61,0 

9.0 

90 

6  + 

42 

19+ 

132 

2 

0 

0 

0 

2,55 

-  *12 

2.25 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

DI\/CDCinC     C  1  OC     CTA  'i 

KIVLKilUt    rIKt    olA  3 

7^"  1 

47,4 

60,^ 

7,3 

89 

6 

4 1 

2  5+ 

138 

0 

0 

0 

0 

2.41 

•  1 2 

1 .  64 

1 0 

•  0 

0 

4 

1 

1 

Riverside  citrus  e  s 

46.4 

5  9.8 

92 

41 

2  5 

1  52 

2 

^ 

0 

0 

2.77 

1.46 

1  0 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

49,0 

59,2 

84 

41 

1 

190 

0 

0 

0 

0 

6.39 

.98 

5.03 

1  0 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

7i.' A 

46.  9 

60,8 

7.5 

93 

40 

131 

2 

0 

0 

0 

3*12 

•  60 

2*02 

1 0 

*0 

0 

4 

2 

1 

SANDBERG  WB 

//R 

57*9 
• 

43.5 

50.7 

9,3 

71 

35 

17 

394 

0 

0 

0 

2*25 

*  33 

1  .79 

*0 

0 

3 

1 

1 

SAN   DIEGO  WB  AP 

R 

* 

52.6 

61.2 

4.5 

85 

47 

114 

0 

0 

0 

0 

1  ,22 

-  .93 

•  64 

*0 

0 

3 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

46.9 

M 

36 

0 

0 

0 

0 

3.84 

.15 

1*61 

1  0 

*0 

0 

5 

3 

2 

SAN   GABRIEL   FIRE  DEPT 

74  7 

49.2 

62.0 

90 

44 

28  + 

101 

1 

^ 

^ 

4.05 

2^25 

1 0 

.0 

0 

4 

2 

2 

SAN  JACINTO 

76»4 

42.4 

59,4 

8.3 

95 

31 

162 

3 

0 

1 

0 

2.93 

.40 

2.12 

1 0 

•  0 

0 

5 

1 

1 

SAN  PEDRO 

66  •  6 

54,3 

60.5 

5.0 

81 

48 

10 

1  34 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1  .59 

2.63 

1 0 

*0 

0 

5 

2 

1 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

72  •  8 

51.1 

62.0 

7.5 

90 

_ 

46 

2  5 

106 

1 

0 

0 

0 

2.36 

-  .28 

1.92 

^0 

•  0 

0 

3 

2 

1 

^AMTA  RAPn&PA 
OMiN  1  A  DMI^DMITM 

72  ,0 

6.9 

8  9 

43 

12  3 

0 

0 

0 

0 

5.39 

1.65 

2.74 

•  0 

0 

6 

2 

2 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

68  #4 

^« 

24 

158 

0 

0 

0 

0 

5.06 

2.91 

.0 

0 

4 

2 

2 

SANTA  CATALINA  WBAP 

68.8 

54,  3 

61.6 

87 

3 

48 

20+ 

1  54 

0 

0 

0 

0 

2.26 

1.91 

9 

•  0 

0 

2 

1 

1 

_ 

69.5 

47.1 

5  8.3 

6.5 

84 

3 

37 

24 

1  84 

0 

0 

0 

0 

3.30 

.80 

1  *  52 

9 

.0 

0 

4 

3 

1 

SANTA  MON I CA  PIER 

64.7 

5  3  •  2M 

59.  OM 

83 

24 

50 

17 

178 

0 

0 

0 

0 

3*87 

2*10 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

camta   daiji  a 

73. OM 

47, 8M 

60  •  4M 

8  7 

3 

39 

21 

1  44 

^ 

° 

^ 

5  •44 

3.55 

10 

.0 

0 

4 

2 

2 

CI  IM  1  A  furi 

74.1 

50.0 

62.1 

88 

6  + 

39 

16 

1  32 

0 

0 

0 

0 

5.07 

2.12 

9+ 

•  0 

0 

4 

3 

2 

70.3 

50.6 

60.5 

6*0 

88 

3 

46 

27+ 

1  35 

0 

0 

0 

0 

6.04 

3.13 

3.60 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

72  •  7 

47  .  8 

60.3 

6.2 

89 

42 

1  39 

0 

0 

0 

0 

2*47 

•  33 

1.75 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

TW I TCHELL  DAM 

71  •  4M 

49 .  7M 

60 .  6M 

86 

45 

91  * 

128 

0 

0 

0 

0 

3.94 

1  .62 

1  0 

.0 

0 

5 

3 

1 

UCLA 

54.3 

61.2 

85 

49 

1 45 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1.29 

1  0 

.0 

0 

4 

3 

2 

UPLAND   3  N 

71.9 

45.7 

58.8 

8  8 

39 

10 

1  64 

0 

0 

0 

0 

5.20 

3.  51 

10 

*0 

0 

4 

2 

1 

V  I  ST A   2  NNE 

48.8 

60.  1 

9  3 

43 

2  3 

155 

1 

0 

0 

0 

2.67 

1  .52 

10 

•  0 

0 

4 

2 

1 

WARNER  SPRINGS 

70  .  8 

36.6 

a?'  I 

8.1 

84 

29 

308 

0 

0 

3.56 

•  43 

2.76 

1 0 

.0 

0 

4 

1 

1 

YORB A  LINDA 

72  •2 

50.8 

61.5 

6.6 

92 

45 

26 

1  30 

1 

0 

3.71 

.  55 

2.46 

1 0 

.0 

0 

4 

1 

1 

D I  V  I S I ON 

58,2 

6.2 

3*84 

•  29 

^niiTi-iCAtiT  nc^rP"^  nAi^iwc. 

OlJUintAol     L'CjC."'  DAjIINo 

Rfl(~^ll^  DAMf*M 
DAV.^.*JO    K  A  mH_  n 

68.6 

42  •  6 

55,6 

79 

- 

34 

256 

^ 

.61 

.  39 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

n  A  If  C  D     O     M  Mill 

73.4 

47.4 

60*4 

84 

97* 

40 

129 

0 

0 

0 

0 

.88 

•  46 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

BAR  STOW 

72,1 

^7*  ^ 

8  3 

36 

28 

197 

0 

0 

0 

0 

.13 

.13 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

71.1 

43.4 

57,3 

83 

2  5 

37 

1  8+ 

216 

0 

0 

0 

3  .  50 

2  .  84 

.0 

0 

4 

1 

1 

R I  "^had  ur  ad 

64.  3 

32.8 

48  ,  6 

7.9 

75 

25 

26 

1  7+ 

454 

0 

0 

1  4 

0 

.63 

-  .35 

.  50 

^? 

.0 

0 

1 

1 

0 

B I  Shop  un i on  carbide 

t  ^  *  ?^ 

54 

1 7 

82  3 

0 

0 

0 

VI 1 .00 

80  ,4 

45,8 

63,  1 

6.1 

8  8 

26+ 

38 

1  3 

74 

° 

0 

.34 

•  14 

*32 

*0 

0 

1 

0 

0 

Rl  VTWF    CAA  AD 
DUlinc.     rAA  Ar 

78,  8 

51.0 

64,9 

88 

26+ 

41 

61 

0 

0 

0 

0 

*23 

*20 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORR  EGO  SPRGS   3  NNE 

80.  8 

A^'  Q 

9 1 

44 

7i 

59 

3 

0 

0 

0 

*  59 

•  59 

11 

*0 

0 

1 

1 

0 

BRAWLEY  2  SW 

80«  5 

47.2 

63,9 

5*9 

9 1 

_ 

40 

it* 

69 

^ 

0 

0 

•  16 

.19 

.16 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

71.8 

41.7 

56.  6 

83 

33 

?p 

227 

0 

0 

0 

0 

•  90 

.37 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAA/^FTT    FAA  AD 

L'AOOC  1  1      rMA  Ar" 

73  .6 

45.6 

59,6 

84 

3A 

37 

17 

151 

0 

0 

0 

0 

.09 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

79.  7 

53,4 

66,  6 

8*4 

8  7 

^A 

46 

^ 

26 

0 

0 

0 

0 

•  65 

.41 

•  58 

1 0 

.0 

0 

1 

1 

0 

HFFD    C.ODIWfiC    rni  1  Ff^F 

58.7 

29.4 

44,  1 

70 

?s 

24 

579 

0 

0 

25 

0 

.94 

•  94 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

EAGLE  MTN 

54.3 

6  5,0 

85 

Q 

44 

7 

1  3 

68 

0 

0 

0 

0 

•  30 

.28 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

El  CENTRO  2  ssw 

81.1 

47  •  6 

64,4 

6.8 

91 

A 

42 

52 

2 

0 

0 

0 

.07 

-  .34 

.07 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

63.3 

45  •  4 

54  .  4 

8*7 

76 

26  + 

40 

292 

0 

0 

0 

0 

2.38 

.78 

2*06 

10 

*0 

0 

3 

1 

1 

HA  I WEE 

61*9 

6.1 

7  5 

■>-} 

3  3 

1  0 

1 

415 

0 

0 

0 

0 

2.78 

1*66 

1  .72 

1 

•  0 

0 

3 

2 

1 

hayfield  pump  plant 

77,0 

48*3 

62  *  7 

_ 

i? 

92 

0 

0 

0 

0 

.36 

*36 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPER I AL 

79.  8 

50.9 

65*4 
• 

7 

• 

on 
J~ 

47 

1 

0 

0 

0 

.14 

-     *  29 

.13 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

81.5 

9 1 

40 

1  7"*" 

51 

3 

0 

0 

0 

.10 

•  10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

64  •  9M 

3h'ftM 

SO*  AM 
5    .  9M 

76 

?  7 

31 

1  fi 

393 

^ 

0 

3*90 

3.06 

2.21 

1 

.0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

82.9 

7  Q 

2?  ? 

Q 

7.3 

9  8 

40 

if 

59 

9 

0 

0 

0 

•  79 

•  37 

.53 

1  0 

.0 

0 

2 

1 

0 

I NYOKERN 

71.6 

80 

26  + 

35 

18 

219 

^ 

^ 

.73 

.64 

1  0 

*0 

0 

1 

1 

0 

IRON  MTN 

77.0 

513 

64*  2 

27  + 

1  3 

78 

•  21 

.15 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

58,5 

36.4 

47,5 

70 

28 

484 

0 

0 

6 

0 

5.02 

3.98 

1  0 

6.0 

6 

10 

u, 

2 

1 

LANCASTER 

69.7 

40.3 

55.0 

80 

25 

32 

24 

273 

0 

0 

1 

0 

*52 

.26 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

65,1 

44,6 

54.9 

76 

6 

36 

1 7+ 

280 

0 

0 

0 

1.39 

•  72 

.0 

0 

2 

2 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

70.2 

39.8 

55,0 

80 

25+ 

35 

273 

0 

0 

0 

0 

•  54 

•  53 

1 0 

.0 

0 

MECCA  3  SE 

79.4 

48,5 

64,0 

91 

42 

67 

3 

0 

0 

0 

.44 

•  40 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

63.4 

47.4 

55,4 

76 

36 

1  t+ 

267 

0 

0 

0 

0 

3*36 

2.05 

1 1 

•  0 

0 

2 

2 

2 

MOUNTAIN  PASS 

62.1 

38.7 

50.4 

76 

28 

402 

0 

0 

6 

0 

2.51 

1.76 

10 

T 

0 

2 

2 

1 

NEEDLES   FAA  AP 

75.4 

49.9 

62,7 

87 

26 

36 

1  3 

93 

0 

0 

0 

0 

.65 

.55 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

PALMDALE 

69.8 

42.3 

56.1 

8.5 

79 

25  + 

34 

18 

244 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  .89 

*68 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

69.9 

38.2 

54.1 

30 

25 

31 

28 

298 

0 

0 

4 

0 

•  54 

•  48 

9 

.0 

Q 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

82. OM 

50.7 

66, 4M 

9*1 

98 

6 

41 

15 

56 

5 

0 

0 

0 

1.17 

-  .01 

1.15 

10 

*0 

0 

1 

1 

PARKER  RESERVOIR 

75.5 

51.4 

63.5 

88 

8 

42 

18+ 

84 

0 

0 

0 

0 

.63 

.40 

10 

.0 

0 

2 

0 

RANDSBURG 

66. 5M 

45. IM 

55, 8M 

77 

7 

39 

16+ 

251 

0 

0 

0 

0 

1.22 

1.05 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

SQUIRREL    INN  2 

55.9 

38.1 

47.0 

7*1 

71 

4 

30 

18 

495 

0 

0 

5 

0 

5.21 

-  3.73 

3*84 

10 

6*0 

5 

10 

5 

2 

1 

THERMAL   FAA  AP 

82,3 

49.0 

65,7 

94 

6 

43 

19  + 

46 

6 

0 

0 

0 

.55 

•  40 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TRONA 

72.4 

43, OM 

57,  7M 

7.1 

88 

27 

38 

6 

205 

0 

0 

0 

0 

.76 

-  .11 

*76 

10 

•  0 

0 

1 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

74.6 

45.0 

59,9 

86 

26 

35 

17 

141 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RS 

66,8 

34.8 

50.8 

78 

6 

20 

21 

391 

0 

0 

9 

0 

1*69 

-  .51 

1*61 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

69.8 

39.  3 

54.6 

81 

26 

32 

18  + 

263 

0 

0 

2 

0 

.51 

.51 

10 

*0 

0 

1 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

37.9 

14.4 

26.2 

48 

6 

1 

17+ 

1082 

0 

6 

28 

0 

2.44 

2.08 

1 

16.0 

27 

2 

2 

1 

1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

26,4 

12.5 

19,5 

40 

26 

2 

17  + 

1271 

0 

23 

28 

0 

1.94 

1.20 

1 

21.0 

29 

1 

3 

1 

1 

DI VI  SIGN 

56,2 

7.2 

1.41 

-  .08 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  38  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

*  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25     26  27 

 '  

28  1  29  I  30 

 1  1  

31 

TON  ESCONDIDO  FC261BE 

1.88 

•  05 

'it 

1  ,07 

.05 

.01 

.16 

ELANTO 

.47 

.02 

IN  RS 

2.24 

53 

37 

05 

* 

03 

.07 

.35 

,15 

T  ,40 

.04 

AMO  1  N 

6.08 

4.18 

.04 

.02 

,59 

,23 

.98 

T 

,04 

T 

3ERP01NT 

8.12 

3,70 

•  48 

.45 

,30 

.57 

*30 

.30 

.38 

.41 

.50 

.21 

.41 

,02 

.09 

T 

ISO  CN  OAT  MT  FCit46 

5.21 

•  62 

2.01 

OINE 

2.90 

1.23 

.03 

TADENA 

5.82 

23 

1  *97 

2.8 

'05 
* 

.68 

TURAS  RS 

1.69 

.59 

.38 

.05 

.01 

.01 

,22 

.01 

,24 

.05 

.01 

,  12 

jIOLA 

1.45 

.12 

.40 

.31 

.10 

.52 

3WIN  PAC  union  col 

4.61 

1  1*0 

,04 

'  n\ 

*11 

.87 

,10 

,06 

TIOCH  FIBREBOARD  HILLS 

2.87 

'ni 

*05 

riOCH  PUMP  PLT  3 

2-76 

05 

'04 

*08 

"45 

'23 

01 

'a 
.  0 

*09 

*ft 

2A 

2.43 

1.15 

1.28 

T 

T 

OLE  VALLEY 

.47 

.11 

.36 

*0Y0  GRANDE 

4.70 

* 

•  38 

* 

* 

*nl 

?0Y0  SECO  PS  FC  50e  C 

6.55 

* 

1  00 

-1  MTN 

7.33 

5*71 

23 

102 

'03 

1 5 

*  1 1 
* 

'  08 

SOC  OIL  ANAHEIM  1 

5.41 

.55 

.10 

3.10 

1.27 

,05 

,33 

.01 

3ERRY 

4.66 

1.73 

.01 

.55 

1.53 

.01 

.12 

.65 

,08 

3URN 

4.82 

* 

- 

04 

1  51 

,02 

;lon  pleasure  pie" 

2.54 

. 

"04 

?'ris 

33 

JSA  CITY  PARI^  FC  143 

4.82 

* 

:kus  ranch 

.81 

.01 

,37 

.39 

.01 

,03 

',ER  9  NNW 

.88 

T 

.46 

.42 

CERSFIELO  W6  AP  R 

1  .54 

•  ' 

'\° 

. 

-CH  PH 

5.82 

1  .87 

,09 

.46 

.03 

mESON  PARK 

5,62 

34 

*21 

4*71 

T 

*36 

(RETT  DAM 

3.57 

.03 

1.38 

1,99 

,14 

.03 

?ST0W 

■  13 

.13 

2.26 

• 

_ 

_ 

* 

94 

* 

7ft 

* 

.  32 

vumont 

3.56 

* 

ft 

lUMONT  PUMPING  PLANT 

3.84 

'38 

2*80 

50 

'  16 

VUMONT   1  E 

3.50 

.29 

.07 

2.84 

.14 

T 

.16 

.  AIR  FC  10 

4.48 

,44 

2.03 

1.83 

.03 

.03 

.12 

J  LOMOND 

9.  30 

44 

1  67 

2 

09 

68 

1  67 

KELEY 

3.10 

* 

,11 

(RYESSA  LAKE 

4.91 

2*78 

05 

'01 

02 

01 

*03 

'13 

*80 

10 

*96 

.02 

;  BAR  RS 

6.01 

1.83 

.48 

.61 

T 

.25 

.14 

T 

,31 

T 

,50 

T 

.11 

.68 

.15 

.02 

■  20 

.54 

.02 

.08 

T 

•  09 

i  BEAR  LAKE 

3.59 

•  08 

.24 

3,21 

.02 

.04 

i  BEAR  LAKE  DAM  // 

5.87 

'n^ 

*lt 

i  BENO  RS 

;  DALTON  DAM  FC  223  BE 

6.06 

.18 

.04 

.03 

1  PINES  PARK  FC  838 

2.77 

,55 

2,05 

,03 

.14 

i  SUR  STATE  PARK 

11  .67 

6.29 

,15 

.16 

2.67 

.33 

1.65 

.42 

T 

;  TUJUNGA  DAM  FC  *6  DE 

7,14 

•  1  3 

4,35 

,03 

,48 

>HOP  CREE<    INTAKE  2//R 

2  ,00 

,15 

.15 

iHOP  WB  AP  R 

.63 

.50 

.06 

.HOP  UNION  CARBIDE 

Vll . 00 

10  .62 

.24 

T 

T 

,08 

ICK  MOUNTAIN  2  SW 

7.85 

3.76 

.07 

.14 

2,09 

.11 

1,43 

T 

.23 

'E  CANYON  WB  AP  //R 

5.27 

2,05 

.23 

.15 

.12 

•  15 

JE  LAKE  REDWOOD  CR 

7,55 

2  .90 

1  .08 

.85 

•  26 

.24 

•  28 

,  45 

*  32 

A 

• 

.12 

.14 

,73 

'THE 

.34 

32 

02 

'THE  FAA  AP 

.23 

.20 

.03 

4.10 

2.88 

.28 

T 

.16 

.16 

.21 

.36 

.05 

T 

II  TA 

1,44 

.06 

• 

JNVILLE  HWY  MNTNC  STA 

)    1  1 

•  20 

;REG0  DESERT  PARK 

,89 

• 

■REGO  SPRGS   3  NNE 

.59 

T 

.59 

ILEVARD 

2.02 

.65 

1,35 

.02 

lOUET  CANYON 

2.43 

.07 

.04 

1  .60 

•  46 

.02 

.03 

.19 

rMAN  DAM 

5.48 

•  38 

.06 

•  33 

.08 

.13 

1  .69 

.27 

,DFORD  RANCH 

2.99 

1  '46 

lOLEY 

4,85 

1  .35 

,04 

,05 

2.55 

.02 

.75 

.05 

.04 

T 

iNSCOMB  2  NW 

8.65 

3,42 

,51 

.33 

T 

.71 

.54 

.45 

.04 

.40 

• 

1.57 

.03 

.08 

.26 

.01 

.02 

.23 

.01 

•  04 

.WLEY  2  SW 

.16 

.16 

A  CITY 

,62 

,09 

.01 

,66 

•  36 

•  02 

DGEPORT 

1  .68 

1  •  55 

^  *  05 

*oe 

OGEVILLE  4  NNW 

9.78 

2,49 

•  73 

1.43 

■  83 

.32 

,56 

.17 

.11 

.27 

.93 

.66 

.76 

.26 

•  26 

lOKS  FARNHAM  RCH 

2.20 

.62 

.04 

.06 

.60 

.19 

.69 

'SH  CREEK  RS 

8.05 

•  ~z 

• 

.  2 

1  72 

.  6 

KHORN 

7,80 

_ 

*23 

.40 

KS  CREEK  PH 

8.60 

4  94 

'9° 

*4C 

*19 
* 

*10 

10 

*43 

02 

13 

'oi 

' 

'02 

06 

LARDS  BAR  PH 

8.55 

5.41 

,33 

.20 

.06 

.05 

.02 

.13 

2.05 

.15 

.10 

.05 

BANK  FIRE  DEP  FC  226B 

4.64 

.20 

1.52 

2.23 

.07 

,02 

.60 

BANK  WB  AP  R 

4.17 

- 

28 

LIN6AME 

3.15 

.58 

NEY 

3.85 

1  'bl 

02 

* 

*05 

*1 1 

'o3 

*38 

T 

12 

02 

NT  RANCH  1  S 

6.92 

2.00 

!52 

.59 

.23 

.13 

.38 

I 

.26 

.07 

1.45 

,17 

,41 

.19 

.04 

.13 

.15 

TON  RANCH 

5.68 

3.52 

.04 

.01 

,73 

.18 

1.17 

.03 

TONWI LLOW 

1.33 

■  01 

•  10 

.  35 

.08 

.01 

.49 

AZON 

•  26 

2.43 

,  04 

.07 

IRILLO  NM  R 

1.20 

•  04 

'55 

HUMA  0AM 

5.69 

.15 

•  16 

.21 

4.18 

.68 

T 

,09 

.02 

AVERAS  BIG  TREES 

11.27 

8.10 

.35 

.04 

.70 

1.07 

1.01 

AVERAS  RESERVOIR 

4.08 

1  .76 

.06 

,61 

.02 

1.20 

.  36 

.07 

EXICO  2  NE 

.01 

,12 

I  STOGA 

8.78 

5.15 

.02 

T 

J 

.25 

.57 

1*11 

,10 

1  .46 

,12 

'LAHAN  RS 

3.87 

1  .32 

•  10 

.76 

,  36 

T 

.25 

.25 

T 

.05 

.19 

,45 

,02 

.02 

,05 

•02  .03 

T 

PO 

3.03 

.01 

.06 

.10 

1.86 

1  .00 

P  PARDEE 

4,50 

2.37 

,13 

.46 

'It 

P  SAN  LUIS  OBISPO 

1  .20 

■  40 

.06 

4.22 

.01 

PTONVILLE  RS 

9,59 

5.91 

1,00 

*  1 
.  6 

2*06 

*23 

,  8 

03 

BY  H  SW 

3,12 

1  .21 

.42 

.25 

T 

T 

.28 

T 

T 

.34 

.05 

.33 

•  24 

|BY  RS 

2,01 

.91 

.02 

.23 

.01 

T 

T 

.15 

,06 

.18 

T 

.02 

.28 

.01 

.08 

.06 

iOGA  PARK  PIERCE  COL 

4.10 

•  36 

^  '  IT 

2,11 

.21 

,0 

TIL 

*20 

•  02 

YON  DAM 

3I55 

'34 

09 

.04 

IBOU  POWER  HOUSE 

3.99 

1  .89 

.34 

.2E 

.45 

.03 

.13 

.15 

.07 

.60 

,03 

,02 

T 

MEL  VALLEY 

3.21 

.90 

.13 

.94 

.56 

.14 

.09 

.34 

T 

.11 

HAY  BULL  RUN  RCH 

4.51 

1  .82 

,76 

32 

ADERO 

7  .  70 

.91 

,27 

.09 

.38 

.90 

2.10 

.31 

.04 

1.90 

,50 

.30 

•04  .21 

ILVILLE  SAWYER 

6,45 

1.92 

•  15 

1.35 

.7*. 

.25 

.24 

,03 

.09 

,56 

.07 

.50 

.07 

.02 

.21 

T 

ARVILLE 

1.94 

1.11 

,33 

■  02 

T 

.02 

.10 

,04 

.14 

T 

.01 

,17 

TERVILLE  PH 

3,14 

.13 

•  08 

.12 

.06 

.17 

.13 

,27 

.36 

.77 

.78 

.26 

.01 

LLENGE  RS 

7,21 

4,08 

■  36 

,18 

.04 

.20 

.22 

1.65 

,20 

.07 

.20 

.01 

T 

TSWORTH  FC  24  0 

4,59 

.58 

,09 

3.41 

,25 

.04 

.22 

RRY  VALLEY  0AM 

12.73 

10.07 

.46 

,60 

T 

1.00 

.60 

T 

.11 

STER 

2.45 

.90 

.30 

.12 

.11 

.04 

.16 

.01 

,14 

.01 

.14 

.23 

.18 

T 

CO  EXP  STATION 

2.90 

.02 

,06 

,08 

,04 

.12 

.57 

.25 

.37 

,92 

.10 

,37 

TTENOEN  PASS 

4.48 

1.97 

.02 

.87 

.17 

1.24 

.21 

LA  VISTA 

.86 

,01 

.33 

.50 

.02 

RUS  HEIGHTS 

1.43 

.07 

.01 

T 

•  03 

.41 

.02 

.34 

.54 

,01 
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10     11  12 


Day  ( 
13  I 


15      16     17  18 


CLAREMONT  FC  230D 
CLAREMONT   POMONA  COLLEGE 
CLARKSBURG 

CLABICS  VALLEY  MUDD  RANCH 
CLEAR  CPEEK 

CLOVERDALE   3  SSE 
COALINGA 
COALINGA  14  WNW 
COBB  2  NW 
COHASSET  1  NNE 

COLBYS  FC530 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   1  SSW 

CONCORD  3  t 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 

CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 

DE  SABLA 
DESCANSO  PS 

DOBBINS  COLGATE  FORESAY 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

OOWNIEVILLE  R5 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  R5 
DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTPO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONOIOO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  6  SSW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE  1  WNW 
FINLEY    1  SSE 

FINLEY   5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
F0L50M  0AM 
FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  PS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  8I0WELL 

FORT  BRAGG 

FORT  8RAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT   GOVT  CAMP 
FULLERTON  aRROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 

GARBEPVILLE 
GARDEN  VALLEY  Z  S 
GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GILROY   li,  ENE 
GLENOALE  STAPENHORST 


3,93 
3.26 
9.94 


3.46 
6.06 
5.61 


3.05 
1.13 
1.50 


.13  1.40 
.34  2.07 


1.56 
.16 
.46 

2.57 


1.48 
2.98 
3.46 


2.60 
9.06 
B.14 


12.67 
1.16 
5.26 
2.55 


1.65 
.52 
10.40 
3.36 


3.51 
4,74 
3.58 


3.49 
8.17 
6.90  . 


10,80 
9.10 
7.37 


13,79 
3,55 
3,89 


e.7o 
5.28 
11.97  , 


5.47 
12.73 
6,90 


,15  .03 
,05 


.70  .02 
.12  1.03 


.42 
.17 


.76 
.04 


2.68  .01 


.58 
1.21 


1.61 
.36 
.55 


l.U  .40 


1.18 

,12 
1.12 


.27     ,02  1,12 


1.67 
2.43 
1.21 


,05 
.20 

T         T  T 


.27 

.04 
,0S 
,03  .06 

,07 

.22      .04  .14 

I     T  .20 

.Olj  .18 

.15j     .09  1.93 

.17  .04  ,95 

I  ,08 

.01 j     .39     T  .01 
.06 


.12  .11 

1.07  .10 


.12     .10  .15 


.16 
.02 


.03      .05  1.16 


.61      ,04  ,10 


1.10     .15  .12 


T  .16  T 

,07     .16  T 


,14     .02  .12 


.09 

.62     .12  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


.Continued     February  1963 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  j 

2  j 

3 

4 

5  j 

g 

7  j 

g  j 

g 

10 

1 1  [ 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  {  24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

.ENDORA  WEST  F  C  IBS 

4,71 

.23 

.05 

1.41 

2 

.57 

.02 

.02 

.41 

.ENNVI LLE 

3.22 

.65 

1 

.12 

.40 

.16 

.41 

.45 

.01 

)LD  RUN 

7,52 

4.25 

.05 

.01 

.15 

.15 

T 

T 

.15 

.12 

2.59 

.05 

ANT  GROVE 

10,11 

6,85 

.26 

2 

.  30 

.12 

.07 

.25 

.24 

ASS  LAKE  HWV  MNTC  STA 

1,16 

.04 

.32 

.11 

.02 

.27 

.08 

.21 

.03 

ASS  VALLEY 

6.08 

3.62 

.11 

.05 

.03 

T 

.20 

.03 

1.47 

.41 

.16 

ATOM  1  W 

3.65 

,46 

.04 

T 

.01 

.10 

.35 

,30 

.40 

1.60 

.23 

T 

.15 

.01 

EENV I EW 

1.67 

1.20 

.20 

.60 

.65 

.01 

,01 

.  10 

EENV 1 LL E  RS 

4.20 

2.42 

.33 

.19 

.02 

.24 

T 

.02 

.10 

.14 

.04 

.55 

.02 

.05 

.05 

T 

.02 

OV  ELAND  R  S 

10.96 

6.00 

1.72 

1.50 

1.11 

.63 

ERNEVILLE 

6.62 

2.82 

.10 

.03 

.16 

.03 

.53 

.25 

.63 

.10 

.03 

1.75 

.01 

.18 

INES  CYN  COWER  FC  JS't 

6.61 

.23 

1.57 

4 

.13 

.58 

INES  CYN  UPPER  FC  367 

7,75 

.28 

1.93 

■  82 

■  72 

2.78 

1.72 

.16 

.90 

LF  MOON  BAY 

3.65 

1.63 

.06 

.96 

.07 

.78 

.07 

.08 

T 

MILTON  AFB 

2.46 

,21 

T 

T 

.15 

.97 

■  08 

.97 

.08 

T 

NFORD 

1.68 

.04 

.01 

.03 

.01 

.95 

.11 

.07 

.26 

.18 

PPY  CAMP  RS 

2.44 

.45 

2.14 

.30 

.79 

.17 

.17 

.09 

.08 

.96 

.01 

.12 

.12 

.25 

.23 

.02 

.12 

.01 

.06 

3.05 

.50 

.02 

1.20 

.87 

.10 

.31 

.05 

RR I  SON  GULCH  RS 

8.29 

2.53 

.32 

2 

.55 

.20 

.17 

1.11 

.05 

.18 

RRY  L   ENGLEBRIGHT  DAM 

- 

.75 

T  CREEK  PH  1 

2,23 

.78 

.25 

■  24 

.04 

.10 

.01 

.02 

.02 

.01 

.24 

.01 

.02 

.27 

.16 

.01 

.01 

.02 

YFiELD  Pump  plant 

.36 

■  36 

YFORK  RS 

5.97 

1.72 

• 

.76 

.18 

.30 

.27 

* 

.89 

.10 

1.20 

.01 

• 

• 

.38 

.01 

.09 

.01 

.05 

ALDS6URG 

3.99 

.04 

.07 

.50 

.84 

.33 

.34 

■  30 

•  08 

AL0SBUR6  2  E 

6,33 

3.03 

.08 

.03 

.07 

.40 

.31 

.59 

.07 

.08 

1.56 

.10 

.01 

MET 

3.07 

.11 

2 

.07 

.77 

.12 

NSHAW  DAM 

6.29 

.40 

.02 

2 

.75 

3.00 

.03 

.02 

.07 

RNANDEZ   2  NW 

3.10 

■  22 

1.38 

■  51 

.09 

.30 

.50 

1  .25 

.04 

1 

■  14 

.07 

TCH  HETCHY 

7.36 

5.45 

.28 

T 

.19 

.93 

.51 

OOEN  VALLEY  RANCH 

3.91 

1.60 

.02 

.42 

1.61 

.26 

LTS 

4,66 

1.78 

.34 

1.15 

.07 

■  44 

.06 

.05 

T 

,16 

.05 

.20 

.12 

T 

.22 

■  02 

10.35 

5.69 

.18 

.17 

T 

,03 

T 

T 

.55 

.37 

1 

.83 

.15 

•  04 

1.25 

.07 

EGEES  FC  60A 

9,51 

.37 

2.89 

.59 

.13 

.03 

.50 

LLISTER 

2-91 

.97 

.02 

.49 

29 

.02 

.30 

.76 

.06 

NEYDEW  2  WSW 

15.35 

3.27 

•  80 

1,50 

T 

1  .96 

1  .90 

.02 

1  .02 

.39 

.92 

.02 

.50 

2.40 

.02 

,01 

.62 

.72 

.09 

.14 

.05 

9.79 

3.67 

■  91 

1,28 

.40 

.07 

.06 

.40 

.01 

.01 

.24 

1.54 

.01 

.05 

.49 

.11 

.31 

.05 

.06 

.11 

9.18 

2*98 

.69 

1  .20 

,02 

.70 

.10 

.03 

T 

T 

03 

.30 

1.11 

.04 

.03 

.56 

.58 

.52 

.09 

.05 

.15 

T  T 

LAND  L 

4.36 

1.46 

.16 

.18 

.06 

.04 

.33 

.32 

.14 

1.07 

■  1 1 

.05 

NTER  DIST  GRAVES  RCH 

3,44 

.21 

.21 

.06 

.19 

1.10 

.50 

.58 

.10 

.23 

.16 

NTERS  DAM 

9.96 

5.84 

.14 

T 

,03 

.29 

.69 

.12 

2.60 

.05 

ntington  lake 

LEW  1 LD  HWY  MNTnC   ST A 

12.92 

4.08 

• 

• 

2.98 

1.83 

.53 

.21 

.15 

T 

.00 

• 

• 

.11 

.39 

.10 

.08 

• 

•  45 

Rl  A 

2.65 

1.57 

.49 

•  29 

•  30 

YLLWILD  RS 

4.70 

.61 

.19 

3 

.12 

.57 

T 

.03 

.10 

.08 

PERIAL 

,14 

.01 

.13 

PER lAL  FAA  AP 

.10 

.10 

DEPENDENCE 

2.21 

.89 

.80 

,79 

.53 

.26 

YOKERN 

,73 

.09 

T 

.64 

YOKERN  ARMITAGE 

1,03 

.89 

.14 

T 

4.94 

2.88 

.30 

■  36 

1.18 

.20 

.15 

.06 

SS  VALLcT 

1 1?! 

*  51 

■  03 

.04 

.02 

.01 

.24 

.05 

.30 

.09 

•  38 

.04 

HNSONDALE 

10,63 

7.35 

1.10 

1 

■  46 

.19 

.08 

.22 

.23 

5HUA  TREE 

.89 

.39 

.50 

LIAN  WYNOLA 

6.27 

.43 

.40 

2 

.43 

2.76 

.25 

tCAL  DAM 

.15 

3.99 

2 

.35 

.07 

.15 

.19 

E  Ranch  // 

1,20 

1 

.20 

LLOGG 

7,31 

3.16 

.20 

■  03 

.04 

.12 

•  01 

.53 

.27 

.65 

.13 

.05 

1.94 

.01 

T 

T 

.16 

T 

T 

.01 

-SEYVILLE 

4,37 

2.07 

.07 

•  15 

T 

,02 

.03 

.27 

.22 

.60 

.02 

.10 

.77 

.05 

T 

^TFIELO 

8.31 

4.65 

.06 

.02 

.03 

.42 

.39 

90 

.05 

T 

1.61 

.02 

.15 

.01 

'L I NGER 

2.02 

.48 

31 

.33 

.68 

.12 

.10 

?N  RIVER    INTAKE  3 

8.65 

5.49 

,  82 

1 

06 

•  03 

.11 

•  14 

!N  RIVER  PH  1 

2.79 

.61 

.31 

76 

•  12 

.47 

.52 

T 

'N  RIVER  PH  3 

2.39 

1.47 

.01 

.24 

.36 

.02 

•  16 

.13 

TTLEMAN  CITY   1  SSW 

2.83 

.63 

.01 

T 

1 

.31 

.06 

•  53 

.29 

ttleman  sta 

1,93 

.09 

1.03 

.18 

.12 

.51 

-ARC  POWER  HOUSE 

3,94 

.82 

.47 

.38 

.01 

.12 

.02 

.18 

.23 

.20 

.0 

.58 

.05 

,47 

.23 

.01 

^G  CITY 

1,68 

.21 

.84 

.16 

.05 

.02 

.40 

T 

\MATH  R 

10.46 

.19 

■  45 

2.00 

.98 

T 

.55 

.18 

r 

.25 

•  04 

.25 

.21 

.48 

.15 

.04 

.11 

.05 

.35 

.06 

5.46 

2,56 

.02 

.01 

1 

.38 

1.06 

.43 

T 

?8EL^  ^^"""^  ^ 

6*03 

1.41 

.17 

•  56 

.51 

.03 

.05 

.16 

.75 

•  23 

.03 

.16 

.56 

.62 

.25 

.02 

.30 

CRESCENTA  FC  251 

6.69 

,28 

1.83 

3 

.83 

.12 

.60 

-AYETTE  2  NNE 

5,04 

3.11 

.03 

.04 

.79 

.99 

.08 

3UNA  BEACH 

4.61 

.15 

.32 

3 

.10 

.76 

.28 

5,01 

1.05 

.21 

1.52 

.84 

.05 

.50 

.56 

.15 

.11 

I'-E  ARROWHEAD 

5.02 

,21 

.54 

3 

.98 

.12 

.07 

I^EPORT 

3.18 

.71 

.07 

.15 

.05 

.22 

.51 

.26 

.90 

.16 

.04 

CESHORE 

6.77 

1.10 

,55 

.93 

.33 

T 

.20 

.52 

.02 

.33 

.01 

!.00 

.36 

.36 

.03 

iESIOE  2  ENE 

2.93 

1 

.24 

1.39 

.15 

.15 

^E  SPAULDING 

8.48 

5.28 

.40 

.05 

.22 

.13 

,17 

.05 

2.02 

.01 

.14 

.01 

T 

1  .69 

.17 

.86 

.55 

.11 

SCAS  ER 

•  52 

.23 

.28 

.01 

/A  BEDS  NM 

1.14 

.09 

.20 

T 

.01 

.20 

.01 

.06 

.22 

T 

T 

•  14 

T 

.19 

3EC 

2.68 

.03 

.14 

1 

.30 

.41 

.37 

.12 

.31 

..HUZA  PT   STA  FC   352  B 

5.94 

.47 

2.11 

2 

.89 

.19 

.07 

.21 

':SVILLE  KEEGAN  RANCH 

2.22 

.04 

* 

• 

1  .38 

• 

1.28 

.10 

GRAND 

2  !63 

.30 

.82 

.49 

1.00 

■  02 

HMAN  RA'NCH 

3.62 

2.15 

.02 

.02 

.56 

.63 

.02 

^ON  COVE 

2.15 

.40 

.26 

1 

.17 

.13 

.01 

•  11 

.07 

JDSAY 

2.24 

.31 

.03 

.49 

.62 

.17 

T 

.26 

•  33 

.01 

fTLE  VALLEY 

.39 

•  63 

•  19 

•  10 

.06 

.06 

.40 

.17 

•  20 

/ERMORE   2  SSW 

4*5C 

2.93 

T 

T 

.37 

1.06 

.12 

.02 

VNO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

1  ,39 

T 

.72 

■  54 

.01 

.03 

•  09 

IKWOOD  2  N 

4.29 

1.87 

1 

.50 

.20 

.50 

.12 

-KWOOD  MESA 

1.91 

.03 

.02 

■  97 

.70 

•  04 

.15 

ipof 

3.52 

1.52 

•  04 

.35 

.39 

.02 

.46 

.56 

.16 

*42 

2.46 

.78 

.30 

•  25 

.17 

■JE  TREE  CANYON 

2.03 

.60 

.48 

.85 

.10 

!JG  BEACH 

5.69 

.13 

1.64 

3 

.60 

.21 

.01 

•  10 

iG  BEACH  WB  AP 

.10 

T 

1.67 

2 

.37 

.03 

.03 

.29 

IG  VALLEY    INSP  STA 

1,85 

1.15 

.14 

44 

.03 

.07 

.02 

T 

.  ALAMOS 

4,75 

2 

.65 

•  86 

.20 

.05 

;.  ANGELES  WB  AP  R 

4.48 

.17 

T 

1.66 

2 

.50 

.05 

.05 

.05 

;i  ANGELES  WB  CITY  fl 

2.88 

.10 

1.91 

.67 

T 

.02 

.18 

>  BANOS 

3.48 

.66 

.13 

.01 

T 

1 

.28 

•  31 

.70 

•  39 

•  BANOS  ARBURUA  RCH 

2.16 

.23 

.49 

.22 

.50 

.62 

.10 

•  GATOS 

'}  GATOS  4  SW 

10.85 

4.16 

1*00 

.24 

,22 

2 

.31 

1.92 

1.00 

.  PRIETOS  RS 

5.64 

2,29 

3 

.07 

.17 

.11 

'ALTON 

2.64 

1.90 

•  35 

.15 

•  27 

•  14 

.03 

B««  r^fannca  notaa  followltic  atatloa  todax. 
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otdtion 

Total 

Day  of  Month 

— 

1  1 

2  1 
 ^ 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

 L 

9 

10  1 

 L 

11 

 L 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  I 

26  1  27 

 1  1  r 

28     29  30 

51 

1 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

.54 





.53 

.01 

LYTLE  CREEK  PH 

7.93 

2.35 

.01 

.16 

4.96 

,31 

.14 

LYTLE  CREEK  RS 

S.82 

.03 

5.60 

.16 

.03 

.11 

.05 

.02 

.06 

MADELINE  MNTNC  STA 

.67 

•  06 

T 

.14 

T 

MAOERA 

2.34 

•  47 

.02 

.93 

,01 

.35 

.56 

MAO  RIVER  RS 

9.84 

4,63 

• 

1  .64 

.65 

.04 

.08 

.44 

* 

.15 

.17 

1.04 

.02 

• 

.65 

,13 

MANDEVILLE  ISLAND 

Z  .17 

•  60 

.05 

.06 

.47 

■  49 

.50 

.03 

• 

MANZANI TA  LAKE  // 

5.16 

1.63 

.66 

.95 

.02 

.39 

.02 

.12 

.03 

.06 

.22 

,34 

•  02 

.28 

T 

MARCH  FIELD 

2.15 

,06 

.21 

T 

MARE  ISLAND 

2.27 

.23 

.08 

1.00 

.10 

.82 

.04 

MARICOPA 

.70 

.08 

.08 

.06 

.46 

MARIPOSA 

9.05 

4.62 

.03 

2.46 

.99 

.95 

.10 

MART  I NE2    3  SSE 

4.51 

2.39 

.06 

.74 

.13 

1,09 

MARTINEZ   FIRE  STA 

4.39 

,28 

•  91 

.05 

MARYSV 1 LLE 

2.13 

,20 

.05 

.08 

T 

Io7 

T 

.85 

T 

.68 

T  T 

T 

MATHER 

5.49 

3.25 

.10 

,16 

.46 

.12 

1.40 

MC  CLOUD 

1.76 

.52 

1.53 

.15 

.63 

.08 

.04 

.32 

.12 

T 

.09 

1.47 

T 

.01 

.27 

.04 

.07 

T 

MEADOW  LAKE 

7.47 

3.47 

.49 

2. 46 

•  59 

.44  T 

MECCA  3  SE 

•  44 

•  04 

menoota  dam 

2.50 

.28 

.03 

•  98 

•  29 

•  43 

.49 

MERCEY  hot  springs 

1.85 

.05 

,82 

•  50 

.29 

.19 

MEYERS  it  SW 

5.21 

.05 

.35 

T 

T 

.21 

,07 

.55 

T 

T 

T 

MEYERS    INSPECTi ON  STA 

8.16 

6.47 

.53 

.42 

.03 

.63 

•  06 

•  04 

M 1 DDLETOWN 

9.54 

03 

02 

.36 

1.63 

2.11 

.04 

MILL  CREEK  2 

4,39 

.34 

3.66 

Il8 

.21 

MINERAL 

5.62 

2.62 

.  1 1 

.86 

•  01 

.51 

•  04 

.17 

.13 

.10 

.04 

.23 

T 

.24  T 

M I  RAND A   SPENGLER  RCH 

1  .55 

•  57 

.12 

.55 

.01 

.40 

.44 

.11 

.19 

.82 

.04 

.90 

.05 

MITCHELL  CAVERNS 

3.36 

T 

1  .31 

2.05 

T 

MODESTO 

2.66 

.01 

1,08 

T 

•  97 

,51 

MOJAVE 

.63 

.03 

.01 

.70 

•  06 

.03 

MONO  LAKE 

2.97 

2.92 

T 

■  05 

MONT ICELLO  0AM 

2.46 

.01 

T 

T 

.01 

,09 

1.22 

•  26 

.62 

T 

.03 

T 

.01 

MOORPaRK   1  SSE 

3.73 

.90 

.09 

.13 

1.93 

.44 

•  04 

.20 

MORGAN  HILL  2  E 

5.16 

•  77 

.08 

■  96 

.07 

,04 

MORONGO  VALLEY 

•  95 

.71 

.24 

MORRO  eAY  FIRE  DEPT 

4.05 

.55 

T 

1.63 

1  .05 

.07 

,75 

MORRO  BAY   3  N 

.73 

1  .66 

.69 

.01 

.41 

•  60 

MOUNTAIN  PASS 

2.51 

1.76 

•  75 

T 

MT  8AL0Y  FC  85G 

9,13 

.91 

.02 

7.01 

•  91 

T 

.26 

MT  BALOY  NOTCH 

7.00 

T 

7.00 

MOUNT  OANAHER 

7.91 

5.63 

.26 

.12 

.14 

.18 

1  ■O? 

.49 

.02 

MOUNT  OIABLO  NORTH  GATE 

4.73 

■  01 

.01 

.03 

•  61 

.31 

•  02 

1,03 

.14 

T 

MOUNT  HAMILTON 

2.79 

1.06 

T 

.30 

.06 

.05 

.62 

,53 

.07 

.10 

MOUNT  HEBRON  RS 

2,02 

33 

29 

21 

•  09 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

3,74 

.49 

.58 

.29 

.60 

T 

.21 

.29 

T 

T 

,e( 

.02 

.28 

T 

T 

.01 

.04 

T 

.07 

MT  WILSON  FC   338B  // 

7,55 

.29 

1.39 

5.20 

.07 

.60 

MUIR  WOODS 

1.85 

.05 

.07 

.16 

•  25 

1.15 

.02 

1.10 

.23 

NACIMIENTO  0AM 

4.81 

1.57 

•  05 

.05 

2.30 

.06 

-.73 

.05 

NAPA 

5.02 

06 

10 

NAPA  STATE  H05P 1 T AL 

3,79 

.86 

T 

.12 

.74 

.95 

•  26 

.75 

.09 

NEEDLES  FAA  AP 

,65 

,05 

.55 

.05 

neenach 

.07 

.60 

.58 

.60 

.03 

.04 

NEVADA  CITY 

6,61 

4.62 

•  14 

•  05 

.06 

.07 

.19 

.02 

.02 

1.46 

.11 

•  07 

NEWARK 

2,88 

NEWBURY  PARK  4  SW 

4,00 

.55 

T 

1.80 

1.37 

ll2 

.10 

.06 

NEWHALL  50LEDAD  FC   32  C 

3.09 

.08 

1.12 

1.70 

.06 

.07 

.06 

NEWMAN  2  NW 

•  52 

.65 

1.16 

.50 

.80 

NEWPORT  8EACH  HARBOR 

3^92 

.17 

.67 

2.27 

.68 

.13 

NiCOLAUS  "2 

2,23 

02 

01 

04 

60 

01 

NILANO 

,27 

,27 

NIPQMO  2  NW 

4,88 

•  85 

.40 

.03 

.04 

2.71 

.27 

.50 

.06 

NORTH  FORK  RS 

4.86 

.46 

2.11 

.02 

.62 

.28 

.02 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

2.62 

•  80 

.12 

T 

.63 

.91 

•  16 

OAK  KNOLL  RS 

4.26 

93 

10 

.41 

07 

02 

OAKLAND  WB  AP  R 

2.64 

•  26 

T 

.02 

1.23 

.12 

.96 

.02 

.03 

OCCIDENTAL 

6.12 

2.22 

.11 

.04 

.16 

.43 

.42 

•  47 

.24 

.05 

I  .62 

.16 

OCEAN  S 1 DE 

•  04 

.01 

K57 

.78 

.06  .05 

.22 

.07 

.15 

5.36 

•  46 

.03 

2.65 

T 

.07 

.11 

OL I NOA 

5.36 

•  54 

.08 

3.21 

.93 

,05 

.47  .10 

ONO 

5.68 

2.13 

.27 

,69 

.02 

.06 

.08 

1.17 

.13 

,03 

1.20 

.08 

.22 

6.69 

2.22 

.03 

.50 

ORANGE  COVE 

3.23 

.78 

•  05 

1  .46 

.24 

•  01 

,28 

.40  .01 

ORICK  IO^Se'^ 

8.43 

•  1  6 

1  43 

99 

,04 

.31 

.23 

.02 

•  02 

1.26 

.59 

.03 

1.97 

.03 

.15 

-04 

7.40 

2.65 

.37 

1.75 

1^33 

.60 

.06 

•  64 

ORLAND 

3.70 

.47 

.07 

.02 

•  02 

.25 

T 

1.46 

.03 

.  98 

T 

.37 

.01 

1>60 

•  41 

1.15 

.64 

•  17 

.14 

.65 

,60 

.06 

.71 

.12 
.06 

.41 

.05 

.17 

3.01 

.34 

.06 

.11 

.02 

•  06 

T 

.67 

1,26 

.39 

T 

npouii  IP 

3,43 

.70 

,07 

.14 

02 

.03 

.71 

.14 

OXNARO 

4,10 

.91 

.05 

T 

.16 

2,30 

.48 

.10 

,10 

OZENA 

3.03 

.13 

1.56 

.80 

.22 

•  25 

.05 

7.95 

.70 

.21 

.03 

.02 

1.16 

•  55 

.01 

4,10 

.46 

1.57 

1.49 

.05 

T 

.53 

PAiCINES  OHRWALL  RCH 

4.22 

03 

05 

PALMDALE 

.90 

.03 

.18 

.66 

■  01 

PALMOALE  FAA  AP 

.54 

T 

.48 

•  02 

T 

.01 

.03 

PALM  SPRINGS 

.01 

1*15 

,01 

PAi'oma''^^  CITY  HALL 

3.66 

1.74 

.02 

,02 

•  03 

1,17 

.51 

.17 

2,53 

54 

3,92 

.01 

1,79 

2.01 

Io7 

r04 

PALOS  VERDES  EST   FC  430 

7,12 

.67 

,10 

4.12 

2.08 

.01 

.14 

PANOCHE 

.05 

,73 

•  46 

.31 

.25 

PARAd"!  SE^"^^'^ 

2184 

.28 

•  13 

.02 

.02 

.02 

T 

T 

1  .56 

.13 

T 

.36 

.32  T 

T 

5,04 

03 

.24 

PARKER  RESERVOIR 

.63 

.40 

•  21 

•  02 

PAHKF lELD 

5.91 

1.75 

.14 

.11 

2.35 

.33 

.89 

.34 

•  28 

1.15 

2.65 

•  05 

•  01 

.70 

PASKENTA  RS 

4,48 

1  .08 

.09 

•  23 

,18 

1.69 

.14 

.78 

.22 

,07 

PASO  ROBLES 

3.79 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

3,20 

.32 

ilei 

.43 

.52 

.11 

,01 

I 

PATT IWAY 

2.29 

.02 

.09 

1.00 

•  17 

•  13 

.32 

.56  T 

T 

PAYNES  CREEK 

2.23 

.39 

T 

.29 

T 

.13 

T 

.09 

.27 

.02 

T 

•  03 

.61 

.09 

.26 

.05 

2.41 

.10 

.01 

1,70 

.54 

.01 

.01 

.04 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

3.04 

.46 

.01 

.01 

T 

.01 

.27 

.68 

.26 

.54 

.59 

.21 

T 

P  1  EORA 

3.99 

1,75 

.25 

,44 

.22 

PIEDRA  8LANCA  GUARD  STA 

4,30 

.04 

3.72 

.43 

.03 

•  08 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

2,60 

.12 

.66 

1.46 

•  10 

.02 

,02 

PINNACLES  NM 

2.33 

.18 

.92 

.33 

.34 

.21 

.33 

.02 

PIRU   2  ESE 

3.62 

1,07 

.03 

.10 

2.26 

.06 

.01 

.09 

tMSMO  BEACH 

4.15 

.47 

.11 

.96 

1.59 

.04 

.96 

PIT  RIVER  PH  5 

8.96 

3.79 

1.16 

1.35 

.28 

.09 

.36 

.10 

.45 

.91 

.04 

.09 

.25 

.07 

•  02 

T 

PITTS  RANCH 

5.97 

3.50 

.11 

.09 

T 

.36 

.15 

.62 

T 

T 

1.10 

PLACERVILLE 

6.06 

4.43 

.05 

.01 

.18 

.90 

.47 

.02 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


ILACERVILLE  IFG 
jLATlNA 

Ilymouth 
idint  arena 

oint  arguello  ws  r 

DINT  ARGUELLO  LIGHT  STa 

PIEORAS  SLANCAS 
3M0NA 

JRT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
DRTERVILLE 

3RT0LA 
DSEY   3  E 

:tt£R  valley  ph 

3WAY  VALLEV 
JIEST  VALLEV 

JINCY  RS 

\MONA  SPAULDING 

VNCHITA 

\NDS8URG 

VYMONO  '5  N 

-IP  BLUFF  WP  AP  R 
:DDING  FtRE  STA  2 

:dlands 
:owood  city 

IPRESA 

:CMAROSON  GRVE  ST  PK 
CHMONO 
[0  VISTA 

VERSIOE  FIRE  STA  3 
:VERS1DE  CITRUS  E  S  R 

)CKLIN 

)UND  MOUNTAIN  1  NNE 
iCRAMENTO  WB  AP  R 
iCRAMENTO  WB  CITY  R 
iGEHEN  CREE*; 

lINT  HELENA 

>INT  MARYS  COLLEGE 

iiLINAS  2  E 

iLINAS  FAA  AP 

iLINAS  0AM 

iLSIPUEOES  GAGING  STA 
>LT  SPRINGS  PH 
>LYER  RS 

ANDREAS  2  S 
iN  ANTONIO  CN  MOUTH 

ANTONIO  MISSION 
>N  ARDO 

,N  BERNARDINO  CO  HOSP 

CLEMENTE  DAM 
>NOBERG  PTL  STA  FC130B 


//R 


,NDBERG  WB 

DIEGO  WB  AP  R 
.N  DIMAS  FIPE  WDN  FC  95 
N  EMIGDIO  RANCH 
N  FERNANDO 

F  RICHMOND  SUNSET  R 
FRANCISCO  WB  AP  R 
N  FRANCISCO  FOB  B 
N  GABRIEL  CANYON  PH 
GABRIEL  DAM  FCA25BE 

N  GABRIEL  FIRE  DEPT 
N  GREGORIO  3  SE 

JACINTO 
N  JOSE  R 

LUIS  DAM 

N  LUIS  OBISPO  POLY 
N  MATEO 
N  PEDRO 

RAFAEL 
NTA  ANA  FIRE  STA 

NTA  ANA  RIVER  PH  1 
NTA  ANITA  FERN  FC  A32 

BARBARA 
NTA  BARBARA  FAA  AP 
NTA  BARBARA  TV  PEAK 

NTA  CATALINA  WBAP 
NTA  CLARA  UNIVERSITY 
NTA  CRU2 

NTA  MARGARITA  2  SW 
NTA  MARGARITA  BOOSTER 

NTA  MARIA  WB  AP  R 

NTA  MONICA 

NTA  MONICA  PIER 

NTA  PAULA 

NTA  ROSA 

NTIAGO  DAM 

UGUS  POWER  PLANT  1 

WYERS  BAR  RS 

OTIA 

AR5VILLE  LAKE 

CRET  VALLEY 
'ASTA  DAM 
ELL  ABS  PLANT 
ELTER  COVE 
INGLE  SPRINGS 

INGLETOWN  2  E 

ERRAVILLE  RS 

GNAL  HILL  FC  A15 

AGGS  SPG5  LAS  LOMAS 

OUGHHOUSE  6  SE 

Otf  CREEK.  UPPER 

■OA  SPRINGS  1   E  //R 

■LEOAD 

MESBAR  1  W 

MIS  3  NE 

MIS  3  NW 
NOMA 

'NORA 

ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
'UTH  FORK  CABIN 

ADRA  PAC  FC  356  C 
RECKELS  HWY  BRIDGE 
RINGVILLE  7  ENE 


11.26 

1.31 
2.'»1 


7.60!  5. 
6.90;  1. 
5,60; 


3.30 
<».69 
3,B7 


4.85 
9.71  ■ 
4.83 


7.75  ■ 

9.93 

5.17 

4.43 
2.84 
10.16 


13 


14  15 


1.05 
1.00 
.40 


.05 
.66 
1.09 
1.00 


16     17  18 


.10     .18  T 


19     20  21 


.01      .08  T 


•41      .23  .29 


.01  .51 
1.43 


.13  .01 
.03 

.27     ,50  .26 


22     23     24     25     26     27    28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITA  TION 

FEBRUARY  196; 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

7  1 

8  I 

9 

10  1 

u  1 

12 

13  1 

14  15 

16 

17  1 

18 

19  I  20  I  21 

22  1  23  1  24 

25     26  27 

28     29  30 

31 

SQUIRREL    INN  1 

4.14 

.20 

1  .06 

2,68 

T 

3.84 

T 

SQUIRREL    INN  2 

5.21 

,25 

.90 

.10 

.12 

STANOISH  1  E 

1.11 

.76 

.05 

.01 

.06 

.05 

,06 
.72 

.23 

.06 

.02 

STANOISH  +  HICKEY  ST  PK 

9.09 

,27 

.02 

41 

42 

.02 

.31 

T  .17 

.02 

STAN ! SLAUS  PH 

3I16 

.01 

.01 

I33 

,51 

.02 

• 

1.81 

.01 

STOCKTON  FAA  AP 

2,50 

.29 

T 

.92 

.06 

.94 

.23 

.29 

.41 

5,84 

3.20 

.01 

.04 

.06 

,87 

.66 

1  .00 

3.42 

1.02 

.20 

.55 

10 

.46 

,45 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

13.08 

8,21 

.75 

.01 

.03 

I44 

1,19 

.18 

•  06 

STONYFORO  RS 

4,70 

1.41 

,17 

.15 

1.48 

.01 

T 

,91 

•  10 

,03 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

3.37 

.20 

.03 

,06 

.14 

1  .00 

.80 

.65 

.18 

.85 

.13 

,13 

STRAWBERRY  VALLEY 

7,03 

3,82 

.29 

.28 

.12 

•  06 

.07 

.07 

•  36 

1.02 

.16 

SUEY  RANCH 

4.05 

.75 

.93 

1.54 

,50 

.26 

5.07 

2  12 

2.12 

•  09 

,03 

.55 

SUSANA  KNOLLS 

4.11 

,59 

T 

.08 

•  07 

2.86 

.30 

.04 

.15 

SUSANVILLE 

1.31 

.57 

.27 

.04 

.16 

.05 

•  19 

.03 

SUTTER  HILL  RS 

6.37 

4,05 

.02 

.62 

,57 

T AHOE  CITY 

7,62 

5.80 

.62 

.02 

.31 

.01 

.06 

T 

.54 

,C6 

T 

T  EHACHAP I 

1.29 

.40 

.37 

.10 

•  20 

TEJON  RANCHO 

2,41 

.41 

.06 

•  24 

.33 

T 

.36 

1.01 

T 

TERMO 

.8S 

.60 

.02 

.01 

.01 

.10 

.09  ,01 

03  01 

THERMAL  FAA  AP 

,55 

.15 

,40 

.05 

•  10 

Thousand  oaks 

4.19 

.42 

1.66 

1 .82 

.14 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

3,44 

02 

.10 

.09 

•  15 

TIGER  CREEK  PH 

7.82 

5.69 

!o2 

.16 

,16 

.46 

.07 

1.17 

•  05 

topanga  Patrol  sta  fc  6 

6.43 

.45 

3.20 

2.56 

.02 

.06 

,  12 

TORRANCE 

6.04 

.35 

1  .00 

3.60 

.95 

■  02 

,12 

TRACY  CARBON A 

1*S2 

,27 

.02 

,02 

.09 

.29 

.24 

.21 

.60 

.08 

TRACY  PUMPING  PLANT 

2.45 

.  56 

TRAVIS  AFB 

2.83 

*33 

T 

T 

,10 

,54 

.03 

1.72 

.07 

.04 

TRINITY  DAM  ViSTA  POINT 

7.84 

1.76 

* 

• 

1.59 

.25 

,08 

T 

.23 

* 

• 

1.17 

1,30 

.96 

.03  T 

* 

* 

.41 

.01      .05  T 

T         T  T 

,76 

.76 

6.93 

5,21 

.57 

.02 

.23 

T 

.17 

.06 

.53 

■  14 

TULEFIELD 

1.33 

.56 

T         .13  T 

tulelake  ^z" 

1  .29 

.35 

.05 

.07 

.05 

.01 

.05 

I02 

.16 

,08 

.01 

.01  ,30 

T 

TURLOCK 

3.69 

1.24 

*04 

T 

T 

.02 

1,31 

.04 

•  93 

,11 

TURNTABLE  CREEK 

3.75 

.40 

1.45 

.03 

.21 

.01 

.13 

.14 

T 

,20 

T 

T 

1.20 

•  01 

T 

.35 

T          ,07  T 

T 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

2.47 

.18 

•  03 

1.75 

,41 

•  02 

,08 

twEntynine  palms 

.10 

T 

Twin  lakes 

6.86 

5.37 

.16 

.01 

•  02 

,35 

T 

.05 

,01 

T 

•  82 

.04 

T 

T 

T 

.03 

TWITCHELL  DAM 

3.94 

,63 

T 

.77 

1.62 

,09 

•  48 

.35 

,80 

.09 

.06 

.07 

.07 

,54 

.22 

,01 

.60 

•  03 

T 

.16 

,09 

.04 

UKIAH  4  MSW 

6.66 

3.52 

.27 

.18 

•  13 

.09 

.37 

,20 

.72 

.04 

.08 

.74 

•  03 

.22 

,07 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

4.77' 

.97 

.50 

3.30 

.67 

T 

1.14 

1.29 

.03 

.04 

.13 

UPLAND  3  N 

5.20 

,26 

.03 

.99 

3.51 

.05 

■  .05 

.31 

UPPER  LAKE   7  W 

1.01 

.13 

.06 

.05 

.41 

.91 

.07 

.03 

.67 

.09 

.15 

.01 

.07 

UPPER  LAKE  RS 

2.65 

•  47 

.13 

,06 

.27 

,60 

.7* 

.20 

T 

.12.  .04 

UPP^R  MATTOLE 

10.39 

42 

1.13 

1  38 

'10 

.20 

.10 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

4,47 

1.68 

,03 

T 

lo7 

1.34 

.14 

l!l7 

.02 

VACAVILLE 

2,51 

.58 

.16 

.40 

,14 

,42 

.79 

.02 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

3,73 

,15 

1.81 

1.57 

.20 

VALYERMO  RS 

1.69 

,02 

1.61 

.01 

.05 

VAN  NUYS  fc  156 

4.38 

.65 

08 

22 

T 

VENTURA 

4,70 

.67 

.05 

.21 

2I95 

I25 

.03 

•  34 

VKTORVILLE  PUMP  PLANT 

.51 

.51 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

1.50 

,10 

1.25 

.01 

.14 

V 1 nton 

1.66 

.93 

.01 

.06 

T 

•  42 

.03 

•  16 

.03 

.02 

T 

2.13 

.70 

06 

V I  ST A  2  NNE 

2,87 

.07 

.22 

1.52 

.90 

.16 

VOLLMERS 

9,40 

2.33 

.53 

1.74 

.14 

.75 

.11 

.16 

,44 

,26 

,26 

.11 

T 

2^11 

.05 

,37 

.04  T 

T 

VOLTA  PH 

2,31|  ,48 

.06 

,30 

,07 

.01 

.16 

.24 

.01 

.35 

•  15 

.02 

.21 

.23 

WALLACE    1  SE 

5.03 

2.76 

.47 

U39 

.41 

WALMAR  SCHOOL 

3.34 

1  .35 

43 

41 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

5.30 

3.27 

T 

T 

,70 

.17 

1.13 

.03 

WALNUT  CREEK  k  E 

4.61 

2,99 

.02 

.59 

.03 

.93 

•  05 

WALNUT   PATROL   STA  FC102C 

5,40 

.20 

.96 

3*82 

,10 

•  32 

WARNER   SPRI NGS 

3.56 

.26 

,11 

2.78 

.34 

.07 

WASCO 

1.94 

18 

•  47 

.21 

.30 

.78 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

4.76 

1.68 

I02 

T 

.02 

.01 

1.12 

.30 

1,56 

,05 

WEAVERVILLE  RS 

6.61 

1.75 

.69 

.53 

.02 

,24 

•  20 

.  30 

.02 

.63 

.02 

.14 

1.24 

•  10 

,09 

•  39 

.12 

.06  .03 

.03 

WEED   1  S 

5.15 

2.20 

.50 

.70 

.07 

.72 

.17 

.03 

.22 

.03 

.03 

• 

* 

.42 

* 

•  Of 

WENOEL   10  SE 

.90 

.28 

.30 

,16 

.16 

WESTHAVEN 

2,56 

.54 

T 

1.29 

•  54 

.19 

WEST  POINT   3  5W 

5,73 

3.51 

.09 

.05 

.37 

.44 

.10 

.22 

.95 

WHJSKEYTOWN  RES 

8,66 

2.83 

* 

• 

1  .43 

.13 

,21 

* 

* 

1,10 

.02 

2,29 

.57 

.08 

WHITE  MOUNTAIN  1 

2.44 

2.08 

.09 

.27 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

1.94 

1.20 

,16 

.46 

.07 

•  03 

T 

T 

T  T 

WHITE  ROCK 

3,20 

1.99 

•  01 

T 

.35 

.79 

•  06 

WHITTIER  FC   106  D 

4,56 

.27 

.03 

1.07 

2.85 

.03 

.31 

1  .16 

WI  LLIAMS 

2.71 

.40 

,10 

,19 

.75 

1.11 

,16 

WILLITS   1  NE 

4.70 

1.68 

.17 

.12 

,15 

.02 

.21 

.40 

•  65 

,23 

.02 

.6C 

.16 

.10 

.03 

W I LLOWS 

3.32 

.40 

.05 

.09 

1.11 

1.27 

.36 

.02 

WI NTERS 

3.69 

1.51 

.07 

.94 

.14 

1.01 

1 

.02 

WOFFORD  HEIGHTS 

1,99 

1.09 

.20 

.33 

.03 

.25 

.09 

WOODFOROS 

2.68 

2.34 

T 

.15 

.27 

.12 

WOODLAND  1  WNW 

2.69 

.81 

,01 

.07 

.03 

,83 

.04 

.68 

.02 

T 

WRIGHTS 

8.94 

3.70 

,32 

1.12 

1.56 

,06 

2.0« 

.03 

,08 

V0R9A  LINOA 

3,71 

.25 

.03 

.49 

2.46 

.02 

•  04 

.42 

yosemite  np 

6.50 

4.60 

•  30 

T 

.36 

T 

,0i 

•  61 

.37 

YREKA 

4.35 

1.67 

.43 

,90 

.03 

,32 

•  10 

.01 

T 

.20 

.09 

.3 

.07     T  .0 

) 

•  05  1 
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Unofficial  Weather  Stations  not  published  in  CI imat ologlcal  Data,   or  Hourly  Precipitation  Data,  California 


Dam 


Alameda  County 

ameda  Naval  Air  Stat 
tamont 

■royo  del  Valle  Ssnit 
irkeley.  Sanchez 
laveras 

stro  Valley,  Baywood 
yetano  Creek 
■ntervil  le 
abot  Filters 
abot   Reservoir  on 
■  ast  Mfg.  &  Supply 
ticannon  Winery 
pe  Ranch 
na  Ranch 

coto  Fire  Station 

bl  in 

nsberger  Ranch 

yw;^rd  ,    Co.   Corp.  Yard 

yward  High  School 

mber  Farms 

n  Ridge 

ssion  Creek 

sslon  Hereford  Ranch 


Co 


Road  Dept . 
39th  Ave. 
Rlshell  Dr. 
n  Pumps 
n  Town 


Amador  County 

Agosi Ini  Winery 
I  y  town ,   Va Ira  Ranch 
[jckson  1  NW 
ton  School 
r  Pines 

Butte  County 


tigor  Fire  Station 

ICO  Airport 

rbestown 

he  Wilenor 

Ison,   Western  Canal 

radlse 

elan ,  Parrot t  Irr igatio: 
sdleaf  Oroleve 

Calaveras  County 

taville  CD  F. 

pperopol is 

Jble  Springs  Ranch 

Jan  Dam 

;an  Dam 

iiny  Lind  3  SW 

pphys  2  N 

rphys  3  NW 

Llroad  Flat 

Andreas 

Andreas  R.  S. 
laad' s 
iep  Ranch 
Lley  Springs 
Iley  Springs  6  SW 

Colusa  County 

buckle  5  SSW 
|(well 

myford  2  SW 

Contra  Costa  County 

o  Creek 
sntwood 

Eayette  Reservoir 
Inda  Filters 
inda ,  Jones 

lole  Creek  at  Gaging  Stn. 

Pablo  Resv .   on  Dam 
Inut  Creek  Pumping  Plant 
Idemann  Ranch 

Del  Norte  Coun t y 

scent  City,  Griffin 
scent  City,  Selig 
scent  City  11  E 
1th  River  2  WNW 

El  Dorado  County 

Tahoe  1  SSE 
idgett  Forest 
lino,  Driver 
Loma 

>nond  Springs 
L.  Bliss  State  Park 
Dorado  FCS 
Kenwood  1  SE 


Fresno  County 

iideny 
lislngame 

Rest  F.F.S. 

I  Plat  Dam 

!  Flat  Dam 
lehurst 
dly  IIVFD 
rerdale 

Glenn  County 

>od  Ranch 
ito  #2 

Colusa  Headgate 
Land,  French  Ranch 
ramento  Refuge 


37  . 1  ■ 
53.2' 
29.2- 


43.9' 
43. 8< 
41.4' 
40.0' 
40.9' 
40.2' 
35.8' 


46.2' 
38.8' 
40.7' 
43. 1 ' 
33  .7  ' 


39.0- 
40.0- 
35.5- 
45  , 9' 


38°  31.8' 
38°  17' 
38°  21.6- 
38°   21, 8- 
38°  33.8' 


39°  23. 4- 

39°  47.9' 

39°  31.7- 

39°  36.0' 

39°  33' 

39°  45.5- 

39°  42.3- 

39"  32,0' 


38°  05.0 
37°  58.8 
38°  12.8 
38'  09.3 
38"  09.3 
38"  04.5 
38°  09.8 
38°  10.3 
38*'  18.3 
38°  11.7 
38°  11.5 


41°  49.3' 

41°  47.4' 

41"  45.1' 

41°  56.5' 


39°  47.3- 
39°  35.3- 
39°  47.3- 
39°  37.0' 
39°  29.8- 


121" 

121'^ 


121"  46.7' 
122° 

122°  50' 
122°  07.3' 
121°  44.5' 
44.3' 
50.9' 
121°  55.0' 
122'^   01. 2' 


121°  56.3' 

122°  03.7' 

122°  05.7' 

122°  04,9' 

122^  01.4' 

121°  57 , 1 ■ 


121'  57.7- 
121°  59.0- 


121°  53.8' 


120°  46.4' 

120°  51- 

120°  47.5' 

120°  55.2' 

120°  44.2' 


121° 
121° 
121° 
121° 


120°  33.5 

120°  38.3 

120°  46,5 

120°  48.8 

120°  48.8 

120°  54.7 

120°  28.3 

120°  29.8 

120°  32.6 

120°  41.0 

120°  40.2 

120°  27' 

120°  27.5 

120°  50' 

120°  54.1 


120°  06' 
122°  11.2' 
122°  35.9' 


122° 
122° 
122° 
122° 
122 


124' 
124' 
123' 
124' 


09.1 ' 
04.6' 
59.1 ' 
10.7' 


58.1  ■ 


119° 
120° 

120°  39' 

120°  53.5' 

120°  48.8' 

120°  06.1' 

120°  49' 

120°  54.2' 

120°  00.9' 


119°  32' 

119°  27' 

119°  22' 

119°  20' 

119°  20' 

119°  01' 

119°  27' 

119°  52' 


122°  30.0' 

122°  27.1' 

122°  03.0' 

122°  19.7' 

122°  11.1' 


756 
640 
330 
900 
125 
675 
25 
140 
245 
540 
585 
365 
370 


1400 
270 
100 
60 
25n 

1000 
320 
175 
220 
475 
685 


1820 
750 

1530 
350 

2000 


7  50 

220 
2900 
2000 

120 
1800 

120 
3340 


1545 
980 
900 
750 
750 
235 
1950 
1760 
2560 
1120 
1090 
2900 
237  0 
67  3 
355 


4  60 
370 
730 
215 
330 


100 
360 
195 


6265 
4414 
3100 
785 
1780 
6775 
1580 
1600 
6340 


545 
1050 
4100 
600 
600 
4050 
345 
220 


595 
610 
160 
312 


Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

GO'>d 
Good 
Poor 
Good 
Good 

Good 
Good 
Fair 


Fair 
Good 
Good 


Fair 
Good 
Good 


Good 
Good 
Fair 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


Good 

Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


0.91 
0.70 
0.80 
1 .65 


.63 
1  .63 
1  .  55 
3  .02 
1 ,25 
1 ,43 
2.40 
2,62 
.50 
.70 


1  .40 
1  .64 
1  .97 


1  .24 
1  ,70 
1  ,89 
1  ,95 
1  ,  15 
1  .68 
1  ,27 
1  .  53 


2,80 
4.12 
2.34 
1  .27 
1  .45 
1.  14 
1  .49 
2.20 
2.60 


1  .22 
0.76 
0.83 
1  .90 
1  .35 
1  .78 
3.40 


1  .81 

2  .08 
1  .24 
1  .40 
1.91 

.98 
2.20 
1  .39 
1  .32 
1  -09 
1  .46 
1  .74 
4  .79 
1  .27 
1  .32 
1  .  10 
1  .89 

.59 


1  .40 

2  30 
1  ,31 


6.00 
2,00 
1  .06 


1.06  1.92 


.  53 
3.61 
3.50 
4  ,90 
1.82 
1 ,99 
3.40 
4.75 

.65 


0.09 
1  .95 
2.28 
1  .39 
1  .76 
-27 
.01 
1  .35 
1  .42 
1 .38 


4.52 
3,42 
1  .27 
1  .53 
3.25 
1  .78 
4,  10 


2  ,  30 
2.43 
2  .30 


1  .75 
5.70 
5,30 


3  00 
3.95 
2.47 


6.03 
2.29 
2.26 
2-80 


1  .26 
1  .50 
1  .22 
1  .  10 
1  .25 


2.88 
6.31 
6.92 
2.93 
4  ,80 
8  .76 
4.75 


1.65 
3.05 
2.01 


2,04 
3.41 

3  ,91 

4  .95 
3.41 
3  .90 
5.11 
2.75 
3  ,91 
3  .  76 
3.72 
4.13 
6.36 
7  .08 
3  .  19 

7  .26 


'►30th,  lP;31st  ,  9A  ;    1st  .  Noon 


6.88 
6.09 
3  .  61 
3.78 
3.50 
2,91 
11  .06 
10.55 
10.92 
6  ,48 
6.78 
13.30 
9.45 
3.61 
3.90 


6  .66 
4  .05 
9.  20 
8.23 
9.69 
5.92 
6,61 
6,78 
7.63 


9.44 
16.92 
12.41 

5.97 
8.48 

15.29 
8.68 
7  .80 

14.88 


3.97 
5.79 
14  .63 


SE  corner  of  Alameda  Co. 


Feb-  3d 
Jan.  28th 


Measured 


Feb.    1st  obs , 


a**  T«f*r*[ica  not**  iUlovlac  Stftttoa  Indai. 
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Lat  itude 


Humboldt  County 

Areata  Airport 

Blue  Lake 

Cape  Ranch 

Drannell ,  Demo 

Fieldbrook  40  Ranch 

High  Rock 

Honeydew,  Hunter 

Honor  Camp  #  42 

Or ick ,   Area  ta  Redwood 

Patrick's  Pt .   State  Park 

Petrolia 

Petrol  la ,  George 
Phillipsvllle  1  SE 
Whitethorn 

Kern  County 

Isabella  Dam 
Isabella  Dam 
Keene 
Onyx 

South  Belridge 

Kings  County 


Lake  County 

Cobb 

Lakeport  3  W 
ffestwood 

Lassen  County 

Bieber,  Gary 
Dakin  Fish  Game 
Eagle  Lake,  Nelson 
Janesville 
Hilf ord 

Pittvllle  3  SE 
Ravendale  5  ESE 
Susanville  Courthouse 
Susanville  4  NE 
Wendel  1  E 
Willow  Creek,  Murrer 


Madera  County 
Oakhurst 


Marin  County 

Angel   Island  State  Park 
Belvedere ,   Fl int 
Fairfax  Fire  Station 
Novato  Fire  Station 
Pt .   Reyes,  Noren 
Ross,  Brooks 

San  Anselmo  Fire  Station 
San  Rafael  #  2 
Stafford  Dam 
Stinson  Beach,  "'^ss 
Tam  Valley,  Glessner 
Tomales,  Cerini 
Woodacre  Marin  Co.  FS 

Mariposa  County 

Bagby 

Bear  Valley 
Cathay,   Sawyer  Ranch 
Cathay ,  Stonehouse 
Coulterville  FFS 
Hidden  Valley 
Hornitos 

Mariposa,  Circle  C  Ranch 
Mariposa  Ranger  fidqts. 
White  Rock 

Mendocino  County 

Adanac  Lodge 
Boonville,  Wallach 
Branscomb ,  Branson 
Harris,  Drewry 
Laytonville ,  Winchester 
Mlna ,  Hotchkiss 
Philo,  Schmidt 
Sherwood  valley 
Talmage 

Valley  Oaks  Farm 
Willits ,   Saf f ord 

Mereed  County 

fl  twa  ter 
Castle  AFB 
Gust  in e  5  SW 
Le  Grand  6  N 

Modoc  County 

Alturas,  Copco 
Alturas ,    Inspect  ion  Stn . 
Alturas  6  SSW 
Buck  Creek  R.  S. 
Cedarville,  Hansen 
Fort  Bidwell  7  NE 
Likely,  Vanee 
Lookout 

Tulelake  Inspection  stn. 

Monterey  County 

California  Orchard  Co. 
Carmel  U.  C, 
Greenf  ield ,  Baker 
Lambert  Ranch 
yonterey  Sewage  Treatment 
San  Bernardo  Rancho 
San  Clemente  Dam 
Spreckels 


40=  19.5 
40"  22.3 
40°  11.7 


35"  13' 
35°  41.6' 
35°  27- 


38"  49.5' 
39"  02. 8' 
40°  18' 


40°  27.8' 
40°  20.8' 
40°  33.7' 


58.7 

58.3 
07. 1 


39°  01. 5' 
39°  37.8' 
39°  59.4' 


37"  22' 
37°  13' 
37'=  18.7' 


26.4- 
56.0' 
13.7' 
12.7' 


124° 
123° 
124° 
123" 
124° 
124° 
124° 
124° 
123" 
123" 


01.1 

56.5 
09.  1 
52,7 
02.6 
09.0 
16.8 
19.8 


28' 


118° 
118° 
118"  34' 
118°  13. 4- 
119°  43' 


122°  43.3' 
122°  57.8' 
121° 


120"  46.3' 

120°  31.5' 

120°  21.8' 

121"  20' 

120°  16.5' 

120"  39.7' 

120"  36.5' 

120"  12.5' 

120°  40.0' 


122° 
122" 
122- 
122° 
122° 
122° 
122^ 
122° 
122" 
122" 


49.0 
33.6 
33.7 


122°  32.6 
122"  54' 
122"  38.0 


120°  08- 

120"  27.0' 

120°  05' 

120"  05- 

120°  12' 

119"  56' 

120"  14.3' 

119"  51' 


123°  42.0 

123"  17.6 

123°  34.8 

123°  36.7 

123°  31.5 

123°  21.6 

123°  26.4 

123°  26.5 

123°  09' 

123°  05.9 

123°  19.5 


120°  37' 

120"  34' 

121°  03' 

120°  15.1' 


120°  31.9 

120°  28.4 

120"  33.8 

120"  17.5 

120°  05.8 

120°  03.8 

120"  30,1 

121°  08.9 

121"  12' 


121"  14. 

121°  35. 

121°  51. 

120"  54. 


200 
120 
710 
20 
285 
900 
380 

1875 
75 
250 
175 
900 
300 

1050 


2660 
2660 
257  5 
2750 
575 


2520 
1475 
5065 


4125 
4000 
5121 
4225 
4140 
3500 
5350 
4325 
4330 
4040 
4930 


825 
2060 
1300 
1210 
1870 
1880 

850 
3600 


1900 
1925 
1800 
284 
2170 
630 
500 
1350 


150 
170 
145 
280 


4400 
4410 
4450 
5195 
4450 
5300 
4400 
4180 
44  08 


310 
1750 

280 
1600 


Mid 

8A 

Mid 


Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Fa  Ir 
Fair 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Fair 
Good 
Fair 
Good 

Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 


Good 
Fa  ir 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
F*ir 

Good 
Good 
Good 
Good 


3.15 
.00 

4,36 
.00 

2.40 
.50 
.00 
.00 
.58 


1.20 
3.60 
2.79 
3.75 


1  .37 
1  .45 
1.95 
2.85 
1  .28 


2.10 
2.00 
1 ,35 
2.65 
2.32 
2.23 
2.42 
2.72 


1.34 
1 .98 

1  .71 
3.50 
1 .48 
1.23 
1.23 
1 .06 


1.30 

2  .29 
5.30 

3  .03 
.78 

1 .30 
2.57 
1  .35 
7  .36 

4  .42 


7.94  6.82 
2.22  3.12 
1.70  1.60 


2.20 
3  .00 
1 .87 
1  .20 
1  .29 
1  .35 
3  .15 
.65 
2.33 


4.33  3.56 


1  .85 
2.55 

3.30  2.60  .04 

3.50  2.40  .30 

3.20  .88  .04 

6.00  5,85  2.50 

6.85 
4.03 
3.35 
5.25 


2.32  1.72 


4.66  3.73 


4  .25 


1  .65 
1  ,  20 
1  .24 


1.95  2,60  1.65 

3.33  3,73  .82 


2  .30 
1  .70 
4  .44 
1  .60 


3.90  7.49  7.31 


3.  17 
2.90 
2.75 
5.12 


2.00  3.77 

2.85  1.05 

2.05  ,97 

1.78  2.30 

2.41  2,79 

3.65  .73 


1.22 
3.35 
.92 
1.76 


1  .  10 
1 .46 
1  .20 


2.84 
3  .54 
6.05 
5.40 
7.35 
6.84 

12.05 
5.82 
4.01 
4.87 
6.00 
4.60 
8.49 

10.58 


6.  18 
6.59 
8.04 
8.15 
7.27 
14.35 
13.83 
12.45 
7  .18 
9.65 
7  .04 
5.20 
11  .10 


6.93 
10.55 

3.30 
19.  U 


6.63 
7  .87 
9.03 


2.73 
2.52 
4.46 


1.45 
1.69 
1  .42 

1  .65 
1  .76 
.67 
1  .57 


3.65 
9.65 
2.77 


1 .50  on  Feb  3d 


Feb. 
Feb. 
Feb. 


To  tenths 


.68  on  Feb  3d 


JNTINUEO 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  JANITARY  29  to  FEBRUARY  2,  1963 
Unofficial  Weather  Stations  not  published  In  Climatological  Data,   or  Hourly  Precipitation  Data,  California 


Napa  County 

Valley 

1  liken  Dam 
unt  La  Salle 
pa,  Jergensen 

Nevada  County 

Idgeport  2  S 
ench  Corral 
Her  Lake 

llden  Opportunity  Mine 

|rth  San  Juan 

rth  San  Juan  4  NE 

Mgh  and  Ready 

shlngton  Ridge  Cons.  Camp 

shlngton 

Placer  County 

plegate 

X  Fire  Station 
Creek 
rseshoe  Bar 
HI  Radio  Station 
ncoln ,   Aust  in 
.coin  6  ENE 
ng  Valley  Orchard 
omls 

hoe  Vista 
limar  1  w 

Plumas  County 

kwourth 

yalton  6  NW 
jmas  Eureka  Park 

Sacramento  County 

ojet  F.  D. 
:ien  Park,   VaJ  ley 

Island  State  Park 
tral  Valley  Hatchery 
try  Club  Center 
Fire  Dept. 
nd    Island  RD  3 

th  Sacramento 

gevale,  Beach 
ngevale,  Molrao 
amento,  Hoffman 
Si  Country,  Ganser 
&  Country ,  Mitchell 
Carmlchaei 

San  Benito  County 


:  Peak  "B" 
nch  Ranch 
lister.  Bonturi 

heco  Ranch 
Sabe  Ranch 
licho  Hepsedam 

San  Joaquin  County 

tie  Rock  Radiation  Lab, 
kef ord 
keford  7  SE 
mlnous  Ranch 
cy  S.  P. 
icy  Fire  Dept. 

San  Luis  Obispo  County 

iper  Ranch 

ndon  Pumping  Stat  ion 
ndon,  Thomas 

lor  Ranch 
ipleton,  Greer 

San  Mateo  County 

stal  Springs  Cottage 
oil 

er  Crystal  Springs 
eger  Estates  (Woodslde) 
arc  it OS 

tola  Redwood  State  Park 
Andreas 
londa  Fire  Station 
er  Crystal  Springs 

Santa  Clara  County 

College 
laden  Reservoir 
iso  Leslie  Salt  Co. 


Park 

irt  ino,  Bagar 
ertlno,  Leal 
rod  Ranch 
roy ,  Hastings 
dalupe 
kins  Ranch 
Ington 
la  Prieta 

Altos 

Gatos,  Smith 
yknoll 
fett  Field 
gan  Hill ,  Harkness 
gan  Hill,  Scheldegge 
'gan  Hill,  Ward 

Flat  Ranch 

Horst  Cafe 
body  Ranch 
k  Laboratory 


38"  22.9' 
38"  20.2' 
38"  22.1' 


39°  16.7' 

39°  18.5' 

39°  20. 7- 

39"  20.9' 

39°  22' 

39°  25.0- 

39°  13.7- 

39°  18.9- 


38" 
38" 
38" 
38" 
38" 
38" 
39" 
39" 


48. 1' 
56.0' 
53.6- 
55.9" 
51  ■ 
49.1 ' 
09.8' 
02.6' 


35°  23.3' 

35^  40.4' 

35"  38.5' 

35"  14.8' 

35"  43.9' 

35"  32.1- 


37'  30.0' 
37"  28.2' 
37"  32.0' 


33.0' 
14.7  ■ 
35.0' 
23.2' 
30.0' 


122"  21.5' 

122"  23.7' 

122"  14.3' 

122"  23.3' 

122"  18.2- 


121" 
120° 
120° 
121° 
121° 
121" 
120" 
120" 


120° 
120° 
121° 
121° 
121" 
121" 
121" 
121" 
121° 
120° 
120" 


120" 
120' 
120^' 
120" 


04.5 
08.1 
55.8 


08.0' 
05.4' 
17  .7  ' 
12.5' 


12.8- 

22.8 

41.8' 

22' 

23.3- 

18.0- 

37  . 1  • 

36.7' 

28.5' 

25- 

11.6' 


121  = 
121  = 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 
121' 


121°  14.2' 


20.  5' 
13.1  ■ 
50.2' 


121"  25.4' 


120" 
120° 
120" 
119" 
120° 
120" 


122" 
122" 
122° 
122" 
122° 
122° 
122" 
122" 
122° 


20.0 
18.6' 
22.0' 
18.0' 
25.0' 
12.7  • 
24.0- 
15.9' 
21.0' 


58' 

37  .5  ■ 

45.8- 

32.8- 

33.0' 

00.5- 

02- 

03.5' 

43.4' 

52.8' 

46' 

59.3' 

50.5- 

05.6" 

58.0 


40.3' 
44.2' 
39.9' 
33.9' 


300 
250 
1000 
693 


975 
1522 
5360 
2800 
2130 
1825 
1840 
384  0 
2600 


2300 
2325 
1055 
625 
1420 
160 
355 
870 
400 
6310 
1980 


4880 
3000 
487  5 
5165 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


1975 
2500 
1830 
210 
215 
3-^5 
1875 
1390 


625 
106 
125 


2046 
1090 
107  0 
1975 
1700 
865 


400 
350 
450 
700 
625 

377 
1480 
300 


560 
8 

665 
500 

2640 
780 
175 
300 
900 
975 
530 

1900 
880 

3790 
250 
330 
440 
38 
400 
550 
360 

1950 
400 
475 

2000 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Fa  It 
Fair 
Fair  ' 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Fair 
Fair 
Fair 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 


.  00 
.  00 
.  00 


4.30 
4.45 

3.50 


1.04 
1.02 
6.57 
2.00 
2  ,52 

5.40 
5.24 
3,66 


2.06 
4.26 
1  ,25 


1  .47 
1  .30 
1  .00 


1.07 
1.55 
1.08 
4. 12 
1.83 
2.08 
1 .79 
3.77 
1.09 


.60 
1.08 
1.61 
3.45 
1.54 
2.86 
3.68 
3.92 
6.05 
1,62 
1.23 
2.64 
6.03 
2.51 
1.57 
2.60 
1.53 
5.13 
2.40 
1.80 
1.55 
5.50 
4.04 
7.50 


2.62 
2.50 
5-58 
4  .00 
3.52 
6.40 
4.30 


3.30 
1 .08 
2.28 
2.05 
2.34 
1 .29 
1  .42 
2.46 
2.28 


1  .35 
1  ,53 
1 .12 


3.18  1.13 


2.33  2,76 
1.65  7.20 


.80 
1 .50 
1 .58 
1-08 
1.94 
1. 10 
2.00 
1.71 
1.80 
1 .93 
2.04 
2.45 


1  .  57 
1 ,22 
2.40 


1  ,77 

-07 
1  .30 
1.83 

.26 
2-00 

.00 
1 .80 
2.46 

.  10 
1.52 
1-01 
1  .40 
1 .42 


1.93 
2.71 
1  .79 
3.24 
2.98 
2.11 
2.80 
4  .25 
1,81 


2.49 
3.50 
2.58 
7.25 
7.62 
2.01 
7  .02 
4.89 
2.25 
5. 12 
3. 17 


1 .80 
4.  16 
4,50 


1.93 
3.60 
3.98 
1.61 


8.40 
7.87 
10.20 
11 .90 
9.90 


5,  12 
5, 12 
13,90 
8.  55 
7.53 
10.82 
11.40 
11.80 
15.57 


9.53 
9,40 
4  .86 
2.91 
5.86 
3.97 
3,13 
5.15 


4.52 
4.50 
4.00 
4.06 
3.69 
3,81 
4  .53 
4.20 
5.55 
4.  13 
4.17 
3.68 
4.32 
4.62 


3.  18 
1.38 
1.29 


16.52 
14.69 
2.56 
10,00 
11  .56 
8.32 
10.17 
5.94 
9.10 
10.66 
17.95 
13.64 
3.76 
15.94 
12. 11 
5.63 
9.29 
6.33 
3.46 
13.11 
11.70 
11.88 
8  .46 
11.65 
8.26 
17.46 


.30  on  Jan  28th 

.12  Feb  3d,    .05  Feb  4th 

.11  Feb  3d 


.  14  Jan  28th :  . 01  Feb  3d 


-32  Feb  3d 


-  47  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  JAtWARY  29  to  FEBRUARY  2,  1963 
Stations  not  published  In  Cllmatologlcal  Data,   or  Hourly  Precipitation  Data,  California 


Expo 


racy 


29 


30 


31 


-Feb- 


Rousten  37 

Saratoga,  Clarke  37° 

Saratoga ,   Krlege  37 " 

Saratoga,   Pike  37° 

Sheldon  Ranch  37° 

Stevens  Creek  37° 

Tal  Shan  Ranch  37" 

United  Technology  37" 

West  Yard  37° 

Santa  Cruz  County 

Boulder  Creek,   Cress  37° 

Boulder  Creek,   Huhtula  37° 

Branclf orte,   Wellenmann  37° 

Felton  37° 

Glenwood ,   Lennox  37  ° 

Granite  Creek,   Blair  37° 

Los  Gatos.   Hobson  37° 

Los  Gatos,   Shore  37° 

Ullberry  37° 

Uount  HertDon,   Lacy  37° 

Station  Ranch  37* 

Shasta  County 

Castle  Crags  State  Park  41' 

Darrah  Fish  Hatchery  40" 
Gibson  Highway  Maintenance  41° 

HcArthur  Highway  Main.  41° 

Old  Station  40° 

Platina  40° 

Sierra  County 

Sattley  1  NW  39° 

Siskiyou  County 

Dorr  Is  Inspect  ton  Stat  ion     41 ° 

Foothill  School  41° 

Gazelle  4  NNW  41° 

Little  Shasta  41° 

UoDtague  41° 

Uontague,   Drummond  41° 

Selad  Valley  R.   S.  41° 

Ti  Bar  R.   S.  41° 

Solano  County 


17.4 

16.8 
15.0 
15,8 
09.0 
17.7 
13.2 
13.8 


06.3- 
03.4' 
06.2' 


08.9- 
25.9' 
00.6' 
04.4' 
40.5- 
21.7- 


122° 
121° 
122° 
122° 
121° 
122° 
121° 
121° 
122° 


122° 
122° 
121° 
122° 
121° 
122° 
121° 
121° 
122° 
122° 
121° 


04.9' 
56.  1  ■ 
42.8' 


59.7  ' 
24.4  ' 
19.8' 
25.9' 


43.7  • 
38.5' 
50.6' 
31.8' 


122° 
122° 
122° 
123° 
123° 


54.5' 

22.3' 

32.7  ' 

23' 

31.6' 

27.1  ■ 

11.7- 


2000 
272 
290 
850 
375 
560 
840 

1275 
175 


500 
950 
400 

1300 
680 
1450 
1850 
1750 
450 
1080 


2026 
975 
1435 
3300 
4380 
2300 


4240 
2960 
2680 
2725 
2500 
2700 
1371 
710 


Hid 
Uid 
Mid 


Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 

Good 


Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 


Good 

Good 
Good 
Fair 

Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 

Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


6.57 
2.87 
3.36 
1 .75 
3.25 
4.03 


7  .08 
7. 12 
5.51 
3.50 
4  .  15 
3.59 
5.76 
4.30 


1  .97 
1.50 
1.87 


10.72 
3.64 
8.05 
8.40 

10.25 
3.75 
6.20 


.23 


2.70 
5.14 
3.22 
3.00 
3.88 
6.55 
6.70 
6.93 
1.50 


4.35  3.75 


3.53  2.39 


5.05  4.01 


Tehama  County 

Black  Butte  Dam 
Black  Butte  Dam 
Corn Ing ,  Jobe 
Corning,  Uhl 
Dale's 

Flourney  8  NW 
Jelly 

Los  yollnos  1  SE 
Los  Uollnos  3  N 
Uanton  6  E 
Red  Bluff.  Clark 
Red  Bluff.  Owens 
Red  Bluff.   8  S 
Rosewood ,  Capehart 
Vina  Monastery 

Trinity  County 

Burnt  Ranch,  Ambrose 
Hidden  Valley  Ranch 
Zenta,  Burgess 

Tulare_  County 

Camp  Nelson 
Success  Dam 
Success  Dam 
Terminus  Dam 
Vestal 

Tuoluinne  County 

Beardsley  Dam 
Cold  Springs 
Uelones  Dam 
Pinecrest  Strawberry 
Tulloch  Dam 

Yolo  County 

Capay  4  W 

Dunnlgan ,  Powers 

Lake  Solano 

Lamb  Valley 

Plainfleld  1  NNW 

Rumsey  1  NW 

West  Acres 

Woodland  1  SSW 

Woodland,   Holland  Ranch 

Woodland  3  W 

Yolo  2  NE 

Yuba  County 

Browns  Valley  2  NE 
Dobbins  Dlv.  of  Forestry 
Smartsvllle 


48,5 
48.5 
55.8 
53.4 
18.8 
58.2 
19.6 
00.8 
03.8 
26.2 
10.3 
10.6 
03.4 
16.4 
56.3 


50.2' 
24.9' 
11.3' 


03.0' 
03.0' 
24.9' 


122° 
122° 
122° 
122° 
122° 
122° 
122° 
122° 
122° 
121° 
122° 
122° 
122° 
122° 


19.8 
19.8 
13.7 
11.7 
09.2 
33.0 
12.2 
05. 1 
06.0 
46.0 
07.8 
25.2 
15.3 
30.5 


42.2' 
53.3' 
29.6' 
40.6' 
35.9' 


123°  28.9' 


118°  37' 

118°  54.8' 

118°  54.8' 

119°  00.4' 

119"  05' 


120°  05' 

120°  03' 

120°  31' 

119°  59' 

120°  36' 


122°  00.3' 

122°  04.3' 

121°  49.0' 

122°  14.9- 


121°  47.0' 


425 
425 
312 
260 
600 
965 
355 
225 
245 
3250 
292 
595 
333 
600 
202 


4825 
590 
590 
570 
500 


3165 
5680 

900 
5700 

515 


290 
104 
120 
365 


350 
1800 
840 


Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Good 
Fair 
Good 


Fair 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


1.06 
1.39 
1.86 
1.75 
1.96 
1.60 
2.25 
1.70 
1.53 
1.20 
1.35 
1 . 10 
.58 


2.00 
2  .56 
1 .53 


3.50  3.20 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


Good 
Good 
Good 
Good 
Good 


2.13 
2.06 
2.32 
2.06 


5.97 
5.56 
3.88 


2.12  .74 

4.50  2.10 

2.93  1.62 

2.95  .87 

3.07  .18 

3.36  1.67 

3.40  1.14 

.50  .50 

2 . 64  1 . 02 

1.74  .04 


17.19 
7.52 
9.17 
11.18 
14.36 
9.37 
8.67 
6.75 
5.65 


22.04 
16.00 
15.42 
15.44 
21 . 14 
13.11 
18.37 
19.35 
20.94 
11.11 
15.75 


10.89 
4.46 
8.42 
2.45 
3.72 
4.33 


1.55 
1.85 
1.98 
1.85 


Dixon  NBC 

38° 

23 

1  ' 

121° 

45.5' 

28 

8A 

T 

1 

22 

2 

32 

2 

03 

.00 

5 

57 

Pleasants  Valley 

38° 

28 

1  ' 

122° 

02.6' 

250 

6A 

.03 

2 

39 

4 

74 

Winters,  Udell  Ranch 

38° 

28 

1' 

121° 

57.5 

140 

8A 

.01 

2 

15 

4 

93 

2 

25 

.00 

9 

33 

Winters,  Wolfskin 

38° 

30 

0  ' 

121° 

58.1 ' 

137 

8A 

.00 

2 

41 

4 

36 

2 

06 

.04 

8 

87 

Sonoma  County 

Camp  Meeker,  Abbott 

38° 

25 

8' 

122° 

57.2' 

700 

8A 

Good 

Good 

.00 

4 

10 

3 

60 

2 

60 

.30 

10 

60 

Cazadero,  Payne 

38° 

36 

8' 

123° 

18.0' 

1088 

Good 

Good 

T 

4 

47 

3 

65 

31 

.21 

8 

64 

Dry  Creek  nr  Hamilton  Schl 

38° 

34 

2- 

122° 

59.8' 

190 

9A 

Good 

.00 

6 

10 

6 

20 

40 

.00 

12 

70 

Kingman  Ranch 

38° 

28 

122° 

51  ■ 

225 

8A 

Good 

Good 

.00 

3 

66 

3 

30 

2 

23 

.  10 

9 

29 

Petaluma,  Burns 

38° 

13 

122° 

48.8- 

240 

8A 

Fair 

Fair 

.00 

2 

45 

2 

65 

2 

20 

.05 

7 

55 

Petaluma,  Walters 

38° 

17 

122  = 

43* 

130 

5P 

.29 

2 

80 

1 

75 

43 

.00 

5 

27 

Santa  Rosa,  Newton 

38° 

32 

122° 

39' 

850 

8A 

Good 

Good 

2.92 

4 

00 

4 

32 

20 

.00 

11 

44 

Sebastopol ,  Anwav 

38° 

23 

122° 

53' 

680 

8A 

Good 

Good 

.00 

3 

70 

3 

12 

2 

86 

.  18 

9 

96 

Sebastopol ,  Lewis 

38° 

23 

122° 

49- 

100 

9A 

Good 

Good 

.00 

2 

55 

2 

05 

1 

55 

.08 

6 

23 

Sebastopol ,  Norrls 

38° 

28 

122° 

48.4' 

300 

8A 

Good 

Good 

.00 

2 

50 

2 

25 

1 

80 

.09 

6 

64 

Two  Rock 

38° 

16 

122° 

47' 

75 

Noon 

Good 

Good 

.00 

2 

81 

1 

73 

83 

.00 

5 

37 

Stanislaus  County 

Eugene,  near 

37^ 

55 

2' 

120° 

51.4- 

175 

Uid 

Good 

.20 

57 

1 

38 

28 

.00 

2 

43 

Oakdale 

37° 

46 

120° 

51 ' 

155 

8A 

Good 

Good 

.00 

52 

37 

1 

36 

.25 

2 

50 

Sutter  County 

Sutter  City 

39° 

08 

5' 

121° 

44.8- 

46 

7A 

Good 

.09 

2 

22 

22 

35 

.01 

2 

89 

Tisdale  Typass 

39° 

01 

T 

121° 

46.8' 

30 

7A 

Fair 

.  10 

1 

17 

1 

57 

51 

.02 

3 

37 

Verona 

38° 

47 

5' 

121° 

35.4  ' 

20 

7A 

.26 

1 

23 

1 

56 

58 

.01 

3 

64 

Yuba  City 

39° 

09 

121° 

44  ' 

47 

8A 

.13 

1 

37 

1 

87 

19 

.00 

3 

56 

3.20 
3  . 14 
2.89 
2.75 
3.71 
4.99 
4.34 
3.70 
3.95 
3.97 
3.72 
3.63 
2.69 
4.69 
3.70 


14.79 
2.03 
1.78 
6.77 


12.49 
13.47 
6.84 
15.59 


8.93 
6.65 
5.35 
7.82 
6.20 
6.42 
6.40 
5.38 
5.50 


3.42 
9.36 
2.92 


1 .20  Feb  3d 


8  "  Std  gage 
Recording  gage 
8"  Std  gage 


.04  Jan  27th;    .05  Jan  28tl 


.08  Jan  28th 


.06  Feb  3d 


Sm  r^miM  BDtM  (olLoriac  ItatlM  t^m. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

XBIN  RS 

MAX 

53 

60 

62 

63 

61 

68 

60 

56 

54 

52 

52 

49 

45 

50 

46 

44 

46 

56 

51 

60 

56 

53 

61 

64 

55 

56 

54 

55. 

1 

min 

39 

35 

40 

34 

42 

36 

38 

30 

45 

32 

28 

35 

31 

25 

31 

30 

35 

36 

39 

37 

26 

26 

28 

37 

25 

29 

33. 

5 

(LDERPOINT 

MAX 

63 

62 

61 

59 

63 

72 

70 

70 

66 

55 

53 

67 

56 

62 

61 

52 

54 

51 

53 

62 

66 

62 

56 

70 

70 

66 

62 

65 

64. 

0 

min 

50 

49 

52 

54 

47 

50 

45 

49 

45 

48 

47 

48 

50 

43 

44 

42 

43 

49 

48 

50 

48 

45 

41 

41 

42 

43 

36 

38 

46. 

0 

ALPINE 

MAX 

60 

77 

90 

81 

80 

83 

78 

66 

60 

51 

55 

63 

52 

59 

52 

50 

63 

54 

70 

68 

69 

52 

76 

78 

61 

81 

76 

75 

69. 

6 

MIN 

53 

50 

50 

50 

50 

53 

50 

37 

43 

45 

46 

40 

43 

45 

38 

43 

42 

38 

41 

44 

39 

42 

43 

46 

47 

50 

45 

42 

44. 

9 

ILTURAS  RS 

MAX 

51 

53 

65 

59 

61 

55 

62 

68 

60 

62 

63 

57 

54 

55 

56 

50 

51 

52 

49 

58 

53 

58 

64 

63 

67 

50 

54 

66 

57. 

7 

MIN 

39 

33 

39 

44 

35 

39 

27 

29 

34 

37 

24 

22 

28 

24 

21 

28 

34 

35 

36 

37 

36 

30 

33 

34 

33 

34 

21 

24 

31. 

8 

iNSWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

56 

59 

66 

60 

65 

55 

68 

60 

53 

58 

57 

50 

56 

55 

57 

52 

55 

61 

69 

60 

67 

53 

67 

67 

71 

63 

66 

69 

60. 

5 

MIN 

52 

51 

50 

51 

48 

49 

53 

51 

48 

46 

43 

42 

46 

36 

40 

42 

41 

44 

44 

42 

40 

44 

53 

49 

46 

43 

40 

45 

45. 

6 

iNTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 

MAX 

64 

72 

64 

68 

64 

52 

71 

68 

68 

59 

62 

64 

57 

53 

61 

54 

56 

53 

65 

52 

67 

54 

73 

70 

67 

72 

67 

69 

65. 

3 

MIN 

57 

54 

55 

52 

47 

51 

49 

51 

52 

52 

52 

47 

52 

49 

42 

44 

45 

46 

49 

50 

46 

50 

49 

45 

45 

54 

64 

42 

49. 

4 

iNTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

63 

70 

55 

57 

55 

63 

71 

70 

71 

60 

60 

55 

56 

53 

62 

53 

56 

63 

67 

51 

68 

70 

70 

70 

70 

75 

59 

73 

66. 

0 

MIN 

56 

54 

54 

53 

46 

48 

48 

50 

52 

51 

48 

45 

49 

44 

40 

44 

42 

43 

45 

45 

42 

43 

42 

39 

40 

47 

49 

37 

46. 

3 

i,SH  MTN 

MAX 

58 

57 

67 

69 

79 

62 

72 

78 

68 

67 

51 

59 

55 

53 

59 

51 

62 

59 

52 

59 

65 

63 

62 

67 

69 

76 

70 

64 

66. 

2 

MIN 

53 

46 

49 

53 

51 

51 

49 

50 

50 

42 

46 

43 

46 

44 

42 

41 

43 

42 

43 

46 

44 

41 

37 

39 

43 

46 

45 

41 

45. 

3 

UBFRRY 

MAX 

60 

64 

73 

74 

77 

71 

76 

57 

52 

59 

61 

50 

51 

59 

57 

58 

66 

57 

54 

53 

69 

58 

62 

65 

69 

66 

51 

65 

63. 

6 

MIN 

56 

47 

48 

51 

45 

47 

43 

45 

45 

44 

46 

40 

43 

42 

38 

39 

40 

41 

40 

44 

39 

37 

34 

37 

40 

46 

40 

36 

42. 

6 

USURN 

MAX 

5, 

63 

67 

75 

55 

74 

75 

73 

65 

64 

62 

65 

57 

58 

61 

60 

55 

61 

55 

61 

54 

67 

70 

65 

67 

70 

67 

74 

65. 

4 

MIN 

50 

52 

52 

55 

50 

52 

49 

49 

48 

44 

46 

46 

45 

42 

38 

43 

42 

43 

43 

43 

43 

37 

39 

38 

40 

44 

40 

40 

44. 

8 

VALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

61 

60 

64 

65 

75 

70 

70 

70 

58 

60 

60 

61 

65 

62 

62 

53 

50 

51 

64 

50 

50 

61 

63 

69 

76 

59 

53 

62 

64. 

2 

MIN 

46 

45 

45 

45 

52 

51 

49 

51 

54 

54 

55 

51 

52 

55 

50 

50 

49 

49 

49 

46 

49 

48 

60 

51 

50 

52 

50 

51 

50. 

0 

lACKUS  RANCH 

MAX 

66 

73 

75 

74 

79 

76 

79 

71 

60 

60 

59 

63 

65 

57 

63 

55 

58 

51 

73 

70 

56 

66 

73 

77 

79 

72 

70 

70 

68. 

6 

MIN 

50 

52 

39 

41 

37 

40 

40 

49 

43 

43 

42 

39 

44 

46 

41 

38 

44 

39 

36 

46 

50 

43 

38 

35 

40 

55 

46 

34 

42. 

6 

lAKER  9  NNW 

MAX 

67 

81 

76 

76 

78 

80 

80 

78 

75 

76 

58 

64 

62 

53 

68 

68 

66 

67 

70 

76 

60 

78 

73 

76 

78 

82 

84 

74 

73. 

4 

MIN 

51 

52 

45 

46 

49 

47 

47 

47 

52 

52 

50 

46 

42 

48 

42 

40 

40 

42 

44 

46 

49 

51 

66 

45 

46 

51 

53 

60 

47. 

4 

AKERSFIELD  WB  AP 

MAX 

66 

74 

71 

79 

78 

73 

79 

73 

68 

54 

62 

72 

70 

61 

57 

56 

60 

66 

65 

65 

65 

65 

71 

71 

73 

72 

67 

71 

68. 

4 

MIN 

56 

53 

53 

49 

50 

50 

50 

53 

50 

52 

50 

48 

52 

50 

44 

45 

48 

46 

44 

49 

60 

47 

41 

44 

44 

49 

47 

43 

48. 

4 

ALCH  PH 

MAX 

54 

59 

68 

68 

67 

67 

71 

69 

63 

57 

50 

59 

57 

59 

59 

59 

57 

59 

64 

63 

61 

60 

55 

67 

72 

66 

64 

68 

63. 

0 

MIN 

41 

43 

55 

52 

51 

51 

50 

48 

45 

47 

44 

46 

43 

42 

42 

42 

42 

43 

46 

44 

41 

38 

41 

44 

44 

46 

43 

45. 

Iarrett  dam 

MAX 

72 

70 

81 

65 

65 

85 

66 

82 

73 

54 

56 

55 

66 

59 

60 

58 

67 

55 

70 

76 

72 

74 

69 

74 

80 

85 

63 

80 

73. 

4 

MIN 

42 

51 

40 

40 

41 

40 

39 

36 

38 

47 

48 

45 

40 

40 

36 

40 

42 

35 

37 

37 

36 

36 

38 

36 

35 

37 

39 

41 

|arstow 

MAX 

74 

75 

75 

73 

80 

83 

77 

77 

66 

50 

68 

64 

54 

66 

57 

55 

55 

57 

74 

76 

71 

72 

74 

78 

82 

60 

72 

71 

72. 

1 

MIN 

59 

46 

43 

45 

45 

40 

45 

42 

45 

47 

46 

41 

46 

51 

37 

40 

36 

37 

39 

43 

45 

44 

44 

38 

40 

47 

47 

36 

iAUMONT    PUMPING  PLANT 

MAX 

53 

60 

71 

80 

81 

82 

83 

81 

55 

57 

46 

52 

61 

57 

56 

55 

64 

59 

65 

73 

57 

76 

56 

70 

76 

81 

76 

72 

67. 

7 

MIN 

48 

48 

48 

55 

50 

53 

53 

43 

42 

39 

38 

38 

43 

42 

37 

43 

35 

37 

40 

43 

37 

38 

37 

38 

39 

49 

42 

43 

42. 

:AUMONT   1  E 

MAX 

60 

75 

78 

81 

81 

82 

82 

77 

52 

55 

56 

51 

60 

59 

67 

66 

62 

57 

73 

72 

77 

74 

73 

79 

83 

81 

76 

72 

71. 

1 

MIN 

39 

50 

54 

60 

46 

46 

46 

40 

45 

40 

45 

45 

43 

48 

40 

44 

37 

37 

38 

41 

38 

40 

44 

40 

43 

43 

42 

40 

♦3. 

:N  LOMOND 

MAX 

63 

65 

68 

67 

68 

70 

64 

61 

57 

57 

65 

57 

58 

60 

61 

64 

55 

66 

55 

67 

68 

70 

72 

73 

74 

75 

72 

73 

65. 

9 

MIN 

56 

54 

53 

50 

49 

48 

48 

45 

48 

51 

46 

46 

46 

47 

44 

40 

41 

47 

41 

40 

39 

38 

33 

32 

34 

33 

33 

34 

"RKELEY 

MAX 

64 

66 

70 

69 

65 

70 

69 

61 

62 

62 

51 

58 

60 

60 

60 

57 

51 

64 

60 

61 

61 

59 

68 

67 

65 

63 

69 

66 

63. 

9 

MIN 

58 

56 

57 

56 

57 

55 

53 

53 

54 

53 

53 

50 

51 

49 

48 

49 

48 

47 

51 

51 

46 

45 

46 

46 

45 

48 

47 

46 

50. 

;RRYESSA  LAKE 

MAX 

61 

62 

55 

65 

67 

68 

68 

69 

51 

56 

50 

64 

62 

53 

62 

62 

51 

63 

67 

61 

67 

66 

69 

71 

73 

74 

70 

72 

65. 

4 

MIN 

47 

49 

51 

52 

51 

49 

51 

52 

53 

50 

49 

48 

50 

43 

44 

44 

43 

44 

48 

48 

45 

43 

43 

44 

43 

42 

46 

40 

IG  BAR  RS 

MAX 

49 

54 

65 

65 

58 

67 

68 

62 

56 

60 

50 

63 

51 

51 

55 

57 

58 

57 

61 

53 

52 

65 

57 

57 

62 

62 

66 

61. 

1 

MIN 

44 

42 

45 

46 

42 

46 

39 

41 

41 

46 

44 

45 

45 

40 

42 

42 

45 

46 

47 

42 

38 

37 

38 

41 

40 

39 

34 

IG  BEAR  LAKE 

MAX 

56 

63 

72 

66 

65 

57 

65 

59 

51 

41 

41 

45 

45 

45 

48 

45 

64 

69 

57 

50 

54 

63 

50 

64 

59 

62 

60 

56. 

1 

MIN 

43 

29 

25 

27 

25 

22 

23 

22 

29 

26 

32 

19 

22 

34 

19 

21 

20 

25 

24 

22 

24 

32 

19 

20 

27 

21 

25 

:SHOP  WB  AP 

MAX 

51 

62 

55 

65 

64 

59 

71 

69 

59 

55 

59 

58 

56 

59 

51 

58 

60 

66 

69 

72 

70 

59 

58 

74 

76 

72 

54 

68 

64. 

3 

MIN 

38 

34 

34 

33 

32 

33 

36 

32 

31 

42 

41 

29 

34 

31 

26 

30 

25 

27 

30 

34 

36 

39 

30 

27 

30 

37 

39 

28 

SHOP   UNION  CARBIDE 

MAX 

48 

52 

52 

52 

53 

41 

34 

36 

40 

35 

38 

36 

40 

35 

41 

49 

47 

40 

40 

46 

54 

61 

48 

44 

52 

44. 

4 

MIN 

34 

35 

31 

30 

28 

26 

25 

20 

25 

23 

18 

24 

19 

23 

29 

32 

30 

17 

21 

30 

32 

36 

23 

26 

-UE  CANYON  WB  AP 

MAX 

46 

49 

59 

56 

60 

59 

64 

52 

50 

43 

49 

46 

41 

41 

48 

42 

46 

52 

55 

49 

49 

56 

62 

62 

60 

53 

57 

60 

52. 

4 

MIN 

39 

39 

45 

43 

44 

44 

45 

42 

40 

35 

35 

35 

35 

30 

33 

33 

32 

35 

41 

38 

36 

34 

42 

45 

46 

40 

36 

42 

38. 

g 

YTHE 

MAX 

82 

86 

85 

86 

86 

86 

88 

88 

63 

77 

71 

70 

58 

70 

74 

70 

73 

75 

79 

64 

63 

82 

80 

84 

88 

86 

87 

77 

60. 

4 

MIN 

48 

54 

47 

48 

48 

45 

45 

46 

51 

54 

50 

49 

38 

42 

41 

46 

39 

40 

42 

42 

45 

46 

55 

42 

42 

44 

50 

45 

45. 

8 

.YTHE  FAA  AP 

MAX 

82 

85 

85 

84 

87 

88 

86 

82 

80 

53 

72 

66 

66 

69 

72 

69 

73 

74 

80 

82 

84 

79 

81 

85 

88 

86 

80 

77 

78. 

8 

MIN 

51 

62 

51 

53 

52 

52 

54 

52 

54 

53 

51 

47 

41 

45 

47 

50 

44 

44 

45 

49 

65 

61 

60 

53 

48 

60 

50 

52 

ICA 

MAX 

49 

42 

51 

64 

61 

51 

52 

67 

54 

51 

44 

51 

48 

41 

45 

60 

49 

50 

52 

57 

52 

63 

49 

61 

63 

67 

58 

61 

53. 

7 

MIN 

39 

33 

33 

2« 

28 

29 

25 

24 

26 

26 

32 

20 

26 

25 

22 

22 

26 

24 

24 

26 

24 

25 

17 

16 

21 

28 

19 

15 

25. 

INITA 

MAX 

70 

83 

90 

84 

86 

81 

64 

55 

65 

64 

62 

68 

59 

65 

66 

58 

66 

57 

71 

72 

67 

66 

81 

85 

81 

78 

76 

81 

73. 

0 

MIN 

59 

59 

48 

49 

48 

45 

42 

54 

50 

55 

56 

58 

48 

54 

52 

48 

62 

49 

43 

60 

52 

49 

43 

45 

42 

43 

46 

40 

49. 

3 

DRREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

78 

80 

86 

89 

68 

90 

91 

90 

85 

79 

55 

71 

71 

67 

75 

75 

73 

75 

79 

61 

66 

86 

81 

82 

67 

68 

88 

84 

80. 

8 

MIN 

47 

58 

49 

50 

50 

50 

52 

52 

53 

52 

51 

46 

44 

44 

44 

45 

44 

45 

46 

46 

48 

60 

57 

44 

47 

48 

51 

46. 

8 

■WHAN  DAM 

MAX 

47 

44 

59 

54 

59 

60 

65 

55 

51 

45 

53 

47 

49 

41 

48 

45 

47 

49 

54 

49 

49 

50 

64 

65 

62 

65 

53 

60 

52. 

8 

MIN 

38 

39 

42 

41 

41 

41 

43 

38 

37 

35 

33 

33 

32 

29 

28 

33 

33 

34 

34 

38 

32 

33 

37 

36 

38 

38 

32 

35 

35. 

9 

:awley  2  SW 

MAX 

65 

83 

85 

87 

86 

89 

91 

90 

82 

62 

65 

74 

70 

59 

74 

76 

74 

77 

80 

61 

63 

85 

80 

81 

84 

90 

87 

84 

80. 

5 

MIN 

48 

58 

49 

47 

48 

46 

49 

48 

58 

53 

45 

48 

40 

43 

49 

44 

41 

46 

43 

45 

48 

45 

52 

43 

43 

45 

46 

48 

47. 

2 

IDGEPORT 

49 

54 

65 

63 

53 

54 

54 

59 

49 

45 

50 

49 

50 

47 

51 

46 

47 

66 

60 

57 

50 

47 

52 

63 

57 

61 

51 

63 

54. 

6 

MIN 

37 

30 

31 

26 

26 

27 

24 

22 

20 

33 

25 

17 

28 

17 

15 

24 

19 

21 

20 

26 

17 

24 

12 

15 

16 

33 

17 

15 

23. 

0 

OOKS  farnham  rch 

64 

66 

55 

71 

56 

75 

65 

66 

62 

57 

58 

66 

65 

63 

57 

65 

67 

54 

70 

69 

73 

71 

70 

70 

71 

66. 

7 

MIN 

59 

55 

53 

44 

54 

45 

33 

49 

49 

44 

44 

36 

35 

42 

42 

44 

43 

43 

37 

33 

34 

37 

40 

39 

32 

42. 

6 

'  IrbANK  WB  AP 

MAX 

61 

76 

87 

83 

83 

84 

74 

64 

57 

56 

59 

68 

66 

70 

67 

63 

56 

65 

71 

57 

72 

74 

82 

82 

83 

78 

81 

78 

72. 

4 

MIN 

54 

53 

52 

55 

50 

51 

52 

53 

52 

49 

49 

46 

52 

52 

46 

48 

46 

46 

45 

48 

48 

48 

56 

48 

48 

49 

53 

50 

50. 

0 

RLINGAME 

MAX 

66 

64 

54 

56 

56 

55 

55 

55 

68 

55 

55 

51 

50 

51 

60 

60 

52 

64 

61 

64 

51 

69 

69 

58 

54 

55 

66 

69 

64. 

5 

MIN 

62 

55 

53 

50 

46 

49 

54 

51 

53 

53 

51 

45 

45 

49 

42 

44 

53 

51 

52 

50 

44 

41 

40 

36 

41 

47 

40 

38 

47. 

7 

RNEY 

MAX 

56 

54 

56 

63 

57 

58 

55 

62 

50 

44 

52 

50 

45 

54 

53 

53 

45 

49 

57 

56 

57 

58 

59 

64 

65 

55 

56 

59 

56. 

3 

MIN 

44 

35 

42 

38 

30 

34 

35 

33 

30 

35 

26 

25 

31 

28 

22 

26 

34 

35 

32 

35 

30 

24 

23 

24 

27 

32 

23 

24 

30. 

7 

3««  reference  i 


I  tollostng  Station  Index. 


-    49  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ConUnued 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BUTTONW ILLOW 

MAX 
MIN 

73 
57 

68 
45 

72 
49 

71 
46 

78 
42 

60 
42 

69 
43 

74 
45 

76 
47 

64 
47 

6  3 
46 

64 
40 

41 

68 
47 

44 

38 

54 

39 

61 
39 

66 

40 

68 
44 

65 
42 

66 
45 

65 
38 

71 
37 

38 

44 

41 

66 
37 

43. 

CABRILLO  NM 

MAX 
MIN 

62 
56 

74 
54 

82 
56 

79 

60 

75 
58 

69 
56 

60 
53 

60 
52 

59 
53 

53 

51 

51 

50 

54 

51 

62 
51 

63 
52 

64 
51 

59 
49 

63 
51 

60 
50 

51 

49 

54 

55 

47 

51 

70 
56 

52. 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

59 
52 

66 
53 

77 
49 

87 

51 

61 
46 

63 
46 

75 
46 

46 

51 

48 

46 

47 

49 

48 

38 

67 
44 

61 
42 

67 
39 

72 
41 

71 

46 

71 
43 

41 

39 

37 

38 

45 

47 

77 
41 

71.1 
45  .( 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

44 

40 

40 

42 

38 

38 

40 

38 

36 

37 

34 

32 

34 

30 

28 

60 
29 

50 
32 

50 
32 

49 
32 

57 
34 

58 
30 

30 

32 

30 

32 

36 

30 

60 
32 

56. 
34. 

CALLAHAN  RS 

MAX 
MIN 

41 

32 

40 

45 

39 

44 

33 

46 

32 

42 

29 

32 

30 

27 

27 

46 
33 

47 
34 

60 
39 

58 
37 

57 
40 

56 
29 

29 

27 

27 

33 

32 

58 
25 

5* 
29 

56.1 
34. 

CAMPO 

MAX 
MIN 

54 

48 

57 

42 

39 

36 

35 

30 

35 

44 

45 

42 

36 

42 

32 

65 
34 

65 
30 

69 
30 

73 
32 

70 
34 

77 
30 

31 

43 

36 

33 

34 

73 

32 

68 

70.1 
37. 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

57 

54 

54 

69 
55 

50 

52 

49 

48 

51 

49 

47 

47 

49 

44 

42 

59 
44 

54 

47 

60 
44 

66 
44 

62 
46 

65 
42 

42 

40 

44 

47 

47 

38 

66 
39 

64. 
46. 

CANOGA   PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

54 

46 

47 

46 

42 

43 

44 

51 

53 

49 

48 

47 

52 

55 

42 

69 
43 

70 
45 

71 
39 

75 
41 

72 
44 

81 

50 

42 

57 

38 

39 

43 

52 

81 
54 

76. 
46. 

CANTIL 

MAX 
MIN 

38 

47 

38 

39 

35 

36 

38 

37 

42 

46 

45 

50 

41 

51 

38 

67 
39 

64 
43 

69 
40 

75 
35 

70 
36 

76 
52 

47 

45 

33 

37 

56 

50 

72 
33 

71. 
41. 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

35 

32 

30 

32 

33 

35 

38 

34 

33 

35 

31 

29 

47 
30 

48 
29 

53 
34 

49 

34 

50 
35 

52 
31 

30 

28 

26 

61 
30 

39 

24 

52 

25 

52. 
31. 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 

51 

53 

53 

46 

50 

73 
48 

51 

52 

49 

50 

44 

51 

39 

41 

56 
41 

62 
46 

67 
40 

67 
40 

67 
42 

62 
38 

70 

38 

40 

39 

43 

39 

36 

74 
39 

68. 
45. 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 
MIN 

60 
55 

55 

50 

73 
53 

77 
46 

78 
47 

78 
47 

77 
44 

49 

48 

43 

61 
42 

50 

62 

37 

58 
39 

60 
44 

58 
40 

61 
41 

62 
46 

63 
37 

63 
35 

34 

37 

65 
45 

46 

40 

38 

66 
39 

65. 
43. 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

52 
41 

32 

46 

43 

35 

45 

34 

45 

60 
34 

6 1 
41 

57 
31 

65 
31 

33 

55 
26 

28 

49 
32 

52 
33 

55 
33 

59 
35 

59 
41 

58 
34 

28 

27 

29 

36 

36 

25 

56 
28 

59. 
34. 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

53 
40 

38 

41 

6  3 
45 

39 

43 

35 

34 

31 

30 

28 

30 

30 

28 

26 

46 
32 

45 
31 

47 
34 

45 

37 

57 
39 

53 
33 

36 

26 

30 

32 

36 

25 

50 
29 

54. 
33. 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

56 

54 

55 

53 

48 

51 

45 

46 

46 

61 
51 

43 

44 

51 

40 

37 

61 
41 

65 
45 

69 
44 

67 
43 

68 
48 

73 
36 

" 

40 

38 

40 

44 

34 

72 
36 

68. 
44. 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 
45 

36 

55 
42 

42 

37 

38 

42 

70 
38 

35 

50 
35 

35 

30 

31 

57 
26 

54 
31 

52 
32 

55 
34 

62 
37 

59 
31 

59 
31 

33 

33 

67 
38 

69 
38 

30 

63 
36 

58. 
35. 

CHESTER 

MAX 
MIN 

49 
41 

43 
32 

60 
38 

56 
30 

32 

62 
32 

65 

30 

62 

30 

51 
32 

47 

37 

54 
26 

49 
25 

52 
30 

52 
30 

53 
25 

53 
28 

54 
34 

23 

62 
19 

64 
23 

63 
26 

60 
33 

25 

59 
20 

56. 
29. 

CHICO  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 

57 

65 
56 

68 
58 

64 
54 

67 
47 

74 
53 

71 
49 

66 

53 

46 

6 1 

52 

66 
42 

64 
47 

61 
52 

63 
46 

62 
39 

60 
46 

64 
43 

67 
48 

65 
45 

67 
50 

66 
41 

69 
37 

68 
37 

67 
43 

68 
46 

69 
45 

69 
35 

68 
41 

66. 
46. 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

64 
53 

64 
58 

80 
51 

78 
53 

79 
51 

68 
47 

59 
53 

64 

6  3 
55 

61 
51 

62 
50 

65 
52 

62 
54 

64 

50 

63 
46 

62 
50 

65 
51 

61 
50 

79 
45 

69 
46 

70 
50 

67 
46 

66. 
50. 

CLAREMONI   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

59 
52 

70 
55 

97 
51 

65 
56 

81 
54 

66 

53 

76 
52 

67 

50 

57 

50 

56 
45 

59 
48 

69 
46 

65 
49 

65 
52 

65 
47 

64 
45 

63 
46 

61 
44 

70 
43 

65 
44 

71 
47 

67 
42 

82 
56 

81 
49 

63 
60 

79 
60 

47 

79 
47 

71. 
48. 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

55 

52 

52 

52 

44 

45 

46 

49 

48 

46 

48 

44 

47 

42 

56 

43 

46 

49 

46 

47 

48 

69 
45 

62 
45 

68 
40 

68 
42 

69 
43 

70 
46 

70 
46 

66 
39 

64. 
46. 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

56 

56 

56 

54 

50 

51 

51 

52 

54 

51 

49 

49 

51 

45 

39 

41 

67 
40 

44 

45 

62 
45 

41 

64 

43 

74 

45 

76 
38 

73 
38 

73 
42 

67 
41 

74 
43 

66. 
46. 

COALINGA 

MAX 
MIN 

70 
46 

48 

50 

49 

46 

50 

45 

50 

54 

49 

46 

46 

53 

40 

40 

56 
44 

42 

40 

66 
41 

46 

67 
42 

64 
41 

70 
40 

69 
39 

76 
42 

73 
46 

71 
40 

71 
38 

68. 
44. 

COLFAX 

MAX 
MIN 

56 
51 

59 
50 

52 

53 

70 
46 

49 

46 

46 

47 

46 

42 

44 

45 

39 

37 

55 
41 

67 
44 

43 

41 

47 

tl 

70 

37 

67 
43 

66 
40 

70 
43 

64 
47 

71 
43 

68 
42 

63. 
44. 

COLUSA  1  SSW 

MAX 
MIN 

70 
54 

54 

56 

54 

45 

55 

49 

53 

50 

51 

44 

46 

64 

52 

49 

39 

45 

45 

47 

44 

45 

43 

70 
45 

72 
39 

70 
41 

67 
42 

70 
44 

66 
46 

71 
36 

65. 
47. 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

67 
58 

73 
50 

70 
49 

65 
49 

74 
48 

69 
47 

69 
50 

48 

52 

50 

49 

45 

47 

46 

43 

57 
42 

43 

39 

42 

47 

46 

63 
43 

60 
40 

67 

39 

68 
40 

71 

42 

72 
44 

63 
40 

65. 
45. 

CORONA 

MAX 
MIN 

62 
54 

77 
54 

90 
55 

66 

50 

86 
46 

46 

76 
45 

50 

50 

5  7 
48 

50 

51 

48 

54 

43 

45 

47 

44 

45 

45 

47 

75 
41 

60 
52 

84 
45 

84 
41 

83 
43 

79 
46 

82 
51 

73. 
47. 

COVELO 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 
47 

66 
48 

66 

50 

65 
39 

66 
42 

66 
36 

66 
39 

64 
38 

57 
43 

63 
36 

65 
42 

53 
42 

6 1 
37 

60 
39 

60 
41 

52 
31 

58 
39 

59 
39 

61 
44 

64 

36 

61 

30 

68 
27 

70 
30 

71 

36 

66 
40 

63 
27 

66 
28 

62. 
38. 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 
MIN 

57 
51 

64 
49 

60 

53 

66 
52 

60 
49 

65 
54 

66 

43 

66 

53 

62 
49 

65 
50 

62 
44 

64 
47 

47 

44 

44 

56 
47 

55 
47 

55 
49 

59 
52 

59 

50 

50 

61 
38 

63 
40 

58 

39 

56 
46 

57 
45 

58 
37 

57 
41 

60. 
46. 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

64 
58 

67 
55 

66 
56 

66 
56 

66 
50 

50 

52 

53 

53 

57 
52 

50 

47 

51 

47 

46 

46 

45 

47 

46 

51 

46 

64 
45 

77 
44 

72 
47 

67 
46 

66 
48 

67 
46 

72 
42 

64. 
49. 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

63 
53 

77 
53 

91 

52 

9 1 
58 

65 

52 

77 
48 

72 
47 

62 
52 

52 

5  9 
46 

46 

50 

52 

53 

49 

49 

45 

48 

49 

51 

47 

68 
47 

65 

53 

85 
47 

76 
46 

71 
46 

71 
48 

80 
45 

71. 
49. 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

63 
55 

64 
42 

69 
40 

81 
44 

77 
40 

76 
40 

79 
38 

70 
46 

41 

42 

46 

39 

48 

40 

33 

38 

38 

42 

38 

40 

35 

63 
29 

69 
29 

71 
34 

78 
39 

66 
36 

60 
31 

62 
32 

69. 
39. 

CUYAMACA 

MAX 
MIN 

66 
42 

67 
40 

70 
36 

73 
31 

74 

30 

73 
31 

75 
32 

66 
43 

51 

40 

65 
35 

31 

31 

55 
37 

27 

29 

27 

58 
27 

56 
29 

31 

64 
36 

69 
39 

58 
42 

74 
30 

72 
29 

73 
36 

74 
41 

66 
34 

63. 
33. 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
59 

76 
48 

76 
44 

77 
45 

79 
47 

80 
46 

77 
47 

77 
49 

48 

49 

47 

63 
43 

41 

46 

39 

40 

37 

40 

74 
42 

49 

45 

69 
44 

74 
47 

81 

42 

81 
46 

84 

62 

71 
47 

70 
47 

73. 
49. 

DAVIS    1  WSW 

MAX 
MIN 

61 
57 

65 

55 

65 
54 

68 

53 

46 

53 

50 

50 

52 

50 

49 

47 

52 

39 

41 

44 

45 

62 
43 

42 

61 
49 

42 

63 
44 

66 
40 

68 
39 

66 
41 

69 
43 

70 
49 

68 
36 

64. 
46. 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
54 

83 
57 

80 
52 

61 

50 

83 
51 

84 
46 

94 
50 

60 
48 

76 

73 

73 

71 

69 

75 

76 

75 

74 

77 

60 

84 

84 

82 

61 

84 

66 

63 
51 

87 
50 

67 

55 

84 
68 

80 
61 

79. 
53. 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

59 
32 

58 
30 

59 
30 

60 

33 

63 
32 

64 

30 

66 
30 

60 
30 

55 
30 

49 

30 

52 
35 

54 
35 

49 
29 

50 
26 

52 
25 

50 
30 

57 
28 

59 
25 

60 
27 

67 
29 

59 
32 

61 
32 

63 
27 

64 

27 

70 
28 

65 
30 

60 
28 

58 
24 

58. 
29.4 

DEER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

52 
46 

50 
44 

59 
44 

53 
43 

58 
38 

57 
41 

56 
37 

53 
43 

53 
44 

50 
41 

55 
36 

48 
34 

47 
41 

48 
31 

51 
29 

49 

35 

51 
39 

50 
34 

55 
33 

56 
41 

55 
31 

57 
28 

60 
31 

62 
34 

59 
36 

62 
28 

61 
29 

54. 
36. 

OENAIR 

MAX 
MIN 

70 
59 

68 
55 

67 
52 

66 

53 

66 
45 

70 

50  1 

67 
50 

70 
49 

66 

53 

65 
52 

66 
49 

60 

43 ; 

60 
53 

62 
40 

60 
44 

57 
45 

60 
50 

66 
42 

65 
43 

69 
49 

66 
41 

66 
44 

67 
38 

67 
36 

71 
42 

68 
44 

66 
44 

70 
38 

65. 

46.1 

Se«  ref^renc?  notes  follovlag  Stmtloo  Index. 
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Contfnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

DE  SA8LA 

MAX 
M I  N 

55 
li8 

54 
48 

64 
49 

51 

50 

55 
47 

65 
48 

56 
45 

52 
48 

55 
43 

58 
44 

60 
37 

53 
41 

53 
44 

50 
39 

53 
33 

51 
37 

54 
38 

69 
41 

57 
40 

58 
44 

57 

37 

56 
34 

66 
37 

41 

43 

33 

37 

59.5 

DOBBINS  COLGATE  F0RE6AY 

MAX 

61 
51 

63 
49 

71 
49 

63 
50 

67 
46 

71 
48 

76 
45 

70 
47 

53 
49 

59 
49 

55 
43 

57 
45 

61 
49 

62 
45 

61 

37 

60 
41 

62 
45 

67 
43 

63 
42 

68 
48 

56 
42 

74 
40 

70 
46 

70 
40 

72 
42 

46 

40 

66.1 

DONNER  MEMORIAL   ST  PtC 

MAX 

1^1 

37 

40 
33 

48 
34 

58 
31 

56 
30 

60 
32 

60 
27 

65 
28 

50 
28 

45 
30 

42 
30 

50 
22 

45 
25 

37 
24 

42 
22 

48 
23 

46 
30 

47 
27 

53 
25 

54 

28 

49 

24 

50 
24 

46 

16 

60 
22 

24 

26 

19 

21 

61.4 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

56 
46 

50 
43 

50 
43 

52 
42 

57 
43 

61 
40 

54 
38 

65 
37 

55 
38 

53 
38 

52 
40 

58 
36 

53 
37 

53 
36 

54 

31 

54 
32 

55 
38 

65 
39 

60 
34 

59 
33 

55 
34 

58 
31 

63 
30 

66 
30 

70 
32 

68 
35 

61 
33 

34 

68.4 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

54 
45 

49 
40 

57 
43 

56 
42 

57 
40 

58 
45 

63 
38 

62 
35 

59 
31 

54 
33 

45 

32 

55 
30 

49 
32 

47 

28 

50 
26 

51 
28 

50 
30 

48 
32 

57 
33 

57 
37 

54 

32 

55 
31 

63 
25 

66 
28 

52 
31 

64 

34 

64 
25 

51 
26 

55.3 
33.3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

58 
53 

74 
48 

80 
52 

81 
48 

84 
42 

83 
44 

81 
47 

75 
41 

52 
50 

55 
47 

55 
45 

70 
42 

65 
49 

64 
49 

70 
39 

66 
43 

67 
40 

69 
40 

79 
40 

76 
42 

78 
44 

72 
43 

75 
'45 

85 
40 

87 
42 

81 
45 

74 
45 

76 
50 

73.3 
44.9 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

55 
52 

60 
38 

59 
42 

58 
41 

73 
34 

70 
36 

75 
38 

65 
35 

55 
35 

54 
45 

56 
34 

54 
33 

52 
43 

55 
30 

56 
29 

55 
37 

53 
37 

58 
35 

61 
34 

62 
42 

51 
37 

65 
29 

64 

25 

55 
29 

57 
33 

69 
39 

58 
30 

61.3 
36.  1 

DUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

61 

55 

69 
54 

55 
48 

65 
49 

70 
53 

70 
53 

62 
48 

54 
48 

58 

50 

53 
44 

60 
42 

63 
43 

57 
48 

51 
50 

55 
44 

72 

40 

64 
43 

57 
43 

58 
41 

65.0 
47.  2 

EAGLE  MTN 

MAX 
MIN 

71 
56 

77 
55 

80 
59 

82 
58 

82 
57 

85 
58 

85 
57 

85 
57 

82 

59 

78 
50 

57 
48 

69 
49 

64 
44 

51 
45 

57 
49 

70 
50 

67 
46 

70 
50 

74 

53 

78 
54 

80 
59 

79 
59 

73 
50 

77 
54 

82 
53 

64 
67 

82 
59 

77 
59 

75.6 
54.  3 

EAST  PARK  RES 

MAX 
MIN 

62 
55 

64 
48 

60 
51 

56 
52 

58 
41 

65 
46 

59 
44 

59 
47 

64 

50 

55 
48 

59 
40 

53 
43 

53 
42 

55 
38 

58 

35 

59 
42 

54 
37 

50 
43 

63 
43 

52 
43 

63 
37 

63 
35 

67 
34 

71 
34 

71 
40 

69 
42 

68 
40 

65 
36 

63.1 
42.4 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

MAX 
MIN 

72 
49 

68 

57 

85 
54 

96 
54 

90 
55 

90 
53 

90 
49 

77 
47 

67 
45 

66 
52 

58 
52 

63 
48 

71 
45 

72 
50 

54 
47 

70 
45 

67 
47 

70 
41 

71 
44 

77 
43 

74 
43 

76 
43 

70 
42 

83 
47 

85 
49 

88 
51 

85 
47 

33 
44 

76.0 
48.0 

EL   CENTRO   2  SSW 

MAX 
MIN 

83 
49 

84 
59 

87 
47 

84 
49 

87 
49 

91 
51 

89 
52 

83 
48 

81 
60 

72 
55 

74 
52 

71 
47 

71 
42 

73 
42 

75 
45 

73 
45 

75 
43 

78 
45 

80 
43 

86 
46 

84 
45 

79 
47 

60 
45 

86 
45 

90 
45 

37 
47 

37 
46 

60 
43 

81. 1 
47.6 

ELECTRA  PH 

MAX 
MIN 

65 
52 

69 
48 

71 
48 

67 

47 

70 
46 

73 
46 

78 
43 

75 
45 

68 
45 

62 
45 

54 
44 

53 
43 

63 
47 

52 
35 

61 
35 

60 
43 

61 
46 

65 
41 

65 
40 

66 
41 

64 

37 

70 
34 

70 
32 

68 

36 

72 
40 

71 
44 

65 
34 

69 
35 

67.1 
42.0 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
47 

63 
35 

50 
53 

67 
49 

57 

38 

55 
44 

59 
41 

64 

42 

53 
41 

63 
40 

65 
36 

55 
44 

60 
42 

52 
34 

54 
35 

50 
40 

53 
37 

54 
44 

57 
44 

60 
45 

65 
42 

69 
36 

69 
32 

65 
31 

65 
39 

57 
36 

57 
29 

56 
34 

57.9 
39.8 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

65 
51 

76 
52 

91 
43 

87 
44 

88 
38 

89 
41 

85 
39 

74 
40 

62 
45 

52 
41 

64 
48 

70 
'<X 

56 
44 

66 
49 

70 
47 

69 
43 

69 
44 

69 
39 

78 
40 

73 

39 

79 
44 

74 

31 

79 
36 

84 

35 

68 

37 

84 

39 

79 
31 

79 
47 

75.3 
41.8 

ESCONDIOO 

MAX 

65 
57 

80 
57 

92 
47 

85 
49 

83 
45 

85 
45 

76 
44 

70 
50 

63 

50 

58 
51 

52 
53 

63 
46 

58 
45 

62 
59 

65 
49 

52 
46 

65 
48 

67 
48 

70 
43 

59 
48 

68 
47 

67 
46 

60 
41 

81 
40 

82 
40 

60 
43 

77 
44 

30 
42 

72.5 
47.2 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

62 
54 

59 
57 

72 
55 

72 
54 

73 
50 

68 
49 

72 
47 

59 
52 

59 
47 

62 
51 

60 
49 

61 
51 

62 
49 

60 
48 

60 
47 

55 
49 

56 
48 

59 
51 

61 

53 

55 
50 

57 
49 

56 
44 

59 
44 

53 
47 

69 
48 

55 
46 

55 
41 

59 
43 

61.4 
49.1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

66 
57 

62 
34 

68 
55 

68 
52 

65 
47 

75 
53 

71 
49 

66 

53 

64 
54 

61 
52 

68 
45 

53 
47 

65 
53 

63 
42 

64 
41 

51 
45 

65 
43 

70 
47 

66 
46 

68 
49 

65 
42 

70 
39 

72 
37 

70 
38 

73 
43 

70 
48 

72 
47 

73 
38 

67.4 
45.3 

FAIRMONT 

MAX 

51 
45 

57 

50 

58 
49 

67 
49 

70 
48 

73 
49 

73 
51 

73 
52 

70 
45 

53 
42 

49 
42 

54 
46 

61 

43 

58 
46 

50 
44 

68 
43 

61 
43 

57 
40 

64 
40 

67 

43 

63 
48 

65 
45 

61 
40 

67 

42 

76 
48 

75 

52 

65 
42 

55 
44 

63.3 
45.4 

FIVE  POINTS   5  SSW 

MAX 

67 
59 

63 
51 

53 
48 

72 
50 

75 
45 

71 
51 

70 
46 

68 
49 

58 
52 

66 
50 

66 
58 

64 
47 

70 
54 

62 
40 

50 
45 

52 
45 

65 
42 

69 
42 

57 
60 

66 
43 

62 
42 

73 
48 

72 
45 

55 
40 

72 
40 

66.7 
47.3 

FLEMING  FISH   *  GAME 

MAX 

50 
42 

55 
31 

65 
45 

55 
34 

56 
36 

67 
39 

60 
33 

55 

32 

57 
32 

56 
41 

56 
29 

52 
28 

52 
34 

62 
29 

50 
27 

49 
29 

51 
31 

59 
33 

54 

33 

55 
38 

55 

32 

55 
29 

56 
25 

50 
27 

62 
25 

56 
40 

52 
25 

55 
26 

66.0 
32.4 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

61 
56 

56 
52 

69 
52 

58 
52 

55 
49 

65 
50 

73 
48 

72 
47 

67 
48 

55 
50 

65 
46 

67 
42 

59 
50 

67 
43 

51 
42 

52 
42 

57 
44 

63 
47 

57 
48 

61 

49 

56 
42 

59 

43 

68 
44 

66 
46 

66 
48 

70 
49 

67 
43 

70 
45 

54.8 
47.0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

50 
52 

79 
54 

87 
56 

86 
55 

83 

53 

87 
54 

84 
54 

71 
49 

60 
51 

56 
46 

51 
49 

70 
50 

65 
51 

63 
53 

65 
47 

65 
45 

55 
46 

63 
43 

72 
43 

69 
46 

76 
48 

74 
45 

85 
47 

82 
51 

30 
51 

79 

72.6 
49.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

55 
23 

50 
38 

56 
41 

61 
44 

50 
38 

50 
38 

61 
40 

60 
40 

59 
40 

57 
37 

59 

37 

49 
42 

54 
35 

53 
35 

54 
37 

54 

36 

59 
43 

60 
44 

60 
39 

64 
27 

54 

28 

63 
30 

60 

31 

61 

32 

61 

33 

58 
28 

61 
29 

68.3 
35.8 

FORT  BIDWELL 

MAX 

51 
39 

49 

38 

60 
43 

60 
45 

52 
35 

62 
40 

61 

39 

60 
30 

61 
38 

60 
30 

53 
25 

49 
23 

47 
33 

54 
26 

47 
25 

47 
33 

50 
28 

50 
31 

55 
30 

54 
38 

52 
34 

54 

33 

57 
24 

60 
29 

50 
30 

64 
38 

52 
30 

51 
23 

64.4 
32.5 

FORT  BRAGG 

MAX 

61 
55 

61 

53 

65 
53 

66 
55 

65 
50 

68 
55 

58 
51 

70 
55 

56 
53 

62 
52 

67 
48 

60 
49 

57 
47 

60 
47 

51 

43 

61 
45 

58 
42 

56 
41 

59 
49 

60 
51 

59 
50 

60 
41 

62 
43 

55 
45 

63 
44 

50 
47 

66 
39 

68 
41 

51.7 
48.0 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

60 
54 

64 

52 

63 
55 

55 
55 

57 
46 

62 
53 

70 
47 

65 

53 

62 
49 

66 
49 

59 
45 

53 
49 

58 
44 

59 
44 

58 
39 

58 
48 

69 
42 

59 
43 

69 
51 

67 
48 

60 
47 

51 
38 

59 
37 

52 
43 

59 
45 

60 
46 

60 
37 

61 
37 

60.7 
46.6 

FORT  JONES  RS 

MAX 

49 
40 

51 
31 

58 
43 

59 
40 

64 

33 

55 
45 

55 
31 

53 
49 

61 

30 

51 
41 

60 
28 

51 
32 

54 
33 

55 
28 

54 
28 

53 
35 

45 
36 

57 
39 

59 
39 

57 
41 

57 

33 

58 
25 

60 
27 

61 
27 

57 
34 

64 
35 

56 
24 

55 
30 

67.9 
34.2 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

57 
54 

59 
54 

55 
57 

70 
55 

54 
51 

59 

53 

53 
51 

64 
64 

53 
54 

60 
53 

60 
50 

57 
43 

60 
49 

53 
47 

61 
43 

56 
47 

60 
42 

62 

47 

56 
47 

51 
45 

53 
42 

53 
41 

62 
41 

55 
45 

62 
41 

60 
45 

62 
41 

62 
42 

60.8 
47.9 

FRESNO  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
53 

58 
47 

59 
48 

74 

50 

74 
47 

70 
48 

74 
47 

70 
49 

50 
50 

53 
51 

65 
49 

54 
45 

65 
51 

54 
47 

68 
43 

60 
48 

53 
46 

54 
42 

68 
47 

52 
47 

63 
47 

61 
41 

68 

39 

70 
38 

73 
43 

70 
47 

65 
44 

71 
43 

66.4 
45.3 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

67 
58 

55 
47 

58 
48 

70 
51 

75 
46 

75 
47 

59 
51 

75 
49 

71 
49 

52 
52 

54 
49 

64 
44 

54 
45 

55 
46 

52 
41 

50 
42 

61 
43 

51 
42 

62 
44 

66 
48 

65 
44 

63 
42 

60 
42 

67 
47 

58 
48 

72 

50 

69 
43 

65 
43 

66.3 
46.6 

GEORGETOWN  RS 

MAX 

54 
46 

67 
45 

62 
45 

69 
48 

71 
45 

61 
41 

59 
40 

52 
34 

46 
35 

55 
33 

57 
32 

62 
38 

57 
38 

60 
39 

57 
37 

68 

39 

63 
39 

68 
42 

GIANT  FOREST 

MAX 

46 
43 

45 

33 

49 

35 

56 
39 

59 
37 

50 
38 

59 
39 

60 
36 

49 

32 

48 
31 

33 
31 

40 
28 

42 
29 

40 
29 

39 
27 

40 

27 

43 
25 

34 
25 

43 
28 

54 
34 

49 

29 

49 

27 

44 

27 

64 

31 

55 
34 

59 
36 

53 
28 

45 

32 

46.3 
31.8 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

69 
58 

84 
58 

96 
44 

89 
45 

87 
43 

87 
44 

82 
43 

70 
51 

55 
49 

62 
55 

52 
54 

70 
47 

59 
45 

64 

53 

67 
48 

65 
46 

68 

50 

58 
48 

72 
43 

71 
48 

71 
48 

69 
44 

64 
42 

34 

38 

86 
39 

83 
40 

60 
43 

81 

39 

76.2 
4«.6 

GILROY 

MAX 
MIN 

66 
47 

58 
53 

71 
52 

77 
52 

73 
44 

71 
52 

72 
48 

78 
48 

71 
55 

61 
51 

55 
50 

66 
46 

60 
51 

65 
48 

67 
47 

67 
45 

58 
49 

63 
41 

67 
41 

65 
40 

67 
50 

66 
41 

63 
37 

72 
36 

70 
40 

73 
41 

67 
37 

70 
37 

68.0 
♦5.7 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

53 
51 

67 
38 

77 
40 

78 
45 

80 
38 

72 
38 

79 
40 

67 
40 

62 

37 

54 
42 

50 
45 

62 
35 

58 
44 

54 
44 

54 
39 

53 
35 

49 
40 

54 
38 

67 
33 

61 

39 

58 
43 

56 
35 

55 
29 

67 
29 

76 
33 

55 
39 

60 
40 

56 
30 

63.0 
38.6 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

45 
41 

44 

32 

52 
37 

55 
43 

60 
41 

62 
41 

61 
42 

50 
37 

50 
34 

46 

30 

38 
31 

38 
28 

43 
29 

40 
28 

38 
25 

41 
26 

40 
26 

36 
25 

45 

26 

54 
33 

43 
31 

49 

29 

40 

30 

57 
36 

58 
38 

60 
38 

54 
30 

47 

33 

49.0 
33.0 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
49 

54 
48 

59 
48 

70 
49 

63 
47 

71 
43 

70 
48 

73 
45 

1 

44 

55 
43 

57 
40 

51 
40 

54 
42 

54 
35 

56 
34 

57 
35 

56 
39 

57 
40 

63 
39 

68 
40 

64 

39 

52 

36 

70 
43 

69 
40 

67 
42 

59 
43 

62 
34 

70 
36 

62.1 
41.6 

GRATON   1  W 

MAX 
MIN 

59 
57 

64 
55 

70 

55 
52 

55 

50 

65 
53 

56 
52 

52 
55 

59 

60 
52 

60 
49 

54 
45 

52 
51 

51 
42 

50 
37 

57 
43 

62 
38 

68 
43 

57 
43 

65 
46 

53 
40 

71 

37 

72 
37 

65 
42 

68 

37 

67 
42 

70 

"1 

74 

37 

64.1 
45.8 

See  refereoce  notes  following  Station  lades. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNKi 
FEBRUARY  1961 


Station 

Day  Of  Month 

«  li 

0>  ' 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

HAIWEE 

1 

MAX 

56 

58 

55 

55 

57 

57 

55 

56 

62 

67 

66 

65 

58 

66 

72 

76 

62 

MIN 

40 

40 

40 

38 

36 

39 

39 

40 

38 

!  38 

39 

35 

35 

37 

35 

35 

33 

33 

35 

38 

40 

42 

40 

37 

37 

42 

44 

35 

HALF  MOON   BAY  2  NNW 

MAX 

60 

66 

67 

66 

65 

59 

60 

61 

60 

60 

59 

61 

57 

56 

59 

60 

56 

50 

56 

64 

54 

61 

59 

65 

MIN 

54 

52 

53 

54 

50 

51 

52 

53 

55 

52 

52 

51 

48 

44 

48 

44 

50 

46 

48 

47 

45 

42 

42 

40 

45 

45 

40 

40 

48.1 

HAMILTON  AFB 

MAX 

60 

60 

61 

59 

59 

62 

66 

61 

64 

62 

71 

56 

59 

65 

66 

66 

tiV 

MIN 

58 

54 

55 

54 

49 

55 

50 

56 

54 

53 

53 

47 

50 

42 

42 

48 

48 

48 

47 

46 

41 

41 

40 

39 

39 

47 

44 

40 

HANFORD 

MAX 

70 

70 

67 

70 

67 

65 

66 

65 

67 

64 

61 

60 

62 

66 

69 

67 

65 

62 

66 

71 

72 

68 

71 

MIN 

59 

49 

48 

48 

49 

47 

49 

47 

47 

50 

48 

43 

51 

47 

43 

41 

42 

39 

41 

46 

45 

41 

37 

35 

38 

45 

39 

38 

44.1 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

63 

65 

51 

62 

56 

56 

57 

54 

57 

63 

60 

56 

62 

64 

III' 

MIN 

39 

40 

41 

48 

45 

47 

42 

45 

40 

43 

45 

42 

41 

42 

40 

40 

47 

45 

45 

37 

44 

32 

34 

HAT  CREEK   PH  1 

MAX 

56 

56 

59 

63 

59 

57 

6  5 

58 

62 

51 

5  3 

50 

46 

52 

52 

53 

47 

50 

57 

67 

56 

55 

60 

54 

55 

66 

59 

MIN 

37 

36 

39 

38 

31 

32 

33 

33 

29 

32 

31 

26 

35 

29 

23 

27 

32 

37 

34 

37 

31 

26 

24 

26 

30 

38 

24 

26 

3l'.: 

HAYFIELO   PUMP  PLANT 

MAX 

84 

82 

83 

83 

65 

85 

88 

82 

77 

56 

69 

64 

68 

72 

73 

66 

73 

72 

79 

82 

81 

72 

76 

63 

87 

86 

76 

MIN 

55 

58 

60 

42 

46 

48 

47 

49 

53 

49 

43 

50 

39 

40 

43 

46 

42 

45 

45 

45 

48 

53 

60 

46 

48 

45 

54 

51 

48.: 

HEALD38UR6 

MAX 

62 

67 

70 

70 

70 

6  5 

60 

59 

67 

58 

68 

66 

66 

57 

68 

69 

63 

70 

66 

77 

76 

70 

72 

70 

76 

78 

67.1 

MIN 

57 

58 

53 

52 

55 

53 

56 

55 

52 

51 

50 

51 

47 

42 

47 

39 

46 

50 

50 

38 

42 

42 

43 

42 

45 

44 

39 

48.' 

HENSHAW  DAM 

MAX 

60 

61 

76 

78 

83 

62 

64 

81 

71 

60 

49 

55 

63 

63 

55 

64 

63 

61 

66 

73 

58 

72 

76 

70 

61 

79 

74 

MIN 

34 

43 

41 

41 

34 

34 

33 

30 

33 

40 

42 

39 

35 

35 

35 

34 

32 

32 

33 

33 

31 

31 

31 

30 

30 

36 

33 

33 

34.1 

HETCH  HETCHY 

MAX 

54 

52 

55 

61 

62 

64 

64 

72 

64 

55 

59 

46 

55 

55 

56 

60 

63 

63 

60 

62 

58 

70 

71 

66 

65 

MIN 

45 

39 

41 

40 

38 

30 

43 

37 

37 

39 

34 

31 

30 

33 

33 

34 

33 

30 

30 

34 

38 

41 

33 

34 

35  ti 

HILTS 

MAX 

49 

50 

58 

56 

57 

6 1 

63 

56 

59 

60 

59 

56 

46 

52 

51 

50 

53 

44 

54 

64 

51 

53 

58 

50 

67 

53 

54 

MIN 

34 

29 

34 

34 

33 

35 

34 

34 

31 

36 

28 

29 

33 

32 

29 

31 

30 

32 

38 

40 

38 

28 

28 

27 

32 

32 

25 

26 

31.! 

HOLLISTER 

MAX 

66 

69 

78 

71 

69 

74 

75 

68 

63 

65 

65 

60 

62 

64 

65 

60 

63 

66 

66 

69 

65 

69 

74 

75 

57 

70 

75 

MIN 

59 

51 

57 

54 

46 

51 

46 

52 

53 

51 

51 

46 

53 

47 

46 

46 

49 

41 

46 

63 

49 

37 

37 

36 

40 

42 

38 

35 

46.! 

HOOPA 

MAX 

58 

55 

59 

61 

67 

69 

68 

62 

67 

55 

70 

65 

56 

62 

60 

60 

55 

58 

58 

63 

56 

52 

57 

65 

62 

61 

64 

tlli 

MIN 

42 

44 

47 

51 

47 

47 

45 

46 

45 

47 

42 

43 

48 

42 

44 

45 

44 

48 

50 

51 

45 

41 

41 

43 

44 

45 

38 

37 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

43 

51 

63 

60 

60 

59 

59 

57 

50 

36 

40 

44 

40 

39 

44 

42 

38 

45 

54 

48 

48 

48 

55 

56 

58 

54 

52 

MIN 

37 

31 

34 

37 

33 

33 

36 

30 

29 

30 

29 

24 

23 

23 

20 

25 

20 

24 

30 

30 

25 

21 

28 

29 

32 

31 

25 

28 

28.; 

IDRIA 

MAX 

65 

67 

73 

72 

76 

74 

75 

76 

68 

57 

6  0 

61 

69 

56 

55 

63 

59 

61 

63 

63 

65 

59 

68 

69 

65 

59 

56 

MIN 

48 

51 

54 

60 

51 

52 

43 

52 

48 

44 

45 

35 

41 

35 

36 

40 

40 

39 

35 

37 

32 

37 

35 

37 

44 

43 

33 

35 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

55 

63 

70 

74 

66 

68 

6  3 

57 

44 

43 

45 

50 

65 

63 

63 

60 

57 

61 

57 

62 

69 

59.fi 

MIN 

35 

35 

36 

37 

36 

35 

35 

32 

38 

29 

31 

31 

31 

31 

28 

27 

30 

25 

24 

31 

31 

32 

33 

27 

31.7 

IMPERIAL 

MAX 

83 

84 

87 

85 

85 

90 

87 

81 

81 

68 

74 

70 

66 

72 

74 

72 

73 

78 

80 

63 

64 

78 

80 

84 

86 

81 

78 

MIN 

51 

58 

53 

52 

52 

55 

53 

52 

63 

54 

50 

52 

42 

45 

51 

47 

42 

48 

46 

50 

52 

48 

65 

46 

51 

51 

52 

53 

60.5 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

84 

85 

87 

85 

89 

91 

90 

82 

82 

68 

75 

71 

70 

73 

77 

76 

76 

79 

82 

85 

66 

61 

81 

67 

88 

83 

80 

MIN 

50 

55 

50 

50 

50 

51 

51 

50 

59 

52 

48 

46 

42 

43 

46 

45 

40 

45 

44 

47 

48 

49 

51 

46 

46 

46 

49 

47 

48.1 

INDEPENDENCE 

MAX 

55 

63 

63 

64 

66 

71 

65 

63 

58 

57 

60 

60 

63 

66 

71 

73 

75 

54 

MIN 

45 

36 

37 

36 

36 

37 

35 

34 

35 

35 

34 

31 

35 

36 

39 

34 

41 

43 

35 

36.6 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

65 

82 

92 

92 

91 

93 

98 

93 

84 

82 

60 

74 

73 

67 

74 

80 

77 

78 

82 

81 

87 

90 

82 

65 

91 

94 

89 

66 

82.9 

MIN 

46 

50 

45 

52 

46 

50 

49 

56 

60 

44 

41 

51 

40 

40 

50 

46 

43 

49 

46 

48 

51 

47 

56 

43 

45 

45 

48 

43 

47.9 

INYOKERN 

MAX 

74 

74 

71 

73 

78 

76 

79 

70 

64 

61 

66 

63 

66 

66 

66 

64 

65 

69 

74 

75 

76 

74 

76 

79 

60 

80 

73 

72 

71 .6 

MIN 

50 

41 

41 

40 

40 

41 

43 

44 

38 

46 

39 

37 

45 

46 

37 

36 

40 

36 

39 

40 

38 

51 

55 

40 

41 

47 

52 

37 

42.2 

IRON  MTN 

MAX 

69 

80 

82 

83 

84 

85 

63 

87 

81 

60 

59 

79 

62 

64 

71 

70 

68 

71 

73 

78 

83 

81 

75 

63 

87 

87 

75 

77.0 

MIN 

54 

57 

59 

54 

53 

55 

54 

53 

54 

62 

49 

49 

40 

41 

46 

47 

44 

45 

47 

50 

61 

57 

59 

54 

52 

63 

57 

49 

51.3 

JESS  VALLEY 

MAX 

47 

47 

57 

59 

55 

59 

68 

56 

56 

56 

52 

50 

46 

46 

48 

43 

41 

41 

64 

50 

47 

54 

58 

62 

64 

46 

52.0 

MIN 

33 

33 

43 

43 

43 

45 

33 

40 

29 

37 

23 

25 

33 

28 

22 

26 

26 

31 

33 

34 

34 

23 

24 

28 

26 

33 

21 

27 

31.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

53 

68 

72 

78 

80 

76 

77 

66 

50 

48 

49 

56 

61 

60 

60 

60 

59 

62 

67 

68 

63 

78 

68 

64 

65.9 

MIN 

50 

43 

56 

53 

43 

46 

53 

36 

39 

39 

42 

36 

39 

34 

40 

40 

31 

33 

36 

37 

35 

34 

42 

41 

44 

42 

39 

40 

40.8 

KENTF lELD 

MAX 

60 

59 

67 

66 

68 

68 

70 

70 

59 

58 

6  1 

69 

57 

63 

60 

61 

56 

63 

68 

61 

68 

66 

59 

67 

59 

70 

65.0 

MIN 

56 

54 

54 

53 

49 

49 

48 

54 

53 

53 

49 

46 

49 

42 

44 

46 

46 

47 

49 

49 

43 

42 

42 

40 

43 

46 

44 

39 

47.5 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

62 

72 

80 

81 

SO 

74 

78 

75 

69 

63 

60 

71 

66 

63 

57 

53 

56 

60 

68 

62 

62 

60 

70 

73 

70 

66 

72 

67.7 

MIN 

58 

52 

55 

62 

63 

63 

50 

57 

58 

51 

52 

50 

53 

51 

50 

47 

49 

51 

49 

52 

62 

60 

46 

49 

49 

53 

51 

47 

62.5 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

63 

70 

69 

73 

77 

71 

61 

61 

60 

57 

56 

66 

62 

61 

64 

63 

58 

62 

74 

68 

67 

66 

70 

76 

72 

68 

73 

67.3 

MIN 

53 

40 

43 

52 

45 

44 

45 

46 

44 

44 

45 

37 

46 

43 

34 

36 

34 

39 

34 

41 

35 

34 

32 

33 

34 

43 

40 

40 

40.6 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

MAX 

67 

68 

66 

67 

72 

75 

71 

65 

74 

63 

66 

66 

65 

68 

64 

59 

56 

56 

65 

66 

67 

64 

58 

73 

65 

66.5 

MIN 

55 

52 

49 

48 

45 

46 

45 

47 

52 

47 

49 

50 

53 

46 

46 

41 

42 

45 

46 

46 

42 

42 

38 

38 

45 

50 

47 

43 

45.4 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

69 

66 

67 

77 

77 

71 

67 

72 

67 

63 

65 

66 

68 

63 

56 

61 

67 

73 

71 

66.9 

MIN 

55 

55 

48 

49 

54 

51 

54 

50 

55 

49 

51 

51 

58 

50 

46 

42 

48 

54 

49 

51 

50 

48 

42 

45 

60 

54 

45 

47 

50.1 

KING  CITY 

MAX 

70 

72 

76 

76 

78 

74 

74 

74 

71 

67 

66 

66 

64 

66 

65 

63 

76 

76 

74 

70.9 

MIN 

58 

55 

53 

55 

44 

44 

46 

52 

55 

52 

42 

45 

41 

41 

47 

49 

39 

46 

50 

49 

36 

35 

34 

38 

45 

38 

36 

46. 6 

KLAMATH 

MAX 

58 

64 

60 

68 

69 

66 

66 

70 

60 

66 

63 

59 

63 

60 

61 

56 

60 

60 

70 

56 

68 

61.  e 

MIN 

54 

47 

55 

53 

48 

52 

49 

53 

44 

50 

44 

48 

48 

43 

46 

45 

45 

49 

62 

51 

49 

39 

41 

41 

46 

46 

37 

39 

46.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

61 

66 

68 

67 

66 

72 

72 

72 

62 

64 

66 

60 

56 

61 

62 

59 

66 

53 

69 

67 

67 

67 

65 

65.2 

MIN 

59 

57 

54 

45 

49 

46 

48 

51 

53 

48 

55 

53 

43 

43 

45 

49 

41 

42 

46 

36 

39 

42 

41 

36 

38 

46.4 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

63 

72 

78 

80 

75 

73 

67 

61 

60 

58 

63 

65 

64 

62 

62 

61 

65 

79 

75 

69 

79 

67.8 

MIN 

56 

57 

49 

46 

48 

48 

46 

52 

53 

50 

52 

49 

51 

55 

48 

48 

48 

48 

49 

45 

53 

46 

46 

44 

42 

45 

48 

46 

49.0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

55 

59 

67 

65 

69 

67 

65 

61 

55 

45 

45 

50 

48 

49 

51 

50 

52 

61 

59 

55 

70 

54 

59 

58.5 

MIN 

45 

41 

38 

43 

40 

40 

40 

40 

42 

32 

34 

30 

35 

40 

28 

32 

30 

29 

33 

36 

34 

33 

38 

33 

36 

41 

37 

38 

36.4 

LAKEPORT 

MAX 

60 

58 

61 

64 

63 

66 

66 

6  3 

55 

6  3 

63 

60 

59 

60 

63 

66 

65 

69 

68 

59 

69 

73 

63.4 

MIN 

53 

47 

52 

49 

42 

51 

41 

52 

48 

48 

41 

44 

42 

37 

36 

40 

36 

41 

41 

42 

39 

32 

31 

34 

37 

42 

30 

35 

41.  S 

LAKESHORE 

MAX 

60 

51 

64 

62 

62 

59 

66 

62 

59 

54 

65 

52 

60 

60 

59 

59 

62 

56 

61 

60 

56 

72 

76 

69 

69 

59 

70 

65 

52.6 

MIN 

48 

42 

48 

48 

46 

46 

46 

44 

41 

49 

37 

39 

42 

39 

34 

41 

33 

43 

41 

39 

37 

45 

42 

38 

41.7 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

48 

46 

59 

56 

62 

61 

66 

62 

53 

47 

53 

48 

42 

41 

50 

46 

48 

46 

57 

53 

52 

56 

54 

66 

54 

68 

67 

62 

64.4 

MIN 

40 

39 

44 

39 

37 

37 

39 

34 

34 

36 

30 

30 

32 

26 

26 

30 

33 

31 

30 

36 

28 

30 

39 

30 

33 

36 

30 

34 

33.6 

LA  MESA 

MAX 

57 

84 

91 

86 

85 

64 

72 

63 

63 

61 

62 

69 

68 

63 

65 

64 

62 

67 

71 

70 

62 

67 

63 

83 

84 

81 

76 

80 

72.9 

MIN 

58 

55 

54 

55 

54 

50 

50 

51 

54 

53 

46 

44 

54 

51 

48 

51 

50 

45 

48 

49 

48 

44 

48 

50 

48 

50 

48 

50.6 

LANCASTER 

MAX 

68 

72 

72 

75 

79 

79 

79 

74 

63 

57 

60 

65 

65 

60 

64 

65 

62 

66 

73 

71 

72 

68 

72 

77 

80 

72 

71 

70 

69.7 

MIN 

53 

46 

35 

38 

35 

37 

37 

42 

46 

45 

46 

40 

46 

47 

35 

38 

40 

38 

33 

39 

47 

42 

33 

32 

36 

44 

44 

34 

40.3 

See  reference  i 


>  following  Station  Index. 
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CoaHnucd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  196  3 


Station 


LAVA  BEDS  MM 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

iSi 

io|  LODI 

i3 

ill  LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
>t> 

,ii  LONG  BEACH 

iH  LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MADERA 
l.li  MANDEVILLE  ISLAND 
MAN2ANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MECCA  3  SE 

MEYERS  4  SW 

MILL  CREEK  2 

MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MONO  LAKE 
MONTICELLO  DAM 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  NOTCH 
MT  DIABLO  NORTH  GATE 
.MOUNT  HAMILTON 
iWUNT   HEBRON  RS 
>tOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  3388 
'lACIMIENTO  DAM 


Day  01  Month 

1 

2 

< 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

I 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

I 

MAX 
MIN 

51 
40 

47 
34 

54 
34 

58 
39 

52 
38 

55 
42 

56 
34 

62 
40 

54 
34 

57 
38 

56 
30 

54 
29 

44 
34 

49 

29 

48 

33 

45 
28 

36 
24 

47 

24 

52 
37 

50 
38 

47 

32 

47 
28 

51 

29 

57 
35 

58 

38 

59 
34 

46 

23 

49 
31 

51»5 
33.2 

MAX 
MIN 

6S 

60 

66 
49 

70 
50 

70 
53 

71 
45 

70 
49 

'  ''° 
47 

72 
48 

57 
51 

64 

52 

64 

51 

65 
44 

63 

62 

62 
44 

60 
44 

69 
48 

51 
44 

64 
42 

64 
46 

68 
51 

66 
46 

59 
42 

67 
40 

68 
40 

72 
42 

70 
44 

62 
42 

70 
41 

46.6 

MAX 
MIN 

63 
57 

70 
48 

67 
46 

79 
51 

77 
47 

70 
50 

79 
48 

72 
49 

67 
47 

54 
50 

63 
52 

67 
48 

66 
49 

59 
50 

57 
43 

60 
43 

62 
49 

63 
42 

70 
44 

61 
48 

63 
47 

63 
45 

67 
43 

70 
42 

72 
47 

70 
47 

67 
46 

71 
44 

67.1 
47.2 

MAX 
MIN 

63 
57 

71 
47 

70 
47 

78 
47 

77 
48 

72 
46 

80 
45 

71 
49 

53 
48 

65 
49 

63 
62 

67 
45 

67 
48 

61 
60 

58 
41 

57 
44 

62 
49 

63 
45 

68 
40 

63 
45 

66 
44 

66 
43 

70 
38 

71 
38 

72 
40 

70 
46 

69 
45 

73 
41 

67.7 
45.6 

MAX 
MIN 

65 
57 

63 
52 

68 
51 

'  70 
51 

70 
42 

69 
42 

1  72 
48 

73 
48 

68 

55 

63 

1  '•s 

55 
49 

63 
41 

58 
48 

51 
39 

61 
39 

63 
43 

58 
46 

61 
42 

65 
42 

63 
47 

65 
43 

59 

33 

68 
43 

71 
36 

69 
38 

76 
42 

66 
36 

66 
33 

6S.3 
44.1 

MAX 
MIN 

69 
53 

68 
50 

71 
49 

72 
48 

74 

52 

76 
50 

75 
50 

68 
47 

60 
45 

54 
40 

54 
42 

58 
40 

59 
42 

54 
43 

58 
35 

58 
42 

58 
36 

61 
37 

66 
40 

68 
48 

67 
43 

60 
39 

57 
40 

73 
44 

76 

50 

72 
52 

63 
43 

65 
47 

65.1 
44.6 

MAX 
MIN 

75 
57 

70 
53 

70 
52 

65 
53 

68 
45 

72 
50 

72 

49 

70 
51 

64 

48 

65 
62 

68 
49 

59 
43 

63 

52 

61 
38 

61 
42 

58 
45 

61 
48 

66 
41 

65 
45 

67 
46 

64 
40 

58 
44 

59 
36 

66 
36 

72 
41 

66 
44 

66 
42 

70 
36 

66.6 
45.7 

MAX 
MIN 

65 
57 

74 
50 

77 
45 

81 
51 

75 
43 

71 
45 

64 
48 

67 
42 

51 
42 

53 
52 

53 
64 

68 
45 

66 
63 

63 
50 

66 
46 

62 
47 

63 
41 

71 
44 

64 
42 

55 
42 

64 

50 

77 
47 

84 
40 

80 
35 

71 
36 

70 
40 

75 
46 

74 
36 

69.4 
45.3 

MAX 
MIN 

59 
56 

74 
58 

91 
58 

74 
59 

84 

55 

78 

52 

61 
53 

63 
54 

59 
56 

58 
60 

68 
53 

67 
52 

68 
55 

69 
57 

64 

53 

63 
52 

63 
57 

63 
51 

70 
52 

65 
54 

67 
63 

67 
50 

62 
55 

73 
52 

61 
51 

72 
53 

76 
53 

82 
55 

70.1 
53.9 

MAX 
MIN 

6, 

57 

75 
56 

90 
55 

79 
52 

85 
50 

80 
49 

65 

52 

61 

55 

68 

55 

56 
51 

65 

51 

66 
50 

66 
54 

66 
54 

53 
50 

61 
51 

62 
48 

52 
48 

66 
49 

63 
51 

67 
49 

68 
60 

83 
45 

77 
47 

78 
48 

73 
54 

80 
54 

60 
48 

69.9 
51.2 

MAX 
MIN 

62 
58 

75 
55 

92 
55 

S3 
58 

79 
53 

76 
52 

65 
54 

62 
56 

60 
57 

57 
52 

65 
53 

65 
54 

64 

67 

53 
55 

64 
54 

52 
54 

65 
50 

54 
62 

61 
64 

61 
64 

63 
63 

66 
49 

83 
56 

77 
51 

74 
50 

64 
61 

75 
63 

76 
49 

68.7 
53.5 

MAX 
MIN 

62 
56 

72 
56 

83 
61 

82 
62 

80 

59 

62 
58 

71 
55 

62 

55 

58 
54 

55 
50 

66 

53 

67 
53 

66 

66 

66 
55 

67 
54 

63 
53 

65 
51 

63 
50 

67 
49 

64 
53 

70 
53 

71 
52 

83 
62 

81 
56 

81 
66 

73 
53 

78 
53 

79 
63 

70.8 
54.6 

MAX 
MIN 

67 
58 

65 
52 

71 
53 

67 
55 

71 
47 

73 
52 

70 
50 

71 
50 

58 
64 

65 
49 

69 
50 

59 
45 

63 
54 

66 
46 

63 
44 

61 
44 

65 
47 

70 
43 

67 
44 

72 
49 

67 
44 

70 
41 

70 

37 

70 

38 

75 
42 

73 
46 

69 
45 

73 
39 

67.9 
47.0 

MAX 
MIN 

63 
40 

69 
39 

70 
56 

73 
57 

71 
49 

72 
49 

49 

74 
49 

64 
69 

60 
51 

63 
48 

63 
49 

62 
54 

61 
42 

61 
42 

61 
42 

60 
48 

62 
42 

62 
42 

64 
42 

62 
42 

69 
41 

70 
42 

70 
38 

65 
43 

68 
42 

64 
40 

63 
42 

65.8 
45.7 

MAX 
MIN 

75 
45 

74 
46 

78 
37 

78 
40 

79 
40 

78 
36 

80 
38 

70 
38 

69 
46 

52 
43 

50 
43 

62 
38 

60 
39 

50 
42 

63 
36 

63 
36 

63 
36 

67 
38 

73 
36 

73 
40 

70 
44 

65 
43 

71 
41 

77 
36 

80 
36 

79 
42 

68 
44 

69 
36 

70.2 
39.8 

MAX 
MIN 

65 
58 

64 
49 

66 
50 

69 
51 

72 
47 

70 
50 

70 
49 

70 
51 

60 
52 

65 
48 

66 
46 

61 
47 

64 
44 

64 

45 

60 
47 

60 
45 

63 
44 

64 

43 

65 
60 

67 
43 

66 
44 

60 
41 

68 
42 

70 
44 

72 
47 

71 
43 

63 

ti.1 
46.7 

MAX 
MIN 

70 
55 

70 
51 

68 
50 

66 
51 

63 
43 

69 
49 

67 
46 

69 
48 

64 

53 

63 
53 

63 
50 

62 
42 

62 
51 

52 
47 

61 
38 

58 
41 

61 
46 

64 
40 

64 
45 

64 
47 

69 
46 

67 
41 

69 
36 

69 
37 

73 
38 

65 
53 

68 
51 

71 

65.8 
4S.9 

MAX 
MIN 

47 
37 

39 
32 

47 
35 

54 
42 

52 
40 

54 
45 

54 

32 

60 
40 

49 

32 

49 
35 

40 
28 

48 

28 

44 

30 

44 
23 

40 
22 

42 
28 

38 
22 

41 
24 

43 
30 

49 
32 

43 

27 

45 
28 

50 
27 

60 
29 

50 
34 

61 

35 

46 
27 

51 

48.3 
31.1 

MAX 
MIN 

74 
44 

72 
47 

73 
45 

79 
49 

79 
49 

73 

74 
50 

74 
50 

67 
53 

63 
49 

65 
54 

69 
47 

69 
53 

62 
37 

60 
45 

56 
47 

60 
44 

66 
47 

68 
44 

68 

63 

68 

63 

64 

63 

61 

63 

71 
56 

74 
47 

73 
51 

71 
44 

71 

68.7 
48.5 

MAX 
MIN 

64 

53 

66 
53 

64 
55 

64 

53 

68 
48 

63 
50 

69 
51 

64 

51 

60 
49 

58 
48 

61 
49 

64 
45 

58 
48 

63 
47 

60 
43 

61 
44 

60 
45 

63 
47 

66 
48 

50 
50 

65 
44 

63 
39 

72 
42 

71 
41 

65 
42 

69 
46 

66 
43 

69 

64.2 
46.9 

MAX 
MIN 

62 
56 

67 
51 

64 
55 

68 
55 

63 
49 

64 

51 

73 

51 

65 

55 

65 

50 

59 

51 

66 
47 

66 
48 

58 
51 

65 
49 

63 
42 

62 
44 

59 
50 

65 
49 

68 
46 

64 

51 

68 
46 

62 
46 

70 
41 

70 
41 

69 
46 

71 
49 

71 
47 

70 

65.6 
48.5 

MAX 
MIN 

52 
39 

48 

37 

50 
42 

55 
43 

51 
45 

57 
47 

57 
34 

63 
36 

53 
32 

57 
34 

48 
28 

60 
30 

46 
34 

50 
33 

51 
26 

53 
28 

43 
30 

49 
31 

46 

36 

66 
38 

53 
33 

57 
27 

63 
26 

68 
29 

67 
32 

67 
37 

58 

25 

60 

54.9 
33.6 

MAX 
MIN 

63 
47 

78 
51 

90 
50 

90 
51 

85 
48 

88 
50 

91 
51 

84 

50 

77 

53 

78 
53 

50 
44 

72 
45 

71 
44 

66 
42 

73 
44 

75 
48 

74 
44 

76 
47 

78 
47 

80 
49 

78 
62 

89 
49 

81 

57 

84 

47 

84 
46 

89 
45 

83 
55 

85 

79.4 
48.5 

MAX 
MIN 

46 

30 

46 
33 

61 
36 

57 
32 

57 
30 

59 
31 

62 
28 

51 
30 

47 
27 

45 

33 

46 

28 

45 
23 

43 
32 

41 
19 

48 

19 

47 

26 

45 

26 

60 
26 

53 
25 

50 
30 

50 
24 

44 

21 

58 
19 

59 

22 

63 
25 

54 
34 

49 
23 

60 

51.3 
26.9 

MAX 
MIN 

59 
52 

71 
47 

83 
57 

81 
59 

80 
57 

81 
43 

82 
37 

76 
48 

61 
44 

59 
39 

51 
44 

63 
40 

62 
46 

57 
48 

63 
48 

62 
47 

60 
39 

62 
43 

71 
42 

71 
47 

73 
42 

71 
41 

75 
53 

77 
53 

82 
55 

81 

57 

76 
46 

73 

70.1 
47.2 

MAX 
MIN 

49 
42 

43 
34 

48 
38 

55 
42 

53 
40 

56 
42 

55 
35 

53 

39 

50 
35 

48 

38 

43 
27 

51 

30 

45 

35 

47 
28 

42 
26 

47 
27 

42 

26 

46 

28 

46 
31 

62 
34 

48 
27 

49 

26 

53 
26 

61 
27 

62 
31 

61 
37 

63 
26 

56 

50.8 
32.3 

MAX 
MIN 

67 
47 

69 
44 

73 
55 

71 
57 

74 
56 

76 
56 

74 
60 

72 
56 

65 

63 

59 
38 

49 
37 

50 
36 

48 
36 

52 
40 

55 
41 

65 
41 

56 
40 

69 
44 

67 
48 

67 
51 

62 
51 

56 
45 

64 
43 

69 
61 

64 

70 
66 

65 
48 

60 

63.4 
47.4 

MAX 
MIN 

70 
58 

70 
55 

68 
54 

68 
55 

67 
49 

72 

52 

70 
53 

73 
51 

60 
53 

68 

52 

67 
49 

59 
48 

60 
49 

63 
42 

62 
44 

69 
46 

61 
46 

67 
43 

66 
45 

70 
48 

68 
44 

70 
45 

70 
40 

69 
42 

74 
43 

69 
46 

68 
45 

72 

67.1 
47.8 

MAX 
MIN 

45 
35 

47 
32 

63 
31 

62 
35 

54 

33 

56 
31 

55 

32 

52 
30 

49 

27 

45 

31 

50 
29 

48 
24 

49 
31 

50 
25 

47 

23 

46 
31 

47 

24 

52 
25 

55 
28 

68 
34 

52 

25 

49 

23 

66 
21 

54 

25 

61 

29 

60 
38 

51 
23 

60 

52.6 
28.5 

MAX 
MIN 

62 
55 

64 
55 

66 
53 

68 
52 

67 
50 

67 

50 

70 
50 

69 
51 

65 
62 

58 

50 

58 
47 

64 
46 

56 
46 

62 
42 

62 
43 

61 
44 

66 
42 

64 
43 

66 
45 

62 
48 

69 
44 

65 
41 

71 
41 

72 
41 

70 
43 

70 
45 

70 
46 

72 

65.3 
46.6 

MAX 
MIN 

64 
58 

68 
52 

77 
54 

73 
55 

71 

55 

74 

50 

69 
49 

55 
48 

62 
65 

61 
52 

61 
52 

62 
48 

62 
55 

63 
53 

67 
48 

61 
45 

65 
46 

66 
49 

66 
48 

69 
49 

69 
50 

67 
46 

77 
50 

74 

50 

76 
49 

66 

50 

70 
50 

74 

67.8 
50.6 

MAX 
MIN 

61 
29 

65 
40 

70 
45 

72 
44 

72 
46 

76 
44 

75 
50 

67 
45 

61 
43 

55 
36 

51 
36 

48 
29 

60 
29 

53 
41 

53 
31 

63 
31 

56 
28 

69 
36 

66 
36 

65 
43 

63 
42 

59 
38 

61 
41 

69 

39 

59 
42 

67 
42 

64 
42 

60 

62.1 
38. 7 

MAX 
MIN 

45 
32 

54 
41 

64 

42 

62 
46 

56 
38 

56 
42 

60 
38 

55 

35 

50 
33 

46 
18 

42 
18 

38 
20 

40 
30 

40 
30 

44 

26 

42 
26 

40 
18 

47 
34 

45 
27 

61 
25 

42 

33 

43 
29 

43 

20 

68 
36 

56 
42 

60 
40 

65 
30 

50 

4«.8 

31.4 

MAX 
MIN 

57 
51 

57 
51 

65 
53 

70 
59 

66 

53 

68 
53 

70 
52 

68 
51 

60 
51 

56 
45 

59 
45 

59 
42 

54 
46 

58 
41 

59 
41 

59 
42 

52 
41 

58 
42 

62 
42 

56 
44 

62 
41 

62 
41 

62 
44 

58 
50 

67 
61 

72 
54 

60 
46 

65 
47 

61.9 
47.1 

MAX 
MIN 

51 
46 

57 
44 

64 
52 

62 
50 

62 
50 

64 

50 

64 
54 

58 
44 

49 
40 

44 

39 

50 
40 

49 
41 

48 
38 

46 

35 

51 
36 

43 
38 

47 

35 

53 
39 

57 
44 

56 
43 

62 
37 

65 
49 

65 
44 

61 
42 

55 
37 

62 
48 

Si.t 
42.9 

MAX 
MIN  1 

53 
41 

61 
40 

54 
32 

58 
35 

59 
28 

63 
33 

59 
20 

56 
22 

45 
28 

45 

22 

46 
20 

48 

32 

50 
33 

50 
36 

46 
27 

59 
24 

60 
34 

47 
16 

52 
24 

53.1 
28.9 

MAX 
MIN 

47 
34 

49 
34 

55 
47 

52 
48 

54 

49 

57 
36 

55 
36 

52 
37 

58 
35 

50 
38 

61 

29 

46 

32 

52 
36 

52 
29 

53 
27 

39 
34 

47 
31 

46 

38 

67 
36 

54 
33 

54 

32 

55 

32 

59 
26 

60 

35 

66 
35 

53 
36 

54 
28 

55 
33 

53.6 
35.0 

MAX 
MIN 

50 
42 

62 
42 

77 
55 

68 
54 

68 
47 

72 
52 

68 
53 

61 
45 

66 
40 

41 
29 

47 
33 

53 
33 

48 

35 

45 
36 

53 
33 

60 
37 

53 
35 

56 
36 

63 
41 

59 
44 

61 
41 

58 
36 

58 
36 

65 
48 

70 
50 

67 
51 

61 
43 

62 
42 

59.0 
41.9 

MAX 
MIN 

60 
55 

65 
50 

70 
49 

72 
49 

73 
44 

77 
45 

72 
46 

77 
47 

70 
52 

60 
50 

61 
46 

66 
47 

60 
49 

62 
44 

56 
45 

63 
45 

62 
43 

61 
40 

57 
43 

68 
44 

66 
45 

64 

38 

69 
39 

71 
40 

72 
42 

78 
40 

72 
37 

70 
36 

67.6 
44.6 

S««  refer«i>c«  aot«8  follovlDg  Station  Ind«x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Day  Of  Month 


9     10     II  12 


13     14     15    16     17     18     19  20 


NAPA   STATE  HOSPITAL 


NEEDLES  FAA  AP 


NEVADA  CITY 


NEWMAN   2  NW 


NEWPORT   BEACH  HARBOR 


NORTH  FORK  RS 


OAKDALE   WOODWARD  DAM 


OAKLAND  WB  AP 


OCEANSIDE 


ORANGE  COVE 


ORICK   PRAIRIE  CR  PARK 


PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMAR   MTN  OBSY 

PANOCHE  CREEK 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PASADENA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PERRIS 

PETALUMA   FIRE   STA  2 
PINNACLES  NM 
PI5M0  BEACH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
PT   PIEORAS  6LANCAS 
POMONA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


5*  67  75 
54     5*  54 


82  81  82 
56     54  54 


55     52  56 


67  70  75 
54     46  45 


78  83  85 
53     51  54 


66     62  66 


MAX  1  63 
MIN  t  58 


MAX  I  65 
MIN  56 


67  67  i  66  68  70 
54     54  ,  55     47  55 


73  :  75 
50  ;  54 


71  67 
48  51 


MAX 
MIN 


67  57  63  I  76  72  80 
54     42     46   I  48      42  42 


72  64  62 
51     52  51 


83  33  80 
54     52  57 


64  68  57 
38     38  39 


68  74  69 
50     51  57 


68  70  65 
50     50  54 


72  65 
40  37 


62  65  58 
50     47  45 


61  67  61 
51     50  44 


58  53  56 
41     36  37 


63  65  64 
54     55  47 


62  65  62 
52     50  47 


60  62  64 
50     52  51 


59  66  58 
41     41  38 


65  63  64  59  70  65 
45     43     40     42     42  56 


62  65  68  65  70  73 
38     48     43     47     40  40 


61     68     65  73 

51     49     56  !  40 


78  81  78 
47     48  51 


52  52  52  54  53 
40     34     30     31  38 


60     63     61     60  59 
53     48     49     48      46  46 


54  I  57  56 
36  ' 

61 


61     62     61     59  61 
53     41     42     45     46  43 


66 


MAX  62 
MIN  53 


MAX  63 

MIN  :  56 


MAX  I  60 
MIN  ,  53 


MAX  I  63 
MIN  54 


66     67     65     65  66 
52     52     52     47     50  52 


63  60  62  61  63 
54     55     54     53  49 


58  57  59  I 
39     36  34 


58  59  60  ;  59  56  59 
51      42      43     41      48  44 


62  59 
52  50 


65  70 
45  50 


60 
49  I  51 


56  65  51 
37     39  36 


67      70  I  69      67  71 
54     48  55 


84  75  73 
53     53  51 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66     63  68 


62  60  60 
53     45  54 


85  66  86 
48     48  46 


69  77  73 
48     46  48 


60  63  65 
51     46  51 


69  63  61 
50     55  55 


69  61  60 
48     54  53 


73  63  58 
49     49  52 


71  79  72 
47     48  46 


65  67  61 
45     52  46 


62  69  60  '  67  62  67  '  73 
54     51     52     52     46  51 


58  50  58  ;  68 
48     45     47  '  50 


60  69  67 
48  48 


68  67 
48  50 


51  65  64  59  66  69 
57     56     57     55     48  54 


63  62  60  61  60  61  56  62 
54     50     48  1  51     51  51 


62  67  57 
52     55  50 


58  71  71 
48     45  42 


64     64  64 

50     51  45 


68  63  60 
50     41  45 


63  60  63 
47     53  51 


54  I  64  65 
52  !  49  53 


70  I  70 
38  :  44 


65  66  61  I  55  61  61 
49     49     40  I    43      48  43 


60  55  55 
44     45  45 


54  63  64  62  58  63 
50     43      38      41      42  43 


53  62  60  50  I  50  56  58 
48      47      44     45  I    44     43  47 


60  59 
50  49 


65  62 
45  48 


61     66  64 

51     50  43 


75  66  65 
49     53  49 


64     74     87     82     78     73     62     61  59 


56  56  55     53  50 

65  71  73     73  79  78 

54  45  39  I  43  41  42 

69  71  72      74  78  78 

51  41  33     37  35  37 

84  89  90  !  90  92  98 

50  53  55  j  53  53  55 

54  67  57  :  63  74  54 

58  58  57  '  54  46  51 


51     57     73     75     73  76 


51  53  56 

78  76  65 

43  49  48 

77  76  64 

35  43  46 

94  88  79 

55  52  55 

68  69  66 

48  51  52 

75  60  57 

41      43      50  '  50     49     51      50  44  43 


60  63  63  I  62  60  63  I  67  62 
52     50     42  '   47     48     47     46  51 


60  65  63  I  65  66  65  i  54  63  64  62  50 
52     51     48  '  55     56     48     47     46     43     46  51 


55  60  64  '  66  68  65  62  61  66 
44     47     39  I  48     47     37     40     36  34 


58  60 
44  42 


65  '  65     59     65     63     63  56 
37     46     38     32  '   38     32     32     33  41 


72  72 
38  47 


72     74  73 


66  67  63  67  67  73  I  72 
55     52     52     53     48  52 


56  56  60 
52     52  52 


74  77  80 
65     56  55 


62  57  59 
49     53  47 


82     79     84  85 


72  69 
50  54 


74     70     70  ,  69     73  77 


51     45  48 


64  66  64 
59     48  46 


33     34  34 


46     45  •  41 


59  62  60 
52     46  46 


74  77  81 
49     46  47 


44     50  43 


79  86 
49  51 


63     59  64 


55  46  55  I  53 
35     38     34  !  36 


61  64  64  I  61  65 
50     50     46  I  53  44 


62  ,  60 
44  46 


68  56  58  55  61  |  54  56  55  57  55 
50     46  I  48     41      43  I  47     42      36      39  42 


57  ,  62 
41  42 


54     54     55     55     56  57 


82  I  79     60     64     62     65  69 


86  87  85 
51     54  50 


66  68  77  I  77  78  74 
57     52     48  '  47     41  42 


65     68  73 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61  80  99 
53     47  41 


81  76  72 
47     41  42 


87  88  87 
45     41  40 


70  61 
51  50 


70  61 
50  54 


73  60 
51  52 


73  60 
40  38 


63  66  70  66  58  71  |  69  66  62 
56     55  54 


51     52  51 


55     64  70 


61  68  66 
50     43  49 


62  66  64 
50     49  47 


54  69 
49  45 


62    62  59 

55     50     54  I  51     55     55  I  52     49  45 


68     70     77     71     72     79  ;  79 
48     42     46  I  43 


53     47  48 


59  65  77 
45     50  50 


57  59  71 
53     48  48 


53  53  59 
50     50  53 


72  64 

45  50 


74  67  75  I  73  61  60 
50     50     48  I  46     47  52 


64  53  59 
47     48  39 


63  5  5  64 
53     47  48 


64  63  62 
47     44  46 


75  71  69 
47     52  45 


65  62 
51  45 


68  64  70 

48  45  42 

65  65  65 

45  45  45 

60  61  68 

43  46  41 

56  59  66 

43  45  40 

68  65  68 

45  46  41 

56  65  66 

44  42  42 


74  78  80 
44     53  52 


73  71 
45  48 


61  62  67  61  61  69 
50     35     39     37     43  35 


62     64     67     60     63  70 
51     53     46     53     45     45     44     48  48 


71  68  69  ,  69 
49      42     45  I  40 


64  66  68 
58     48  52 


72     64  I  59  58  59  |  55  53  56  56  55  56 

>  40  39  I  43  34  32  I  35  43  38 

72     62     55  56  58  54  50  56  55  50  54 

54      51      47     44  45  44  45  38  40  42  41  41 


53  50  59  [  55  55  61  61  56  56 
37  35  46  1  45  41  42  I   39  49  44 

58  59  62     66  61  63     61  65  60 

54  53  54     55  50  54     50  54  52 


53  59  55  54  54  55  i  51 
43     35     38     41     30     33  37 


70  67 
45  43 


78  74 
40  39 


61  62  62 
51     47  40 


70  70  70 
38     47  37 


65  73 
48  46 


59  56 
43  46 


57  50 
39  42 


72  66 

40     41  < 


75  81 
57  49 


64  69 
40  43 


67  67 
36  40 


83  70 
51  46 


66  66 
43      40  ' 


82  84 
37  39 


66  58 

37  40 


71  73 
47  41 


70  68 
39  46 


82  75 
45  53 


72  77 
40  36 


72  79 
36  34 


69  68 
40  39 


83  37 
50  50 


62  65 
34  37 


63  67 
46  45 


72  69 
42  46 


68  65 
47  49 


66  72 
33  40 


63  65 
45  46 


70  64 
41  43 


58  64 
45  42 


69  70 
46  49 


73  70 
44  46 


80  75 
35  44 


52     54  50 


68  70 
40  42 


53  64 
41  43 


74  71 
51  53 


85  84 
63  49 


74  76 
31  36 


73  73 
37  38 


78  81 
40  40 


54     53  56 


66  65 
41  43 


71  71 
47  50 


66  75  81  76  72  66 
56     50     51     51     48  46 


58  62  70  67  68  64 
55     52     55  !  55     53  53 


60  61 
53  50 


61     57     59     60     60     56  59 


62  66  58 
47     50  51 


62  60  57 
52     49  47 


45     47  40 


64  59  64 
52     49  47 


45     44  47 


58  59  64 
47     47  48 


62  60 
44  50 


60  I  61  63  59 
55  I   54     54  51 


60  64 
54  46 


47     50  47 


90  !  87  84  89  30 
45  i  48      45     46  |  44 


70  58 
50  50 


55  63  70  ,  68  66  67  I  64  65 
46      50     45  ;   48      52      44  .   43  45 


62  I  71 
43  I  45 


52     47  I  43 


71  62 
35  45 


72  79 
34     3  3 


65  67 
43  48 


62  62 
38  46 


77  60 
40  40 


83  83 
46  40 


67  65 
41  45 


32  85 
53  56 


86  79 
49  51 


76  72 
39  44 


64  84 
41  43 


71  67 
40  39 


79  71 
38  43 


61  67 

35  43 


67  62 
47  48 


57  61 
42  46 


66  63 
41  49 


62  60 
45  51 


85  80 
41  42 


56 
40 


63  65 
47  47 


S«e  reference  notes  follovlDg  StntloD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1953 


Slalion 

Day  Of  Month 

o 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 
MIN 

58 

69 

64 

67 
52 

59 
45 

65 
47 

71 

49 

67 

65 

62 

66 

65 

57 

53 

60 

51 
44 

60 
44 

64 
45 

66 
45 

61 
49 

55 
43 

65 

35 

69 

37 

71 
40 

58 
40 

72 

39 

66 
31 

71 

35 

65.4 
43.5 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

65 
57 

62 
48 

72 
48 

69 
48 

78 
47 

77 
48 

71 
47 

79 

72 

68 

66 

63 

59 
50 

70 

60 

59 
45 

57 
47 

62 
44 

64 
42 

66 
45 

62 
46 

65 
44 

65 

40 

70 
40 

70 
42 

73 
48 

71 
47 

64 

67.5 
46.6 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

51 
40 

49 
35 

53 
41 

51 

62 

63 

69 

65 

52 

50 
38 

55 
34 

54 
25 

46 
36 

48 
22 

51 
20 

50 
26 

52 
33 

51 
28 

55 
26 

55 
32 

53 
26 

53 
24 

52 
19 

55 
21 

57 
25 

62 

33 

54 
25 

64 
30 

56.6 
29.7 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

51 
48 

61 
36 

70 
41 

59 

71 

67 

70 

60 

56 

44 

42 

55 
31 

49 
37 

47 
37 

50 
30 

50 
31 

51 
29 

49 
30 

66 
32 

49 
29 

52 
30 

50 
27 

59 
31 

63 
32 

69 
37 

53 
31 

54 
31 

59 
32 

56.7 
34.7 

POTTER   VALLET  PH 

MAX 
MIN 

59 
51 

59 
50 

67 
52 

55 

71 

71 

69 

53 

64 

53 

63 
42 

63 
40 

50 
42 

61 

37 

67 
37 

65 
40 

74 
31 

11 
34 

73 
26 

75 
34 

66.4 
42.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
42 

67 
41 

73 
46 

72 

75 

70 

75 

59 

58 

55 

52 

60 

58 

59 
30 

50 
32 

53 
38 

55 
33 

63 
30 

56 
33 

66 
38 

66 
36 

64 
32 

72 
30 

68 
26 

74 
32 

67 
37 

66 
38 

73 
29 

6S.2 
37.4 

OUINCY  RS 

MAX 
MIN 

56 
46 

51 
39 

58 
43 

67 

62 

67 

70 

66 

63 

49 

51 
40 

62 
33 

50 

56 
33 

51 
34 

56 
33 

55 
37 

50 
36 

60 
36 

59 
39 

51 

33 

61 

26 

54 

23 

66 
26 

56 
29 

69 
34 

66 
24 

64 
24 

60.4 
34.7 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

61 

56 

82 
54 

89 
56 

89 

87 

90 

83 

68 

62 

65 

57 

69 

69 

60 

66 

64 
41 

57 
44 

68 
37 

74 

37 

72 
40 

72 
34 

68 
36 

78 
40 

82 
38 

85 
38 

82 
39 

80 
40 

76 
52 

73.8 
43.6 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

65 
53 

70 

75 

72 

77 

72 

53 

52 

63 

51 
40 

58 
41 

60 
44 

50 
39 

60 
39 

59 
40 

61 
40 

70 
45 

70 
46 

66 
45 

69 
43 

70 
46 

74 
47 

75 
51 

72 
51 

69 
49 

65 
43 

66.5 
45.1 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 
MIN 

56 
53 

57 
51 

64 

53 

64 

66 

67 

68 

66 

56 

61 

66 

55 

59 

63 

61 
40 

55 

63 
40 

55 
49 

60 
45 

68 
49 

67 
42 

72 
45 

75 

43 

71 
43 

64 
42 

71 
49 

72 
48 

71 
42 

64.8 
46.8 

REDDING   FIRE   SIA  2 

MAX 
MIN 

62 
49 

58 
49 

65 
49 

61 

66 

63 

59 

53 

51 

52 

70 

54 

52 

63 

53 

59 

66 

61 

53 

68 
50 

59 
45 

75 

76 

73 

70 

72 
49 

73 
45 

74 
48 

66.2 
47.3 

REDLANOS 

MAX 
MIN 

64 
53 

78 
53 

90 
50 

87 

87 
50 

90 
50 

61 

63 

54 

52 

61 
49 

72 
45 

65 
49 

65 
5  3 

70 
44 

69 
45 

55 
45 

67 
42 

74 
42 

71 
45 

77 
44 

75 
44 

82 
49 

84 
45 

89 
46 

82 
46 

83 
48 

81 
46 

74.5 
47.3 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

55 
58 

59 
55 

69 
54 

72 
52 

57 
48 

70 
5  3 

72 
50 

70 
55 

63 
57 

66 
52 

66 
46 

50 
46 

64 

53 

64 
45 

65 
45 

58 
45 

64 
49 

68 
43 

61 
48 

59 
48 

68 
41 

69 
41 

74 
40 

68 

38 

65 
41 

70 
43 

70 
39 

71 
40 

57.1 
47.4 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

MAX 

59 
54 

59 
52 

59 
52 

65 

61 

54 

50 

65 

54 

61 

55 
50 

60 
4  9 

63 
48 

56 
49 

60 
44 

58 
43 

60 
43 

53 
43 

51 

43 

63 
46 

65 
49 

54 
45 

62 
39 

67 
39 

66 
42 

66 
42 

63 
43 

51 
36 

65 

36 

61.6 
46.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

64 

53 

64 

55 

51 
53 

59 
54 

70 
1.9 

58 
41 

57 
" 

71 
53 

62 
55 

62 

53 

66 
54 

65 
50 

51 

53 

52 
48 

63 
48 

64 

48 

59 
47 

64 
51 

68 
52 

60 
51 

57 
49 

64 

46 

70 
46 

71 
45 

70 
46 

66 
48 

67 
49 

70 
44 

65.5 
49.8 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

MAX 
MIN 

63 
53 

76 
55 

86 
49 

88 

85 

89 

60 

71 
50 

64 

48 

57 
46 

62 
50 

71 
49 

52 
48 

65 
5  3 

58 
46 

64 

65 

53 

72 

67 

73 

74 

79 

82 

65 

61 

79 

80 
54 

73.3 
47.4 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 
MIN 

50 
53 

62 
50 

78 
48 

90 

86 
45 

87 
45 

92 
47 

77 
49 

65 
47 

65 
47 

60 
46 

63 
48 

72 
47 

61 
54 

55 
45 

69 

66 

55 

64 

72 

67 

74 

75 

60 

83 
41 

87 

61 

80 
47 

73.1 
46.4 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

61 

57 

69 

69 

63 

69 

61 

60 

70 

55 

65 

65 

58 

59 

57 

58 

60 

61 

55 

62 

55 

60 

64 

50 

55 

71 

68 

68 

63.8 

SACRAMENTO  W8  AP 

MAX 
MIN 

67 
57 

66 
55 

68 
54 

63 

50 

55 
46 

73 
52 

64 

51 

56 
51 

59 
51 

63 
49 

55 
49 

56 
46 

62 
49 

57 
42 

58 
44 

57 

61 

66 

50 

67 

62 

69 

66 

68 

69 

70 

70 

56 
39 

64.5 
47.2 

SACRAMENTO  WB  C ITY 

MAX 
MIN 

67 
58 

68 
56 

70 
56 

64 

68 

73 
55 

56 

52 

67 
54 

60 

52 

55 
52 

65 
5  1 

58 
49 

53 
49 

59 
43 

52 
45 

56 

62 
50 

69 

53 

70 

65 

70 

68 

70 

71 

67 

59 

72 
43 

66.0 
49.1 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

65 
57 

66 
55 

74 

53 

68 

70 

74 

71 
48 

54 

59 

62 

55 

57 

55 

63 
40 

64 

56 

65 
40 

70 
41 

59 

68 

66 

72 

73 

70 

73 

69 

75 

74 

35 

67.0 
44.8 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

63 
56 

65 
53 

67 
52 

58 

69 

70 

67 

53 

60 

51 

60 

56 

61 

60 

62 

57 

51 
41 

65 

60 

64 

59 

63 

71 

66 

66 

70 

67 

70 
33 

64.0 
44.1 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

68 
42 

68 
55 

77 
37 

70 

71 
50 

75 

75 

70 

55 
5 1 

54 

60 

61 

62 
42 

77 

57 
43 

62 
50 

64 
41 

56 

66 

52 

68 

73 
40 

81 

70 
40 

55 

70 

70 
36 

'  67.8 
46.4 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 
59 

69 
55 

75 
55 

70 
54 

70 
53 

76 
53 

74 
54 

68 
54 

52 
54 

55 
53 

54 
50 

61 

50 

62 
5 1 

63 

63 

58 

52 
50 

66 

57 

66 

51 

67 

72 

71 

70 

64 

71 

70 
38 

67.0 
48.1 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 
MIN 

54 
45 

55 
42 

62 
46 

64 
47 

55 
45 

57 
45 

75 
54 

72 
42 

62 
41 

55 
41 

50 
40 

58 
37 

51 
40 

57 
35 

57 
33 

56 
36 

56 
35 

62 
37 

59 
3  7 

61 
41 

61 

37 

59 
35 

74 

39 

71 

38 

71 

50 

69 

66 

70 
43 

62.5 
41.1 

SALYER  RS 

MAX 
MIN 

55 
48 

58 
43 

55 
51 

63 
45 

53 
45 

59 
47 

66 
42 

63 
42 

64 
44 

60 
42 

57 
40 

65 
42 

54 
47 

60 
43 

58 
44 

59 
44 

52 
45 

55 
48 

58 
48 

52 
49 

67 
43 

57 
38 

61 
42 

61 

62 

65 
38 

61.1 
44.1 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 
MIN 

55 
50 

74 
47 

84 
56 

81 
63 

79 
55 

79 

57 

82 
52 

77 
44 

57 
46 

52 
41 

52 
42 

63 
43 

61 

47 

57 
49 

63 
41 

53 
45 

61 
41 

61 
41 

59 

58 

72 

71 

75 

77 

81 

76 

75 

74 
49 

69.3 
49.0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

68 
53 

71 
45 

73 
47 

75 
45 

77 
40 

77 
43 

75 
42 

75 
46 

57 
43 

60 
49 

65 
40 

55 
41 

55 

53 

64 
34 

54 
30 

55 
32 

61 

35 

69 
3 1 

70 

69 
40 

69 

69 

70 

77 

79 

79 

75 

76 
34 

70.4 
39.3 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

65 
54 

76 
54 

90 
48 

87 
47 

89 
47 

93 
46 

81 
47 

53 
49 

63 
50 

56 
46 

59 

73 
45 

56 

65 
5  3 

71 
40 

69 

55 

67 
41 

75 

70 

77 

73 

78 

84 

67 

63 

76 

80 
51 

74.6 
46.9 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

53 
46 

62 
46 

55 
52 

70 
52 

70 
53 

70 
54 

71 
53 

62 
44 

48 

36 

43 

44 

40 

53 
40 

54 

44 

54 

55 
41 

45 
35 

53 
37 

63 

54 

55 

56 

52 

69 

66 

58 

60 

60 
43 

57.9 
43.  5 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
58 

80 
57 

85 
54 

82 
57 

60 
55 

76 
54 

53 

53 

63 
54 

62 
55 

63 
56 

54 

56 

55 
52 

66 
5 1 

53 
5  3 

63 
52 

63 
52 

64 
54 

65 

55 
50 

67 

52 

54 

52 

66 
51 

77 

80 

76 

76 

71 

77 
50 

69.8 
52.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

60 
54 

74 
42 

52 

54 

52 

54 

70 
45 

58 
46 

69 
47 

75 
43 

69 

80 

77 

80 

85 

78 

79 

77 

76 
50 

48.9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

62 
56 

62 
54 

72 
56 

68 
53 

54 

52 

67 

5  3 

57 
52 

52 

59 

61 

50 

57 

58 

57 

58 

57 

4  7 

62 
48 

50 
46 

57 
50 

52 

57 

55 

55 

55 

60 

60 

50 

61 
42 

61.6 
49.  9 

SAN  FRANCISCO   WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
55 

55 
53 

63 
53 

69 
50 

55 
49 

55 
54 

56 
5 1 

55 
54 

61 
54 

63 
53 

51 

60 

60 

59 

59 

56 
48 

60 
50 

61 
51 

56 
52 

62 
48 

58 
48 

67 

70 

53 

65 

62 

57 

64 
42 

62.8 
46.9 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 
MIN 

64 

57 

57 
57 

70 
58 

71 
58 

59 
54 

67 
58 

72 
54 

53 
56 

60 
54 

59 
54 

62 
5  3 

59 
53 

61 
51 

56 
49 

60 
50 

57 
53 

61 
51 

61 
51 

59 

64 

59 
50 

69 
50 

70 

65 

66 

64 

69 

64 

50 

63.9 
52.6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

62 
54 

74 
57 

90 
49 

86 
54 

86 
46 

86 
49 

85 
47 

70 
53 

61 
54 

56 
49 

65 
50 

71 
47 

70 
52 

70 
55 

70 
50 

64 
53 

66 
45 

65 
46 

73 
46 

66 
47 

74 
48 

72 
47 

87 
52 

86 
44 

86 
45 

79 
45 

84 
47 

63 
44 

74.7 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 
MIN 

62 
57 

59 
52 

75 
54 

72 
51 

72 
47 

71 
51 

71 
47 

51 
50 

59 
53 

62 
52 

55 
49 

58 
45 

53 
53 

53 
40 

60 
48 

59 
40 

60 
49 

51 
42 

60 
49 

54 
46 

56 
47 

57 
38 

71 

39 

66 
48 

70 
39 

56 
40 

56 

35 

65 
36 

64.6 
46.3 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

66 
54 

78 
46 

95 
42 

86 
45 

90 
43 

92 
42 

86 
43 

75 
31 

66 
43 

55 
46 

60 
49 

71 
47 

63 
45 

63 
52 

70 
40 

59 
43 

69 
39 

70 
38 

78 
34 

75 
41 

80 
38 

75 
39 

82 
49 

85 
38 

88 
39 

85 
41 

83 
40 

82 
39 

76.4 
42.4 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

57 
59 

73 
57 

70 
56 

76 
56 

71 
51 

72 
57 

76 
50 

68 
55 

53 
55 

64 
54 

67 
54 

65 
50 

61 

53 

64 
47 

54 

52 

60 
49 

63 
49 

55 
46 

60 

68 
52 

53 
50 

68 
44 

72 
43 

67 
47 

71 
45 

65 
47 

69 
43 

73 
42 

67.3 
50.6 

8«»  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

i 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN   LUIS  DAM 

MAX 

69 

68 

73 

72 

72 

59 

59 

67 

59 

53 

53 

60 

60 

52 

55 

54 

69 

67 

66 

55 

67 

70 

70 

67 

66* 

6 

MIN 

56 

52 

45 

46 

47 

53 

48 

45 

48 

47 

44 

47 

45 

45 

43 

47 

46 

39 

36 

40 

47 

42 

39 

46. 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

60 

64 

75 

78 

78 

76 

75 

73 

66 

53 

59 

63 

64 

52 

63 

66 

62 

62 

56 

70 

72 

71 

66 

78 

76 

78 

74 

69a 

2 

53 

51 

50 

53 

47 

47 

47 

47 

53 

49 

48 

47 

47 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

50 

48 

49 

50 

46 

46 

49. 

4 

SAN  MATEO 

MAX 

63 

68 

67 

72 

58 

71 

74 

68 

62 

54 

65 

61 

63 

52 

63 

53 

64 

64 

60 

66 

56 

70 

75 

56 

69 

64 

71 

71 

66. 

58 

55 

51 

55 

50 

55 

53 

56 

56 

54 

49 

49 

54 

46 

50 

48 

52 

50 

46 

44 

46 

42 

46 

44 

50. 

3 

SAN  PEDPO 

MAX 

59 

72 

81 

78 

75 

73 

69 

50 

53 

58 

63 

63 

64 

51 

51 

61 

51 

51 

61 

61 

50 

65 

73 

72 

73 

71 

75 

75 

55 

55 

53 

60 

58 

52 

53 

53 

55 

43 

53 

51 

54 

55 

55 

53 

52 

54 

54 

54 

62 

64. 

3 

SAN  Rafael 

MAX 

60 

57 

70 

69 

59 

73 

71 

67 

60 

64 

55 

64 

63 

63 

62 

58 

65 

67 

63 

67 

65 

74 

74 

73 

72 

69 

71 

MIN 

57 

55 

50 

54 

51 

57 

54 

56 

56 

54 

54 

54 

48 

44 

45 

43 

47 

49 

51 

51 

45 

43 

44 

43 

43 

48 

43 

49. 

9 

SANTA  ana   fire  STA 

MAX 

6'! 

78 

90 

85 

86 

82 

^3 

65 

59 

58 

66 

59 

63 

65 

72 

64 

67 

65 

58 

67 

69 

71 

85 

62 

76 

76 

82 

83 

72. 

8 

56 

57 

51 

53 

49 

50 

48 

53 

54 

50 

53 

50 

53 

55 

■i9 

50 

51 

49 

49 

48 

^' 

50 

50 

48 

46 

48 

48 

62 

61. 

1 

SANTA  BARBARA 

MAX 

62 

72 

89 

83 

81 

31 

72 

60 

58 

58 

70 

59 

70 

72 

69 

65 

56 

65 

62 

66 

74 

76 

81 

77 

80 

74 

82 

76 

72. 

0 

MIN 

56 

55 

51 

54 

49 

49 

50 

54 

55 

51 

52 

48 

55 

52 

45 

50 

45 

45 

47 

50 

46 

47 

45 

43 

45 

50 

54 

47 

49. 

7 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

62 

84 

77 

74 

75 

59 

62 

50 

59 

65 

55 

66 

71 

54 

62 

54 

63 

66 

62 

73 

73 

74 

70 

72 

77 

76 

74 

68. 

4 

MIN 

V 

58 

50 

48 

53 

47 

48 

49 

53 

56 

54 

53 

50 

56 

53 

45 

50 

48 

47 

48 

49 

49 

50 

46 

42 

45 

50 

49 

50. 

0 

SANTA   CATALINA  WBAP 

MAX 

60 

73 

87 

81 

78 

83 

75 

63 

56 

54 

55 

62 

62 

50 

59 

57 

62 

62 

54 

64 

70 

58 

60 

60 

63 

80 

73 

73 

68. 

B 

MIN 

55 

52 

68 

57 

64 

65 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

49 

48 

48 

46 

50 

46 

49 

52 

53 

54 

55 

56 

58 

60 

64. 

3 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

66 

72 

70 

75 

70 

71 

76 

57 

53 

66 

66 

66 

56 

66 

66 

60 

64 

65 

66 

67 

63 

70 

72 

72 

72 

72 

68. 

1 

M  I  N 

57 

55 

54 

54 

49 

54 

49 

54 

54 

52 

51 

48 

48 

45 

46 

45 

47 

44 

44 

48 

46 

40 

40 

40 

41 

41 

48. 

0 

SANTA  CRUZ 

MAX 

59 

67 

75 

68 

58 

72 

63 

62 

50 

60 

65 

57 

64 

63 

66 

64 

66 

55 

68 

57 

55 

69 

70 

71 

69 

70 

57 

58 

66. 

2 

MIN 

56 

52 

53 

48 

50 

48 

52 

54 

52 

48 

48 

55 

43 

42 

43 

44 

42 

44 

47 

42 

38 

37 

35 

35 

41 

39 

35 

45. 

7 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

65 

76 

84 

81 

75 

72 

63 

65 

51 

61 

62 

55 

65 

53 

55 

60 

64 

57 

68 

55 

58 

72 

63 

72 

76 

73 

73 

75 

69. 

9 

M  I  N 

57 

51 

50 

51 

46 

45 

45 

51 

52 

52 

53 

47 

54 

47 

45 

45 

42 

49 

44 

50 

46 

43 

39 

3  7 

41 

47 

49 

41 

47. 

1 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

59 

62 

80 

75 

58 

56 

65 

57 

59 

57 

61 

59 

51 

62 

62 

52 

60 

50 

60 

58 

59 

63 

82 

63 

67 

66 

65 

71 

64. 

7 

MIN 

56 

52 

54 

6u 

53 

53 

54 

55 

52 

53 

52 

55 

56 

51 

52 

50 

51 

52 

54 

51 

51 

55 

53 

51 

52 

53 

64 

93. 

2 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

79 

87 

85 

80 

85 

'I 

59 

58 

59 

59 

68 

57 

67 

55 

54 

65 

55 

64 

75 

62 

80 

76 

75 

82 

63 

73. 

0 

MIN 

55 

50 

55 

60 

50 

49 

49 

45 

51 

50 

47 

45 

54 

55 

40 

45 

41 

41 

44 

39 

40 

49 

45 

45 

44 

63 

47. 

s 

SANTA  ROSA 

MAX 

61 

50 

55 

74 

67 

71 

72 

72 

64 

59 

54 

65 

57 

65 

62 

65 

58 

65 

70 

57 

67 

67 

75 

74 

59 

73 

70 

73 

66. 

5 

MIN 

51 

55 

55 

52 

48 

47 

54 

54 

51 

50 

42 

47 

44 

38 

38 

39 

39 

42 

49 

37 

37 

36 

37 

39 

38 

37 

37 

44. 

6 

SCOT  lA 

MAX 

64 

61 

58 

72 

69 

71 

71 

72 

54 

58 

59 

68 

58 

63 

63 

51 

54 

59 

52 

62 

50 

56 

60 

66 

64 

60 

67 

57 

63. 

3 

MIN 

53 

53 

58 

62 

53 

54 

50 

51 

49 

50 

49 

51 

49 

46 

46 

48 

46 

50 

51 

50 

47 

45 

44 

45 

45 

46 

41 

41 

49. 

0 

SHASTA  DAM 

MAX 

58 

59 

53 

60 

50 

53 

59 

55 

57 

57 

53 

63 

58 

57 

59 

50 

61 

56 

60 

51 

55 

66 

74 

66 

66 

67 

66 

60. 

6 

MIN 

48 

48 

48 

52 

51 

51 

52 

50 

50 

50 

45 

44 

47 

44 

45 

43 

41 

42 

48 

49 

45 

40 

48 

44 

44 

48 

48 

48 

46. 

9 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 

50 

60 

65 

59 

60 

51 

63 

53 

59 

56 

55 

58 

58 

57 

55 

57 

63 

60 

55 

57 

61 

62 

99. 

0 

MIN 

53 

52 

54 

53 

50 

50 

49 

45 

52 

51 

49 

49 

45 

51 

48 

52 

49 

50 

50 

46 

47 

49 

51 

49. 

9 

SIERRAVILLE  PS 

MAX 

53 

45 

55 

65 

63 

65 

65 

69 

56 

47 

45 

55 

49 

44 

48 

51 

51 

53 

55 

5* 

55 

54 

54 

60 

66 

59 

59 

59 

99. 

9 

MIN 

42 

35 

38 

34 

33 

34 

32 

31 

28 

32 

32 

25 

30 

27 

25 

27 

30 

33 

27 

32 

26 

25 

22 

23 

27 

34 

23 

21 

29. 

6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

42 

35 

41 

49 

49 

50 

52 

51 

46 

44 

37 

44 

39 

33 

35 

39 

36 

41 

45 

52 

43 

41 

43 

56 

56 

55 

47 

46 

44. 

6 

MIN 

33 

33 

33 

37 

32 

32 

32 

32 

30 

32 

27 

25 

27 

17 

15 

16 

27 

28 

27 

26 

24 

24 

24 

25 

26 

30 

24 

24 

27. 

4 

SONOMA 

MAX 

66 

56 

72 

67 

68 

72 

71 

69 

53 

63 

56 

50 

66 

54 

65 

57 

66 

69 

54 

67 

56 

75 

75 

70 

66 

68 

74 

76 

57. 

6 

MIN 

56 

56 

54 

52 

45 

52 

53 

52 

55 

52 

47 

44 

49 

40 

39 

42 

40 

41 

49 

46 

40 

36 

37 

35 

38 

42 

39 

36 

49. 

3 

SONORA 

MAX 

58 

50 

56 

70 

70 

74 

75 

78 

56 

62 

58 

55 

58 

56 

60 

60 

64 

60 

55 

51 

65 

56 

66 

65 

66 

72 

57 

62 

69. 

0 

MIN 

56 

45 

50 

50 

46 

45 

46 

46 

50 

46 

43 

41 

44 

36 

35 

38 

46 

42 

40 

44 

40 

36 

38 

36 

42 

45 

38 

38 

43. 

1 

SO  ENTRANCE   YOSEMUE  NP 

MAX 

49 

54 

70 

64 

67 

62 

63 

63 

55 

44 

51 

50 

43 

50 

51 

49 

51 

55 

59 

59 

56 

59 

64 

67 

67 

62 

58 

66 

57. 

6 

MIN 

36 

34 

40 

42 

35 

37 

39 

36 

34 

32 

34 

30 

30 

27 

30 

27 

29 

32 

35 

26 

25 

27 

28 

34 

36 

27 

29 

32. 

6 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

51 

57 

68 

71 

68 

57 

66 

60 

52 

41 

42 

49 

50 

45 

46 

48 

46 

53 

55 

50 

56 

55 

53 

62 

64 

64 

66 

99 

99. 

9 

MIN 

39 

40 

41 

47 

46 

47 

49 

46 

39 

32 

3  3 

32 

36 

37 

31 

36 

33 

30 

33 

35 

37 

32 

35 

39 

43 

46 

36 

3S 

38. 

1 

STOCKTON   FAA  AP 

MAX 

69 

68 

68 

64 

68 

70 

59 

69 

50 

65 

66 

56 

61 

51 

60 

58 

51 

65 

61 

56 

63 

68 

66 

57 

70 

67 

58 

70 

69. 

2 

MIN 

54 

53 

54 

4  8 

52 

52 

53 

51 

5  I 

49 

46 

50 

40 

45 

47 

47 

43 

45 

46 

41 

44 

37 

40 

41 

45 

43 

36 

46. 

9 

STOCKTON   FIRE   STa  U 

MAX 

63 

70 

59 

68 

55 

59 

71 

70 

70 

60 

66 

66 

58 

61 

62 

51 

60 

62 

56 

62 

58 

66 

70 

58 

66 

72 

67 

66 

66. 

9 

MIN 

56 

54 

56 

55 

5 1 

52 

52 

53 

54 

51 

50 

45 

50 

39 

43 

45 

46 

42 

45 

41 

42 

45 

40 

41 

43 

47 

45 

40 

47. 

4 

STOCKTON  MO WRY  BR  I DGE 

MAX 

69 

67 

70 

65 

56 

73 

71 

70 

64 

65 

68 

59 

61 

54 

52 

59 

63 

68 

57 

70 

55 

70 

70 

59 

72 

70 

70 

72 

67. 

1 

MIN 

^' 

53 

54 

42 

5  1 

48 

53 

51 

52 

49 

44 

52 

42 

42 

45 

46 

43 

45 

45 

41 

41 

36 

37 

40 

46 

44 

35 

46. 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

57 

56 

53 

70 

65 

68 

59 

70 

51 

59 

55 

50 

58 

51 

50 

56 

61 

53 

62 

65 

65 

69 

74 

71 

67 

68 

58 

69 

69. 

0 

MIN 

54 

48 

51 

5 1 

42 

50 

44 

50 

50 

50 

40 

45 

43 

37 

38 

42 

36 

44 

45 

48 

40 

38 

37 

38 

43 

44 

46 

36 

44. 

I 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

51 

50 

60 

60 

51 

62 

63 

50 

60 

50 

55 

48 

49 

50 

53 

50 

S5 

55 

51 

51 

55 

60 

65 

69 

63 

59 

52 

62 

66. 

9 

MIN 

45 

46 

45 

44 

43 

44 

44 

40 

40 

40 

45 

38 

36 

36 

31 

31 

37 

36 

41 

43 

35 

35 

35 

37 

44 

41 

41 

40 

39. 

9 

SUNL AND 

MAX 

60 

75 

38 

82 

85 

88 

79 

54 

56 

54 

55 

69 

66 

59 

59 

57 

67 

69 

75 

71 

83 

74 

83 

84 

87 

86 

81 

80 

74. 

1 

MIN 

53 

48 

53 

59 

59 

58 

55 

46 

51 

46 

45 

42 

51 

52 

44 

39 

42 

44 

44 

45 

45 

47 

61 

53 

51 

52 

62 

46 

60. 

0 

TAHOE  CITY 

MAX 

46 

50 

57 

57 

59 

57 

51 

49 

50 

47 

45 

42 

40 

40 

40 

*2 

43 

46 

47 

46 

47 

46 

45 

48 

57 

53 

46 

66 

4B. 

3 

MIN 

33 

33 

33 

34 

30 

30 

33 

29 

29 

21 

30 

23 

24 

29 

29 

28 

31 

28 

26 

26 

27 

24 

26 

35 

25 

26 

29. 

2 

T  EHACHAP I 

MAX 

56 

58 

70 

69 

75 

75 

76 

60 

57 

47 

48 

58 

52 

50 

40 

51 

68 

65 

60 

54 

52 

63 

54 

66 

74 

56 

68 

65 

60. 

7 

MIN 

43 

42 

35 

37 

35 

39 

42 

34 

43 

34 

34 

40 

31 

32 

33 

35 

35 

37 

26 

27 

31 

41 

36 

34 

36. 

7 

TE  JON  RANCHO 

MAX 

65 

70 

77 

84 

75 

73 

75 

70 

67 

62 

55 

58 

57 

62 

57 

51 

53 

51 

65 

62 

55 

60 

70 

68 

71 

70 

64 

66 

66. 

3 

MIN 

58 

50 

49 

55 

5  3 

55 

47 

53 

53 

47 

50 

47 

52 

48 

45 

43 

46 

46 

43 

47 

50 

48 

40 

43 

45 

49 

46 

43 

48. 

4 

TERMO 

MAX 

48 

54 

55 

58 

55 

59 

60 

55 

51 

55 

53 

V. 

50 

45 

47 

46 

49 

48 

54 

53 

50 

50 

59 

62 

65 

5* 

90 

62 

53. 

3 

MIN 

30 

22 

30 

28 

34 

35 

31 

35 

28 

28 

25 

25 

33 

27 

21 

24 

25 

24 

31 

33 

26 

22 

16 

21 

23 

31 

11 

19 

26. 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

80 

91 

91 

39 

91 

94 

90 

81 

80 

52 

74 

72 

70 

74 

79 

76 

77 

80 

80 

63 

69 

62 

85 

88 

91 

85 

65 

85 

62. 

3 

MIN 

55 

49 

49 

50 

52 

50 

49 

56 

48 

44 

49 

45 

44 

50 

48 

43 

47 

43 

49 

57 

49 

53 

46 

50 

46 

52 

50 

49. 

0 

THREE   RIV   EDISON  PH  2 

MAX 

60 

67 

59 

78 

81 

75 

77 

79 

62 

53 

53 

59 

71 

54 

54 

67 

71 

79 

67 

72 

68. 

6 

MIN 

55 

45 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

45 

47 

53 

43 

48 

44 

41 

42 

44 

42 

41 

46 

45 

41 

36 

36 

40 

47 

45 

40 

44. 

4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

57 

58 

64 

52 

63 

65 

76 

72 

64 

54 

51 

50 

52 

57 

53 

55 

58 

62 

62 

64 

62 

58 

66 

66 

70 

66 

66 

66 

62. 

8 

MIN 

52 

46 

48 

48 

42 

45 

43 

42 

42 

44 

41 

38 

45 

35 

33 

40 

40 

38 

38 

44 

37 

34 

34 

35 

38 

42 

35 

36 

40. 

6 

TORRANCE 

MAX 

63 

73 

88 

82 

77 

78 

74 

53 

59 

59 

55 

56 

66 

67 

65 

63 

54 

54 

63 

62 

67 

68 

63 

80 

76 

72 

60 

60 

70. 

3 

MIN 

55 

56 

52 

56 

50 

49 

49 

55 

54 

46 

52 

52 

52 

55 

51 

48 

49 

50 

48 

46 

49 

47 

50 

47 

48 

47 

45 

55 

90. 

6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

65 

58 

68 

69 

67 

69 

69 

67 

53 

62 

64 

55 

50 

62 

61 

55 

59 

61 

66 

67 

66 

65 

66 

66 

64 

73 

68 

69 

69. 

B 

MIN 

56 

53 

53 

53 

46 

53 

48 

54 

53 

55 

50 

45 

52 

39 

41 

45 

50 

43 

45 

46 

43 

44 

37 

39 

40 

47 

47 

36 

47. 

0 

S«e  r«fer«Dc«  ootas  following  Btktlon  Indaz. 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

>0» 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 S 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
59 

67 
55 

68 
54 

65 
54 

66 
47 

71 
44 

70 
49 

69 

53 

52 
54 

62 

52 

67 
51 

57 
45 

63 

52 

64 
48 

53 
43 

59 
46 

63 
49 

68 

50 

62 
45 

68 

52 

63 
49 

70 
43 

70 
39 

63 
38 

72 
41 

69 
52 

70 
50 

7* 

37 

66.6 
48.3 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 
MIN 

50 
38 

56 

39 

54 
42 

54 
43 

58 
38 

57 
40 

57 
39 

61 
41 

47 
41 

51 

39 

48 
36 

46 
35 

51 
43 

56 
44 

56 
42 

59 
33 

50 
39 

53 

31 

59 
36 

54.6 
38.9 

TRONA 

MAX 
MIN 

70 
52 

76 
44 

74 
41 

73 
42 

73 
41 

75 
38 

75 
40 

75 
40 

71 
39 

67 
48 

60 
44 

67 
40 

55 
41 

67 
41 

68 
42 

67 
43 

67 
41 

68 
41 

68 
42 

75 

78 
45 

73 
44 

71 
52 

78 
40 

78 
40 

81 
48 

38 
49 

74 
43 

72.4 
43.0 

TRUCCEE  PS 

MAX 
MIN 

48 
36 

40 
33 

47 
35 

60 
36 

53 
33 

59 
33 

61 
28 

64 

29 

50 
30 

46 
29 

43 
31 

49 

23 

44 

25 

38 
22 

42 
14 

48 
19 

47 

29 

45 
27 

50 
18 

54 
23 

50 
22 

51 
18 

48 
18 

58 
23 

62 
25 

65 
16 

55 
19 

52 
20 

61.0 
26.5 

TULELAKE 

MAX 
HIN 

53 
38 

53 
31 

59 
41 

57 
40 

57 
34 

58 
46 

65 

31 

51 
36 

59 
27 

58 

33 

56 
22 

55 
22 

51 
32 

50 
27 

50 
20 

47 
31 

41 

23 

52 

35 

52 
35 

51 
40 

51 

31 

55 

27 

60 
20 

53 
23 

60 
27 

52 
36 

51 
17 

53 
26 

54.6 
30.4 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

58 
49 

57 
48 

57 
48 

61 

57 
49 

52 
49 

58 
51 

57 
49 

60 
48 

57 
50 

53 
45 

55 
45 

52 
47 

58 
43 

60 
42 

60 
44 

50 
41 

62 
42 

51 
47 

59 
46 

65 
45 

69 
46 

75 
42 

63 
45 

67 
46 

67 
45 

66 
47 

60.8 
46.  4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

65 
55 

76 
57 

88 
46 

89 
50 

86 
47 

34 

45 

74 
43 

55 
51 

53 
51 

50 
50 

55 
51 

57 
46 

67 

50 

56 
55 

65 
50 

62 
48 

66 
48 

55 
46 

67 
43 

68 
50 

70 
45 

71 
46 

34 
45 

82 
42 

79 
42 

75 
43 

82 
43 

84 
50 

72.7 
47.8 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

80 
49 

77 
54 

30 
44 

78 
48 

61 
49 

82 
45 

81 
45 

78 
45 

75 
48 

67 
48 

68 
40 

65 
42 

63 
39 

66 
40 

57 
39 

65 
40 

53 
35 

72 
43 

75 
44 

80 
44 

77 
49 

73 
45 

74 

52 

30 
42 

83 
45 

86 
45 

81 
54 

71 
44 

74.8 
45.0 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

38 
31 

41 
31 

52 
36 

51 
42 

50 
32 

53 
32 

55 
31 

52 
33 

46 

28 

39 
29 

45 
21 

43 
18 

36 
29 

39 
8 

46 

10 

43 
20 

42 

22 

46 

19 

51 
24 

48 

30 

41 
18 

38 

23 

56 
27 

57 
22 

55 
25 

61 
33 

45 

23 

49 

22 

46.7 
26.7 

TWITCMELL  DAM 

MAX 
MIN 

64 

58 

80 
50 

86 
53 

81 

52 

76 
47 

76 
46 

75 
49 

67 
47 

63 

53 

59 

50 

64 

53 

67 
45 

66 
53 

66 
46 

68 
51 

62 
46 

63 
45 

71 

51 

53 
45 

74 
45 

77 
55 

73 
53 

79 
49 

79 
50 

72 
52 

75 
47 

71.4 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

61 
54 

62 
52 

68 

57 

67 
54 

68 
51 

72 
51 

70 
46 

67 

55 

62 
52 

60 
50 

67 
47 

60 
49 

64 
47 

63 
44 

67 
45 

58 
45 

62 
39 

62 
43 

63 
45 

58 
45 

53 
48 

73 
34 

76 
34 

77 
38 

74 

36 

56 
45 

72 
33 

73 
38 

66.6 
46.6 

UCLA 

MAX 
MIN 

59 
52 

72 
54 

85 
61 

82 
69 

79 
62 

75 
50 

71 

55 

53 

52 

55 
52 

53 
49 

64 

51 

64 
51 

53 
54 

64 

54 

62 
50 

59 
50 

62 
49 

62 
50 

61 

50 

59 
50 

64 
49 

64 

50 

30 
59 

78 
62 

75 
53 

72 
64 

78 
52 

77 
50 

68.0 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

59 
51 

73 
53 

88 
50 

85 
54 

82 
51 

85 
49 

77 
47 

55 
44 

55 
45 

55 
43 

58 
45 

68 
43 

63 
47 

61 

50 

67 
45 

68 
43 

65 
40 

65 
41 

73 
39 

67 
42 

75 
41 

70 
40 

80 
53 

32 
44 

85 
45 

81 
48 

79 
43 

SO 
42 

71.9 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 
MIN 

59 
50 

59 
50 

69 
42 

65 
50 

65 
39 

64 
43 

59 
45 

60 
39 

61 
36 

63 
35 

63 
41 

65 
42 

53 
38 

66 

36 

70 
29 

70 
33 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

61 
56 

65 
56 

67 
55 

74 
56 

69 
52 

59 
51 

71 

55 

72 

53 

53 

55 

61 

51 

63 
51 

61 
47 

53 
50 

56 
49 

50 
48. 

62 
48 

57 
45 

53 
41 

59 
47 

59 
51 

64 

48 

62 
43 

63 
43 

70 
43 

67 
44 

67 
45 

65 
43 

68 

64.7 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

65 
55 

66 
54 

68 
52 

66 
51 

65 
45 

75 
52 

54 

45 

69 
51 

53 
52 

64 

50 

67 
43 

55 
44 

60 

62 
37 

63 
38 

59 
42 

65 

37 

68 
40 

63 
39 

71 
43 

64 
42 

72 
40 

70 

39 

59 
33 

71 
42 

70 
44 

73 
50 

73 

66.3 

VALYERMO  RS 

MAX 
MIN 

70 
43 

69 
24 

70 
31 

72 
37 

74 

38 

78 
38 

77 
38 

73 
38 

67 
39 

56 
41 

55 
37 

59 
32 

60 
40 

60 
44 

58 
28 

59 
35 

57 
31 

60 
29 

68 
33 

68 
36 

63 

20 

59 
32 

66 
30 

71 
34 

74 

37 

73 
40 

72 
34 

66 

66.3 
34.  8 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
51 

72 
45 

73 
38 

73 
38 

76 
40 

77 
38 

60 
39 

78 
43 

73 
42 

63 
43 

50 
42 

61 
35 

64 
43 

63 
47 

61 
32 

65 
33 

59 
35 

63 

32 

68 
35 

72 

39 

73 
43 

72 
37 

65 
40 

70 
33 

75 
35 

81 
42 

77 
41 

68 

67.8 
39.3 

VISALIA 

MAX 
MIN 

64 
58 

63 
49 

73 
46 

55 
51 

79 
50 

75 
52 

72 
43 

79 
51 

74 

50 

63 
51 

67 
52 

67 
49 

67 
51 

69 
51 

64 
44 

54 
45 

51 
43 

63 
45 

65 
46 

71 
48 

61 
46 

56 
43 

63 
40 

59 
42 

72 
44 

75 
50 

74 
44 

59 

68.0 
47.6 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

65 
55 

81 
56 

93 
55 

86 

56 

83 
52 

85 
50 

72 
45 

70 
51 

63 
50 

59 
51 

62 
52 

65 
46 

66 

47 

63 
54 

63 
48 

62 
47 

63 
45 

63 
47 

66 
44 

66 
47 

64 

49 

66 
46 

83 
43 

30 
47 

80 
46 

77 
44 

73 
45 

31 

71.4 
46.8 

VOLTa  PH 

MAX 
MIN 

61 

52 

57 
48 

66 
51 

62 

51 

66 
43 

68 
47 

66 
46 

63 
47 

51 
43 

55 
47 

64 

38 

51 
43 

57 
46 

53 
39 

58 
36 

58 
39 

57 
36 

58 
44 

58 
43 

60 
47 

62 
39 

67 
42 

71 
44 

70 
39 

55 
49 

65 
45 

53 

33 

67 

62.6 
43.6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

63 
59 

68 
54 

66 
54 

62 
55 

71 
45 

63 
45 

72 
45 

70 
47 

72 
53 

60 
46 

57 
47 

67 
45 

56 
48 

66 
39 

55 
40 

66 
42 

56 
42 

56 
45 

69 
46 

62 
47 

59 
44 

65 

36 

70 
16 

75 

33 

70 
38 

76 
40 

69 
33 

66.0 
44.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 
49 

76 
41 

84 
45 

82 
47 

83 
38 

83 
38 

81 
40 

72 
33 

61 
37 

52 
39 

54 
42 

61 
35 

63 
34 

57 
42 

65 
31 

54 

35 

62 
31 

67 
29 

74 

31 

70 
34 

77 
31 

71 
33 

71 

37 

73 

32 

81 

33 

79 
32 

74 

35 

71 

70.6 
36.6 

WASCO 

MAX 
MIN 

68 
57 

66 

52 

71 
54 

66 
49 

77 
50 

72 
48 

69 
48 

70 
49 

73 
50 

64 

50 

54 
51 

64 

45 

68 
48 

69 
50 

54 
38 

63 
38 

54 
44 

59 
43 

67 
44 

68 
43 

65 
42 

55 
33 

65 

35 

71 
42 

70 
42 

73 
49 

72 
45 

66 

67.3 
46.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

63 
57 

62 
52 

68 
53 

76 
54 

70 
47 

70 
52 

74 

51 

73 
52 

58 
55 

60 
52 

52 
48 

63 
43 

50 
51 

62 
45 

62 
43 

62 
45 

57 
47 

65 
42 

63 
45 

64 
47 

65 
50 

61 
41 

56 
40 

69 
37 

72 
42 

69 
43 

68 
39 

58 

6S.8 
47.1 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

59 
41 

51 
37 

46 
40 

62 
43 

55 
42 

63 
43 

56 
39 

65 
38 

59 

39 

67 
47 

57 
39 

62 
37 

49 
34 

57 
34 

55 
34 

53 
38 

46 

38 

55 
39 

61 
42 

59 
45 

62 
36 

59 
30 

57 
29 

68 

31 

66 

36 

62 

39 

58 
28 

53 

69.0 
37.4 

WEED  1  S 

MAX 
HIN 

52 
43 

50 
40 

54 
44 

57 
49 

53 
48 

58 
48 

57 
33 

63 
34 

53 
32 

59 
32 

59 
22 

53 

WMISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

57 
41 

59 
42 

57 

46 

64 
49 

53 
49 

55 
47 

57 
42 

55 
43 

50 
45 

59 
40 

61 
40 

61 
38 

55 
46 

59 
47 

64 

43 

75 

38 

67 
47 

70 
38 

63 

61.9 
43.6 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

34 

30 

36 
24 

44 

21 

46 
21 

46 
16 

46 
18 

47 
17 

46 
18 

44 

10 

35 
19 

29 
17 

32 
5 

35 
12 

33 
7 

30 
1 

33 
8 

29 
1 

30 
5 

36 
15 

44 

20 

37 
23 

36 
8 

27 
9 

41 

15 

44 

15 

43 

22 

42 
13 

35 

37.9 
14.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

28 
22 

26 
14 

29 
21 

32 
24 

32 
17 

34 
18 

35 
20 

33 
18 

30 
14 

24 
14 

17 
7 

16 

2 

19 
10 

25 
5 

16 
3 

19 
7 

19 
2 

24 
5 

25 
17 

35 
16 

24 
12 

20 
5 

25 
7 

30 
13 

31 
13 

40 
18 

25 
12 

24 

26.4 
12.5 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

65 
51 

69 
52 

65 
52 

64 

51 

67 
47 

64 
54 

74 

50 

65 
50 

70 
45 

64 

50 

64 

50 

57 
47 

60 
50 

52 
45 

63 
40 

63 
45 

50 
45 

63 
43 

53 
44 

63 
47 

57 
47 

63 
44 

65 
41 

65 
42 

73 
41 

67 
43 

73 
47 

70 

66.6 
46.5 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

58 
53 

58 
50 

67 
53 

62 
54 

65 
42 

71 
54 

69 
42 

67 
52 

51 
43 

59 
48 

65 
43 

53 
44 

60 
44 

58 
40 

58 
43 

5<- 
41 

57 
35 

59 
43 

60 
43 

53 
46 

57 
45 

58 
35 

73 
34 

72 
35 

63 
37 

60 
39 

67 
29 

56 

63.0 
42.9 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

63 
55 

69 
52 

71 
53 

69 
52 

65 
46 

65 
49 

73 
47 

67 
51 

68 
52 

57 
52 

60 
42 

57 
46 

55 
51 

62 
43 

63 
39 

62 
42 

58 
41 

61 
45 

54 
45 

52 
45 

63 
42 

67 
45 

70 
41 

72 
46 

70 
42 

65 
44 

70 
46 

69 

65.4 
46.3 

WINTERS 

MAX 
MIN 

63 
44 

67 
54 

64 

53 

69 
53 

68 
46 

64 
51 

75 
48 

65 
52 

68 
51 

68 
51 

60 
46 

66 
45 

55 
47 

62 
40 

61 
40 

53 
44 

59 
40 

54 
44 

57 
45 

63 
45 

70 
44 

64 

42 

70 
fl 

72 
40 

70 
43 

71 
47 

72 
43 

73 
39 

66.3 
45.9 

WOODFORDS 

MAX 
MIN 

50 
38 

55 
37 

65 
46 

65 
44 

60 
40 

62 
41 

58 
40 

55 
41 

48 

37 

45 
34 

41 

27 

48 

33 

52 
34 

45 
24 

48 

25 

53 
32 

47 

32 

55 
34 

56 
35 

57 
40 

57 
29 

45 

28 

63 
30 

62 
31 

55 
37 

60 
44 

55 
25 

64 

28 

54.9 
34.5 

1  WOODLAND   1  WNW 

MAX 
MIN 

62 
57 

67 
55 

66 
56 

68 
54 

65 
47 

63 
50 

71 

62 

56 

58 

64 

59 

56 

55 

60 

61 

58 

51 

67 

64 
48 

63 
41 

66 
43 

68 
42 

75 
41 

63 
43 

70 
45 

69 
47 

63 

35 

66.2 
46.9 

Y0R8A  LINDA 

MAX 
MIN 

62 
54 

75 
57 

92 
58 

84 

59 

85 

52 

89 

52 

73 
43 

64 

53 

53 
53 

58 
49 

62 
51 

69 
48 

66 
51 

65 
55 

66 
47 

63 
48 

65 
48 

61 
48 

67 
45 

68 
46 

71 
51 

69 
47 

85 
51 

82 
43 

32 
47 

78 
45 

80 
46 

83 
64 

72.2 
60.6 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

52 
46 

55 
36 

62 
39 

59 
38 

62 
37 

61 

70 
42 

60 
34 

54 

36 

51 

39 

59 
40 

53 
36 

50 

38 

57 
33 

57 
32 

58 
32 

55 
32 

60 
31 

61 
31 

65 
36 

63 
35 

54 

35 

59 
29 

70 
40 

73 
43 

72 
40 

65 
37 

58 
38 

60.9 
36.5 

YREKA 

MAX 
MIN 

51 

35 

53 
33 

52 
38 

61 
43 

62 
35 

57 
39 

69 
34 

59 

35 

54 

23 

60 
34 

63 
30 

60 
32 

58 
37 

55 
31 

53 
30 

53 
33 

42 
29 

48 
31 

55 
40 

55 
40 

52 
37 

55 
30 

66 
29 

61 
32 

58 
32 

58 
36 

56 
26 

55 
28 

57.2 
33.3 

8««  ref«r«DC«  notes  following  StfktloB  Intex. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

3 

EVAP 
WIND 

- 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.04 

.04 

.03 

.07 

.00 

.  07 

.  02 

,  04 

.  06 

.  07 

.  02 

.01 

■ 

■ 

.  06 

■ 

.  15 

.  15 

.  07 

.  08 

■ 

.  11 

EVAP 

18 

14 

16 

.  13 

.21 

.  17 

.  25 

.  11 

.06 

.  16 

.14 

.12 

.23 

.12 

.11 

.28 

.  18 

.  13 

.22 

.32 

.28 

.25 

.21 

.28 

.39 

.36 

.17 

WIND 

217 

70 

8 

15 

7 

11 

14 

75 

88 

112 

122 

115 

27 

162 

110 

15 

188 

130 

32 

135 

298 

130 

28 

42 

31 

194 

213 

25 

BEAUMONT  PUMPING  PLT 

(A) 

EVAP 

- 

.10 

.10 

.50 

.80 

.20 

.20 

.  17 

.07 

- 

- 

.08 

.20 

.  04 

.  10 

.  12 

.09 

.  14 

.  1 2 

.  13 

^8 

■  ^2 

• 

2^ 

WIND 

12 

39 

7 

40 

24 

1 

10 

16 

15 

11 

21 

14 

13 

12 

8 

12 

13 

7 

1 5 

19 

32 

16 

54 

52 

52 

53 

71 

72 

72 

70 

69 

53 

52 

58 

53 

65 

58 

55 

58 

61 

63 

B9 

67 

69 

64 

60 

71 

73 

71 

71 

MIN 

44 

48 

48 

48 

47 

49 

47 

45 

48 

45 

43 

45 

45 

46 

42 

45 

42 

41 

42 

42 

41 

41 

31 

36 

39 

44 

44 

42 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.28 

.05 

.09 

.11 

.03 

.04 

.09 

.03 

.00 

.08 

.02 

.04 

.07 

.04 

.04 

.06 

.04 

.05 

.06 

.  04 

.08 

.  12 

.  14 

.  10 

.11 

.  07 

.15 

.20 

WIND 

118 

48 

26 

47 

23 

32 

27 

43 

36 

28 

28 

52 

29 

29 

22 

21 

22 

11 

0 

0 

45 

53 

16 

18 

25 

63 

107 

MAX 

66 

66 

66 

72 

7 1 

63 

57 

59 

67 

63 

63 

63 

68 

67 

68 

72 

64 

74 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

MIN 

57 

56 

55 

55 

55 

54 

56 

55 

55 

52 

52 

51 

52 

48 

47 

47 

48 

48 

50 

53 

51 

46 

47 

46 

46 

45 

46 

44 

BURLINGAME 

EVAP 

.  03 

02 

03 

^ 

05 

.03 

.  06 

.  01 

.  01 

.  03 

.  02 

.  01 

.  05 

.  06 

.02 

.  10 

.05 

.03 

.04 

.  15 

.09 

.  10 

.04 

.08 

.  11 

.11 

.08 

WIND 

70 

10 

0 

10 

10 

10 

10 

18 

20 

21 

6 

12 

30 

5 

48 

14 

32 

32 

21 

25 

19 

15 

21 

20 

20 

17 

21 

23 

MAX 

65 

73 

72 

69 

70 

70 

62 

69 

71 

70 

66 

65 

66 

65 

65 

72 

74 

75 

71 

77 

70 

68 

69 

69 

66 

68 

69 

69 

MIN 

57 

55 

55 

52 

53 

57 

59 

53 

56 

57 

52 

52 

49 

53 

48 

49 

50 

50 

54 

51 

48 

45 

45 

45 

47 

50 

45 

44 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.04 

.02 

.11 

.13 

.20 

.15 

.  10 

.12 

.  14 

* 

* 

.11 

.07 

.08 

.15 

.07 

.07 

.  13 

.  12 

.  10 

.  11 

.  17 

.  18 

.  20 

.15 

.12 

.  19 

.  24 

WIND 

82 

76 

43 

56 

69 

47 

44 

48 

89 

98 

72 

93 

39 

46 

73 

37 

40 

48 

44 

39 

56 

82 

59 

69 

35 

40 

78 

75 

MAX 

56 

67 

73 

73 

70 

72 

74 

72 

70 

57 

57 

68 

69 

68 

69 

66 

62 

67 

68 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

72 

72 

MIN 

56 

52 

53 

50 

49 

48 

50 

51 

50 

49 

49 

49 

53 

42 

44 

48 

43 

44 

47 

47 

46 

43 

42 

44 

47 

48 

45 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.05 

.04 

.06 

.00 

.04 

.04 

.02 

.00 

.05 

.03 

.02 

.03 

.05 

.02 

.04 

.03 

.07 

.04 

.04 

.06 

.07 

.06 

WIND 

62 

19 

15 

18 

20 

15 

12 

20 

20 

37 

19 

18 

34 

8 

14 

11 

11 

16 

14 

13 

11 

10 

16 

13 

10 

15 

16 

13 

CHICO  EXP  STA  (A) 

EVAP 

.0  5 

* 

♦ 

.12 

.02 

.08 

.07 

.06 

.16 

18 

.06 

.07 

* 

.22 

.08 

.04 

.08 

.  09 

* 

.30 

.11 

.13 

.11 

WIND 

147 

* 

105 

12 

33 

20 

45 

• 

• 

71 

* 

89 

22 

25 

* 

* 

79 

15 

15 

21 

25 

• 

* 

92 

27 

30 

26 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.08 

.09 

* 

.32 

.18 

.18 

.13 

.07 

* 

.  10 

.13 

.  10 

.  12 

.11 

.07 

* 

♦ 

.34 

.  12 

.  12 

.11 

.  14 

* 

♦ 

.  53 

.  15 

.  13 

.  19 

WIND 

49 

85 

121 

51 

46 

55 

55 

* 

236 

222 

124 

57 

79 

63 

* 

* 

189 

57 

81 

79 

82 

* 

♦ 

168 

70 

72 

70 

MAX 

69 

70 

78 

73 

75 

73 

63 

64 

66 

66 

71 

70 

69 

71 

72 

70 

70 

70 

76 

75 

73 

74 

MIN 

50 

59 

- 

51 

50 

50 

49 

50 

- 

52 

55 

51 

51 

51 

53 

- 

- 

51 

49 

49 

53 

52 

- 

- 

47 

48 

55 

47 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.05 

.07 

.03 

.05 

.02 

.03 

.06 

.03 

.04 

.01 

.05 

.09 

.01 

.05 

.04 

.04 

.03 

.10 

.09 

.01 

.10 

.07 

.20 

.  10 

.08 

.08 

.15 

.21 

WIND 

274 

114 

37 

38 

49 

40 

41 

40 

41 

97 

75 

51 

119 

22 

28 

31 

68 

45 

19 

26 

28 

45 

101 

36 

22 

38 

118 

87 

MAX 

58 

68 

64 

68 

60 

65 

73 

62 

66 

55 

64 

71 

53 

63 

62 

62 

57 

65 

71 

62 

74 

67 

67 

70 

71 

70 

70 

67 

MIN 

54 

54 

55 

54 

47 

53 

53 

51 

51 

50 

50 

48 

48 

45 

46 

46 

46 

47 

49 

49 

47 

45 

42 

43 

45 

46 

43 

40 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.  18 

.  20 

1 5 

.  18 

.  16 

1 5 

.  20 

.  12 

.  20 

.  00 

.  13 

.  15 

.  14 

.  15 

.  17 

.  19 

.  16 

.  14 

.  19 

.  18 

.  32 

.  33 

.  60 

.  24 

.  29 

.25 

.65 

.  39 

WIND 

39 

29 

24 

12 

20 

26 

13 

13 

22 

44 

18 

29 

39 

26 

33 

33 

23 

27 

23 

16 

50 

156 

135 

47 

26 

39 

132 

94 

MAX 

77 

77 

75 

72 

75 

76 

74 

74 

69 

68 

73 

73 

71 

74 

74 

73 

73 

74 

77 

80 

81 

79 

82 

78 

79 

79 

79 

78 

MIN 

53 

55 

53 

51 

51 

50 

51 

50 

47 

56 

52 

49 

49 

51 

49 

50 

48 

48 

49 

53 

56 

54 

58 

50 

50 

52 

55 

51 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.  10 

* 

.  09 

.04 

.  03 

.05 

.  08 

.  1 1 

.07 

.07 

.08 

.05 

* 

.  14 

.07 

.05 

.09 

* 

.33 

.07 

.11 

.  14 

WIND 

206 

* 

* 

119 

29 

26 

13 

42 

* 

» 

171 

49 

78 

55 

49 

* 

* 

103 

55 

39 

80 

• 

* 

127 

32 

70 

36 

MAX 

57 

- 

- 

68 

63 

66 

70 

70 

- 

- 

62 

64 

53 

65 

64 

- 

- 

67 

69 

61 

69 

- 

- 

- 

71 

68 

66 

70 

MIN 

54 

- 

- 

54 

49 

49 

53 

53 

- 

- 

48 

48 

50 

47 

45 

- 

- 

44 

48 

50 

47 

- 

- 

- 

43 

45 

43 

43 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.  00 

.  00 

.07 

.  07 

.  00 

.  04 

.04 

.08 

.  03 

.  01 

.07 

.  05 

.  00 

.02 

.  06 

.07 

.04 

.  03 

.  05 

.04 

.  07 

.  04 

.  14 

.  09 

.  09 

.  09 

.  10 

.  12 

WIND 

201 

42 

24 

26 

33 

33 

21 

37 

38 

96 

39 

18 

79 

16 

24 

15 

18 

13 

21 

16 

25 

33 

62 

50 

31 

23 

45 

33 

FRIANT  GOV'T  CAMP 

EVAP 

.05 

.05 

.08 

.  04 

.06 

.  09 

.09 

.  10 

.11 

.08 

.09 

.07 

.08 

.  07 

.06 

.  05 

.  10 

.07 

.08 

.06 

.04 

.  05 

.  11 

.  12 

.  15 

.  14 

.  08 

WIND 

202 

63 

66 

36 

21 

53 

58 

54 

64 

113 

61 

56 

79 

53 

46 

34 

21 

54 

34 

37 

32 

21 

62 

65 

57 

55 

65 

40 

MAX 

64 

60 

64 

68 

67 

69 

67 

72 

68 

54 

63 

67 

62 

65 

65 

64 

63 

64 

64 

68 

63 

63 

61 

71 

70 

72 

72 

67 

MIN 

58 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

50 

46 

49 

50 

47 

46 

48 

46 

46 

50 

51 

47 

45 

46 

54 

52 

53 

54 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.03 

.15 

.15 

.22 

.13 

.  17 

.16 

.19 

.15 

.15 

.  10 

.  14 

.08 

.13 

.11 

.11 

.15 

.14 

.14 

.14 

.24 

.23 

.25 

.23 

.23 

.21 

.IS 

.25 

WIND 

3 

66 

10 

7 

9 

8 

7 

17 

32 

12 

8 

21 

9 

9 

21 

10 

10 

18 

13 

9 

43 

17 

50 

15 

13 

9 

10 

22 

MAX 

58 

74 

82 

80 

77 

83 

82 

80 

74 

74 

61 

66 

64 

74 

82 

75 

77 

82 

82 

83 

79 

80 

83 

86 

85 

81 

MIN 

48 

50 

54 

53 

53 

51 

51 

54 

55 

54 

46 

47 

50 

~ 

48 

53 

50 

50 

52 

" 

55 

54 

53 

50 

50 

51 

53 

48 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

(D) 

EVAP 

- 

.08 

.00 

.00 

.15 

.11 

.08 

.06 

.09 

.10 

.06 

.15 

.11 

.03 

.15 

.00 

.00 

.15 

.14 

.10 

.13 

.11 

.12 

.00 

.15 

.21 

.22 

.24 

WIND 

131 

79 

41 

66 

43 

55 

51 

63 

90 

109 

103 

56 

79 

82 

60 

56 

47 

61 

44 

35 

77 

54 

70 

53 

40 

36 

80 

94 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.05 

.00 

.07 

.02 

.03 

.05 

.05 

.06 

.04 

.05 

.08 

.04 

.19 

.04 

.06 

.03 

.05 

.06 

.04 

* 

• 

.22 

.08 

.07 

.07 

.08 

.  13 

WIND 

112 

35 

* 

37 

10 

20 

20 

23 

20 

75 

30 

24 

50 

20 

18 

13 

23 

10 

7 

54 

20 

g 

23 

LAKESHORE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

.04 

.00 

.05 

.02 

.02 

- 

.06 

.06 

.02 

.02 

.05 

.03 

.05 

.06 

.08 

.10 

.09 

.09 

.09 

.12 

.  10 

.05 

WIND 

8 

19 

81 

25 

6 

4 

26 

9 

10 

7 

13 

15 

39 

13 

17 

6 

14 

7 

17 

15 

17 

23 

24 

16 

24 

21 

25 

23 

LODI  (E) 

EVAP 

.  09 

.05 

.05 

.02 

.02 

.03 

.04 

.08 

.00 

.  13 

.  06 

.  01 

00 

.  13 

.  06 

.  04 

.  06 

.  04 

.  08 

09 

08 

10 

09 

06 

06 

10 

14 

WIND 

130 

28 

35 

50 

22 

38 

35 

53 

69 

116 

45 

52 

94 

36 

34 

20 

38 

30 

12 

43 

40 

88 

26 

15 

8 

50 

96 

25 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.  00 

07 

05 

05 

06 

05 

00 

07 

06 

WIND 

110 

50 

40 

60 

40 

50 

40 

40 

120 

230 

120 

80 

160 

120 

80 

10 

80 

60 

60 

110 

70 

190 

40 

20 

10 

150 

220 

30 

MAX 

67 

71 

66 

65 

64 

71 

68 

69 

65 

67 

70 

67 

65 

69 

66 

64 

67 

69 

67 

70 

70 

66 

68 

70 

74 

70 

66 

71 

MIN 

55 

56 

55 

56 

50 

52 

53 

50 

54 

51 

53 

49 

53 

48 

47 

50 

50 

47 

52 

46 

46 

47 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.02 

.03 

.08 

.04 

.04 

.05 

.06 

.00 

.03 

.05 

.06 

.11 

.05 

.05 

.03 

01 

.08 

.06 

.03 

.11 

.07 

.11 

.10 

.11 

.08 

.13 

.14 

WIND 

91 

7 

22 

25 

19 

13 

10 

1 5 

24 

38 

13 

14 

41 

14 

13 

MAX 

61 

65 

66 

69 

64 

69 

73 

74 

67 

57 

60 

72 

65 

67 

66 

66 

59 

70 

72 

64 

75 

72 

72 

73 

75 

74 

72 

75 

MIN 

57 

59 

56 

55 

54 

54 

55 

55 

56 

53 

51 

52 

51 

47 

47 

48 

46 

45 

49 

52 

41 

46 

44 

45 

47 

50 

46 

44 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.  00 

.  02 

.05 

.02 

.00 

,  00 

.00 

" 

.  10 

.15 

.06 

.05 

.03 

.08 

.09 

.06 

.04 

.  10 

.06 

.09 

.  12 

.  13 

.  10 

.14 

.11 

.  14 

.  17 

WIND 

NEWARK  (F) 

EVAP 

.  14 

♦ 

.  11 

.  04 

.03 

.05 

.01 

* 

* 

.19 

.04 

.02 

.08 

.08 

♦ 

.22 

.09 

.02 

.11 

* 

* 

• 

.33 

.09 

.09 

.  14 

WIND 

93 

« 

• 

46 

19 

9 

6 

45 

* 

* 

125 

23 

46 

29 

35 

* 

89 

7 

35 

36 

35 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

(B) 

EVAP 

.05 

.03 

.04 

.02 

.  04 

.06 

.00 

* 

.02 

.01 

* 

* 

.06 

.08 

.03 

.03 

.09 

02 

.01 

.  16 

.05 

.10 

.  17 

.07 

.14 

.04 

WIND 

458 

111 

69 

78 

53 

68 

71 

66 

73 

287 

147 

60 

198 

46 

50 

53 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.25 

.01 

.01 

.05 

.07 

.10 

.04 

.06 

.  13 

.03 

.  10 

.  10 

.09 

.09 

.07 

.15 

.15 

.13 

.10 

.15 

.  12 

.  14 

.  12 

.  18 

.24 

WIND 

100 

39 

35 

29 

50 

53 

78 

35 

40 

81 

45 

84 

56 

76 

66 

52 

* 

220 

85 

62 

87 

93 

68 

56 

106 

135 

MAX 

62 

65 

66 

69 

68 

71 

71 

70 

70 

70 

75 

69 

60 

73 

65 

69 

65 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

68 

72 

66 

MIN 

55 

55 

54 

62 

51 

52 

52 

52 

52 

51 

53 

48 

51 

46 

46 

48 

- 

47 

- 

47 

48 

48 

43 

43 

43 

48 

45 

43 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.  11 

+ 

.05 

.05 

.05 

.09 

.07 

• 

.11 

.05 

* 

* 

.06 

* 

* 

.  13 

.06 

.03 

.07 

• 

* 

* 

.45 

.08 

.11 

- 13 

WIND 

144 

44 

25 

16 

23 

14 

78 

14 

22 

153 

15 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

(B) 

EVAP 

.24 

.07 

.09 

.  16 

.17 

.17 

.17 

.  13 

.03 

.07 

.09 

.06 

.06 

.  10 

.09 

.08 

.07 

.09 

.07 

.23 

.16 

.32 

.24 

.23 

.17 

.34 

WIND 

12 

9 

20 

24 

25 

21 

21 

67 

14 

23 

62 

65 

32 

27 

33 

57 

SALT  SPRINGS  PH  (G) 

EVAP 
WIND 

.03 

.03 

.04 

.05 

.03 

.14 

.13 

.05 

.01 

.02 

.04 

.04 

.  04 

.04 

.08 

06 

.05 

.06 

.06 

.08 

.  14 

.20 

.21 

.12 

.10 

.19 

.24 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.25 

.  13 

.  11 

.05 

.05 

.05 

.15 

.07 

.00 

.01 

.07 

.05 

.07 

.08 

.09 

.08 

.14 

.09 

.10 

.13 

.  14 

.13 

.14 

.18 

WIND 

102 

135 

63 

47 

52 

77 

* 

♦ 

126 

78 

32 

65 

63 

39 

37 

57 

46 

32 

80 

82 

92 

56 

52 

68 

92 

87 

MAX 

62 

72 

68 

69 

71 

69 

69 

68 

58 

64 

67 

68 

60 

67 

70 

70 

73 

71 

67 

69 

70 

72 

71 

67 

MIN 

56 

56 

51 

50 

52 

53 

52 

49 

50 

48 

48 

49 

49 

48 

49 

49 

48 

45 

42 

43 

44 

47 

45 

42 

SHASTA  DSM 

EVAP 

.03 

.00 

.05 

.05 

.02 

.02 

.00 

.01 

.01 

.00 

.04 

.07 

.  14 

.06 

.00 

.06 

.07 

.05 

.05 

.08 

.17 

.06 

.10 

.09 

.14 

.17 

WIND 

102 

46 

48 

32 

65 

37 

50 

16 

6 

15 

6 

5 

23 

7 

14 

6 

26 

7 

13 

3 

4 

12 

45 

24 

18 

25 

32 

38 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  R  ? 
0  0  > 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.02 

.05 

.04 

.06 

.05 

.07 

.06 

.07 

.00 

.05 

.04 

.03 

.03 

.07 

.06 

.06 

.05 

.08 

.05 

.07 

.10 

.10 

.08 

.07 

.07 

.07 

.20 

.15 

—  

1.85 

WIND 

40 

10 

0 

10 

0 

5 

5 

10 

30 

30 

20 

20 

20 

15 

5 

0 

10 

5 

5 

* 

35 

20 

5 

0 

0 

20 

20 

0 

MAX 

68 

67 

66 

66 

62 

69 

69 

70 

69 

64 

69 

66 

62 

67 

67 

65 

65 

70 

69 

75 

70 

72 

71 

69 

71 

71 

71 

72 

n.9 

MIN 

57 

57 

57 

58 

53 

55 

55 

57 

56 

53 

51 

50 

52 

47 

50 

51 

51 

48 

53 

52 

49 

47 

46 

48 

49 

50 

46 

46 

51 .6 

TRACY  PUMPING  PLT  (A) 

EVAP 

.  03 

.  00 

.14 

.03 

.04 

.05 

.07 

.  06 

.  09 

.  08 

.  06 

.  02 

.  1 1 

.07 

.  14 

.  14 

.15 

.15 

.  10 

.15 

.15 

.25 

.15 

2.46 

WIND 

215 

26 

31 

31 

23 

32 

37 

43 

101 

112 

94 

91 

81 

118 

-82 

37 

83 

116 

47 

124 

179 

103 

51 

22 

21 

165 

116 

38 

2219 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.04 

.00 

.04 

.00 

.02 

.05 

.06 

.02 

.01 

.00 

.02 

.07 

.05 

.05 

.03 

.05 

.07 

.03 

.07 

.05 

* 

.35 

.19 

.08 

.07 

.23 

.22 

B1.94 

WIND 

91 

31 

19 

14 

24 

9 

55 

15 

45 

17 

30 

48 

40 

24 

20 

10 

19 

38 

25 

7 

33 

* 

147 

39 

37 

41 

74 

90 

1042 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.01 

.11 

.15 

.13 

.09 

.  17 

.11 

.05 

.05 

.07 

.07 

.16 

.  12 

.  10 

.  10 

.18 

.15 

.15 

.21 

.  17 

* 

1.02 

.17 

.34 

.30 

84.50 

WIND 

53 

46 

49 

66 

63 

47 

76 

51 

83 

57 

74 

47 

40 

79 

84 

34 

91 

84 

66 

48 

100 

85 

301 

'  70 

132 

102 

2028 

MAX 

63 

74 

73 

73 

72 

70 

72 

71 

68 

58 

71 

70 

65 

70 

70 

69 

68 

72 

72 

72 

76 

77 

76 

75 

74 

76 

71 .0 

MIN 

57 

54 

53 

52 

48 

49 

51 

51 

55 

51 

53 

49 

55 

48 

47 

48 

45 

48 

48 

51 

51 

52 

46 

54 

50 

48 

50.5 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)      PAN  PAINTED   INSIDE    AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 
(8)     PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)     PAN  IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<D)     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)      PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 
<F)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)     PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURA5  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

11.0 
1 1 

T 
9 

4 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.  6 
T 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
3 

T 
1 

1 

5.0 
4 

2.0 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

4.0 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 

.5 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

3.0 

3 

1 

MEYERS   4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1  !MT  BALDY  NOTCH 
f 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

16.0 

'MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

•  i»10UNT  WILSON  FC   338  B 

a 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

I  ^ALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
>l 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1 ;ODA  SPRINGS   1  E 

J 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  4 

9 

1.2 
8 

8 

8 

6 

6 

6 

4 

3 

1.2 

5 

5 

5 

10.  9 

14 

1.8 

14 

U 

11 

1.3 
11 

11 

10 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

6 

5 

5 

SQUIRREL   INN  2 

( 
» 

irWIN  LAKES 

)l 
13 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
20 

1.0 
19 

17 

16 

T 
15 

15 

14 

14 

14 

6.0 

5 

.5 

14 

3 

T 

14 

T 
14 

10.5 
23 

1 

.5 

21 

20 

T 

20 

T 

20 

T 
19 

19 

.5 
19 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

16 

!<HITE  MOUNTAIN  1 

» 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
26 

1.0 
27 

25 

22 

20 

18 

15 

13 

12 

3.0 

15 

18 

16 

17 

T 
17 

16 

15 

14 

T 
12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

e 

8 

VHITE  MOUNTAIN  2 

]i 

a 

.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 
29 

25 

23 

21 

19 

19 

18 

18 

17 

2.0 

19 

5.0 
24 

23 

1.0 

24 

1.0 
24 

23 

23 

T 
23 

T 
22 

22 

22 

21 

T 

2  1 

T 
20 

20 

19 

19 

18 

18 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  r.sl^l\T.l'. 


STATION,    DEPTH  AND  TIME 

Day  of  montli 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES   (A)     9 :00  A 

M. 

MAX 
MIN 

57 
65 
57 

63 
73 
63 

60 
80 
59 

61 
79 
60 

61 
79 
60 

61 
81 
60 

62 
82 
60 

63 
82 
61 

65 
78 
64 

62 
78 
62 

58 
68 

57 

60 
75 
59 

57 
75 
55 

58 
73 
57 

60 
76 
59 

60 
78 
59 

58 
77 
57 

60 
77 
58 

60 
79 
59 

61 
80 
59 

63 
82 
62 

62 
83 
61 

64 
78 
62 

60 
80 
59 

62 
83 
60 

63 
85 
61 

64 
83 
63 

62 
81 
61 

61 
78 
59 

0 
2 
8 

8   INCHES             9:00  A 

M. 

MAX 
MIN 

59 
62 
58 

63 
65 
62 

64 
69 
63 

64 
69 
64 

64 
69 
64 

65 
70 
64 

65 
70 
65 

66 
70 
65 

66 
70 
66 

65 
70 
65 

63 
67 
62 

63 
69 
62 

62 
68 
62 

63 
67 
63 

64 
67 
63 

64 
69 
63 

63 
69 
63 

64 

69 
63 

65 
70 
64 

65 

70 
64 

66 
71 

66 

66 
72 
66 

66 
71 
66 

66 
72 
65 

66 
72 
66 

67 
73 
67 

67 
73 
67 

67 
72 
67 

64 
69 
64 

5 
5 
1 

12   INCHES             9  00  A 

M. 

61 

63 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

67 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

66 

4 

20   INCHES             9:00  A 

M. 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

0 

39   INCHES             9 :00  A 

M. 

64 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

7 

79   INCHES             9:00  A 

M. 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

9 

DAVIS  1  WSW 

4   INCHES  (B) 

MAX 
MIN 

54 
53 

56 
53 

56 
53 

57 
54 

56 
51 

55 
S3 

57 

53 

55 
52 

56 
54 

54 
53 

55 
52 

56 
52 

53 
52 

54 

51 

53 
48 

52 
50 

52 
49 

53 
49 

55 
50 

54 
53 

57 
51 

58 
SO 

56 
48 

59 
50 

60 
50 

60 
53 

60 

50 

58 
47 

55 
51 

8 

2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP. 

STA. 

STATION  1 

12   INCHES  (C) 

MAX 
MIN 

45 
44 

47 
45 

48 
45 

50 
47 

52 
48 

52 
48 

52 
49 

50 
49 

49 
48 

48 

45 

46 
45 

48 
45 

47 
45 

47 
46 

47 
45 

47 
45 

47 
45 

46 
44 

47 
44 

46 
44 

48 
45 

48 
46 

50 
46 

51 
47 

S3 
49 

53 
50 

53 
50 

54 

51 

49 
46 

0 
4 

(STATION  2) 

18  INCHES  (D) 

MAX 
MIN 

60 
59 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

55 
54 

54 
54 

54 
S3 

53 
52 

53 
52 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

53 
52 

53 
52 

S3 
53 

54 

53 

54 
54 

55 
54 

55 
55 

54 
S3 

3 
7 

(A)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  COVERING  24  HOURS  ENDING 
AT   9,00   A.M.      READINGS   AT   9,00   A.M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 

(B)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.      DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 
(C>      RAMONA  SANDY   LOAM.      DATA  FROM   AIR   AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(D)      RAMONA  SANDY   LOAM  -  UNDER  THE  EASl^  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      IRRIGATION  WATER  ON  16-lNCH 
DEPTH   FROM  8,00   A.M.   JAN .  30    TO  FES.KiS  HOURSl.  DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

sunshine  | 

Average 
sky  cover 
suiuise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4,00  A 
PST 

ISd 
V  OO'OI 

a. 

o  a 

10,00  P 
PST 

Trace 

,01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

200 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

17 

6.2 

2  8++ 

NW 

13 

69 

75 

57 

82 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

6 

6.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

46 

27 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

6.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

ENE 

7.8 

53++ 

WSW 

1 

58 

1 

1 

5 

0 

2 

1 

10 

7.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

ESE 

15 

6.0 

29++ 

SSE 

9 

79 

62 

45 

69 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

6 

5.6 

EUREKA  WB  CITY 

St 

7.  1 

32 

S 

4 

2 

8 

6 

3 

0 

20 

42 

8.5 

FRESNO  WB  AI  RPORT 

NW 

16 

5.9 

23 

NW 

13 

95 

86 

62 

91 

1 

1 

1 

1 

0 

5 

62 

7.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

5.6 

2  4++ 

w 

4 

68 

73 

62 

84 

1 

2 

2 

0 

1 

7 

6.  1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

17 

6.6 

21++ 

w 

11 

53 

56 

57 

55 

1 

3 

1 

0 

1 

7 

6.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

Wf 

5.7 

28 

SE 

9 

1 

1 

2 

1 

0 

6 

71 

5.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

82 

77 

65 

7 

4 

5 

3 

6 

0 

19 

7.6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

7.  1 

21++ 

SE 

12  + 

87 

77 

65 

85 

1 

3 

2 

1 

1 

0 

8 

7.4 

POINT   ARGUELLO  WB 

8.5 

28++ 

SE 

9 

1 

3 

3 

1 

0 

1 

9 

6.  1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

13 

7.9 

34 

SE 

1 

84 

74 

57 

82 

2 

6 

4 

1 

0 

0 

13 

64 

7.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

4.2 

26 

NW 

22  + 

95 

89 

70 

89 

2 

5 

1 

2 

0 

0 

10 

56 

7.6 

SANDBERG  WB 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

14 

6.6 

30 

S 

9 

79 

60 

62 

77 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

68 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

20 

8.2 

37 

w 

26 

90 

83 

73 

87 

7 

4 

1 

2 

0 

0 

14 

7.5 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

1 

3 

2 

2 

0 

0 

8 

62 

SAN  JOSE 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.4 

29++ 

NW 

26 

85 

64 

67 

86 

0 

2 

1 

2 

1 

0 

6 

5.4 

f     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  reference  Dotes  toUowlBg  StatloD  Index. 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ALISO  CN  061  MI  FC 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  Ranger  siation 

AMBOY 


002h  &AN  BERDINO 
0029  MODOC 
p06<.  CONTRA  COSIA 
0088  knuMBOLOT 
PU^  Los  ANGELES 
01  36  ISAN  DIEGO 
bid''  Los  ANGELES 
0161  MODOC 


plT6  SAN  BEBOINO 
paO'-  [TULARE 
ANGWIN  PAC  UNION  COL       0212  fiAPK 
ANTIOCH  FISfiEeOARO  MILLp22T  CONTRA  COSTA 
ANTrOCH  PUMPING  PLANT   ypZiZ  CONTRA  COSTA 
AN2A  0235  pIVERSIDE 

APACHE  CAMP  0239  *i/ENTuRA 

APPLE  VALLEY  p?**  SAN  BERDINO 

ARROYO  GRANDE  0120  SN  LUIS  OBPO 

ARROYO  SECO  0322  MONTEREY 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C0327  LOS  ANGELES 
ASH  MOUNTAIN  03<.3  TULARE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1  0355  ORANGE 
0372  NAPA 
0374  fTULARE 
p379  FRESNO 
0363  PLACER 
0395  Los  ANGELES 


atlas  roao 
atwell  ccc  camp 

AUBERRY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3  jo*  1 0  |.aS  ANGELES 
BACKUS  RANCH  b*18  KEBN 


BADGER 
BADGER  PASS 
BAtER 
BAKER  ' 


b*.22  "tulare 
Di>2t  Mariposa 

0''56  &AN  9ERDIN0 

0437  SAN  BERDINO 

BA^ERSFIELD  W8  AIRPORT  p4i.2  KERN 

BALCh  power  house  P<iI(9  FRESNO 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT     0468  [tEHAMA 

SARNESON  Park  0509  ORANGE 

BARRETT  DAM  pSld  iSAN  DIEGO 

BARSTOW  0519  SAN  BEROINO 


BARTON  FLAT 
I  BATES  RIDGE 
BEALE  AFB 
BEaRTRAP  MEAOOW 
BEAUMONT 


0534  FRESNO 
0543  SNTA  BARBARA 
0584  YUSA 
0596  TULARE 
0(>06  PIVERSIDE 


BEAUMONT  Pumping  plant  0607  PIVEPSIDE 
BEAUMONT   1    E  0609  RIVERSIDE 

BEEHIVE   MEADOW  0617  TUOLUMNE 

AIR  FC   10  0619  LOS  ANGELES 


0674  £ANTA  CRUZ 

0693  IaLAMEDA 
0705  NAPA 
0715  SISKIYOU 
0731  LASSEN 
t  0738  TRINIIT 

0741  SAN  BERDINO 

0742  SAN  BERDINO 


I  BEN  LOMOND 

I  BERKELEY 
BERRyESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

Bic  BAR  Ranger  stai 

eiG  BEAR  LAKE 
j  BIG  BEAR  LAKE  DAM 

j  BIG  BEND  RANGER  STAII0N0747  PLACER 

I  BIG  DALTON  DAM  FC223B-E0758  LOS  ANGELES 

I  BIG  PINE  CREEK  0767  INYO 

BIG  PINES  PARK  FC  836     ,0779  LOS  ANGELES 

BIG  SUfi  STATE   PARK  0790  MONTEREY 

BIG  luJuNGA  DAM  FC46:'-eo798  LOS  ANGELES 

BlffMlNGHAH  GEN  H0SPlT*LOei8  LOS  ANGELES 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2     0619  JNYO 

BISHOP  PASS  SNOW  C0URSE0B21  FRESNO 

6[SH0P  WB  AIRPORT  0822  INYO 

BliHOP  UNION  CARBIDE       0824  INYO 

BLACK  MOUNTAIN  2   SW         0850  SANTA  CLaRa 

BLACKS  MOUNTAIN  0867  LASSEN 

,  BLUE  CANYON  WB  AIRPORT  0897  PLACER 

BLUE  CREEK  MTN  LO  0900  DEL  NORTE 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK0903  HUMBOLDT 

SLVThE  0924  RIVERSIDE 

6LVIHE  7  W  0925  RIVERSIDE 

BUVTME  FAA  AIRPORT  0927  RIVERSIDE 

BOCA  0931  NEVADA 

BONITA  09bS  SAN  DIEGO 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA0973  MENDOCINO 


BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS   3  NNE 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLl  RANCH 

boulevard 
bouquet  canyon 
bowman  dam 
braoforo  ranch 

BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NM 

BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSM 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  t  SW 

br  1 ogeport 

bridgeport  ranger  sta 
bridgeville  4  nnw 
brgckway  Summit 
BROOKS  faRnham  Ranch 


0979  KERN 

0983  SAN  DIEGO 
O93o  '_AN  DIEGO 

1005  SANTA  CRUZ 
1009  SAN  DIEGO 
101 3  LOS  ANGELES 
1018  NEVADA 
'1031  RIVERSIDE 
1034  MONTEREY 
1046  MENDOCINO 

1048  IMPERIAL 
;1050  SISKIYOU 
11096  ORANGE 
ilOST  ORANGE 
I1O6O  CONTRA  COSTA 
1072  MONO 

1076  Mono 
1080  humboldt 

1096  PLACER 
1112  YOLO 


BftuSH  CREEK  RANGER  STA  1130  BUTTE 
^BijjHY  SPRGS  GUARD  STA  1133  PLACER 
eO'SON  1142  MONTEREY 

6UCKH0RN  1149  SHASTA 

BUCKS  CREEK  PH  1159  PLUMAS 

auCKS   LAKE  1161  PLUMAS 

8UEN*   VISTA  1170  SAN  BENITO 

8ULLAB0S  BAR  PWR  HOUSE  1180  TUBA 
BURSANK  FIRE  OEP  FC2268:il92  LOS  ANGELES 
euRBANK  WB  AIRPORT  il  194  |lOS  ANGELES 


euSL  iNGAME 
aURNEr 

euRNI  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
SUITE  LAKE 
8UTT0NWILL0W 
CASAZON 

ca63ill0  nat  monument 
cacmuma  oah 
cajon  west  summit 


)SAN  MATEO 

jSHASTA 

[TRINITY 

EONTRA  COSTA 
ASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
[SAN  DIEGO 


J277  CALAVERAS 

1280  CALAVERAS 

1281  ALAMEDA 
1288  IMPERIAL 


CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS   RANGER  STA 

CALAVERAS  Reservoir 

CALEllCO  2  NE 

CALIFORNIA   HOT   SP«GS   «S1 300  lULAHE 

CALISTOGA  1312  NAPA 

CALLAHAN  RANGER  SIATI0N1316  SISKIYOU 

CAMP  ANGELUS  1369  SAN  BERDINO 

CAHPO  1424  IsAN  DIEGO 

CAMP  PARDEE  1428  CALAVERAS 

CAMP  PIONEER  SKI    SHLTER11433  SlERfiA 
CAMP    SAN   LUIS   OBISPO        144*  SN   LUlS  OBPO 
CAMPTONvILLE  RANGER   STAil462  IyUBA 
CANBY  11  SW 
CAN6Y  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT IL 


I  0AM 


1475  hOOOC 

1476  HODOC 
1484  Los  ANGELES 
1488  f 

'LUMAS 
191 S  lORANGC 
1520  £AN  BEROINO 


117  35 

120  57 
122  02 
[  123  36 


331  32  50 
13|  34  11 
21  41    29  I 


17  38   34     122  26 


15  34  31 
41  35  07 
24,  36  14 


119  20 
117  13 

120  34 

121  29 


27  37  05  119 


121  04 
118  20 
1  117  54 
[  116  11 


6  35  16 
6  35  23 
10,  35  25 
■  11  36  55 
I  2  3!  39  56 
'  2b  33  56  : 
I  33  32  41  ' 


15  : 


*  37  52 

;  23  38  33 

'  12  41  52 

21  41  07 


122  15 

122  14  ! 

122  14 

121  08  ' 

123  15  '■ 
116  55 
116  58 


1^  37  08  I  118  28 

6  34  23  I  117  41 

4;  36  15     121  47 

13  34  18  I  118  11 

13  34  11      118  30 

I  19  37  15 

I  11  37  06  ; 

19  37  22 


1  19  ; 


.  37  , 


22 


lie  35  I 

lie  34  I 

118  22  [ 

lie  43  , 


8  39  17     120  42 


36  39  23 
33  32  40 
17  39  01 
6  35  00 


33  33  29 
24  35  52  , 
'     7  39  41  , 


26  33  55 

26  33  53 

27  37  53 
38  38  15 


114  43 
114  43 
120  06 


48     121  05  . 


a  39  25 
19  34  11 

[  1^  34  12  ' 


'  24     119  28 


j     d  36  17 

34[  38  12  I 

111  37  29  ; 

I     6  32  41  I 

'     9i  35  53 

17  36  35 

'  12  41  18 

'  2a  34  09 

33  32  37 

'  lt^  36  15 


39  38 

35  20 

39  27 

41  22 

41  27  ' 


120  34  j 

120  41  I 

121  02  I 
121  03  I 
120  52  ' 

34  I 


3915 
4965 
2935 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1735 
640(^ 
2010  5P 
1297  7A 


117  01 

'  lie  53 
I  119  55 
121  26  [ 

118  52  I 
116  59 
116  58 


OBSERVER 


6800 

2biy 

3045 
2600 
6500 


6745  9P 


5739 
1575! 
lOOOO 


105     5P  5P 


'  39  2455 


625  8a  8A 

2175 

3350  9A 

3055  MID 

5347  5P  5P 

3345  8A 


275 

325 
6470  5P 
6550 
2050 
7200 

350  9* 


377ll 
1760 
5200 
1640 


699  HIO  MIC 


312T     SA  eA 


268     BA  8A 


18     117  53  [  20lq 


A  ALLEN  FECMT 
J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK   J  CU2ZILL0 
MBS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWAIER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA   ELEV  *  WHSE 
i  PACIFIC  UNION  COL 
F1BRE8D  PRODUCTS  CORP 
U  S  BuR  RECLAMATION 
!  CORPS  OF  ENGINEERS 
[  KERN  CO  ROAO  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MBS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 

HERSChEL  P  CLAUSEN 

GLADYS   A  OUTRA 
a  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  PETE  E  DueOSE 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 

AZUSA  CITY  PARK 
I  GEORGE  L  TUflCOTT 
I 

MRS  LUCILLE  e  WEDOLE 
S  US  NAT   PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 

J  1  u  s  WEATHER  Bureau 

P  G  ♦  E  COMPANY 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CAL I F    WATEB  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  A]R  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IBRIG  DIST 
u  S  we  OBSERVER 
hetcm  hetchy  wtr  sup 
mike  mc  nally 
mrs  nelson  t  shaw 

university  of  calif 

HABVEy  0  FBYEB 

U  S  WEATHEB  BUREAU 

MARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MHS  MARGIE    A  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  THRASHER 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

j  u  s  WEATHER  Bureau 
UNION  CARBIDE  CO 

[  MRS  MARY  INCERPl 

I  u  s  WEATHER  Bureau 

u  s  weather  Bureau 
I  u  s  weather  bureau 

M   FRANK  SWOPE 
state  DIV  OF  FSTRy 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

FED  Aviation  agency 

HAROLD  M  PA6ST 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  MWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

■  PKS 


VINCENT  0  LOCATELLl 
THE  OLIVE  BABREL 
■  L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
NEVADA    IRRIG  OlST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 


AGR  RESEARCH  ; 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKEBREAD 
BRUCE  L  eoELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MHS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 

U  S  FOREST  SERVICE 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  A  WEFERLING 
I  MRS  ANNA  M  DAVIDSON 

P  G  ♦  E  COMPANY 
'  ELMER  L  CRITTENDEN 
I  MRS  ALICE  E  CHURCHILL 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

u  s  WEATHER  Bureau 

CITY  OF  BURLINGAHE 
MRS  fiuTM  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  PI 
BuENA  vista  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
US  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   IRBIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS   VIRGINIA   L  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  6  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


COUNTY 


CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 
CEDARVILLE 

CENIERVILLE  POWER  HOUS 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHAIStKORTH  FC  24  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  experiment  sta 
chiquito  creek 
chittenden  pass 
cholamE  hatch  ranch 
CHucHUPAiE  Ranger  sta 

CHULA  VISTA 


1522 
1534  MONTEREY 
1588  MARIPOSA 
ONOMA 

1606  [SISKIVOU 
1609  FRESNO 


1630  Los  ANGELES 
1682  Los  ANGELES 

TUOLUMNE 
1700  PLUMAS 
1715  BUTTE 
1737  filADERA 
1739  SAN  BENITO 
1743  SN  LUIS  OBPO 
1754  VENTURA 
1758  San  DIEGO 


j  CITRUS  HEIGHTS  1773  [SACBAMENTO 

[  CLAREMONT  FC  230D  1777  )l05  ANGELES 

,  CLAREMONT  POMONA  COL  11779  LOS  ANGELES 

■  CLARKSBURG  11784  YOLO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH  11765  (JLENN 

,  CLEAR  CBEEK  1799  SlSKIY( 

CLEABLAKE  HIGHLANDS  1806  LAKE 

CLOVERDALE   3  SSE  1836  SONOMA 

CLOVERDALE   11  W  [1640  IsONOMA 
CLOVER  MEADOWS  GS 


2  31  38  42  , 
26  34  07  I 
26  34  06  I 


!1844  MADERA 


COALINGA 
COALINGA  1  SE 
COALINGA  14  WNW 
COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET   1  NNE 
COLBYS  FC  53  D 
COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 


[1886  PTRINlTY 
1891  buTIE 
1896  Los  ANGELES 
1905  MONTEREY 
1907  SHASTA 
1912  PLACEB 


8,  39  06     120  : 


COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
j  COOL 

[  COPCO  NO  1  DAM 

I  CORCORAN  IRRlG  DISrfllCT2012  KINGS 
I  CORNING  HOUGHTON  RANCH  ^027  TEHAMA 


1948  COLUSA 
1962  CONTBA  COSTA 
11965  EL  DORADO 
  SISKIYOU 


,  CORONA 
]  CORRAL IIOS 
COTTONWOOD  CREEK 

I  COVELO 

I  COVELO  EEL  RIVER  RS 
I  COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CfiABTBEE  MEADOW 
CfiAWFOBD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
,  CRESCENT  CITY   7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTNC 


|2031  RIVERSIDE 
2048  SANTA  CRUZ 
^069  ,INYO 


MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
PIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
^AN  DIEGO 
DEL  NORTE 
bEL  NORTE 
'  EL  NORTE 


12084 
2090 
i2103 
2111 
2114 
|2139 
2147 
[2148 
STa,2I50 


GREGORY  2163 
2177 
2198 


CRESTLINE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 
CUYAMA 
CUYAMACA 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA   RANGER  STATION 


j  DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT  FAA 
OANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSw 
DAVIS  CREEK 


DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
'  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 


,  DEER  CREEK  POWER  HOUSE  ,2334 
DELANO  ,2346 
DEL  MONTE  2362 
DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  2369 
OENAIR  2389 

I  DE  SABLA  12402 
DESCANSO  BANGER  STAT10N2406 

I  DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  ,2432 

I  0OB8INS  COLGATE  F0BEBAY245e 
CONNER  MEMORIAL   ST  PK  p467 

DOS  RIOS  |2490 
OOUSLEBUNK  MEADOW  2492 
DOWNEY  FIRE  DEPT  fC107C2494 
DOWNIEVILLE  ranger  STA  2500 
DOYLE  ,2504 
DOYLE  5  SSE  2506 
DRY  CANYON  RESERVOIB  2516 
DUDLEYS  2539 
DUNNIGAN  2568 
'  DUNN  SIDING  2570 


BERDINO 
:ONTRA  COSTA 

ANGELES 
.OS  ANGELES 
lENOOCINO 

,NTA  Barbara 
DIEGO 
[SN  LUIS  OBPO 
pNTA  BARBARA 

!SAN  BERDINO 
iSAN  BEROINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 


124  12 
124  05 
124  12 


7  39  50 
23  38  57 
3d  34  56 


NEVADA 

KERN 

HONIERET 

STANISLAUS 

6TANISLAUS 

BUTTE 

[SAN  DIEGO 

Los  ANGELES 

Yuba 
Nevada 

Mendocino 
Tulare 
los  angeles 

S  lEBRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

SAN  BERDINO 


RANGER  STAT10N2572  SISKIYOU 


DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETIE  MEAOOW 
EL  CaPITAN  dam 

el  centro  z  ssw 
electra  power  house 
elizabeth  lake  canyon 

FC  128  8 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MOOENA 
ELSINORE 
ELSINOfiE  4  SSE 
ESCONOlOO 

ESCONOIOO  Park  hill 
ET  I  WANDA 
ETNA 

eureka  wb  city 
ekcheouer  reservoir 
exeter  fauver  ranch 
fairfield 

fairfield  police  sta 
fairmont 
fall brook 
feather  falls 
ferguson  ranch 

FERNDALE  8  SSW 

FIOOLEIOWN   LYNCH  RANCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

FILLMORE  1  WNW 

FINLEY  1  NNE 

FINLEY  1  SSE 

FINLEY  5  SW 

FIVE   POINTS    5  SSW 

F I SM  +  GAME 


12612 


2749  DEL  NORTE 
2756  ^iONO 
Z760  [: 

2775  [orange 

I VERSIDE 
I  VERS  IDE 
AN  DIEGO 
AN  OIEGO 
AN  BEROINO 
1 SK 1 rou 

12910  tlUMBOLDT 
5920  MABIPOSA 
[2922  TULARE 


33i  33  07 
33  33  07 
2a  34  08 
12  41  28 


123  43 

119  14 

121  11 

117  47 

117  20 

117  19 

117  05 


3025  Humboldt 


AMADOR 

SNTA  BARBARA 

i/ENIuRA 

-AKE 

.AKE 

-AKE 

FRESNO 

.ASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 


23   39  01 
23  38  58 
23j  38  58 
36  21 


120  19 
118  58 

121  09 


425 
1425 
1040 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


671     6P  6P 


122  46 
122  42  ! 
121  43  I 


I  11  10600 


119  37  I 
116  35  I 
119  40  I 
119  29  ' 


122  16 
122  18 
115  27 


I  ib  38  20     120  40 


2580  NAPA 
2598  RIVERSIDE 
2640  COLUSA 
2653  TULARE 
L2709  SAN  DIEGO 
2713  [IMPERIAL 
272B  [aMADOR 


2735  Los  ANGELES       I  29  34  36     118  34  |  2075] 


1525  8A, 
2703  4P 
200     81^  8Aj 


19751  '  [ 
1922  HID  HID 
3320  6A 


124     5P  5P 


2895 
4240 
4385 
1515 
3000 


20     BA     8A  BA 
973     7A,  7A 
1205     8A  8A 


OBSERVER 


I  ♦  E  COMPANY 
,  COLLINS  JH 
H  ALISON 
S  HAZEL 


I  VIEW  RANCH 
IS  NAT  PARK  SERVICE 
IS  SOIL  CON  SERVICE 
■  6  ♦  E  COMPANY 
I  S  FORESl  SERVICE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HEICH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KROEKER 
US  PLANT   INTRO  GRDN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 

JAMES  0  GOOOBIOGE 

C  F  ELDER 

F  P  BRACkETT  OBSY 
'  AMER   CRYSTAL    SUG  CO 
,  DICK  MUDO 
]  JOHN  R  JAROINE 
I  C   IVAN  GLEnDINNING 
[  JOHN  R  BYRD 

FRANK  S  ORNBAUN 
a  U  S  FOREST  SERVICE 

!  COALINGA  FIRE  DEPT 
I  UNION  OIL  COMPANY 

MRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 
[  U  S  FOREST  SERVICE 
I  WALTER  ROACH 
I  ROBERT  L  CHANDLER 
9  U  S  FOREST  SERVICE 
I  U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
I    j  SOUTHERN  PACIFIC  CO 

P  G  +  E  COMPANY 
'  IVAN  J  STEPHENS 
I  HOWARD  B  LEE 
'       B  THRELKEL 

PAC  POWER  »  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPI 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 


HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
CAL  DlV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 

■  CLUB  SAN  MOPITZ 

[  C+H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
[  CULVER  CITY  BUS  LINE 
[  MISS  NANCY  M  INGHAM 
,  MRS  M  V  CUNNINGHAM 
I  JOHN  S  ROWELL 
I    '  HELIX  IRRIGATION  OlST 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOSEST  SERVICE 

COOL   WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARlEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN   L  LOftENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  eOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNlY 
W  F  MOORE 
P  G  *  e  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF 


FRANK  L  WHI IE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  F [RE  DEPT 

u  s  FOREST  Service 

JUNIUS  M  DIXON 
I        FRANK  M  ROWLAND 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
w  0  MC  LEAN 
MRS  ALEThA  G  hunt 
EARL  K  wOeSEH 

u  S  FOREST  SERVICE 

dan  steele 

metro  water  district 
orlano  unit  WU  ASSN 
s  corps  of  engineers 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
I  P  6  ♦  E  COMPANY 

E  £  STuDLEY 

CALIF  DEPT  OF  AGfi 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONOIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  auCHHER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
MEflCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
US  SOIL  CON  SERVICE 
A  S  MENDICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  M  S  MIERONYMUS 

WENTWOBTh  LYNCH 

U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
JAMES   T  MELVIN 
ALBERT  E  MOORhEAD 
mrs  hilda  k  graham 
Raymond  Thomas  ranch 
CAL  OEPT  FISH  *  game 
so  CALIF  EOISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 


-  61  - 


STATION  INDEX 


ontana  s  n 
ontana  kaiser 
or est  glen 

oresthiul  ranger  sta 
orks  of  salmon 
ori  bidwell 
ort  bragg 

ort  bragg  aviation 
ort  oick  1  nne 
ort  jones  6  ese 


COUNTY 


SERDINO 
BEfiDINO 
rfilNITY 
=LACER 
SISKIYOU 
1000C 
■lENDOCINO 
1END0CIN0 
DEL  NORTE 
£  1  SC ITOU 


ORT  JONES  RANGER  STA 
ORT  ROSS 
REEDOM  e  NNW 
RE'ICH  GULCH 
RESNO  WQ  AIRPORT 
RIANT  GOVERNMENT  CAMP 
ULLERTON  AflROUES  RANCH3279 
ULLERTON  DAM  3285 
ULLERTON  HILLCfiEST  RESbjeS 


3162 
i319l  ! 
3232  ; 
[32<>2  : 
3257 


GARSERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
CERLE  CREEn  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 


3320  f 

333e 
3357 
3369 
338J 
■338'. 
:3387 
'3386 
I3397 
13 '•02 


GILROY 
GILROT  8  N£ 
GILROY  I<t  ENE 
GLA'^iS  b  ENE 
GLENDALE  STAP 
GLENOORA  WEST 
GLENNVILLE 
GLENNVlLLE  FULTON  RS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 

GOOSE  LAKE  WEST 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  MWY  MNTC 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 

GROVELAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 
HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36'. 
HAINES  CANTON 

UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 


EL  DORADO 
DEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  OORAOO 
iSANTA  CLARA 
El  DORADO 
[TULARE 
[SNTA  BARBARA 
SAN  OIECO 

mn  ISANTA  CLARA 
|3iil9  IsANTA  CLARA 
j3'.22  [sANTA  CLARA 
|3'.3'.  [IMPERIAL 
FC  295gI3'.S0  LoS  ANGELES 
IBb  p<>52  ^OS  ANGELES 
3'.63  kERN 
pteS  KERN 


3510  flOOOC 
■3529  TUOLUMNE 
3548  FRESNO 
13551  TULARE 

13571  Nevada 

''.ONOMA 
.ISM  YOU 
'LUMAS 
36A9  kL  DORADO 

3669  TUOLUMNE 
TUOLUMNE 
SONOMA 


HAMILTON  AIR  FORCE  BASE13734 
HANFORD  3747 
HANSEN  DAM  [3751 
HAPPY  CAMP  Ranger  STA  |3761 
HARRIS  GAGING  STATION  ,3787 
HARRISON  GULCH  RS  .3791 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  OfiMSSOO 
HAT  CREEK  PS  3821 
HAT  CREEK  PH  NO  1  362'- 

hayfield  PUMPING  Plant  3B55 


SAN  MATEO 
^LUHAS 

MARIN 
KINGS 

LOS  ANGELES 
Si  SK lYOU 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 
NEVADA 

SHASTA 
RIVERSIDE 


HAYFORK  Ranger  station  3es9  trinity 


HAYtfARD  6  ESE 
1  HEALDSeuRG 
HEAL0S8URG   2  E 

I  HENSHAW  DAM 
'  HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ  7  S£ 
I  HESPERIA 

HETCh  HETCMY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 
'  HIGHLAND  LAKES 
'  HILTS 

HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISIER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  WSW 

HOOPA 
HOOPA  2  SE 
HOPLANO  e  NE 

hopland  laRgo  station 

HOSSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 


3863 
3875 
3878 

391'. 
3925 
3928 
3935 


ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BER&INO 
TUOLUMNE 


391.6  NEVADA 

395*.  ALPINE 

3987  SISK IY< 

ItOlO  LAKE 

[£.012  TULARE 

I'.OIT  LOS  AN( 

A022  SAN  BEN 

I4025  SAN  BEN 

[4035  SAN  BEN 

[i.074  tnUMBOLD' 

*0e2  hUMBOLDT 

/40e4  HUMBOLDT 

.4097  LAKE 

■ilOO  MENDOCINO 

■4120  TULARE 

;4144  SN  LUIS  OePO 

F4I48  TUOLUMNE 

4166  TEHAMA 


HURLEY  CREEK  PARK  [4161  RIVERSIDE 

HYAMPOM  «191  TRINITY 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA  4202  DEL  NORTE 
IDfllA  A204  SAN  BENITO 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
IMPERIAL   FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY  [4235  INYO 
INOlO  U  S  DATE  GARDEN     4259  RIVERSIDE 


[4211  RIVERSIDE 
A223  IMPERIAL 
[4224  IMPERIAL 


INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
lONE 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JUL  I  AN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  : 
KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 


4278  f-lRH 
4280  KERN 
(.283  lAMADOP 
4297  ^AN  BEROINO 
4374  MODOC 
4389  rruLARE 
[4405  SAN  BERDINO 
[4412  SAN  DIEGO 
[44I8  SAN  DIEGO 
A422  [SNIA  BARBARA 

k442  FRESNO 
L467  SAN  BERDINO 
kABO  'SONOMA 

k4e8  Lake 

4500  MARIN 
4508  (SAN  JOAOUIN 
4518  iT 

KERN 


4536 
4544 
4555 
4577 
4587 
4590  [ 
4602  I 
4616 
4628 
4633 


INGS 
iHASTA 
tONTEREY 
!EL  NORTE 
(UMBOLOT 

TANISLAUS 
tUMBOLOT 
:L  DORADO 
.OS  ANGELES 
:ONTRA  COSTA 


34  II 
34  05 

40  23 
39  01 

41  15 
41  51 
39  27 
39  24 
41  52 
41  35 

41  36 
38  31 
37  03  ' 


1  3B  50 
17  41  52 
3el  37  45 


4.  37  22 

1    38  59 

9t  36  34 

32  34  31 

33  32  49 

2o!  37  00 

20  37  02 

20[  37  06 

t!  33  03 

13;  34  09 

26  34  08 

lo[  35  43 

10<  35  44 

b]  39  10 

2*1  36  33 

j  2ll  41  52 

37|  38  09 

111  36  52 

111    36  44 


3V  37  50 
'  3T  37  49 
22  38  30 


■  34  16 
'  36  08 
.!  37  29 


35  40  33  [ 
4'  37  39  I 
22  38  37 
22  38  37 
33  33  45 
33  33  14 
20  36  25 
20  36  IB 
15  34  25 


12  42  00 
23  38  51 
9  36  22 


17   40   14  I 

i  35  'tl  03 
I  35  41  02  I 
I  23;  39  01  I 

22  39  01 
37  36  11 
30  35  07 
37  38  06 

23  40  11 
31*  36  12 

.  "i  "  I 

33{  33  41 

351  40  37  I 

1  1-^  *1  54  , 

'  27^  36  25  ■ 

I  33[  33  45 

32  50  , 
.  19  36  48 
;  19i  36  46  [ 


;  35  39 

■'  35  41 
.  38  20 


33  05 

33  06 

34  29 

7^  37  18 

d  34  10 

2j  38  40 

3J  38  59 

37  57 


'  41 


0  35  57 
0  35  28 
0  35  47 


40  41 

36  12 

41  31 
40  36 

37  48 
40  52 

38  48 
13{  34  14 

37  55 


17  27 
17  30 
23  20 
20  50 
23  19 
20  08 
23  46 
23  49 


20  48 

21  29 
20  23 


21  20 
14  59 
le  16 

17  52 
le  42 

18  40 

20  52 

21  IS 


22  53 
22  54 
20  56 
20  32 


19  06 
16  32 
22  40 
22  50 
22  33 
21  26 
18  29 


23  57 

20  09 

18  15 

22  06 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2340     Ba  8A 


2720|  *P 

6p|  6P 


2350 

4BbJ 

6900 
10000 
■6600  8A 

506^ 

2640  8A 
210     6P[  6P 

2eiB 

3560 


20  55 
20  42 
17  18 


18  39 

16  02 

21  24 

21  24 


23  00 
23  07 
IB  37  . 


18  16  2450 


16  25 
23  23 
20  25  i 
22  58  I 


3348 

3015  8A 
1370  9A 


102     6P  6P 


2700 
2160 
2765 
3195 
3870 

1480 
8700 
2900 
2960 
8500 
2650 


2510 
550 
7100 


l£^0  I  5P, 

2650  4P  4P 

5397,  5P  5P 

-64]  6P  6P 

-58  MID  MID 

3950  7*  7A 

9175  I 

1 1'  6A  8A 


ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 


CALIF  ♦  WESTERN  R  ft 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  |NC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 

R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 

u  s  WEATHER  Bureau 

us  NAT    PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  OEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROT  FIRE  DISTRICT 

WILLIAM  J  KICKHAM 

SETH  E  AUSER 

DESERT  METALS  CO 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   F  WALL 

MRS  ALTA  H  BOGUE 

I   C  EVERLY 
<j  HETCH  HETCHY  WTR  sup 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 
■   NAT   PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  fl  PEREIRA 
FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  e  CEDERLOF 

'  DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  £  auTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  -f  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 

U  S  AIR  FORCE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  HATER  DISTRICT 

[  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDseuRO  FIRE  OEPT 
WALDO  F  [VERSON 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 
MRS  CLORENE  AKEHS 
ROY  E  WALTERS 
I       HETCH  hETCHT  wTR  sup 

CLARENCE   E  GASSOWAY 
S  DEPT  OF  WIR  RESOURCES 

FRUIT   GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 

CITY  OF  HOLLISTER 

CITY  OF  HOLLISTER 
,  MRS  EDA  C  HUBBELL 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

i  BuR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUH 
MRS  CHRISTINE  H  HUFF 
CLIFFORD  H  CRAWFORD 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

j  KENNETH  RODPIGUES 
£  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

.  MRS  IRENE  GRAVES 

'  P  G  +  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  Of  HWVS 
NEW  IDRIA  MINE  +  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  I  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
METRO  HATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  MULL 
2EN0S  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS   RUTH   F  RUBINOW 
CO  FARM  ■*  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 

P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
0  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 


LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE  SPauLDING  DAM 

LAKE  WOHLFORO 

LA  '^ESA 

LANCASTER 

LA  PaNZA  ranch 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAYTONVILLE 

LE6EC 

lechuza  patrol 

station  fc  352  b 
leesville  keegan  ranch 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COvE 
LINDSAY 


DRANGE 
3RANGE 

MATEO 
ALPINE 

BEROINO 
TUOLUMNE 
TRINITY 
lAKE 
LAKE 
INYO 


4711  j: 

4713 
4714  I 

4735  ! 


AN  DIEGO 
EVADA 
EVAOA 
AN  OIEGO 
.AN  DIEGO 
4747  Los  ANGELES 
4767  SN  LUIS  OBPO 
1.773  IplumAS 
1.812  BUTTE 

[siSK  I  YOU 
4851  MENDOCINO 
kERN 

4667  LOS  ANGELES 
4660  tOLUSA 
[4684  [|1ERC£D 
[4886  pL  DORADO 

ULARE 
4957  [TULARE 


499  7 


LTLE  LAST  CHANCE  VALLEY4977 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCHj5002 

LOCKWOOD  2  N  6017 

LOCKwOOD  mesa  B023 

LODI  B032 

LOGAN  MEADOW  p040 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT  5064 


'LUMAS 

.05  ANGELES 

.ASSEN 

kLAMEDA 

.OS  ANGELES 

lONTEREY 

iAN  OIEGO 

.AH  JOAQUIN 

lAOERA 

>NTA  BARBARA 


1  LONE  PINE  COTTONWOOD  Pf^OftT  INYO 

£an  joaouin 

^UOLUMNE 
Los  ANGELES 
Los  ANGELES 
&IERRA 


LONE   TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
tONG  BEaCH 
LONG  BEACH  WB  AP 
;  LONG  VALLEY    INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
!  LOS  ANGELES  W8  CITY 


I  LOS  SANOS  51  18 

I  LOS  BANDS  ARBURUA  RANCH5U9 
!  LOS  GATOS  5123 
LOS  GATOS  4  SW  5125 

■  LOS  PRIETOS  RANGER  STA  5147 
LOST  HILLS  5151 
LOWER  KIBBEY  RIDGE  '5160 

I  LOWER  OTAY  RESERVOIR  5162 
!  LOYALTON  15171 
,  LUCERNE  VALLEY  1   SSW  '5182 

■  LUCIA  WILLOW  SPRINGS  15184 
[  LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO  j5212 

LYTLE  CREEK  POWER  H0USe5215 

■  LYTLE  CREEK  RANGER  STA  5218 
MADELINE  MNTNC  STA  '5231 
MADERA  :5233 
MAD  RIVER  RANGER  STA  5244 

I  MAHNKE  [5258 
I  MAMMOTH  PASS  15284 
!  MANOEVILLE    ISLAND  i5296 


manzanita  lake 
march  field 
mare  island 
maricopa 
mariposa 

MARKLEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

'  MC  Cloud 

MEAOOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

:  medicine  lake 

1  mEnoota  dam 

i  merced  fire  station  2 

MERCED  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

I  MEYERS  4  SW 

[  MEYERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  Bluff 

MI  DOLE TOWN 
MIDDLETOWN  8  WSW 
MILFORD   LAUFMAN  RS 
.  CREEK  NO  2 
.  CREEK  INTAKE 
IILO  5  NE 
IINERAL 


lERN 
[SNTA  BARBARA 

los  angeles 
^os  angeles 

[herced 

HERCED 

^ANTA  Clara 

iSANTA  CLARA 
[SNTA  BARBARA 
KERN 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 
iSAN  BERDINO 

[ionterey 
san  beroino 
isan  berdino 
san  beroino 

LASSEN 

^ADERA 

TRINITY 

J.AKE 

MONO 

■SAN  JOAOUIN 
iSHASTA 

plvERSIDE 
SALANO 
^ERN 
MARIPOSA 
ALPINE 
CONTRA  COSTA 
^ONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


5400  TUOLUMNE 
5444  TEHAMA 
5449  SISKIYOU 
5496  i^RESNO 

5502  riverside 
5505  siskiyou 
'5528  Fresno 
15532  Merced 

[5535  MERCED 
15550  FRESNO 

I557I  El  DORADO 
[5572  EL  DORADO 
15686  PLACER 
559B  LAKE 
5600  LAKE 
5623  LASSEN 
5629  SAN  BEROINO 
5632  SAN  BERDINO 
5669  TULARE 
:5679  TEHAMA 


NERAL  KING  ,5680  TULARE 
RANDA  SPENGLER  ranch  15713  HUMBOLDT 

TCHELL  caverns  !5721  SAN  BEROINO 

TChELL  meadow  15723  FRESNO 

MODESTO  5738  STANISLAUS 

MODESTO  2  5741  STANISLAUS 

MOJAVE  5756  KERN 

MONACHE  meadows  '5777  TULARE 

MONO  LAKE  5779  MONO 

MONTAGUE  3  NE  5785  SISKIYOU 


MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   I  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 


5795  MONTEREY 
5818  NAPA 

[vENTURA 
jSAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
[SANTA  CLARA 
[SAN  BERDINO 


MOUN' 


UN  PASS  5890 

.OY  FC  B5G  3900 

.DY  NOTCH  I590I 

DANAHER  I5909 
DIABLO  NORTH  GATE[5915 

HAMILTON  5933 

HEBRON  RANGER  STa|5941 

MADONNA  15973 
SHASTA  SKI  SO 
SHASTA  SLOPE 


SAN  BERDINO 


MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 


EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 

SANTA  Clara 

SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 

I  SKI  YOU 

I  SKI  YOU 


5983  SISKIYOU 
5996  MARIN 

OS  ANGELES 
6027  ^^ARIN 

RINITT 
6056  [SAN  LUI S  OBPO 
6065  NAPA 
6074  NAPA 
6105  MENDOCINO 

BERDINO 


39  02 
39  02 
19]  37  13 

23  40  53 
Zsj  32  52 
39  19 
39  20 

33  10 
33!  32  46 

34  42 

35  23 


39 

>,  28 

4^  35  5B 

3'  32  59 

6  38  07 

7!  37  20 

2  34  40 

91  36  27 

37  37 

a  11 


,  IT  40  27 

I  23  36  51 

[  19  37  37 

27  38  02 

I  23>'  40  32 

I  28  33  52 

17  38  06 

,  10  35  05 

27  37  29 

3  38  42 

4  37  56 
4  37  56 
4  36  01 
B  39  09 

37  37  53 

23  0  11 

21  41  16 

27  37  05 

,     6  33  33 

'  12  41  35 

27  36  47 

14  37  18 

,  14  37  19 

27  36  42 


51 


36  38  i 

I  36  ; 

I  1  39  03 
23  38  45 
23  38  45 
18  40  08 
28  34  05 
28  34  05 
9  36  17 


>  36  26 

1  40  12 
i  34  56 


4  36  36 
2^  38  30 
33  34  17 
33,  32  41 


61'  35  28 

2S'  34  14 

28  34  17 

ll  38  45 

'^  37  52 

'■   37  20 

12  41  47 
37  01 

23,  41  22 

23|  41  22 

23  41  19 

17  37  54 

13  34  14 
17  37  54 
35  41  12 
241  35  46 
17]  38  18 
17]  3B  17 


17  47 
17  48 

22  16 
20  01 

17  11 
19  53 

23  24 
22  55 

18  37 


20  36 

17  01 
16  09 
20  10 

20  5B 

21  29 

21  31 


18  53 
22  26 
20  15 


20  01 
16  26 
20  IT 


20  51  ■ 

20  56 

21  59 

22  02 


17  27 
17  29 
20  26 


21  34  ; 

21  34  I 
17  15 

22  16 
19  23 
19  56 


22  06 
22  08 
21  36 


20  2 
20  29 
20  2 
20  5; 


1   36  , 

8  35  I 
3  46  I 

5  32 

B  43  ' 

1  00  ' 
21  00 

8  10 

6  10 

9  09  I 

2  28 

21  54 

22  07 
18  53 
16  31 
21  37 
21  46 
21  39 

16  34 
20  51 
20  51 

15  32 

17  39 
17  37 

20  40 

21  56 

21  39 

22  00 

21  43 

22  12 
22  14 

22  19 
22  36 

16  04 
22  34 
22  32 
20  53 
22  17 

22  16 

23  34 
14  36 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


210 

670 
7500 
5205 
4662 
3164 
1347 
1356 
9065 

1075  8P 

445 
5156 
4960 
1500 


506     SP[  5P 

4770 
1640 
3565 


255.     5P  5P 


54S  7A  7A 
3820     6P  6P 


42d 


6A 


5200 

34;     3P[  lOP 
34  M1d[  mid 
5060 
272d 
56^ 

99  MID  MIC 
312|  Micj  MID 

125  MID  7A 
860 

398  5P 
2215 
1029 


2775  8A 
2360  IC 
9500 

10  var:  VAR  VAR 


685     8P  BP 


3300  8A 
4460 

-175  8A 
6726 


647(^ 
6  342 
3650 
1122 
2312 
4860 
2940 
4945 
3400 


4310  5f> 
9700 

9l|  MID'  t 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R  TuRNBuLL 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 
P  G  ■*  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBET 
P  G  ■♦  E  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

L  A  Co  FIRE  DEPT 

matthew  j  keegan 
merced  co  fire  dept 
Ivan  r  lemman 
kaweah  lemon  co 
frank  de  cma i ne 

dept  of  wtr  resources 
corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  hinds 

MRS  M  I  UUARTERMAN 
MRS  E  A  EBEHLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

L  A  WTR  +  PUR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  fi  GEWE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  WEATHER  Bureau 

ROGER  C  RICE 
ARBURuA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOfi  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 

.  KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
fi  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  OIEGO  WTR  DEPT 

[  ROLLO  LARSEN 

i  MRS  FRANCE  PRITCHARD 

[  STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  MRS  M  E  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

'  JESSE  FIERRO 

I  US  NAT  PARK  SERVICE 

,  U  S  AIR  FORCE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  S  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 

'  CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVlLLE   FIRE  DEPT 

CITY   SAN  FRANCISCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROVCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
D   B  W  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
FRANK  F  M0ITO2A 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DISI 
HORACE  C  SWAIZEL 

N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
FRED  DUNKIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  HAROLD  R  CHACE 
I  CAL  OIV  BEACH 
si  CORPS  OF  ENGINEERS 
J  MODESTO  IRRIG  DIST 
;  CITY  OF  MODESTO 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
$  CORPS  OF  ENGINEERS 

I     [  MONO  INN 

I  Tom  W  WILLIAMS 


PKS 


505     9  A,     9A  <>A 


4739  5P  5P 
4275^ 

773S  4 
3400 

210Ci  7 

420&  11 

4250  BA,  BA 


IBOd 
7841 


3544  MID  MIC 
147^ 

5709     4P  4F 


ROBERT  W  JOHNSON 
US  SUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  TmELMA  F  downer 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  DIV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALOY  SKI    LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    1  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 
US  NAT   PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEHANT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 


STATION  INDEX 


NEEDLES  I 


.  AIRPORT 


611S  SAN  BERDINO 
blZZ  }.0S  ANGELES 
lEVAOA 
LAMEDA 
Mft9  KfENTURA 


NEVADA  CtTY 
NEWARK 

newsubv  park  <. 

newhall  soledad  fc  32  d6162  los  angeles 

newhall  u  s  Ranger  sta  ^16<.  ^os  angeles 
newman  2  16168  stanislaus 

NEWPORT  BEACH  HARBOR  blTh  ORANGE 
NICOLAUS  "2  fel9<-  [SUTTER 


STA 


6305  STANISLAUS 
|6328  jSlSMVOU 
e>33S  ALAMEDA 


te3  70  SONOMA 


NILAND 
NIPOHO  2  H' 
NORTH  FORK 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOOPWARO  DAM 
OAK  KNOLL  WANGEP  STA 
OAKLAND  W6  AIRPORT 
OAKVILLE   1  WNW 
OAKVILLE  ><  SW 
OCCIDENTAL 

OCEANSlOE  6377 
OCEANSIOE  PUMPING  PLANTb379 
OCOTILLO  WELLS  6383 
OILFIELDS  JOAQUIN  filO&E6395 
OJAI  6399 

ONION  VALLEY  16452 
ONO  te-tSS 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE  6*i65 

ORANGE  COUNTY  RESERvOl  R(6*.73  bRANGE 


ISAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
£AN  OlEGO 
FRESNO 
VENTuftA 
bRANGE 
PLUMAS 
'SHASIA 

ANGELES 


ORANGE  COVE 
OfilCt  PRAIfilE  CREEK  I 
ORICK  10  S£ 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  eniOGE 


6<.76  FRESNO 
.  6498  ^UMBOLDT 
6'.95  HUMBOLDT 
6506  GLENN 
16506  HUMBOLDT 
16521  pUlTE 
16525  BUTTE 


OROVILLE  Ranger  STATIONt52fl  BUTTE 


OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCI 
PALMDALE 
PALMDALE  2  NE 
PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CJ  TY  MALL 


VENTURA 
MERCEO 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  6EN1T0 
Los  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
pIVERSlDE 


37  14 

38  OS 
37  52 


38  27 
17  38  23 
17  38  25 


1         33  55 

&;  39  (•8 

2J  (.0  29 

26:  34  15 

2&  33  56 

9\  36  37 

17  <tl  22 

12]  41  11  I 

2J  39  45  ' 

12,  41  18  I 
8,  39  30 
8  39  31  I 
8  39  32  : 

I  14l  37  38 

33j  34  12  ! 

'  id  34  42  I 

2^  37  04  j 

ij  38  45  ' 

13,  34  20  I 


118  35 

121  01 

122  02 
lie  58 
lia  32 
118  31 
121  03 


122  43 
120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  28 
122  59 

117  23 
117  21 

116  08 
120  24 

119  15 

117  51 

120  53 

122  37 

lie  06 

117  63 

119  18 

124  01  ■ 

123  55  , 

122  12  i 

123  32  1 

121  33  I 
121  34  ' 
121   34  , 


913  MIDI  MID 


PALOMA 

PALOMAR  MTN  08Se''VATORYl6657  [ 
PALOS  VERGES  EST  FC  4306663  I 
PANOCHE  16675  f 


^624  I 
,6625  I 
6^27  I 
'6635  f 

J6646  SANTA  CLARA 
|6650  ^ 


119  11 

119  19 
121  11 

120  30 


20  : 


34  35 


PANOCME  CREEK 
PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF IElD 

PARKFIELD  7  NNw 

pasaoena 

paskenta  ranger  s 

PASO  ROeLES 
PASO  R08LES  5  Nw 
PASO  ROBLES  F 
PAT T I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERRlS 


|6677 
^678 
A685 
^688 


16706 
|6719 
.TftT  I0N6726 

,IBP0RT6742 
6754 
6761 
6767 
6816 


IFRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDiNO 

i^onterey 

Monterey 
|.0s  angeles 

fTEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

KERN 

TEHAMA 

TULARE 

RIVERSIDE 


27i  36  . 
'  27  36 
I  23  39  < 


lie  23 

IZO  50 
120  35 

■  120  27 
'  IZi  37 

■  119  40 
'  114  10 
:  120  26 


PETALUMA  FIRE  STATION  26826  SONOMA 
PETALUMA  1   N  6B29  SONOMA 

PIEOHA  6857  FRESNO 

PIEORA  BLflNCA  GUARD  STA6662  VENTURA 
PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC    321    E  6891  LOS  ANGELES 

PINNACLES  NATIONAL  MON  6926  SAN  BENlTO 
PIRU  2  ESE  6940  VENTURA 

PISMO  BEACH  6943  SN  LUIS  OflPO 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE   56946  SHASTA 


24'  35  38  !  120  41 
24'  35  41  I  120  45 


29  34   34     119  10 

29  34  40  lie  26 
20  36  29  121  11 
118  45 

120  38 

121  59 


21 


59 


PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE   1  W 
PLASKETT 
PLATINA 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  Wl 
POINT  ARGUELLO 
LIGHT  STATION 


6950 
6960 
6962 
6963 
6972 

7000 
7009 
7015 


LAKE 

EL  DORADO 
£l  DORADO 
EL  DORADO 
GLENN 
SHASTA 
AMADOR 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 


23  38  56 

1   38  44 

1    3B  44 

I    38  44 

7  39  44 

23  40  22 

16  38  29 

17  38  55  1 
33  34  40  I 


120  51 
123  42 
120  35 


7016  SNTA  BARBARA       33  34  34     120  39 


POINT  PlEDRAS  6LANCAS  7024 

POMONA  7050 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP  7070 

PORTERVILLE  7077 

PORTOLA  7085 

PORTUGUESE  MEADOW  7093 

POSEY  3  E  7096 

POTTERS  SAWMILL  7106 

POTTER  VALLEY   3  NNW  7107 

POTTER  VALLEY   3  SE  7108 


POTTER  VALLEY  PwR  H0USE7109  MENDOCINO 


SN  LUIS  08P0 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
^lOOOC 

mendoci no 
Hendocino 


4'  35  40 
26  34  04  ! 
4i  38  01  . 


^111  ' 
7123  RIVERSIDE 
7150  MONTEREY 
7179  TULARE 


POWAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

QUINCY  RANGER   STATION     7195  PLUMAS 
RAMONA  SPAUL0IN6  7231  ISAN  DIEGO 

RANCHITA  7244  iSAN  DIEGO 

RANDSeuPG  7253  kERN 

RATTLESNAKE  CREEK  7259  FRESNO 


I  21  41 

22  39  22  I 

22!  39  18  I 

2J  39  22  ' 

3i  32  57 

28l  33  53 

I  24  36  11 

10'  36  07 

al  39  56 

331  33  04  ; 


■  119  01 
120  28 
lie  34 

,  118  38 


RAYMOND  9  N 
RED  BLUFF  we  AIRPORT 
REDOING  1  SE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REOLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
flEPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
HOUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

Running  springs  i  e  j76oo 

SACHES  SPRINGS  7623 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  7630 

SACRAMENTO  WB  CITY  7633 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA  7637 

SAGEhEN  CREEK  17641 

SAINT  HELENA  7643 

SAINT   HELENA    4   WSW  7646 

SAINT  HELENA  7  NE  7649 

SAINT  JOHN  7656 


MARIPOSA 

TEHAMA 

SHASTA 

ISHASIA 

!SAN  BERDINO 

ISAN  MATEO 

MENDOCINO 

ISACRAMENTO 

MUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 


7473  Riverside 

7492  PLACER 
7510  INYO 
7516  PLACER 
7560  [FRESNO 

7579  ffULARE 

7580  iSHASTA 


^AN  8ER0IN0 

TUOLUMNE 

ISACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

HEVADA 

NAPA 

MAPA 

NAPA 

GLENN 


2C^  34  03 
37  29 
22  39  16 


2d  33  58 
2  39  10 

19  37  27 
38  48 
37  19 

10  35  58 

23  40  49 


38  30 

38  30 

38  34 

39  43 


123  08 

117  04 

117  38  I 

120  42  I 

lie  32  I 

120  57  ! 

:  116  51  I 

,  H6  32  I 
117  39  ! 
lie  43  I 


122  15 
122  23 
122  24 
117  11 

122  14 

123  12 
IZl  10 
123  47 
1Z2  21 


lie  52  I 
lie  21  I 
121   56  I 

117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 

120  14 
122  28 
122  32 
122  22 
12Z  00 


780 
1243 
134Z 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


431  IDA  lOA 

161  4P  4p 

2475|  I  SA 

254!  ba|  sa; 

403J  5P  5p 

171  11a|  llAl 

ZZd  7fi 


•  33  8600 


lej  MID 


1015  BA 
6250 
9670 


2655  5P 
2583 
2517!  MIO  Mid 


5560 


7  38     7a  7A' 


700     5P  6P 


1840  7A, 
9700 

1470  5P  5P 

16  5P  5P 


80  5P  5P 

1458  3P 

1550  8A 

1690  8A  BA 

2755  8a  8A 
1785 
6580 

2Z60  5P  5P 

1096  8A 


393  a*  8A 

7000 

4960  SS  7A 

4208  '  BA 


2  300     SS  SJ, 

3409  3A,  8A| 
1480     6P1  6^ 


3411  MIO  MID 


FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  C  I  TY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPI 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  lOOl 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

EDWARD  L  Thompson 

S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ALLARD  A  CALKINS  Jfi 

richard  pleiner 
Andrew  j  slaney 

oceanside  fire  dept 
oceanside  water  dept 

;  MRS  AILEEn  M  lewis 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
I  HERsCHEL  P  CLAUSEN 
S  DEPT  OF  WIR  RESOURCES 
I  MRS  BEATRICE  RYAN 
I  LONG  BEACH  SCH  DIST 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

{  ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
>  CAL  OIV  BEACM  +  PARK 

'  AUSTIN  E  Lyons 

I  ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

I  E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OxNAftD 

JEFF  BUTLER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  6ARR 
JOHN    P  OHRWALL 
PALMDALE   IRRIG  OlSI 
PALMOALE   IRRiG  OISI 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
DEPT 


JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 

EMPLOYEE  ENTERPRISES 

DEPT  WATER  Resources 

I  PARADISE  CEMETERY 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 

I  RAULSTON  P  MORRISON 

j  PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 

I  FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 

'  MRS  AN] TA  V  KUNKLER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS  IDA  H  AKEftS 
VENTURA    COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 
P  G  *  E  COMPANY 
INST   FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
S  U   S   F    S+   CAL   DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN   L  CRAIN 
;  JAMES  D  MOUNGOVAN 

J  j  u  s  WEATHER  Bureau 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 
REUBEN  G  DALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  MTS  LODGE 
R  E  POTTER 
WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 

P  G  +  E  COMPANr 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPAULOING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
Si  CORPS  OF  I 


richard  w  schall 
u  s  weather  bureau 
city  of  redoing 
redding  fire  chief 
redlands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
thomas  m  jameson 
folsOm  state  prison 
calif  div  beach  ♦  pks 
city  of  richmond 


CITRUS  EXP  : 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EOISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS   MARIAN  I 


STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCMY  wTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  WEATHER  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 


STATION 


SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  Z  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUlH 
SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SAND8ERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  W8  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC9I 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 


7714  ^ONTEREY 

f^ONTEREY 
1  BENITO 

i  berdino 
Monterey 


CONTRA  COSTA 

10NTEREY 

IONTERY 

LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
IMADOR 
TRINITY 

:alaveras 


iANTA  CLARA 
.OS  ANGELES 
-OS  ANGELES 


15  34  45 
29  34  46 
33,  32  44 
26  34  06 


7776 


12Z  06 

121  37 

IZl  36 

120  30 

120  24 

120  13 

123  35 

120  40 
117  40 

121  15 

120  54 

121  05 
117  16 
121  4Z 


;  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN  GABRIEL  DAM  FC42S8E7779 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  f7785 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO  [7810 
SAN  JACINTO  RANGER  STA  7813 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE  7817 
SAN  JOSE  7821 
SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE7B34 
SAN  JUAN  GUARD  STATION  7837 
SAN  LUIS  DAM  [7846 


Los  ANGELES 

los  angeles 
san  mateo 
Riverside 
riverside 

^ADERA 
ISANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 


17864  Ia' 


SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STAT|i 

ISAN  BERDINO 
SANTA  ANA  RlvER  PH  NO  lj7B94  SAN  BERDINO 
SANTA  ANITA  FERN  FC  4327897  LoS  ANGELES 
SANTA  BARBARA  79oZ  SNTA  BARBARA 


SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 


BARBARA  FAA  AP 
SARBARA  TV  PEAK 
CLARA  UNIVERSITY 
CRUZ 
FE  DAM 

MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOSTER7933 
MARIA  WB  AIRPORT 
MONICA 
MONICA  PIER 


SANTA  PAULA 

I  SANTA  ROSA 

I  SANTA  YNEZ 

I  SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  I 
SAWYERS  BAH  RANGER  ' 

'  SCOTIA 
SEARSVILLE  LAKE 
SE6ASTOP0L  4  SSE 
SECRET  VALLEY 


7957  VENTURA 
.  SONOMA 
.  SNTA  BARBARA 
7987  ORANGE 
18014  Los  ANGELES 
eoZS  iSISKIYOU 


8068  'SAN  MATEO 
9072  SONOMA 

18074  Lassen 


SECRET  VALLEY  MNTNC  STAe075 
SEPULVEDA  0AM  ;8092 
SHASTA  DAM  8135 
SHELL  ABSORPTION  PLANT  8158 
SHELTER  COVE  816Z 
SHINGLE  SPRINGS  8173 
SHINGLETOWN  2  E  8175 
SIERRA  CITY  8207 
SIERPAVILLE  RANGER  STA  8218 
SIGNAL  MILL  FC  415  -8230 


llASSEN 

Los  ANGELES 

&MASTA 

los  angeles 
humboldt 
El  dorado 
Shasta 

SIERRA 

Sierra 
los  angeles 


siLvE^'ADO  Ranger  sta     b243  orange 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP8266  SNTA  BARBARA 
SKACGS  SPRINGS 


I  RANCH 
SLACK  CANYON 
5L0AT 

SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
I  SODA  SPR INGS 

!  SODA  SPRINGS   1  E 
'  SOLEDAD 
I  SOMESBAfi   1  W 
■  SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 
!  SONORA 

iONORA  JUNCTION 
E  FARALLON 


8Z72  SONOMA 
e276  MONTEREY 
^292  PLJMAS 
'8293  SACRAMENTO 

8317  RIVERSIDE 

8318  MARIPOSA 
'8331  NEVADA 


NEVA4A 

MONTEREY 

S  I  SKI  YOU 

VENTURA 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 


8348 
8349 
8351 
8353 
8355 
■8376 


SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP.eSeO  MARIPOSA 


SOUTH  FORK  CABIN  8390 

SOUTH  LAKE  |8406 
SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  366  C  [8436 
SPRECKElS  HWY  bridge  ,8446 

SPRINCVILLE   7  ENE  8455 

SPRINGVILLE  ranger  STA  8460 
SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS  8463 

bQUAW   VALLEY    LODGE  8474 


Los  ANGELES 

monterey 
Itulare 

iTULARE 


SQUIRREL  INN  I  !B476 
SQUIRREL  INN  2  [8479 
STANDISH  I  E  '8487 
STANDISH  ♦  MICKEY  ST  Pk]B490 
STANISLAUS  POWER  HOUSE  16499 
STATE  LAKES  IsSlO 
STIRLING  CITY  RS  '  18544 
STOCKTON  DISPOSAL  PLANT8554 
STOCKTON  FAA  AIRPORT  8558 
STOCKTON  FIRE   STATION  4.8560 

STOCKTON  MOWRY  SRIOGE  8562 
STONYFORD  COOLEY  RANCH  8576 
STONYFORD  RANGER  STA  8580 
STONY  GORGE  RESERVOIR  5567 
STOUTS  MEADOW  8591 
STRAWBERRY  VALLEY  8606 
SUEY  RANCH  8627 
SUMMIT  MEADOW  '8648 
SUNLAND  ;8660 
SUNSET  BEACH  STATE  PARK|8680 


SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TAFT 

TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
TEMACHAPI 


ISAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 
MENDOCINO 
TUOLUMNE 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

:OLUSA 

SLENN 

SHASTA 

YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

.OS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

i/ENTuRA 

.ASSEN 

.ASSEN 

-ASSEN 

AMADOR 

(.ERN 

>LACER 

>LACER 

(ERN 


I  26{  34  12  ,  117  52  1 
1  13{  34  06     118  06 
4j  37  IB     122  20 


ZO  36  49 
;  3J  33  36 
j  Z7  37  03 


LUIS  OBPO 
I  MATEO 
[7870  CENTURA 
17876  LOS  ANGELES 
17880  MA"  IN 


SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


22  38  27 
32  34  37 

2a  33  47 

29  34  35 

12'  41  18 

7  40  29 

4!  37  24 

17  38  21 

18  40  31 

le  40  40 
13  34  10 

23  40  43 
Z6  33  57 


121  54 
121  31 
117  31 


I  120  40 
I  122  19  ! 

I  27  i 


119  50 

119  57 

121  56 

I  122  01  ' 
'  117  58 

120  38 
120  36  : 
IZO  27 
lie  29 

118  30 

119  05 

122  42  I 

120  06 
117  43  ' 


121  51 

120  38 

120  Z2 

118  10 


8  39  62 
16  36  28 

6  33  52 
14  37  50 


17  38  17 
37  37  69 
3e  36  21 


,  26  34  03 
'  24  36  36 
I     9  36  10 
9  36  08 


120  22 

121  20 
123  29 

118  56 
1  19  03 

122  ZT 
120  23 

119  27 

123  00 


117  49 
121  41 

118  42 
118  48 


341  38  08  I 

111  36  56  ' 

8|  39  54 

27(  37  56 

2T  37  54 

Zi:  37  58 


Z3|  39  23 
23I  39  35 


lel  40  26 
16  38  23 
10|  35  09 


62S|  5P 

5P  5P 
74|  MIDI 


1060{     5P  5P 


1125     6P  6P 


1970 
2765 
2035 


120  16  4440 


5239 
5680 
4030 


22  MID  MIC 


122  3Z 
121  66 
IZl  06 
IZO  Z3 

119  13 
118  18 
121  50 

120  >4 


10Z5 
6228 
6000 
397S 


35&  5P: 
1535  7P 
1560 
1100 


260     SA  8A. 


31     5P  5P 


BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  6  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  f 


SAN 

JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  *■  TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I  E  K  DE  VORE 
[  CI TY  FIRE  DEPARTMENT 
!  POHPONIO  RANCH 
I  BYRON  JOHANSEN 
:  STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 


167     7A  7A 


4975     BA  8A 


1940  6A 
8700 

6750  5P  5P 

6885  SA  8A 


MRS  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 

CAL  STATE  POLY  COL 
'  CITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 

MARINE  EXCHANGE 

■  CITY  ENGINEER 
SANTA  ANA  FIRE  DEPI 
SO  CALIF  EDISON  CO 

'  SO  CALIF  EDISON  CO 

LOUl S  LUEBKERI 
'  S  BARBARA  FIRE  DEPT 

FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEyT 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
I  RICHARD  S  PILECKI 
'  U  S  WEATHER  BUREAU 

S  M  LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
'  SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
I  WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 

■  AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAMMENS 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

RUSSELL  R  ROSE  JR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  OIL  CO 

MRS  MARILYN  F  MACHl 

THEODORE  a  HEUSNER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

MARRY  M  ROEBER 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE    1  OSBORNE 


JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
MRS  OPAL   M  HANEY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 

Palm  springs  wtr  co 
s  dept  water  resources 


U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANCIONI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
P  G  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 


R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
'  U  S  FOREST  SERVICE 


CAL  I 


■  PKS 


E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
FED  AVIATION  AGENCY 
FIRE  DEPT 


MARTIN  P  HUMS 

FRED  H  COOLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRANK  T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  •  FD 
OARYL  K  OE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

E 

•4 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

g 

> 
u 

SPECIAL 

tehachapi  ranger  sta 

CERN 

35  00 

lie  27 

3975 

C 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

TEJON  RANCHO 

;ern 

n 

35  02 

■118  45 

1435 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

.ASSEN  . 

16 

*0  52 

120  21 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  CAKSO 

TEBMO  BRIN  MARC  RANCH 

BBTS 

.assen  ■ 

18 

40  55 

120  16 

5360 

84 

BRIN  HARR 

THE  CEDARS 

seal 

>LACEP 

I 

39  15 

120  21 

5900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

aea; 

SONOMA 

ZZ 

122  49 

1600 

MRS   FAYE  DEWEY 

THERMAL  f AA  A  1 RPOPT 

B892 

6 

-120 

MID 

mio 

c 

Thousand  oaks 

/ENTURA 

^; 

34  11 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

)912 

rULARE 

36  22 

lie  51 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  eol SON  PHZ 

8914 

rULARE 

36  28 

lie  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PhI 

9917 

ruLARE 

36  28 

116  52 

1140 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CHEEK  POWER  HOUSE 

1926 

&MADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

.OS  ANGELES 

a: 

34  05 

745 

51 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE 

8973 

-OS  ANGELES 

33  48 

116  20 

100 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

B99Z 

JRANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

TRACY  Z  SSE 

San  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEU 

)999 

27 

121  25 

14< 

12M 

12M 

SANTA  CAR60NA  IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRAVIS  AFB 

iOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

MH 

U  S  AIR  FORCE 

TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

902A 

35 

40  48 

122  46 

2500 

6A, 

SA 

U  S  BUB  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

BAN  SEROtNO 

35  47 

117  23 

1695 

SA 

8A 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

90*.3 

4EVADA 

36 

39  20 

120  n 

5960l 

6* 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  670 

9049 

.OS  ANGELES 

13 

34  23 

1  18  05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFIELD 

9052 

;ebn 

10 

35  09 

119  01 

295 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE   IRRIG  OIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

rULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

3" 

119  20 

8600 

TUPLOCK 

1^3 

STANISLAUS 

11 H 

OA 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

122  16 

1060 

8A 

aA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

3: 

33  44 

117  47 

lit 

3P 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BEBOINO 

6 

34  08 

H6  02 

1975 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

1 

38  42 

120  0> 

7829 

3P 

P  S  ♦  E  COMPANY 

TWITCHELL  DAM 

9111 

SNTa  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

582 

li 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5( 

5F* 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

MENDOCINO 

22 

39  08 

123  16 

1900 

BA 

MRS  MARJORIE  S  OORY 

UNION  OIL  STEARNS 

9138 

ORANGE 

26 

33  96 

117  52 

710 

UN  ON  OIL  CO 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

9152 

AT  LOS  ANGELES 

91S2 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

lie  27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  BEROINO 

28 

34  08 

117  39 

5P 

5( 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  V  W 

9167 

LAKE 

23 

39  il 

123  02 

1524 

4fJ 

EOGaR  J  SCHUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

41 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

51 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

122  10 

394 

7A 

It 

c 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

2( 

36  36 

121  03 

205C 

c 

ELDON  FANCHER 

VACAVILLE 

9200 

23 

38  22 

122  00 

17* 

6t 

6f 

E  H  UHL 

VALLETON 

9221 

IONTERET 

24 

35  53 

120  42 

95t 

c 

MRS  AMY  COST  IS 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

117  01 

7A 

C  F  IVERSON 

VALYERMO  RANGER  STATIOh 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

117  51 

3F 

it 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUVS  FC  158 

9260 

LOS  ANGELES 

IS 

34  11 

lie  27 

BA 

VAN  NUVS  PUBLISH  CO 

VENAOO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

126C 

!C 

JOHN  8  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  IS 

45 

BA; 

STAR  FREE  PRESS 

VER■^ILION  VALLEY 

FRESNO 

27 

37  22 

lie  59 

8^ 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

VICTORVILLE  Pump  PLANT 

9325 

SAN  BEROINO 

34  32 

U7  18 

285( 

8*1 

c 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120 

93*5 

LOS  ANGELES 

\l 

34  29 

118  08 

3135 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

VINTON 

9351 

Plumas 

39  49 

120  11 

4945 

FRANK  OOITA 

VISALIA 

9367 

TULARE 

36  20 

119  18 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  2  NNE 

9378 

SAN  OIEGO 

33 

33  14 

117  14 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

ELMER  C  OGLE 

COUNTY 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAP  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK   2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  C 


1431 


.  SHASTA 
■  SHASTA 
:alaveras 

,  COSTA 
.  ICONTRA  COSTA 
I  PONTRA  COSTA 
,  COSTA 

SACRAMENTO 

,  ANGELES 


WARNER  SPRINGS  9447   SAN  DIEGO 

WASCO  I9452  kCBN 

WASIOJA  PHOENIX   RANCH     19458  pNTA  BARBARi 

waterworks  -3473  santa  cruz 
,  Ranger  station    ■9482  [ 


WEAVERS 
WEED  1 
WELDON 
WE NOEL 
WEST  6: 


STA 


'INE  LOOKOUT 


WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 


^ILLITS  I  NE 
i/ILLITS  HOWARD  FOI 

RANGER  STATION 
KILLOWS 
idNCHESTER 
.(INTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
,  WOOOFOROS 
■  WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R8A  LINDA 
KVILLE 

EMITE  NATIONAL 


RINITY 
19499  ISISKIYOU 
^512  kEf?N 
^526  Lassen 

19532  BNTA  BARBARA 

■9560  Fresno 
9583  calaveras 
9597  Placer 
9602  [tulape 

«605  [YUBA 

19615  k'ENTURA 

19616  VENTURA 
[9621  [SHASTA 
9632  MONO 

196  33  f^QHO 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ibe 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions ,   as  used  in  "Climatological  Data'  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normal s  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960 . 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes",  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipi tation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipi  tat ion  Station .       Precipi  tat  ion  measurement  s ,  made  at  irregu lar  inter vals,     will  be  publi  shed  later  in  "Storage-Gage 
Precipi tat  ion  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

i    R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to, be  published  later  i 
Hourly  Precipitation  Data.)  ' 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace   ,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 
Subscription  Price:     20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;     $2,50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and 
T^oney  orders  should  be  made  payable  to  the     Superintendent  of  Documents.       Remittances  and  correspondence     regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc . , of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli 
matologioal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

USC0MM-WB-A5HEVILLE,N.C.   --4/18/63  —2250 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1963 


CALIFORNIA  -  MARCH  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      92°  on  the  27th  at  Blythe  FAA  AP  and  Imperial  FAA  AP 

Lowest  Temperature:      -12°  on  on  the  3d  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:     18.  11  inches  at  Honeydew  2  WSW 
Least  Total  Precipitation:       Trace  at  Twentynine  Palms 

Greatest  One-Day  Precipitation:      5.  32  inches  on  the  27th  at  Honeydew  2  WSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      145.  5  inches  at  Twin  Lakes 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    72  inches  on  the  28th  at  Twin  Lakes 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:     March  temperatures  averaged  below  nor- 
mal over  the  entire  State,  with  departures  of  more  than  3° 
reported  in  parts  of  the  north.    At  Red  Bluff  there  were 
only  3  days  during  the  entire  month  with  average  temper- 
atures above  normal.    Freezing  temperatures  were  re- 
ported in  some  of  the  fruit  growing  areas  considerably 
later  in  the  month  than  the  average  freeze  date  for  the 
station. 

Precipitation:   The  first  half  of  the  month  was  generally 
dry,  with  several  periods  of  rain  during  the  latter  half. 
Precipitation  was  above  normal  over  all  of  the  State  ex- 
cept the  extreme  south.    In  most  areas  the  excesses  were 
only  moderate.    Santa  Maria  reported  the  wettest  March 
in  5  years.    Hail  was  reported  in  the  Sacramento  area  on 
several  days  during  the  latter  part  of  the  month.  San 
Diego  reported  subnormal  precipitation  again  for  the 
ninth  consecutive  month.    The  seasonal  total  since  July  1 


IS  only  2.  90  inches  at  this  station,  6.  51  inches  below  nc 
mal.  San  Diego  also  reported  sunshine  8  percent  abov^ 
normal  for  the  month 

Storms:  Damage  was  reported  on  several  dates  during 
the  month  from  wind  squalls.  Most  of  these  reports  ca; 
from  the  San  Joaquin  Valley  and  the  south  coast.  Snow 
was  reported  during  the  month  at  some  low  elevation  stlliii 
tions  near  the  central  and  south  coasts  in  areas  where  JJ, 
snowfall  is  seldom  observed. 

a 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologi 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MARCH  1963 
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29 

4 
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27 

.0 
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55.5 

29.5 

42.5 

-  2.4 

58 

21 

19 
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0 

0 
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0 
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2 
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50.6 

25.4 

38.  5 
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21  + 

14 

18 
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0 
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25 
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28 

13.0 

5 
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1 
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57.4 

34,8 

46.  1 

53 

20 

24 

4 
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0 

0 
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7,92 

2.38 

27 

6.5 

11 
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V 
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41.7 
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22 
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0 

0 
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29 
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1 
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RS 
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38.9 
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20 

16 
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1 

0 
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0.1 
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21 
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.17 
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0 
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32 
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0 

0 

2 

0 
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.43 
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28 
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1 
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40.4 

51.3 

74 

2 

32 

16 
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0 

0 

1 

0 

5.14 

2.00 

28 

.0 

0 

10 

2 

1 
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//R 

36.4 

-  2.5 

5  6 

1 

22 

24  + 

879 

0 

21 

0 

10.83 

2,38 

2.52 

27 
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37 

30  + 

10 

7 

6 

DAM 

36. 2M 

-  3.0 

10 

19 

24+ 
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0 

3 

31 

0 

9,13 

-   1 ,00 

1.81 

27 

95.0 

38 

31 

11 

6 

4 

tS  FARNHAM  RCH 

•  ^ 

50. IM 

-  2.8 

7  5 

2 

28 

1  8+ 

465 

0 

0 

0 

3.72 

1  .09 

1.05 

28 

.0 

0 

1 

EV 

53*4 
• 

39.  3 

21 

1  3 

1  8 

789 

0 

0 

27 

0 

6,33 

1.97 

28 

15.0 

10 

15 

8 

5 

1 

)N  DAM 

37.  1 

-  0.2 

50 

21 

1  5 

1  8 

859 

0 

0 

31 

0 

7.04 

1.98 

2.15 

28 

30.5 

10 

28 

8 

7 

2 

!N  RVILLE  PH 

55  0 

37  5 

51  .3 

-  1.7 

76 

1 

30 
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0 

0 

5 

0 

8,47 

2.51 

2.22 

27 
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3 
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62 
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11 

18 
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0 

0 

30 

0 

5.26 

1.23 

1.80 

27 

29,5 

12 

28 

3 

2 
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51.3 

-  1.7 

1 

29 

4 

418 

0 

0 

6.27 

1.98 

1.97 

15 

.0 

0 

5 

3 

2 

.t  SBURG 
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51. OM 

72 

3  3 

1  5+ 

424 

0 

0 

0 

0 

3.52 

1  .52 

28 

.c 

0 

1 

.E'LAKE  HIGHLANDS 

59.  IM 

34,0 
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1  3 
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0 
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0 
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0 

7 
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0 
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45.9 
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68 

30 
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28 
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2 
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3.35 
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.0 

0 

7 
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9.  9M 

39. IM 

-  3.0 

11  + 

20 

1  8 

796 

0 

0 

25 

0 

12.47 

2,55 

3,26 

28 

40.0 

20 

16 

12 

7 

4 

:  .SLA 

43.9 

-  2.3 

5  7 

1 

2  5 

1  5 

549 

0 

0 

1  1 

0 

11  .75 

3.31 

3.01 

27 

24.5 

22 

16 

10 

6 

4 
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t  ?  *  n 
61.0 

1  a  ' 
38.4 

49.7 
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1 

31 

1  8 
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0 

0 

2 

0 

5.24 

.28 

1,73 
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,0 

0 

17 

7 

5 

4 
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51.9 

30.3 
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B 

24 

1  0 
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0 

0 
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0 
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4,25 

28 

17,0 

17 
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5 

2 
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47.1 

-  3.3 

70 

2  + 

2  5 

1  7 
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0 

0 

9 

0 

2.48 

.23 

.79 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 
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54.0 

41.7 

52.9 

74 

3  3 

1  8 
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0 

0 

0 

0 

3.59 

,96 

16 

.0 

0 

7 

4 

0 
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52.2 

43,2 

52.7 

71 
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0 

0 

0 
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2.17 
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I 
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M 
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24 
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0 

0 

1  4 
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3.47 

28 

T 

0 

17 

9 

5 

2 

■f  VALLEY 

55.5 

34.0 
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0 
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3.75 

28 

13.2 
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1  3 

4 
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12.0 
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3 

0 

0 
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60.0 

34.4 
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0 
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0 

5,16 
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1.71 

27 

.  4 

0 
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1 
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34.3 

47.  3 
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2 
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47.5 

24,8 

35.2 
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20 

12 

18 
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0 

2 
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12,45 

3,01 

2.85 

28 

83.0 

34 

29 

7 

5 
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42.3 

52.2 

-  3.0 
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0 
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41.7 

22.5 

32.1 
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10 

18 
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0 

5 
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0 

5.42 
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36.5 

18 

9 
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1 
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55.2 

42.3 
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2 

33 

15 
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0 

0 

0 

0 

3.74 
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1.78 

28 

.0 

0 

16 
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11 

1 
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52.0 

25.7 

38.9 
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10 

14 

18 
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0 
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0 
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15.0 
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18 
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15 
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.0 
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4 
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0 

24 

0 
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1 
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30.4 
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22 

4 
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0 

0 
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0 
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1.14 
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27 

15 
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0 
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27 

15 
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0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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0 
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5 
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0 
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3 
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63.9 
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3.5 

76 

29 
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3.47 
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1.51 
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33.5 

64 

1 

5 
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0 

1 
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0 
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1.51 

2  8 
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9 

15 

6 

2 
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33.9 
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0 

0 

30 

0 

1.04 

.47 

2  8 

18.7 

3 

9 

° 

CEDARVILLE 

49  0 
* 

39.0 

0.8 

27+ 

1  9 

802 

0 

0 

22 

0 

.73 

-  .72 

.23 

17 

7.5 

2 

17 

4 

0 

DONNEP   MEMORIAL   ST  PK 

32,2 

e!q 

21  + 

1 

24 

1010 

0 

5 

31 

0 

6.18 

1  .  94 

28 

66.5 

21 

23 

1  0 

5 

DOYLE   5  SSE 

5  0  *  7  M 

27*  6M 

39. 2M 

23 

17 

4 

7^t 

?! 

1.79 

1.35 

28 

4.8 

2 

15 

3 

1 

FLEMING   FI SH  +  GAME 

5  2,1 

2  8,8 

40.  5 

22 

19 

53 

0 

•  54 

.16 

14 

2  .0 

2 

0 

FORT  BIDWELL 

38.  7 

_ 

0,9 

20 

16 

1  3 
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'-^ 

1.72 

.08 

,58 

31 

10.0 

5 

1  6 

5 

I| 

MEYERS   4  SW 

43*4 

31  .  3 

20 

4 

10  38 

0 

0 

5,21 

1.21 

27 

69.  5 

24 

28 

10 

5 

MONO  LAKE 

48*6 

?5  *? 

36.9 

20 

17 

1  7  + 

865 

1.98 

.95 

2  8 

14,0 

3 

1 

SUSANVILLE  AP 

40,  3M 

- 

0,3 

64 

2  2 

15 

1  3 

760 

0 

1.37 

.14 

■  3  7 

28 

6.2 

1 

23  + 

6 

0 

TAHOE  CITY 

418 

32,3 

0.1 

1 

1 0 

24 

1007 

0 

30 

0 

4,64 

•  69 

1  .68 

2  8 

61.3 

24 

28 

9 

3 

T  E  R  MO 

48.2 

* 

35.1 

22 

919 

^! 

0 

•  67 

9.5 
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-  1.6 

69 

26 

28 

18  + 

514 

0 

0 

2 

0 

2.03 

.29 

.98 

17 

1.0 

1 

59.5 

34.  OM 

45.8;'! 

-  3.1 

73 

28 

25 

18  + 

561 

0 

0 

10 

0 

1.44 

.  79 

.83 

28 

73.6 

45.0 

59.  8 

87 

28 

35 

1  8 

171 

0 

0 

0 

0 

,29 

.22 

17 

77.0 

48.3 

52.7 

-  0.9 

88 

27 

39 

5 

89 

0 

0 

0 

0 

.18 

,00 

.17 

17 

.  0 

Q 

7c  .  i 

45.2 

51.7 

92 

27 

35 

5 

114 

; 

0 

0 

0 

.15 

.14 

17 

.  0 

0 

M 

M 

M 

78 

2 

25 

5 

0 

0 

0 

.45 

.07 

.41 

28 

1 

79.3 

47.5 

63.4 

-  1.1 

90 

2 

35 

89 

1 

0 

0 

0 

.08 

.17 

.08 

17 

.0 

0 

66.6 

36.5 

51.6 

81 

27 

27 

14 

407 

0 

0 

11 

0 

.  84 

.  52 

28 

74.7 

49.3 

52.3 

89 

28 

41 

20 

115 

0 

0 

0 

0 

.08 

.05 

18 

.  0 

52. i 

29.3 

41.1 

64 

1 

17 

18 

735 

0 

1 

24 

0 

4.34 

1.79 

17 

32.5 

bZ.b 

37.2 

50.4 

76 

1 

24 

5 

445 

0 

0 

7 

0 

.78 

1  7 

T 

Q 

60.9 

36.8 

46.9 

75 

27 

25 

17 

493 

0 

0 

8 

0 

1.17 

.56 

28 

2.0 

1 

66. IM 

34. 7M 

49.9:1 

8 1 

27 

2  3 

5 

459 

0 

0 

8 

0 

.38 

.23 

17 

77.3 

47.7 

62.5 

86 

28  + 

37 

5 

97 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1  7 

.0 

0 

59.8 

42.0 

50.9 

74 

27 

30 

1  8+ 

430 

0 

0 

4 

0 

.26 

.24 

17 

1.0 

0 

33.2 

46.  3 

70 

27  + 

24 

5 

574 

0 

0 

15 

0 

.17 

.17 

17 

2.1 

2 

75.6 

49.0 

62.3 

89 

27 

41 

19  + 

112 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1  7 

.0 

0 

65.1 

37.5 

51. i 

-  1.2 

75 

1 

29 

19 

417 

0 

0 

4 

0 

1.03 

-  ,37 

.  57 

28 

T 

0 

65.4 

34.5 

50.  G 

77 

21  + 

22 

5 

459 

0 

0 

1  1 

0 

.88 

.43 

16 

.0 

0 

47.5 

M 

89 

26 

37 

18 

0 

0 

0 

.45 

-  ,27 

.36 

1  7 

.0 

0 

75.3 

51.4 

53.4 

89 

41 

18 

93 

0 

0 

0 

0 

.41 

.24 

1  7 

.0 

0 

61.9 

39.2 

50.6 

74 

27+ 

25 

17 

437 

0 

0 

3 

0 

.  54 

.25 

17 

2.0 

T 

43,2 

3C .  1 

39.2 

60 

17 

18 

795 

0 

2 

22 

0 

4.56 

-  1,98 

2.20 

1  7 

27.0 

19 

73.3 

48.9 

63.6 

E8 

21 

35 

5 

79 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

17 

.0 

0 

69.7 

40.9 

55.3 

-  2.1 

83 

28 

30 

5 

294 

0 

0 

1 

0 

.57 

.07 

T 

0 

72.2 

41.8 

57.  C 

87 

27 

31 

15 

245 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

62.6 

30.4 

46.  5 

75 

27 

23 

18+ 

556 

0 

0 

22 

0 

2.03 

.51 

1.19 

28 

.0 

0 

64.  7 

35.0 

49.9 

77 

27  + 

22 

5 

461 

0 

0 

12 

0 

.44 

,39 

17 

T 

0 

3;. 7 

6.0 

18.4 

42 

1 

-  6 

1  3  + 

1438 

0 

18 

31 

9 

3.52 

1.41 

28 

35.5 

33 

19.31-1 

:  ,2H 

10,3;-! 

33 

20 

-12 

1675 

0 

30 

31 

3.35 

1  .  36 

10 

35.5 

43 

52,  3 

.87 

-  .16 

LA  MESA 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MILL  CREEK  2 

Ml   BALDY  NOTCH 

MT  WILSON  FC  3388 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARO 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PASADENA 

PERR  I  S 

POINT   ARGUELLO  WB 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA   CATALINA    WB  AP 
SANTA   MARIA  WB  AP 
SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SUNLAND 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND   3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST   DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 

BARSTOW 

BEAUMONT   1  £ 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

8LYTHE 

BLYTHE   FAA  AP 
BORREGO  SPRGS 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT   FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE   FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SQUIRREL   INN  2 

THERMAL   FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE   BUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


NNE 


17  + 

28 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  74  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


CALIF0MN1A 
MARCH  1963 


Station 

H 

Day  of  Month 

O 
£- 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7      8  9 

10  1 

11 

12 

13  1  14 

IS 

16  1 

17 

16 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ON  ESCONOIDO  FC261Be 

•LANTO 

N  RS 

^0  I  N 

ERPOINT 

1.27 
•  SO 
1.92 
4. $2 
8.23 

T 

.06 

T 

,11 

.01 

T 

•  10 
.04 

.06 

.24 
•  09 
.05 

.36 
.10 
.77 
.07 

,72 

.17 
.77 
.02 

.04 
T 

•  75 
.09 

.19 
.50 

T 

.35 

,06 
1,50 

,45 
,  14 
,79 
1.66 
2.00 

.09 
1.54 

T 

1,67 

,46 

T 

,40 

SO  CN  OAT  MT  FC't*6 

INE 

ADENA 

JRAS  RS 

tOLA 

3.68 
1.98 
2.53 
l.ZO 
1.40 

.05 

.17 
T 

.03 

•  32 
.05 

T 

T 

.22 
.14 

.11 
.13 
.05 

.21 

T 

.19 
.24 
.49 

1.14 
1.24 
1.29 
,10 
.18 

.13 
.14 
.02 
.09 

.41 

,02 
,30 

,13 

.01 

T 

1.25 
.24 
.56 
,37 
,55 

T 

T 

,22 

fIN  PAC  UNION  COL 
lOCH  FI6REB0ARD  MILLS 
[OCH  PUMP  PLT  3 
.E  VALLEY 
)Y0  GRANDE 

7.12 
2.38 
2.55 
.36 
3.47 

.03 

.02 
.19 
.17 

,01 

.13 

.14 
.01 

.28 

.14 

.01 
.05 
.04 
.04 

1.67 
.56 
.37 
.31 

.08 
.28 
,01 
1.41 

.46 

.11 
.51 
.51 

.01 
.12 

.53 

2,70 
,08 
,07 

.76 
.85 
.95 

1  .38 

.23 
.02 
.03 

.36 

T 

,22 
,01 

)Y0  SECO  RS  FC  506  C 
MTN 

be  OIL  ANAHEIM  1 

:RRy 

JRN 

2.50 
4.89 
1.94 
4.60 
5.81 

.02 
.09 

.06 
.02 

,09 
,09 

.19 
.03 

,57 

.01 

.49 

.68 
,27 

•  22 
.03 
.10 
.66 
,17 

1.22 
1.49 
1,18 
,96 
,47 

.03 
.06 
.04 

.07 

T 

,36 
,20 
,11 
,52 
,94 

.10 
.01 

.75 

.27 
,12 

.56 
1.69 

.50 
1  .04 
2.73 

,15 
.09 

.02 

.16 
,13 

-ON  PLEASURE  PIER 
iA  CITY  PARK.  FC  l<t3 
:R  9  NNW 

:rsfielo  we  ap  r 
[:h  ph 

1.55 
2.23 
.24 
1.25 
4.77 

T 
T 

T 

.02 
.62 

.24 
.03 

T 

•  02 

.03 
.09 

T 

.79 

.36 
.45 

,62 

1.27 
T 
T 

1  .16 

.13 
.24 

T 

.07 
,  16 

T 

.40 

.04 
.05 

,15 

.66 
.40 

T 

.61 
1,12 

.07 

T 

.04 

lESON  park 
(ETT  DAM 
^TOW 

E  AFB 

IMONT 

2.57 
1.92 
.17 
4.85 
2.37 

T 

.04 

.04 

,03 

T 

T 

•  14 

•  06 

T 

.31 

.18 
.09 
.03 
.02 
.14 

.61 
.69 

.80 
1,23 
.07 

.84 

•  15 
.25 

.76 

.56 

.20 
,23 

T 

T 

2.46 

.63 

,07 
.18 
.35 

.17 

.02 
,22 

T 

,31 

IMONT  PUMPING  PLANT 

MONT  1  E 

AIR  FC  10 

LOMOND 

ELEY 

2.29 
2.41 
3.62 
9.24 
3.51 

T 

.03 

.07 
.08 

.18 

.26 
,09 

.03 
.06 
.05 

,31 
,16 

.10 
.10 

.01 

.58 
.03 

.18 
.16 
.02 

.03 

.33 
2.30 
1  .01 

.6  3 
1.19 
1,55 

,50 
.19 
.02 

T 

.78 

.03 
.35 
.98 
.70 

T 

2.00 
.07 

.36 
.51 
1.30 
1.73 
1.37 

,  18 

,09 

.13 

.05 

.17 

VESSA  LAKE 
BAR  RS 
BEAR  LAKE 

BEAR  LAKE  DAM  // 
BEND  RS 

5.14 
5.11 
4.02 
6.34 
10.61 

T 

.11 

T 

.05 
.02 

.01 

.01 

.07 
.07 

,23 
,06 
,11 

.05 
.16 

.20 

T 

.17 

.42 
.52 
1.37 

.96 
.65 
.11 

.43 

,10 

T 

1,32 
3,47 
1,14 

,07 
.28 
,03 

.35 
,49 
,04 
,29 
1,66 

,36 
,11 

T 

,79 

T 

.26 
1.36 

.42 

2.00 
1.69 
1,86 
.61 
3,51 

.37 
.35 

.69 
.63 

.26 
.22 

,15 
.09 

DALTON  DAM  FC  223  BE 
PINES  PARK  FC  83B 
SUR  STATE  PARK 
TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
OP  CREEK   INTAKE  2//R 

2.71 
2.71 
7.80 
2.96 
2.85 

.13 

.11 

T 
T 

,19 
.06 

,20 

,04 

.10 

.19 
.06 
.35 
•  11 

.06 
.33 
1,27 
.22 
.10 

1,63 
.99 
.86 

1.43 

.05 
.13 

,05 

,21 
,15 
1  ,66 
.49 

,20 

1.14 

.55 
1.03 
3.01 

.66 
1.14 

.05 

OP  WB  AP  R 

OP  UNION  CARBIDE 

K  MOUNTAIN  2  SW 
CANYON  WB  AP  //R 
LAKE  REDWOOD  CR 

.60 
2.60 
4.84 

10.83 
7.46 

T 

T 
T 

.11 

T 

.20 

.06 
,10 
.11 
.04 

T 

,06 
.04 

1.03 
.26 

,27 
,43 
.36 
.52 

.04 
.20 
,60 
1.32 
,72 

,01 
,29 
,52 
.03 
.09 

T 

.87 

T 

1.06 
1.55 

T 

.66 

,71 

T 

•  11 
.04 
2.62 
.88 

.39 
1.59 
1.90 
1.29 
1.56 

.30 
2.06 

.05 
.01 

.02 
1.21 

HE 

HE  FAA  AP 

Bl 

)l  TA 

Bl  EGO  DESERT  PARK 

.13 
.20 
3.15 
1.16 
.78 

.05 

.34 

T 

.06 

T 

.07 

.11 

,03 

.59 

.04 

.07 
,20 
,12 
,64 
,60 

.06 

,05 
.13 

.31 

.02 

.16 

.04 

1.51 
.20 

T 

H  EGO  SPR6S   3  NNE 

U  EVARD 

UUET  CANYON 

II  AN  DAM 

It  FORD  RANCH 

.40 
1.56 
2.39 
9.13 
1.85 

.02 

T 

.16 
.02 

.06 

.06 

.23 
,17 

.01 

.43 
.15 

.11 
.39 

.93 
.20 
1.17 

.37 
,34 
,69 
.12 
,45 

.03 
.80 

.01 

.35 

.18 
1  ,60 

,05 
.06 
,26 

.02 
1.81 

.06 

.75 
1,66 

T 

,01 
,44 

.02 
.33 

.77 

U  SCOMB  2  NW 

81  LEY   2  SW 

B(  CITY 

B>  GEPORT 

Bl  GEVILLE  4  NNW 

9.80 
.14 
2.18 
1.04 

12.51 

.12 
.09 

.01 

.11 
T 

,09 

.31 
.31 

1.31 

.37 
T 

•  26 

,15 
.17 
.81 

.40 
T 

.14 

1.22 
T 

,06 

1,33 

.16 
T 

1,46 

,16 

.01 

.  14 
.80 

1.95 

T 

1.18 

1  ,84 

.53 
,47 
1.93 

.67 
.06 
1.96 

2.44 

T 

2,75 

Bl  KS  FARNHAM  RCH 
Bl  H  CREEK  RS 
ai'HORN 

Bl  S  CREEK  PH 
Bl  ARDS  BAR  PH 

3.72 
9.70 
10.37 
12.40 
9.16 

,06 

.07 

,07 

.02 

.37 

,19 
,05 

.55 
.40 
.93 

.80 

.30 
.16 

.63 
.48 
1.25 
1.34 
,68 

.59 

.10 
,60 

.02 

.51 
1.26 
1.02 
1  .99 
1.45 

,42 
.  30 
.08 
,69 

.98 
,51 
1.86 
2.40 
.30 

1,05 
4.05 
2.60 
3,27 
3.36 

.11 
.58 
.10 
1.11 
.42 

.11 
.36 
,50 
.31 
.11 

,04 
.24 

2.12 
.83 

BlANK  FIRE  OEP  FC  226B 
Bl  ANK  WB  AP  R 
Bl  INGAME 
BL  EV 

M  T  RANCH  1  S 

2.74 
3.21 
4.17 
5.33 
8.91 

T 

T 

.05 
.02 

,09 

.01 

T 

.21 
T 

,18 

.02 
.03 
T 

.27 

.08 
.02 

.22 
.38 

,30 
1  .66 
1.41 
.56 
,62 

1,36 
,26 

,24 

,07 

.03 

.15 
.21 

.41 
,29 
,35 
,26 
,60 

,51 
•  29 

T 

.76 
.65 
1.62 

.56 
,59 
1,04 
1,97 
1.76 

.20 
.02 
1.02 

.03 
,01 
1,15 

.08 
.87 

BlON  RANCH 
81 ONWILLOW 
O  ZON 

et  ILLO  NM  R 
Ct  UMA  DAM 

4.36 
.71 
1.79 
1.09 
3.B8 

.06 
T 

.01 

,07 
,01 

.09 

T 

,02 

.09 

.09 

•  05 
.10 

1.30 

.62 
T 

.01 
.16 
.96 
.17 
2.00 

.08 

,88 
T 

,05 
,46 

.09 
.13 

,06 

.11 

1.67 
,40 
,46 
,19 

1,26 

.13 

T 

.01 

T 

C/VERAS  BIG  TREES 
O  VERAS  RESERVOIR 
O  tICO  2  NE 
Ct  STOGA 
OAHAN  RS 

8.61 
4.10 
.12 
8.17 
1.74 

T 

T 

.03 
.11 

T 

.06 

.22 

T 
T 

.16 
.26 

.21 

.12 

1.00 
.51 

.48 

T 

,30 
,20 

1.38 
.02 

1.64 
.65 
.09 

.05 

,31 

T 

1,22 
.75 

1  .01 
.19 

.06 

.07 

T 

,01 

.16 
.03 

.26 
,91 

3,62 
1.54 

3.36 
.27 

.53 
.02 

.13 
,02 

,45 

oo 

C/  PARDEE 

O    SAN  LUIS  OBISPO 

Otonville  RS 

C/  Y  U  SW 

I  .72 
4,23 
4.65 
7.89 
>  3.88 

.17 
.OB 

T 

.02 
.16 

.10 
.20 
.36 

.11 
.02 

T 

.06 
.25 
.19 
.90 
,25 

T 

.06 
.10 

.24 

1.19 
.57 
1.31 

.23 

.09 
.16 
.16 

1.20 

T 

.73 
.52 

.02 
,15 
1,54 
,22 

.07 
.30 

.07 
2.13 
1.84 
3.18 
2,26 

.01 
,02 

,41 

.06 

Oy  RS 

CI  GA  PARK  PIERCE  COL 
O  IL 

C* OH  DAM 

O  90U  POWER  HOUSE 

2.21 
2.83 
.51 
7.04 
7.31 

T 

•  03 
T 

.02 

.01 

.20 

T 

.14 

.01 

.20 
.05 

.08 
,04 
.07 
.07 
.05 

.16 
.23 
T 

'.55 
,67 

,13 
1,33 
,30 
.05 
.01 

T 

T 

.13 

.98 
1.16 

.03 
.12 

T 

.26 
I.IC 

,86 
.90 
,  14 
2.15 
1.74 

,62 
,47 

.02 

,74 
,49 

,66 
,55 

Oel  valley 

o  4y  bull  run  rch 

Ct  3ER0 

CClville  sawyer 

CtffVILLE 

3.70 
4.35 
10.22 
5.58 
.73 

T 

T 

.06 
T 

,03 
.16 

.06 

T 

T 

.52 

.12 
.21 

.05 

,04 

T 

•  15 

.55 
.16 

.23 
,65 
.03 

.15 

.66 

.15 
2.39 
.10 
.04 

.10 
,60 

,13 
,23 

.1^ 

.25 

.16 

.91 
1.43 
.52 

.15 
T 

,  10 
,12 

.33 
,01 
4,45 
.44 

1,35 
1,54 

1.51 
.16 

.01 

.  04 
1.80 

.11 
.36 
T 

.03 
.27 

Cf  ERVILLE  PH 
O  LENGE  RS 

SWORTh  FC  24  D 
O  5y  valley  dam 
a  TER 

8.47 
11.42 
3.01 
6,90 
5.25 

T 

.01 

T 

.01 

T 

.35 
,07 

.12 

T 

.26 
.20 

.20 
1.11 

.87 

T 

2,11 
1.30 
1.74 

.97 

1.65 
.50 

,07 

.18 

.90 
2.01 

.60 
,79 

.78 

.  39 
,06 

2,22 
,39 

1.09 
,11 

1.80 

1,87 
4.00 

3.09 
1.34 

.37 
.44 

.  19 

.02 
.23 

,16 

.15 
.12 

.19 

O  3  EXP  STATION 
C^  TEnDEN  PASS 

C^  ^  VISTA 
Ci  js  heights 

CI  IMONT  FC  2300 

5.27 

.8f 
4.69 
1.91 

T 

T 

.01 

.04 

T 

,06 
.05 

•  28 

.02 

.09 
.23 

.06 
.14 
.05 

.10 

1.97 
.57 

.60 

.51 
.46 
,03 
1,20 

.26 
.13 

.15 
.54 

,49 
.47 

.38 
.15 

.03 

1.36 
1,60 

.87 
1.96 

.60 
.46 

.14 

.17 

.02 

.08 
.20 

CL  IMONT  POMONA  COLLEGE 
ClCSBURG 

,eiCS  VALLEY  MUDD  RANCH 

2.51 
3.62 
3.11 

.07 
.07 

.26 
.25 
,36 

.07 
.20 
.07 

.08 
,64 

1,40 
.66 

T 

.10 

.11 
.38 

.67 

.10 
.98 

.49 
1.62 
.61 

.03 

-  75  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFOR 
MARCH  1 


Day  of  Month 


13 


CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 
COALINGA  14  WNW 

COBB  2  NW 

COHASSET   1  NNE 

C0L8Y5  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 
COLUSA   1  SSH 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN    IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
OONNER  MEMORIAL  ST  PR 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  a  SSW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE  1  WNW 
FINLEY   I  SSE 
FINLEY  5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 

FORESTHILL  BS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  8IDWELL 
FORT  8PAGG 
FORT  BRAGG  AVN 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT   JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 

FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARPOUES  RCH 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   14  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 


GLENDORA  WEST  F 
GLENNVILLE 
GOLD  RUN 


C  18'. 


5,50 
3,33 
10,76 


3.90 
1  .77 
1.57 


2.03 
5.12 

9,91 


3,19 
5.03 
e.07 


2.96 
1.96 
13,95 


2.10 

3,26 
.81 
11.65 

6.54 
11.96 

3.46 
7.15 


,05     ,02  .03 
.17 
.03 


.07 
T 

.16 


14  1 

15 

16 

17 

18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.60 

,20 

,87 

T 

.30 

.15 

.65 

2.00 

1.00 

2.00 

2.00 

,07 

,55 

.66 

.56 

.57 

.13 

.15 

.04 

.25 

1.31 

.06 

T 

1,22 

.08 

T 

I  .08 

2.40 

.36 

.31 

T 

.02 

.30 

.04 

.03 

.06 

.25 

T 

.13 

.92 

.03 

.42 

.23 

.62 

.27 

.01 

.67 

.01 

2,13 

.11 

1.30 

3.05 

1.02 

.63 

.36 

.50 

.39 

1.41 

.04 

.41 

3.52 

.44 

.12 

,11 

.07 

1.24 

.03 

.30 

.97 

.14 

.44 

.14 

.15 

.07 

1  .00 

T 

,02 

.29 

.11 

,97 

.11 

1.70 

1  .44 

2.80 

.09 

.06 

1.06 

.04 

1.14 

.03 

1  .04 

1,83 

.12 

.04 

,01 

T 

.21 

.  1 1 

.81 

,31 

T 

.06 

.55 

.11 

.43 

.05 

.08 

1.54 

.12 

.03 

.41 

.22 

.39 

.06 

.85 

.42 

.16 

2.52 

.13 

.07 

,16 

.04 

,06 

T 

T 

.12 

.27 

.38 

.07 

.04 

.12 

.52 

T 

.01 

,52 

,03 

,43 

,14 

•  44 

•  01 

1  .20 

,65 

.04 

T 

.82 

.14 

.03 

,  56 

.15 

.28 

1.61 

.07 

.63 

.09 

,02 

.03 

.71 

1  ,55 

.68 

.82 

.06 

.15 

1,26 

.08 

.18 

.51 

.10 

.82 

.13 

.98 

- 

- 

.01 

.58 

,65 

.28 

.06 

.  77 

1,05 

,76 

.  35 

,45 

,64 

.43 

1.26 

.04 

.02 

.18 

,49 

.82 

.32 

.86 

.24 

.86 

.05 

.15 

1.56 

.  32 

.04 

.16 

.31 

1.16 

.02 

.20 

.69 

,05 

.05 

1  .50 

T 

,21 

1.15 

.73 

,02 

1.20 

.02 

,71 

1  .08 

.  45 

^'  oc 

I ' 

1.14 

1  .86 

,22 

.01 

,47 

,05 

,36 

.27 

.04 

1.53 

.61 

.08 

.40 

.02 

.02 

T 

.03 

.18 

.65 

.21 

,42 

1  .95 

•  39 

.11 

.35 

2.00 

.18 

.75 

,03 

.06 

2.23 

.01 

.48 

.35 

.73 

.17 

1.23 

.05 

.05 

.52 

.80 

.92 

,08 

.75 

T 

.60 

T 

.75 

1  .00 

.14 

.25 

.03 

.32 

.20 

.54 

.58 

2.12 

.32 

,30 

1.75 

1.77 

3  .26 

.48 

.15 

.04 

.62 

.02 

.03 

.03 

.60 

.13 

.05 

.86 

.21 

.23 

.13 

.55 

.06 

.44 

.26 

.16 

.15 

.89 

.58 

.21 

2.65 

1  .56 

3.01 

2.43 

,65 

.16 

.25 

1.55 

.  38 

.02 

.50 

.05 

1.01 

.03 

1.14 

,07 

1.10 

1  ,73 

.10 

.04 

,91 

.11 

.64 

T 

.78 

.65 

.12 

1  .94 

.10 

.06 

,17 

,40 

1.16 

.05 

.84 

.16 

.02 

1 .1  e 

2.28 

.90 

1.17 

.82 

.91 

1.43 

.54 

.43 

4.26 

.44 

.18 

.11 

.07 

.06 

.02 

.07 

.34 

.05 

T 

,19 

.05 

.02 

.13 

.02 

T 

1  .35 

T 

.02 

.74 

.04 

.U 

.02 

.64 

.30 

.33 

.34 

1  .11 

.65 

.34 

.99 

.32 

2.30 

.64 

.82 

.56 

.92 

.07 

T 

.03 

.02 

,02 

.07 

.69 

.15 

.82 

.22 

1,27 

1 .85 

1.36 

1.71 

.09 

1.10 

.68 

,15 

1.59 

.26 

1.04  .10 


1  ,00 
.06 


.10  1,35 
.03  ,76 
1.13  .12 


.74 
.35 
.12 


.58  .29 
.78  1.32 


.62 
.03 


.79  .03 
.25 

2.01 
1.00 
1.60  2,32  2,00 


.52      .55  .45 


1.23  3.30 

.18 
.32  1.28 

.15 
,09  1.75 


1.05  .92 

.22  .03 

1.29  .34 

.58  .24 

.99   1,27  1,48 


,22  2.04 
.50  1.33 


2.75   1.65  2.05 
2.97  .18 
1.61   2.02  1.76 


2.33  .21 


DAILY  PRECIPITATION 


,  CALIFORNIA 

intinued  march  1963 


Station 

1^ 

Day  of  Month 

0 
H 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

u 

12 

13  1  14 

15 

16 

17 

18 

19  20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

T  GROVE 

S  LAKE  HWY  MNTC  STA 
S  VALLEY 
ON   1  W 
NVIEW 

6.19 
1.69 
11  .49 
6.69 
1.65 

.08 
■  10 

.02 

,13 

.06 

T 

•  44 

.03 

.12 

T 

.05 

.04 

T  .49 
.07 

.97 
.24 
.71 

.02 
.21 
.53 

.07 

1.89 
.03 
1,10 

.17 
.25 

.48 

.10 
1,92 
.50 

.23 

2.00 

T 

.13 
.24 
3.12 
.65 

1.64 

3,75 
.45 
.67 

.03 

T 

.49 
.11 

.12 
.08 
T 

.14 
,33 
.15 

.20 

nville  rs 

ELAND  RS 
NEVl LLE 

ES  CYN  LOWER  FC  36<t 
;ES  CYN  UPPER  FC  367 

5,92 
7,36 
2,15 
2,66 

.01 
.OS 

.02 
.26 
.37 

.10 

■  07 

.38 
.38 
.25 

.08 

.16 

.50 
1.18 

.16 

.20 
.63 
.13 

1.39 

.56 
.03 

.02 

,84 
1.19 
1.23 
•  34 
,40 

.08 
.04 

.31 
.06 

3.34 
2.34 
1  .04 
.41 
.48 

.39 

2.50 

.58 
.39 

,33 
.06 

MOON  SAY   2  NNW 
LTON  AFB 
ORD 

Y  CAMP  RS 

*t.33 
5.55 
1.37 
8.67 

.07 

.03 

.25 

,14 

.09 

.05 

.31 
■  45 

.05 
.25 
.07 

.17 

1  .40 
1.51 

.63 

.56 

T 

■  02 

,76 

.05 

,68 

.05 

.08 

.15 

.  10 
.28 

.12 
2.01 

2.03 

.83 
1.66 
.27 

.91 

.08 
.06 

1.32 

.01 

1  .56 

.04 
.05 
.67 

IS  GAGING  STA 

ISON  GULCH  RS 

Y  L  ENGLEBRIGHT  0AM 

CREEK  PH  1 

lELD  PUMP  PLANT 

5.37 
5.59 
4.3S 
.29 

•  03 

T 

.04 

T 

.07 
.20 

T 

.02 

.09 
.01 
.55 

1.38 
.77 
.40 

.57 
.22 

.07 

.  36 

,05 
.82 
1  .04 

.01 
.04 

1  .09 
.22 

1  .47 
1  .61 
2.58 

.22 
.16 

.38 
.02 

.24 
.01 

:)SBURG 
3SBURG  2  E 
T 

HAW  DAM 

7.74 
7,0* 
1.63 
2.91 

!o3 

.20 

■  16 

T 

.02 
.17 

.45 

.02 
.42 

.10 

.12 

.02 

.02 

.10 
.30 
.03 

.01 

.04 
.30 
.27 

1.38 
1.19 

.56 
.06 

1.32 

.43 

.45 

.53 
.90 

T 

.39 
.04 
.08 

1.85 
3.29 
.93 

1.61 
.51 
2.56 

.43 

.41 

.30 
.35 

.16 
.14 

.17 
.05 

^NOEZ   2  NW 

:ria 

i  HETCHY 

IH  VALLEY  RANCH 

■■, 

3.73 
.97 
6.07 
5.82 
0  I  .96 

.02 

.08 

,0B 

.10 
,07 

.02 

.06 
.22 

D  .10 

.18 
.82 
.04 

1.06 
,01 
.14 

T 

.72 
1.09 

.07 

.02 
.02 

,59 

.27 
,50 

.43 

1.44 
.14 
.65 

.25 
2.75 

.58 

.26 
.14 

.06 

.01 

.02 

IGS 

:ES  FC  60A 
!STER 

^OEW  2  WSW 

1 1  ,39 
3.25 
2.11 

18.11 
8.96 

.03 

T 

.11 
,03 

.17 
.03 
.10 

.03 
.04 
.39 

.22 
.16 

.46 

1.23 
.11 
.55 

'.72 

1.54 
.04 

.02 

.03 

.09 

.02 

1.93 
.57 
.18 

.49 

.09 

.57 

1.13 
.22 
1.99 

4.17 
.64 
.93 

1.27 

1.28 
1.33 

.65 
.73 

.47 

T 

.75 

»  2  SE 

j>ND  LARGO  STA 

:r  dist  graves  rch 
■:rs  dam 
ngton  lake 

9.21 
7.85 
4.94 
8.06 

*03 

T 

.01 
.09 

T 

.09 

.35 

.39 
.12 
.21 

•  45 
.24 

1.00 
1,15 
1.10 

.03 
.06 

.03 
.97 

.45 
1  .06 

.15 
.27 

.01 

.50 

1.96 
1  .04 
2.70 

1.15 
2.12 

1.35 
.63 

.82 
.52 

.92 
.17 
.06 

(ILD  HWY  MNTNC  STA 

WILD  RS 
■lAL 

lAL  FAA  AP 

11.37 
2.61 
3.03 
.18 
.15 

.14 

.01 

.16 

.05 

,12 

.36 

r 

1.20 

.07 
.05 
.29 

.91 

1.34 
.14 

,76 

• 

.13 
.53 

.23 
.05 

.70 

.12 

1.35 

1.54 
.fl7 
.fl7 

2.30 

2.95 
.02 

'ENDENCE 

1  US  DATE  GARDEN 
ERN 

ERN  ARMITAGE 

•  45 
.08 
.84 
.18 
3.97 

.02 

.08 

.03 

•  09 

.03 

T 
T 

.39 

.08 
.23 

.01 
.65 

.65 

.10 

.41 

.52 
2.03 

.02 

MTN 
VALLEY 
ONDALE 
A  TREE 
N  WYNOLA 

.08 
1.09 
3.95 

.18 
2.56 

T 

.01 
.10 

T 

T 

.12 

T 

.06 

T 

.05 

.23 
.84 

.16 

,08 
.06 

.02 

.02 
.06 
1.08 

1.43 

.06 
.06 

.14 

T 

,02 
,07 

.02 

.41 

1.97 

T 

T 

.15 

L  DAM 

ANCH  // 
GG 

YVILLE 
lELD 

4.  79 
.58 
8,16 
4.60 
8.19 

.22 

.09 

T 

T 

.23 
.06 

T 

■  0* 

•  02 
.47 
I58 

1,97 
.95 
2.65 

.56 
.58 
.05 

.02 

.02 

T  T 

,59 

.25 
1.01 
.64 

.09 
.07 

T 

T 

1.63 
,30 

1  .40 
1  .86 
3.09 

.62 
.29 

.66 
.18 

.48 

•  05 

NGER 

RIVER    INTAKE  3 
RIVER  PH  3 
■EMAN  CITY   1  SSW 
EMAN  STA 

1.14 
3.00 
3.02 
.58 
.66 

T 

•  02 

T 
T 

.02 

■  01 

.06 
.55 
.45 

.01 

.21 

T 

.35 
.26 

.16 
1.13 
1.03 

T 

.02 

.07 

T 

.03 

,02 

T 

.58 
1.24 
1.17 

.25 

T 

.06 

.04 

.09 

C  POWER  HOUSE 
CITY 

TH  R 

TS  FERRY  2  SE 

L 

5.44 
2.69 
6.69 
3.00 
7.78 

.15 
.12 

T 

.05 

.06 

.09 

■  02 

■  22 
.04  .86 
.62 

•  13 
.20 
.75 

,11 

.80 
1.22 

.20 

.60 

.30 

T 

.54 

.06 

.16 
.19 

.22 

.12 
.32 

.33 

.45 

T 

.10 

1.20 
1.32 

.62 
1.19 
1,01 

1.49 
1.19 
.91 

1.22 

.03 
1.45 
.77 

.02 
.60 
.65 

.92 
.13 
.61 

E5CENTA  FC  251 
ETTE  2  NNE 
k  BEACH 
4DA 

ARROWHEAD 

2.84 
3.65 
1.84 
5.36 
4.34 

T 

.06 

.03 

,03 
,16 

.10 
,10 
.07 

.80 

.19 
.77 

.35 

1.40 
.62 
1.79 

.03 
.08 

.47 
.96 
.14 

.30 

.10 

.62 
1.65 
.81 
.96 
.86 

.07 

.02 

.01 
.10 

HORE 

IDE  2  ENE 
SPAULOING 
SA 

5.16 
10.67 

2.02 
12.45 

1.84 

.38 

.06 

.06 
.07 

,11 
.02 

.14 
.19 

.04 
.14 

.80 
1.74 
,10 

T 

1.03 
1.37 

.23 
.02 
.04 

.39 
.05 

.51 
2.43 

,02 
2.42 

.01 

.19 
.  17 

.  05 

1.71 
3.37 

2.02 

.45 

1.01 

2.85 
.26 

.  38 
1.11 
.26 
.71 

.40 

.40 

.09 

.13 
.02 

1  .09 

-UNAS 
lEDS  NH 

ZA  PT  STA  FC  352  6 

,78 
9.72 
1.38 
3.00 
3.80 

.01 

.01 
.25 

■  12 

.45 
.08 

•  17 

.36 
■  11 

.05 
.32 
.17 

■  06 

T 

1.70 
T 

■  66 

.01 
.25 

1.22 

T 

.05 
,03 

T 

1.55 
.09 

.33 

T 

2.38 
.05 

.24 
1.93 
.39 
.  74 
1.51 

.58 
.20 
.17 

.02 

.  39 
.11 

ILLE  KEEGAN  RANCH 
AHD 

1  RANCH 
COVE 

3.95 
2.55 
5*31 
2.47 
2.30 

T 

.11 

.07 
T 

.24 

.01 
.04 

.30 

.14 

.34 

.36 

.16 

.52 
.23 
.20 

.10 

.27 
.70 

.63 

.17 
T 

.43 
.02 
.80 

.29 

.29 
.02 

.02 

.54 
.02 
.10 
.83 
.01 

1.56 
1.24 
2.55 

.85 

.23 
.10 

.26 
T 

.02 
T 

VALLEY 
WRE  2  SSW 
SMAWNEE  HILLS  RCH 
)0D  2  N 
>0D  MESA 

1.69 
2.60 
1.17 
3.21 
1.51 

.02 

.05 
T 

.07 

.02 

.27 
■  01 
.04 
.04 

.32 
.20 

.02 

.35 
.52 
.50 

.73 

.37 

.02 

.42 
T 

.06 

.04 

1.15 
.96 
.66 

.02 
.33 

T 

TREE  CANVOH 
tCACH 

lEACH  WB  AP 
rALLET  INSP  STA 

3.44 
1.20 
2.81 
2.62 
.58 

.01 

T 

.01 

.05 
■  03 

T 

.36 

T 

T 
T 

.11 
.21 

.06 
.08 

.02 

*  ,63 
,96 
I03 

.48 
,12 

T 

.34 

T 

T 

.33 
.09 
.44 

.10 

.53 

T 
T 

.04 

1.05 
.54 
1.21 
1  .00 
.06 

.02 

T 

T 

.10 

.AMOS 

IGELES  WB  AP  R 
IGELES  WB  CITY  R 

mos 

kNOS  ARBURUA  RCH 

3.63 
2.42 
2.78 
1.33 
.86 

•  02 

T 
T 

T 

.18 
T 

.11 
.21 

.07 

.14 
•  05 

■  16 
.01 
,05 

■  01 

.06 
1,05 
1.34 

T 

1.52 

.16 
.16 

.06 
.14 

.05 

.46 
.01 

.31 
.02 
.03 

.03 

T 
T 

.06 

1.16 
1.13 
.60 
.90 
.38 

kTOS 

iJOS  4  SW 
tIETOS  RS 
ON 

IE  VALLEY  1  SSW 

5.02 
6.99 
4.28 
1.79 
.38 

.13 

T 

.04 

T 

.05 

.24 

.28 

.03 

■  16 

.03 
.33 
.08 
.50 
.05 

1.45 
1.84 
1.60 

,53 
,65 

.23 

.59 

.66 
.64 

3.45 

.35 

.75 

.89 
2.40 
1.31 

.10 

.65 

.05 

CREEK  PH 
CREEK  RS 
NE  MNTNC  STA 

4.01 
3.09 
.82 

.12 

.01 

.15 
■  11 

.15 

.01 
•  09 

1.50 
1.15 
T 

.44 
,39 

.36 

.02 

.58 
.02 
.13 

.01 

.67 
.34 

1.19 
.35 
.02 

.11 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


MADERA 
MAO  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANJTA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 

HARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  ST*. 

MARYSVILLE 
MATHER 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STA  2 

MEYERS  k  SW 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MIDOLETOWN 

MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 

MOJAVE 
MONO  LAKE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 

MORGAN  HILL   2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MT  8AL0Y  FC  85G 

MT  6ALDY  NOTCH 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC   338B  // 

MUIR  WOODS 

NACIMIENTO  DAM 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  k  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NICOLAUS  *2 
N I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  PS 

OAKLAND  WB  AP  R 

OCCIDENTAL 

OCEANS  IDE 

OCOTILLO  WELLS 

OJAI 
OL  INOA 
ONO 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK   10  SE 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE  R 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VERDE5  EST  FC  i.3D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PASADENA 
PASKENTA  RS 

PASO  R08LES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT [WAY 

PERRIS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEORA 

PIEORA  BLANCA  guard  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 

PLYMOUTH 
POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 


4.58 
4,59 
4.11 


l.U 
1.93 
5.21 
6.04 


1.02 
4.45 
5.01 


3.20 
4.20 
6.59 


3.09 
2.59 
3.49 


5.09 
3.81 
2.29 


1.85 
7.93 
3.04 


3.09 
2.35 
4.58 


2.76 
1.11 
1.50 


15.28 
6.49 
6.63 


6.10 
6.83 
3.68 


.22 

T 

.07 


10     II  12 


.07     .07  .03 


13 


14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

.11 

47 

• 

•  90 

1 02 

.42 

.02 

1  39 

.63 

.12 

.01 

.04 

.46 

.28 

.42 

.05 

.77 

1.23 

.30 

1.01 

.07 

.17 

.56 

.22 

.16 

.41 

.16 

•  75 

.58 

* 

.83 

.14 

*58 

.09 

l.Bl 

.09 

.10 

.17 

T 

•  12 

.70 

.14 

t' 

.02 

.32 

1  .04 

T 

.23 

.0? 

1  .09 

.18 

.57 

.12 

84 

'o4 

1.00 

T 

.24 

.05 

.28 

06 

.48 

.31 

.06 

1.05 

.05 

'  1 1 

1,36 

•  09 

.10 

1.05 

.05 

.31 

.82 

.53 

.76 

1  .46 

.04 

.08 

T 

1^77 

T 

T 

.17 

.15 

1.20 

.35 

*6e 

.50 

2.50 

,10 

1.10 

!o9 

.67 

•  18 

.44 

.25 

.75 

T 

•  14 

.03 

.66 

.11 

* 

1  .59 

.  1  9 

.15 

18 

1  .47 

.06 

.05 

.14 

K09 

.02 

.16 

.99 

.20 

• 

1  .43 

.04 

08 

•  13 

1.11 

.72 

.43 

.85 

.06 

06 

* 

.92 

1  .02 

.66 

10 

•  19 

1.75 

•  03 

.70 

.08 

T 

.63 

.05 

.28 

■  22 

.23 

•  10 

1.15 

.03 

.73 

•  18 

1.66 

.13 

.09 

.07 

.15 

.08 

■  42 

.15 

T 

.94 

.33 

1  .70 

•  12 

.07 

1.29 

,25 

•  30 

,03 

•  86 

1 .02 

.11 

1.31 

.10 

T 

1  .00 

T 

.  14 

.55 

1 .23 

.IC 

.13 

.02 

1.11 

.63 

.04 

.51 

.65 

.10 

.55 

.05 

■  69 

•  10 

•  96 

.06 

.11 

1  ,09 

.28 

.17 

.70 

.72 

1.20 

.03 

■  24 

■  60 

1.10 

.07 

1.04 

T 

.18 

.16 

1,33 

.01 

.25 

■  44 

•  41 

.15 

T 

.41 

T 

.01 

.43 

.01 

■  36 

.08 

.43 

.31 

.34 

1  .34 

.10 

.20 

,50 

1.07 

•  06 

.97 

.06 

.05 

•  42 

.02 

•  07 

.18 

.02 

.45 

1.54 

1  ,22 

.24 

•  17 

.15 

1.16 

.35 

.11 

.03 

1,35 

•  13 

.02 

.98 

.04 

1.1*1 

.01 

T 

1.15 

•  06 

,01 

.03 

.77 

.26 

.15 

1.20 

.  33 

1.04 

.02 

1  .35 

.02 

.09 

.81 

.33 

1.94 

.15 

.07 

1.55 

.01 

.34 

.10 

2.37 

.21 

.84 

.56 

.10 

.82 

.04 

.52 

.90 

.09 

.65 

T 

.40 

.20 

.62 

.92 

.13 

.24 

1.54 

.05 

.10 

.05 

1.54 

T 

1.25 
,27 


1.79 
2.03 
1.68 

:  1.78 
1.62 
2.15 
1.69 


1.98 
1,16 


1,31  1.77 


1.51 

T 

1.90 


1.00 
2.82 
1  .41 


.78 
3.74 

1.39 
.75 

I  .04 
.59 
.74 


1.37 
U69 
1^70 


•  82 
4.48 

•  59 

•  80 
1  .75 

2.00 


1.06 
.59  1.44 


.12 

1.61  .7 

1.30  .2 

.45  T 

.92  ,2 


3.45    1.68  2,1(  . 


-  78  - 


DAILY  PRECIPITATION 


fd 

Day  oi  Month 

(2 

I  I 

3 

1 

I 

D 

1 

7 

1 

9 

1 

10 

1 

11 

12 

 1  r 

13  14 

15 

16 

1 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

I 

23 

24 

 r 

25  1 

 r 

26  1 

27 

 p 

28 

 [- 

23  1 

30 

31 

AR6UELL0  LIGHT  STA 

4.23 

.06 

1.59 

.14 

.29 

.21 

.01 

1,87 

EDRAS  BLANCA5 

4*32 

•  01 

06 

01 

,10 

.10 

•  04 

.09 

^  '29 

.05 

.  52 

CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

2,83 

, - 

'oi 

.08 

'20 

'to 

.03 

1,21 

.25 

.01 

.12 

2,21 

*02 

*04 

.10 

!96 

,04 

*02 

*06 

.94 

.03 

LA 

2.95 

.07 

.26 

.08 

.02 

.45 

T 

.70 

.67 

T 

.30 

04 

* 

27 

.50 

1^22 

49 

1  ,63 

.20 

t  VALLEY  PH 

7*63 

•  1 2 

05 

* 

.38 

.04 

.33 

• 

.01 

2.14 

.83 

.52 

.59 

.20 

1  •96 

.06 

.26 

1.15 

20 

.31 

r^VALLEY 

T 

06 

04 

T 

.28 

.  0 

.02 

1  RS 

7.26 

.02 

.11 

.24 

.55 

.35 

.42 

.90 

,24 

.23 

3.27 

,35 

.34 

.24 

^  SPAULOING 

T 

02 

* 

.01 

.09 

,03 

.03 

•  35 

2*21 

*fcO 

1  'eo 

•  21 

luRG 

T 

.06 

'  26 

_ 

UFF  W6  AP  R 

2*70 

01 

,06 

T 

29 

2  1 

12 

22 

* 

02 

'  ^ 

tG  FIRE  STA  2 

5.64 

.02 

.40 

.97 

.04 

1.13 

.03 

1  .71 

.55 

.19 

.18 

.42 

In^rt  TV 

.02 

•  40 

.12 

02 

.19 

ID 

3*63 

_ 

• 

•  0 

,13 

1  *09 

'  \ 

4*  30 

•  0 

.29 

'32 

*  en 
* 

'a 

*CQ 

*no 

lOSON  GROVE   ST  PARK 

12*72 

02 

*12 

.20 

.24 

1  .09 

*01 

'97 

40 

2  50 

2*39 

1*90 
' 

1  63 

'92 

IND 

4.20 

.11 

,04 

.13 

1.01 

.06 

T 

.76 

T 

.13 

1.86 

.08 

.12 

•  09 

.11 

,11 

.29 

.56 

•  10 

1.64 

ilDE  CITRUS  E  S  R 

1*54 

• 

,13 

.71 

.25 

*  ?i 

*  , 

OA 

* 

.25 

30 

*40 

'  7n 

"10 

'  in 

.0 

HOUNTAIN  1  NNE 

8*27 

.23 

.75 

1 38 

'65 

'75 

*82 

2 '42 

'  30 
* 

97 

* 

lENTO  WB  AP  R 

4.25 

T 

.04 

.11 

,04 

.14 

T 

.80 

.40 

.16 

T 

1  .37 

1,05 

.04 

.02 

.07 

,03 

.  12 

T 

.47 

.04 

'h'^creek  ""'^^  ^ 

6!o9 

T 

.60 

'oi 

.35 

.45 

1 75 

T 

1  *21 

07 

^*96 

1*13 

08 

'  IQ 

• 

* 

.32 

.02 

MARYS  COL  LEGE 

4*90 

Io6 

T 

.12 

1.29 

*40 

'55 

1  '04 

1  *15 

'20 

'o7 

U  2  E 

3.25 

.03 

T 

.09 

•  12 

.07 

.80 

.05 

.10 

.18 

.46 

1  .34 

.01 

.03 

.02 

,08 

•  14 

.01 

,11 

1  .45 

L  >S  DAM 

4*43 

* 

.24 

.06 

1 .72 

T 

1  '09 

.22 

1  '02 

L  'UEDES  GAGING  STA 

4*69 

07 

.19 

.25 

1.81 

'49 

1*88 

8*47 

.07 

'l8 

.78 

.52 

.98 

1  .65 

.03 

1  .04 

2',3't 

.  27 

,2  5 

.36 

L  RS 

7,70 

• 

.06 

.01 

.11 

.30 

.47 

1.06 

.17 

* 

.53 

.07 

.22 

1.48 

1.35 

.92 

.49 

,46 

.06 

.09 

.47 

1.22 

1  00 

.05 

^l62 

,02 

■ 

H  TON  10  CN  MOUTH 

2*89 

_ 

_ 

_ 

.30 

.05 

1  .53 

.19 

,15 

,05 

T 

.05 

1 .  38 

' 

N  Oo'^''^  MISSION 

2*65 

01 

.06 

1 '  10 

'35 

04 

1  09 

H  RNARDINO  CO  HOSP 

1.61 

.15 

T 

.09 

.05 

.85 

,04 

.43 

J 

•  02 

.38 

16 

'  *69 

(11  RG  PTL   STA  FC1306 

*o? 

.06 

'34 

1*14 

.02 

'  1  7 

1*11  HG  W9  //R 

•  03 

•  03 

T 

NEGOWBAP  R 

133 

T 

.04 

*42 

63 

02 

'  22 

H  Mas  FIRE  WDN  FC  95 

2.21 

.06 

.07 

1.22 

.24 

.16 

,40 

.06 

H    IGDIO  RANCH 

I  * 

•  15 

•  05 

'it 

87 

.  20 

ti  RNANDO 

2.82 

.14 

.05 

*  7t 
■ 

35 

* 

.89 

r    CHMONO  SUNSET  R 

4.65 

.20 

.02 

.01 

.21 

.40 

1  *0I 

m 

1.57 

.08 

01 

H  ANC 1  SCO  WB  AP  R 

3.94 

.08 

.15 

.01 

1*17 

'47 

02 

1.59 

.09 

'27 

.09 

N  ANCI SCO  FOB  R 

3.87 

.12 

.03 

.11 

.05 

1,17 

.57 

.01 

T 

1.71 

.03 

.06 

.01 

kf|  BR  1  EL  CANYON  PH 

.11 

.15 

.06 

.08 

.57 

H  BPIEL  0AM  FC425BE 

.10 

1  '64 

.02 

^20 

03 

.12 

,02 

1  '49 

'  16 

.48 

■^G.  I 

t*  1 

.09 

.12 

.29 

.05 

.55 

.52 

1.56 

1.12 

.13 

.07 

.05 

H  riNTO 

1.63 

.04 

.11 

.09 

1.16 

.08 

.04 

.31 

.04 

.18 

•  07 

66 

1.30] 

.18 

M  n 

1.80 

'nt 

'25 

.61 

.03 

,17 

.04 

.64 

M    '  (    n       on  Dm 

*n 

.03 

.22 

,06 

1,17 

.89 

.15 

2,02 

T 

.03 

N  TEG 

3*72 

09 

' 

'  1  5 

•  14 

.19 

1  ,05 

T 

,02 

.33 

.66 

,82 

,23 

H  DRD 

2.16 

.10 

.11 

.74 

.22 

.99 

.19 

.06 

2.23 

•  01 

46 

.24 

2.25 

1.00 

.38 

.02 

.03 

UtiNi'^FlRF 

.06 

•  71 

.02 

.18 

.64 

in     NA    R  I UFR  PH 

9  TO 

•  20 

•  1  6 

* 

.46 

1^11 

.20 

.05 

.58 

f*!  AN  1  T A  FERN  FC  4  32 

3  94 

*01 

.25 

•  18 

2.36 

.05 

.65 

H}  3APBARA 

4.09 

.01 

1.68 

.36 

.22 

.41 

1.39 

H\  BARBARA  FAA  AP 

3  .66 

,07 

^ '^^ 

^  - 

.42 

.06 

1.19 

HI  BARBARA  TV  PEAK 

2.83 

.67 

.42 

1.50 

HCATALINA  W8AP 

T 

,01 

.14 

84 

*05 

.08 

.03 

.69 

.19 

NtTLARA  UNIVERSITY 

3.56 

.03 

.09 

,17 

.42 

.90 

.03 

NT  ;ruz 

5.81 

.03 

.09 

.09 

.06 

.17 

.05 

1.98 

.04 

.28 

.45 

1.15 

1.33 

.05 

.04 

NT  -(ARGAR  1  T  a  2  SW 

5,37 

•  15 

.03 

,31 

.17 

^  '  16 

T 

1,83 
1,73 

T 

•'■^ 

.02 

.46 

1.36 

T 

.32 

1.30 

.14 

.21 

NT  -*AR  1  A  M6  AP  R 

3*59 

'o7 

.15 

.02 

1  .52 

T 

.06 

.06 

1,24 

NT  MONICA 

2.77 

.04 

1.32 

1,35 

NT  ■iONlCA  PIER 

2.60 

•  05 

.25 

1.03 

,07 

1,40 

^1  ^AULA 

1.97 

T 

T 

2.21 

.03 

NT  *nSA 

4.94 

.19 

.21 

.11 

• 

*  55 

•  03 

.44 

.  16 

T 

NT  ,0  DAM 

1  .80 

.10 

1  '02 

.12 

,56 

.21 

lJG   power  PLANT  1 

2.52 

.09 

1*02 

•  31 

.17 

.72 

WY  i  BAR  RS 

6.11 

.15 

■  20 

.06 

.57 

.40 

.12 

1.11 

1.14 

.9i 

.47 

or 

9.26 

•  .03 

.19 

.01 

.13 

•  21 

•  46 

05 

T 

.63 

1.73 

1.15 

1.29 

AB  1 L LE  LAKE 

.14 

.48 

1  *50 

1  .00 

.11 

.10 
1.27 

2.14 

.09 

.03 

AS  DAM 

**3* 
9.20 

^05 

.13 

•  09 

•  07 

T 

.12 

.14 
1.60 

.18 

T 

1.45 

.36 

2.46 

T 

.59 

.92 

T 

.05 

ELXBS  PLANT 

2.55 

.17 

1  .50 

.17 

.15 

1.79 

.55 

.01 

EL?  COVE 

•  80 

.11 

1.14 

.13 

•* 

75 

* 

.64 

•  75 

.02 

IN  '   SPR I N6S 

.41 

74 

.25 

1  .05 

,34 

.14 

2.85 

.21 

.03 

IW-TOWN  2  E 

3,8] 

.IC 

.51 

1 39 

.43 

.30 

•  12 

.34 

1.45 

.02 

.27 

EH/ILLE  RS 

3.85 

.50 

.18 

.01 

.64 

.01 

.15 

.39 

.05 

1  .flO 

T 

T 

<m  HILL  FC  415 

2.69 

.02 

.07 

.17 

1.07 

.47 

1 .09 

.30 
.05 
.68 

.13 

.40 

Afi  SPGS  LAS  L0MA5 

9.72 

.16 

.62 

,40 

.30 

.09 

2.10 

.15 

1.65 
.08 

2.25 
1.92 

.10 

.  .15 

!27 

.08 

.49 

.12 

T 

QU'EEK  UPPER 

OA  'fi I NGS   1    E  //R 

2,12 
12.11 

•  19 

•  01 

.40 

.01 

,26 

.  36 
.02 

.0 

.23 
1.30 

.33 

•  65 
1  ,24 

.10 

1.90 

1.07 

.38 

3.97 

.56 

.30 

.06 

LC) 

2.62 

T 

T 

T 

T 

.23 

.10 

1.02 

•  1 1 

.06 

1.10 

1  .02 

•  05 

T 

.43 

.10 

.89 

.14 

.25 

.36 

•  05 

1.97 

1.51 
.75 
.76 
.92 

2.50 

1.25 

1.01 

41  1  NE 

SO 

HO 

2.4] 
4.86 
5.97 

.06 

,oe 

.16 

.24 

.10 
.09 

.37 

1.33 
.11 

1.35 
I.5O 

1.06 

.42 

.21 
.16 
.23 

.97 

.  16 

1.30 
.05 

.01 
.11 

.06 

.  1 1 

E  fANCE  YOSEMITE  NP 

6.91 

.07 

.15 

T 

.60 

.81 

.93 

• 

1.42 

.80 

2.13 
1.00 
.56 
1.67 

T 

JT  ORK  CAB ]N 

.10 

.20 

1.70 

.10 

.10 
.25 

AO  PAC  FC   356  C 

2.4- 

.16 

.11 

.04 

1.40 

.09 

LS  HWY  BRIDGE 

3.31 

.03 

,09 

.25 

.26 

,67 

''I  '  1  LLE  7  ENE 

.33 

.13 

.75 

.01 

1.32 

.02 

.14 

.06 
.34 
.08 

.07 

1.80 

.09 

JI    L    INN  1 
JI    L    INN  2 

2.11 
4.56 

•  52 
T 

T 

T 

,16 

T 

.04 

.06 
.65 

.18 
.40 

1,36 
2.20 

T 

.08 

T 

.69 
.11 
2.00 

.01 

AN  .H    1  E 

AH  H  +  HICKEY  ST  PK 

.56 
10.64 

.03 

.03 

T 

.02 

.05 

.33 

.19 
.31 

1.08 

.14 

.07 

.9n 

.15 

.02 

•  29 

1.81 

1  .04 

1  .39 

1  .07 

Ml  AUS  PH 
X  IN  WBAP 

7.23 
2.64 

.02 

.05 

.16 

T 

.18 
.17 

•  26 

.60 
.48 
.13 

1.46 

.02 

.36 

.27 

1.07 
.19 
.55 

.02 

.53 
1.35 
.07 

2.23 
*24 
1.31 

T 

.32 
,07 

X  »N  FIRE   STA  4 

2.87 

T 

T 

.06 

.12 

.15 

,44 

I  folloviDC  Sttitloe  1 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
SfONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
TERMO 

TERMO  6P1N  MARR  RCH 
THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AFB 

TRINITY  DAM  ViSTA  POINT 

TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTVNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DAM 
UK  I  AH 

UKIAH  it  WSW 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND   3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  PS 

UPPER  MATTOLE 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  156 
VENTURA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE   STA  FC  120 
VINTON 
VI SALI A 
VISTA   2  NNE 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VQLTA  PH 
WALLACE   1  Se 
WALMAR  SCHOOL 


ESE 


.13 
.07 
2.3S 


10.32 

3.40 
7.61 
9.05 
2.17 
3.26 

2.13 


WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK  i*  E 
WALNUT  PATROL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED   1  S 
WENDEL   10  SE 
WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
WHIS^EYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC  106  D 
WILLIAMS 
WILLITS   1  NE 
WILLOWS 
WI  NTEPS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
Y0R8A  LINDA 


2.22 
1.34 
1.72 


5,01 
3.66 
.33 


1,29  .03 
,51  1.81 
1,71 


1.00 
.73 
1.65 


.10   1,53  .24 


,07 
,06 


1,53  ,03 


1.09 
.18 


2.28 
.58 
,06 


2,75 

1.20 

.86  ,81  . 
2.10     ,83  1. 


2.07 
2.04 
3.72 


.57  .33 

.32  1.60 

1.96  ,18 

1.41  ,20 

1.19 

.90  ,04 
1.12 


.02 
.50 


2.07 
1.33 
1.48 


2.04 
2.57 
1.41 


.47 
1.20 

.49 
1  .40 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1963 


Station 

Day  Of  Month 

■ago 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«  RS 

MAX 

54 
28 

50 
28 

41 
25 

50 
20 

46 

29 

51 
30 

56 
26 

57 
28 

59 
23 

58 
24 

50 
28 

46 

28 

53 
22 

46 

23 

37 

23 

35 
26 

38 
25 

44 

16 

58 

22 

63 

30 

50 
33 

60 

35 

49 

32 

51 
24 

58 

23 

56 
30 

49 
28 

49 
28 

50 
36 

50 

36 

45 

30 

50.6 
27.1 

:RPOINT 

MAX 

65 
43 

62 

32 

55 
35 

65 
35 

63 
38 

56 
41 

54 
45 

56 
45 

60 
45 

62 
46 

58 
55 

60 
50 

58 
40 

65 
40 

46 
34 

51 

36 

51 

35 

56 
35 

64 
40 

70 
45 

72 
49 

58 
42 

50 
40 

58 
31 

63 
35 

69 
47 

56 
50 

56 
42 

58 
46 

51 
42 

55 
41 

59.4 
41.3 

INE 

MAX 

78 
46 

74 
43 

65 
40 

59 
34 

65 
35 

68 

35 

65 
35 

65 
36 

56 
45 

58 
37 

60 
38 

60 
44 

69 
39 

63 
40 

55 
41 

48 
34 

47 
38 

56 
32 

59 
35 

75 
40 

59 
40 

63 
46 

58 
39 

55 
35 

71 
40 

73 
43 

78 
45 

72 
47 

61 

39 

66 
37 

66 
40 

64.4 
39.3 

JRAS  RS 

j 

MAX 

49 

27 

56 
23 

48 
19 

50 
16 

51 
26 

51 
20 

55 
19 

61 
19 

54 

20 

63 
21 

48 
28 

47 
25 

50 
11 

56 
29 

42 

23 

39 
28 

40 

26 

42 
18 

47 

20 

52 
25 

55 
32 

57 
35 

62 
29 

46 

30 

50 
15 

63 
29 

62 
39 

47 
29 

50 
33 

50 
30 

47 
28 

52.0 
24.9 

<IN  PAC  UNION  COL 

MAX 
M  1  N 

68 
34 

60 
30 

55 
37 

55 
37 

54 
37 

50 
37 

60 
41 

54 
35 

59 
37 

60 
35 

61 
44 

57 
37 

61 
38 

49 
33 

53 
26 

45 
31 

49 

29 

55 
33 

53 
35 

51 
34 

58 
39 

54 
43 

60 
38 

57 
35 

60 
37 

58 
35 

52 
45 

52 
41 

51 
40 

52 
42 

49 
41 

55.5 
36.7 

lOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 
M  1  N 

73 
49 

72 
46 

63 
44 

65 
47 

64 

36 

60 
40 

58 
48 

65 
42 

64 

47 

64 

40 

64 
42 

69 
47 

67 
40 

66 
44 

60 
40 

59 
39 

54 
36 

62 
37 

62 
44 

55 
39 

68 
39 

50 
47 

56 
47 

51 
39 

63 
42 

65 
48 

67 
52 

59 
47 

65 
50 

58 
44 

65 
45 

53.9 
43.5 

lOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 
M  1  N 

70 
44 

75 
44 

64 
44 

64 
43 

65 

32 

61 

36 

58 
45 

66 
40 

66 
43 

66 
41 

68 
45 

70 
41 

64 

35 

67 
34 

59 
38 

60 
35 

55 
32 

55 

32 

52 
34 

67 
34 

70 
43 

58 
44 

66 
45 

51 

36 

53 
39 

65 
43 

57 
48 

57 
45 

54 
45 

56 
41 

67 
42 

54.4 

MTN 

MAX 
M 1 N 

71 
44 

67 
46 

59 
34 

53 
36 

60 
35 

64 

39 

61 
41 

62 
44 

62 
44 

58 
39 

62 
39 

69 
42 

64 
42 

61 
43 

61 
34 

47 

36 

43 

32 

50 
32 

55 
34 

50 
39 

59 
41 

75 
50 

51 

41 

60 

35 

63 

39 

67 
44 

67 
47 

57 
42 

61 
42 

62 
42 

64 
49 

51.5 

MAX 

64 
39 

58 
41 

54 

29 

56 
34 

59 
35 

60 
35 

59 
41 

63 
37 

56 
36 

60 

35 

60 
35 

62 

39 

64 

35 

55 
36 

46 

33 

43 

50 
32 

53 
27 

51 
36 

58 
37 

71 
42 

63 
44 

52 
43 

60 
37 

57 
38 

65 
41 

54 
45 

59 
40 

61 
39 

63 
42 

58 
39 

69.2 

JRN 

MAX 

70 
41 

70 
38 

60 
33 

64 

33 

64 

34 

63 
39 

59 
40 

64 
41 

64 
42 

62 
39 

61 
41 

68 

38 

63 
37 

64 

38 

48 

32 

52 
32 

42 
34 

53 
33 

59 
33 

54 

35 

59 
42 

66 
42 

64 

39 

52 
35 

53 
37 

56 
42 

51 
43 

51 
41 

56 
41 

61 
43 

60 
45 

60.7 

LON  PLEASURE  PIER 

MAX 

71 
50 

77 
51 

74 
52 

67 
47 

64 
46 

65 
46 

68 
46 

63 
47 

60 
46 

65 
47 

63 
47 

61 
47 

62 
48 

62 
48 

62 
48 

64 
44 

58 
44 

58 
43 

58 
43 

50 
45 

70 
48 

75 
50 

56 
49 

63 
46 

62 
46 

62 
48 

55 
48 

63 
46 

65 
46 

62 
47 

61 
47 

54.4 

^R  9  NNW 

MAX 

72 
41 

80 
47 

77 
48 

64 
46 

64 
33 

66 
43 

72 
42 

73 
42 

75 
50 

69 
41 

74 

47 

74 
49 

71 
48 

67 
42 

75 
47 

64 
42 

55 
45 

61 
36 

66 
42 

70 
46 

78 
48 

84 

56 

78 

46 

73 
43 

74 
47 

81 

50 

84 
51 

85 
55 

72 
43 

75 
45 

78 
48 

72.6 

liRSFIELD  WB  AP 

MAX 

72 
47 

64 
46 

59 
44 

64 
39 

69 
40 

73 
40 

66 
50 

70 
42 

61 
48 

66 
50 

70 
47 

67 
42 

72 
41 

66 
44 

56 
38 

59 
40 

57 

39 

58 
39 

65 
38 

74 

43 

80 
46 

74 

51 

57 
46 

67 
41 

73 
44 

73 
49 

77 
62 

56 
48 

67 
44 

66 
47 

56 
46 

67.4 

:h  PH 

MAX 

66 
45 

65 
46 

56 
36 

57 
35 

60 
38 

64 
41 

60 
46 

64 
42 

62 
44 

58 
38 

62 
40 

61 
42 

64 
41 

64 

42 

51 

32 

45 
35 

46 
32 

52 
32 

62 
36 

68 
36 

72 
45 

71 
48 

57 
43 

50 
37 

58 
42 

58 

42 

65 
60 

59 
43 

61 
40 

53 
42 

61 
46 

61.4 

^ETT  DAM 

MAX 

77 
35 

83 
35 

71 
37 

55 
32 

61 
28 

67 
29 

73 
31 

65 
32 

71 
35 

60 
40 

60 
40 

63 
45 

63 
38 

72 

33 

70 
37 

54 
34 

54 

38 

51 
34 

59 
32 

70 
33 

75 
35 

74 

39 

57 
39 

60 
35 

71 
35 

75 
38 

77 
36 

81 

39 

50 
41 

54 

35 

68 
35 

65.8 

STOW 

MAX 

77 
40 

67 
50 

59 
40 

60 
31 

62 
28 

70 
37 

67 
40 

70 
36 

60 
42 

69 
42 

71 
38 

70 
48 

64 
36 

70 
33 

52 
34 

50 
36 

54 
37 

61 
34 

66 
32 

73 
35 

80 
40 

58 
50 

67 
50 

69 

37 

76 

39 

80 
45 

63 
46 

64 
45 

71 
35 

73 
43 

75 
42 

67.7 

JMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

71 
43 

79 
39 

64 
38 

54 
29 

58 
32 

61 

35 

67 
34 

57 
34 

67 
39 

50 
39 

52 

39 

54 
41 

55 
36 

65 
39 

62 
32 

48 
29 

44 

32 

44 

32 

52 
36 

63 
35 

70 
41 

70 
44 

61 
39 

54 

32 

68 
39 

72 
39 

69 
42 

74 
42 

48 
39 

68 
35 

64 
38 

60.  5 

JMONT  1  E 

MAX 

60 
40 

78 
45 

61 

39 

61 
29 

65 

32 

70 
33 

69 

33 

69 

37 

67 
43 

58 
41 

58 
40 

60 
43 

65 

36 

66 
36 

60 
37 

51 
31 

47 
31 

56 
31 

63 
32 

70 
42 

72 

37 

59 
45 

53 
40 

68 
36 

74 

39 

73 
38 

75 
40 

74 
42 

51 
43 

57 

65 
40 

65.6 

37.7 
3  1.1 

1  LOMOND 

MAX 

74 

37 

62 
39 

62 
37 

63 
30 

64 
32 

60 
36 

62 
40 

60 
41 

61 

39 

65 

37 

66 
36 

67 
35 

65 
34 

56 
35 

55 
31 

54 
36 

55 
35 

57 
31 

59 
32 

70 
34 

66 

35 

55 
36 

62 
44 

53 
45 

54 
44 

55 
44 

52 
46 

58 
40 

59 
43 

51 
45 

50 
40 

60.1 
37.8 

1 

IXELEY 

MAX 
M  1  N 

67 
46 

60 
44 

62 
43 

62 
48 

60 
44 

56 
44 

63 
43 

59 
46 

60 
45 

61 
47 

65 

47 

63 
44 

61 
42 

63 
44 

55 
39 

52 
40 

55 
39 

59 
40 

53 
42 

68 

43 

59 

47 

62 
48 

67 
49 

53 
41 

66 

45 

56 
45 

57 
51 

52 
48 

61 
49 

51 
50 

57 
46 

50.4 

!YESSA  LAKE 

MAX 
M  1  N 

72 
42 

74 
42 

62 
44 

60 
42 

61 
40 

60 
36 

52 
40 

63 
40 

64 

40 

67 
42 

69 
40 

69 
42 

68 

39 

67 
37 

54 
34 

56 
32 

52 
35 

58 
35 

64 

36 

68 
36 

66 
44 

63 

50 
43 

51 
44 

62 
36 

54 
42 

61 

43 

64 
46 

58 
45 

56 
46 

59 
41 

62.1 

jl  BAR  RS 

MAX 
M 1  N 

65 
41 

65 
29 

54 
28 

61 
24 

64 

27 

51 
34 

58 
36 

71 
36 

65 
32 

67 
34 

61 

37 

60 
31 

62 
32 

66 
34 

44 
29 

48 

29 

53 
29 

56 
32 

51 

37 

71 

38 

73 
41 

64 

35 

63 
35 

54 
37 

56 
35 

66 
39 

49 
41 

48 
41 

55 
42 

52 
37 

69.4 

1  BEAR  LAKE 

MAX 
M  1  N 

61 
21 

56 
30 

40 
21 

37 
12 

46 

13 

55 
17 

50 
23 

14 

47 

25 

40 
24 

51 
18 

50 
21 

48 
20 

30 
20 

31 
14 

32 
18 

43 
2 

44 

2 

51 
8 

55 
16 

53 
30 

43 
25 

53 
16 

58 
20 

66 
21 

62 
25 

69 
26 

55 
17 

65 
20 

55 
24 

43.9 
18,8 

NOP  WB  AP 

MAX 
M  1  N 

68 
35 

59 
33 

46 

29 

51 
24 

55 
19 

62 
28 

58 
31 

62 

23 

49 

33 

63 
28 

69 
30 

59 
35 

58 
20 

62 
20 

48 

20 

45 
24 

45 
27 

66 
30 

65 
25 

69 
26 

69 
26 

65 
46 

64 

32 

65 

20 

55 
25 

71 
29 

69 
36 

58 
34 

65 
25 

71 

27 

70 
34 

60.7 
28.2 

iOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
M  1  N 

47 
27 

55 
23 

27 
11 

32 
4 

39 
14 

40 
19 

40 
18 

42 

18 

40 
20 

35 
21 

41 

18 

41 

19 

41 

11 

35 
19 

21 
6 

23 
9 

20 
6 

26 
10 

42 
12 

45 

20 

47 
24 

45 

32 

54 

22 

39 
16 

40 
22 

43 

30 

45 
31 

35 
20 

36 
20 

43 
21 

60 
27 

39.1 
18.4 

'f.  CANYON  WB  AP 

MAX 

56 
37 

42 
28 

40 

27 

49 

26 

44 

33 

49 

32 

48 

33 

47 

33 

49 

32 

49 

37 

53 
35 

49 

29 

50 
31 

33 
22 

28 
22 

27 
23 

30 
22 

37 
23 

51 
32 

54 
37 

49 
39 

46 

30 

32 
27 

44 

46 
34 

45 

36 

42 

30 

33 
28 

35 
31 

37 
31 

34 

25 

42.8 
30.0 

THE 

MAX 
MIN 

83 
38 

83 
41 

80 
45 

67 
45 

70 
33 

76 
35 

79 
38 

79 
40 

79 
41 

77 
42 

76 
52 

77 
51 

77 
47 

80 
40 

78 
50 

65 
34 

65 
48 

67 
38 

74 

38 

81 

45 

87 
44 

84 

52 

78 
45 

77 
42 

82 
43 

88 
44 

91 
46 

91 
54 

61 
45 

83 
43 

84 
43 

78.7 
43.6 

THE  FAA  AP 

MAX 
M  1  N 

84 
44 

65 
48 

72 
51 

68 
49 

69 
43 

76 
38 

78 
42 

77 

51 

75 
46 

76 
49 

76 
52 

76 
51 

77 
56 

81 
46 

67 
48 

64 
36 

66 
49 

66 
41 

75 
43 

82 
50 

86 
51 

83 
55 

80 
50 

77 
51 

82 
48 

65 
48 

92 
49 

84 
59 

61 
53 

83 
51 

85 
49 

77.7 
46.3 

» 

MAX 
MIN 

64 
18 

58 
25 

43 

22 

35 
5 

42 

10 

47 
22 

47 

25 

51 
24 

55 
24 

52 
15 

49 
16 

54 

17 

43 
12 

54 

19 

37 
20 

35 
21 

32 
14 

37 
11 

45 
13 

54 
17 

61 

22 

61 
27 

65 
30 

36 

9 

49 

15 

55 
19 

65 
29 

40 
27 

38 
30 

41 

32 

44 

23 

47.1 
19.8 

[iTA 

MAX 
MIN 

79 
41 

69 
41 

65 
43 

68 
43 

72 

38 

70 
39 

66 
43 

70 
41 

66 
48 

65 
47 

66 
46 

64 

55 

70 
42 

65 
41 

63 
50 

61 
40 

57 
48 

53 
39 

74 
38 

76 
40 

70 
42 

66 

60 

52 
48 

69 

42 

73 
42 

75 
43 

78 
41 

70 
53 

65 
46 

68 
41 

67 
42 

68.2 
43.5 

•5EG0  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

78 
42 

85 
47 

80 
51 

69 
46 

69 
36 

70 

38 

78 
43 

77 
40 

78 
46 

68 
52 

73 
52 

75 
54 

77 
46 

75 
42 

79 
47 

65 
36 

63 
44 

60 
39 

58 
41 

74 
42 

80 
46 

84 

50 

75 
43 

80 
47 

86 
53 

90 
61 

74 
46 

80 
40 

82 
45 

75.6 
45.3 

XAN  0AM 

MAX 
MIN 

57 
32 

48 

25 

46 

25 

44 

24 

45 

29 

50 
29 

49 

30 

48 

30 

53 
31 

63 
31 

53 
32 

42 

25 

50 
29 

46 
25 

33 
20 

27 
22 

32 
21 

43 
19 

57 
27 

59 
32 

53 
31 

47 
32 

32 
27 

47 

19 

51 

25 

49 

43 

34 

35 

37 

36 

45.5 
25.9 

IKLEY   2  SW 

MAX 
MIN 

80 
41 

85 
44 

85 
51 

70 
39 

69 
38 

72 
37 

78 
41 

79 
46 

80 
50 

73 
50 

79 
50 

78 
47 

77 
44 

78 
41 

82 
44 

67 
40 

67 
47 

65 
40 

69 

39 

76 
45 

83 
45 

87 
62 

61 
62 

75 
45 

77 
44 

82 
46 

87 
47 

88 
59 

81 
50 

82 
47 

82 
45 

77.9 
45.3 

1 DGEPORT 

MAX 
MIN 

60 
14 

52 
28 

35 
18 

39 
4 

50 
9 

53 
22 

46 

23 

54 

12 

50 
27 

48 
4 

53 
16 

49 

24 

52 

9 

49 

28 

34 
11 

33 
13 

39 
11 

45 
16 

56 
13 

61 

15 

59 
17 

57 
32 

49 

29 

52 

9 

58 
14 

60 
21 

55 

33 

44 

27 

47 
23 

54 
17 

51 
20 

49.8 
18.0 

iOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 
Ml  N 

69 
33 

75 
32 

63 
34 

62 

30 

57 
28 

58 
35 

67 

35 

62 
41 

67 

31 

67 

33 

57 
28 

62 

30 

58 
33 

69 

37 

53 
43 

52 
45 

64 

33 

63 
32 

55 
37 

54 
49 

57 
43 

61 
45 

52 
45 

63 
44 

63.6 
35.6 

iBANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
52 

69 
53 

65 
47 

69 
43 

69 
40 

70 
43 

64 
45 

67 
45 

61 

50 

64 
44 

65 
44 

64 
51 

73 
45 

65 
45 

61 
42 

53 
43 

53 
40 

62 
39 

71 

76 

71 

56 

61 

57 

75 

72 

74 

62 

56 

67 

65 
47 

56.8 
45.2 

iLINGAME 

MAX 
MIN 

68 
40 

64 
41 

61 
41 

63 
34 

62 

39 

59 
37 

63 
46 

63 
39 

60 
41 

63 
42 

63 
40 

62 

39 

64 

35 

60 
43 

56 
43 

54 
42 

56 
36 

60 
40 

64 
37 

69 
39 

55 
45 

65 
61 

61 
60 

61 

36 

55 
35 

65 
40 

66 
46 

54 
41 

65 
43 

65 
42 

68 
60 

62.7 
41.2 

iNEY 

MAX 
MIN 

58 
20 

61 
23 

49 
22 

46 
14 

54 
21 

52 
31 

53 
21 

61 
28 

56 
21 

63 
20 

58 
26 

57 
24 

50 
15 

58 
28 

42 
15 

46 
20 

36 
25 

51 
13 

51 
21 

53 
24 

64 
27 

61 

27 

59 
32 

45 

26 

52 
22 

50 
25 

57 
38 

44 

33 

48 
40 

50 
42 

51 
32 

53.4 
25.1 

i  TONWILLOW 

MAX 
MIN 

72 
40 

73 
37 

66 
40 

63 
32 

66 

35 

67 
35 

73 
42 

67 

37 

71 
43 

64 
40 

70 
42 

74 
41 

70 
36 

72 
36 

68 
38 

69 
37 

61 

32 

58 
34 

61 

32 

66 

35 

72 

37 

81 
47 

74 
45 

65 
36 

67 
38 

73 
44 

74 
45 

78 
47 

64 
38 

68 
45 

69 
47 

66.6 

39.2 

|l  See  refertnce  notes  follo»log  Station  lodei. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  _„  —  -  -  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CABRILLO  NM 

MAX 

67 

66 

61 

65 

53 

63 

64 

61 

63 

65 

65 

68 

63 

64 

58 

53 

57 

51 

62 

64 

55 

64 

62 

53 

63 

62 

66 

63 

64 

64 

63 

MIN 

5 1 

51 

45 

45 

45 

48 

48 

52 

50 

50 

51 

48 

50 

44 

45 

45 

42 

45 

45 

45 

52 

51 

48 

47 

47 

50 

52 

49 

49 

49 

CACHUMA  DAM 

MAX 

79 

82 

62 

62 

55 

69 

70 

55 

62 

61 

59 

65 

67 

72 

59 

55 

49 

65 

64 

70 

74 

72 

59 

60 

67 

73 

67 

67 

65 

65 

72 

MIN 

33 

36 

40 

40 

40 

45 

37 

44 

37 

37 

39 

35 

33 

34 

38 

44 

37 

41 

44 

38 

38 

39 

40 

46 

43 

43 

40 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

b2 

60 

60 

48 

50 

50 

52 

50 

50 

48 

48 

49 

51 

44 

36 

34 

30 

36 

44 

52 

62 

59 

64 

36 

48 

52 

56 

40 

45 

49 

62 

MIN 

22 

26 

32 

30 

30 

25 

28 

27 

27 

24 

24 

24 

26 

15 

20 

26 

29 

32 

32 

21 

23 

30 

32 

30 

28 

30 

33 

CALLAHAN  R5 

MAX 

59 

54 

49 

54 

48 

54 

63 

55 

64 

59 

55 

52 

68 

56 

45 

44 

49 

55 

55 

65 

59 

54 

46 

52 

67 

53 

45 

53 

51 

56 

49 

MIN 

26 

27 

26 

21 

25 

31 

37 

35 

36 

25 

26 

38 

34 

34 

40 

40 

34 

CAMPO 

MAX 

78 

71 

55 

59 

62 

72 

63 

71 

57 

55 

61 

61 

65 

66 

52 

60 

48 

56 

61 

69 

74 

65 

55 

66 

72 

75 

78 

68 

63 

58 

67 

MIN 

23 

25 

25 

43 

35 

37 

42 

32 

28 

39 

31 

35 

33 

28 

34 

30 

40 

30 

28 

31 

31 

30 

39 

34 

31 

28 

CAMP  PARDEE 

MAX 

69 

59 

61 

52 

63 

63 

62 

63 

65 

51 

62 

66 

54 

65 

53 

64 

44 

50 

50 

64 

66 

73 

66 

56 

64 

64 

52 

58 

60 

55 

55 

MIN 

^2 

39 

36 

37 

40 

41 

43 

42 

43 

44 

39 

39 

38 

38 

33 

35 

37 

35 

39 

39 

47 

45 

43 

41 

44 

44 

46 

43 

43 

46 

45 

CANOGA  PARK  P  1 ERCE  COL 

84 

82 

75 

55 

77 

75 

72 

71 

55 

55 

67 

67 

76 

74 

64 

56 

55 

65 

72 

80 

77 

73 

65 

73 

79 

76 

75 

72 

69 

70 

59 

MIN 

46 

42 

40 

41 

32 

35 

40 

44 

41 

37 

39 

46 

37 

36 

40 

33 

35 

31 

32 

37 

38 

44 

43 

37 

39 

40 

41 

45 

39 

39 

41 

CANTIL 

77 

64 

55 

60 

64 

70 

67 

71 

61 

63 

68 

57 

68 

69 

69 

49 

53 

62 

57 

75 

78 

66 

64 

71 

76 

79 

80 

70 

65 

67 

52 

MIN 

40 

51 

41 

33 

25 

42 

45 

32 

48 

48 

43 

50 

40 

28 

35 

42 

30 

42 

30 

31 

36 

37 

41 

41 

43 

39 

40 

47 

50 

50 

45 

CANYON  DAM 

58 

58 

44 

46 

45 

47 

55 

55 

55 

57 

57 

46 

54 

33 

40 

33 

40 

46 

62 

58 

60 

55 

44 

49 

53 

52 

48 

40 

39 

41 

40 

MIN 

26 

28 

25 

17 

20 

24 

32 

28 

28 

26 

27 

26 

24 

26 

22 

20 

20 

16 

22 

24 

25 

32 

32 

21 

23 

25 

32 

31 

32 

32 

30 

CARMEL  VALLEY 

75 

64 

62 

59 

65 

65 

55 

55 

59 

59 

51 

65 

69 

57 

64 

51 

65 

50 

70 

73 

55 

62 

60 

64 

67 

66 

63 

64 

65 

65 

61 

MIN 

37 

38 

35 

32 

37 

35 

40 

38 

40 

46 

37 

41 

34 

36 

35 

38 

35 

37 

35 

39 

34 

40 

44 

33 

39 

38 

46 

43 

38 

39 

39 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

55 

66 

55 

57 

58 

53 

53 

51 

65 

56 

50 

64 

58 

64 

53 

51 

45 

60 

56 

61 

70 

74 

64 

56 

53 

66 

56 

61 

59 

62 

52 

MIN 

38 

37 

31 

28 

32 

34 

40 

37 

34 

41 

36 

37 

35 

35 

34 

34 

35 

29 

33 

34 

41 

46 

43 

30 

40 

42 

49 

40 

34 

35 

37 

CECtLVlLLE  SAWYER 

60 

58 

54 

51 

57 

59 

65 

52 

66 

62 

57 

56 

60 

53 

42 

48 

49 

55 

57 

58 

65 

64 

51 

53 

60 

55 

54 

49 

47 

55 

50 

MIN 

31 

25 

23 

20 

30 

28 

27 

29 

29 

26 

25 

23 

2 1 

28 

26 

28 

27 

28 

27 

28 

29 

27 

22 

25 

28 

32 

37 

32 

35 

37 

32 

CEDARV 1 LLE 

46 

53 

42 

37 

44 

46 

53 

54 

55 

57 

51 

45 

43 

49 

42 

36 

35 

39 

43 

55 

60 

67 

56 

46 

54 

60 

60 

50 

48 

51 

50 

MIN 

34 

28 

24 

19 

25 

26 

25 

27 

33 

32 

31 

24 

20 

29 

23 

25 

23 

21 

23 

30 

35 

41 

33 

26 

25 

33 

42 

32 

34 

37 

32 

CENTERVILLE  PH 

76 

74 

58 

65 

56 

64 

68 

73 

57 

65 

71 

70 

67 

65 

54 

52 

55 

52 

66 

70 

68 

64 

62 

65 

58 

58 

62 

58 

59 

50 

62 

MIN 

36 

31 

36 

31 

37 

34 

37 

41 

41 

36 

35 

34 

39 

37 

30 

32 

31 

31 

33 

37 

43 

41 

43 

38 

34 

38 

47 

46 

47 

48 

42 

CHERRY   VALLEY  0AM 

64 

64 

51 

45 

52 

50 

58 

52 

65 

48 

53 

60 

55 

57 

40 

40 

40 

47 

57 

53 

59 

65 

36 

53 

57 

56 

44 

51 

52 

55 

MIN 

31 

30 

25 

23 

25 

29 

33 

29 

30 

28 

30 

26 

28 

29 

22 

22 

16 

24 

29 

31 

34 

30 

19 

31 

33 

36 

30 

23 

27 

31 

CHESTER 

MAX 

50 

43 

50 

47 

50 

57 

53 

59 

55 

56 

50 

56 

50 

40 

39 

46 

58 

62 

60 

55 

48 

47 

54 

53 

47 

42 

44 

44 

43 

MIN 

19 

25 

15 

20 

24 

26 

23 

25 

16 

25 

24 

16 

24 

19 

13 

11 

18 

22 

25 

26 

32 

18 

17 

22 

32 

27 

33 

32 

31 

CH 1  CO  EXP  STA 

MAX 

74 

70 

62 

53 

62 

50 

68 

66 

65 

63 

71 

69 

67 

64 

54 

53 

56 

61 

54 

56 

56 

55 

67 

65 

56 

53 

50 

59 

60 

61 

53 

MIN 

36 

39 

30 

29 

41 

32 

35 

43 

43 

41 

35 

34 

30 

44 

32 

37 

33 

33 

34 

43 

47 

45 

44 

40 

35 

44 

48 

47 

49 

51 

46 

CHULA  VISTA 

MAX 

72 

69 

52 

64 

63 

61 

61 

62 

61 

51 

62 

61 

58 

56 

59 

57 

69 

53 

62 

51 

63 

62 

66 

63 

52 

MIN 

49 

46 

42 

43 

47 

45 

50 

48 

55 

45 

45 

52 

44 

42 

42 

45 

47 

53 

45 

46 

48 

46 

55 

50 

45 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

81 

71 

65 

56 

68 

71 

54 

69 

61 

61 

60 

61 

74 

67 

68 

52 

52 

60 

70 

77 

72 

56 

60 

69 

77 

72 

76 

59 

64 

67 

55 

MIN 

46 

43 

40 

38 

37 

39 

39 

44 

45 

40 

43 

49 

40 

42 

39 

37 

39 

32 

38 

40 

45 

47 

47 

40 

43 

44 

45 

45 

45 

42 

47 

CLARKSBURG 

MAX 

70 

72 

63 

50 

54 

61 

58 

63 

66 

54 

57 

50 

57 

61 

56 

68 

62 

66 

50 

66 

65 

54 

65 

63 

63 

59 

MIN 

41 

39 

38 

36 

39 

35 

38 

33 

39 

33 

40 

36 

34 

35 

40 

45 

42 

45 

36 

39 

44 

47 

47 

45 

47 

46 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

68 

68 

55 

58 

52 

58 

51 

62 

55 

62 

61 

61 

50 

64 

49 

51 

50 

55 

50 

57 

70 

61 

65 

51 

65 

56 

53 

57 

56 

60 

MIN 

32 

39 

28 

32 

28 

27 

31 

28 

35 

39 

45 

38 

26 

37 

34 

31 

28 

28 

27 

32 

37 

31 

41 

29 

29 

39 

42 

43 

44 

41 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

74 

76 

60 

66 

67 

61 

55 

69 

54 

67 

56 

64 

66 

57 

52 

45 

53 

59 

66 

70 

72 

56 

56 

55 

64 

67 

50 

55 

59 

50 

59 

MIN 

46 

42 

40 

37 

38 

33 

40 

37 

41 

44 

43 

43 

38 

40 

40 

39 

32 

33 

40 

40 

44 

46 

45 

42 

37 

38 

44 

45 

46 

49 

45 

COAL  I NGA 

MAX 

75 

67 

55 

53 

65 

70 

66 

69 

65 

68 

74 

69 

58 

63 

58 

52 

57 

51 

56 

72 

79 

57 

65 

55 

74 

70 

58 

69 

71 

72 

70 

MIN 

42 

40 

40 

32 

36 

35 

43 

39 

41 

37 

38 

38 

35 

37 

37 

38 

29 

30 

33 

36 

40 

46 

46 

36 

40 

43 

46 

39 

41 

44 

43 

COL  FAX 

68 

51 

56 

60 

59 

58 

60 

59 

59 

56 

63 

57 

61 

66 

45 

39 

44 

52 

60 

67 

65 

60 

43 

60 

64 

58 

52 

47 

55 

55 

52 

MIN 

41 

34 

35 

34 

38 

38 

39 

41 

40 

37 

39 

36 

45 

35 

30 

31 

33 

30 

36 

36 

43 

40 

32 

33 

38 

41 

44 

35 

38 

40 

33 

COLUSA    1  SSW 

74 

65 

53 

59 

59 

58 

68 

52 

68 

61 

70 

63 

69 

58 

58 

52 

58 

64 

59 

70 

68 

55 

60 

68 

67 

62 

67 

65 

54 

65 

64 

MIN 

41 

37 

42 

36 

35 

34 

36 

41 

43 

37 

38 

40 

38 

39 

26 

39 

31 

30 

32 

36 

45 

43 

44 

39 

35 

40 

49 

45 

46 

45 

43 

CORCORAN   IRRIG  D I  ST 

MAX 

70 

70 

63 

59 

62 

64 

68 

66 

70 

63 

67 

69 

68 

70 

61 

57 

58 

53 

60 

65 

72 

77 

71 

56 

66 

70 

69 

66 

54 

67 

68 

MIN 

41 

39 

39 

31 

34 

35 

42 

38 

47 

42 

41 

40 

36 

38 

35 

38 

37 

33 

34 

37 

43 

47 

48 

35 

36 

44 

46 

48 

39 

45 

36 

CORONA 

MAX 

84 

72 

67 

57 

72 

74 

67 

70 

64 

67 

57 

66 

76 

71 

61 

58 

55 

63 

73 

80 

75 

70 

66 

74 

78 

74 

61 

69 

58 

69 

56 

MIN 

41 

38 

39 

39 

34 

36 

37 

41 

44 

37 

43 

49 

40 

39 

44 

34 

39 

34 

36 

41 

40 

49 

49 

42 

40 

42 

45 

47 

48 

41 

42 

COVELO 

MAX 

69 

68 

53 

61 

52 

54 

47 

64 

53 

69 

61 

60 

61 

65 

44 

49 

49 

56 

61 

71 

72 

60 

56 

50 

61 

57 

55 

52 

57 

55 

57 

MIN 

29 

28 

25 

21 

28 

30 

34 

31 

34 

33 

32 

31 

25 

28 

25 

31 

26 

25 

29 

31 

36 

27 

36 

37 

27 

30 

38 

40 

42 

44 

41 

CRESCENT  CrTY   1  N 

MAX 

57 

51 

55 

51 

58 

62 

59 

57 

56 

55 

56 

55 

54 

91 

48 

50 

53 

55 

60 

58 

57 

57 

53 

62 

63 

56 

68 

68 

54 

54 

52 

MIN 

37 

41 

32 

38 

43 

45 

37 

39 

36 

36 

41 

41 

31 

38 

31 

35 

30 

35 

35 

37 

44 

46 

43 

48 

61 

47 

39 

43 

46 

46 

41 

CROCKETT 

MAX 

73 

70 

58 

65 

72 

60 

56 

64 

61 

64 

66 

67 

65 

67 

56 

58 

53 

59 

61 

65 

68 

58 

53 

59 

63 

65 

62 

56 

62 

52 

53 

MIN 

45 

46 

42 

39 

39 

41 

47 

43 

45 

41 

45 

43 

40 

46 

41 

42 

35 

38 

34 

42 

46 

47 

48 

41 

42 

43 

49 

49 

49 

48 

50 

CULVER  CITY 

MAX 

77 

73 

57 

71 

71 

71 

70 

52 

61 

66 

67 

67 

72 

66 

63 

68 

56 

65 

69 

78 

71 

54 

66 

68 

70 

68 

73 

68 

55 

65 

55 

MIN 

46 

49 

45 

41 

40 

44 

45 

45 

44 

44 

46 

50 

44 

44 

42 

41 

39 

37 

40 

41 

44 

47 

49 

45 

44 

45 

46 

46 

45 

45 

45 

CUYAMA 

MAX 

71 

66 

50 

50 

52 

63 

70 

61 

64 

54 

64 

67 

60 

65 

51 

45 

49 

60 

52 

58 

70 

76 

65 

57 

50 

71 

71 

74 

56 

52 

50 

MIN 

32 

30 

34 

34 

24 

28 

32 

30 

33 

34 

33 

29 

27 

30 

28 

28 

27 

25 

26 

29 

33 

41 

34 

32 

32 

35 

40 

43 

29 

34 

39 

CUYAMACA 

MAX 

64 

70 

59 

47 

49 

56 

53 

53 

64 

49 

51 

52 

56 

58 

41 

38 

39 

49 

60 

59 

53 

60 

46 

66 

62 

64 

70 

64 

55 

54 

MIN 

34 

35 

30 

22 

24 

27 

32 

24 

30 

28 

34 

35 

25 

29 

25 

29 

24 

22 

29 

26 

34 

29 

27 

26 

30 

33 

41 

30 

31 

26 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

79 

73 

54 

60 

65 

71 

70 

72 

65 

73 

74 

72 

66 

75 

65 

53 

58 

63 

66 

74 

81 

72 

69 

70 

77 

83 

85 

71 

74 

75 

80 

MIN 

44 

47 

44 

35 

33 

39 

42 

40 

45 

45 

38 

48 

38 

36 

39 

39 

39 

38 

35 

37 

44 

51 

45 

38 

39 

45 

48 

45 

36 

44 

45 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

70 

73 

64 

5  1 

63 

59 

50 

66 

62 

55 

61 

71 

62 

65 

55 

67 

52 

56 

51 

57 

69 

63 

64 

58 

63 

56 

63 

64 

62 

52 

53 

MIN 

42 

40 

43 

39 

36 

35 

37 

40 

46 

39 

37 

37 

35 

38 

28 

40 

37 

31 

34 

34 

41 

40 

46 

35 

37 

41 

60 

45 

45 

45 

43 

DEATH  VALLEY 

MAX 

83 

82 

79 

70 

71 

77 

78 

80 

80 

79 

77 

78 

74 

82 

80 

58 

65 

71 

77 

83 

87 

85 

62 

80 

84 

86 

91 

91 

81 

83 

86 

M  1  N 

50 

49 

55 

50 

52 

47 

53 

51 

58 

46 

51 

51 

53 

46 

53 

52 

45 

44 

50 

51 

64 

62 

63 

52 

53 

53 

54 

65 

59 

59 

57 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

63 

58 

50 

54 

57 

53 

51 

56 

44 

50 

63 

52 

59 

65 

45 

40 

40 

45 

55 

51 

64 

59 

59 

68 

50 

52 

54 

59 

69 

52 

65 

MIN 

31 

25 

17 

20 

24 

25 

27 

22 

22 

25 

26 

23 

24 

20 

21 

24 

23 

21 

25 

25 

30 

43 

27 

28 

25 

30 

34 

39 

27 

31 

35 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

59 

58 

45 

52 

53 

53 

52 

51 

53 

53 

59 

53 

55 

51 

40 

38 

40 

47 

52 

53 

50 

66 

54 

60 

43 

42 

43 

47 

45 

MIN 

29 

27 

25 

24 

23 

27 

29 

31 

34 

28 

28 

27 

25 

27 

28 

29 

28 

20 

24 

27 

28 

28 

27 

29 

35 

33 

33 

34 

34 

DENAIR 

MAX 

72 

69 

63 

64 

65 

66 

65 

67 

52 

55 

68 

55 

57 

64 

57 

55 

65 

61 

55 

71 

75 

59 

60 

65 

68 

66 

62 

64 

66 

65 

63 

MIN 

46 

43 

40 

33 

35 

37 

40 

37 

40 

38 

39 

42 

33 

40 

33 

42 

38 

33 

35 

38 

40 

44 

48 

35 

42 

44 

51 

45 

.  39 

43 

45 

S««  r«f«r9i>c0  aot«s  folimag  Station  lDd*s. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

g 

10 

\\  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABLA 

MAX 

67 

63 

54 

56 

55 

54 

57 

57 

57 

57 

60 

60 

68 

56 

43 

43 

43 

51 

61 

69 

68 

56 

51 

54 

54.2 

MIN 

35 

33 

28 

33 

34 

35 

34 

32 

36 

33 

37 

30 

36 

34 

26 

30 

25 

26 

31 

33 

39 

36 

32 

31 

32 

36 

39 

36 

39 

40 

36 

33.5 

INS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

73 

64 

60 

62 

61 

61 

67 

64 

63 

61 

69 

66 

66 

55 

52 

46 

52 

68 

63 

71 

67 

56 

49 

54 

55 

62 

57 

52 

58 

56 

61.0 

41 

35 

37 

39 

38 

38 

38 

42 

44 

36 

38 

35 

40 

39 

32 

33 

33 

31 

33 

37 

45 

41 

36 

36 

38 

39 

45 

42 

43 

45 

40 

38.4 

lER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

59 

57 

41 

37 

40 

44 

47 

48 

49 

49 

49 

53 

42 

51 

32 

32 

30 

32 

45 

53 

59 

53 

54 

32 

46 

52 

50 

35 

37 

41 

40 

44.9 

MIN 

19 

24 

19 

8 

14 

IS 

24 

24 

25 

18 

20 

20 

12 

19 

19 

20 

14 

7 

12 

11 

20 

30 

28 

1 

12 

22 

30 

26 

29 

30 

30 

19.5 

lEVILLE  RS 

MAX 

61 

64 

55 

50 

56 

54 

55 

66 

55 

58 

62 

61 

54 

56 

40 

40 

34 

40 

42 

54 

55 

56 

60 

40 

54 

50 

55 

42 

44 

51.9 

MIN 

34 

30 

27 

26 

27 

27 

31 

31 

39 

28 

28 

27 

26 

28 

26 

30 

30 

24 

25 

30 

32 

34 

34 

29 

28 

32 

34 

32 

34 

37 

38 

30.3 

E  5  SSE 

MAX 

58 

53 

41 

46 

49 

47 

56 

56 

57 

51 

53 

45 

64 

45 

39 

36 

39 

45 

55 

63 

62 

54 

42 

55 

60 

59 

45 

46 

48 

50 

50.7 

MIN 

27 

28 

17 

21 

27 

33 

26 

30 

29 

31 

24 

21 

25 

25 

23 

27 

27 

23 

25 

31 

39 

31 

24 

26 

29 

36 

32 

26 

32 

33 

27.6 

CANYON  RESERVOIR 

MAX 

82 

76 

61 

61 

68 

74 

68 

68 

66 

64 

66 

69 

69 

69 

60 

53 

53 

52 

56 

73 

74 

71 

62 

70 

57.8 

MIN 

44 

46 

37 

35 

32 

39 

35 

35 

42 

38 

41 

44 

38 

35 

33 

32 

37 

34 

34 

46 

37 

42 

41 

37 

38 

40 

41 

44 

35 

39 

41 

36.5 

(EYS 

MAX 

69 

53 

54 

53 

55 

56 

58 

57 

51 

59 

57 

58 

59 

45 

43 

34 

42 

49 

56 

64 

66 

60 

50 

55 

64 

62 

52 

52 

55 

59 

53 

54.9 

MIN 

29 

27 

24 

20 

23 

26 

30 

29 

31 

30 

26 

25 

26 

25 

29 

26 

30 

12 

20 

25 

27 

32 

34 

24 

36 

32 

42 

32 

25 

27 

30 

27.5 

jONS  LANDING 

MAX 

70 

70 

65 

60 

55 

65 

64 

67 

67 

56 

56 

58 

62 

67 

68 

60 

65 

67 

63 

66 

50 

MIN 

41 

38 

39 

38 

40 

40 

40 

44 

36 

42 

33 

35 

38 

40 

44 

52 

40 

42 

45 

47 

49 

C  MTN 

MAX 

74 

81 

81 

64 

63 

66 

73 

74 

74 

71 

75 

74 

74 

70 

76 

63 

57 

61 

54 

70 

77 

81 

76 

73 

73 

79 

84 

87 

79 

77 

79 

73.2 

MIN 

57 

54 

50 

49 

43 

46 

49 

52 

53 

52 

55 

51 

54 

48 

47 

40 

44 

44 

45 

51 

55 

60 

52 

54 

51 

55 

55 

51 

54 

55 

57 

51.5 

1  PARK  RES 

MAX 

70 

70 

60 

56 

58 

55 

53 

64 

55 

67 

65 

66 

58 

62 

63 

52 

45 

53 

58 

65 

65 

61 

55 

53 

57 

50 

58 

53 

57 

56 

59 

56.7 

i 

MIN 

33 

35 

35 

29 

33 

29 

34 

35 

40 

32 

37 

34 

33 

33 

30 

35 

25 

28 

31 

34 

41 

39 

42 

32 

30 

34 

43 

44 

45 

47 

44 

35.4 

Iapitan  dam 

MAX 

83 

85 

69 

61 

68 

73 

74 

68 

72 

65 

65 

67 

65 

75 

70 

50 

57 

52 

63 

75 

79 

75 

57 

55 

71 

77 

78 

83 

72 

69 

70 

70.1 

MIN 

47 

45 

47 

42 

40 

40 

40 

44 

45 

46 

47 

49 

44 

40 

45 

41 

43 

39 

40 

44 

44 

48 

44 

43 

42 

45 

47 

49 

45 

42 

45 

44.0 

jENTRO  2  SSW 

MAX 

85 

84 

74 

68 

70 

77 

80 

80 

77 

78 

78 

77 

78 

61 

74 

66 

65 

59 

74 

81 

87 

83 

80 

77 

82 

62 

90 

85 

62 

83 

86 

76.5 

MIN 

40 

40 

50 

35 

33 

37 

41 

42 

39 

40 

48 

44 

43 

43 

51 

38 

46 

39 

36 

41 

44 

52 

44 

41 

45 

48 

45 

55 

45 

42 

46 

43.  1 

|tra  PH 

MAX 

71 

69 

62 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

63 

65 

64 

67 

64 

53 

51 

50 

59 

64 

71 

74 

57 

55 

59 

56 

66 

53 

60 

65 

64 

63 

53.6 

M 1  N 

35 

34 

35 

29 

36 

34 

41 

37 

41 

34 

34 

30 

27 

31 

32 

36 

34 

30 

33 

35 

40 

39 

34 

31 

39 

40 

47 

41 

40 

45 

41 

35.  1 

llTALLEY 

MAX 

56 

49 

51 

58 

51 

61 

64 

59 

65 

54 

56 

53 

58 

46 

41 

47 

51 

55 

65 

69 

62 

59 

53 

52 

56 

64 

45 

45 

46 

66 

47 

64.6 

Ml  N 

34 

32 

29 

26 

30 

34 

28 

31 

35 

28 

29 

32 

24 

32 

28 

31 

32 

26 

29 

30 

36 

42 

36 

31 

30 

40 

38 

35 

39 

40 

32 

32.2 

^ORE 

MAX 

83 

77 

62 

64 

66 

74 

66 

73 

67 

66 

68 

66 

76 

69 

60 

56 

55 

64 

72 

77 

77 

59 

64 

70 

78 

78 

61 

75 

72 

70 

59.9 

M 1  N 

37 

33 

38 

31 

26 

28 

29 

35 

27 

34 

38 

44 

35 

32 

39 

25 

35 

30 

33 

35 

38 

47 

36 

36 

38 

40 

39 

43 

39 

43 

35.5 

1DID0 

MAX 

78 

76 

75 

65 

68 

68 

64 

65 

62 

63 

65 

64 

70 

66 

58 

58 

54 

61 

73 

75 

71 

55 

63 

70 

75 

72 

61 

55 

67 

68 

70 

67.6 

MIN 

40 

41 

40 

38 

33 

33 

39 

40 

43 

43 

45 

48 

42 

39 

45 

36 

43 

35 

35 

37 

40 

48 

46 

38 

38 

40 

40 

49 

44 

40 

41 

40.6 

|<A  WB  CITY 

MAX 

54 

52 

52 

58 

55 

55 

55 

56 

61 

52 

52 

52 

51 

48 

50 

50 

51 

54 

53 

51 

59 

59 

53 

63 

65 

59 

69 

54 

58 

55 

51 

54.5 

MIN 

46 

42 

36 

37 

43 

46 

44 

45 

46 

48 

46 

45 

39 

39 

37 

36 

35 

40 

42 

45 

47 

46 

44 

49 

52 

49 

47 

47 

49 

48 

41 

43.8 

tlELD  POLICE  STA 

MAX 

74 

70 

64 

62 

62 

58 

67 

64 

65 

69 

71 

66 

69 

64 

58 

53 

66 

51 

66 

67 

55 

59 

50 

64 

65 

55 

62 

53 

55 

55 

60 

64.0 

Ml  N 

40 

48 

42 

44 

38 

35 

42 

40 

39 

39 

47 

46 

34 

43 

38 

41 

34 

33 

35 

36 

46 

45 

47 

36 

39 

45 

51 

47 

47 

45 

49 

WNT 

MAX 

67 

65 

54 

45 

52 

59 

67 

62 

64 

49 

60 

61 

56 

68 

68 

43 

42 

42 

52 

58 

65 

58 

55 

51 

51 

69 

57 

57 

49 

59 

59 

67.5 

M  1  N 

46 

48 

34 

34 

34 

39 

40 

39 

39 

39 

44 

41 

37 

37 

33 

33 

28 

28 

33 

36 

42 

44 

37 

39 

41 

42 

52 

36 

38 

44 

44 

38.8 

POINTS  5  SSW 

MAX 

70 

65 

63 

67 

72 

67 

72 

66 

66 

71 

69 

66 

52 

56 

63 

72 

76 

82 

72 

55 

55 

74 

59 

75 

65 

59 

59 

66 

67.4 

M  1  N 

45 

38 

31 

45 

38 

43 

40 

37 

37 

34 

37 

33 

37 

30 

33 

35 

39 

36 

43 

46 

35 

40 

44 

49 

47 

39 

46 

45 

39.5 

||NG  FISH  +  GAME 

MAX 

64 

50 

45 

46 

48 

48 

68 

56 

61 

54 

55 

49 

54 

52 

37 

37 

41 

49 

55 

50 

50 

65 

55 

65 

52 

52 

54 

50 

50 

48 

45 

52.1 

M  1  N 

29 

30 

26 

21 

22 

32 

26 

26 

33 

33 

30 

28 

19 

28 

26 

31 

29 

24 

24 

25 

31 

38 

29 

22 

23 

28 

40 

33 

38 

37 

32 

28.8 

)M  DAM 

MAX 

69 

71 

62 

62 

66 

62 

57 

66 

65 

64 

63 

70 

63 

65 

52 

55 

47 

55 

50 

55 

70 

65 

65 

55 

54 

55 

64 

55 

58 

53 

64 

62.2 

Ml  N 

48 

41 

37 

41 

42 

40 

40 

43 

45 

45 

43 

44 

42 

42 

35 

38 

39 

39 

41 

43 

45 

46 

45 

43 

46 

47 

48 

45 

48 

47 

49 

VNA  KAISER 

MAX 

82 

67 

69 

73 

70 

61 

64 

75 

70 

60 

50 

73 

77 

75 

68 

77 

73 

76 

74 

63 

MIN 

60 

40 

41 

42 

43 

43 

46 

41 

41 

49 

47 

49 

48 

48 

48 

48 

fer  OLEN 

MAX 

60 

61 

63 

59 

59 

52 

47 

61 

63 

57 

63 

57 

57 

61 

50 

56 

67 

68 

67 

65 

55 

53 

52 

49 

48 

48 

45 

49 

67.6 

M  1  N 

30 

30 

28 

20 

22 

31 

32 

33 

26 

25 

26 

25 

23 

24 

27 

28 

27 

30 

30 

29 

26 

28 

32 

39 

34 

36 

36 

36 

29.2 

B 1  DWELL 

MAX 

55 

45 

47 

46 

48 

51 

56 

56 

57 

50 

41 

45 

51 

47 

39 

34 

42 

45 

55 

61 

56 

59 

48 

52 

60 

60 

53 

50 

53 

55 

42 

50.3 

MIN 

30 

27 

21 

19 

28 

30 

21 

23 

26 

32 

25 

20 

16 

30 

23 

27 

22 

28 

26 

25 

30 

32 

34 

26 

22 

27 

33 

33 

35 

33 

32 

'  BRAGG 

MAX 

60 

58 

57 

58 

61 

63 

60 

60 

56 

67 

56 

56 

55 

63 

54 

53 

53 

55 

57 

60 

54 

50 

59 

56 

66 

68 

50 

55 

60 

50 

51 

58.4 

MIN 

39 

41 

37 

37 

41 

40 

40 

44 

42 

40 

34 

43 

36 

38 

33 

36 

33 

35 

37 

44 

43 

49 

45 

45 

44 

50 

53 

44 

44 

49 

45 

41.4 

1  BRAGG  AVN 

MAX 

59 

57 

60 

60 

61 

58 

58 

59 

58 

58 

67 

56 

56 

55 

50 

65 

56 

58 

67 

57 

69 

59 

55 

53 

65 

56 

55 

60 

59 

59 

56 

57.9 

MIN 

38 

39 

35 

31 

38 

37 

36 

41 

40 

42 

46 

44 

31 

41 

31 

39 

31 

33 

35 

42 

42 

46 

42 

45 

46 

60 

49 

43 

49 

50 

46 

JONES  RS 

MAX 

55 

59 

56 

53 

55 

55 

63 

64 

64 

64 

64 

53 

57 

59 

59 

45 

43 

53 

53 

59 

59 

50 

57 

56 

62 

51 

48 

52 

52 

55 

54 

57.4 

MIN 

29 

30 

22 

18 

28 

28 

25 

28 

26 

24 

22 

32 

18 

32 

24 

30 

25 

21 

25 

26 

35 

26 

37 

24 

24 

34 

36 

34 

36 

42 

33 

28,3 

|ross 

MAX 

61 

55 

60 

60 

55 

56 

59 

52 

59 

68 

58 

58 

57 

53 

55 

53 

55 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

59 

51 

56 

55 

61 

59 

61 

53 

57.0 

MIN 

44 

41 

38 

39 

41 

42 

43 

42 

42 

40 

46 

41 

36 

40 

34 

42 

34 

37 

38 

40 

44 

47 

47 

47 

43 

44 

51 

46 

51 

52 

44 

42.4 

|k>  WB  AP 

1 

MAX 

71 

62 

6  1 

64 

65 

66 

66 

70 

62 

66 

68 

67 

69 

58 

56 

52 

55 

50 

55 

73 

78 

59 

52 

56 

71 

71 

60 

65 

68 

69 

66 

65.3 

MIN 

42 

43 

38 

35 

38 

38 

46 

40 

43 

46 

41 

42 

35 

38 

38 

39 

38 

34 

39 

39 

44 

49 

44 

36 

42 

44 

50 

46 

41 

44 

44 

41.2 

<T  GOVT  CAMP 

MAX 

69 

70 

59 

60 

61 

64 

67 

65 

69 

60 

65 

67 

65 

69 

57 

55 

51 

55 

50 

55 

72 

77 

57 

57 

65 

70 

70 

62 

53 

65 

67 

54.2 

MIN 

43 

44 

34 

36 

36 

37 

36 

41 

41 

41 

40 

41 

34 

36 

38 

38 

39 

31 

35 

41 

44 

45 

47 

35 

37 

44 

47 

45 

40 

40 

38 

39.6 

bETOWN  RS 

MAX 

68 

59 

55 

56 

56 

57 

66 

62 

57 

67 

40 

45 

51 

68 

54 

64 

59 

60 

46 

44 

43 

1 

MIN 

30 

32 

35 

35 

36 

34 

34 

32 

36 

30 

26 

24 

31 

34 

40 

38 

29 

40 

34 

32 

31 

r  FOREST 

MAX 

60 

49 

38 

28 

37 

41 

47 

35 

47 

32 

39 

45 

41 

46 

41 

28 

29 

30 

36 

46 

55 

54 

44 

37 

48 

51 

50 

41 

46 

38 

44 

41.6 

MIN 

32 

30 

18 

14 

13 

26 

29 

27 

28 

22 

23 

26 

25 

26 

15 

14 

15 

12 

15 

23 

28 

29 

26 

18 

20 

30 

33 

29 

22 

24 

25 

23.2 

ISP  IE  FIELD 

MAX 

82 

70 

68 

63 

65 

66 

65 

72 

66 

59 

60 

55 

63 

73 

77 

73 

66 

64 

70 

76 

75 

62 

77 

56 

71 

58 

59.1 

MIN 

39 

39 

50 

39 

33 

42 

40 

39 

49 

43 

44 

52 

42 

40 

50 

39 

45 

36 

35 

35 

39 

51 

46 

39 

41 

41 

40 

52 

45 

42 

42 

42,3 

)Y 

MAX 

73 

66 

71 

53 

59 

49 

67 

63 

59 

78 

63 

65 

60 

68 

71 

68 

60 

54 

66 

57 

64.9 

MIN 

40 

38 

38 

31 

37 

35 

34 

33 

41 

47 

38 

37 

33 

41 

34 

34 

31 

33 

32 

31 

40 

45 

43 

35 

42 

42 

42 

40 

44 

42 

42 

37.9 

(VILLE 

MAX 

62 

55 

47 

52 

57 

65 

61 

62 

55 

52 

57 

55 

62 

58 

47 

45 

44 

45 

58 

55 

71 

65 

54 

58 

66 

54 

67 

64 

55 

56 

56 

57.6 

MIN 

29 

30 

27 

27 

25 

25 

29 

32 

38 

33 

26 

31 

34 

36 

39 

35 

31 

40 

31.1 

'  GROVE 

MAX 

52 

50 

37 

32 

35 

40 

46 

35 

46 

33 

42 

45 

41 

43 

38 

26 

26 

28 

33 

45 

55 

62 

48 

36 

44 

51 

46 

42 

39 

41 

47 

41.1 

MIN 

34 

31 

17 

18 

20 

26 

28 

25 

27 

22 

24 

26 

25 

28 

14 

14 

13 

12 

16 

24 

29 

33 

25 

18 

20 

32 

34 

27 

20 

23 

25 

23.5 

i  VALLEY 

MAX 
MtN 

66 
41 

67 
31 

54 
32 

56 
30 

57 
31 

56 
34 

67 
34 

59 
36 

60 
39 

58 

35 

57 

39 

56 
33 

50 
34 

61 

32 

39 
27 

45 

30 

35 
30 

48 
27 

52 
31 

59 
34 

56 

38 

54 
37 

61 

29 

43 

29 

59 
34 

63 
37 

58 
39 

48 
35 

46 
37 

54 
40 

54 

39 

55.5 
34.0 

IN  1  W 

MAX 
MIN 

71 
38 

62 
39 

62 
32 

64 

33 

58 
34 

54 

32 

62 
40 

55 

35 

65 

32 

65 
38 

68 

37 

64 

36 

M 

54 
38 

58 
33 

52 
40 

57 
30 

51 

31 

64 
34 

68 
40 

58 
41 

56 
44 

57 
44 

63 
36 

65 

35 

60 
36 

57 
50 

50 
47 

50 
50 

62 
50 

58 
45 

60.7 
38.2 

3«e  refer«Qce  notes  follovlng  StktlOD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Oi  Month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAIWEE 

MAX 

64 

69 

60 

47 

49 

55 

58 

56 

62 

5* 

65 

66 

62 

56 

61 

47 

40 

44 

56 

60 

67 

67 

61 

58 

65 

65 

71 

73 

61 

61 

64 

MIN 

36 

42 

35 

32 

27 

28 

32 

33 

34 

34 

35 

32 

38 

43 

37 

36 

42 

36 

34 

37 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

62 

61 

55 

59 

63 

60 

54 

61 

54 

57 

56 

57 

59 

57 

52 

50 

52 

54 

56 

57 

57 

56 

59 

56 

56 

60 

60 

61 

60 

60 

58 

MIN 

Al 

45 

36 

36 

42 

40 

47 

42 

42 

46 

42 

40 

41 

42 

38 

39 

39 

46 

48 

46 

40 

42 

42 

52 

43 

49 

47 

50 

HAMILTON  AFB 

MAX 

67 

67 

64 

64 

62 

59 

61 

61 

61 

62 

65 

63 

63 

63 

53 

52 

53 

60 

67 

68 

68 

62 

60 

62 

63 

62 

59 

59 

59 

59 

59 

MIN 

48 

44 

38 

37 

37 

47 

40 

40 

35 

46 

44 

36 

46 

39 

51 

HANFORO 

MAX 

71 

68 

61 

65 

66 

70 

69 

70 

66 

67 

69 

69 

70 

66 

58 

55 

59 

60 

70 

72 

79 

71 

64 

66 

71 

70 

68 

65 

69 

69 

68 

MIN 

41 

38 

36 

29 

34 

35 

44 

38 

45 

43 

40 

40 

34 

37 

35 

37 

4 1 

47 

36 

38 

43 

45 

46 

41 

4  3 

44 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

55 

62 

52 

58 

62 

52 

65 

69 

69 

71 

61 

60 

62 

42 

45 

51 

57 

61 

68 

68 

64 

62 

51 

63 

62 

45 

48 

47 

48 

50 

MIN 

38 

30 

3  1 

27 

29 

37 

36 

36 

^' 

30 

32 

32 

36 

39 

40 

36 

35 

39 

34 

37 

40 

42 

38 

HAT  CREEK  PH  1 

MAX 

57 

60 

49 

46 

53 

46 

56 

62 

64 

64 

57 

57 

50 

59 

45 

43 

46 

44 

50 

63 

65 

64 

59 

50 

52 

60 

56 

47 

55 

54 

54 

MIN 

23 

24 

2  5 

1 6 

26 

32 

26 

24 

29 

18 

31 

28 

22 

25 

28 

28 

36 

24 

24 

25 

38 

32 

38 

42 

32 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

78 

82 

78 

64 

64 

68 

73 

73 

78 

69 

74 

72 

74 

74 

75 

62 

55 

57 

66 

71 

77 

84 

77 

71 

75 

81 

65 

87 

75 

60 

82 

MIN 

42 

45 

49 

49 

50 

39 

38 

47 

44 

43 

54 

49 

46 

36 

45 

39 

51 

50 

54 

47 

50 

41 

42 

48 

66 

50 

43 

45 

HEALOSBURG 

MAX 

76 

64 

68 

69 

64 

57 

67 

«  59 

69 

70 

67 

70 

70 

56 

59 

55 

61 

67 

70 

73 

65 

58 

59 

67 

68 

62 

58 

62 

62 

63 

60 

MIN 

46 

44 

43 

34 

38 

35 

39 

38 

40 

39 

47 

45 

36 

38 

34 

40 

^' 

HENSHAW  DAM 

MAX 

70 

79 

63 

54 

58 

63 

68 

59 

66 

55 

57 

58 

57 

67 

63 

49 

46 

44 

55 

63 

71 

70 

65 

55 

65 

72 

69 

75 

55 

60 

66 

MIN 

29 

29 

37 

25 

21 

27 

25 

28 

29 

31 

31 

39 

34 

27 

34 

24 

29 

30 

HETCH  HETCHY 

MAX 

68 

65 

53 

49 

55 

55 

62 

56 

58 

51 

55 

61 

56 

59 

45 

39 

33 

39 

48 

57 

64 

63 

59 

39 

53 

62 

60 

45 

51 

56 

59 

MIN 

32 

33 

27 

32 

27 

30 

36 

32 

32 

32 

29 

29 

29 

28 

26 

20 

28 

HILTS 

MAX 

52 

54 

42 

45 

51 

44 

56 

60 

58 

62 

49 

49 

49 

55 

40 

41 

44 

44 

52 

62 

64 

58 

58 

52 

53 

60 

44 

46 

50 

50 

48 

MIN 

32 

32 

28 

22 

24 

32 

27 

28 

29 

30 

28 

34 

20 

27 

25 

32 

25 

33 

37 

35 

38 

39 

34 

HOLL 1 STER 

MAX 

75 

68 

63 

67 

66 

63 

68 

66 

61 

60 

67 

67 

69 

61 

57 

50 

54 

61 

71 

76 

65 

65 

59 

67 

68 

67 

60 

63 

65 

68 

61 

MIN 

39 

37 

38 

30 

31 

34 

42 

36 

41 

44 

36 

38 

38 

33 

37 

42 

46 

3  3 

41 

41 

46 

44 

42 

40 

43 

HOOPA 

MAX 

59 

64 

56 

61 

63 

55 

58 

65 

55 

66 

60 

59 

60 

63 

47 

50 

52 

58 

63 

68 

70 

66 

63 

57 

63 

65 

49 

53 

51 

55 

55 

MIN 

39 

36 

36 

38 

38 

43 

40 

33 

37 

42 

43 

37 

37 

40 

43 

43 

44 

45 

40 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

50 

48 

33 

36 

39 

45 

43 

46 

44 

40 

44 

42 

42 

42 

38 

29 

34 

44 

54 

53 

46 

43 

42 

49 

48 

47 

36 

40 

46 

43 

MIN 

28 

26 

1  5 

13 

16 

24 

26 

22 

24 

1 7 

25 

2  1 

23 

23 

1 3 

32 

2  5 

1 5 

24 

lORIA 

MAX 

68 

60 

54 

58 

60 

62 

59 

59 

55 

63 

64 

60 

56 

55 

43 

38 

42 

49 

54 

64 

61 

60 

46 

53 

59 

57 

57 

55 

53 

56 

56 

MIN 

43 

45 

36 

27 

35 

34 

38 

35 

34 

30 

37 

36 

36 

35 

28 

29 

31 

39 

34 

32 

30 

34 

39 

40 

32 

32 

40 

39 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

65 

62 

44 

44 

49 

55 

52 

45 

46 

42 

45 

54 

53 

53 

50 

40 

46 

56 

58 

55 

45 

55 

59 

58 

64 

59 

55 

MIN 

29 

30 

25 

1 7 

23 

23 

24 

24 

24 

22 

24 

24 

24 

23 

23 

1 0 

2  7 

26 

20 

24 

26 

30 

3  5 

22 

IMPERIAL 

MAX 

84 

84 

70 

68 

69 

76 

79 

79 

72 

77 

76 

75 

76 

60 

70 

65 

64 

68 

74 

81 

85 

81 

74 

76 

81 

85 

88 

62 

60 

82 

64 

MIN 

45 

45 

54 

44 

39 

41 

45 

46 

50 

53 

50 

48 

45 

42 

47 

41 

48 

50 

53 

52 

48 

50 

49 

51 

63 

53 

47 

49 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

84 

85 

69 

69 

71 

77 

82 

61 

75 

79 

79 

78 

78 

81 

72 

66 

66 

68 

75 

81 

66 

82 

76 

76 

63 

87 

92 

62 

73 

82 

66 

MIN 

42 

40 

35 

42 

42 

50 

50 

46 

45 

43 

49 

39 

38 

39 

53 

52 

50 

47 

57 

50 

47 

INDEPENDENCE 

MAX 

66 

78 

53 

55 

61 

62 

65 

69 

63 

56 

62 

50 

58 

67 

69 

69 

66 

66 

70 

73 

61 

MIN 

30 

29 

34 

42 

29 

30 

29 

42 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

83 

90 

84 

72 

71 

75 

81 

80 

83 

74 

76 

77 

76 

80 

60 

67 

68 

66 

72 

78 

85 

69 

62 

76 

61 

66 

89 

69 

77 

62 

66 

MIN 

42 

38 

48 

42 

39 

38 

50 

49 

44 

43 

5 1 

38 

1 NYOKERN 

MAX 

78 

67 

57 

58 

63 

69 

67 

68 

69 

68 

71 

66 

63 

68 

54 

46 

50 

55 

65 

72 

76 

67 

63 

68 

74 

76 

81 

67 

69 

73 

72 

MIN 

39 

42 

40 

28 

32 

43 

36 

40 

40 

48 

34 

27 

32 

30 

IRON  MTN 

MAX 

75 

83 

83 

65 

65 

66 

73 

74 

76 

71 

77 

76 

74 

72 

76 

62 

60 

64 

64 

70 

80 

85 

80 

76 

76 

82 

36 

89 

78 

79 

81 

MIN 

53 

50 

47 

45 

53 

56 

50 

46 

46 

50 

JESS  VALLEY 

MAX 

50 

44 

35 

45 

46 

47 

53 

53 

54 

48 

42 

42 

50 

43 

32 

35 

34 

39 

54 

56 

54 

58 

46 

45 

55 

54 

45 

42 

45 

43 

46 

MIN 

20 

13 

24 

24 

2  5 

22 

26 

2  3 

16 

26 

20 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

74 

60 

48 

53 

61 

64 

57 

65 

56 

51 

55 

S3 

60 

60 

45 

41 

40 

50 

55 

64 

66 

59 

50 

61 

67 

68 

72 

57 

58 

63 

62 

MIN 

" 

30 

40 

36 

36 

33 

32 

34 

26 

40 

KENTF 1  ELD 

MAX 

72 

72 

61 

65 

63 

59 

53 

63 

58 

65 

63 

67 

65 

66 

55 

58 

55 

57 

61 

67 

67 

59 

58 

59 

63 

65 

67 

56 

60 

59 

61 

MIN 

43 

40 

40 

39 

41 

33 

36 

43 

39 

39 

40 

46 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

70 

64 

53 

60 

61 

69 

69 

69 

61 

62 

67 

67 

66 

63 

54 

54 

49 

55 

66 

75 

74 

72 

65 

67 

74 

73 

72 

69 

62 

64 

64 

MIN 

41 

46 

50 

40 

45 

KETTLFMAN   CITY    1  SSW 

MAX 

70 

72 

65 

63 

64 

66 

70 

67 

70 

65 

68 

72 

70 

69 

62 

58 

54 

57 

62 

67 

72 

62 

73 

65 

67 

70 

70 

76 

65 

66 

69 

MIN 

41 

42 

41 

48 

38 

38 

46 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

72 

65 

62 

63 

66 

72 

66 

70 

64 

68 

71 

67 

69 

64 

58 

51 

57 

61 

66 

72 

80 

69 

64 

66 

72 

68 

73 

66 

70 

69 

66 

MIN 

40 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

46 

41 

42 

36 

50 

K ING  C 1 TY 

MAX 

78 

71 

63 

67 

69 

72 

71 

69 

66 

62 

69 

70 

72 

70 

69 

56 

57 

62 

71 

76 

76 

63 

60 

68 

73 

73 

65 

65 

65 

68 

66 

MIN 

39 

39 

30 

34 

34 

42 

45 

38 

48 

36 

3 1 

3 1 

34 

36 

46 

43 

33 

39 

42 

39 

40 

KLAMATH 

MAX 

59 

57 

58 

62 

57 

63 

58 

53 

58 

57 

56 

55 

55 

51 

50 

52 

55 

57 

57 

56 

58 

59 

55 

58 

63 

55 

55 

52 

52 

52 

53 

MIN 

38 

31 

38 

43 

36 

38 

43 

39 

33 

32 

35 

33 

38 

46 

41 

43 

46 

KNIGHTS   FERRY    2  SE 

MAX 

70 

69 

60 

62 

62 

63 

66 

64 

66 

61 

64 

67 

63 

57 

48 

56 

45 

55 

60 

73 

66 

59 

64 

67 

65 

59 

64 

66 

66 

MIN 

38 

38 

32 

28 

41 

38 

38 

36 

39 

37 

32 

33 

43 

40 

33 

36 

42 

48 

38 

41 

42 

42 

46 

39 

46 

42 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

76 

72 

65 

69 

66 

63 

63 

63 

63 

62 

63 

67 

66 

59 

55 

60 

70 

75 

74 

64 

63 

63 

67 

65 

69 

65 

64 

64 

64 

MIN 

39 

40 

41 

41 

48 

43 

44 

47 

4  1 

44 

40 

39 

36 

40 

39 

49 

50 

41 

42 

42 

49 

46 

42 

45 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

64 

62 

46 

45 

51 

59 

55 

54 

52 

46 

54 

54 

55 

55 

42 

38 

32 

45 

49 

58 

59 

59 

43 

55 

62 

60 

60 

56 

51 

60 

56 

MIN 

28 

28 

30 

26 

26 

30 

^' 

30 

LAKEPORT 

MAX 

72 

61 

63 

60 

68 

57 

61 

62 

67 

63 

58 

65 

61 

54 

51 

55 

60 

67 

67 

63 

55 

52 

61 

64 

63 

56 

56 

55 

57 

55 

MIN 

32 

35 

33 

30 

28 

36 

28 

42 

41 

35 

30 

40 

LAKESHORE 

MAX 

70 

58 

60 

65 

57 

65 

66 

59 

72 

67 

68 

64 

60 

52 

50 

46 

54 

66 

72 

66 

64 

61 

58 

59 

64 

55 

50 

54 

55 

55 

51 

MIN 

30 

33 

30 

41 

36 

29 

34 

30 

34 

33 

30 

26 

34 

36 

34 

36 

41 

36 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

59 

53 

40 

48 

48 

51 

51 

50 

51 

52 

57 

48 

52 

46 

32 

28 

33 

46 

58 

60 

56 

52 

44 

52 

53 

50 

44 

39 

38 

42 

40 

MIN 

24 

24 

23 

27 

26 

31 

24 

25 

23 

28 

25 

21 

LA  MESA 

MAX 

78 

72 

6 1 

70 

MIN 

49 

47 

50 

44 

40 

40 

46 

44 

49 

47 

47 

52 

45 

45 

46 

42 

45 

39 

41 

44 

46 

46 

50 

44 

45 

46 

47 

54 

47 

44 

47 

L  MIH'^HO  1  C  K 

MAX 

76 

59 

53 

59 

65 

70 

61 

69 

55 

65 

68 

62 

65 

64 

48 

47 

49 

62 

65 

71 

75 

64 

59 

68 

74 

73 

70 

55 

65 

68 

69 

MIN 

42 

43 

34 

29 

24 

42 

39 

28 

41 

43 

40 

43 

30 

28 

35 

34 

33 

34 

29 

32 

35 

47 

42 

37 

34 

43 

48 

42 

34 

43 

45 

LAS  PLUMAS 

MAX 

71 

65 

63 

63 

62 

62 

64 

64 

62 

60 

71 

67 

67 

61 

61 

51 

52 

59 

64 

67 

66 

67 

53 

62 

65 

62 

60 

56 

59 

58 

57 

MIN 

46 

40 

36 

37 

44 

44 

44 

46 

44 

42 

44 

39 

43 

44 

36 

34 

36 

38 

40 

43 

46 

44 

42 

41 

42 

46 

47 

44 

47 

48 

43 

3«e  r«fer«nce  notes  followlog  atstloa  Index. 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

50 

52 

37 

37 

46 

46 

51 

54 

55 

55 

45 

40 

38 

S3 

35 

33 

31 

34 

42 

57 

61 

58 

46 

48 

53 

48 

40 

43 

44 

47 

46.0 

31 

26 

20 

18 

31 

27 

27 

27 

30 

31 

30 

25 

21 

25 

20 

25 

24 

18 

22 

33 

36 

32 

24 

29 

32 

33 

28 

28 

32 

27 

27.1 

LE  GRAND 

MAX 

70 

65 

64 

64 

66 

67 

67 

69 

64 

65 

67 

65 

70 

64 

57 

52 

55 

61 

66 

71 

75 

68 

60 

67 

70 

70 

63 

65 

69 

68 

65 

55.5 

40 

42 

37 

33 

36 

36 

44 

38 

40 

41 

40 

43 

34 

37 

38 

39 

39 

33 

35 

37 

43 

46 

48 

34 

41 

43 

50 

44 

40 

43 

43 

39.9 

Ilemon  cove 

MAX 

71 

63 

63 

64 

66 

68 

66 

70 

62 

66 

68 

68 

70 

65 

55 

56 

55 

60 

69 

72 

78 

70 

66 

65 

69 

65 

64 

66 

68 

69 

65 

65.9 

MIN 

42 

43 

35 

39 

42 

39 

44 

43 

46 

49 

40 

42 

35 

39 

39 

39 

32 

34 

36 

39 

45 

47 

47 

37 

44 

44 

46 

42 

45 

40 

45 

41.3 

LINDSAY 

MAX 

72 

62 

61 

65 

66 

69 

65 

70 

62 

67 

69 

68 

70 

65 

55 

58 

55 

60 

65 

72 

77 

71 

64 

65 

70 

70 

66 

65 

68 

69 

67 

66.0 

42 

40 

37 

36 

35 

37 

45 

37 

46 

45 

41 

36 

34 

35 

39 

37 

37 

33 

35 

38 

40 

46 

45 

37 

39 

44 

47 

47 

38 

38 

42 

39.6 

LIVERMORE  2  SSH 

MAX 

71 

71 

60 

60 

61 

62 

57 

64 

63 

61 

63 

65 

63 

65 

53 

55 

50 

66 

62 

67 

67 

62 

64 

58 

62 

64 

64 

67 

62 

63 

65 
44 

61.8 

MIN 

34 

41 

33 

33 

34 

33 

34 

39 

37 

40 

32 

35 

30 

33 

34 

37 

33 

31 

32 

36 

38 

40 

44 

33 

38 

40 

41 

44 

41 

41 

36.6 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

71 

63 

50 

51 

59 

65 

59 

66 

56 

60 

63 

60 

59 

65 

48 

46 

45 

54 

56 

64 

71 

50 

58 

61 

70 

73 

76 

66 

64 

65 

69 

60.9 

42 

43 

31 

29 

34 

38 

35 

37 

31 

38 

35 

45 

35 

39 

29 

28 

25 

28 

32 

40 

45 

45 

38 

34 

40 

46 

47 

39 

35 

38 

38 

35.8 

LOOl 

MAX 

70 

63 

61 

65 

63 

60 

65 

66 

63 

64 

69 

61 

64 

64 

57 

60 

55 

60 

66 

70 

63 

65 

69 

53 

54 

66 

55 

62 

53 

66 

58 

52.6 

40 

39 

36 

33 

35 

34 

36 

38 

46 

39 

40 

37 

30 

40 

34 

41 

35 

32 

36 

37 

42 

46 

47 

36 

41 

44 

50 

45 

42 

46 

45 

39.3 

LONG  BEACH 

MAX 

79 

72 

66 

65 

70 

64 

65 

70 

66 

63 

63 

64 

76 

64 

64 

57 

57 

62 

77 

81 

71 

63 

53 

68 

73 

73 

69 

54 

54 

65 

64 

67.2 

51 

50 

51 

45 

45 

45 

51 

49 

53 

47 

49 

51 

48 

48 

50 

44 

44 

45 

44 

48 

53 

50 

48 

50 

48 

50 

49 

50 

49 

50 

48.5 

|L0NG  BEACH  MB  AP 

MAX 

78 

69 

66 

66 

71 

67 

66 

66 

66 

64 

64 

64 

74 

65 

62 

57 

66 

61 

71 

77 

58 

64 

63 

66 

72 

70 

72 

62 

53 

54 

64 

66.  3 

i 

MIN 

47 

45 

50 

40 

39 

42 

46 

46 

49 

44 

47 

51 

45 

45 

46 

42 

41 

38 

40 

44 

44 

52 

48 

43 

45 

47 

47 

50 

48 

47 

47 

45.3 

|lOS  ANGELES  MB  AP 

MAX 

74 

69 

64 

69 

68 

69 

63 

62 

62 

64 

64 

64 

67 

65 

59 

57 

57 

60 

66 

74 

64 

66 

62 

64 

69 

65 

69 

64 

64 

64 

65 

64.9 

,i 

50 

49 

49 

44 

44 

46 

49 

50 

50 

47 

49 

52 

49 

50 

46 

45 

43 

41 

46 

47 

47 

63 

62 

49 

49 

49 

50 

50 

60 

50 

50 

48. 2 

LOS  ANGELES  WB  CI TY 

MAX 

79 

71 

65 

68 

69 

69 

63 

65 

63 

64 

65 

64 

74 

67 

60 

65 

55 

63 

70 

78 

70 

57 

64 

69 

75 

71 

75 

61 

66 

68 

64 

67.0 

MIN 

54 

53 

51 

47 

47 

48 

50 

50 

52 

48 

60 

54 

49 

51 

47 

44 

43 

42 

47 

50 

61 

53 

51 

48 

51 

51 

52 

49 

51 

50 

51 

49.5 

ILOS  BANCS 

MAX 

75 

66 

64 

66 

65 

68 

69 

69 

66 

67 

73 

67 

69 

62 

60 

61 

60 

66 

69 

75 

74 

69 

63 

58 

71 

71 

67 

68 

59 

72 

68 

67.3 

J 

MIN 

41 

47 

40 

32 

36 

38 

41 

40 

40 

39 

39 

44 

33 

39 

35 

40 

32 

33 

36 

37 

39 

47 

46 

34 

42 

45 

51 

44 

42 

42 

42 

39.9 

lios  GATOS 

MAX 

73 

69 

60 

61 

61 

60 

62 

62 

61 

63 

64 

65 

64 

64 

54 

54 

59 

60 

64 

69 

70 

69 

57 

63 

64 

65 

53 

59 

54 

52 

61 

62.5 

1 

M  1  N 

37 

37 

36 

35 

36 

36 

35 

35 

35 

42 

42 

38 

36 

36 

35 

35 

37 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

39 

44 

44 

43 

43 

43 

43 

43 

37.7 

Jlucerne  valley  1  ssw 

MAX 

74 

67 

51 

56 

60 

66 

62 

68 

62 

65 

67 

64 

62 

69 

55 

48 

49 

57 

63 

69 

75 

73 

75 

81 

72 

67 

70 

75 

65.1 

I 

MIN 

38 

38 

40 

32 

23 

35 

34 

35 

35 

41 

34 

35 

31 

30 

28 

28 

33 

33 

29 

31 

35 

36 

41 

42 

38 

36 

40 

40 

34.  7 

:|hadera 

MAX 

70 

71 

63 

63 

64 

61 

69 

67 

71 

62 

65 

69 

66 

70 

58 

57 

61 

58 

60 

67 

74 

77 

71 

60 

68 

72 

71 

62 

65 

69 

58 

56.8 

M 1 N 

42 

42 

37 

34 

37 

37 

44 

40 

40 

44 

40 

41 

35 

38 

38 

39 

36 

34 

39 

40 

46 

47 

46 

36 

43 

45 

51 

45 

42 

44 

43 

40.8 

i^ANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

69 

64 

60 

63 

60 

58 

68 

60 

62 

62 

66 

63 

63 

62 

57 

56 

55 

61 

65 

69 

68 

55 

58 

64 

66 

67 

53 

62 

53 

64 

62 

62.7 

MIN 

50 

45 

53 

42 

35 

41 

42 

40 

44 

40 

50 

46 

39 

42 

41 

39 

33 

33 

35 

34 

43 

41 

47 

40 

41 

44 

50 

45 

47 

40 

45 

42.2 

'MANZANITA  LAKE 

MAX 

54 

54 

36 

32 

45 

39 

44 

46 

41 

49 

45 

44 

38 

48 

29 

31 

27 

32 

41 

62 

53 

50 

45 

36 

43 

48 

46 

33 

35 

38 

40 

41.7 

MIN 

25 

23 

20 

20 

25 

26 

26 

26 

30 

26 

27 

22 

16 

20 

14 

18 

13 

10 

19 

24 

27 

30 

25 

12 

18 

32 

33 

17 

17 

30 

27 

22.6 

MARICOPA 

MAX 

73 

66 

62 

65 

68 

72 

68 

72 

62 

59 

73 

68 

73 

68 

59 

57 

67 

61 

62 

74 

76 

72 

67 

73 

75 

74 

77 

73 

68 

68 

68 

68.4 

M  1  N 

47 

49 

44 

38 

39 

42 

45 

45 

49 

43 

47 

46 

43 

45 

45 

44 

36 

36 

36 

39 

52 

47 

41 

44 

50 

49 

50 

49 

42 

49 

52 

44.  5 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MAX 

72 

73 

61 

63 

64 

60 

56 

63 

61 

64 

60 

67 

66 

67 

60 

58 

63 

57 

62 

56 

70 

66 

63 

52 

53 

64 

67 

65 

63 

64 

64 

62.7 

MIN 

42 

45 

44 

37 

39 

40 

45 

42 

42 

42 

45 

43 

36 

40 

40 

41 

33 

35 

37 

39 

41 

49 

48 

38 

41 

41 

45 

48 

48 

42 

48 

41 .  8 

1 narysville 

MAX 

73 

76 

64 

64 

66 

62 

61 

70 

66 

68 

68 

71 

64 

69 

95 

60 

51 

57 

63 

68 

72 

68 

69 

70 

56 

68 

65 

55 

51 

65 

68 

65.2 

M I  N 

45 

45 

41 

37 

41 

38 

41 

45 

47 

43 

41 

41 

37 

43 

33 

41 

38 

36 

38 

41 

46 

45 

45 

39 

40 

44 

50 

47 

44 

49 

50 

42.  3 

'hc  cloud 

MAX 

58 

60 

50 

50 

55 

48 

58 

60 

54 

65 

58 

57 

54 

56 

46 

42 

40 

46 

51 

62 

63 

54 

55 

41 

49 

56 

47 

42 

44 

43 

48 

52.0 

M  t  N 

25 

21 

IS 

17 

25 

30 

22 

27 

26 

26 

24 

24 

IS 

29 

15 

23 

26 

14 

20 

26 

31 

30 

32 

32 

23 

27 

32 

34 

34 

34 

31 

25.7 

'  '>»ECCA  3  SE 

MAX 

83 

81 

84 

73 

71 

72 

76 

77 

78 

76 

77 

78 

77 

SO 

78 

68 

62 

63 

68 

79 

86 

83 

77 

78 

78 

82 

84 

86 

79 

83 

80 

77.3 

MIN 

44 

42 

42 

47 

37 

39 

41 

50 

50 

51 

52 

55 

52 

42 

47 

41 

47 

38 

41 

46 

62 

55 

50 

50 

47 

50 

51 

61 

65 

63 

51 

47.7 

( HERCED  FIRE  STA  2 

MAX 

71 

70 

64 

65 

65 

68 

68 

69 

64 

67 

68 

66 

68 

67 

57 

68 

67 

62 

67 

72 

76 

74 

60 

68 

70 

70 

56 

56 

59 

59 

68 

66.7 

M  1  N 

42 

44 

36 

34 

36 

37 

44 

41 

38 

40 

39 

44 

43 

40 

37 

36 

36 

32 

36 

39 

41 

46 

48 

36 

42 

45 

60 

46 

43 

45 

45 

40.7 

'ImEYERS   4  SH 

MAX 

55 

41 

34 

40 

44 

47 

44 

48 

45 

50 

51 

41 

49 

36 

31 

30 

36 

43 

60 

66 

52 

50 

31 

46 

48 

50 

38 

37 

39 

44 

40 

43.4 

MIN 

21 

24 

20 

9 

14 

23 

28 

20 

28 

19 

20 

20 

19 

18 

15 

17 

14 

13 

11 

16 

22 

29 

24 

* 

19 

18 

20 

24 

20 

25 

20 

19.2 

piLL  CREEK  2 

MAX 

90 

79 

64 

58 

62 

67 

67 

66 

65 

55 

53 

55 

68 

68 

62 

50 

43 

54 

55 

72 

71 

69 

63 

56 

74 

74 

74 

74 

50 

64 

64 

64.7 

MIN 

48 

45 

37 

41 

40 

39 

38 

36 

40 

37 

37 

41 

40 

46 

36 

32 

33 

29 

38 

45 

60 

47 

41 

36 

48 

48 

60 

42 

38 

39 

42 

40.  6 

JfHINERAL 

MAX 

55 

55 

42 

40 

47 

44 

45 

50 

46 

56 

53 

52 

47 

51 

33 

36 

28 

32 

45 

56 

59 

52 

50 

39 

43 

51 

46 

35 

37 

38 

37 

45.1 

T 

MIN 

26 

21 

20 

21 

24 

27 

26 

26 

29 

23 

31 

23 

23 

29 

14 

24 

10 

8 

18 

24 

29 

35 

30 

22 

21 

25 

33 

30 

31 

33 

32 

24.8 

||hitchell  caverns 

MAX 

65 

60 

50 

47 

54 

60 

68 

61 

57 

58 

56 

60 

57 

59 

56 

42 

45 

51 

57 

66 

70 

53 

58 

63 

58 

70 

74 

63 

65 

66 

66 

69.8 

MIN 

50 

45 

36 

34 

33 

42 

42 

43 

43 

47 

38 

42 

38 

42 

30 

30 

30 

30 

37 

44 

50 

62 

45 

42 

47 

51 

52 

45 

45 

46 

50 

42.0 

«*(0DEST0 
tit 

MAX 

73 

64 

65 

65 

67 

67 

67 

69 

64 

67 

71 

66 

68 

60 

58 

50 

58 

63 

67 

73 

73 

59 

62 

67 

70 

67 

69 

66 

58 

69 

62 

65.6 

MIN 

47 

45 

41 

36 

40 

40 

42 

40 

43 

40 

42 

42 

35 

42 

38 

41 

37 

35 

38 

40 

43 

45 

45 

37 

43 

46 

50 

46 

42 

44 

42 

|j*<0N0  LAKE 

MAX 

57 

46 

36 

39 

44 

49 

46 

53 

42 

51 

52 

45 

49 

45 

37 

34 

37 

46 

61 

60 

59 

54 

47 

53 

55 

59 

50 

50 

52 

66 

54 

48.6 

MIN 

25 

34 

21 

17 

18 

25 

28 

21 

29 

23 

25 

25 

18 

31 

19 

20 

17 

20 

21 

25 

28 

33 

30 

18 

28 

31 

36 

30 

25 

27 

31 

25.2 

I'^onterey 

MAX 

70 

68 

59 

62 

65 

65 

64 

66 

63 

61 

53 

60 

61 

67 

56 

56 

65 

68 

60 

66 

60 

54 

52 

65 

68 

67 

58 

62 

68 

70 

62 

62.5 

MIN 

45 

46 

39 

40 

44 

42 

45 

43 

43 

47 

43 

44 

40 

42 

39 

40 

37 

40 

40 

44 

45 

44 

39 

44 

44 

48 

44 

44 

46 

45 

44 

jjklONTICELLO  DAM 

MAX 

70 

70 

62 

59 

62 

57 

65 

66 

60 

68 

66 

69 

64 

67 

53 

66 

60 

56 

61 

67 

67 

62 

59 

56 

62 

64 

52 

55 

56 

69 

59 

61.2 

MIN 

42 

42 

41 

37 

37 

35 

37 

40 

44 

42 

43 

40 

36 

39 

32 

35 

34 

34 

37 

41 

43 

44 

44 

37 

37 

41 

45 

45 

45 

46 

47 

I'yiORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

73 

61 

58 

64 

61 

62 

61 

61 

61 

57 

60 

62 

66 

60 

55 

52 

56 

58 

70 

69 

53 

62 

59 

66 

61 

61 

63 

51 

52 

64 

61 

61.5 

MIN 

49 

42 

37 

35 

41 

37 

50 

42 

45 

40 

39 

39 

43 

40 

36 

39 

36 

39 

43 

45 

41 

47 

48 

40 

41 

43 

46 

48 

41 

45 

47 

42.1 

|j|HOUNTAIN  PASS 

MAX 

65 

62 

50 

47 

51 

58 

58 

64 

57 

57 

57 

56 

53 

59 

55 

43 

43 

61 

54 

61 

59 

70 

55 

53 

68 

58 

70 

68 

54 

67 

65 

59.  3 

MIN 

42 

39 

34 

25 

24 

37 

36 

32 

30 

29 

33 

36 

31 

34 

26 

28 

29 

26 

29 

38 

40 

31 

33 

27 

29 

38 

49 

36 

32 

37 

40 

33.2 

jjMT  BALDY  NOTCH 

MAX 

56 

52 

42 

34 

38 

46 

46 

47 

42 

42 

50 

48 

46 

45 

36 

29 

32 

34 

34 

42 

47 

46 

34 

40 

4S 

50 

48 

48 

52 

48 

47 

43.5 

1 

MIN 

38 

36 

14 

15 

23 

26 

24 

28 

21 

22 

25 

28 

26 

28 

12 

15 

12 

16 

28 

28 

25 

33 

23 

18 

30 

30 

30 

25 

26 

29 

32 

'  jMT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

69 

54 

57 

57 

52 

60 

59 

60 

61 

63 

59 

61 

43 

52 

42 

50 

66 

62 

66 

66 

58 

51 

60 

60 

51 

58 

56 

57 

55 

57.8 

MIN 

42 

34 

33 

38 

38 

40 

40 

42 

39 

37 

39 

36 

42 

36 

29 

30 

30 

31 

40 

41 

43 

41 

38 

38 

44 

42 

44 

48 

41 

42 

41 

38.7 

jnOUNT  HAMILTON 

MAX 

62 

47 

44 

50 

50 

47 

49 

45 

42 

54 

56 

48 

52 

35 

32 

33 

42 

62 

66 

46 

39 

50 

51 

48 

44 

45 

47 

40 

45.6 

MIN 

30 

26 

30 

25 

26 

26 

26 

34 

41 

30 

31 

33 

40 

35 

32 

36 

34 

30 

33.0 

|m0UNT  HEBRON  RS 

MAX 

48 

50 

49 

47 

48 

53 

57 

46 

43 

53 

36 

35 

45 

55 

41 

50 

MIN 

26 

12 

24 

26 

18 

22 

20 

23 

10 

29 

22 

12 

22 

30 

31 

35 

[mount   SHASTA   MB  CITY 

MAX 
MIN 

55 
36 

45 
30 

44 

23 

54 
18 

46 
27 

57 
27 

61 

27 

54 

32 

59 
31 

48 

32 

52 
34 

47 
26 

55 
22 

39 
28 

41 

27 

40 
26 

40 
28 

48 

23 

62 
27 

62 
29 

53 
40 

54 
32 

43 

32 

48 

32 

56 
29 

44 

36 

41 
32 

45 
34 

49 
36 

47 

33 

43 
29 

49.5 
29.6 

jMT  WILSON  FC  3386 

MAX 
MIN 

66 
44 

62 
43 

46 
23 

42 
24 

50 
30 

56 
34 

54 
31 

55 

32 

62 
27 

47 

29 

47 

28 

48 

32 

56 
32 

50 
35 

40 

20 

37 
22 

31 
20 

43 
19 

52 
28 

58 

35 

55 
41 

53 
37 

43 

31 

53 
28 

59 
39 

50 
40 

51 
43 

66 
28 

49 

32 

57 
34 

56 
40 

51.5 
31.7 

S«e  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Of  Month 

O 
tl> 
Id 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NACrMIENTO  DAM 

MAX 
M  1  N 

75 
40 

76 
37 

69 
32 

62 
30 

65 

33 

68 

34 

68 

42 

67 

43 

62 
39 

65 
36 

66 

37 

71 

36 

68 

37 

69 
32 

62 
31 

57 
37 

46 
34 

51 
34 

61 

36 

66 

38 

75 

36 

69 
43 

60 
45 

59 

37 

65 
40 

71 

39 

57 
44 

53 
44 

65 

39 

68 
41 

68 

39 

66.3 
37.5 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
Ml  N 

74 

39 

64 
36 

65 
34 

67 
40 

64 

35 

60 
34 

66 

39 

61 

37 

66 
36 

66 
42 

71 
42 

69 
40 

68 

37 

68 
40 

68 
29 

54 
28 

62 
25 

64 
34 

68 

33 

72 
42 

65 

43 

54 

43 

60 
42 

66 
31 

69 
32 

56 
39 

60 
50 

62 
45 

51 

43 

61 
44 

69 
44 

64.2 
38.0 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 
Ml  N 

80 
44 

82 
52 

65 
53 

64 
48 

66 
45 

73 
44 

75 

43 

77 
46 

74 
48 

78 

52 

76 

50 

72 
93 

70 
51 

76 
41 

63 
49 

60 
42 

62 
45 

68 
44 

71 
41 

82 
53 

85 

52 

77 
58 

77 
54 

79 

50 

85 
49 

86 

52 

89 
53 

80 
57 

83 
49 

84 

50 

84 
62 

75.6 
49.0 

NEVADA  CITY 

MAX 
M  1  N 

64 

29 

64 
28 

52 
24 

50 
22 

53 
26 

53 

27 

56 

30 

56 

33 

96 
40 

54 

29 

56 
23 

62 
26 

59 
26 

69 
30 

40 

30 

42 
31 

35 
30 

43 

24 

50 
26 

56 

29 

62 
32 

62 

35 

59 
33 

41 

28 

55 
28 

60 
31 

57 
38 

46 
33 

46 

37 

50 
40 

52 
40 

63.2 
30.4 

NEWARK 

MAX 
M  1  N 

68 
49 

60 
44 

62 
42 

65 
4  1 

65 
41 

64 
40 

57 
48 

64 

43 

64 
42 

58 
48 

62 
39 

62 

39 

61 

37 

64 
44 

98 
41 

54 
40 

52 
39 

56 
37 

61 
39 

65 
40 

69 
44 

61 

51 

62 
48 

58 
39 

64 
45 

66 
46 

56 
40 

53 
41 

64 
42 

63 
44 

64 
48 

62.0 
42.6 

NEWMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

73 
43 

69 
40 

62 
40 

64 
39 

63 

37 

65 

38 

67 
43 

70 
41 

65 
40 

66 

40' 

72' 
39 

66 

39 

68 
34 

64 
35 

60 
33 

55 
42 

55 
31 

62 
32 

66 
36 

72 
40 

73 
40 

68 
44 

60 
46 

65 
38 

68 

43 

66 
45 

54 
51 

67 
45 

68 

42 

68 
41 

66 
43 

55.7 
40.0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

68 
49 

67 

53 

62 
47 

62 
43 

66 
40 

63 
46 

63 
48 

59 
50 

60 
49 

63 
50 

62 
47 

63 
49 

63 
44 

62 
47 

96 
48 

57 
46 

66 
44 

59 
38 

65 
39 

69 

43 

67 
48 

62 
51 

61 

50 

62 
46 

65 
45 

52 

50 

67 
48 

64 

50 

61 
52 

62 
47 

64 
49 

52.6 
47.0 

NORTH  FORK  RS 

MAX 
MIN 

65 
38 

64 

26 

54 
28 

58 
31 

60 
33 

62 
39 

34 

63 
34 

49 

32 

60 

30 

98 
39 

61 
31 

63 

32 

98 
31 

43 
28 

44 

32 

45 

23 

49 
30 

61 
34 

67 

36 

70 
41 

61 

39 

50 
29 

66 

37 

57 
37 

67 
43 

52 
37 

58 
31 

58.3 
33.3 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 
M  1  N 

69 
42 

69 
38 

61 
34 

62 
27 

63 

33 

61 

35 

63 
36 

63 
36 

66 
40 

61 

38 

63 
41 

66 
37 

62 
40 

66 
37 

54 
34 

56 
39 

48 

40 

55 
37 

60 
40 

65 
40 

67 
43 

72 
44 

67 
45 

58 
36 

64 

40 

65 
43 

63 
45 

57 
47 

62 
45 

67 
48 

65 
45 

62.6 
39.6 

OAKLAND   we  AP 

MAX 
MIN 

68 
44 

62 
43 

65 
44 

64 

41 

61 

42 

55 
42 

63 
49 

61 
44 

60 
44 

60 
47 

63 
43 

62 
43 

62 

39 

54 
44 

54 
40 

51 
40 

56 
37 

60 
41 

64 
41 

68 
42 

60 
46 

62 
49 

58 
48 

64 
41 

65 
46 

63 
43 

56 
51 

52 
51 

62 
48 

53 
49 

66 
48 

50.8 
44.2 

OCEANS  IDE 

MAX 
MIN 

72 
47 

67 
48 

64 
53 

64 
44 

66 

39 

66 
39 

65 
44 

65 

43 

65 
43 

66 
49 

66 
48 

66 

55 

67 
44 

66 
47 

61 

51 

62 
41 

57 
45 

62 
40 

67 
42 

68 
45 

67 
46 

65 
51 

65 
51 

67 
44 

67 
41 

65 
46 

70 
45 

55 

51 

67 
50 

67 
44 

68 
47 

65.7 
46.9 

OJAI 

MAX 
MIN 

87 
45 

80 
41 

66 

35 

68 
35 

73 

35 

75 
32 

66 

39 

68 

37 

66 

39 

70 
31 

70 
39 

67 
46 

77 
35 

70 
39 

61 
36 

56 
35 

59 
32 

65 
30 

75 

32 

80 
37 

76 
40 

67 
43 

63 
39 

72 
37 

78 
40 

75 
41 

72 
44 

64 
46 

69 
37 

74 
40 

70 
40 

70.4 
38.0 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

71 
42 

70 
43 

62 

35 

60 

64 

37 

68 
44 

66 
40 

60 
44 

70 

47 

66 

39 

68 
40 

64 

38 

68 

39 

69 
38 

63 
39 

54 

37 

54 
36 

54 

32 

59 

35 

65 

39 

71 
42 

77 
48 

69 
46 

55 
35 

54 
41 

70 
43 

58 
48 

63 
46 

53 
39 

57 
39 

68 
44 

64.8 
40.2 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 
MIN 

57 
45 

52 
39 

56 
30 

61 

33 

55 
38 

64 
42 

58 
34 

55 
35 

55 
35 

55 
34 

55 
32 

94 

30 

54 

30 

90 
36 

60 

30 

51 
29 

54 
30 

57 
33 

57 
33 

58 
40 

57 
41 

58 
44 

55 
41 

63 

39 

52 

39 

54 
41 

64 
45 

51 
42 

52 
45 

53 
47 

52 
46 

66.8 
37.4 

ORLANO 

MAX 
MIN 

69 
42 

74 
44 

62 
44 

61 

38 

64 

35 

58 

38 

58 
39 

69 
40 

60 
42 

70 
34 

66 
40 

70 
44 

63 
43 

67 

39 

56 
27 

58 
35 

52 
30 

68 
32 

63 
37 

68 
36 

69 
43 

67 
38 

65 
43 

59 
34 

54 
35 

67 
38 

52 
47 

53 
44 

62 
48 

65 
47 

65 
42 

63.3 
39.3 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

64 
44 

51 
35 

58 
34 

61 

28 

55 
37 

57 
36 

61 
43 

63 
42 

67 
40 

65 
40 

64 

35 

63 
33 

60 
31 

47 
36 

48 
36 

60 
32 

58 
35 

65 
35 

70 
37 

70 

37 

69 

38 

60 
45 

49 

41 

62 

38 

53 
45 

50 
42 

52 
40 

52 
41 

53 
44 

54 

43 

66 
37 

58.5 
38.0 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

70 
40 

73 
37 

62 
33 

63 
35 

64 
41 

63 
36 

62 
39 

69 
47 

65 
45 

66 
43 

64 

37 

72 
34 

64 

35 

68 
45 

92 
33 

55 
38 

50 
36 

55 
40 

61 

37 

65 
46 

71 
51 

67 
46 

68 
45 

58 
42 

64 
45 

59 
47 

63 
50 

57 
47 

50 
51 

53 
52 

63 
48 

53.4 
42.0 

OXNARO 

MAX 
MIN 

78 
46 

68 
45 

67 
47 

68 
40 

69 
41 

68 
42 

62 
49 

62 

45 

62 
45 

62 
41 

63 
42 

64 

48 

62 
44 

62 
41 

60 
47 

56 
39 

62 
38 

60 
37 

72 
42 

76 
42 

66 
43 

61 
46 

62 
45 

65 
44 

57 
44 

57 
44 

58 
45 

53 
49 

55 
43 

57 
44 

65 
46 

65.1 
43.6 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

76 
41 

66 
47 

53 
35 

53 
30 

64 

30 

69 

35 

66 
40 

69 

36 

66 
42 

66 

36 

67 
38 

64 
44 

64 

32 

69 
34 

57 
34 

49 

33 

51 

33 

58 

33 

64 

29 

70 
34 

74 
37 

69 
49 

59 
42 

67 
35 

72 
38 

72 
45 

74 
51 

70 
41 

55 

35 

68 
37 

66 
37 

66.1 
37.6 

PALMDALE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
37 

63 
42 

54 

33 

58 
25 

67 

22 

70 
31 

67 

38 

70 
30 

57 
42 

69 
34 

70 
35 

63 

39 

64 

29 

67 
29 

50 

33 

50 
31 

52 
32 

58 

33 

63 

26 

70 
28 

77 
33 

70 
46 

62 
42 

67 
33 

73 
34 

76 
42 

76 
52 

57 

37 

68 
31 

70 
34 

71 
36 

69.4 
34.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

48 

50 

53 

48 

39 

41 

80 
44 

81 
45 

81 
45 

78 
43 

77 
51 

46 

93 

41 

93 

40 

44 

68 

37 

40 

85 

56 

88 

52 

81 
56 

76 
48 

82 
44 

85 
49 

89 

50 

88 
55 

85 
58 

79 
47 

85 
47 

81 

50 

47.9 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

67 
40 

68 
40 

59 
39 

61 

32 

62 
38 

62 
36 

59 
42 

63 
40 

60 
42 

64 
46 

64 

38 

66 
39 

62 
33 

65 
40 

59 
46 

59 
40 

53 
32 

57 
32 

61 
34 

65 
37 

70 
41 

65 
49 

65 
48 

63 

35 

65 
43 

65 
43 

66 
47 

57 
44 

56 
48 

55 
43 

68 
55 

62.6 
40.7 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

64 

43 

70 
40 

57 
27 

48 
25 

50 
29 

60 
33 

67 

33 

61 

32 

98 

31 

60 
29 

92 
28 

62 
31 

66 
35 

67 
36 

64 

25 

37 
22 

33 
24 

42 
21 

63 
29 

60 
34 

60 
39 

60 
40 

50 

30 

56 

30 

62 
36 

63 
40 

59 
44 

59 
32 

50 
31 

55 
35 

58 
40 

95.5 
32.4 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

71 
44 

70 
42 

62 
39 

62 

33 

62 
40 

68 
44 

68 
44 

65 
44 

66 

41 

63 
40 

66 
42 

69 
40 

62 
38 

68 
37 

61 

36 

96 
41 

49 
34 

55 

36 

61 
39 

65 
42 

72 
42 

76 
48 

69 
45 

58 

39 

64 

45 

69 
45 

58 
49 

59 
46 

54 
43 

68 
44 

57 
43 

64.9 
41.5 

PARADI 5E 

MAX 
MIN 

65 
37 

59 
32 

57 
32 

58 
37 

59 

36 

58 

35 

58 

37 

61 

39 

98 

38 

60 

34 

58 
38 

65 
34 

68 

39 

60 
37 

43 
27 

46 
31 

46 

31 

49 
28 

55 
33 

58 

35 

63 
43 

60 
40 

58 

37 

50 
36 

58 
35 

51 

38 

55 
44 

47 
41 

50 
42 

50 
44 

53 
44 

96.0 
35.6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

73 
47 

80 
52 

81 
51 

80 
45 

63 
43 

66 
47 

74 

50 

76 
49 

77 
55 

72 
48 

75 
54 

74 

53 

72 
53 

71 
48 

76 

62 

65 
43 

64 
47 

60 
41 

64 
47 

71 
51 

81 

55 

86 

59 

79 
53 

77 

52 

78 
54 

83 
55 

86 
50 

89 
55 

77 
53 

82 
55 

82 
56 

76.3 
51.4 

PASADENA 

MAX 
MIN 

81 
48 

76 
46 

65 
39 

68 
45 

70 
41 

71 

40 

68 

43 

69 
44 

64 

49 

65 
40 

67 
46 

64 

52 

76 
43 

70 
44 

64 
42 

58 
39 

55 
34 

62 
33 

73 
48 

79 
44 

74 

45 

69 
48 

64 
49 

70 
43 

78 
45 

74 
45 

76 
48 

72 
45 

68 
45 

70 
44 

67 
46 

69.3 
44.0 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

76 
38 

75 
36 

64 

35 

65 
27 

66 

30 

69 
31 

67 
47 

65 
42 

64 

38 

62 
41 

71 

37 

69 
33 

70 
30 

66 

30 

68 
30 

57 
36 

52 
31 

62 
29 

67 
34 

76 
33 

74 

33 

61 
41 

61 
46 

68 

33 

73 
36 

68 
37 

56 
43 

55 
45 

65 
37 

59 
40 

68 
45 

56.6 
36.3 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 
MIN 

74 

37 

62 
43 

62 
40 

64 
29 

65 
32 

71 

35 

66 
44 

63 
42 

63 
39 

62 
42 

70 
38 

67 
34 

72 
31 

60 
31 

67 
32 

46 
34 

53 

33 

62 
29 

65 

33 

72 
36 

70 
34 

63 
42 

62 
41 

64 
34 

71 
36 

65 
38 

65 
43 

65 
45 

59 
40 

69 
44 

65 
41 

64.7 
37.2 

PERRIS 

MAX 
MIN 

81 
39 

76 
39 

68 
39 

63 
29 

67 

23 

72 
34 

72 

36 

71 
41 

63 
47 

63 
40 

64 

36 

65 
44 

72 
39 

71 
38 

62 
39 

65 
32 

50 
32 

58 
32 

70 
34 

76 
37 

73 
40 

69 
48 

61 
47 

71 
38 

77 
43 

76 
42 

82 
45 

72 
44 

55 
45 

59 
40 

74 
43 

68.6 
38.7 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

71 

38 

66 

38 

67 
37 

68 

36 

60 

35 

60 
32 

65 
43 

62 

37 

62 

40 

65 
34 

64 
44 

63 

39 

67 
32 

68 

40 

96 
33 

53 
35 

58 

29 

64 

31 

68 

33 

71 
40 

68 
43 

61 
43 

60 
45 

65 

35 

67 
37 

64 

36 

50 
50 

51 
41 

62 
42 

52 
42 

60 
47 

63.2 
38.3 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

78 
39 

73 
36 

62 
31 

66 
27 

65 
31 

69 
32 

65 
40 

62 
34 

57 
34 

64 
43 

71 
34 

68 
34 

62 
28 

60 
30 

93 
36 

50 
34 

49 

30 

61 
28 

68 

30 

74 
34 

74 

33 

67 
41 

57 
41 

66 
28 

71 

36 

57 
34 

54 
44 

52 
38 

64 
33 

65 
35 

61 

37 

64.4 
34.4 

PLACERV ILLE 

MAX 
MIN 

64 
34 

66 
33 

52 
29 

56 
28 

58 
31 

58 
31 

59 

35 

59 
38 

60 
38 

57 
37 

96 

32 

62 
31 

92 
31 

61 
32 

46 
31 

47 
34 

45 

30 

43 
27 

54 

29 

60 
34 

66 
36 

70 
40 

63 
36 

49 

30 

59 
35 

52 
37 

60 
44 

52 
37 

51 

37 

60 
43 

59 
42 

57.0 
34.3 

PLACERVILLE   1 FG 

MAX 
MIN 

64 
45 

67 
38 

52 
34 

53 
36 

58 
38 

57 
38 

59 
41 

58 
41 

55 
37 

54 
36 

54 
41 

62 
36 

56 
40 

61 
36 

41 
29 

43 
29 

35 
30 

44 
31 

50 
34 

59 
40 

65 
43 

67 
40 

62 

35 

41 

32 

57 

39 

61 
44 

58 
43 

49 

33 

46 

39 

55 
42 

56 

35 

64.8 
37.3 

PLATINA 

MAX 
MIN 

68 
43 

60 

35 

54 

30 

55 
21 

54 

29 

51 

28 

61 

32 

57 
32 

65 

37 

66 
37 

61 
44 

66 
31 

59 
24 

54 
31 

46 

30 

40 

30 

51 

22 

55 
31 

64 
29 

60 

30 

68 

39 

54 

30 

49 
28 

49 
31 

55 
31 

54 

36 

45 

40 

52 
35 

48 
38 

50 
40 

49 
37 

64.8 
32.6 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

61 
45 

59 
42 

60 
36 

58 
34 

62 
39 

60 
39 

56 

37 

61 

38 

55 

39 

57 
42 

56 
46 

57 
41 

56 
32 

57 
40 

57 

33 

53 
39 

53 
31 

56 
32 

58 
35 

60 
37 

58 

42 

56 
49 

53 
44 

56 
45 

60 
45 

61 
48 

55 
51 

54 
47 

58 
48 

58 
51 

59 
43 

41.0 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 
MIN 

67 
47 

56 
47 

57 
42 

59 
34 

66 
37 

60 
42 

61 
44 

61 
44 

57 
42 

54 

47 

96 
49 

68 
43 

62 
39 

66 
42 

53 
42 

48 
37 

53 
35 

66 
38 

64 
34 

71 
40 

59 
43 

62 
44 

60 
46 

60 
44 

62 
40 

59 
40 

66 
45 

58 
47 

60 
45 

51 
47 

60 
48 

59.4 
42.3 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

63 
48 

56 
50 

59 
41 

63 
40 

63 
45 

62 
44 

62 
49 

58 
45 

61 
47 

58 
44 

61 
43 

61 
46 

65 
46 

58 
46 

55 
44 

50 
42 

57 
41 

59 
39 

64 
45 

68 
48 

59 
44 

66 
49 

60 
47 

63 
43 

64 
47 

53 
45 

67 
49 

64 
48 

66 
45 

56 
45 

63 
45 

60.8 
45.2 

POMONA 

MAX 
MIN 

82 

39 

72 
37 

66 

37 

67 
35 

70 
31 

72 

32 

66 

36 

70 
42 

64 

42 

62 
37 

62 
43 

62 
49 

76 
36 

68 

38 

59 
37 

54 
34 

55 
40 

62 

31 

71 
33 

78 

36 

73 
39 

66 
46 

63 
48 

71 

38 

78 

39 

73 
40 

77 
42 

59 
46 

57 
43 

59 
39 

57 
42 

58.1 
38.9 

See 

reference 

following 

station  Index. 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1963 


Station 


PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PORTERV ILLE 

PORTOLA 

POSEr  3  E 

POTTER  VALLEY  PH 

PRIEST  VALLEY 

OUINCY  RS 

RAMONA  SPAULDING 

RANDSeuRG 

RED  BLUFF  WB  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 

REDLANDS 

REDWOOD  C I TY 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 
RICHMOND 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
ROCKL  I  N 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  HELENA 
SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALT  SPRINGS  PH 
SALTER  RS 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN   FRANCISCO  FOB 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  DAM 


Day  Of  Month 

age 

J 

2 

2 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

MAX 
MIN 

7* 

35 

71 
36 

69 

35 

62 
34 

62 

32 

60 

35 

55 
43 

66 

39 

62 
42 

64 
40 

64 

40 

66 

35 

65 
31 

68 
30 

55 
33 

59 
34 

53 
30 

51 

30 

62 
32 

66 
32 

68 

35 

62 

42 

66 
46 

59 
32 

1  53 
32 

64 

38 

68 

40 

55 
47 

63 
45 

64 
44 

65 
42 

62.9 
36.8 

MAX 
MIN 

72 
*5 

72 
43 

63 
40 

61 

37 

65 

37 

68 
39 

70 
44 

57 
40 

71 
46 

62 
45 

67 
44 

68 
38 

70 
37 

70 
42 

65 
40 

56 
40 

59 
38 

55 

35 

60 
36 

66 
41 

72 
43 

79 
47 

73 
45 

56 
37 

66 
41 

71 
46 

73 
50 

65 
47 

66 
41 

58 
40 

70 
44 

67.0 
41.6 

MAX 
HIN 

60 
IS 

56 
23 

41 

21 

46 
12 

47 
16 

50 
20 

55 
31 

56 
21 

56 
31 

55 
17 

57 
18 

53 
22 

55 
19 

51 
24 

36 
20 

1  34 
23 

35 
17 

46 

7 

55 
15 

52 
21 

57 
26 

58 

31 

52 
30 

49 

12 

56 

1  19 

54 

23 

49 
34 

42 
28 

45 

33 

45 

32 

45 

30 

50.4 
22.4 

MAX 
MIN 

se 

31 

48 
30 

39 
25 

45 
21 

52 
26 

58 

25 

56 
26 

57 
27 

50 
31 

42 

29 

50 
28 

47 

29 

53 
28 

52 
29 

40 
23 

40 
17 

39 
15 

43 

1  3 

53 
19 

50 
25 

61 

29 

58 

37 

48 

30 

48 

25 

62 
32 

60 
32 

59 
34 

55 
32 

49 

29 

48 
29 

45 
32 

50.8 
27.0 

MAX 
MIN 

73 
31 

65 
33 

65 
27 

65 
30 

65 

31 

65 
33 

64 

33 

56 

32 

57 
26 

55 
37 

52 
27 

50 
32 

56 
24 

73 
33 

72 
42 

57 
35 

49 

39 

60 
40 

65 
37 

54 

42 

55 
44 

58 
45 

56 
43 

61.6 
34.5 

MAX 
MIN 

72 
36 

60 
32 

55 
27 

60 
21 

62 
26 

63 
28 

58 
28 

58 
28 

57 
32 

58 

35 

67 
29 

50 
27 

65 
23 

60 
23 

50 
32 

45 
3' 

49 
23 

56 
25 

61 
27 

67 

29 

66 

29 

56 
36 

54 
44 

60 
28 

56 
31 

56 
32 

60 
39 

59 
38 

61 
30 

67 
32 

57 
31 

59.9 
30.1 

MAX 
MIN 

65 
27 

67 
25 

55 
26 

49 

18 

57 
23 

55 

23 

56 

35 

59 
30 

57 
34 

57 
24 

53 
24 

65 
22 

53 
18 

62 
29 

44 

22 

4  3 
29 

43 
22 

45 
22 

52 
22 

64 
24 

69 
27 

65 

29 

63 
32 

45 
28 

56 
27 

63 
27 

60 
33 

43 

32 

48 

35 

46 

37 

47 

36 

55.7 
27.2 

MAX 
MIN 

81 

36 

68 
35 

60 
44 

64 

32 

68 

27 

70 
28 

65' 

29 

69 

31 

52 
45 

60 
37 

64 

39 

62 
47 

73 
36 

57 

32 

56 
44 

55 
33 

52 
40 

60 
33 

68 
32 

74 
34 

72 
35 

66 
45 

62 
37 

68 

32 

76 

35 

74 
34 

80 
36 

68 
47 

65 
38 

68 
35 

69 
36 

66.6 
36.3 

MAX 
MIN 

72 
44 

62 
39 

52 
35 

52 
34 

58 

35 

64 

38 

62 
41 

63 
41 

54 

37 

62 
41 

65 
36 

54 

47 

58 
39 

63 
42 

52 
29 

42 
33 

46 
25 

55 
30 

59 
36 

66 

41 

72 
45 

65 
51 

59 
40 

64 

36 

72 
44 

74 

50 

74 
46 

67 
40 

64 

37 

67 
41 

68 
43 

61.9 
39.2 

MAX 

MIN 

72 
42 

62 
44 

60 

43 

64 

35 

57 
37 

59 

37 

68 
39 

61 
41 

66 
42 

67 
36 

71 
47 

54 
42 

66 
38 

53 
36 

55 
31 

44 

32 

58 

30 

63 

33 

66 
39 

68 

39 

66 
43 

65 
40 

57 

63 

40 

66 

36 

59 
41 

53 
48 

59 
45 

60 
49 

62 
48 

57 
40 

61.6 
39.9 

MAX 
MIN 

74 
43 

69 
34 

64 
43 

65 
42 

62 
41 

63 
44 

70 
41 

64 
46 

77 
45 

76 
38 

71 
38 

68 

39 

67 

39 

62 
40 

55 
32 

50 
32 

60 
30 

65 
33 

73 
42 

69 
42 

58 
47 

65 
43 

55 
43 

63 

41 

68 
39 

54 
46 

60 
46 

55 
45 

61 

49 

63 
48 

58 
46 

64.7 
41.2 

MAX 
MIN 

87 
44 

72 
45 

65 
42 

66 
41 

70 
35 

75 

37 

65 
40 

73 
41 

60 
45 

62 
40 

63 
41 

55 
49 

76 
41 

70 
42 

59 
42 

52 
38 

53 
38 

62 
32 

72 
36 

79 
40 

77 
45 

70 
43 

64 

46 

73 
44 

80 
41 

76 
45 

82 
45 

67 
47 

56 
47 

69 
42 

68 
46 

69.0 
42.1 

MAX 
MIN 

72 
41 

68 
41 

64 

38 

65 
35 

62 
39 

60 
37 

66 
46 

67 
40 

65 
39 

55 
43 

69 
40 

65 
41 

57 
35 

52 
42 

58 
41 

56 
40 

59 
34 

62 
35 

69 
36 

72 
38 

69 
41 

65 
50 

64 

49 

65 

37 

68 
43 

67 
42 

64 
53 

67 
47 

68 
46 

69 
44 

62 
48 

65.2 
41.3 

MAX 
MIN 

66 
39 

62 
36 

54 

33 

60 

32 

62 

32 

56 
36 

52 
38 

62 

39 

54 
40 

50 
43 

57 
40 

57 
40 

59 
32 

33 

45 

35 

34 

33 

33 

35 

38 

40 

41 

43 

52 
40 

60 
36 

67 
37 

54 
45 

54 
43 

46 

54 
47 

52 
42 

57.9 
38.1 

MAX 
HIN 

67 
45 

70 
46 

60 
45 

63 
42 

63 
43 

62 
42 

57 
48 

65 
47 

61 
46 

61 
48 

53 
49 

66 
46 

65 
41 

67 
48 

55 
40 

59 
42 

54 

36 

57 
39 

63 
41 

67 
41 

70 
46 

60 
51 

64 
45 

58 
42 

56 
45 

67 
45 

65 
45 

57 
49 

61 

52 

61 
53 

61 
52 

62.4 

45  2 

HAX 

MIN 

81 

40 

86 
44 

77 
40 

65 
38 

66 
34 

69 
35 

75 
37 

66 
40 

73 
44 

64 
42 

53 
41 

65 

45 

67 
39 

76 

39 

70 
40 

59 
35 

53 
39 

55 
34 

62 
34 

73 
39 

80 
41 

75 
46 

69 
45 

64 
42 

73 
40 

81 
43 

75 
43 

81 
46 

59 
44 

67 
47 

70 
43 

69.6 
40.6 

MAX 

MIN 

72 

73 

61 

65 

64 

58 

66 

67 

53 

64 

68 

62 

52 

52 

55 

50 

54 

59 

55 

59 

65 

66 

56 

64 

65 

64 

55 

58 

63 

65 

62.3 

MAX 
MIN 

72 
39 

62 
38 

39 

64 
34 

60 
40 

58 
37 

64 

39 

64 
40 

63 
47 

60 
43 

70 
38 

54 

37 

64 

33 

55 
35 

55 
31 

50 
40 

55 
38 

61 
35 

55 
36 

67 
41 

53 
43 

66 
44 

59 
42 

62 
36 

56 
38 

64 
44 

57 
49 

62 
47 

53 
47 

64 
47 

59 
43 

62.0 
40.0 

MAX 
HIN 

73 
46 

63 
41 

62 
40 

65 
38 

42 

58 
42 

66 

43 

64 
45 

55 
48 

61 
45 

71 
44 

63 
43 

66 
39 

53 
40 

57 
33 

50 
38 

56 
40 

61 
37 

68 
39 

71 

43 

63 
46 

66 
46 

58 
46 

64 
42 

66 
43 

64 
46 

56 
48 

62 
47 

63 
48 

64 
49 

59 
45 

62.6 
43.0 

MAX 
MIN 

75 
38 

37 

35 

33 

61 
34 

31 

57 
40 

59 

33 

57 

39 

59 
42 

69 
41 

66 

33 

57 
29 

57 
32 

59 
31 

54 
38 

59 
28 

55 
30 

70 
33 

73 
35 

65 
41 

59 
41 

59 
44 

55 
35 

68 
34 

63 
35 

58 
49 

60 
46 

60 
46 

63 
43 

58 
45 

63.4 
37.1 

MAX 
MIN 

72 
34 

65 
41 

61 
34 

30 

57 
32 

56 
31 

55 
33 

55 
34 

62 
37 

62 
45 

65 

38 

64 

35 

55 
28 

58 

42 

54 

29 

49 

36 

58 
27 

50 
34 

62 
35 

65 

32 

55 
34 

67 
45 

54 
46 

56 
31 

54 

35 

64 

35 

59 
49 

59 
45 

60 
46 

59 
48 

59 
47 

60.3 
37.0 

MAX 
MIN 

72 
41 

43 

36 

29 

37 

34 

67 
46 

64 

39 

60 
40 

57 
49 

62 
37 

63 
40 

70 
33 

60 
42 

55 
35 

55 
40 

55 
34 

58 
35 

57 
34 

75 
42 

51 
45 

63 
46 

60 
46 

65 
34 

70 
41 

67 
39 

60 
48 

62 
46 

63 
41 

67 
40 

62 
45 

63.2 
39.9 

MIN 

73 
40 

43 

63 
38 

32 

39 

35 

64 

47 

54 

40 

52 
40 

56 
44 

52 

35 

65 
42 

70 
33 

65 
44 

57 
36 

52 
41 

57 
35 

59 

38 

68 

35 

75 
44 

60 
47 

64 
47 

60 
42 

56 

37 

69 
43 

67 
41 

62 
50 

64 
48 

66 
43 

67 
41 

62 
45 

63.6 
40.8 

HIN 

37 

35 

33 

33 

31 

59 
35 

56 
37 

58 
34 

56 

35 

58 
35 

54 

33 

60 
32 

50 
30 

57 
30 

40 
27 

36 
29 

43 
25 

49 

25 

58 
27 

64 

32 

54 

38 

52 

37 

59 

32 

53 
28 

63 
33 

61 
36 

61 

36 

46 
32 

52 
31 

54 

35 

53 

32 

56.1 
32.5 

MAX 
MIN 

60 
39 

64 

33 

29 

65 
29 

5  3 
35 

55 
37 

66 

38 

55 
41 

66 
37 

63 
35 

59 
33 

60 
30 

53 
32 

42 
33 

49 
34 

52 
34 

57 
33 

63 
35 

69 
35 

73 
34 

62 
34 

53 
35 

52 
40 

59 
40 

61 
40 

61 
41 

51 
42 

53 
42 

51 
45 

57 
40 

58.5 
35.2 

MIN 

50 

45 

36 

38 

41 

40 

64 

38 

68 
39 

63 
41 

54 
37 

58 
38 

56 
44 

68 
40 

67 
44 

57 
36 

49 

33 

44 

34 

54 
32 

54 
41 

70 
46 

70 
51 

67 
47 

59 
44 

63 
39 

72 
49 

70 
44 

71 
46 

71 
43 

58 
39 

62 
41 

61 
45 

63.3 
41.3 

MIN 

32 

32 

29 

27 

30 

32 

55 
46 

65 
33 

66 
36 

66 
34 

72 
30 

72 
31 

68 

30 

67 
28 

58 

27 

61 
34 

67 
29 

67 
28 

67 
29 

71 
33 

72 
32 

70 
32 

60 
39 

70 
32 

70 
32 

70 
33 

72 
34 

68 
40 

69 
34 

68 
35 

68 
35 

68.0 
32.5 

MIN 

42 

42 

41 

42 

31 

34 

63 

37 

73 
42 

62 

45 

61 
40 

61 
43 

56 
49 

75 
38 

69 
39 

50 
43 

53 
34 

54 

39 

51 
31 

72 
33 

79 
36 

76 
40 

70 
47 

52 
48 

75 
42 

80 
39 

75 
42 

81 
44 

70 
47 

65 
46 

70 
42 

68 
46 

68.6 
40.8 

MAX 
HIN 

59 
42 

31 

27 

29 

34 

62 
33 

46 

33 

55 
33 

40 
31 

50 
34 

54 

36 

47 
36 

52 

35 

52 
28 

33 
25 

34 

25 

31 
22 

34 

25 

47 

30 

57 

39 

61 
44 

47 
36 

42 
29 

53 
31 

59 
44 

59 

43 

60 
41 

42 

33 

46 

33 

47 
34 

51 

29 

48.3 
33.1 

MIN 

49 

53 

53 

48 

46 

46 

66 

50 

65 
47 

64 

53 

64 
51 

64 
49 

55 
52 

65 
48 

54 
49 

51 

49 

61 
47 

59 
45 

61 
43 

70 
44 

72 
46 

66 
49 

65 
54 

65 
54 

65 

47 

69 
50 

68 
48 

74 
49 

65 
53 

66 

50 

56 
48 

64 
48 

55.9 
49.0 

MIN 

57 

50 

44 

45 

45 

43 

65 
41 

70 
39 

70 
45 

65 
41 

67 
41 

67 
47 

76 
41 

67 
43 

65 
38 

68 
36 

56 
38 

55 
38 

72 
45 

81 

52 

76 
47 

70 
47 

64 
45 

71 
42 

80 
46 

75 
45 

75 
46 

65 
46 

65 
39 

70 
48 

68 
49 

70.0 
44.2 

M  1  N 

45 

49 

43 

39 

42 

40 

58 
41 

58 
44 

58 
44 

58 
42 

57 
43 

61 
41 

57 
39 

58 

39 

52 
42 

53 
43 

58 
37 

56 
38 

55 
38 

55 
39 

56 
48 

58 
40 

58 
38 

51 
42 

60 
41 

64 
41 

59 
52 

62 
48 

61 
49 

64 
50 

60 
48 

58.4 
42.7 

MIN 

46 

46 

44 

39 

43 

41 

61 
48 

60 
43 

58 
43 

59 
45 

60 
43 

59 
43 

62 
39 

56 
43 

54 
42 

52 
42 

55 
38 

58 
42 

63 

40 

68 
41 

60 
45 

60 
49 

58 
46 

61 
40 

55 
45 

52 
45 

58 
50 

61 
49 

52 
49 

64 
48 

57 
47 

59.7 
44.0 

MIN 

51 

50 

47 

51 

50 

48 

54 

52 

58 
50 

57 
49 

61 
47 

63 
51 

59 
48 

53 
48 

54 
45 

54 
43 

52 
41 

54 
44 

60 
46 

64 

47 

65 
47 

59 
47 

59 
49 

57 
51 

63 
47 

67 

50 

64 

50 

57 
50 

60 
50 

60 
51 

62 
53 

54 
46 

59.8 
48.4 

MIN 

43 

41 

41 

70 
40 

72 
37 

38 

69 
42 

70 
46 

65 
47 

67 
40 

68 
45 

66 

57 

78 
42 

70 
42 

65 
42 

57 
39 

56 
38 

65 
34 

75 
34 

81 

39 

75 
43 

70 
48 

66 
49 

73 
43 

79 
44 

74 
44 

78 
46 

73 
48 

69 
45 

72 
43 

69 
45 

70.8 
42.7 

HAX 
MIN 

64 

37 

59 
39 

59 
31 

62 
30 

63 
33 

59 
33 

61 

40 

61 

37 

57 
36 

58 
39 

57 
35 

57 
32 

52 
33 

54 
38 

58 
41 

53 
37 

54 
34 

57 
36 

61 

35 

55 
35 

52 
41 

62 
45 

58 
45 

62 
35 

64 
38 

63 
38 

58 
53 

60 
46 

62 
43 

65 
44 

58 

59.8 
38.2 

MAX 
HIN 

36 
38 

71 
41 

64 
40 

67 
29 

70 
27 

29 

65 

33 

75 
37 

63 
44 

62 
40 

54 

40 

67 
48 

77 
35 

70 
35 

60 

39 

54 

30 

53 
37 

62 
30 

73 
32 

78 
31 

76 
36 

58 
46 

64 
44 

75 
35 

80 

35 

77 

39 

81 
39 

70 
38 

67 
44 

72 
40 

69 
38 

69.5 
37.1 

MAX 
HIN 

71 
45 

60 
43 

62 
41 

66 

38 

66 
40 

60 
43 

67 
51 

64 
47 

51 
43 

67 
48 

65 
43 

63 
43 

67 
40 

57 
46 

58 
42 

51 
40 

58 
38 

54 
40 

68 
41 

74 

63 

63 
51 

63 
48 

68 
43 

68 
44 

69 
48 

67 
56 

65 
47 

56 
48 

68 
45 

60 
47 

64.2 
44.5 

HAX 
HIN 

70 
42 

71 
45 

65 
41 

63 
29 

63 
33 

62 
34 

66 
40 

55 

39 

66 

37 

62 
47 

53 
41 

70 
41 

56 
31 

64 
43 

50 
37 

59 
40 

50 
34 

55  1 
35 

60 
35 

55 
37 

68 

41  j 

69 
44 

65 
45 

60 
35 

63 
41 

66 
45 

67 

51  j 

65 
43 

64 

41 

65 
44 

57  ' 
43  j 

64.0 
39.8 

See  re Terence  do tee  follovlng  Station  iDdex, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

O  j 

01 

n 

9 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

66 

68 

68 

65 

62 

61 

57 

65 

64 

70 

58 

54 

46 

53 

50 

71 

54 

59 

67 

53 

69 

64. 

0 

MIN 

42 

39 

37 

41 

41 

48 

41 

43 

42 

40 

39 

39 

42 

34 

34 

34 

36 

41 

46 

41 

44 

48 

41 

40 

41 

42 

45 

41 

44 

48 

41  • 

5  ■ 

SAN  MATEO 

MAX 

70 

65 

60 

65 

64 

61 

64 

62 

64 

67 

57 

55 

54 

57 

62 

68 

71 

63. 

3 

MIN 

45 

48 

43 

49 

43 

41 

49 

44 

45 

48 

44 

43 

44 

45 

44 

42 

39 

42 

40 

43 

47 

49 

49 

41 

46 

45 

54 

48 

50 

60 

49 

45* 

5 

SAN  PEDRO 

MAX 

70 

61 

59 

60 

60 

51 

62 

62 

62 

5S 

57 

54 

57 

59 

74 

60 

63. 

3 

MIN 

55 

55 

50 

46 

47 

47 

47 

49 

53 

48 

51 

53 

50 

50 

50 

49 

45 

42 

45 

45 

45 

50 

49 

50 

51 

50 

51 

49 

52 

50 

51 

49. 

SAN  RAFAEL 

MAX 

64 

6  3 

63 

6 1 

7 1 

63 

64 

63 

55 

66 

66 

63 

58 

54 

57 

52 

58 

70 

58 

50 

64 

67 

55 

59 

53. 

6 

MIN 

46 

46 

44 

38 

41 

41 

41 

39 

41 

45 

48 

44 

38 

44 

40 

42 

36 

36 

39 

41 

45 

48 

48 

42 

41 

42 

52 

49 

50 

48 

46 

43. 

3  '. 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

76 

67 

68 

70 

72 

70 

67 

66 

65 

66 

57 

56 

59 

68 

52 

60 

57 

64 

77 

80 

69 

58. 

7 

MIN 

46 

45 

44 

42 

40 

43 

46 

46 

48 

46 

46 

51 

44 

45 

45 

42 

44 

38 

35 

45 

47 

58 

59 

47 

47 

48 

47 

45 

47 

45. 

° 

SANTA  BARBARA 

MAX 

87 

81 

70 

58 

71 

70 

66 

65 

70 

70 

56 

64 

71 

69 

63 

60 

59 

63 

73 

82 

54 

59 

70 

69. 

2 

MIN 

53 

52 

46 

44 

41 

43 

43 

46 

45 

45 

43 

50 

43 

44 

44 

42 

36 

38 

39 

42 

44 

46 

45 

43 

44 

45 

47 

46 

42 

45 

45 

44. 

3 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

87 

74 

69 

53 

55 

66 

53 

62 

67 

68 

62 

62 

65 

67 

63 

50 

60 

50 

67 

71 

61 

52 

62 

63 

55 

66 

70 

59 

64 

68 

55. 

8 

MIN 

52 

50 

49 

43 

41 

41 

45 

44 

45 

46 

39 

52 

43 

42 

46 

43 

36 

38 

41 

43 

43 

49 

48 

42 

44 

44 

46 

51 

47 

44 

47 

44. 

6 

SANTA   CATALINA    WB  AP 

MAX 

74 

64 

56 

60 

64 

65 

56 

54 

53 

55 

56 

58 

61 

58 

52 

51 

49 

54 

65 

59 

62 

56 

56 

50 

67 

63 

70 

50 

56 

58 

58 

69. 

4 

MIN 

55 

46 

43 

46 

48 

46 

47 

45 

46 

45 

45 

47 

47 

46 

43 

42 

42 

42 

46 

52 

47 

45 

47 

45 

50 

51 

53 

48 

46 

47 

46 

45. 

7 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

67 

66 

53 

65 

66 

66 

68 

56 

58 

51 

58 

64 

68 

73 

55 

65 

63 

57 

59 

66 

63 

65 

66 

67 

59 

64. 

2 

MIN 

39 

44 

41 

41 

40 

38 

36 

42 

36 

39 

35 

36 

39 

41 

45 

47 

46 

38 

44 

45 

52 

44 

46 

46 

43 

41. 

7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

69 

66 

65 

65 

63 

50 

55 

60 

65 

61 

65 

67 

67 

63 

59 

63 

58 

55 

68 

73 

58 

51 

59 

65 

72 

64 

56 

62 

65 

65 

61 

63. 

7 

MIN 

40 

40 

35 

37 

33 

48 

42 

42 

42 

37 

35 

37 

35 

32 

39 

32 

32 

34 

37 

43 

44 

51 

48 

40 

40 

48 

45 

45 

40 

39 

39. 

5 

SANTA   MARIA   WB  AP 

MAX 

77 

59 

60 

65 

69 

64 

53 

61 

59 

57 

60 

63 

58 

58 

55 

45 

54 

58 

67 

74 

64 

63 

51 

66 

57 

52 

70 

60 

53 

59 

62 

52. 

7 

MIN 

43 

43 

34 

33 

35 

36 

47 

44 

44 

39 

37 

44 

37 

36 

36 

37 

34 

33 

34 

36 

42 

44 

43 

37 

40 

41 

44 

44 

40 

41 

43 

39. 

5 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

67 

73 

62 

70 

61 

61 

59 

55 

58 

63 

61 

60 

60 

61 

55 

55 

54 

55 

50 

54 

64 

59 

60 

51 

60 

57 

62 

53 

57 

60 

52 

60 

6 

MIN 

51 

54 

51 

49 

45 

46 

50 

48 

49 

49 

47 

52 

49 

49 

48 

45 

43 

42 

45 

47 

49 

53 

50 

46 

55 

49 

49 

49 

46 

49 

50 

48 

6 

SANTA  PAULA 

MAX 

83 

75 

68 

71 

71 

72 

59 

54 

66 

65 

65 

74 

74 

60 

60 

58 

52 

73 

78 

74 

55 

63 

70 

74 

70 

75 

68 

67 

69 

1  1 

MIN 

43 

41 

42 

36 

36 

32 

45 

40 

42 

37 

46 

39 

40 

35 

35 

35 

35 

38 

38 

43 

45 

45 

44 

43 

42 

45 

42 

41 

40 

2 

SANTA  ROSA 

MAX 

75 

73 

64 

67 

69 

61 

57 

66 

60 

67 

70 

58 

69 

68 

56 

60 

54 

61 

55 

70 

73 

51 

62 

50 

67 

69 

63 

54 

53 

55 

64 

54 

5 

MIN 

37 

37 

34 

35 

35 

33 

35 

36 

35 

34 

35 

35 

31 

31 

29 

30 

29 

30 

32 

34 

37 

44 

45 

39 

35 

36 

39 

46 

47 

49 

46 

36 

5 

SCOTIA 

MAX 

64 

56 

54 

54 

65 

60 

56 

59 

58 

51 

54 

53 

53 

54 

49 

51 

50 

52 

59 

53 

63 

50 

59 

52 

52 

65 

57 

58 

56 

65 

56 

55 

7 

M  1  N 

48 

42 

36 

34 

36 

43 

41 

43 

44 

47 

47 

45 

38 

40 

35 

34 

36 

36 

38 

43 

46 

50 

44 

44 

45 

47 

49 

46 

47 

47 

41 

42 

3 

SHASTA  0AM 

MAX 

65 

69 

57 

58 

60 

56 

50 

65 

60 

72 

65 

66 

59 

63 

52 

50 

42 

52 

50 

69 

65 

51 

51 

52 

50 

64 

57 

51 

56 

53 

60 

59 

3 

M  1  N 

43 

43 

42 

41 

42 

42 

42 

43 

43 

41 

42 

41 

43 

38 

33 

31 

32 

35 

38 

43 

44 

43 

41 

41 

39 

40 

44 

44 

44 

45 

42 

40 

8  1 

SHELTER  COVE 

MAX 

58 

57 

57 

60 

58 

53 

58 

53 

52 

59 

59 

56 

55 

55 

51 

52 

54 

56 

55 

53 

53 

58 

53 

56 

56 

56 

56 

55 

53 

55 

8 

MIN 

50 

47 

45 

40 

47 

49 

47 

47 

47 

44 

42 

47 

42 

42 

38 

38 

40 

44 

45 

45 

45 

46 

46 

48 

53 

51 

41 

46 

50 

45 

2 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

68 

64 

47 

44 

45 

47 

47 

50 

52 

55 

54 

60 

45 

55 

40 

42 

36 

44 

46 

55 

61 

57 

57 

38 

50 

55 

55 

49 

46 

45 

47 

50 

2 

MIN 

28 

27 

23 

10 

20 

23 

28 

24 

28 

26 

25 

19 

15 

20 

20 

25 

21 

17 

19 

23 

27 

35 

29 

15 

22 

27 

36 

28 

33 

33 

34 

24 

5  1 

SODA  SPRINGS   I  E 

MAX 

51 

48 

34 

30 

36 

37 

42 

42 

41 

43 

43 

46 

37 

44 

28 

23 

24 

25 

37 

47 

52 

46 

45 

26 

41 

44 

43 

32 

30 

32 

32 

38 

1  (; 

M  1  N 

26 

23 

18 

15 

16 

18 

23 

21 

25 

23 

25 

19 

19 

20 

15 

15 

15 

5 

11 

19 

20 

27 

23 

5 

11 

23 

29 

22 

23 

26 

25 

19 

6  i 

SONOMA 

MAX 

72 

54 

66 

65 

61 

61 

68 

62 

72 

68 

69 

67 

57 

55 

59 

55 

59 

55 

70 

71 

65 

60 

59 

66 

68 

64 

61 

64 

65 

52 

59 

54 

2 

Ml  N 

37 

43 

40 

38 

35 

33 

40 

35 

38 

36 

35 

35 

29 

35 

32 

40 

29 

30 

32 

34 

42 

42 

45 

33 

35 

35 

50 

45 

47 

43 

46 

37 

8 

SONORA 

MAX 

68 

69 

56 

60 

60 

62 

54 

62 

63 

58 

62 

63 

62 

64 

52 

46 

42 

46 

56 

53 

72 

54 

65 

50 

62 

65 

65 

66 

52 

63 

54 

50 

3 

M  1  N 

38 

35 

31 

30 

34 

36 

40 

39 

39 

35 

36 

34 

36 

34 

34 

35 

32 

28 

32 

35 

38 

42 

40 

31 

38 

42 

38 

38 

36 

38 

36 

36 

9  ' 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

63 

56 

43 

50 

50 

56 

47 

54 

47 

51 

58 

60 

60 

47 

49 

32 

35 

40 

52 

59 

56 

52 

43 

50 

55 

55 

50 

48 

61 

66 

51 

50 

8  1 

MIN 

29 

28 

21 

13 

23 

25 

32 

27 

30 

24 

26 

25 

26 

27 

21 

20 

21 

12 

21 

27 

28 

35 

31 

19 

29 

30 

35 

30 

22 

25 

26 

25 

5 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

60 

56 

42 

40 

45 

49 

48 

52 

44 

55 

49 

50 

50 

47 

38 

32 

30 

39 

45 

52 

55 

50 

39 

49 

55 

55 

57 

49 

63 

56 

52 

46 

2 

MIN 

37 

37 

25 

23 

27 

30 

32 

30 

29 

28 

27 

31 

29 

35 

23 

22 

24 

17 

25 

29 

35 

32 

29 

27 

36 

40 

43 

30 

31 

33 

36 

30 

1  '1 

STOCKTON  WB  AP 

MAX 

71 

62 

63 

52 

61 

51 

54 

65 

64 

65 

69 

64 

65 

57 

55 

50 

55 

61 

64 

59 

64 

66 

59 

53 

54 

55 

56 

52 

64 

65 

59 

62 

5 

M  1  N 

43 

45 

40 

34 

35 

38 

41 

40 

43 

36 

40 

41 

34 

38 

35 

42 

36 

31 

34 

36 

43 

43 

42 

37 

42 

44 

50 

44 

41 

45 

42 

39 

9 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

MAX 

71 

72 

64 

63 

64 

53 

62 

66 

67 

67 

65 

70 

64 

66 

56 

58 

50 

55 

62 

55 

70 

65 

67 

52 

65 

65 

67 

56 

55 

66 

58 

64 

2 

MIN 

43 

45 

39 

35 

39 

40 

41 

41 

45 

44 

42 

43 

35 

44 

37 

42 

37 

34 

37 

40 

45 

45 

48 

37 

43 

46 

52 

47 

44 

46 

48 

42 

1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

75 

70 

55 

65 

65 

63 

67 

67 

67 

58 

72 

67 

53 

66 

59 

56 

53 

67 

73 

69 

68 

61 

55 

66 

56 

62 

66 

58 

57 

59 

66 

0 

M 1 N 

41 

42 

38 

32 

34 

35 

37 

41 

41 

39 

38 

33 

40 

33 

40 

34 

32 

35 

35 

41 

42 

46 

35 

40 

43 

51 

44 

41 

42 

48 

39 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

71 

66 

58 

61 

59 

54 

65 

61 

70 

58 

67 

65 

54 

60 

55 

47 

55 

60 

66 

55 

65 

51 

57 

60 

63 

61 

57 

60 

60 

64 

59 

61 

M  1  N 

36 

44 

41 

30 

35 

35 

35 

36 

41 

33 

38 

36 

30 

41 

29 

35 

30 

31 

35 

35 

42 

32 

40 

31 

34 

37 

47 

44 

47 

47 

42 

37 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

64 

55 

49 

55 

55 

53 

55 

52 

56 

52 

59 

57 

55 

38 

39 

33 

39 

49 

59 

50 

62 

54 

39 

52 

56 

49 

44 

39 

40 

41 

40 

50 

0 

MIN 

34 

30 

30 

29 

30 

30 

32 

35 

34 

35 

30 

30 

30 

30 

26 

25 

25 

22 

30 

32 

32 

32 

31 

27 

28 

33 

36 

31 

34 

35 

32 

30 

7 

SUNLAND 

MAX 

85 

72 

55 

65 

70 

72 

65 

70 

61 

66 

67 

65 

74 

66 

58 

49 

58 

61 

71 

77 

75 

65 

62 

59 

77 

73 

74 

64 

66 

69 

57 

67 

7 

MIN 

46 

50 

40 

41 

41 

41 

39 

39 

44 

40 

41 

47 

39 

45 

37 

38 

34 

31 

41 

44 

51 

46 

45 

38 

45 

46 

47 

42 

40 

41 

42 

42 

0 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

55 

44 

46 

48 

48 

61 

56 

61 

60 

56 

50 

52 

46 

41 

42 

41 

51 

63 

51 

60 

64 

48 

56 

50 

60 

46 

48 

49 

62 

61 

52 

5 

MIN 

27 

29 

18 

21 

30 

25 

27 

28 

31 

31 

29 

15 

28 

27 

28 

27 

23 

21 

24 

30 

38 

32 

25 

21 

27 

38 

33 

37 

38 

33 

26 

1 

1 

TAHOE  CITY 

MAX 

56 

54 

49 

30 

34 

43 

43 

43 

44 

43 

48 

51 

37 

43 

33 

31 

31 

31 

39 

45 

47 

49 

50 

35 

43 

47 

49 

35 

34 

35 

41 

41 

8 

24 

25 

19 

14 

17 

21 

25 

24 

27 

31 

22 

22 

27 

29 

19 

18 

12 

15 

15 

20 

25 

31 

27 

10 

20 

30 

33 

26 

25 

28 

24 

22 

6  ' 

TEHACHAP 1 

MAX 

57 

49 

44 

53 

53 

52 

53 

66 

67 

50 

52 

49 

59 

52 

45 

37 

39 

41 

59 

55 

59 

63 

50 

52 

65 

60 

72 

52 

49 

50 

51 

55 

1 

MIN 

38 

38 

31 

31 

21 

27 

37 

25 

25 

35 

38 

36 

30 

25 

27 

28 

25 

29 

26 

33 

31 

44 

33 

33 

32 

30 

33 

38 

34 

28 

39 

31 

6 

TEJON  RANCHO 

MAX 

69 

65 

56 

61 

55 

72 

67 

68 

67 

64 

68 

65 

73 

68 

56 

55 

55 

58 

53 

71 

80 

73 

55 

64 

70 

72 

75 

72 

63 

55 

66 

66 

3  1 

50 

46 

40 

41 

39 

41 

46 

46 

45 

44 

47 

43 

36 

45 

38 

37 

35 

39 

38 

42 

46 

51 

43 

43 

43 

48 

49 

46 

44 

48 

48 

43 

5 

TERMO 

MAX 

53 

47 

38 

43 

44 

45 

56 

57 

56 

50 

50 

44 

47 

49 

33 

32 

35 

42 

55 

57 

57 

59 

46 

50 

56 

54 

55 

50 

46 

47 

41 

48 

![ 

2 

MIN 

20 

19 

20 

10 

19 

26 

16 

17 

15 

17 

22 

24 

25 

22 

17 

24 

19 

24 

16 

22 

29 

32 

29 

15 

17 

22 

24 

27 

32 

31 

28 

22 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

84 

85 

72 

71 

75 

79 

79 

81 

74 

77 

78 

79 

79 

78 

68 

53 

65 

70 

78 

85 

86 

79 

77 

80 

85 

87 

86 

76 

62 

63 

84 

78 

3  ji 

46 

42 

53 

49 

35 

40 

43 

52 

52 

52 

52 

54 

46 

42 

52 

41 

45 

41 

38 

50 

52 

54 

52 

51 

47 

51 

54 

61 

57 

57 

55 

48 

THREE   RIV   EDISON   PH  2 

MAX 

72 

71 

60 

51 

65 

67 

58 

68 

59 

55 

55 

66 

69 

68 

60 

48 

51 

55 

54 

71 

76 

76 

69 

53 

70 

69 

70 

51 

65 

56 

65 

it 

1  1 

MIN 

40 

44 

34 

30 

33 

35 

42 

38 

45 

39 

37 

39 

37 

37 

37 

34 

32 

29 

33 

36 

41 

45 

40 

33 

37 

40 

45 

45 

40 

38 

48 

38 

TIGER   CREEK  PH 

MAX 

69 

65 

58 

58 

59 

59 

59 

58 

56 

57 

52 

61 

62 

58 

46 

44 

46 

53 

62 

64 

68 

65 

58 

59 

64 

63 

60 

49 

56 

58 

58 

68 

5 

MIN 

37 

34 

30 

27 

27 

33 

39 

36 

39 

32 

33 

32 

33 

30 

33 

33 

33 

28 

30 

35 

34 

39 

34 

31 

35 

37 

45 

33 

34 

39 

37 

33 

9 

TORRANCE 

MAX 

78 

75 

61 

55 

69 

59 

64 

62 

62 

63 

64 

55 

68 

56 

61 

55 

55 

65 

71 

75 

59 

66 

64 

55 

71 

69 

74 

69 

65 

56 

66 

65 

4  , 

MIN 

47 

46 

47 

40 

39 

41 

47 

45 

52 

43 

44 

46 

44 

44 

33 

38 

41 

36 

41 

42 

44 

50 

47 

43 

45 

44 

45 

49 

47 

44 

45 

43 

8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

70 

71 

62 

62 

63 

63 

62 

65 

66 

64 

67 

72 

65 

67 

59 

59 

53 

58 

53 

67 

73 

68 

68 

61 

65 

66 

67 

61 

66 

54 

58 

64 

6 

MIN 

45 

45 

41 

38 

36 

39 

43 

41 

40 

39 

44 

46 

40 

43 

40 

39 

32 

34 

38 

39 

42 

45 

47 

38 

42 

44 

51 

45 

35 

41 

44 

41 

2 

3«e  r«fereac«  notes  follovlog  Station  Index. 
-    88  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

[ 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

67 

65 

60 

60 

66 

55 

67 

71 

67 

65 

66 

67 

65 

66 

59 

64.5 

M  1  N 

lib 

46 

43 

42 

36 

38 

45 

55 

43 

48 

52 

46 

37 

46 

38 

38 

37 

39 

36 

37 

40 

40 

46 

38 

42 

48 

51 

47 

44 

44 

49 

43.1 

TR INI  TV   0AM  V 1 STA   POI NT 

MAX 

35 

53 

62 

56 

54 

49 

Ml  N 

36 

26 

35 

33 

35 

34 

32 

30 

28 

32 

27 

30 

32 

35 

35 

35 

33 

38 

35 

35 

38 

TRONA 

MAX 

70 

70 

72 

70 

69 

71 

81 

83 

70 

74 

75 

69.7 

M  1  N 

38 

44 

39 

42 

30 

38 

42 

39 

44 

38 

40 

43 

48 

34 

39 

36 

34 

33 

38 

38 

41 

51 

49 

40 

42 

42 

45 

49 

41 

44 

46 

40.9 

TRUCKEE  RS 

MAX 

41 

47 

50 

50 

54 

42 

51 

44.7 

M  1  N 

19 

21 

20 

7 

12 

15 

19 

20 

15 

19 

20 

21 

13 

10 

18 

18 

14 

6 

a 

10 

18 

21 

26 

8 

12 

10 

29 

25 

25 

16.5 

TULELAKE 

MAX 

49 

49 

55 

58 

5 1 

43 

50.5 

M  1  N 

31 

27 

22 

14 

25 

23 

17 

20 

22 

10 

27 

28 

26 

15 

21 

21 

37 

22 

34 

18 

15 

34 

36 

32 

34 

35 

30 

25.1 

TURNTABLE  CREE< 

MAX 

70 

63 

50 

64 

58 

67 

67 

68 

59 

50.7 

Ml  N 

ifl 

42 

41 

41 

40 

41 

40 

43 

42 

38 

43 

40 

43 

39 

33 

32 

38 

41 

44 

40 

41 

40 

39 

41 

43 

43 

41 

43 

43 

40.6 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

79 

70 

74 

73 

69 

59 

%a 

65 

66 

56 

65 

74 

70 

59.3 

M  1  N 

50 

45 

40 

38 

33 

36 

40 

40 

45 

40 

43 

48 

40 

40 

40 

40 

45 

38 

35 

39 

40 

50 

52 

42 

42 

42 

41 

48 

47 

43 

44 

42.1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

79 

63 

71 

74 

7  3 

72.2 

M  i  N 

i>3 

46 

43 

43 

34 

40 

41 

41 

43 

45 

47 

43 

39 

36 

39 

31 

39 

34 

35 

38 

41 

51 

42 

42 

39 

42 

46 

59 

43 

45 

47 

41.8 

TWIN  LAKES 

MAX 

47 

30 

36 

43 

39 

41 

42 

43 

43 

38.8 

M 1  N 

19 

22 

15 

10 

12 

13 

24 

13 

23 

13 

23 

12 

11 

19 

10 

11 

9 

2 

14 

15 

20 

31 

20 

-  2 

15 

30 

27 

19 

20 

19 

20 

16.4 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

61 

62 

65.2 

M  1  N 

44 

38 

35 

34 

37 

34 

44 

42 

42 

39 

39 

45 

40 

34 

35 

33 

34 

37 

42 

43 

37 

42 

47 

37 

40 

40 

42 

47 

40 

44 

51 

40.0 

URIAH 

MAX 

72 

59 

64 

57 

55 

63 

65 

6 1 

68 

61 

54 

58 

70 

53 

51 

62 

57 

56 

56 

58 

51.7 

MIN 

37 

38 

31 

29 

37 

33 

35 

37 

36 

37 

35 

ti 

31 

42 

36 

35 

37 

31 

31 

37 

35 

44 

43 

39 

33 

39 

38 

43 

39 

48 

42 

37.0 

UCLA 

MAX 

75 

65 

60 

58 

51 

62 

52 

6  7 

58 

69 

60 

61 

62.9 

M  1  N 

54 

51 

48 

49 

50 

47 

48 

47 

49 

47 

47 

52 

48 

49 

45 

46 

41 

42 

49 

54 

51 

49 

47 

48 

51 

51 

52 

46 

48 

47 

50 

48.  5 

UPLAND   3  N 

MAX 

82 

71 

68 

65 

67 

72 

54 

72 

63 

50 

64 

63 

73 

57 

60 

78 

68 

60 

70 

78 

74 

78 

71 

67 

68 

67 

67.8 

M  1  N 

43 

40 

37 

33 

34 

35 

34 

37 

44 

43 

39 

42 

35 

40 

37 

34 

36 

31 

33 

40 

41 

45 

45 

37 

38 

42 

44 

43 

40 

39 

42 

38.8 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

69 

62 

59 

50 

69 

61 

65 

62 

65 

61 

50 

69 

70 

59 

64 

56 

5  5 

56 

31 

24 

31 

28 

31 

31 

32 

30 

26 

26 

25 

25 

30 

33 

40 

35 

30 

35 

48 

40 

40 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 

63 

52 

6 1 

51 

60 

61 

62 

6 1 

53 

65 

51.7 

M 1  N 

43 

42 

37 

38 

42 

42 

42 

44 

42 

44 

44 

39 

39 

41 

36 

39 

35 

40 

40 

41 

44 

45 

45 

40 

45 

43 

44 

43 

44 

47 

49 

41.9 

VACAVILLE 

MAX 

58 

65 

73 

55 

68 

58 

54 

62 

62 

50 

63.2 

39 

41 

45 

46 

37 

35 

37 

38 

44 

35 

39 

36 

34 

41 

33 

38 

32 

31 

34 

36 

42 

45 

45 

35 

37 

41 

49 

45 

45 

44 

46 

39.6 

VALYERMO  RS 

MAX 

71 

70 

65 

69 

62  .5 

33 

28 

30 

23 

28 

26 

31 

27 

28 

28 

28 

40 

26 

30 

26 

25 

34 

23 

24 

32 

39 

42 

38 

26 

30 

34 

39 

39 

27 

28 

30 

30.4 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

57 

65 

58 

52 

60 

67 

75 

77 

75 

61 

69 

73 

54.7 

36 

46 

37 

27 

22 

31 

40 

30 

37 

34 

33 

42 

29 

31 

33 

32 

32 

28 

29 

31 

35 

53 

42 

35 

34 

38 

45 

42 

31 

35 

35 

35.0 

VISALIA 

MAX 

72 

73 

" 

65 

67 

74 

79 

7  3 

57 

71 

71 

61 

67 

70 

71 

67.6 

45 

45 

40 

38 

39 

39 

44 

42 

47 

43 

43 

38 

42 

40 

40 

38 

36 

39 

42 

47 

48 

49 

39 

43 

47 

49 

48 

43 

45 

45 

43.0 

VISTA   2  NNE 

MAX 

62 

67 

56 

58 

74 

70 

64 

63 

65 

72 

67 

75 

73 

54 

64 

55 

55.4 

43 

46 

46 

41 

39 

36 

40 

40 

46 

56 

44 

50 

43 

41 

45 

40 

39 

36 

39 

48 

42 

47 

48 

40 

42 

42 

43 

49 

43 

46 

43 

42.9 

VOLTA  PH 

MAX 

67 

62 

66 

53 

60 

48 

56 

65 

65 

5  3 

62 

57 

57 

61 

62 

55 

55 

50 

58 

58 

58.9 

38 

32 

36 

30 

36 

37 

35 

38 

42 

33 

40 

32 

32 

33 

28 

32 

28 

32 

33 

37 

40 

37 

37 

33 

32 

35 

43 

39 

42 

45 

34 

36.5 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

MAX 

76 

62 

63 

62 

55 

63 

68 

63 

65 

60 

65 

67 

69 

55 

55 

55 

64 

64.4 

MIN 

38 

38 

30 

30 

34 

33 

43 

39 

39 

45 

37 

32 

M 

39 

30 

33 

30 

32 

34 

33 

39 

44 

47 

33 

36 

38 

48 

48 

48 

48 

43 

37.8 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

79 

75 

57 

58 

63 

69 

70 

63 

58 

62 

65 

58 

68 

71 

71 

75 

71 

61 

68 
32 

66 

63.8 

MIN 

31 

35 

44 

23 

23 

24 

27 

28 

29 

28 

32 

40 

33 

27 

34 

25 

31 

29 

29 

32 

29 

39 

32 

28 

32 

31 

31 

39 

30 

30 

30.9 

WASCO 

MAX 

71 

72 

67 

58 

59 

59 

60 

65 

72 

80 

75 

54 

66 

72 

73 

74 

65 

63 

70 

58.1 

M  I  N 

46 

42 

41 

34 

37 

38 

47 

41 

49 

42 

45 

43 

38 

40 

38 

38 

37 

38 

36 

41 

45 

49 

48 

39 

41 

47 

49 

50 

42 

48 

47 

42.5 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

69 

65 

64 

65 

55 

50 

57 

68 

75 

59 

63 

57 

64 

58 

64 

57 

61 

62 

55 

62.3 

MIN 

40 

44 

35 

33 

39 

36 

45 

41 

42 

42 

36 

38 

35 

39 

35 

40 

33 

34 

36 

42 

43 

44 

47 

37 

43 

42 

47 

47 

46 

44 

45 

40.  4 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

64 

63 

50 

57 

52 

65 
65 

58 

44 

52 

59 

67 

68 

57 

53 

49 

54 

61 

44 

47 

49 

50 

52 

55.5 

MIN 

29 

26 

21 

19 

28 

28 

31 

28 

36 

27 

27 

24 

19 

28 

26 

31 

29 

27 

26 

27 

33 

28 

33 

34 

28 

34 

38 

36 

40 

40 

37 

29.6 

WEED   1  S 

MAX 

55 

55 

45 

40 

50 

60 

52 

54 

52 

45 

47 

55 

48 

53 

49 

49 

47 

50.5 

MIN 

28 

28 

23 

15 

18 

25 

22 

24 

26 

22 

29 

31 

15 

22 

25 

28 

27 

14 

19 

24 

30 

30 

27 

32 

33 

39 

30 

34 

33 

33 

31 

26.4 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

70 

71 

62 

55 

57 

5  5 

60 

70 

65 

50 

60 

64 

53 

50 

55 

61.3 

MIN 

41 

33 

36 

38 

38 

39 

39 

35 

35 

36 

32 

32 

27 

38 

38 

41 

35 

30 

41 

42 

41 

45 

37.0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

42 
19 

37 
19 

25 
4 

1  5 
0 

32 
-  5 

37 
8 

35 
8 

27 
-  6 

34 
4 

2  5 

2 

6 

10 

-  6 

1 

0 

2 

-  2 

-  1 

29 

0 

29 

41 

6 

39 
8 

39 
10 

27 
-  3 

36 

20 

37 
12 

38 
19 

40 

22 

30 
6 

32 
6 

37 
12 

30.7 
6.0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

28 
14 

22 
7 

11 
-12 

11 
-10 

17 
-  5 

24 

5 

22 
2 

17 

0 

20 
3 

18 

0 

5 

1  5 

5 

-11 

<-  9 

-  6 

-  2 

2  2 
10 

12 

22 
-  6 

22 
-  2 

27 

6 

28 
14 

27 
18 

25 

12 
4 

20 
6 

24 
10 

19.3 
2.2 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

73 
47 

73 
42 

72 
47 

74 
37 

65 
38 

58 

35 

63 
37 

68 
40 

65 
39 

72 
38 

66 

39 

39 

40 

35 

30 

32 

34 

33 

38 

38 

40 

42 

60 
43 

53 
40 

65 
39 

68 
38 

63 
40 

57 
46 

50 
36 

61 
34 

58 
33 

55.4 
38.4 

WILLITS   1  NE 

MAX 
MIN 

64 

32 

54 
28 

59 
27 

61 
24 

57 
31 

55 
29 

60 
35 

57 
35 

5  1 
39 

59 
36 

58 

35 

59 
31 

29 

38 

25 

32 

29 

29 

33 

68 
36 

65 
45 

55 
43 

48 

39 

58 

36 

63 
29 

61 
37 

55 
48 

53 
40 

54 
45 

54 
46 

51 
40 

57.4 
34  .  8 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

70 
39 

73 
39 

63 
40 

61 

35 

63 
36 

55 

37 

58 

38 

38 

50 
43 

58 
36 

39 

38 

35 

35 

27 

36 

30 

32 

62 
35 

67 
37 

68 
42 

68 
37 

65 
44 

51 

32 

64 

35 

67 
35 

65 
47 

54 
46 

53 
47 

65 
47 

65 
37 

63.2 
3  7.9 

WINTERS 

MAX 
MIN 

72 
42 

75 
42 

66 
43 

53 
43 

54 

36 

58 
35 

59 
38 

67 

41 

5  3 

45 

68 
39 

41 

72 
40 

38 

43 

38 

38 

35 

34 

38 

39 

41 

67 
42 

63 
45 

58 
34 

63 
37 

66 
45 

55 
49 

54 
45 

61 
47 

60 
46 

64 
45 

63.9 
40.8 

WOOOFOROS 

MAX 
MIN 

58 
34 

49 
31 

32 
23 

36 
14 

44 

21 

46 

25 

48 
31 

52 
27 

50 
31 

56 
32 

57 
26 

46 
21 

49 
21 

25 

20 

17 

19 

22 

28 

33 

37 

41 
30 

50 
18 

58 
30 

58 
38 

51 

37 

40 
27 

46 

30 

52 
31 

48.6 
25.9 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 
MIN 

75 
39 

76 
39 

64 
42 

61 

38 

63 
35 

60 
33 

61 

36 

70 
42 

54 

45 

66 
40 

62 

37 

73 

37 

62 

35 

69 
39 

55 
29 

59 
39 

52 
37 

58 
32 

63 

33 

70 
36 

71 
41 

55 
40 

55 
45 

58 
3  5 

65 
37 

68 

65 

54 

62 

63 

53 

63.9 
39.2 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

83 
45 

72 
45 

68 
41 

69 
38 

72 
37 

72 

38 

55 
42 

70 
44 

55 
47 

56 
40 

68 
44 

65 
49 

78 
42 

69 
44 

62 

40 

58 
39 

59 
40 

63 

35 

11 

80 
45 

74 
43 

68 
48 

64 

50 

72 
43 

78 
44 

73 
45 

78 
46 

68 
48 

67 
49 

70 
43 

68 
46 

69.6 
43.2 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

67 
35 

56 
32 

52 
27 

57 
29 

56 
26 

64 

31 

54 
35 

62 
31 

53 
32 

59 
33 

52 

28 

61 

30 

62 

29 

49 
27 

41 
24 

33 
25 

45 

25 

52 
21 

61 
25 

67 
29 

66 

29 

63 

32 

36 
32 

55 
25 

52 
29 

51 

30 

57 
39 

54 
32 

58 
30 

63 
30 

55 
29 

56.2 
29.5 

YREKA 

MAX 
MIN 

52 
31 

58 
31 

48 
25 

51 
25 

53 
25 

47 

30 

59 

27 

61 

30 

59 

30 

67 
28 

54 

29 

54 
34 

52 
22 

53 

25 

44 
25 

46 
2T 

1 

41 

28 

45 

22 

54 
25 

62 
29 

67 

35 

59 
29 

63 
34 

51 

26 

55 
25 

63 
32 

48 
40 

50 
36 

52 
37 

53 
42 

54 

33 

53.7 
29.5 

See  reference  notes  tollovlng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  i 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.12 

.17 

.28 

.23 

.15 

.06 

.00 

.14 

.09 

.11 

.15 

.20 

.23 

.17 

.08 

.07 

.03 

.08 

.10 

.12 

.14 

.11 

.09 

.07 

.09 

.09 

.12 

.05 

.12 

.14 

.06 

3.68 

WIND 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.21 

.  17 

.  13 

.17 

.17 

.17 

.11 

.15 

.10 

- 

.25 

.08 

.05 

.30 

.18 

.05 

— 

- 

.10 

.10 

.30 

.20 

.07 

.07 

.16 

.15 

.20 

.21 

« 

.09 

.11 

B4.48 

28 

23 

36 

57 

28 

17 

16 

40 

22 

33 

30 

36 

22 

21 

51 

50 

3 

7 

20 

50 

21 

18 

24 

15 

* 

30 

33 

20 

8 

30 

55 

844 

MAX 

70 

81 

74 

63 

65 

65 

70 

68 

77 

59 

56 

45 

57 

69 

67 

43 

52 

44 

63 

67 

70 

73 

52 

47 

72 

72 

71 

46 

50 

55 

47 

61.6 

MIN 

41 

32 

32 

37 

38 

36 

37 

39 

33 

33 

41 

44 

41 

41 

43 

31 

27 

35 

37 

39 

41 

39 

40 

45 

46 

44 

45 

44 

39 . 2 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.15 

.  15 

.15 

.17 

.13 

.15 

.00 

.14 

.07 

.09 

.11 

.15 

.22 

.21 

.00 

.06 

.10 

.08 

.12 

.15 

.15 

.15 

.05 

.06 

.12 

.07 

.06 

.00 

.07 

.03 

.02 

3.20 

* 

13 

56 

108 

37 

35 

MAX 

72 

74 

67 

67 

65 

68 

52 

72 

71 

73 

75 

74 

72 

71 

57 

64 

55 

60 

68 

75 

76 

68 

58 

57 

71 

69 

64 

53 

65 

66 

66 

66.6 

MIN 

A5 

43 

42 

41 

41 

37 

39 

44 

44 

45 

46 

44 

42 

40 

34 

34 

39 

39 

40 

41 

48 

49 

48 

45 

47 

47 

48 

50 

43 

43.0 

BURLINGAME 

EVAP 

.13 

.19 

.13 

.13 

.10 

.02 

.06 

.11 

.09 

.10 

.09 

.10 

.13 

.18 

.11 

.10 

.09 

* 

.10 

.14 

.15 

.08 

.03 

.04 

.10 

.10 

.12 

.02 

.08 

.03 

.13 

2.98 

19 

99 

68 

29 

24 

9 

22 

29 

19 

28 

32 

42 

30 

30 

10 

MAX 

70 

70 

65 

66 

71 

58 

69 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

75 

71 

71 

71 

75 

78 

80 

73 

68 

64 

71 

69 

65 

73 

73 

71 

79 

70 

70.4 

MIN 

45 

44 

41 

40 

43 

42 

48 

47 

45 

47 

45 

42 

45 

45 

39 

42 

39 

42 

43 

45 

49 

50 

47 

43 

43 

53 

48 

50 

49 

52 

52 

45.4 

CACHUMA  DAM  (B> 

EVAP 

.15 

.24 

.20 

.15 

.20 

.17 

.17 

.15 

.12 

.12 

.11 

.12 

.15 

.19 

.12 

.15 

.11 

.10 

.17 

.19 

.23 

.15 

.13 

.08 

.14 

.15 

.13 

.04 

.15 

.22 

.19 

4.69 

WIND 

48 

64 

148 

78 

73 

70 

69 

62 

60 

109 

105 

28 

70 

49 

84 

97 

62 

82 

79 

87 

55 

42 

89 

61 

46 

42 

40 

173 

74 

73 

61 

2320 

72 

74 

66 

65 

67 

63 

71 

70 

67 

66 

62 

68 

72 

72 

63 

64 

44 

60 

67 

70 

76 

72 

63 

62 

72 

73 

71 

60 

71 

72 

75 

67.4 

MIN 

47 

48 

40 

39 

40 

40 

43 

47 

45 

46 

41 

43 

44 

44 

42 

40 

39 

38 

40 

44 

45 

47 

46 

42 

45 

46 

47 

48 

49 

49 

45 

43.8 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 

.07 

,08 

.08 

.12 

.08 

.06 

.04 

.07 

.08 

.06 

.06 

.07 

.11 

.10 

.03 

.07 

.00 

.02 

.06 

.07 

.09 

.08 

.08 

.00 

.09 

.06 

.07 

.00 

.02 

.10 

.12 

2.04 

WIND 

12 

14 

24 

38 

16 

9 

22 

17 

23 

14 

16 

15 

20 

19 

24 

29 

36 

12 

16 

14 

12 

18 

55 

17 

14 

9 

15 

30 

20 

22 

17 

619 

CHICO  EXP  STA  (A) 

EVAP 

.11 

* 

♦ 

.45 

.09 

.05 

.08 

.11 

• 

♦ 

.35 

.18 

.15 

.12 

.10 

» 

* 

.47 

.11 

.14 

.12 

.16 

* 

» 

.36 

.08 

- 

- 

.09 

* 

.1*9 

B3.72 

WIND 

18 

110 

19 

15 

13 

37 

95 

41 

68 

69 

49 

182 

35 

41 

42 

50 

205 

56 

133 

116 

ii6e 

1583 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.24 

* 

* 

.63 

.23 

,21 

.18 

.16 

* 

.41 

.20 

.19 

.18 

.17 

.19 

* 

.45 

.13 

.17 

.20 

.21 

.16 

* 

.33 

.19 

.14 

.16 

.21 

.17 

* 

.39 

5.90 

66 

* 

* 

428 

91 

92 

87 

84 

* 

216 

174 

113 

87 

86 

175 

* 

327 

83 

73 

65 

72 

79 

* 

172 

93 

80 

86 

35 

122 

• 

185 

3171 

MAX 

75 

- 

- 

74 

71 

69 

71 

73 

- 

72 

74 

72 

73 

73 

70 

- 

68 

60 

69 

74 

75 

75 

- 

73 

73 

71 

73 

77 

64 

- 

75 

71.8 

MIN 

46 

46 

41 

41 

43 

46 

47 

49 

50 

46 

47 

49 

44 

41 

43 

44 

46 

48 

48 

48 

49 

47 

49 

46 

46.2 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.11 

.21 

.25 

.24 

.17 

.06 

.04 

.13 

.08 

.11 

.08 

.18 

.27 

.17 

.07 

.18 

.03 

.08 

.10 

.14 

.13 

.13 

.12 

.09 

.13 

.10 

.09 

.01 

.12 

.11 

.11 

3.84 

27 

75 

152 

145 

57 

27 

47 

44 

55 

44 

42 

63 

121 

92 

103 

172 

91 

27 

20 

29 

28 

69 

177 

77 

25 

23 

49 

136 

71 

183 

76 

2349 

MAX 

71 

72 

67 

62 

65 

56 

57 

72 

63 

72 

67 

73 

65 

69 

52 

63 

52 

63 

68 

73 

74 

65 

66 

61 

72 

72 

65 

52 

64 

66 

66 

65.3 

MIN 

46 

42 

39 

38 

40 

38 

39 

44 

47 

46 

42 

41 

38 

40 

37 

39 

39 

40 

42 

44 

48 

45 

*^ 

39 

45 

46 

45 

46 

45 

46 

42.6 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.20 

.30 

.65 

.45 

.28 

.20 

.27 

.26 

.58 

.21 

.53 

.42 

.46 

.32 

.45 

.35 

.21 

.16 

.30 

.33 

.31 

.45 

.63 

.33 

.28 

.34 

.28 

.62 

.40 

.37 

.42 

11.36 

26 

28 

229 

179 

65 

18 

55 

19 

92 

53 

108 

73 

136 

54 

157 

124 

94 

51 

51 

36 

46 

98 

216 

93 

25 

32 

36 

263 

101 

57 

80 

2695 

MAX 

78 

77 

75 

67 

70 

75 

79 

83 

80 

74 

76 

75 

73 

75 

70 

62 

71 

74 

76 

80 

83 

80 

71 

80 

80 

81 

83 

80 

81 

84 

83 

76.6 

MIN 

48 

48 

46 

42 

43 

48 

49 

41 

53 

47 

45 

48 

45 

45 

45 

45 

44 

43 

48 

50 

52 

57 

54 

48 

51 

51 

54 

57 

52 

53 

53 

48.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.07 

• 

• 

.52 

.13 

.04 

.02 

.13 

• 

* 

.27 

.17 

.14 

.14 

.02 

- 

- 

- 

.11 

.15 

.13 

.07 

* 

« 

.29 

.11 

.04 

.17 

.16 

« 

.110 

83.36 

WIND 

* 

1 

115 

97 

185 

31 

* 

* 

119 

* 

2019 

1910 

MAX 

71 

_ 

73 

69 

56 

53 

69 

_ 

70 

69 

69 

69 

53 

_ 

_ 

66 

69 

70 

71 

72 

73 

72 

64 

53 

68 

MIN 

45 

- 

- 

36 

40 

39 

39 

44 

- 

- 

44 

41 

39 

41 

34 

- 

— 

36 

42 

43 

44 

47 

- 

- 

41 

46 

47 

46 

49 

- 

- 

- 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.12 

.15 

.12 

.20 

.15 

.12 

.09 

.00 

.12 

.10 

.11 

.13 

.15 

.18 

.00 

.05 

.10 

.08 

.11 

.11 

.  14 

.12 

.17 

.06 

.15 

.11 

.08 

.00 

.08 

.10 

.09 

3.35 

WIND 

74 

45 

88 

40 

41 

27 

23 

36 

27 

46 

27 

61 

85 

66 

120 

93 

44 

36 

45 

34 

23 

156 

65 

59 

23 

33 

114 

55 

42 

55 

1754 

FPIANT   GOVT  CAMP 

EVAP 

.13 

.14 

.23 

.15 

.15 

.11 

.15 

.13 

.14 

.17 

.20 

.12 

.18 

.19 

.15 

.15 

.08 

.08 

.  16 

.  12 

.19 

.16 

.19 

.06 

.15 

.13 

.13 

.08 

.19 

.17 

.19 

4.57 

WI ND 

123 

56 

48 

29 

36 

39 

61 

65 

64 

49 

77 

43 

69 

84 

107 

40 

27 

42 

59 

21 

129 

60 

37 

43 

39 

70 

65 

42 

61 

1760 

MAX 

72 

72 

61 

64 

68 

66 

70 

72 

74 

62 

71 

72 

70 

73 

60 

63 

46 

58 

69 

74 

76 

78 

69 

59 

74 

75 

52 

50 

72 

74 

77 

67.5 

MIN 

54 

49 

39 

42 

41 

41 

44 

47 

46 

45 

44 

44 

40 

39 

40 

40 

39 

36 

36 

44 

45 

46 

48 

40 

40 

46 

48 

47 

44 

46 

44 

43.4 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

EVAP 

.17 

.17 

.24 

.27 

.23 

.15 

.  17 

.23 

.20 

.25 

.28 

.27 

.25 

.17 

.29 

.23 

.10 

.17 

.15 

.23 

.24 

.27 

.18 

.20 

.27 

.20 

.24 

.28 

.24 

.28 

.23 

6.85 

WIND 

11 

10 

50 

36 

29 

6 

7 

51 

29 

85 

65 

59 

31 

12 

50 

48 

20 

34 

17 

20 

28 

10 

31 

60 

12 

19 

16 

31 

86 

76 

25 

1066 

MAX 

80 

82 

80 

78 

71 

74 

71 

78 

79 

85 

87 

82 

84 

86 

84 

87 

86 

77 

84 

88 

79.6 

MIN 

50 

50 

50 

40 

43 

42 

46 

49 

53 

49 

50 

52 

51 

49 

51 

45 

49 

46 

46 

49 

52 

54 

52 

50 

52 

55 

57 

58 

52 

53 

55 

50.0 

KETTLEMAN  CITY   1    SSW  (0> 

EVAP 

.01 

.  30 

.18 

.  25 

.  30 

6.11 

WIND 

'36 

'71 

il7 

'95 

'74 

'39 

'72 

48 

85 

80 

63 

'77 

io2 

'54 

'95 

96 

141 

"54 

53 

'49 

'61 

62 

248 

"94 

48 

'44 

65 

137 

71 

61 

86 

2498 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.08 

.15 

.01 

.13 

.10 

.15 

.09 

.09 

.12 

.03 

.13 

.09 

.13 

.00 

« 

.24 

* 

.02 

.10 

* 

.19 

» 

.27 

.01 

.10 

.07 

.06 

.02 

.10 

.10 

.27 

2.85 

WIND 

6 

27 

18 

36 

8 

7 

IS 

22 

14 

18 

21 

13 

27 

40 

» 

46 

54 

23 

17 

« 

29 

* 

121 

15 

14 

7 

13 

29 

12 

16 

16 

687 

LAKESHORE 

EVAP 

.15 

.07 

.10 

.12 

.08 

.11 

.11 

.02 

.14 

.16 

.14 

.15 

.12 

.07 

.08 

_ 

.07 

.10 

.12 

.11 

.08 

.08 

_ 

.07 

.14 

.02 

_ 

.06 

. 

- 

.05 

B3.00 

WIND 

25 

28 

13 

13 

34 

37 

27 

7 

35 

41 

38 

29 

29 

55 

40 

22 

19 

29 

18 

18 

25 

49 

38 

23 

27 

16 

65 

83 

99 

77 

22 

1081 

LODI  <E) 

EVAP 

.12 

.20 

.17 

.11 

.11 

.05 

.06 

.12 

.17 

.08 

.14 

.20 

.11 

.11 

.07 

.13 

,03 

.08 

.10 

.11 

.15 

.16 

.11 

.09 

.13 

.08 

.06 

.09 

.15 

.13 

.13 

3.57 

WIND 

30 

36 

36 

49 

44 

64 

100 

40 

78 

99 

183 

29 

27 

16 

15 

39 

60 

162 

36 

14 

21 

66 

101 

44 

55 

74 

1933 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.15 

.20 

.25 

.22 

.08 

.06 

.07 

.15 

.19 

.10 

.20 

.15 

.12 

.06 

.03 

* 

.05 

.08 

.12 

.10 

.13 

.03 

.06 

.10 

.11 

.00 

.12 

.12 

.10 

.11 

3.30 

WIND 

100 

200 

200 

20 

80 

MAX 

75 

71 

64 

66 

64 

60 

72 

66 

69 

72 

72 

68 

70 

67 

68 

66 

69 

72 

74 

77 

75 

65 

63 

74 

72 

71 

68 

70 

71 

71 

68 

69.4 

MIN 

50 

46 

43 

39 

43 

44 

46 

42 

49 

46 

48 

48 

42 

45 

40 

41 

39 

42 

45 

48 

52 

49 

47 

44 

50 

51 

55 

48 

50 

49 

49 

46.1 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.10 

.13 

.17 

.19 

.12 

.06 

.01 

.09 

.04 

.11 

.11 

.15 

.17 

.15 

.04 

.06 

.04 

.09 

.10 

.11 

.13 

.11 

.06 

.08 

.11 

.09 

.04 

.03 

.02 

.05 

.07 

2.83 

19 

28 

55 

50 

24 

16 

14 

18 

20 

16 

24 

33 

33 

33 

47 

45 

8 

38 

22 

17 

27 

27 

53 

28 

19 

20 

21 

50 

29 

33 

29 

896 

MAX 

73 

76 

69 

66 

67 

57 

53 

71 

62 

75 

74 

75 

71 

72 

58 

64 

53 

64 

72 

76 

74 

67 

61 

62 

69 

71 

64 

55 

63 

68 

64 

66.6 

MIN 

44 

44 

42 

36 

39 

38 

41 

43 

47 

49 

46 

44 

39 

39 

32 

35 

40 

42 

43 

45 

48 

48 

53 

41 

43 

45 

47 

47 

47 

51 

46 

43.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.10 

.  15 

.  15 

.  14 

.  13 

.  13 

.  13 

.  14 

.15 

.20 

.11 

.12 

.15 

.  16 

.14 

.10 

.02 

.07 

.11 

.15 

.17 

.12 

.08 

.12 

.13 

.11 

.12 

.10 

.16 

.13 

.15 

3.94 

WIND 

~ 

NEWARK  (F) 

EVAP 

.17 

* 

» 

.28 

.16 

.04 

.10 

.11 

♦ 

.35 

.13 

.15 

.  15 

.07 

* 

* 

.34 

.13 

.13 

.14 

.08 

* 

* 

.23 

.17 

.13 

.05 

.18 

« 

.20a 

3.49 

WIND 

32 

* 

» 

217 

28 

21 

42 

31 

* 

» 

132 

66 

47 

61 

lie 

* 

♦ 

190 

30 

27 

29 

42 

* 

♦ 

174 

20 

26 

66 

62 

» 

1208 

1581 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (B) 

EVAP 

.08 

.24 

.20 

.07 

.11 

.08 

.20 

.09 

.21 

.09 

.09 

.12 

.06 

.24 

.05 

_ 

_ 

.08 

.10 

.11 

.06 

.23 

.14 

.21 

.01 

.26 

_ 

.10 

.24 

.06 

B3.91 

WIND 

21 

23 

64 

75 

37 

22 

30 

7 

26 

21 

17 

17 

69 

31 

51 

142 

227 

32 

11 

12 

48 

41 

319 

17 

3 

0 

41 

89 

71 

21 

5 

1590 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.27 

.25 

.23 

.26 

.23 

.15 

.10 

.14 

.15 

.19 

.14 

.21 

.33 

.16 

.12 

.18 

.05 

.20 

.18 

.15 

.18 

.18 

.18 

.10 

.19 

.19 

.15 

.14 

.16 

.18 

.24 

5.60 

WIND 

78 

115 

164 

121 

107 

76 

61 

73 

78 

115 

56 

106 

168 

68 

95 

86 

118 

78 

92 

76 

54 

74 

124 

83 

76 

69 

60 

102 

74 

57 

90 

2794 

81 

71 

64 

61 

64 

66 

68 

72 

71 

67 

71 

70 

66 

71 

60 

66 

49 

60 

71 

73 

76 

72 

67 

64 

74 

75 

72 

60 

77 

76 

75 

68.7 

MIN 

46 

43 

40 

38 

38 

38 

40 

45 

45 

43 

46 

45 

38 

42 

38 

40 

38 

39 

40 

44 

46 

48 

48 

41 

46 

48 

51 

50 

48 

49 

47 

43.5 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.15 

» 

♦ 

.37 

.09 

.09 

.07 

.08 

« 

« 

.22 

.11 

.13 

.10 

» 

♦ 

* 

* 

.06 

.09 

.10 

.10 

♦ 

« 

.18 

.12 

.08 

- 

.05 

# 

.150 

B2.42 

WIND 

56 

# 

* 

130 

17 

11 

14 

32 

* 

» 

42 

68 

47 

33 

42 

« 

« 

87 

21 

12 

18 

25 

• 

• 

148 

13 

24 

74 

29 

« 

489 

991 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.23 

.21 

.17 

.19 

.22 

.20 

.18 

.12 

.18 

.04 

.10 

.13 

.12 

.20 

.20 

.18 

.06 

.09 

.10 

.17 

.22 

.16 

.16 

.11 

.18 

.19 

.17 

.24 

.04 

.14 

.15 

4.81 

WIND 

34 

37 

41 

47 

47 

34 

30 

30 

27 

44 

27 

29 

29 

29 

55 

59 

60 

36 

28 

21 

31 

26 

41 

33 

31 

28 

28 

50 

18 

34 

14 

108C 

SALT  SPRINGS  PH  (G) 

EVAP 

.10 

.15 

.15 

.17 

.12 

.09 

.06 

.08 

.06 

.11 

.13 

.10 

.22 

.04 

.00 

.02 

.00 

.06 

.07 

.09 

.13 

.15 

.03 

.07 

.02 

.13 

.04 

.02 

.01 

.01 

82. 51 

WIND 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.12 

.15 

.15 

.15 

.15 

.08 

.10 

.12 

.13 

.10 

.18 

.19 

.24 

.15 

.03 

.00 

.12 

.06 

.13 

.13 

.20 

.13 

.11 

.10 

.12 

.13 

.12 

.06 

.18 

.18 

.15 

3.9e 

54 

51 

65 

58 

47 

45 

42 

56 

91 

103 

116 

111 

95 

87 

122 

102 

91 

72 

51 

44 

57 

70 

106 

84 

42 

51 

49 

45 

79 

90 

52 

2221 

MAX 

71 

74 

68 

66 

67 

62 

66 

74 

70 

64 

69 

72 

68 

70 

61 

65 

49 

61 

71 

74 

81 

70 

63 

65 

74 

72 

69 

62 

75 

73 

76 

68.! 

MIN 

45 

47 

42 

39 

40 

35 

41 

46 

45 

47 

46 

46 

39 

42 

40 

42 

39 

40 

41 

41 

47 

48 

48 

41 

46 

48 

50 

50 

47 

48 

48 

44. ( 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.21 

.15 

.12 

.18 

.12 

.09 

.12 

.12 

.03 

.10 

.16 

.19 

.  15 

.17 

.06 

.13 

.01 

.06 

.12 

.12 

.11 

.08 

.10 

.05 

.09 

.12 

.17 

.04 

.05 

B3.4' 

WIND 

13 

20 

20 

40 

13 

33 

34 

20 

5 

5 

39 

14 

47 

25 

20 

39 

5 

12 

36 

31 

7 

9 

54 

23 

34 

10 

34 

71 

75 

65 

39 

89: 

See  reference  notes  following  Stat  ion  Index. 


CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  196J 


Day  oi  month 


Staboo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.06 

.15 

.20 

.15 

.06 

.07 

.06 

.12 

.05 

.08 

.15 

.15 

.15 

.13 

.09 

.00 

.15 

.09 

.10 

.15 

.08 

« 

.20 

.10 

.12 

.08 

.00 

.05 

.07 

.12 

.13 

3.11 

WIND 

5 

75 

50 

10 

0 

15 

5 

5 

10 

25 

20 

30 

5 

45 

50 

60 

10 

0 

10 

0 

0 

20 

50 

0 

10 

0 

0 

25 

10 

15 

30 

590 

MAX 

6  6 

65 

61 

73 

70 

73 

73 

74 

73 

72 

71 

67 

66 

67 

72 

75 

77 

76 

69 

65 

75 

74 

70 

67 

73 

71 

77 

70 

71 . 1 

MIN 

49 

45 

41 

40 

44 

43 

46 

48 

49 

46 

47 

45 

42 

45 

39 

43 

40 

43 

45 

47 

51 

50 

46 

44 

50 

51 

55 

48 

50 

49 

53 

46.3 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.15 

.30 

.26 

.24 

.10 

.07 

.11 

.15 

.14 

.15 

.30 

.22 

.21 

.16 

.13 

.09 

.10 

.15 

.15 

.15 

.15 

.08 

.01 

.15 

.11 

.15 

.02 

.11 

.15 

.23 

.15 

4.64 

WIND 

69 

253 

149 

102 

33 

33 

52 

67 

102 

198 

145 

159 

77 

190 

184 

149 

80 

82 

47 

36 

49 

87 

138 

48 

32 

56 

55 

119 

107 

95 

135 

3128 

TRINITY   0AM  VISTA  POINT 

.90 

.00 

.03 

• 

.048 

WIND 

26 

* 

* 

31 

139 

30 

29 

59 

127 

40 

27 

34 

39 

70 

25 

48 

28 

49 

148 

41 

48 

32 

15 

460 

1131 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.  12 

.21 

.  21 

.  12 

.15 

.12 

.09 

.12 

.04 

.16 

.21 

.24 

.23 

.24 

.00 

.33 

.14 

.15 

.11 

.09 

.00 

.02 

.15 

.04 

.04 

.05 

B3.74 

WIND 

63 

40 

72 

■80 

51 

68 

47 

35 

26 

35 

70 

57 

99 

67 

31 

« 

« 

103 

62 

40 

5 

33 

66 

29 

57 

39 

33 

89 

71 

88 

46 

1602 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.33 

.24 

.15 

.17 

.18 

.18 

.15 

.10 

.12 

.13 

.13 

.15 

.20 

.15 

.09 

.07 

.03 

.14 

.20 

.23 

.18 

.20 

.00 

.14 

.15 

.13 

.15 

.22 

.15 

.21 

.25 

4.93 

WIND 

111 

71 

77 

78 

61 

87 

56 

39 

63 

91 

79 

58 

65 

61 

67 

79 

63 

68 

87 

73 

69 

62 

52 

74 

58 

49 

62 

88 

74 

80 

104 

2206 

MAX 

73 

74 

67 

60 

67 

68 

72 

67 

66 

64 

71 

74 

73 

70 

63 

62 

61 

70 

72 

76 

73 

67 

64 

74 

74 

70 

69 

70 

73 

78 

75 

69.6 

MIN 

52 

45 

39 

37 

39 

39 

48 

47 

45 

42 

42 

49 

42 

42 

42 

40 

35 

38 

42 

45 

42 

46 

48 

40 

45 

45 

46 

48 

46 

46 

49 

43.6 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

.14 

» 

* 

.39 

.10 

.05 

.05 

.07 

* 

» 

.34 

.14 

.13 

.26 

.06 

.15 

« 

.03 

.08 

.12 

.07 

.10 

» 

# 

.20 

* 

.05 

.00 

« 

.oae 

B2.70 

WIND 

25 

♦ 

* 

102 

12 

11 

18 

14 

» 

57 

29 

27 

20 

40 

24 

18 

12 

13 

15 

12 

» 

70 

12 

13 

42 

36 

# 

58a 

680 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE    AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS   OF   COPPER,    AND  PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH    ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(F)      PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)      PAN    IS   OF   STEEL   PLATE,    PAINTED  WITH   ALUMINUM    INSIDE   AND  OUTSIDE. 
9      PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

• 

to 

STATION,  DEPTH 

,  AND 

TIME 

• 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BRAWL EY  2  SW 

4  INCHES 

(A)  9 

00AM 

51 

52 

53 

59 

55 

55 

59 

61 

63 

62 

63 

63 

63 

52 

64 

59 

50 

57 

53 

62 

64 

66 

67 

64 

64 

64 

55 

71 

56 

67 

65 

62.4 

MAX 

82 

82 

77 

75 

73 

76 

79 

78 

82 

75 

80 

81 

82 

82 

83 

73 

72 

71 

77 

79 

82 

86 

86 

79 

85 

82 

85 

69 

80 

85 

67 

80.2 

MIN 

59 

50 

53 

58 

55 

55 

58 

50 

62 

50 

63 

62 

61 

50 

53 

57 

60 

55 

56 

60 

61 

56 

55 

52 

52 

62 

64 

71 

64 

64 

64 

61.0 

8  INCHES 

9 

00AM 

65 

56 

67 

54 

54 

63 

64 

65 

66 

65 

66 

57 

67 

55 

67 

65 

64 

52 

53 

55 

66 

68 

59 

57 

58 

58 

69 

71 

69 

70 

70 

66.1 

MAX 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

59 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

74 

75 

74 

75 

76 

71.7 

MIN 

56 

56 

55 

54 

53 

62 

53 

64 

65 

65 

56 

55 

57 

56 

66 

64 

64 

52 

53 

64 

65 

57 

58 

57 

67 

67 

68 

71 

69 

59 

69 

65.8 

12  INCHES 

9 

00AM 

69 

69 

58 

57 

55 

56 

66 

67 

68 

67 

58 

58 

69 

69 

59 

58 

57 

66 

66 

57 

58 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

72 

72 

68.2 

20  INCHES 

9 

00AM 

58 

68 

58 

68 

57 

67 

67 

67 

57 

57 

68 

68 

58 

68 

58 

68 

68 

58 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

59 

59 

59 

70 

70 

71 

71 

68.0 

39  INCHES 

9 

00AM 

68 

58 

58 

68 

68 

68 

58 

58 

68 

68 

58 

58 

68 

68 

58 

69 

69 

58 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

59 

59 

69 

69 

70 

68.2 

79  INCHES 

9 

00AM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71.7 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

(B) 

MAX 

59 

51 

59 

57 

58 

55 

53 

50 

58 

62 

50 

63 

60 

51 

52 

58 

49 

55 

58 

52 

54 

60 

59 

56 

60 

62 

60 

53 

57 

50 

59 

58.4 

MIN 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

45 

47 

49 

48 

47 

48 

45 

48 

42 

44 

42 

42 

44 

47 

50 

49 

48 

44 

46 

49 

52 

48 

48 

50 

50 

47.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 

STA 

STATION  1 

12  INCHES 

(C) 

MAX 

54 

53 

51 

51 

50 

51 

50 

51 

50 

49 

49 

50 

50 

51 

49 

48 

43 

43 

44 

45 

48 

48 

48 

49 

52 

52 

53 

52 

50 

51 

50 

49.5 

MIN 

50 

51 

49 

48 

47 

48 

48 

48 

49 

46 

46 

48 

47 

48 

48 

43 

41 

39 

40 

41 

44 

46 

45 

45 

48 

49 

49 

49 

47 

47 

48 

45.5 

STATION  2 

18  INCHES 

<D) 

MAX 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

53 

52 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

53.6 

MIN 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

53 

52.9 

(A)  HOLTVILLE   SILTY   CLAY,    BARE  GROUND,    EXPOSED   TO  SUN,    LEVEL   SURFACE.    MAXIMUM   AND  MINIMUM   READINGS   FROM  THERMOGRAPH 
AT  9,00  A.M.      READINGS  AT  9,00  A.M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

(B)  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA  SANDY   LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(D)  RAMONA  SANDY   LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRl   OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARI 
DEPTH.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


COVERING  24  HOURS  ENDING 


IRRIGATED  SOIL.    NO   'ORTGATION  WATER  ON  18-INCH 


See  reference  notes  loUovnng  Station  Index. 
-  91  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURA5  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

A.O 
3 

2.0 

3 

1.0 
1 

1.5 
1 

1.0 
1 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

BIG  BAR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

3.0 

2 

20.0 
20 

2.0 
18 

15 

11 

7 

4 

T 

T 

1.0 
T 

BISHOP  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

1 

.4 

.1 
1 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ECU  IV 

.6 

.2 

T 

9.7 

2.9 

12 

1.2 

9.1 

14 

1.3 

.3 
22 
1.7 

22 
1.7 

18 
1.5 

12 
0.9 

6 
0.5 

6.0 

3 
0.3 

9.4 

12 

1.3 

18 
1.9 

12 
1.6 

8 
0.9 

18.1 

6 
0.6 

11.9 
31 
6.2 

2.2 

35 

6.5 

T 
37 
6.7 

9.6 

21 

7,2 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

9.0 

9 

5 

2.0 

6 

5 

3 

1 

T 

5.0 

5 

2.0 
4 

T 

8.0 
8 

3 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

.1 

5.0 
3 

T 

T 

4.0 
2 

.5 

2 

T 
1 

T 

T 

7.0 
1 

.1 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

8.0 
8 

5.0 
11 

22.0 

36 

1.0 

26 

10 

6.5 
11 

6 

ILO 
13 

6 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

T 
T 

7.5 
8 

1.0 

5 

T 

T 

T 

4.0 
4 

T 
3 

T 

T 

1.0 
1 

10.0 
10 

2.0 

9 

7 

3.0 
8 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

T 

1.5 
1 

T 

* 

5.5 
3 

1 

T 

3,5 

2 

T 

9.0 
9 

8.5 
12 

7 

T 
4 

1.0 

5 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

2 

T 

COVELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1.0 

1.5 

.5 
1 

8.5 
8 

13 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

1 

OE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.0 

21.5 
22 

19 

10 

5 

5 

5 

DOYLE  5  5SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

2.6 

2 

T 
T 

.6 

T 

.2 

T 

.7 
T 

T 
T 

.5 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

6.0 
5 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

2.0 
T 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

5.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

7.0 
7 

T 
7 

16.0 

23 

3.0 

22 

21 

15 

14 

14 

2.'0 

12 

1.0 

12 

8 

7 

7 

10.0 
17 

T 
17 

13 

9 

HAIWEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

T 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.5 

9 

T 
4 

13.0 
17 

7 

2 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

6.5 
7 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

5.0 
A 

2 

T 
T 

16  .0 
13 

12.0 
21 

12.0 

27 

T 
24 

20 

15 

12 

9 

8.0 
16 

T 
12 

10 

9 

T 
8 

14.0 
16 

T 
15 

14 

T 
12 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

T 

.5 

« 

13.0 

13 

10 

7 

5 

T 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

A.O 
A 

1.0 

3 

.  5 

'  3 

.5 
2 

3.0 

2.0 
1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

3.0 
T 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 
T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

4.0 
12 

1.5 
12 

T 
11 

8 

3 

3 

2 

3.5 

5 

1.8 

7 

6 

3 

T 
2 

15.0 
18 

.5 

16 

14 

1.8 
13 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

2 

10.0 
12 

6 

3 

T 

1 .0 

i 

1 .0 
1 

MEYERS  A  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

3.0 
T 

T 

12.3 
12 

2 . 5 
lA 

4.  5 
18 

2  .0 
16 

11 

9 

7 

6 

1 .  2 

6 

11.0 
17 

1 .0 

li 

8 

6 

1 . 0 

7 

17  .0 
24 

19 

12 

L3.0 
20 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  5 
1 

T 

J 

3.5 

11.0 

13 

14 

13 

5 

4 

3 

T 

5 

5 

2 

10° 

8 

1.0 

7 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 

T 

A.O 

9.0 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

17.0 

T 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.0 
2 

3.0 

2 

6.0 
6 

T 
3 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T  1 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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ONTINUED 



SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

CALIFORNIA 
MARCH  1963 

Station 

Day  of  month 

] 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OUNT    SHASTA   WB  C ITY 
OUNT  WILSON  FC   336  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,  7 

T 
1 

T 

; 

.  6 

i 

2 . 4 
1 

1 

12.4 
10 
.7 

2 

1 . 3 
8 

.6 

14 

4 
.5 

10 

T 
8 

5 

2 

1 

4.0 

2 

.5 

T 

1.2 

T 

5.3 
T 

T 

1.8 

T 

ORTH  FORK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

ALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.5 
1 

5.0 

5 

7.0 
12 

8 

7 

6 

4 

2 

T 
1 

U I NC Y  RA NGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

2.0 
4 

2.0 

6 

4 

.0 

3 

ANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 . 0 
1 

T 

.  3 

T 
T 

7.9 

T 
8 

4 

2 

T 

T 

HASTA  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

1 ERRA V I L  LE  RANGE R  STA 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

4 

2 

2 

1 

8.0 
8 

- 

1.0 

5 

3 

2 

4.0 
4 

4 

1 

4 

.0 
4 

ODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

2 . 4 

6 

3 

3 

3 

5.0 
8 

T 
6 

2.7 
6 

5 

4 

2 

2 

2 

16.9 
19 

24.  2 

2.0 
32 

1.1 

30 

24 

18 

14 

12 

29.3 
29 

2.4 

29 

27 

24 

25.  4 

19.  2 

60 

3.0 
56 

1.9 

56 

51 

lONORA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

0  ENTRANCE  Y05EMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

12.2 
10 

7.5 
13 

12.5 
24 

19 

13 

9 

5 

2 

.0 
T 

8.0 
8 

3 

T 

T 

T 

13 

.0 

5 

3 

T 

1.0 
1 

OUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

4.0 

2 

4.0 

5 

18.0 
19 

17 

10 

9 

8 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

TRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

.4 

7 

.5 

6 

28.0 
31 

T 
25 

17 

10 

9 

6 

T 
3 

8.5 
11 

2.0 
8 

7 

6 

3 

5 

.5 

9 

4 

2 

2.0 
4 

USANVILLE  AIRPORT 

SNOWFA  LL 
SN  ON  GND 

T 

.7 

1.2 
1 

1.5 
1 

T 

2.0 
1 

T 

.8 

A HOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,5 
3 

2 

1 

2.5 
3 

1.0 
1 

15.5 
16 

4.0 
17 

6.0 
19 

T 
16 

13 

8 

6 

5 

7.5 
12 

2.0 
14 

8 

6 

2.0 
7 

18.0 
24 

.3 

20 

T 
18 

15 

lEHACHAP  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

6.0 
T 

WIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

3.5 
19 

18 

18 

17 

5 .  5 
21 

20 

2.0 
21 

20 

19 

19 

18 

1.0 
19 

29.0 
42 

19.0 

53 

9.0 

50 

1  .0 
46 

42 

40 

37 

35 

21.5 

53 

.5 

45 

41 

38 

15.0 
51 

32.5 

72 

68 

T 
64 

5.0 

66 

'HITE  MOUNTA  IN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

1.0 
9 

T 
9 

8 

.  5 
8 

T 
8 

3.0 
10 

.5 

10 

8.0 
19 

19 

19 

19 

18 

1.0 
19 

19 

1  2.C 
31 

2.0 

33 

30 

28 

27 

25 

22 

20 

20 

18 

18 

8.5 

26 

T 
26 

25 

25 

'HITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

18 

IB 

1.0 
19 

2.0 

20 

20 

T 
20 

T 
20 

8.0 

28 

1.0 

28 

15.0 
43 

40 

37 

35 

33 

1.0 

32 

T 
32 

2.0 
34 

1.0 

35 

34 

33 

33 

32 

32 

T 
33 

33 

33 

32 

.5 

32 

5.0 
37 

34 

33 

fOOOFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 
T 

5 

.0 

5 

4.0 

3 

» 

1.0 

T 

3.0 
1 

7.0 
1 

■OSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

15.0 
11 

10.  0 
25 

6.0 
18 

13 

B 

6 

3 

T 

2.0 

2 

T 
T 

■REKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUPPLEM 

EN 

TAL 

DATA 

Wind  direction 

Wind 
m 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days 

with  precipitation 

d 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

o 

B 

"o  S 

Date  oi 

0 

rzl 

B 

1 

4,00  A.M. 
PST 

10,00  A.M 
PST 

o  a 

o 

.3- 

10,00  P.M 
PST 

Trace 

,01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 

AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

17 

8. 

1 

32-I-+ 

SE 

16 

74 

54 

35 

60 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

11 

5.0 

ISHOP  WB  AIRPORT 

29 

19 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

3.9 

LUE  CANYON  WB  AI RPORT 

ssw 

9.5 

39 

S 

27 

60 

0 

3 

3 

1 

5 

1 

13^ 

6.5 

URBANK  WB  AI RPORT 

S 

15 

7.2 

2  6++ 

NW 

3 

73 

51 

45 

65 

1 

2 

4 

1 

1 

0 

9 

4.3 

UREKA  WB  CITY 

Nf 

8. 

40 

SW 

27 

4 

2 

9 

4 

1 

0 

20 

47 

7.6 

RESNO  WB  AIRPORT 

MW 

20 

7.2 

34 

NW 

31 

86 

61 

90 

75 

3 

3 

2 

2 

0 

0 

10 

83 

4.5 

ONG  BEACH  WB  AIRPORT 

W 

14 

6. 

25++ 

w 

15+ 

81 

63 

55 

74 

3 

2 

2 

0 

2 

0 

9 

4.8 

OS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

22 

8. 

3 

29++ 

w 

2 

77 

57 

65 

70 

2 

3 

1 

0 

2 

0 

8 

♦  .4 

OS  ANGELES  WB  CITY 

wt 

7.2 

31 

E 

28 

71 

49 

49 

64 

1 

2 

4 

1 

1 

0 

9 

87 

4.5 

OUNT  SHASTA  WB  CITY 

65 

53 

1 

1 

11 

1 

0 

1 

15 

6.5 

AKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

10. 

1 

35++ 

SSE 

22 

77 

62 

51 

72 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

5.2 

'OINT  ARGUELLO  WB 

9. 

3 

28++ 

S 

16 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

5.0 

!ED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

24 

11. 

4 

42 

SE 

27+ 

75 

56 

45 

64 

4 

5 

3 

1 

1 

0 

14 

66 

6.0 

-ACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

12 

6. 

3 

38 

w 

22 

86 

69 

55 

79 

3 

4 

4 

1 

2 

0 

14 

69 

5.6 

•ANDBERG  WB 

N 

16. 

1 

46++ 

s 

16 

60 

8 

2 

1 

2 

0 

0 

13 

4.4 

■AN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

7. 

B 

32 

SE 

16 

77 

57 

57 

74 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

78 

4.9 

lAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

19 

11. 

5 

41 

WNW 

2 

79 

68 

59 

76 

4 

5 

3 

0 

2 

0 

14 

4.B 

.AN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

Wt 

38 

8. 

1 

34 

SE 

22 

75* 

1 

6 

2 

1 

2 

0 

12 

79 

lAN  JOSE 

St 

27 

5. 

7 

23 

NW 

11 

620 

1 

3 

3 

2 

1 

0 

10 

56 

4.4 

)ANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

8. 

5 

32++ 

WNW 

31 

90 

58 

58 

85 

3 

3 

3 

0 

2 

0 

11 

4.2 

STOCKTON  WB  AI RPORT 

w 

16 

7. 

6 

2  8++ 

ESE 

16 

84 

70 

52 

75 

1 

3 

5 

0 

1 

0 

10 

5.3 

f     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

5    5,00  P.M.  See  reference  notes  following  Station  Index 

'     8,00  A.M. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ABBOTT  MINE 

ACTON  ESCONDIDO  FC261Bi 
AOCLANTO 

AOIN  RANGER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALDERPOINT 

ALISO  CN  oat  MT  FC  Wtb 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AMBOT 


LAKE 

LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
HOOOC 

R*  COSTA 
^UMeOLDT 
.OS  ANGELES 

OEEGO 
-OS  ANGELES 
^ODOC 


0212 

.□3227 
30232 


NAPA 

|c0NTfiA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
BAN  eERDINO 
SN  LUIS  OaPO 
lONTEREY 

J.OS  ANGELES 
(  TULARE 
>  DRange 


ANQWIN  PAC  UNI 
ANTIOCH  FlBReeOARD  MILI 

antiocm  Pumping 

ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEr 
ARROYO  GRANOE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  ■ 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK   FC  143 
BACKUS  Ranch 

BADGER 
BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 

ball  mountain  lookout 
BaRneson  Park 
barrett  dam 

BAR5T0H 


BARTON  FLAT 
BATES  RIDGE 
BEALE  AFB 

BEAHTPAP  meadow  |o596  [TULARE 

BEAUMONT  0606  'IWEHSIOE 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT  bfcOT  PIVERSlOE 

BEAUMONT  1  E  p609  RIVERSIDE 


0617  TUOLUMNE 
0619  Los  ANGELES 
067*  BANiA  CRUZ 


0693  lALAMEOA 
0705  ■ 
0715 


BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BERKELEY 
BERRyESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
SIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  SEND  RANGER  STATIOI 
eiG  OALTON  DAM  FC223B-f 
BIG  PINE  CREEK 


BIG  PINES  PARK  FC  036  0779 
BIG  SUfi  STATE  PARK  0790 
aiG  TUJUNGA  DAM  FC<i6D-E079e 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITALDBie 
BISHOP  CBEEK  INTAKE  2  0619 
BISHOP  PASS  SNOW  COUfiSEtosai 
BISHOP  we  AIRPORT  OB22 
BISHOP  UNION  CARBIDE  Ob^'t 
SLACK  MOUNTAIN  2  SW  0850 
BLACKS  MOUNTAIN  0867 


BLUE  CANYON  W8  AIRPORT  (5897  PLACER 
BLUE  CREEK  MTN  LO  0900  bEL  NORTE 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEKOSOS  HUMBOLDT 
BLYTmE  b92*  RIVERSIDE 

8LTTHE  7  W  P925  RIVERSIDE 

BLVTHE  FAA  AIRPORT  10927  RIVERSIDE 

BOCA  D931  NEVADA 

eONITA  0966  SAN  DIEGO 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STAC973  MENDOCINO 
BORON 


SISKIYOU 
LASSEN 
TRINITY 
^AN  BERDINO 
[SAN  BERDINO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
!lNYO 

Los  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
Los  ANGELES 

INYO 
FRESNO 

INYO 

[santa  clara 
Lassen 


b979  kERN 


90I1REG0  DESERT  PARK 
BOMREGO  SPRINGS  3  NNI 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
80IMAN  DAM 
BRADFOfiD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NH 

BRAWLEY  2  SW 
BRAT  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  "aNGEP  STA 
BHIDGEVILLE  *  NNW 

BROCKHAY  Summit 

BItOOKS   FARNHAM  ffANCH 


1005  iSANTA  CRUZ 
1009  ! 
1013  1 
1016  NEVADA 
1031  RIVERSIDE 
lOJi.  ^lONTEREY 
IQt^b  MENDOCINO 

lO^e  IMPERIAL 
11050  SISKIYOU 

1056  ^RANGE 

1057  ORANGE 

1060  ICONTRA  COSTA 
'1072  MONO 
1076  t^ONO 
lOflO  HUM80LDT 
,1096  PLACER 

■1112  Yolo 


BRUSH  CREEK  Ranger  sta  ,1130 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA  11133 
BRVSOft  llii2 
aUCKMORN  ^11.9 
BUCKS  CREEK  Ph  1159 
SUCKS  LAKE  1161 
6UEMA  VISTA  jll70 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE  llieo 
BURBANK  fire  OEP  fC226ail92 
BUR9ANK  WS  AIRPORT  'll9<. 


BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

pLUMAS 

^an  benito 
•yuba 

los  angeles 
los  angeles 


BURLINGAME 
BURNEY 

BURNT  Ranch  1  s 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

ca8rillo  nat  honumi 
cacmuma  dam 
cajon  west  summit 


CALAVERAS  31G  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR  |i281 
CALEXICO  Z  NE  Il28e 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS|l300 


CALISTOGA 


CALLAHAN  RANGER  STAT10N1316 


CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEF 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONvlLLE  HANGER  ST* 
CANBY   11  SW 
CANSY  HANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANTIL 
CANYON  DAM 

CARBON  CANTON  OILMAN 
CARBON  CANTON  mORKHaH 


|1206  SAN  MATEO 
;1214  SHASTA 
jl215  TRINITY 
1216  CONTRA  COSTA 
1237  LASSEN 
jlZA*  KERN 
11250  RIVERSIDE 

1252  SAN  DIEGO 

1253  SNIA  BARBARA 
|l272  kAN  BERDINO 


ICALAVERAS 

ICALAVERAS 

^LAMEOA 

llHPEfilAL 

TULARE 

EAPA 
I  SKI  YOU 
ISAN  BERDINO 
iSAN  OIEGO 
CALAVERAS 


!l277 


1312 


1369 
1'.2*. 

i<t2e 


(SIERRA 
IttttU  ^N  LUIS  OBPO 
U62  [YUBA 
HT5  MODOC 
l»iT6  MODOC 

Los  ANGELES 

PLUMAS 
1518  pRANSE 

£AN  BERDINO 


ISj  36  35 
hi  12 
37  52 


3*  52 
15|  3*  31 
35  07 


33  55 

38  25 

36  28 

37  05 


9j  36  3B 

■fcj  37  40 

35  16 

35  23 

35  25 

ll|  36  55 

'  56 

I  33  56 

32  41 

34  54 

111  36  49 

34  55 

39  07 


122  26 

lie  17 

117  25 

120  57 

122  02 

123  36 
UB  33 
116  46 
lie  OB 
120  32 

115  45 

119  29 

122  26 


119  20 
117  13 

120  34 


118  10 

lie  50 

117  53 
122  15 
lie  40 

119  29 
121  04 

118  19 

117  5* 

118  a 

119  01 


116  07 
119  03 
119  05 


117  01 

lie  53 
119  55 
121  26 
lie  52 
116  59 
116  50 
116  57  ' 


122  06 

I  122  15 
122  14 
122  14 
I  121  08 
'  123  15 


1  116  ! 


4  39  18  : 
26>  34  10  ' 
19j  37  08  I 


11  37  06 

19  37  22 

19  37  22 

4  37  le 


I  36  39  23 
33{  32  40 
I  17|  39  01 
a  35  00 


■  5e 


lie  22 

!  120  40 
I  116  48 


32  57     115  ; 


26{  33  55 

lb  33  53 

2T|  37  S3 

3a|  38  15 


1|  39  00 
24^  35  48 
2ll  40  52 


122  oe 

117  54 

117  56 


119  17 
I  X23  49 

120  04 
122  09 

121  20 

120  35 
I  121  05 
I  121  51 

121  20 
i  121  12 

121  11 


37  35 
40  53 
i  40  48 
I  37  52 
40  34 
35  24 
33  55 


122  21 
121  40 

123  2B 


117  14 
119  59 
117  34 


38  17 

38  12 

I  37  29 

<  32  41 


122  48 

116  59 

116  28 

120  51 

120  34 

120  41 

121  02 
121  03 
120  52 
118  34 


6140 
4130 
1272 
6745 

5739 
1575 
10000 


I  06  I  5532 


117  02 

123  22  I 
117  39  1 


2175 
3350 
3055 
53*7 
3345 


647C 
6550 
2O50 
7ZO0 


OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


Miq  MIC 
BA  8A 
5P  5P 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+H  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBO  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUfi  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCMEL  P  CLAUSEN 
GLADYS   A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  £  DUBOSE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
A2USA  CITY  PARK 
GEORGE  L  TURCOTT 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METHENY 
L  A  WTft  +  PwR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT  IRRIG  DIST 
SEAUMONT  IRRIG  DIST 
U  S  we  OBSERVER 
hETch  hETChT  wTR  SUP 

MIKE   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARvEY  0  FRYER 

u  s  weather  bureau 
Mark  p  hicks 
u  e  forest  service 
big  bear  lk  fire  dist 
mrs  margie  a  simpson 
u  s  forest  service 
gerald  m  thrasher 
dept  water  resources 

u  s  forest  service 
state  park  service 
los  angeles  co  fcd 
corps  of  engineers 
calif  elec  power  co 
corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 
union  carbide  co 

MRS  MAfiV  INCERPl 

u  S  WEATHER  Bureau 
u  s  WEATHER  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SUOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
STATE  Olv  OF  FSTRY 
FEO  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


VINCENT  D  LOCATELLI 
The  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
C  JOHNSTON 


AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
BRUCE  L  60ELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  ft  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 


P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CRI TTENOEN 
MRS  ALICE  I 


CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
LASSEN  VOLCANIC  NAIL  PK 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  wAkELAND 
US  NAT  Park  service 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD  I 

CAL   DIV  BEACH  ♦  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT  i 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ARCHIE  C  LEACH 

E  BAY  HUN  UTL  OlST 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER  I 

U  S  FOREST  SERVICE  ! 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 

a: 

COUNTY 

DRAINAGE  II 

LAlil'UUE 

1 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

£ 

a 

B 

SPECIAL 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

B 

40  05 

121  09 

2986 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

"MONTEREY 

4 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

27 

37  24 

120  03 

1*25 

9A 

9A 

c 

CAZADERO 

22 

38  32 

123  08 

104C 

if 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

12 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

bP 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

1609 

FRESNO 

11 

36  47 

118  40 

*65C 

8A 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CEDARVILLE 

41  32 

120  10 

4670 

8A 

OA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

YUBA^ 

2; 

39  47 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

39  29 

121  14 

2575 

OA 

U  S  FORESI  SERVICE 

CMATSWORTH  FC   24  D 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

116  36 

9ST 

LONNIE  BAT WAY 

chatsworth  reservoir 

1602 

.OS  ANGELES 

13 

3*  1* 

118  37 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

'UOLUMNE 

37  58 

119  55 

4765 

OA 

OA 

HETCH  HEICH  WTR  SUP 

PLUMAS 

e 

121  13 

4530 

4( 

4( 

MRS  C  B  KROEKER 

CHico  Experiment  sta 

1715 

23 

39  42 

121  47 

205 

4F 

c 

US  PLANT    INTRO  GRDN 

CHIOUITO  CREEK 

27 

37  30 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

chiite'iden  pass 

20 

36  5* 

121  36 

125 

OA 

VICTOR  L  HASKIN 

cholame  hatch  ranch 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupaie  Ranger  sta 

1754 

SAN^DIEGO 

10 

34  48 

119  01 

5260 

c 

U  S  FORESI  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

33 

32  36 

117  06 

8A 

8A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

citrus  heights 

1773 

SACRAMENTO 

23 

38  42 

121  18 

9P 

JAMES  0  GOODRIDCE 

CLAREMONT  FC  230D 

1777 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

125< 

SP 

C  F  ELDER 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

23 

38  25 

121  32 

14 

8A 

6A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clarks  valley  muoo  rch 

23 

39  33 

410 

7A 

CLEAR  CREEK 

1  799 

12 

41  43 

123  27 

975 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

23 

30  50 

122  39 

1320 

8A 

c 

C   IVAN  GLENOINNING 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

6A 

CLOVERDALE   11  W 

1840 

SONOMA 

22 

123  13 

1820 

c 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FORESI  SERVICE 

COALINGA 

1664 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   I  SE 

27 

36  08 

120  21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA  14  WNW 

1869 

27 

36  14 

120  34 

1640 

SP 

MRS  CHARLES  hOhELL 

COBB  2  NW 

-AKE 

38  50 

122  46 

2400 

lOA 

HAMILTON  HESS 

COFFEE  CREEK  RS 

31 

41  05 

122  42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

23 

39  57 

121  43 

3180 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

.OS  ANGELES 

13 

34  10 

116  07 

3675 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLD  SPRINGS  CAMP 

IONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

2: 

40  24 

122  09 

420 

U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 

1912 

>LACER 

39  06 

120  50 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POwER  HOUSE 

0 

39  20 

121  U 

58S 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

lONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

191 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

IL  DORADO 

30  53 

121  01 

1525 

M  8  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1. 

41  59 

122  20 

2703 

41 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

36  06 

119  34 

200 

8A 

BA 

c 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2: 

39  5* 

122  22 

*BT 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

20 

33  52 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

26* 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

19 

36  29 

lie  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1END0C I  NO 

39  47 

123  15 

1305 

SA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

MENDOCINO 

■ 

39  50 

123  OS 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

-OS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

SP 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2300 

31 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

32  4* 

115  58 

250 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

crabtRee  meadow 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

10720 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

)EL  NORTE 

41  46 

124  12 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

2146 

DEL  NORTE 

17 

124  05 

120 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

50 

c 

STATE  DlV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  16 

4525 

c 

CLUB  SAN  MOfilTZ 

CROCKETT 

CONTRA  COSIA 

38  02 

6A 

SA 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

.OS  ANGELES 

5371 

5P 

U  S  FORESI  SERVICE 

CULVER  CITY 

7! 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUHMI NGS 

*EN0OC I  NO 

126S 

51 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

CUNN 1 NGHAM 

1421 

8A 

MRS  M  V  CUNNINGHAM 

SNTA  BARBARA 

2240 

OA 

OA 

JOHN  S  HOWELL 

CUYAHACA 

SAN  DIEGO 

46  50 

OA 

BA 

HELIX    IRRIGATION  OIST 

CUYAMA  RANCH 

30 

119  40 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

jNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  EnE 

SAN  BERDINO 

6 

1*  52 

116  52 

1975 

c 

COOL   WATER  RANCH 

OAGGETI  FAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

1922 

MIQ 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

2269 

2: 

41  06 

121  31 

332d 

BA 

HARLEY  NEUERBURG 

2731 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

23 

51 

OA 

OA 

eXCG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

21 

41  44 

120  22 

475Q 

RICHARD  f  MUGhEs 

21 

41    1 3 

121  23 

3650 

^1 

c 

HERMAN   L  LOREnZEN 

DEATH  VALLEY 

2319 

36  28 

116  52 

-194 

*P 

4P 

US  NAT  PARK  SEHVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

1 1  VERS  I OE 

1201 

ati 

PHILIP  80YD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INYO 

37  22 

117  59 

:: 

5R 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

• 

39  18 

120  51 

3701 

5R 

P  G  *■  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

SA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

OEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

STANISLAUS 

2' 

37  25 

121  23 

1125 

STANISLAUS  COUNTY 

STANISLAUS 

124 

Sfl 

W  F  MOORE 

BUTTE 

39  52 

3501 

11 

P  G  +  £  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STATION 

33 

32  51 

116  37 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

.OS  ANGELES 

11  V. 

117  50 

740 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

39  21 

121  12 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

NEVADA 

36 

39  19 

120  14 

593' 

SA 

8^ 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

123  21 

927 

8A 

FRANK  L  WHITE 

DOUBlEBUNK,  MEADOW 

2492 

35  57 

lie  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

116 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

39  3  4 

120  50 

2695 

OA 

8a| 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

40  02 

120  06 

4241 

lorj 

DOYLE  5  SSE 

2506 

39  57 

120  05 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

.OS  ANGELES 

lie  32 

41 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

tARlPOSA 

37  45 

120  06 

30  0< 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNNIGAN 

256B 

38  S3 

121  5B 

9^ 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BERDINO 

35  03 

116  26 

1610 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  ranger  STATIOf*2572 

23 

41  13 

122  16 

2420 

BM 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

38  12 

122  10 

20 

BA 

OA 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

Riverside 

33  48 

115  27 

973 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

39  22 

122  31 

OA 

OAi 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

11 

36  44 

118  23 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

£L  CAPITAN  dam 

2709 

32  53 

116  49 

600 

BA 

8A 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPER 1 AL 

32  46 

US  34 

-30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2720 

AMADOR 

30  20 

120  40 

715 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH   LAKE  CANYON 

FC  128  e 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

2075 

5P 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

)EL  NORTE 

IT 

42  00 

123  43 

SP 

5P 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

2756 

38 

37  56 

119  14 

96A! 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  J010UIN 

16 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

33  46 

117  47 

464 

c 

HOMER  F  WANNAHAKER 

ELSINORE 

RIVERSIDE 

33  40 

117  20 

1285 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  *  SSE 

2812 

R  IVERSIDE 

33  37 

c 

JOHN  L  EWING 

ESCONDJOO 

2862 

33  07 

117  OS 

660 

61 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  Park  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  0* 

85( 

CITY  OF  ESCONDIDO 

£T  1  WANDA 

2895 

34  08 

117  31 

139d 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

SI  SKI  YOU 

41  28 

122  54 

2912 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

40  40 

124  10 

4; 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARl POSA 

37  35 

120  16 

5P 

MERCED  IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

36  21 

119  04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

30  15 

122  03 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

4( 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

29*1 

LOS  ANGELES 

34  42 

118  26 

3^060 

6A 

6A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2958 

33  21 

117  15 

542 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FEATHER  FALLS 

299* 

39  36 

121  15 

2965 

c 

A  S  MENDICHI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

40  21 

122  27 

eo< 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  B  SSW 

3025 

40  30 

124  20 

Of 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

kMADOR 

30  31 

120  42 

c 

WENTWOHTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

30*8 

SNTA  BARBARA 

3*  44 

120  00 

315C 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

34  24 

lie  56 

43! 

it 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

F INLET   1  NNE 

3055 

39  01 

122  52 

c 

JAMES  I  MELVIN 

FINLEY   I  SSE 

3056 

38  56 

122  52 

Bt 

ALBERT  E  MOORhEAD 

FINLEY  5  SW 

.AKE 

36  58 

122  57 

175C 

8F 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

36  21 

120  09 

28! 

6( 

61 

RAYMOND  Thomas  RANCH 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3007 

LASSEN 

40  22 

120  19 

400C 

5F 

S( 

5t 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FRESNO 

37  16 

118  58 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

^a  42 

121  09 

35( 

eA 

91 

a/ 

U  S  BUR  RECLAMATION 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LAimiDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

'  y.p  1 

specialI 

yjDocn  V  Ciit 

FONTANA  i  N 

SAN  BERDINO 

2 

36  11 

ROLAND  W  GETCHELL 

fontana  kaiser 

SAN  BERDINO 

2 

34  05 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

3 

60  2  3 

123  20 

236 

8 

MBS  B  E  ESLICK 

FORESTHJLL  RAsee"  STA 

3136 

>LACER 

39  01 

120  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

FOflUS  Of  SALMON 

SISKIYOU 

1 

41  15 

123  19 

127 

9 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORT  BIDWELL 

3157 

<toooc 

41  51 

120  08 

649 

5 

5 

L  J  FEE 

FORT  SRACO 

3161 

4EN0OCINO 

1 

39  27 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

■lENpOCINO 

I 

39  24 

123  69 

6 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK  1  NNE 

3173 

)EL  NORTE 

I 

41  52 

124  09 

a 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

S I SK 1 YOU 

" 

61  35 

122  63 

332 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SI  SKI  YOU 

It 

41  36 

122  51 

272 

4 

4 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

1 

38  31 

C  A  CALL 

FREEDOM  e  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

37  03 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCM 

3262 

SHASTA 

122  38 

HOC 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

2 

36  46 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRlANT    GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

36  59 

119  63 

8, 

U  S  BuR  RECLAMATION 

fulleRton  arroues  ranch 

ORANGE 

26{  33  56 

117  55 

HISS  M  ARROUES 

FULLERTON  DAM 

3285 

ORANGE 

33  54 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HiLLCRESI  ResQ2eB 

:>RANGE 

i' 

33  53 

117  55 

33i 

FULLERTON  MUN  W  DEPT 

SARBERviLLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

34C 

It 

MRS  N  £  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

1 

3B  50 

120  il 

194C 

It 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

5EL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

3B« 

8, 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

38 

37  45 

119  08 

e97c 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

1 

38  56 

120  51 

c 

WILLIAM  SREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGES  STA 

3366 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  48 

300 

9t 

U  S  FOREST  SERVICE 

CERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

6{  37  22 

121  29 

MRS  HILDA  ORAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

1 

120  23 

5501 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9  36  36 

lie  66 

an 

it 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

SANTA  BARBARA  wTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3610 

>AN  DIEGO 

33 

32  49 

116  58 

367 

5P 

51 

SAN  DIECO  COUNTY 

GILROY 

3617 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

36 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

3619 

SANTA  CLARA 

20  37  02 

c 

WILLIAM  J  KICKHAM 

GILROY  14  ENE 

3622 

SANTA  CLARA 

2(>  37  06 

121  20 

1351 

e« 

SETh  e  auser 

GLAMIS  6  ENE 

3636 

IMPERIAL 

33  03 

DESERT  METALS  CO 

6LENDALE  STAPEN  FC  29500*50 

.OS  ANGELES 

13 

34  09 

RALPH  STAPENHORST 

fiLENDORA  WEST   FC  185 

.OS  ANGELES 

34  08 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3663 

CERN 

11 

35  43 

KERN  CO  FSTRy  +  F  D 

CLENNVILLE  FULTON  RS 

)665 

CERN 

10 

35  64 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3691 

'LACER 

39  10 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

26 

36  33 

121  18 

2  351 

MRS   ALTA   M  BOGUE 

GOOSE  LAKE  WEST 

3510 

40D0C 

21 

61  52 

120  30 

6886 

7P 

I    C  EVERLT 

GRACE  MEADOW 

3529 

rUOLUMNE 

3: 

38  09 

HETCM  HETCHY  wTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3568 

"RESNO 

36  52 

CORPS  OF  ENGINEERS  1 

GRANT  GROVE 

3551 

ruLARE 

36  64 

118  58 

6601 

eA 

C  H 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

356* 

SISKIYOU 

12  61  38 

122  12 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

39  12 

121  06 

OA 

c 

RAYMOND  SHINE 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

21( 

bP 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENVIEW 

3616 

SISKIYOU 

12 

41  33 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

'LUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

.L  DORADO 

120  32 

393( 

c 

MRS  LAURA  B  CEOERLOF 

AROVELANO  2 

3669 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

c 

OUANE  J  COX 

GROVELAND  ranger  STA 

3672 

Tuolumne 

37 

37  49 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE  | 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOdW 

22 

38  30 

JOSEPH  E  euITNER 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  ibh 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

JAMES  P  KINDRED  1 

HAINES  CANYON 

1 

UPPER  FC  36T 

3706 

Los  ANGELES 

13 

36  16 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3S1( 

7a 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

3716 

iAN  MATEO 

37  29 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

LUMAS 

60  16 

121  05 

656t 

c 

ALB 1  ON  A  SARgenT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3736 

1ARIN 

17 

122  31 

MID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

3767 

KINGS 

11 

36  20 

119  60 

26; 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAH 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  25 

1110 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

12 

61  48 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BARBARA 

33 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCM  RS 

3791 

Shasta 

23 

40  22 

122  58 

271C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   L    ENGLEBBItHT  0AK3800 

NEVADA 

39  14 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  pS 

3821 

SHASTA 

21 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT    CREEK  7H  NO  1 

3826 

SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

P  G  +  E  COMPANY 

HAYFIELO  PUMPING  PLA(*T 

3855 

RIVERSIDE 

33  62 

115  38 

1370 

ti 

9A 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFOMK    RAN«E^  STATION 

3859 

3*  60  33 

123  10 

2340 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  5  ESt 

3863 

ALAMEDA 

6 

37  39 

c 

MRS  MARY  JO  ORENNAN  | 

HEALDSfluRG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDS8UR&  i  .E 

3878 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

BA 

WALDO  F  IVERSON 

HEHET 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

henshaw  dam 

3916 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

SA 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

216C 

4P 

MAK  0  LEY 

HERNANDEZ   7  S£ 

192  8 

San  BENITO 

20 

36  te 

<: 

MRS  CLORENE  AkERS 

KESPERIA 

SAN  BEHOINO 

15^ 

34  25 

ROY  E  WALTERS 

HfTCH  HETCHY 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  67 

3870 

SA 

8A 

BA 

C  H 

HETCM  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3966 

NEVADA 

39  02 

121  06 

1680 

8A 

CLARENCE  E  CASSOWAY  . 

HIGHLAND  LAKES 

ALPINE 

It, 

119  68 

8700 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

1987 

S 1 SK 1  YOU 

12 

62  00 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

H08£fiGS 

6010 

LAKE 

23 

38  51 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

6012 

TULARE 

36  22 

lie  39 

8500 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOEGEES  FC  60  A 

6017 

LOS  ANGELES 

34  13 

LOUIS  LUE8KERT 

HOLL 1 STER 

SAN  BENITO 

i 

36  51 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

i02S 

SAN  BENITO 

36  51 

121  26 

284 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOtLISTER   10  ENE 

.035 

SAN  BENITO 

36  55 

c 

MRS  EDA  C  MdBBELL 

HONEYDEW  2  WSW 

HUMBOLDT 

M 

40  14 

126  09 

375 

SA 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

HOOPA 

35l  61  03 

123  60 

345 

8A 

8A 

c 

8UR    INDIAN  AFFAIRS 

MOOPA  2  SE 

6086 

HUMBOLDT 

3* 

41  02 

123  39 

315 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  a  NE 

6097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

Z510 

c 

MRS  CHfl 1ST  1 NE  M  HUFF 

HOPLAND  LARgO  STATION 

6100 

■MENDOCINO 

22 

39  01 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

hOSSACK 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6166 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  07 

c 

KENNETH  RODRIGUES 

MUOLESERRY  LAKE 

6168 

TUOLUMNE 

3T 

38  06 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCM 

6166 

TEHAMA 

231 

60  11 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM  *170 

CALAVERAS 

38  12 

P  G  ♦  E  COMPANY 

HUNTINGTON   LAKE  *176 

FRESNO 

37  16 

119  13 

7020 

4P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  Park  aibI 

RIVERSIDE 

33 

33  61 

116  41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM  |l,191 

TRINITY 

60  37 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS  | 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

6202 

DEL  NORTE 

41  54 

STATE  DIV  OF  MWYS 

IDRIA  *20i. 

SAN  BENITO 

36  25 

NEW  IDRIA  MINE  *  CHEM  1 

IDTLLWlLD  RANGER    STA  i4211 

9  1  VERSlOE 

33  65 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL  A223 

MPERI AL 

32  51 

IMPERIAL    IRRIG  OlST 

IMPERIAL   FAA   AP  *22<. 

MPERI AL 

32  50 

FED  AvlAI ION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

6232 

NYO 

19 

36  48 

C  H 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY  A235 

NYO 

19 

3b  46 

c 

L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

INDIO  U   S   DAIE  GARDEN 

6259 

9 1  VERS  1 DE 

116  15 

11 

BA 

Bt 

S« 

AGR  RESEARCH  SERV 1 CE 

INYOKERN  1*278 

<ERN 

35  39 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARMITAGE  |A2B0 

CERN 

35  41 

lONE  A283 

4MAD0R 

16 

38  20 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IRON  MOUNTAIN  16297 

SAN  BERDINO 

36  08 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY  *37« 

i^OOOC 

21 

41  16 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE  4389 

TULARE 

35  58 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE  AA05 

SAN  SEROINO 

34  09 

GEORGE  W  MULL 

6612 

SAN  DIECO 

33 

33  05 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

6618 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM  ft422 

SNTA  BARBARA 

32 

36  29 

119  31 

2060 

6P 

JOHN  K  CHASE 

'AISER  MEADOWS  ii.**2 

CRESNO 

2T 

37  18 

119  06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

■EE  RANCH  ,(,*67 

SAN  BERDINO 

36  10 

116  32 

432; 

BA 

KEE  RANCH 

<ELL0GG  *680 

SONOMA 

38  60 

122  40 

180C 

8/ 

MRS  RuTH  F  RUBINOW 

I-ELSEYVILLE  ,1,1,88 

.AK£ 

38  59 

122  50 

i3e5 

CO  FARM  +  HOME  AOV 

KENTFIELD  A500 

lARIN 

i! 

37  57 

122  33 

9C 

HENRY   M  MULLER 

KERLINGER 

i>508 

SAN  JOAOUIN 

37  61 

121  26 

172 

8/ 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

6518 

TULARE 

10 

35  57 

118  29 

3650 

MRS  LILA  LOFBERC 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

6520 

CERN 

10 

35  28 

118  67 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

6523 

CERN 

iq 

35  67 

118  26 

2702 

5F 

It 

eA 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

6536 

CINGS 

11 

36  00 

119  58 

8A 

91 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

6536 

11 

36  06 

120  05 

5oe 

6F 

f,f 

P  G  +  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

6566 

>HASTA 

23 

40  61 

121  52 

266C 

lit 

P  G  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

6555 

MONTEREY 

26 

36  12 

121  08 

320 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KNEELAND  10  SSE 

6577 

3EL  NORTE 

12 

61  31 

124  02 

25 

MIC 

HAROLD  OEL  PONTE  , 

»58T 

HUM8OL0T 

40  3» 

123  54 

2356 

c 

D  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

6590 

STANISLAUS 

37  66 

120  39 

315 

8A 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KORBEL 

l>602 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

6F 

DENNIS  L  EMMONS 

KVBUR2  STRAWBERRY 

6616 

"L  DORADO 

38  68 

120  09 

575C 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

6628 

LOS  ANGELES 

13 

116  IS 

1565 

5F 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE   2  NNE 

6633 

:ONTRA  COSTA 

6 

37  55 

122  06 

53i 

ROSS  R  SANBORN 

LACUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SaBRINA 

LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  [ 

,  LAKE  WOhLFORD 
LA  MESA 

I  LANCASTER 

LA  panza  Ranch 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 


705 


COUNTY 


GRANGE 
GRANGE 
SAN  MAIEO 
ILPINE 

BERDINO 
lUOLUMNE 
TRINITY 
-AKE 
-AKE 
INYO 


709  (SHASTA 
711  5AN  OlEGO 
i67I3  NEVADA 
[6716  ^EVAOA 
kT26  fSAN  DIECO 
*735  SAN  DIEGO 
tT67  Los  ANGELES 
k767  kN  LUIS  OBPO 
k7T3  PLUMAS 
|68I2  buTTE 


■  MONUMENT  iA83e  SISKIYQU 
f6851  MENDOCINO 
|4863  KERN 


LAVA   BEOS  NA' 

LAVTONVILLE 
I  LEBEC 

LECHUZA  PATROL  . 

I       STATION  FC   352  B  k867  LoS  ANGELES 

LEESVlLLE   KEEGAN  RANCH  ^880  COLUSA 

LE  GRAND  kee*  Serceo 

'  LEHMAN  RANCH  6806  |EL  DORADO 

I  LEMON  COVE  |6890  TULARE 

LINObAY  6957  jrULARE 

I  LTLE  LAST  CHANCE  VALLEY69T7  pLUMAS 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR  k986  LOS  ANGELES 

LITTLE  VALLEY  <,9e8  LASSEN 

,  LIVEPMOPE   2  SSW  A997 

I  LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH5002  LoS  ANGELES 

LOCKWOOD  "   "  -    -  -  I 


LOCKwOOD  MESA 
LODI 
!  LOGAN  ^'  _ADOW 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 


5017  MONTEREY 

5023  SAN  DIEGO 

5032  SAN  JOAOUIN 

5040  ^ADERA 

S066  SNTA  BARBARA 


LONE  PINE  COTTONWOOD  PH5067  INTO 


LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 
tONG  BEACH 
LONG  BEACH  wB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  IsU*  LoS  ANGELES 
LOS  ANGELES  WB  CITY         5115  LoS  ANGELES 


15076  SAN  JOAOUIN 

|507e  [tuolumne 

)5082  Los  ANGELES 
5085  Los  ANGELES 
■5088  SIERRA 
,5098  »;ERN 
15107  ISNTA  BARBARA 


LOS  GATOS 
I  LOS  GATOS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KlBfiEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 
I  LOYALTON 

I  LUCERNE  VALLEY  1  SSW 


5123  fSANTA  CLARA 
5125  SANTA  CLARA 
5147  SNTA  BARBARA 
5151  KERN 
5160  [TUOLUMNE 
5162  6AN  DIEGO 
5171  SIERRA 
15182  SAN  BERDINO 


LUCIA  WILLOW  SPRINGS       5186  |h0( 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LV0  |5212  (SAN  BERDINO 


MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

mad  river  ranger  sta 
mahnke 

mammoth  pass 
mandeville  island 

I  manzanita  Lake 
'  MARCH  FIELD 
■  MARE  ISLAND 
■■  MARICOPA 
I  MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ   3  S 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  F|R£  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  point 
MC  CLOUD 
I  MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

medicine  lake 

menoota  dam 

merced  fire  station  z 

MERCED  2 
MERCEY  MOT 


MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 

MI DOLE TOWN 

MIOOLETOWN  8  WSW 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 


;5231  LASSEN 
5233  ^ADERA 
5246  ITRINITT 

5258  Lake 


SHASTA 
RIVERS  IDE 
jSALANO 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
fcoNTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
VUBA 


5600  ^TUOLUMNE 
^5666  TEHAMA 
5669  SISMYOU 
5696  FRESNO 
5502  RIVERSIDE 
]5505  SISKIYOU 
15528  ffiESNO 
[5532  HERCED 
5535  flEfiCED 
,5550  FRESNO 


MIRANDA  SPENGLER  RANCH  5713  HUMBOLDT 


MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE    3  NE 

MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MOPENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL    6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 


S680  TULARE 


5721  SAN  BERDINO 

FRESNO 
5738  STANISLAUS 
5741  STANISLAUS 
5756  ftERN 
^777  TULARE 

5785  SI Sk I  you 


MONTEREY 

rJAPA 

VENTURA 
|SAN  DIEGO 
[SANTA  CLaRa 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OflPO 
SN  LUIS  OBPO 


5623 
*a60 
I5666 
15866 
,15853 
15863 
5866 
5869 


MOUNTAIN  PASS  5890  SAN  BERDINO 

MT  BALOY  FC  8!G  |5900  SAN  BERDINO 

MT  BALDY  NOTCH  5901  SAN  8ERD1N0 

MOUNT  DANAHER  .5909  iEL  DORADO 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE;591S  CONTRA  COSTA 
MOUNT  HAMILTON  5933  jSANTA  CLy""' 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STa|5961  [siSKIYOU 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT   SHASTA  SKI  Bl 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 


MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  Z  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO   1  NW 

NEEDLES 


ANTA  CRU2 
5960  SISKIYOU 
5962  [slSKIYOU 

I  SKI  YOU 
5996  HARIN 

ANGELES 
6027  ^ARIN 
16032  TRINITY 
6056  SAN  LUI S  OBP( 
1APA 
>)APA 

'1END0CIN0 
SAN  BERDINO 


6076 
6115 


33  33 

33  33 

37  19 

36  26 


39  02 
39  02 
37  13 

60  53 

32  52 
39  19 
39  20 

33  10 
32  46 

34  42 

35  23 
39  41 
39  61 


37  16 

36  35 

36  23 

36  11 


122  23 

116  54 

120  38 

120  38 


121  31 
123  29 
lie  5Z 

118  53 

122  26 

120  15 

121  0^ 

119  02 
119  04 


37  37 

38  11 
33  46 
33  69 


35  37 

38  01 
32  37 

39  41 

34  26 

35  53 


21|  41  06 

2T  36  58 

it;  60  27 

I  23|  38  51 

19  37  37 

I  27^  38  02 

j  23I  40  32 

!  2fl  33  52- 

I  IT  38  06 

I  lOj  35  05 

I  27I  37  29 

3  38  42 

4  37  58 
4  37  58 
6  38  01 
d  39  09 

'  37i  37  53 


16  37  18 
14  37  19 

I  2T  36  42 


120  01 

lie  12 

lie  09 

120  01 

118  26 

120  17 

lie  23 

118  16 


121  34 
117  15 

122  16 
119  23 


122  08 
122  06 
122  06 

IZl   36  I 

119  51 

121  41  I 

122  08  I 

119  26  I 
116  02 
121  37 

120  22 
120  29 
120  29 
120  52 


,  231  36  65  ,  IZZ  37 


120  21 
117  02 
116  56 


2fll  36  05 
28  36  05 
9(  36  17 


I  21     121  36 


9  36  26 
7  40  12  ! 
6  34  56  ' 


37*  37  38  j 
6i  35  03  I 
ig  36  13 


23^  38  30  I 

31  36  17 

33I  32  41  I 

4  37  08  ' 

20|  37  09 

zq  37  08 

6^  34  03 

4  35  22 

4  35  25 

a  35  28 

28|  34  14 

zaj  36  17  . 

II  38  65 

4I  37  SZ 

4^  37  ZO 

2  41  47 

0|  37  01 

i  41  Z2 


41  19 
37  54 
36  14 


36  16 

38  17 

39  10 
34  50 


115  32 
117  39 
117  37 


1Z2  19 
122  36 
118  04 
122  34 
122  32 
120  53 
122  17 

122  16 

123  34 
114  36 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES  I 


1Z5I  ^ 
660 

398  5P 
Z215 
1QZ9 


Si 


OBSERVER 


64  9a; 

4515  I 

3800  I 

3300  BAl 
6480 

-17S(  6A 
67Z6| 

1661 

169 


36501 

23iz| 

Z94d  3P 
49651 
360Cf 
69111 


01     119  09  I  652d 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  f  D 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R  TuRNBULL 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

U  S  Bur  RECLAMATION 
HELIX  IRRIG  DIST 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
A5E  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIB6ET 
P  G  +  E  COMPANY 

US  NAT  PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 

IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
FRANK  OE  CHAINE 

S(  DEPT  OF  WIR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  kATMERINE  E  hinds 
MRS  M  I  UUARTERMAN 
■  MRS  E  A  E3ERLE 
;  ARCHIE  M  WEFERLING 
)  SAN  DIEGO  WATER  CO 
1  LODI  SEWAGE  TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  sew  TREAT  PL 

L  A  WTR  ♦■  PWR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  M  GRAY 
)  CHARLES  W  POOLE 
I  HENRY  R  GEWE 
:  U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  WEATHER  Bureau 

I  ROGER  C  RICE 
I  ARBURUA  RANCH 
I  CITY  OF  LOS  GATOS 

ISADOR  MILLER 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

I KERN   CO  FSTRY   +  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  OlEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
j  MRS  FRANCE  PRITCHARO 

STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 

US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL   OIL   AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 

'   ELOISE    6  FAIRBANKS 
MARGARET   5  PLUMMEP 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

j  MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

'  CITY  SAN  FRANCISCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
,  ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 

D  6  w  ALEXANDER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I  FRANK  F  MOITOZA 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  IRRIG  DIST 
I  HORACE  C  SWATZEL 
I 

N  E  BENSON 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FRED  DUNKIN 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
;  SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
US  NAT  PARK  SERVICE 


PKS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HAROLD  R  CMACE 
CAL  DIV  BEACH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

TOM  W  WILLIAMS 


ROBERT  W  JOHNSON 
US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOwNER 
MANUEL  V  ROSE 
US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  DIV  OF  HWYS 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  6EACH  ♦  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCMELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

DEPT  WATER  RESOURCES 


PKS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH 
U  S  WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 


95  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


1  AIRPOPT 
NEENACH 
NEVADA  CI lY 
NEWARK 

NEWBURV  PARK  d  SW 
NEWHALL  EOLEDAD  FC  32 
NEWHALL  U  S  RANGE"  STA 
NEWHAN  2  NW 
NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NICOLAUS  *2 

NILAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FOR*-  RANGER  STA 
NOVATO  e  WNW 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  W8  AIRPORT 
OAKVILLE  I  WNW 
OAKVILLE  *•  SW 
OCCIDENTAL 


C6162 

til'' 


OCEANS  IDE 
OCEANSJDE  PUMPING  PLANTI6379 
OCOTILLO  WELLS  *383 
OILFIELDS  JOAQUIN  BIDGEk395 
OJAl  ^399 
OLINDA  k*3i 
ONION  VALLEY  fefcSi 
ONO  16455 
OPIOS  CAMP  FC  57  BE  Ibi-feS 
ORANGE  COUNTY  fi£S£RVOI  Hkit73 


ORANGE  COVE 
ORICK  PftAlRIE  CI 
ORICK  10  SE 
ORLANO 
ORLEANS 
OfiOVlLLE 

oroville  bridge 
oroville  ranger  statjof 
ostrander  lake 

OXNARD 


OZENA 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-£ 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALMDALE 

PALMDALE  2  N£ 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 


^499 
t.506 
16508 
^521 
|6525 
'N|652e 
6552 
6669 

6576 
65S3 
6597 

,^602 


PALOS  VERDES  EST 


SAN  SEROINO 

.OS  ANGELES 

■(EVADA 

&LAMEDA 

t/ENTURA 

LOS  ANGELES 

,0S  ANGELES 

STANISLAUS 

GRANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LurS  OBPO 

1ADERA 

■lARIN 

STANISLAUS 

SISMVOU 

ALAMEDA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
=P£SNO 
iIENTURA 
GRANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

GRANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

■iUMBOLOT 

3LENN 

HUMBOLDT 

SUITE 

3UTTE 

3UTIE 

tARIPOSA 

CENTURA 

VENTURA 
MERCED 
;L  DORADO 
-OS  ANGELES 
SAN  BENITO 
.05  ANGELES 
.OS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
fIVERSlOE 
5ANIA  Clara 


11*1  37 

lis  35 

121  01 

122  02 

34  09     118  58 
IIB  32 

lie  31 

121  03 
117  53 

36  56  121 

33  17 

35  04 

37  14 

36  08 

37  52 
41  50 
3  7  ^,4 

38  27 
36  23 
30  25 


33  13 
33  09 
36  18 


MONTEREY 

PALOMAR  MTN  0BSERVAT0Hr|6657  [SAN  01E60 

ANGELES 
BENITO 

Ifresno 

f RESNO 
BUTTE 
iTUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
^*0NTEREY 


>«>66  3  \ 
*.675  i 
{6677 
|6678  f 

;66e5  i 


PASKENTa  RANGER  StAT10N«726  [TEHAMA 
PASO  ROBI.es  6730  jSN  LUIS  06PO 

PASO  ROBLES  5  NW  ^736  ISN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  A1RP0RT^742  SN  LUIS  OBPO 


PANOCHE  CREEK 
PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARRER  RESERVOIR 
PAHKFIELO 


PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERfilS 


16754  KERN 

e.761  TEHAMA 

6767  TULARE 

6616  I^IVERSIDE 


PETALUMA  fire  STATION  2|6626 
PETALUMA  1  N  16829 
PIEORA  16857 
PIEDRA  SI.ANCA  GUARD  STA^6b2 
PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E  6891 
PINNACLES  NATIONAL  MON  6926 
PIRU  2  ESE  6940 
PISMO  BEACH  6943 
PIT  RIVER  POWER  MOUSE  56946 


PITTS  RANCH 
PUACERVILLE 
PLACERVILLE    I FG 
PUACERVILLE   I  W 
PLASKETT 
PLAT INA 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 
LIGHT  STATION 


SONOMA 
[SONOMA 
FRESNO 
I^iENTuRa 

Los  ANGELES 

jSAN  BENITO 

CENTURA 

SN  LUIS  O9PO 

jSHASTA 

Lake 

pL  OORAOO 
EL  OORAOO 
EL  DORADO 
[GLENN 
ISHASTA 
[AMADOR 
^ENDOCINO 
  BARBARA 


36 


119  16 
124  01 
123  55 

122  12 

123  32 
121  33 
121  34 
121  34 
119  33 
119  11 

119  19 
121  11 

120  30 
lie  2% 

121  22 

lie  06 
lie  06 

118  05 
116  32 

122  06 


27 

27  36 

27  36  32 

23  39  46 
37  38  03 

5I  34  17 

ZtJi  35  53 

24  36  00 

13  34  09  I 

2^  39  53  ' 

24j  35  38  , 

24  35  41  I 

24j  35  40  I 

101  34  56  i 

23|  40  20 

36  36  ! 

33  47  I 


120  45 
120  36 
119  23 


122  36 
122  38 
I  119  23 
119  10 


6950 
^960 
6962 
6963 
6972 
6975 
,7000 
(7009 
[7015 


7016  £NTA  BARBARA       33^  34  34     120  39 


20  36  29 
29!  34  24  I 
4J  35  08  ■ 


23'  40  22 

16,  38  29 

IT)  38  S5 

33)  34  40 


PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY   3  E 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY   3  NNW 
POTTER  VALLEY   3  SE 


[70, 
170' 

PORT  CHICAGO  NAVAL  0£P  7070  CONTRA  COSIA 
PORTERVILLE  [7077  [TULARE 

17065  PLUMAS 

"7093  Tulare 

[7096  iTULARE 
7106  Hoooc 
|7107  MENDOCINO 
[7106  MENDOCINO 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSe17109  MENDOCINO 
7111  ^AN  DIEGO 
'7123  RIVERSIDE 
17150  ^lONlEREY 
17179  [TULARE 
7195  PLUMAS 
7231  |SAN  DIEGO 
[7244  [SAN  DIEGO 
[7253  kERN 
7259  FRESNO 


POWAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHlTA 
RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  W6  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 


RIVERSIDE  FIRE  ETA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 


ROCK.  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN 


NNE 


7273  MAfilPOSA 
7292  ITEHAMA 

7295  ^HASTA 

7296  SHASTA 
7306  £AN  BERDINO 
7339  SAN  MATEO 
7351  t^ENDOCINO 
7370  [SACRAMENTO 

7414  ICONTRA  COSTA 


7473  Riverside 

7492  PLACER 
7510  llNYO 
7516  jPLACER 
7560  FRESNO 

7579  Tulare 

7560  [shASTA 


running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  w8  airport 
sacramento  wb  city 
saddle  camp  ranger  sta 
sagehen  creek 
saint  helena 
saint  helena  4  wew 
saint  helena  7  ne 
saint  john 


7630  SACRAMENTO 
7633  .SACRAMENTO 

7641  INEVADA 
7643  MARA 
7646  InAPA 
7649  HAPA 
7656  GLENN 


33  56 
39  10 
37  27 

36  46 

37  19 
35  56 


121  14 

118  52 

118  21 
121  56 

117  05 

119  51 
121  30 

121  29 

122  48 

120  14 
122  28 


14|     8A     SA  8A 


215     6A     8A  8A 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5560     IP  MIC 


1750     BA  eA 
770q 
7  38^     7A  7A 


603^  HID  MIO 


U7d     5P  5P 


15501 
16901 
2755I 
176^ 
65601 
2260  5P 
1096 


4838 
7000 

496q  ss 
420^ 
105S 
1100 


577*     5P  5P 


50Q  eA 


S40     5P  5P 


255     6P  6F 


1  r 


STATION 


FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ■*■  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   |R  DIST 
U  5  FOREST  SERVICE 
u  s  WEATHER  Bureau 
ALLAflO  A  CALKINS  JH 
RICHARD  PLEINEH 
ANDREW  J  6LANEY 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OISI 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  ClI  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OkNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAHAT ION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN   P  OHRWALL 

PALMDALE   IRRIG  DIST 

CLOSED  2  ■  13/6? 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

ENGINEERING  OEPT 

JAMES  A  BELL 
PALOMAfi  OBSERVATORY 
GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISES 
CLOSED  8-31-62 
PARADISE  CEMETERY 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 

RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITT  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAU 
MRS  IDA  H  AKERS 
VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 

AUBREY  w  PlIIS 
P  G  +  £  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F   St  CAL  OEPI  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 

u  $  WEATHER  Bureau 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 

U  $  NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  OAYBELL 

REUBEN  G  DALTON 
3  CORPS  OF  ENGINEERS 
;  PANORAMA  HTS  LODGE 
I  R  E  POTTER 

WILLIAM  A  DESPAIN 

RUSSELL  E  NEAR 

P  6  ♦  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  6  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  6EACH  +  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 


CITRUS  Exp  STAT  ION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  I 


STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  wTH  SUP 

u  s  WEATHER  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  WEATHER  Bureau 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  AQREU 
JAMES  A  STURGEON 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


'  EALINAE  DAM 
1  SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
I  SALVER  RANGER  STATION 
I  SAN  ANDREAS  2  S 
'  SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
I  SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AflDO 
I  SAN  BENITO 

I  SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
I  SAN   CLEMENTE  DAM 
I  SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 
I  SANOBERG  WB 
'  SAN  DIEGO  W8  AIRPORT 
'  SAN  OIHAS   FIRE   WRO  FC91 
I  SAN  OlMAS    TANBARK  FLAT 
I 

SAN   EMIGDIO  RANCH 
[  SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANCISCO 
1      RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 


(  GABRIEL  DAM  FC4;5BE7779 
I  GABRIEL  FIRE  OEPT  [7785 
I  CRE6ORI0  3  SE  [7807 
I  JACINTO  7610 
I  JACINTO  RANGER  STA  [7813 
I  JOAOUIN  EXP  RANGE  7817 
I  JOSE  7621 
I  JUAN  BAUIISIA  3  SSEPB34 
I  JUAN  GUARD  STATION  [7637 
I  LUIS  DAM  7846 


ONTRA  COSTA 

lONTEREY 

lONTERY 

IIS  OBPO 
(SNTA  BARBARA 
AMADOR 

iirinitv 
:alaveras 

ANGELES 
(ONTEREY 


7716  MONTEREY 
7719  BAN  BENITO 
7723  BAN  BERDINO 
7731  MONTEREY 

7734  LOS  ANGELES 

7735  Los  ANGELES 
7740  PAN  DIEGO 

ANGELES 
OS  ANGELES 

kERN 

|SANTA  CLARA 
.  ANGELES 
Los  ANGELES 


LUIS  OBISPO  POLY 
MATEO 

NICOLAS  ISLAND 

PEDRO 

RAFAEL 

lA  FIRE  STATIi 

lA  River  Ph  3 

lA  RIVER  PH  Ni 
IITA  FERN  FC 


|7a46  pi 


OS  ANGELES 
OS  ANGELES 
AN  MATEO 
IVERSIDE 
IVEHSIOE 
lADERA 

A  CLARA 
BENITO 
tiRANGE 
lERCED 


17870 
7876 
,7880 


7  902 


,UlS  OBPO 
BAN  MATEO 
CENTURA 
Los  ANGELES 
MARIN 
GRANGE 
;EAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
Los  ANGELES 


Barbara  faa  ap  7905  snta  i 
barbara  tv  peak  7909  snta  barbara 
CLARA  UNIVERSITY  |7912  jSANTA  CLAfiA 
CRUZ  7916  ^ANIA  CRUZ 

[7926  f-OS  ANGELES 
2  SW  7930  [SN  LUIS  OBPO 
60OSTERi7933  SN  LUIS  OBPO 
MARIA  wB  AIRPORT  17946  SNTA  BARBARA 
MONICA  17950  Los  ANGELES 

MONICA  PIER  [7953  Los  ANGELES 


MARGARI T 


A  ROSA 
A  YNEZ 
I  AGO  D< 

SAuGus  POWER  Plant  no  iaoi4 

RANGER  STA  18025 

SCO' 

SEARSVlLLE  LAKI 
SEBASTOPOL  4  S; 
SECRET  VALLEY 

SECRET  VALLEY  MNTNC  STA,8075 
SEPULVeOA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
;  SHELTER  COVE 
!  SHINGLE  SPRINGS 
■  SHINGLETOWN  2  E 
[  SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SIGNAL   HILL   FC  415 


'7957  VENTURA 
7965  iSONOMA 
7976  ^NTA  BARBARA 
7987  pRANGE 

ANGELES 


1 

I  SILVERADO  RANGER  STA  '8243 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMPi6266 
SKAGGS  SPRINGS  1 

LAS  LOMAS  RANCH  (6272 
SLACK  CANYON  8276 
SLOAI  i6292 
SLOUGHHOUSE  6  SE  !8293 
SNOW  CREEK  UPPER  18317 
SNOW  FLAT  |8316 
SODA  SPRINGS 


8045  ^iUMeOLDT 

S066  6AN  MATEO 

8072  SONOMA 

8074  Lassen 


Lassen 

Los  ANGELES 

SHASTA 

I.OS  ANGELES 

^iUMBOLDT 

IEL  DORADO 

iMASTA 

SIERRA 

filERRA 

Los  ANGELES 


ISONOMA 

monterey 
Plumas 
fSACRAMENIO 
RIVERSIDE 
HARI POSA 
NEVADA 


SODA  SPRINGS 
SOLEDAD 
SOMESBAR   1  W 
S0M15   3  NE 
SOMIS   i  NW 
SONOMA 
SONORA 


.  £  FARALLON 


6331 

^332  NEVA4A 
:a338  ^^ONTEREY 
16346  SISKJYOU 
|6348  VENTURA 
■6349  VENTURA 
|6351  &ONOMA 
6353  ^UOLUMNE 
6355  MONO 
6376  SAN  FRANCISCO 


SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP[8360  ^lARIPOSA 

!  SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC  !  | 

'      COLONY  FC   356  C  [8436  LoS  ANGELES 

SPRECKELS  HWY  bridge       6446  MONTEREY 

SPRINGVILLE  7  ENE  6455  ItuLARE 

.  SPRINGVILLE  Ranger  STA  8460  iTULARE 

j  SPRINGVILLE  TULE  I 

HEADWORKS  8463  ^ULARE 

SQUAW  VALLEY  LODGE  8474  PLACER 

'  SQUIRREL    INN  1  8476  IsAN  BERDINO 

SQUIRREL    INN  2  '6479  ISAN  BERDINO 

I  STANDISH  1   E  {6467  LaSSEN 

STANOISH  +  HICKEY  ST  Pk]8490  HENDO^-INO 
STANISLAUS  POWER  HOUSE  8499  JUOLUMNE 

I  STATE  LAKES  «510  fRESNO 

■  STIRLING  CITY  RS  S8544  BUTTE 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANTj8554  pSAN  JOAQUIN 
STOCKTON  we  AP  18558  SAN  JOAQUIN 

STOCKTON  FIRE  STATION  4|'8560  isAN  JOAQUIN 


STOCKTON  MOwRY  BRIDGE     [8562  'SAN 

etonyford  cooley  Ranch  lesTe 

STONyFORO  RANGER   STA  18580 

STONY  GORGE  RESERVOIR  16587 

STOUTS  MEADOW  6591 

STRAWBERRY  VALLEY  18606 

SUEY  RANCH  [8627 

SUMMIT  MEADOW  8648 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK|e660 


'  SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
[  SUSANVILLE 
I  SUSANVILLE  AIRPORT 
j  SUSANVILLE    1  WNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
'  TEHACMAPI 


COLUSA 
COLUSA 
Iglenn 

iHASIA 

rruBA 

fSN  LUIS  OBPO 
FRESNO 
Los  ANGELES 
IsanTA  CRUZ 

IsNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

Lassen 
LASSEN 
Iamador 
KERN 
>LACER 
>LACER 
(EftN 


41  16 
40  29 

37  2ft 

38  21 
40  31 


33  46  ' 
33  ftS  ! 


36  21 

37  42 
37  30 


(  35  00 
(  37  05 
34  16 


20  38 
20  38 
20  27 
16  29 

18  30 

19  05 
22  42 

20  06 


22  U 
22  49 
20  16 

20  15 
18  28 
22  25 
17  5ft  I 


20  22 

21  20 
23  29 
16  56 
19  03 

22  27 
,20  23 


52  HID  MID 


45Q  ftp  ftp 
355^     5P  5P 


260     8A  BA 


23a  HID  MIC 


263  4P  8/ 
167^     7A  7/ 


139^     BA  8/ 


55|  5Pl 
1375j 
3535{ 
4182     eA|  8A 


194C 
870C 
6750  5P 

6885     6A  eA 


5239 
568C 
403C 


20  23 
19  13 
18  18 


106! 

417C 

414{  t 

4555 

1566 

102S 

622e 

600C 
3975 


BROTHER  U  BENEDICT 
INAS  RURAL  F  0 
AVIATION  AGENCY 
SALINAS   0AM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 

+  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  HISSION 

SAN  BERNARDO  RANCHQ 
JOHN  M  SHIELDS 
,  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTH  +  TEL  CO 

.  A  CO  FIRE  DEPT 

I  s  WEATHER  Bureau 
I  s  weather  Bureau 

SAN  OlMAS  FIRE  STA 
.  FOREST  SERVICE 

KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


.  DE  VORE 
CITY  F|R£  DEPARTMENT 
POHPONIO  RANCH 
BYRON  JOMANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
0  BILLWILLER 
HRS  GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  BUR  RECLAMATION 

CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  S  WEATHER  BUREAU 

MARINE  Exchange 

CITY  ENGINEER 

IIA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUl S  LUEBKERT 
.  BARBARA  FIRE  DEPT 

FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 

V  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUEICK 
RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  H  LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 


CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
I  MRS  MARILYN  F  MAChI 
I  THEODORE  B  HEuSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
HARRY  H  ROEBER 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'  JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CLOSED  9-10-62 
MRS  HABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 


U  S  FOREST  SERVICE 
,  JOHN  N  FRANCIONI 
I  HRS  GEORGIA  ANN  LONG 
!  LAWTON   INVESTMENT  CO 
BEHYLwOOO   INVEST  CO 
iRENCE  W  DICKEY 
,  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
IS  NAT  PARK  SERVICE 


S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 


SQUIRREL  INN  HOI 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  0!V  BEACH  + 
,  ♦  £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

■  WEATHER  BUREAU 
STOCHTON  FIRE  DEPT 


PKS 


MARTIN  P  HUMS 
FRED  H  COOLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI  I  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

NK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

I  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  6ARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  KERN  CO  FSTRY  +  FD 
I  DARYL   K   OE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COWAN 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


TEHACHAPI  RANGER  STA 
TEJON  RANCHO 
TCRMO 
TERHO  BR  IN 
THE  CEDARS 
THE  GETSEOS 
THeftMAL  FAA 


BB32 
IS  39 

RANCH  8975 

isesi 

IRPORT  B89; 


COUNTY 


THOUSAND  OAKS  a905 
THREE  RIVERS  6  SE  a91J 
THREE  RIVERS  EOISON  PH2t89ti> 

THREE  RIVERS  EDISON  PH1|891T 
TIGER  CREEK  POWER  hOUS£|B928 
TOPANGA  PATROL  STA  FC  618967 


torrance 
tRabuco  canyon 
tracy  ?  sse 
tracy  carqona 
tracy  pumping  plant 
travis  afs 


TRINITY  ( 


18973 
i8992 
^997 
8999 
(9001 
■9006 


CERN 
CERN 
-ASSEN 

Lassen 
Placer 

SONOMA 

Riverside 
^/entura 
TULARE 
"TULARE 

TULARE 

plMADOR 

(.OS  ANGELES 

t.OS  ANGELES 

pRANGE 

>SAN  JOAOUIN 


I  VISTA  pointIjo?* 


TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  »70 
TULEFIELD 
TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 


MLAHEDA 
[sola  NO 
riRINITY 

SAN  SERDINO 

NEVADA 

Los  ANGELES 

KERN 

S I SK I  YOU 

'TULARE 

TUOLUMNE 

STANI SLAUS 

Shasta 

ORANGE 


TWE 


NTYNINE  PALMS 
H  LAKES 
TCHELL  DAM 

AH  4  WSW 
ON  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 
VfRSITY  OF  CALIF 

UOS  ANGELES 
AND  3  N 


UPi 

UPPER   LAKE    7  W 
UPPfTR  LAKE  RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 
LiPCFR   SAN  LEAND^O 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VACftVlLLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  ^  NNE 
VfiLVERMO  RANGER  STAT10ft»25l 


9099  SAN  BEROINO 
9105  ALPINE 
9111  SNTA  BARBARA 
9122  MENDOCINO 
!912't  MENDOCINO 

9138  LraNGE 
19192  ' 

9152  Los  ANGELES 
9158  ISaN  BERDINO 


9167 
91T3 
■9177 

9185 
9189 

9200 
9221 
9228 


VAN  NUYS  FC  15B 

VENADO 

vEMURA 

VFR-^ILION  VALLEY 


19260 
19273 
9285 
9301 


rroRVILLE  PUMP  PLANT  93J5 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120^3*5 
VINTON  9351 
VISALIA  19367 
VIST*  2  NNE  19378 
VOLCANOVILLE  [9382 


LAKE 

Lake 

mumbolot 

ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  OIEGO 
f-OS  ANGELES 

IlOS  ANGELES 

ISONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

Tulare 
San  DIEGO 
El  dorado 


3975 
1439 

5300 
5360 
5900 
1600 

-12C 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


95Q     2P  2P 


1695)  BA, 
59601     SAl  8A 
*6*9| 

403! 
8950 
8600 


2850 
3135 
4945 


OBSERVER 


KERN  CO  FIRE  OEPT 

TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
SRIN  MARR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAY£  DEWET 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE  R  TUGEL 

SANTA  CARBONA   IR  CO 

U  S  BuR  RECLAMATION 

U  S  AIR  FORCE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
K£HN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE    IRRIG  DIST 

a  U  S  WEATHER  BUREAU 

3  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 

I  THE   IRVINE  COMPANY 

I 

,  US  NAT  PARK  SERVICE 
'  P  G  ♦  E  COMPANY 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  OORY 

UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 

EOGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


IRS  AMY  CURTIS 

F  IVERSON 
I  S  FOREST  SERVICE 


VAN  NUYS  I 
JOHN  6  HARPER 
STAB  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EOISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
L  A  CO  FIPF  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
VlSTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  . 


I    I    i    I  L 


COUNTY 


k*23  tON 
W426  ' 
19427 


COSTA 
COST* 
COSTA 
COSTA 


|9*2B  SACRAMENTO 
19431  LOS  ANGELES 


VOLLMEfts 

VOLTa  POWER  MOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAfl  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  C 


WARNER  SPRINGS  S447  iSAN  OIEGO 

WASCO  I9452  ^ERN 

WASIOJA  PHOENH  RANCH  9459  KNTA  BARBARA 

WATSONVILLE  WATERWORKS  -9473  SANTA  CRUZ 

WAWONA  RANGER  STATION  9*82  MARIPOSA 

WEAVERVILLE  RANGER  STA  9*90  TRJNITY 

WEED  1    S  9499  SISk  lYQU 

WELOON  1  WSW  9912  ItERN 

WENOEL    10  SE  9526  LASSEN 

WEST  eiG  PINE  LOOKOUT  9532  ^NTA  BARBARA 


WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WESTVlLLE 

'  WET  MEADOW 

I  WHEATLAND  2  NE 

I  WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

I  WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
WHITTIER  CITY  MALL 
FC   106  0 
'  WILLIAMS 
WILLITS  1  NE 
WILLITS  HOWARD  FOREST 
RANGER  STATION 


WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  NATIONAL  PA( 
YREKA 

NEW  STATIONS 
SANTA  CATALINA  WBAP 


9560  FRESNO 
9583  CALAVERAS 
9597  PLACER 
9602  TULARE 
9605  [YUBA 
j9615  VENTURA 
,9618  k^ENTUHA 
[9621  SHASTA 
|9432  MONO 
:9633  MONO 

9639  SACRAMENTO 

'9660  LOS  ANGELES 
"9677  COLUSA 
■9684  MENDOCINO 

j9685  ^.lENDOCINO 
[9699  GLENN 

'9722  Riverside 

9742  [yOLO 

975*  KERN 
9773  rRESNO 
9775  ALPINE 
97BI  YOLO 
981*   SANTA  CLARA 
9816  |EL  DORADO 
|98*7  ORANGE 
9851  MENDOCINO 
:  995i  iilARIPOSA 
^9866 


LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


36301  SA 
26801 
403^ 
628aj 

285 

2400| 
52001 
9200 


PS   IRENE  M  VOLLMERS 

G  »  E  COMPANY 
LARION  e  VAN  SCHAICK 

>  RAY  I  WMITTEMORE 
:  TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  C  IRVING 


L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNERS  RESORT  CO 

I  KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

'  PHOENU  RANCH 

j  LOUIS  BECHIS 

I  US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federa- 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ib 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  i 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  win 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora 
tion  and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  othe; 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in' 
elude  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  thi 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  when  published ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation .  The  Station  Index  shows  observatioi 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  i n  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat ion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta 
tions  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m 
PST,   and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  thi 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station .       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes ,     and  are     publ ished  later  ii 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gag* 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Grounc 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month . 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Tabl 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  I ndex  means  observation  made  near  sunset . 

T    Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Inc ludes  total  for  prev ious  month . 
VAR    This  entry  in  time  of  observat  ion  c  olumn  in  Station   Index  means  variable. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMAT0LCK3ICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offict 
Washington  25,  D.C.  for  $1.25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  issues  of  Local  CI; 
matological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 
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CALIFORNIA  -  APRIL  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:  99°  on  the  30+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:   -15°  on  the  2d  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:    26.  06  inches  at  Honeydew  2  WSW 
Least  Total  Precipitation:    0.  00  inch  at  6  Stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     6.  90  inches  on  the  12th  at  Upper  Mattole 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:   169.  5  inches  at  Twin  Lakes 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    108  inches  on  the  20th  at  Twin  Lakes 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:  The  month  averaged  well  below  normal 
over  the  entire  State,  with  new  cold  records  set  in  some 
areas.    Negative  departures  of  average  temperature  were 
2°  to  3°  at  most  points  along  the  coast  and  6°  to  10°  at  in- 
land locations. 

Mt.  Shasta  City  reported  the  coldest  April  in  34  years 
and  the  third  coldest  in  the  records.    Red  Bluff  had  the 
coldest  April  since  1896,  and  March  and  April  combined 
were  the  coldest  for  those  months  in  the  records.  There 
was  only  1  day  in  April  and  only  4  days  in  March  and  Ap- 
ril with  average  temperature  above  normal.    Blue  Can- 
yon reported  the  lowest  mean  temperature  in  records  go- 
ing back  to  1905.    At  Sacramento  the  mean  temperature 
was  the  third  lowest  of  record,  and  the  average  maximum 
temperature  was  the  lowest  of  record.    Fresno's  mean 
maximum  was  the  second  lowest  in  the  records.  Santa 
Maria  reported  the  coldest  April  since  1955.  Burbank 
had  the  second  coldest  month  of  record  and  the  coolest 
since  1933.    The  average  maximum  was  the  lowest  of  re- 
cord.   San  Diego's  temperature  was  the  lowest  since  1945. 

Precipitation:   Most  of  the  State,  from  Los  Angeles  north- 
ward, received  greater  than  normal  precipitation  inApril, 
but  San  Diego  and  Bishop  reported  less  than  normal.  Rain- 
fall in  the  far  north  was  very  heavy,  while  in  the  central 
part  of  the  State  amounts  were  not  excessively  heavy,  but 
rainfall  was  quite  persistent.    Abnormally  dry  conditions 
continue  in  the  far  south. 
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Mt.  Shasta  reported  the  third  wettest  April  of  record, 
Eureka  had  the  second  wettest;  the  monthly  total  was 
ceeded  only  in  1896.  There  were  32  consecutive  days 
from  March  21  through  April  21,  with  a  trace  or  more? 
precipitation.  Snowfall  in  the  mountains  was  muchabo| 
normal.  Norden  had  49  inches  of  snow  on  the  ground  a 
the  end  of  the  month,  11  inches  above  the  long-termav' 
age  for  that  date.  Sixteen  days  of  rain  at  San  Francisct 
set  a  new  record  for  April.  Twelve  days  at  Fresno  als, 
set  a  new  record,  and  the  monthly  total  precipitation wi' 
the  third  highest  of  record  and  the  greatest  since  1926. 
the  other  extreme,  San  Diego  reports  the  seasonal  tota| 
since  July  1,    is  the  third  lowest  of  record. 


Storms:  Strong  winds  over  much  of  the  State  on  the  1st  f 
were  particularly  damaging  along  the  coast.  Three  peij 
sons  were  killed  and  several  injured.  Property  damag| 
was  substantial.  Hailstorms  were  widespread  in  the  T' 
hama  and  Butte  County  areas  on  the  10th.  Some  stones 
up  to  1  1/2  inches  in  diameter  were  reported,  and  cons'l 
erable  damage  resulted  to  young  fruit  and  nut  crops. 


C.  Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologisi 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 
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1  3 

TERMO 

4  B  .  6 

21.0 

34.8 

57 

30  + 

-  2 

2 

897 

0 

0 

27 

1 

1.14 

.22 

15 

4.9 

4 

0 

TRUCKEE  RS 

41.9 

19.5 

30.7 

-  9.0 

61 

29 

2 

2 

1020 

0 

4 

29 

0 

7.65 

5.39 

1.24 

20 

56,0 

21 

21 

12 

6 

WOOOFOROS 

50.  1 

28.6 

39.4 

70 

30 

11 

17 

754 

0 

1 

20 

0 

3.95 

.99 

14 

20.0 

3 

20 

8 

3 

D I V I S I ON 

36.4 

-  7.2 

4.53 

3.22 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

BEN  LOMOND 

61.4 

40.9 

51.2 

73 

29 

33 

2 

407 

0 

0 

0 

0 

9.74 

2.00 

14 

.0 

0 

12 

8 

BERKELEY 

60,7 

45.6 

53.7 

-  2.2 

72 

23 

39 

21 

333 

0 

0 

0 

0 

5.97 

4.29 

1  .  39 

5 

.0 

0 

12 

5 

BURLINGAME 

63,3 

43.3 

53.3 

71 

14 

35 

21  + 

342 

0 

0 

0 

0 

3.66 

.77 

14 

.0 

0 

8 

3 

I 

CARMEL  VALLEY 

63,0 

41  ,4 

52.2 

73 

13+ 

36 

17+ 

375 

0 

0 

0 

0 

3.86 

.95 

14 

.0 

0 

12 

2 

CROCKETT 

62,4 

45,8 

54.1 

73 

29 

38 

2 

322 

0 

0 

0 

0 

4.20 

2.90 

.74 

6 

.0 

0 

10 

3 

GILROY 

64,5 

42.4 

53.5 

75 

29 

33 

2 

341 

0 

0 

0 

0 

5.19 

1.78 

7 

.0 

0 

9 

3 

5 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

58,3 

45.9 

52.1 

64 

14 

39 

17+ 

379 

0 

0 

0 

0 

5.06 

.0 

HOLLISTER 

64,0 

42.1 

53.1 

-  5.3 

76 

29 

32 

2 

352 

0 

0 

1 

0 

2.72 

1.59 

.56 

5 

.0 

0 

10 

1 

KING  CITY 

57.  5 

41.7 

54.5 

-  3.3 

79 

30 

32 

2 

304 

0 

0 

1 

0 

1.67 

.76 

.46 

14 

.0 

5 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

61.1 

40.1 

50.5 

-  5.3 

72 

29 

31 

17+ 

420 

0 

0 

2 

0 

3.47 

2.  34 

.61 

14 

.0 

0 

10 

1 

h 

LOS  GATOS 

62.  1 

39.2 

50.7 

-  6.5 

70 

28 

30 

17 

425 

0 

0 

2 

0 

5.02 

3.94 

2.17 

14 

.0 

11 

3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

62, 7M 

44. 4M 

53. 5M 

74 

29 

35 

21  + 

337 

0 

0 

0 

0 

3.73 

.72 

14 

.0 

0 

11 

3 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63,0 

44.2 

53.5 

71 

28  + 

35 

21 

337 

0 

0 

0 

0 

3.54 

.88 

14 

.0 

0 

6 

3 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

55,7 

38.3 

47.0 

70 

30+ 

30 

21 

533 

0 

0 

5 

0 

5.38 

.93 

14 

.0 

0 

10 

4 

t 

MOUNT  HAMILTON 

45, 4M 

33  .4M 

39. 4M 

-  8.6 

62 

29 

24 

1 

761 

0 

0 

0 

4.15 

1.91 

1.23 

5 

13.5 

9 

21  + 

9 

3 

NACIMIENTO  DAM 

64,5 

39.9 

52.2 

77 

30 

31 

2 1 

380 

0 

0 

2 

0 

2.61 

.74 

26 

.0 

0 

7 

1 

NEWARK 

61,4 

46.5 

54.0 

59 

14 

37 

17 

324 

0 

0 

0 

0 

4.19 

1.18 

15 

.0 

0 

8 

3 

1 

OAKLAND  WB  AP 

R 

50.9 

47.3 

54,1 

-  2.5 

57 

29+ 

38 

21  + 

319 

0 

0 

0 

0 

4.60 

3.22 

1.18 

26 

,0 

0 

9 

3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

62  •  5M 

45. 6M 

54. IM 

34 

17+ 

320 

0 

0 

0 

0 

3.05 

1.00 

7 

.0 

0 

I 

PASO  ROBLES 

66,4 

39.4 

52,9 

80 

30 

30 

2 

355 

0 

0 

2 

0 

3.32 

.74 

14 

.0 

0 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

65,4 

39.0 

52.2 

77 

30+ 

29 

2 

377 

0 

0 

2 

0 

2.40 

.90 

14 

.0 

0 

6 

1 

PINNACLES  NM 

64.2 

37.5 

50,9 

78 

29 

26 

2 

416 

0 

0 

3 

0 

3.07 

.64 

14 

.0 

0 

9 

2 

■ 

L 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

60.5 

46.3 

53,4 

65 

23  + 

36 

2 

340 

0 

0 

0 

0 

5,85 

1  .  54 

14 

•  0 

0 

10 

4 

ft. 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

63.3 

40.6 

52,1 

73 

29 

31 

2 

382 

0 

0 

1 

0 

3.44 

.60 

14 

.0 

0 

9 

1 

1', 

PRIEST  VALLEY 

59.9 

34.0 

47,0 

72 

30+ 

2  5 

2 

535 

0 

0 

15 

0 

14 

7 

0 

9 

2 

k 

REDWOOD  CITY 

55.5 

44.7 

55.2 

-  2.0 

74 

29 

35 

2 

288 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1.59 

.80 

6 

.0 

0 

9 

2 

■ 

R ICHMOND 

61,4 

46.9 

54,  2 

7  ^ 

30 

3  8 

21 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

12 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

60,  5 

40.6 

50.5 

70 

29  + 

29 

2 

426 

0 

0 

4 

0 

5,96 

1,49 

5 

.0 

0 

13 

4 

SALINAS  2  E 

63,4 

44.  0 

53.7 

-  2.0 

72 

13  + 

36 

21  + 

331 

0 

0 

0 

0 

3,17 

1.95 

,55 

20 

.0 

0 

9 

1 

SALINAS  FAA  AP 

64,2 

45.2 

54.7 

73 

4 

37 

21 

301 

0 

0 

0 

0 

2,95 

,56 

6 

.0 

0 

9 

2 

SAN  ANTONIO  MISSION 

65,7 

36.7 

51.2 

77 

30 

28 

2 

405 

Q 

0 

12 

Q 

4,06 

1,02 

1  4 

.0 

0 

10 

3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61.3 

47.6 

54.5 

72 

22 

39 

2 

310 

0 

0 

0 

0 

3,23 

1,07 

5 

.0 

0 

10 

1 

y 
1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

59.4 

46.5 

53.0 

-  2.7 

67 

\  2 

39 

2 

355 

0 

0 

0 

0 

3,70 

2.40 

.  91 

.0 

0 

9 

2 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

59,2 

49.5 

54.4 

-  1.3 

67 

12 

42 

20 

313 

0 

0 

0 

0 

3,35 

1.91 

.92 

5 

.0 

0 

9 

2 

SAN  GREGORIO  3  SE 

59.4 

42.7 

51.1 

57 

13+ 

33 

17 

413 

0 

0 

0 

0 

6,15 

1.53 

.0 

0 

11 

3 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

53.1 

43.2 

53.2 

-  3.8 

75 

30 

34 

21 

348 

0 

0 

0 

0 

3,84 

1,93 

1.04 

14 

.0 

0 

7 

2 

SAN  MATEO 

52.6 

47.1 

54.9 

71 

23 

41 

26+ 

298 

0 

0 

5.02 

1.25 

9 

.0 

0 

10 

4 

K 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

64. 7M 

44. 5M 

54, 7M 

-  2.9 

73 

4 

35 

17 

305 

0 

0 

0 

0 

3.31 

2,20 

.87 

6 

.0 

0 

9 

2 

SANTA  CRUZ 

62.8 

42.2 

52.5 

-  2.8 

73 

29 

31 

21 

365 

0 

0 

3 

0 

7.41 

5,30 

1.53 

14 

.0 

0 

4 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

60  •  4 

43.5 

52.0 

69 

30  + 

35 

21 

382 

0 

0 

0 

0 

5.54 

.98 

5 

T 

0 

13 

6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

64.  1 

41.5 

52.9 

75 

29 

31 

21  + 

357 

0 

0 

4 

0 

3.92 

2.48 

.86 

1 4 

.0 

0 

9 

3 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

62.0 

43.2 

52.5 

72 

30 

34 

21  + 

362 

0 

0 

0 

0 

6.20 

1.87 

7 

.0 

0 

13 

4 

DIVISION 

52,4 

-  3.4 

4.30 

2.79 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

63.2 

45.0 

54.6 

-  4,5 

72 

29+ 

38 

2 

302 

0 

0 

0 

0 

3,37 

2.32 

.85 

14 

.0 

0 

9 

2 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

64.4 

42.9 

53.7 

75 

30 

33 

2 

332 

0 

0 

0 

0 

3,50 

1.00 

14 

.0 

0 

7 

2 

ASH  MTN 

60.6 

41.1 

50.9 

-  8.1 

74 

14 

32 

21  + 

416 

0 

0 

2 

0 

8,54 

5.54 

2.17 

16 

3.0 

0 

13 

5 

AUBERRY 

59.9 

39.4 

49.7 

-  5.2 

73 

30 

28 

2 

452 

0 

0 

3 

0 

4.71 

2.35 

.98 

25 

0 

7 

\ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Terr 

iperaturo 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

0 

a 

i 



0 

Degree  Days 

No.  o 

Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Total 

_^ 

a 
a 

>i 
1 

on  Ground  | 

Date 

.  I  0  or  More 

.50  or  More  | 

1 .00  or  More 

Si 
— - 

— - 

0 

— - 

o  J 

o« 

 ^  _   

ERSF I ELO  WB  AP 

67»  9 

46  .  9 

57.4 

5.6 

79 

30+ 

37 

2 

22  3 

0 

0 

.85 

,04 

,29 

20 

*0 

0 

3 

0 

0 

'"^ 

61*2 

42.6 

51.9 

72 

30 

33 

2 

394 

0 

7,20 

1  .77 

7 

1.0 

0 

10 

5 

2 

TONW 1 LLOW 

6  9  •  9 

46  .  3 

57,6 

82 

\^ 

22 

226 

•  74 

.43 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

ftVERAS  BIG  TREES 

•  3 

29.3 

37  .  3 

9*5 

63 

30 

2 

927 

1  3.04 

8,41 

2,76 

1  5 

40,5 

28 

21 

15 

9 

5 

^  PARDEE 

61*4 

42.9 

52.2 

6.3 

74 

30 

32 

1  7 

377 

0 

4.97 

3,07 

1.12 

7 

.0 

0 

9 

4 

1 

jAv    Qi  II  1     Pi  IN  R^l-t 
tAT    bull    RUfX  t^Ln 

61*4 

39.6 

50.5 

72 

14 

27 

2 

427 

0 

.  0 

0 

6.33 

1.19 

9 

.0 

0 

10 

6 

3 

RRY  VALLEY  0AM 

49  •  3M 

30 .  IM 

39.  7M 

67 

30 

1 8 

2 

753 

0 

0 

9.83 

2.14 

1  5 

40.0 

21 

21 

1  3 

6 

3 

68  •  9 

42.7 

55.8 

5.1 

82 

?a 

3 1 

2 

271 

1 

0 

1  .25 

.66 

.25 

1 

.0 

0 

5 

0 

0 

-no AM   1  DP  1  fx  ni^T 

67,3 

4  3.6 

3^ 

z 

3  3 

2 

280 

0 

0 

1.80 

.  59 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

<\  I  R 

65  •  1 

4  3.9 

54  .  5 

5.3 

76 

30+ 

3  3 

2 

310 

0 

2.92 

1.65 

1  .00 

6 

.0 

0 

9 

2 

1 

1  -E  YS 

^t'o 

32.4 

*  0 

5.7 

69 

30 

2 1 

2 

635 

^ 

7.58 

4,14 

2.32 

14 

5.0 

5 

20 

1 1 

5 

3 

62  •8 

40.  7 

6.5 

75 

30 

2  9 

1  7  + 

391 

0 

7.07 

4,43 

1  ,  52 

1  4 

.0 

0 

1 1 

5 

3 

5NO  WB  AP 

p 

66#8 

45.0 

55.9 

4.9 

60 

30 

34 

2 

266 

3  .66 

2,53 

.85 

7 

.0 

0 

7 

4 

0 

65.1 

4  3.0 

54.1 

75 

30 

37 

22  + 

320 

4.47 

1  .02 

1  5 

.0 

0 

9 

4 

2 

2  3.8 

8.6 

30 

1 2 

2 

937 

10.36 

5.94 

2  ,  50 

1  5 

60.0 

30 

21 

1  5 

7 

3 

1 .1  M\r  1  1  1  C 
)  *)r*V  1  LL  t 

7* 

46  .^M 

1 3 

26 

22 

556 

1  7 

?! 

2.95 

.73 

2  1 

3.5 

0 

8 

2 

0 

!  ^  1    uKU V  C 

41  «  6 

24.8 

3  3.2 

57 

30 

1  2 

2 

948 

10.69 

2.39 

1  5 

44  .  0 

30 

27 

15 

7 

4 

68*6 

43.0 

55.8 

5.6 

80 

30 

32 

2 

269 

2.86 

2.11 

.90 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

1  ~LJ    uc  T  /"uV 

51.1 

32.2 

41.7 

9.0 

7 1 

30 

2 1 

2 

693 

71 

8.13 

5.04 

1.31 

1  5 

19,0 

15 

21 

15 

6 

2 

,  1  1        1  \jn  LAKt 

41.6 

21.8 

31.7 

6.4 

5  7 

29+ 

"[ 

2 

992 

29 

76.0 

37 

21 

M 

3  5.2 

2  2 

2 

7 

2.73 

1.26 

•  56 

1  4 

•  0 

0 

8 

2 

0 

10    Q  t  V/P P    PH  1 
IN    "  1  V  C "  1 

68  •  3 

49.0 

58.2 

6.6 

79 

30 

39 

2 

208 

2.08 

•  66 

.61 

2  1 

.0 

0 

7 

1 

0 

1  ^  R  I VER   PH  3 

65.9 

40  .  7 

53.3 

84 

1  3 

2 

347 

1.88 

•  55 

21 

.5 

0 

6 

2 

0 

^TLEMAN   CITY-1  SSW 

68.3 

45.9 

8  2 

21  + 

242 

J: 

1.54 

•  51 

26 

•  0 

0 

5 

1 

0 

(fleman  sta 

68.6 

46  .  9 

57.  8 

8  1 

1  3 

39 

2 

214 

J: 

1.27 

.  56 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

'jHTS  FERRY  2  SE 

64.  5M 

42.0 

53.  3M 

74 

14 

32 

2 

353 

5.38 

1.01 

14 

.0 

0 

12 

4 

1 

66.5 

^R*  0 

4.7 

30 

32 

2 

283 

- 

3.49 

2.30 

.75 

1  4 

•  0 

0 

8 

2 

0 

1        \.  UV  c 

66.  6 

45.8 

6.2 

30 

34 

2 

2  58 

3  .64 

2.13 

1  •  46 

7 

.0 

0 

7 

3 

1 

6  7.9 

43.8 

55.9 

5.3 

80 

30 

3  3 

2 

267 

2  .  60 

1.36 

1.06 

7 

•  0 

0 

6 

1 

1 

^  )5AY 

6  3*2 

43.4 

5  3.3 

4.8 

29 

3  3 

2 

344 

J: 

3.77 

2.30 

1.27 

1  4 

.0 

0 

7 

2 

2 

1,  BANDS 

69.0 

4  3.5 

56  •  3 

4.6 

83 

30 

3  3 

2 

254 

1.83 

•  96 

•  58 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

^  -'RA 

44.  8 

55.7 

5.2 

6 

29 

21 

276 

2,71 

1.54 

.58 

26+ 

.0 

0 

7 

2 

0 

'JtVlLLt  loLAnu 

62.6 

44  •  0 

5  3.4 

72 

28 

34 

2 

339 

3.42 

.71 

1 4 

.0 

0 

8 

2 

0 

70.1 

46  .  7 

58.4 

6.1 

84 

1  3 

37 

2 1 

1 99 

,97 

•  3  3 

.33 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

t-tU     riKt     OlM  £ 

67  .  2M 

44  •  1  M 

55.  7M 

4*3 

77 

29+ 

33 

2 

271 

0 

0 

2.38 

1.14 

.  55 

1  4 

.0 

0 

6 

2 

0 

66.2 

44  »  5 

55.4 

4*2 

79 

29 

36 

2 

2  80 

2.97 

1.71 

.67 

6 

.0 

0 

8 

1 

0 

Man   7  Nw 

66.6 

4  3.6 

55.1 

6*6 

79 

30 

3  3 

2 

288 

3.13 

2.10 

.87 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

['H  FORK  RS 

55  .  SM 

34  .  5M 

45.  2M 

72 

14 

24 

2 

599 

7 

7.02 

3.97 

^  )ALE  WOODWARD  DAM 

62.9 

44.4 

5  3.7 

4.0 

73 

30 

34 

I  7 

331 

3.79 

2.23 

.57 

21  + 

.0 

0 

9 

4 

0 

'  iGE  COVE 

65.4 

44.  3 

54.9 

5.5 

76 

30 

3  3 

2 

297 

3.39 

2.08 

.90 

7 

.0 

0 

7 

4 

0 

(  ir  WC         F  F  If 
/  ^Lnt      K 1 1 N 

66. 2M 

44. 4M 

55. 3M 

77 

1 4 

35 

287 

0 

1.11 

.43 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

f  '  FR\/  T  1  1  F 

67.4 

44.7 

56,1 

5*5 

80 

7 

3  5 

22  + 

265 

2.70 

1.51 

•  66 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

49.7 

28.8 

39.3 

68 

1  3 

1 6 

2 

765 

0 

26 

0 

7.69 

1.57 

21 

22.7 

11 

21 

13 

5 

2 

/'  SPRINGS  PH 

53.1 

33.8 

43.5 

70 

30  + 

24 

1 7+ 

639 

0 

0 

11 

0 

11  .26 

1.89 
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45.7 

57.3 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  105  - 
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58.0 

- 

2. 

5 

83 

29 

37 

2 

204 

0 

0 

0 

0 

1 

.49 

.23 

.56 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

54.1 

- 

4. 

0 

1 

.89 

.42 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 

75.9 

50.7 

63.8 

92 

14 

40 

22  + 

102 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

70.9 

42.4 

55.7 

87 

30 

32 

22 

255 

0 

0 

1 

0 

.29 

.18 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

67.1 

38.8 

53.0 

80 

13 

30 

24+ 

355 

0 

0 

3 

0 

2 

.02 

.73 

1  7 

.0 

0 

4 

2 

0 

BISHOP  WB  AP 

R 

66.0 

31.5 

48.3 

- 

5. 

a 

82 

30 

22 

22 

495 

0 

0 

16 

0 

.33 

- 

.13 

.25 

7 

T 

T 

21 

1 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

39.0 

18.9 

29.0 

57 

30 

4 

2 

1075 

0 

8 

29 

0 

2 

.01 

25.0 

39 

22 

BLYTHE 

83.4 

49.6 

56.5 

- 

4. 

4 

95 

30+ 

40 

23 

44 

5 

0 

0 

0 

T 

- 

.13 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE   FAA  AP 

81.3 

53.3 

57.3 

97 

30 

41 

18 

42 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPR6S   3  NNE 

78.5 

49.3 

63.9 

93 

15  + 

38 

22 

103 

5 

0 

0 

0 

.11 

.04 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

8RAWLEY  2  SW 

80.5 

49.9 

65.3 

- 

5. 

2 

95 

7 

43 

23+ 

56 

6 

0 

0 

0 

T 

- 

.08 

T 

16+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

59.6 

44,4 

57.0 

88 

30 

29 

22 

243 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AP 

74.1 

45.7 

59.9 

90 

30 

33 

22 

177 

1 

0 

0 

0 

.12 

.12 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

85.7 

59.3 

72.5 

_ 

4. 

5 

99 

30 

47 

27 

8 

10 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.15 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

59. 8M 

31  .5M 

45. 7M 

73 

30 

22 

11  + 

575 

0 

0 

18 

0 

.12 

.07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

77.1 

55.9 

66.5 

90 

14+ 

45 

18+ 

50 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

18+ 

.0 

0 

0 

0 

0, 

EL  CENTRO  2  SSW 

82.1 

45.8 

64.5 

- 

6. 

3 

95 

30 

39 

22 

73 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

58.0 

39.5 

48.8 

- 

7. 

3 

77 

30 

33 

25+ 

479 

0 

0 

0 

0 

1 

.88 

.75 

.96 

26 

.3 

T 

26  + 

4 

1 

0 

HAIWEE 

54.4 

37. 3M 

50. 9M 

- 

7. 

3 

78 

7 

16 

21 

405 

0 

0 

5 

0 

.04 

_ 

.42 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

76.7 

49.6 

53.2 

94 

14 

40 

27 

110 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

81.5 

53.4 

67.5 

- 

3. 

4 

95 

30+ 

43 

15 

31 

5 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

81.9 

50.5 

65.2 

99 

6 

40 

25 

50 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

55. 7M 

35. 3M 

50.  5M 

82 

8 

27 

2 

446 

0 

0 

0 

.36 

.01 

.33 

8 

1 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

82.2 

53.1 

67.7 

_ 

4. 

6 

96 

30  + 

40 

2 

47 

7 

0 

0 

0 

.01 

.09 

.01 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

70.1 

43.5 

56.9 

86 

30 

32 

1 

244 

0 

0 

1 

0 

.06 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

78.8 

54.0 

66.4 

93 

14+ 

42 

2 

58 

3 

0 

0 

0 

.14 

.11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

51.6 

32.5 

42.1 

68 

30 

21 

2 

681 

0 

0 

17 

0 

5 

.48 

2.28 

21 

7 

25  + 

2 

LANCASTER 

65.7 

40.5 

53.2 

84 

30 

32 

22 

351 

0 

0 

1 

0 

.58 

.30 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

63.6 

36, 9M 

50. 3M 

78 

29+ 

28 

18 

438 

0 

0 

10 

0 

.46 

.30 

25 

.5 

0 

2 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

59.5 

41,5 

55.5 

83 

30  + 

32 

21 

286 

0 

0 

1 

0 

.20 

.11 

17 

T 

0 

1 

0 

0 

MECCA   3  SE 

79. BM 

51. 7M 

65. 8M 

92 

14 

42 

2 

44 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

64.1 

44. 6M 

54. 4M 

7  8 

30 

21 

319 

0 

0 

4 

0 

.18 

21 

1.0 

0 

\ 

Q 

0 

MOUNTAIN  PASS 

53.4 

33. 5M 

48.  5M 

82 

13 

23 

17 

477 

0 

0 

17 

0 

.20 

.20 

21 

3.0 

3 

21 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

79.8 

53.4 

66.6 

95 

30 

43 

22  + 

54 

6 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

R 

65.6 

40.4 

53.0 

5. 

7 

83 

30 

31 

22 

353 

0 

0 

2 

0 

.83 

.25 

.42 

25 

.0 

0 

2 

0 

I 

PALMDALE  FAA  AP 

67.2 

38.7 

53.0 

86 

30 

28 

22 

354 

0 

0 

5 

0 

.51 

.29 

25 

T 

2 

0 

PALM  SPRINGS 

83.2 

50.6 

66.9 

2. 

8 

99 

30 

41 

18+ 

49 

9 

0 

0 

0 

.18 

.07 

.12 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

79,3 

55.1 

67.2 

96 

14 

45 

1 8 

49 

3 

0 

0 

0 

.09 

.08 

^  7 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

65.7 

41.1 

53.4 

83 

13 

29 

21 

345 

0 

0 

2 

0 

.23 

.12 

21 

T 

0 

1 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

47.7 

32.3 

40.0 

8. 

3 

63 

30 

20 

2 

745 

0 

0 

18 

0 

6 

.13 

2.54 

2.55 

21 

27.9 

10 

26 

7 

4 

2 

THERMAL   FAA  AP 

82.1 

52.8 

57.6 

98 

30 

43 

2 

35 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

73.3 

45.7 

59.6 

6. 

3 

88 

14 

35 

22 

183 

0 

0 

0 

0 

.05 

.15 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

76.6 

45.2 

60.9 

90 

30+ 

34 

18 

155 

2 

0 

0 

0 

.25 

.25 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RS 

65.8 

32.4 

49.1 

79 

30 

23 

22 

458 

0 

0 

18 

0 

.77 

.15 

.44 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

66.5 

39.0 

62.8 

83 

30  + 

29 

2 

364 

0 

0 

3 

0 

.41 

.17 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

32.3 

11.2 

22.0 

47 

30 

-  7 

2 

1282 

0 

15 

30 

4 

.78 

.19 

8 

11.5 

25 

8  + 

4 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

22.3 

5.4 

13.9 

41 

30 

-15 

2 

1528 

0 

26 

30 

9 

3 

.02 

1.08 

27 

32.5 

52 

27 

10 

1 

1 

DIVISION 

55.9 

6. 

.62 

.05 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   106  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
APRIL  1963 


station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 



20 



21 

22 

 L. 

23  1  24 

25  1 

26 

27 

28  1  29  I  30 

31 
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1  27 

•  09 
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•  04 

•  10 
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 1  

 L 

 — L 

.67 
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I20 

•  03 

.10 

.07 

i  RS 

3.14 

.16 

.97 

»75 

.22 

02 

03 

08 

18 

.03 

.02 

.13 

.01 

T 

T 

•  18 

10  I  N 

T 

.02 

T 

.02 

•  70 

.42 

.12 

.23 

.07 

.04 

.04 

1.00 

.75 

,08 

.04 

.34 

T 

•  01 
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9*3' 
* 

.13 

.40 

.67 

1.13 

.46 

,54 

.32 

.65 

.07 

1.30 

.66 

.98 

.80 

.13 

,66 

.20 

*04 

.19 
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3.41 

T 

.16 

,26 

*  rtt 

• 

,05 

.07 

.36 

1*08 

•  05 

;ne 

1.63 

T 

.06 

.12 

.07 

.16 

•  48 
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2.61 

•  18 

.06 

IlO 

'12 

'06 

03 

U12 

.01 

fJRAS  RS 

.17 

T 

.37 

.15 

.19 

.06 

.04 

.43 

.06 

.04 

.07 

.07 

.62 

T 

•  29 

.14 

;  OLA 

1*7* 

.04 

.03 

.33 

.29 

.03 

.17 

.03 

T 

.19 

.64 

,(IN  PAC  UNION  COL 

8.62 

.07 

,06 

.51 

2,10 

•  39 

.11 

57 

.08 

.01 

48 

95 

.02 

.48 

OCH  FIBREeOARD  MILLS 

3.37 

.06 

.13 

.31 

.05 

.12 

.10 
.46 

OCH  PUMP  PLT  3 

3.50 

,01 

.01 

.05 

I46 

*45 

.01 

'oe 

*05 

'08 

1  '00 

'17 

*10 

.09 

.08 

.02 

.03 

.51 

E  VALLEY 

.11 

Il5 

.18 

liYO  GRANDE 

3.69 

" 

.45 

.91 

.36 

.08 

.25 

.05 

.80 

•  77 

■|Y0  SECO  RS  EC  508  C 

2.51 

•  29 

.  1  5 

58 

04 

•  94 

.02 

■  MTN 

a. 54 

.27 

.39 

T 

1  .49 

.  59 

.45 

.16 

'  a 

2*17 

.78 

.31 

iC  OIL  ANAHEIM  1 

1  .44 

.01 

' 

.15 
.06 

.52 

.11 

RR  Y 

.03 

.01 

.79 

.06 

.08 

.02 

.93 

.66 

.12 

.35 

.55 

•  96 

.05 

RN 

7.7C 

.51 

.01 

.02 

,04 

2.69 

.40 

.15 

.06 

.51 

.41 

1.06 

,65 

.19 

T 

.43 

.01 

.14 

.15 

.05 

ON  PLEASURE  PIER 

1.34 

.60 

•  17 

A  CITY  PARK  FC  143 

2.27 

.02 

* 

.55 

.30 

•  71 

.15 

,R  9  NNW 

.01 

01 

7 

RSFIELO  WB  AP  R 

.85 

.04 

.04 

.02 

T 

.01 

.02 

.03 

.12 

.01 

T 

.29 

.20 

.07 

:h  PH 

.26 

.01 

1.77 

.23 

.20 

.83 

.91 

.01 

.42 

.27 

1.33 

.93 

.01 

.(ESON  PARK 

2.07 

.02 

.71 

■ETT  DAM 

1.59 

.25 

.01 

.04 

.25 

•  35 

.19 

>  TOW 

.29 

.  4 

.16 

.07 

II  E  AFS 

.05 

,65 

1.38 

.01 

.15 

.01 

.43 

.52 

2.08 

.03 

.32 

.02 

.06 

.03 

1  MONT 

.06 

.31 

.13 

.67 

,30 

•  36 

1;  MONT  PUMPING  PLANT 

2  .  54 

.13 

.65 

.15 

.42 

.  44 

.37 

1  MONT  1  E 

2.02 

03 

•  01 

.  3? 

.02 

.  55 

I  AIR  FC  10 

2.11 

06 

*  56 

*  I  2 

*01 

.37 

1 LOMONO 

1.83 

.77 

T 

.18 

.78 

.51 

2.00 

.86 

.10 

T 

T 

1.50 

.42 

.52 

.  27 

I'ELEY 

5*97 
* 

,31 

1.39 

.03 

.15 

.23 

.17 

.06 

.05 

.61 

.75 

.16 

.16 

.77 

.07 

.20 

.86 

f  YESSA  LAKE 
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05 

T 

06 

82 

1  8 

1  5 

06 

07 

02 

* 

* 

'It 

•  1  4 

.10 

.39 

.13 

.17 

.24 

■BAR  RS 

7.34 

!o3 

.01 

'  39 

!e6 

^57 

'24 

'47 

iBEAR  LAKE 

-BEAR  LAKE  DAM  // 

4:68 

.78 

.05 

.41 

.63 

.28 
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.77 

.36 
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17,49 

1*13 

.38 

.25 

: DALTDN  DAM  FC  223  BE 

2  .96 

.46 

''' 

.02 

.8C 

1  .04 
•  89 

.  PINES  PARK  FC  83B 

2.50 

T 

* 

"cil 

1 SUR  STATE  PARK 

11.08 

2  70 

73 

26 

1  '68 

1*59 

*01 

OR 

65 

* 

1*35 

.81 

.09 
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T 

.03 

.50 

.06 

.08 

T 

.85 

1.13 

lOP  CREEK    INTAKE  2//R 
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.20 
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.30 

.40 

.10 

.10 

.15 

.05 

.05 

1  OP  WB  AP  R 

.33 

T 
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* 

* 

.03 

1,DP  UNION  CARBIDE 

2,01 

•  03 

T 

1.14 

04 

04 

T 

J. 

0? 

• 

IK.  MOUNTAIN  2  SW 

6,84 

.07 

.96 

1  .07 

Il4 

.12 

!  24 

.05 

07 
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1  05 

'13 

10 

'so 

33 

28 
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20 

01 

li  CANYON  WB  AP  //R 

.17 

.07 

1.01 

2.93 

1.36 

.05 

.73 

1  .06 

.01 

2.15 

1.12 

.24 

.04 

^64 

1.47 

.24 

.15 

.03 

.16 

I46 

.09 

ll'  LAKE  REDWOOD  CR 

13.97 

.27 

.87 

1.16 

,27 

,77 

.86 

1.21 

.46 

1.22 

.8b 

.56 

1  .34 

.76 

1.15 

.56 

1.32 

.31 

I  -fE 

I  HE   FAA  AP 

T 
T 

6.12 

.07 

9*n^ 

.05 

.09 

.02 

.24 

.07 

.05 

.12 

.23 

C  ^ILLE  HWY  MNTNC  STA 

.0 

1.06 

.25 

.19 

1  .63 

.33 

.84 

.07 

.81 

2.15 

•  IB 

.13 

.51 

.34 

.14 

.20 

C  EGO  DESERT  PARK 

54 

.40 

.14 

C;GO  SPRGS  3  NNE 

.11 

.  4 

.03 

.04 

C  EVARD 

1.38 

03 

03 

•  6 

1  4 

43 

CJET  CANYON 

.01 

.01 

,03 

.08 

.01 

.01 

.23 

.01 

.22 

.75 

.04 

.15 

.83 

.03 

•  01 

C  i.N  DAM 

•  36 

.02 

.08 

.57 

3.52 

1  .68 
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.42 

1  .00 

.09 

1.95 

1.35 

.57 
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1.37 

.30 

.16 

.13 
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.21 
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2  29 

, 

R  _EY 

1  .83 

.36 

.06 

.07 

.22 

•  36 

.06 

P  iCOMB  2  NW 

17.46 

15 
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02 

* 

1  56 
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* 
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95 

* 

01 

* 
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.95 

'27 

10 
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.30 

.29 

.01 
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T 
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1.67 

.05 

.06 

.33 

.36 

.02 

.18 

•  65 

.02 
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42 

T 

• 

■ 

.06 

.18 
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3.53 
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* 

01 
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04 
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*  1  0 
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.02 

.21 

fi:<  CREEK  RS 

.61 

,29 

3.68 

1.34 

.17 

.33 

.39 

.49 

.41 

2.35 

.93 

•  33 

.04 

1  .69 

.31 

.15 

.42 

.79 

L  -tORN 

13.92 

.08 

1.64 

2.42 

3.50 

.33 

.47 

.40 

.22 

.49 

.29 

1.68 

.67 

1  .58 

•  10 

.05 

U  ;  CREEK  PH 

1  7  90 

* 

• 

1  70 

*  ^ 

7 

* 

.0 

* 

1 

* 

•  62 

.01 

.21 

1.48 

.12 

•  13 

.08 

.26 

U VRDS  BAR  PH 

14.57 

•  70 

.04 

.93 

3.35 

.  76 

.52 

.31 

.92 

.13 

•  38 

.Ofl 

1.84 

.32 

.24 

.10 

.02 

L  >NK  FIRE  OEP  FC  2266 

1.86 

*02 
* 

'10 

*  54 

.02 

.13 

*  97 

.04 

LINK  WB  AP  R 

1.51 

T 

.05 

.05 

.60 

.01 

.04 

T 

.08 

.40 

.28 

L  [NGAME 

3.66 

,75 

.11 

.01 

.08 

.21 

.03 

.77 

.30 

.03 

.07 

.63 

.38 

.07 

.22 

L  :Y 

.01 

.65 

1  .41 

.  70 

.06 

,  32 

• 

• 

.  bi 

*  ^ 

.  1*^ 

•  ^? 

.02 

.14 

.  02 

Ur  RANCH  1  S 

10. «7 

*  TO 

U)N  RANCH 

4.68 

.02 

.01 

1.00 

.35 

•  1  3 

.01 

.05 

.61 

.10 

.01 

.58 

.16 

.05 

U.)NWILLOW 

.74 

T 

.02 

.10 

.06 

T 

T 

.09 

.04 

.43 

T 

A  :0N 

2.02 

.04 

.03 

.65 

.30 

1.00 

A'iLLO  NM  R 

.06 

02 

A  JMA  DAM 

02 

'12 

*  79 

35 

04 

04 

31 

*64 

A  'ERAS  BIG  TREES 

13.04 

.96 

T 

1.07 

1,79 

1.10 

T 

,30 

.46 

.94 

2.76 

.20 

.25 

.04 

1.10 

.88 

.68 

.06 

.26 

.19 

A'/ERAS  RESERVOIR 

5,24 

AiICO  2  NE 

A  iTOGA 

8  11 

52 

25 

89 

04 

07 

43 

, - 

20 

04 

03 

40 

A|\MAN  RS 

4.31 

,22 

.11 

.10 

.02 

,  1 1 

1  .26 

.47 

* 

.11 

* 

A  ) 

1.86 

02 

01 

'01 

'th 

*06 

*03 

'29 

^65 

01 

A  PARDEE 

•  26 

T 

T 

.74 

1.12 

.33 

.05 

,03 

.01 

.56 

.27 

T 

.39 

.06 

.58 

.07 

•  48 

.02 

A  SAN  LUIS  OBISPO 

3  .69 

.03 

,01 

.60 

.20 

,03 

.90 

.26 

T 

.02 

.27 

.01 

.32 

1  .04 

Ai'ONVILLE  RS 

12  65 

*  ^ 

•  06 

.16 

* 

2  77 
* 

* 

• 

A'  11  SW 

3.65 

' 

.94 

>  70 

* 

• 

*rio 

2.12 

T^ 

.45 

'10 

,06 

.04 

18 

1  8 

24 

'05 

ASA  PARK  PIERCE  COL 
A  L 

1.28 

.05 

.21 

.03 

T 

.22 

T 

•  77 

:a  )n  dam 

.07 

•  27 

2.36 

1  .42 

,15 

.12 

.55 

.35 

• 

* 

.25 

*  Ia 

* 

* 

:a  iOU  POWER  HOUSE 

8.81 

*  I  5 

1  .26 

*rt 

07 

:A,;l  VALLEY 

3,86 

.17 

•  10 

•  19 

.01 

.22 

.06 

.10 

:a|iy  bull  run  rch 

6.33 

.15 

.03 

.01 

.57 

1.19 

.11 

.02 

.02 

.60 

.67 

loi 

1 04 

.45 

.20 

1.00 

•  01 

1.00 

.05 

:a  )ero 

17,69 

.73 

.79 

3.63 

.46 

.25 

.48 

1.09 

.10 

1.31 

2.22 

.15 

.10 

3.64 

2.02 

.46 

.26 

"E  .VILLE  SAWYER 

10.21 

2.14 

02 

87 

55 

02 

67 

06 

04 

1  20 

07 

:e  !ville 

2.96 

.09 

T 

*02 

•  75 

.32 

.13 

.06 

.12 

.10 

.02 

.30 

.28 

.15 

.02 

.10 

.21 

•  11 

.18 

-E  .RVILLE  PH 

.14 

.06 

,06 

,29 

1^07 

•  65 

•  15 

.26 

.52 

.59 

2.93 

.23 

.02 

•  25 

1.02 

.05 

.20 

T 

.67 

-H  .ENGE  RS 

14.il 

.76 

.09 

.06 

.19 

3.31 

1^04 

.46 

.43 

.30 

.90 

.28 

2.16 

1.05 

•  29 

.04 

•  18 

1.63 

.54 

.17 

.02 

T 

.26 

.05 

.worth  FC  24  D 

1.61 

.16 

-HjlY  VALLEY  DAM 

9,83 

.40 

,04 

.04 

1.51 

.82 

.39 

.28 

.10 

.29 

.53 

2.14 

T 

T 

•  27 

.82 

1.91 

.06 

•  21 

.02 

-H  ER 

7.71 

.02 

.08 

.38 

1.25 

1,18 

.06 

.32 

.15 

.03 

2.70 

•  07 

.02 

•  04 

.52 

.01 

•  38 

.03 

.01 

:H  )  EXP  STATION 

5.77 

•  07 

.05 

.27 

.57 

.96 

.15 

.17 

.30 

.59 

1.64 

.07 

.59 

.03 

.19 

.08 

.02 

-Hi'ENDEN  PASS 

5.35 

.19 

1.72 

.04 

.14 

.43 

.23 

.78 

.29 

•  01 

.15 

•  73 

.11 

.34 

.09 

.10 

-hh  vista 

.65 

,02 

.04 

.12 

•  03 

.02 

.10 

•  06 

•  18 

.08 

:*  'S  HEIGHTS 

4,75 

•  54 

1.20 

.06 

.01 

T 

.26 

.01 

.10 

1.56 

.40 

T 

•  Ofl 

.25 

.08 

•  06 

•  15 

;t  MONT  FC  230D 

2.16 

.38 

.09 

.36 

•  53 

•  80 

CL  MONT  POMONA  COL 

...87 

T 

T 

T 

.36 

.04 

.44 

.01 

•  20 

•  82 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RANCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COALINGA 

COALINGA  14  WNW 
COBB  2  NW 
COHASSET   1  NNE 
C0L8YS  FC53D 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN    IRRIG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITT    1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  1  WSW 

OAVI S  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PH 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 

DE  SA8LA 

DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK, 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE  D£PT  FC107C 

DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSHUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITflN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128e 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 

ELLIOTT 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

EUREKA  WQ  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 

FERNDALE  8  SSw 
FERNDALE  2  NW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE  1  WNW 
FINLEY   1  SSE 

FINLEY   5  SW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSDM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  K.A1SER 

FOREST  GLEN 
FORESTHILL  PS 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 

FORT   BRAGG  AVN 
FORT  DICK    1  NNE 
FORT  JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARSERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GILROY   It*  ENE 

GLENOALE  STAPENHORST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
GLENNVILLE 


2.00 
9.09 
12.96 
2,55 
4.89 

10.07 


1.80 
2.54 
1.18 


3.63 
1.64 
14.88 


14,10 
3.61 


14.91 
2.92 
3.79 


I  .25 
4.86 
2.50 


1.26 
11.00 
8.47 

20.93 
3.85 
11.76 
12.59 


10.36 
3.12 
1.24 


1,84 
2.45 
2,95 


5 

6 

7 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

, 

.82 

.07 

•  15 

.71 

* 

1.50 

.04 

.12 

•  60 

.29 

.04 

.01 

.04 

.46 

.01 

.03 

.03 

T 

.04 

.27 

1.03 

.03 

T 

.01 

.03 

T 

.03 

.04 

.24 

T 

.62 

1.03 

1.00 

,75 

.25 

•  48 

T 

1.12 

.70 

1  ,40 

.90 

.37 

1.32 

T 

T 

T 

.30 

■  06 

,05 

,03 

.60 

.05 

.05 

.07 

.48 

.30 

,39 

1.27 

.15 

.04 

.07 

,03 

,51 

•  01 

,18 

.  59 

.13 

.08 

.09 

T 

.22 

.11 

.10 

.05 

T 

.06 

.06 

T 

.08 

.42 

.05 

.50 

.26 

.04 

.09 

.14 

.35 

.01 

.12 

.11 

1,64 

.61 

.16 

.30 

.09 

.53 

.61 

2.48 

,59 

.05 

.05 

,36 

.03 

.10 

.40 

.02 

.03 

.25 

.22 

2,34 

1.38 

.16 

.60 

.70 

.19 

.43 

2.60 

1.10 

,22 

T 

.36 

1.16 

.08 

.15 

•  28 

.35 

.40 

.10 

.07 

.98 

1.00 

.12 

1.19 

.25 

.25 

.51 

.03 

,28 

1.01 

,21 

•  13 

.25 

.31 

.08 

.13 

.79 

2.35 

.83 

.28 

.64 

1  .96 

.75 

•  15 

1.46 

.14 

.05 

.26 

1,07 

2.11 

.42 

.16 

.21 

.54 

.01 

.14 

1,90 

.49 

.11 

.02 

.96 

.06 

.18 

.08 

.30 

.26 

.12 

.20 

.49 

.20 

.59 

,75 

T 

.04 

T 

.36 

.05 

.03 

.58 

.26 

,07 

.16 

.14 

T 

.02 

.57 

.34 

.04 

.07 

T 

.15 

,09 

.11 

.03 

.41 

2.78 

.65 

.12 

.03 

.22 

,47 

.95 

.50 

.26 

.06 

.45 

.05 

.18 

.27 

,45 

.85 

.20 

.04 

.22 

.16 

.05 

T 

.70 

.17 

T 

T 

.07 

.26 

,35 

T 

.27 

,07 

.43 

.08 

.07 

.27 

.58 

.01 

,02 

.11 

.31 

.06 

.17 

.12 

.08 

.24 

.96 

.02 

T 

T 

,15 

.05 

.15 

T 

.11 

.48 

.25 

.34 

.49 

1.10 

.66 

.58 

.44 

.97 

.03 

.06 

.36 

.38 

.55 

.18 

.02 

.46 

.10 

.01 

.01  .01 

.04 

.15 

.07 

.49 

.10 

.19 

T 

.51 

.86 

T 

.70 

.76 

.17 

,67 

.69 

1.34 

1.03 

.07 

2.63 

.75 

1.92 

.59 

.02 

.57 

,70 

.49 

.04 

.29 

.78 

.91 

,70 

1.56 

,48 

1.22 

.30 

1.95 

1.09 

2,46 

1.21 

.24 

T 

1.58 

1.03 

.06 

.22 

.08 

,02 

.74 

,47 

.04 

T 

.54 

.22 

.02 

.08 

.65 

.26 

.03 

.14 

.25 

.10 

.03 

T 

.03 

.43 

.05 

.54 

.06 

.19 

1.91 

1.20 

.06 

.12 

.45 

T 

.28 

.79 

2.88 

1.33 

1.76 

.46 

.48 

.89 

1.77 

.94 

1.09 

1  ,09 

.10 

.07 

.63 

.13 

.13 

.04 

.30 

.14 

,04 

.93 

.61 

.30 

.23 

.49 

,33 

1,20 

,40 

.12 

.17 

.13 

.25 

.06 

.03 

.16 

.07 

.06 

,02 

.17 

.47 

.06 

.19 

.03 

1.29 

.72 

.14 

.05 

.59 

1  .04 

.61 

.12 

• 

.84 

2.05 

.77 

.12 

.42 

.07 

.25 

.15 

.51 

.03 

• 

.50 

.11 

T 

.81 

,68 

.06 

.30 

.19 

1.23 

•  09 

.08 

.71 

.10 

• 

•  21 

.27 

.11 

.16 

.25 

.29 

.16 

.08 

.32 

.05 

.29 

1.12 

.22 

.04 

.02 

.06 

.04 

.23 

•  11 

.01 

•  38 

,40 

.20 

.10 

,10 

T 

.10 

.40 

.25 

.52 

.2n 

.44 

.54 

.65 

•  40 

T 

.01 

,02 

• 

.17 

.05 

T 

.07 

.73 

3.40 

1.59 

,23 

.31 

1.29 

1.65 

2.16 

.47 

3.05 

.39 

.17 

.01 

.01 

.52 

.05 

.09 

.16 

.08 

.08 

.23 

T 

T 

.12 

.50 

1.26 

.31 

.07 

.03 

.06 

.70 

,09 

.03 

.27 

.06 

•  09 

.08 

T 

1.00 

.04 

T 

.19 

,56 

.01 

.30 

.14 

.13 

.16 

.19 

.14 

.04 

.70 

2.20 

1.62 

.23 

.43 

.77 

,17 

.01 

.65 

3,14 

.71 

.18 

,01 

.33 

1.42 

.15 

.14 

.23 

.72 

,04 

,10 

.03 

1.36 

.41 

.13 

.29 

.99 

1.63 

2.00 

.71 

.22 

.14 

.33 

^.08 

1.35 

.53 

T 

loB 

^.65 

1.34 

.26 

T 

•  01 

.02 

.45 

* 

• 

2,70 

.61 

.40 

1.60 

1.94 

.20 

.31 

.05 

.23 

.26 

.16 

.97 

,08 

2.84 

1.80 

.25 

.32 

.75 

.55 

1.30 

2.37 

■  48 

.52 

1.18 

1  .on 

.06 

.01 

T 

.23 

.22 

.03 

1.12 

.15 

T 

T 

.04 

T 

.04 

.17 

T 

.10 

.15 

.55 

.05 

,36 

.02 

.01 

■  03 

.26 

.05 

.02 

.01 

.58 

.29 

T 

.30 

!90 

.24 

.05 

.74 

.27 

.24 

.09 

.07 

2.32 

.61 

T 

.19 

1.19 

1.12 

.11 

T 

■  41 

.25 

.17 

.03 

.18 

.47 

T 

.69 

.87 

T 

T 

T 

.04 

.06 

,02 

,20 

.29 

1.54 

.61 

.16 

,76 

1.48 

.54 

.94 

.62 

1.64 

1.51 

T 

T 

T 

1.30 

.01 

.11  T 

T 

•  03 

T 

.02 

• 

• 

1.17 

.08 

.33 

T 

.01 

• 

• 

1.58 

.01 

.02 
T 

T 

.25 

• 

• 

.16 

.14 

•  49 

.01 

■  19 

.62 

.04 

.11 

.05 

.19 

1.07 

.05 

.09 

,12 

.03 

■  19 

.03 

T 

.09 

T 

.49 

.19 

T 

.05 

.07 

■  31 

.39 

.17 

1,30 

1.19 

.20 

,28 

.04 

1.52 

.25 

.01 

.8R 

.57 

.07 

.02 

■  32 

.09 

.05 

.05 

,20 

.55 

.05 

,65 

1.20 

1.17 

.59 

1.31 

.94 

.38 

.67 

.02 

1.40 

.57 

1.65 

1.67 

.52 

.80 

.02 

.02 

.02 

.46 

.05 

.itO 

1.10 

.36 

.12 

.10 

,05 

.10 

.94 

,20 

.10 

.16 

.36 

,12 

•  04 

.04 

,03 

.  ,90 

.53 

.05 

.15 

.01 

.05 

1.20 

.48 

T 

.26 

.21 

.36 

.29 

.06 

.04 

.35 

T 

.26 

.36 

.07 

.05 

.01 

.86 

.16 

.14 

.46 

2.01 

,34 

.03 

.33 

.77 

.33 

.24 

2.32 

1,29 

1.06 

.42 

.12 

T 

.35 

.19 

,36 

,04 

.13 

T 

.09 

.29 

.11 

.01 

1.11 

.30 

.55 

.88 

.16 

.06 

.56 

.01 

.16 

,85 

.15 

.13 

.34 

.34 

1.02 

1  .30 

.15 

.30 

.06 

.16 

.36 

•  15 

.02 

T 

T 

.21 

T 

.27 

,40 

•  96 

.02 

,12 

.41 

.17 

■  U 

.25 

,23 

.27 

.10 

.33 

1.05 

,32 

T 

.31 

.02 

.38 

.03 

.24 

.31 

1,25 

.57 

.09 

.60 

.64 

,03 

2.42 

1.79 

2.48 

.34 

.40 

.1? 

.17 

.62 

.34 

.12 

.02 

.21 

.18 

.87 

.31 

.22 

.03 

.53 

.81 

T 

3.66 

.75 

1.47 

.26 

.14 

.11 

.22 

.36 

.26 

.10 

.06 

•  16 

•  15 

1.18 

1.26 

.50 

.24 

.13 

.04 

.67 

.72 

.11 

.67 

.07 

.40 

.04 

•  32 

T 

.01 

.14 

.11 

.62 

.01 

.02 

.42 

1.02 

.02 

.07 

.80 

.58 

.21 

.21 

.42 

.05 

,18 

.31 

.68 

.26 

.04 

T 

.12 

.10 

.02 

.11 

.04 

.19 

.10 

1.10 

.72 

.30 

.32 

.63 

.18 

,31 

.36 

1.45 

.26 

.08 

.03 

.26 

.21 

.07 

.17 

.03 

,52 

.28 

.02 

T 

T 

.01 

.07 

.03 

.04 

.06 

.09 

.05 

T 

.07 

T 

T 

.01 

,09 

1.40 

.59 

T 

.07 

.36 

1.07 

.22 

,34 

.21 

.14 

.06 

.24 

.01 

.02 

.52 

.14 

,01 

.43 

.19 

.32 

.87 

.59 

.61 

.13 

.66 

.41 

1.84 

1.47 

.62 

.44 

.70 

.09 

.97 

1.37 

1.87 

.88 

.35 

,02 

.78 

,17 

.07 

T 

.06 

■  25 

.05 

2,44 

1.25 

.19 

.14 

.71 

.36 

1.33 

1.42 

.27 

,18 

.02 

.75 

,2« 

.18 

.31 

.14 

.20 

1.11 

.91 

.94 

.60 

.10 

.06 

.48 

.54 

•  67 

.72 

.70 

T 

T 

1.00 

,14 

,04 

.07 

.27 

.09 

.25 

.50 

.30 

.15 

.10 

.08 

.01 

•  10 

.30 

.13 

,22 

.10 

.30 

.05 

T 

.20 

,61 

1.15 

.25 

.30 

.45 

.68 

.92 

1.06 

1.42 

.26 

.26 

.07 

.01 

.65 

.46 

.45 

.94 

.89 

.69 

•  50 

.10 

.42 

.10 

1.20 

1.75 

.71 

•  05 

.27 

.61 

.05 

T 

.52 

.13 

.26 

.87 

1,31 

1.07 

.69 

.73 

1.07 

1.26 

3,42 

1.97 

2,36 

1.87 

.22 

.69 

.35 

.48 

•  23 

.02 

.11 

.08 

.11 

.38 

.35 

.06 

.43 

.02 

•  41 

.11 

1.12 

1  ,52 

.28 

.07 

.27 

.30 

.06 

T 

.44 

.65 

.06 

.16 

.01 

.14 

.50 

.35 

.01 

.21 

.33 

,81 

.33 

.23 

.74 

.09 

.71 

1.05 

1.49 

1.04 

.07 

.68 

.02 

•  06 

.14 

•  42 

T 

.02 

.85 

.03 

.07 

T 

.60 

.09 

T 

.02 

.14 

.55 

.13 

.79 

.17 

.40 

.50 

.08 

.13 

T 

.32 

1.02 

.01 

.16 

.07 

.64 

T 

1.01 

.10 

.03 

•  19 

.05 

.23 

.02 

.11 

.63 

.76 

.71 

.99 

.45 

.69 

.71 

.09 

1  .60 

1.05 

1.62 

.34 

.11 

.20 

.71 

.02 

,02 

.03 

.02 

,10 

.30 

.01 

1.89 

1.34 

.15 

.03 

■  16 

.34 

1.50 

.78 

.16 

.34 

,25 

,20 

.50 

.09 

3.02 

1.51 

1.63 

1.46 

.92 

.92 

.27 

1.88 

.95 

2.96 

1.57 

.30 

.02 

1.33 

.66 

.04 

,15 

.69 

.32 

.40 

.38 

.10 

.12 

.08 

.20 

.60 

.25 

.15 

.10 

.18 

.38 

.06  .04 

.04 

2.12 

1.05 

.37 

.06 

.51 

,39 

2.72 

1.32 

.30 

,11 

.02 

.67 

.54 

.25 

•  35 

.16 

.10 

2.26 

1.58 

.24 

.30 

.55 

,53 

.96 

2.01 

.38 

.07 

.93 

.61 

.35 

•  41 

.15 

.20 

.93 

.22 

.05 

.16 

,05 

.79 

.39 

T 

.05 

.05 

.27 

.11 

.28 

.02  .22 

T 

.16 

1.23 

.62 

.53 

.25 

.06 

.29 

2.50 

.21 

.40 

.05 

.21 

.66 

1.88 

•  56 

.37 

T 

.62 

.23 

.04 

.05 

.33 

.23 

.06 

1^34 

.04 

.07 

.02 

T 

.46 

.14 

.05 

.10 

•  34 

.19 

1.76 

.01 

.06 

,41 

.01 

.67 

.23 

.06 

.10 

.01 

.59 

.17 

.44 

.06 

T 

.06 

.04 

T 

.30 

1.58 

.05 

.09 

■  20 

.05 

.02 

.61 

.20 

T 

.29 

T 

.60 

.51 

.68 

T 

•  18 

.08 

.63 

.04 

.02 

T 

.25 

.82 

.05 

.36 

.18 

.36 

T 

.49 

1,01 

•  23 

.46 

.08 

.62 

.11 

.15 

.02 

.03 

.04 

,73 

.22 
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mtinued 


J  D  RUN 

I  NT  GROVE 

.  &S  LAKE  HWY  MNTC  STA 
■  SS  VALLEY 
1  TON   1  W 

I  ENVIEW 
(ENVILLE  RS 
(VELAND  RS 
{  RNEVl LLE 

INES  CYN  LOWER  FC  36^* 

KNES  CYN  UPPER  FC  367 
I'rtEE 

MOON  BAY  2  NNW 
ULTON  AFB 
}  "ORP 

t  3Y  CAMP 

MIS  GAGING  STA 

f  ? 1  SON  GULCH  RS 

HY  L    ENGLE8RIGHT  DAM 

K   CREEf.  PH  1 

h'lELD  PUMP  PLANT 
I-  -ORK  RS 
I-  ,DSBURG 
h.DSBURG  2  E 


.Hflw  0AM 
jafiOEZ   2  NW 
'ERIA 

:h  hetcmy 

)en  valley  ranch 


■:rgs 

lEES  FC  60A 
-ISTER 
:yoew  2  WSW 


H|,.AND  LARGO  STA 

Hi  ER  OlST  GRAVES  RCH 

H  ERS  0AM 


li  RIAL  FAA  AP 

I(  PENOENCE 

n  O  US  DATE  GARDEN 

I  k-ERN 

I   HERN  ARMITAGE 

I  ; 

li  MTN 
Jl  VALLEY 
J(  SONOALE 
J(  UA  TREE 

Jl  AN  WYNOLA 
JIAL  DAM 

Kt  RANCH  // 

KI  06G 

HI  EYVILLE 

Ki  FIELD 
Kl  INGER 

KI    RIVER   INTAKE  3 
Kl    RIVER  PH  1 
KI    RIVER  PH  3 

KI  LEMAN  CITY   1  SSW 
KiIlEMAN  STA 
kJrc  power  HOUSE 
KJ  CITY 

Kl  ATM  R 

Kf'HTS  FERRY  2  SE 
KC  EL 

LJPESCENTA  FC  251 
t'YETTE  2  NNE 
LfNA  BEACH 

II  3NDA 

L/  ARROWHEAD 
LI  PORT 
U  SHORE 
L'SIDE  2  ENE 

Lt  SPAULDING 
L'  ESA 
II  ASTER 
L;  ^LUMAS 
U  BEOS  NM 

Lt: 

L£  JZA  PT  STA  FC   352  8 

Li  ^AND 

LE  W  RANCH 

LE  N  COVE 

LI  SAY 

LUE  VALLEY 

LI ?MORE  2  SSW 

LID  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LC  -iOOD  2  N 

LCJOOO  MESA 
LC 

LCX  SEWAGE  PLANT 
LC  TREE  CANYON 
LC  BEACH 

LC'  BEACH  WB  AP 

LC  VALLEY  INSP  STA 

LClLAMOS 

LC\NGELES  WB  AP  R 
LC  \NGELES  WB  CITY  R 

LC  3AN0S 

LC  3AN0S  ARBUHUA  RCH 
LC  ;aT0S 
LCiATOS  4  SW 
LC  'RlETOS  RS 

LC  .TON 

LLINE  VALLEY  1  SSW 
Lf:  CREEK  PH 


1. 

1.54 
1.27 

10.37 
1.67 

15.32 


16.51 
1.15 
.58 

11.06 
1.77 

2.67 
2.49 
3.49 
7.02 
3.64 


3,47 
.46 
3.25 


1.83 
1.38 
6.02 
12.91 


Day  of  Month 


1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  : 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28     29  1  30 

.  26 

•  12 

1.63 

1,10 

.1; 

1.47 

.13 

.08 

.04 

.13 

.02 

.33 

1 .52 

1 ,00 

.59 

•  1  2 

•  51 

2.38 

.1« 

•  16 

T 

.17 

.30 

2.00 

T 

.85 

•  25 

.02 

T 

T 

T 

.90 

•  46 

.50 

•  OA 

.33 

.04 

.14 

.03 

T 

T 

T 

T 

.87 

.02 

.24 

T 

.12 

3.70 

.79 

,30 

.14 

.50 

,23 

T 

1.22 

I  .52 

•  23 

.02 

T 

.32 

.32 

1.81 

,39 

.17 

.12 

.35 

I 

T 

.57 

1.63 

.14 

:i6 

.10 

1.10 

.40 

.02 

T 

.44 

,10 

.  80 

.20 

.40 

.35 

•  26 

.05 

.10 

1.65 

1  ,30 

.56 

,03 

.18 

.43 

.21 

.95 

1.35 

.44 

.22 

.4B 

.26 

.02 

.06 

•  25 

,07 

.29 

.10 

.09 

.12 

1,75 

1.45 

.14 

.87 

.40 

1.26 

.04 

T 

.27 

.45 

,23 

2.49 

•  55 

.11 

.22 

.45 

T 

.04 

.67 

1,45 

,23 

.07 

.07 

1  •4A 

.16 

.18 

.02 

.52 

,05 

.06 

.52 

1.06 

.02 

,05 

.  59 

.06 

.06 

.59 

1.20 

.02 

1  "^49 

T 

.04 

T 

1.15 

.07 

,13 

.70 

.22 

.30 

.25 

.05 

.04 

-09 

.61 

.01 

.09 

.17 

.63 

,03 

•  18 

.74 

.05 

.0? 

.34 

.02 

.35 

.05 

.90 

,04 

.09 

.47 

.03 

.05 

.11 

.16 

.24 

.74 

.73'  .66 

.  :i9 

.01 

.02 

1 .05 

.22 

.02 

.29 

.30 

.10 

.02 

.16 

.Ofl 

,09 

,25 

.16 

.40 

.50 

.01 

.43 

.24 

.  56 

.  90 

.33 

T 

,56 

.05 

.06 

.13 

.85 

.48 

.04 

.22 

1  .94 

.22 

.04 

.27 

.14 

.30 

.15 

1.75 

.54 

,og 

,10 

T 

.26 

.06 

.14 

1  .07 

,43 

.02 

.26 

.14 

.09 

.19 

,25 

.'3 

.12 

.01 

.07 

T 

T 

,01 

.  35 

.32 

.56 

.11 

.07 

.50 

ill 

.19 

.67 

1.97 

.09 

.07 

.04 

.61 

.17 

.04 

.45 

.17 

.11 

.03 

.11 

1.06 

.15 

.14 

.45 

,01 

T 

•  54 

1.63 

.46 

.07 

.06 

.  56 

.13 

.11 

03 

.15 

.54 

.14 

.16 

.25 

.33 

.02 

•  03 

■  12 

,03 

.31 

.64 

.03 

T 

,69 

.63 

.50 

.26 

,11 

.03 

.72 

.26 

.17 

.43 

.11 

.24 

.62 

*  1  8 

.30 

.34 

.45 

.19 

.57 

.93 

,56 

.37 

.45 

.29 

.36 

1.31 

T 

.17 

.45 

.62 

1-13 

T 

.20 

.08 

.02 

1  .  00 

1.24 

.02 

,17 

.48 

,15 

.18 

.18 

.04 

.03 

'le 

^44 

,04 

•  02 

.06 

.07 

T 

.36 

13 

'lO 

I  '73 

'  16 

'74 

•  74 

2*86 

'89 

-09 

.11 

.31 

.09 

.38 

.12 

.20 

,13 

.14 

.11 

.70 

.26 

.05 

1.28 

1.33 

.05 

.02 

.56 

.25 

.03 

.22 

.14 

.40 

.12 

.13 

.02 

.16 

.32 

.04 

,05 

,20 

.04 

.67 

.85 

1.80 

1.35 

.71 

,63 

1.15 

.28 

6  20 

3  60 

5.58 

.67 

,27 

.12 

.02 

1.16 

.35 

.05 

T 

.33 

Io3 

T 

.06 

^  'oQ 

1.53 

,83 

.26 

*ll 

.60 

.05 

.94 

1  .52 

1  .74 

,41 

T 

1  .06 

.57 

.13 

T 

.04 

.09 

'la 

1*47 

.65 

.14 

T 

.06 

.01 

.39 

.17 

'  36 

.26 

,11 

.06 

.36 

.27 

.21 

.04 

T 

.09 

.13 

.12 

.22 

.21 

.06 

.21 

.23 

.01 

.39 

!ii 

'41 

1  .00 

.16 

.29 

T 

.15 

1.41 

I  .39 

,37 

.13 

.16 

T 

T 

2,02 

1.20 

•  05 

T 

T 

1  .48 

.94 

.11 

T 

.26 

.02 

~ 

~ 

" 

~ 

,56 

* 

1.14 

~ 

~ 

- 

" 

- 

.40 

- 

.29 

- 

-       -  - 

.12 

.35 

.03 

•  02 

T 

.  56 

.53 

•  04 

.12 

,20 

.35 

.06 

.10 

.37 

T 

.07 

.47 

.06 

.83 

,16 

.49 

1.57 

.33 

T 

T 

•  03 

-Ol 

.02 

.04 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

2.00 

.04 

.06 

.02 

.82 

.06 

,45 

.29 

T 

•  46 

.11 

.03 

.17 

.18 

,51 

.  30 

.14 

,12 

.19 

.05 

•  04 

.03 

.05 

.23 

.09 

.40 

,50 

,01 

.03 

.03 

.88 

.07 

.05 

.  35 

,51 

T 

T 

T 

1.12 

T 

.06 

T 

1 .05 

•  27 

.02 

•  OS 

•  01 

.04 

.09 

.13 

1.07 

.35 

.06 

,33 

.93 

.01 

•  88 

,16 

.04 

.03 

.18 

.31 

1»50 

.05 

.05 

.02 

.17 

.15 

■  01 

.64 

2,97 

.71 

,25 

.20 

,63 

.11 

1  .56 

.70 

.06 

.^1 

,01 

.  55 

.16 

,32 

T 

•  43 

.23 

.01 

T 

.05 

.06 

.23 

.01 

.07 

,69 

.60 

,21 

.21 

.50 

.01 

*  1  3 
* 

'  29 

.66 

.43 

.05 

T 

.10 

.05 

.05 

.06 

.08 

.17 

.03 

.03 

•  03 

2.02 

1.03 

•  50 

.07 

.54 

.02 

T 

.51 

.63 

,26 

.16 

•  03 

2.27 

.16 

.24 

.17 

•  07 

.27 

.57 

.06 

* 

,12 

,03 

.  04 

* 

•  13 

•  12 

2.  0 

.12 

.21 

.02 

.09 

.23 

.05 

.11 

.10 

.02 

.OS 

.61 

.44 

T 

.17 

.30 

.14 

.52 

,01 

.04 

.05 

.55 

•  10 

.15 

.09 

.06 

.27 

.22 

.Oil 

.09 

* 

•  12 

•  01 

.10 

.08 

.02 

.10 

.92 

,03 

•  47 

2.51 

,81 

,40 

.33 

.43 

.59 

.10 

.23 

1  .25 

.33 

.02 

.17 

,60 

.59 

.31 

•  23 

,29 

.09 

.06 

.48 

.21 

.02 

.03 

.09 

.02 

•  12 

.26 

.23 

.10 

.10 

2.22 

.61 

.40 

,63 

.67 

.37 

.18 

27 

1  71 

2.  69 

.45 

T 

.90 

.60 

,40 

.04 

.25 

•  04 

.06 

,12 

T 

.46 

.96 

,05 

■  21 

.09 

1  .01 

.39 

.64 

.15 

.33 

.19 

•  66 

.11 

,32 

.  16 

.26 

1  .59 

l.Ol 

.42 

T 

.82 

1.19 

T 

1  .92 

,72 

.58 

1.08 

.22 

.21 

.58 

.22 

•  19 

.18 

.10 

.12 

.66 

.06 

•  11 

.  03 

•  66 

1.27 

.01 

.03 

.01 

T 

1,01 

.35 

.02 

.26 

.32 

T 

.03 

,08 

.76 

.42 

.23 

•  14 

T 

.58 

.22 

.18 

•  01 

.32 

.04 

.13 

.06 

.67 

.03 

.20 

.44 

.07 

1  .58 

,29 

.14 

.26 

.03 

.11 

1.45 

.24 

.10 

•  16 

.78 

,54 

.09 

.03 

,43 

.03 

.19 

.10 

.45 

.16 

• 

.94 

T 

2.26 

1 .36 

T 

.38 

.13 

.90 

.93 

.25 

.21 

.72 

.05 

.20 

■  32 

.72 

.13 

T 

.02 

.30 

.02 

.06 

.17 

.05 

•  01 

.  38 

2.70 

T 

1  .80 

.12 

T 

,09 

.46 

.03 

.04 

!oi 

.14 

.43 

.20 

.05 

,09 

.06 

.34 

.07 

.64 

T 

.02 

.56 

2.95 

2.20 

.30 

.45 

1.80 

.12 

.13 

1.72 

1  .45 

.57 

T 

.21 

1.85 

.46 

.16 

T 

.05 

.54 

.31 

.07 

.07 

.01 

.34 

.05 

.09 

.05 

.47 

.02 

.15 

.07 

.04 

.30 

01 

05 

50 

2  12 

1  24 

28 

84 

,62 

2.  78 

.07 

T 

.01 

.04 

1  ,47 

.35 

.02 

•  05 

.10 

.24 

.11 

•  01 

T 

.26 

.05 

.02 

.05 

.02 

T 

.02 

.26 

.39 

T 

.13 

.15 

,06 

.15 

.09 

T 

T 

T 

.67 

,11 

.13 

.03 

.05 

.02 

.09 

.23 

.40 

.11 

•  60 

.23 

.13 

.62 

.06 

.03 

.17 

.  34 

1.14 

.20 

.42 

.07 

.07 

.  75 

.10 

.25 

.46 

.  39 

.05 

•  07 

.26 

05 

09 

56 

.03 

1.22 

.07 

T 

.43 

.01 

•  16 

•  02 

1 30 

.02 

.14 

1  .46 

T 

.02 

.09 

^45 

.21 

.03 

.03 

T 

.11 

.50 

.60 

.05 

1.06 

.01 

T 

.41 

.18 

.02 

T 

.07 

,16 

.24 

•  40 

.43 

.32 

.61 

.43 

.08 

.10 

.03 

.11 

.40 

.21 

.03 

.01 

.10 

.19 

T 

.17 

.14 

T 

.01 

.33 

.43 

.07 

.04 

.02 

.16 

T 

,03 

.61 

.36 

.03 

.OS 

.07 

*  1  8 

.46 

.23 

.01 

21 

.01 

.04 

.11 

.30 

.06 

,27 

.43 

.05 

,05 

.15 

,05 

.62 

.32 

.16 

.14 

.12 

.19 

.50 

.12 

.06 

.04 

.31 

.01 

.03 

•  02 

•  44 

.02 

.02 

.09 

1.08 

.11 

.02 

.18 

,01 

T 

1  .27 

■ii 

.04 

.18 

•  07 

•  24 

.27 

.17 

.76 

.05 

.19 

.10 

.30 

10 

08 

.15 

•  OS 

.01 

.04 

.03 

.26 

.22 

•  01 

.10 

.05 

.17 

.01 

.09 

.02 

.54 

.02 

.02 

.11 

.03 

.17 

T 

.12 

•  39 

.16 

T 

T 

•  33 

.37 

.01 

,03 

.07 

.03 

T 

.03 

•  17 

.19 

.20 

!oi 

.01 

.05 

.12 

.02 

,03 

.66 

.21 

,02 

.02 

.02 

.04 

.43 

.97 

.02 

.02 

.41 

T 

T 

T 

,22 

T 

.33 

.41 

.04 

.03 

.67 

.01 

.01 

T 

.39 

T 

.05 

.58 

T 

.01 

T 

.03 

,06 

.01 

.02 

.01 

,05 

T 

.47 

T 

.47 

.05 

.06 

•  48 

.03 

.03 

,04 

T 

.10 

,15 

.02 

.23 

.24 

,99 

,35 

.14 

,25 

.16 

2.17 

.30 

.09 

.26 

.06 

.60 

.44 

.09 

.10 

.14 

1,96 

1,20 

.20 

2.40 

.36 

,02 

.03 

.16 

2.90 

.95 

,40 

.96 

.66 

,05 

.29 

•  21 

,03 

.09 

1.28 

-05 

.05 

.32 

1.48 

.32 

2.15 

,24 

.67 

.19 

.34 

T 

T 

.11 

,07 

.02 

.01 

.02 

.41 

.21 

.33 

.42 

.52 

1.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


APRIL  l*: 

Continued  ,  ■  ^ 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  J 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

3.42 
2I7I 



,20 

'44 

30 
'04 

J  _ 
•  01 

.08 

.40 

.58 
T 

.58 

T 

•  25 

.20 

•  21 
■  OB 

•  03 
.17 

.05 

1.38 
T 

.29 

T 

•  20 

•  97 
.03 
■  56 

•  03 

,02 

T 

.15 

.02 

.75 

• 

• 

3.82 

.48 

.56 

•  06 

1*33 

• 

3.23 

.02 

1.12 

• 

* 

.52 

.03 

•  22 

MANDEVyULE  ISLAND 

3.42 

.17 

,60 

,05 

.04 

.39 

•  02 

.09 

•  71 

,04 

.12 

.30 

•  40 

•  44 

■  03 

MANZANITA  LAKE  // 

310.78 

.48 

D 

.05 

.06 

1,56 

1,21 

.33 

.18 

.24 

1.90 

•  27 

1.06 

1.14 

•  36 

.09 

•  28 

.30 

•  15 

.18 

•  40 

.02 

•  52 

MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

1.19 
4.20 

09 

01 

04 

15 

,95 

•  09 

.11 

•  05 

•  62 

.04 

T 

.73 

,18 

.40 

,10 
.10 

•  04 

.17 

•  05 

T 

.07 

.01 

T 

,49 

■  46 

MAR  t  ROSA 

8.14 

.05 
.19 

.16 

•  13 
1.25 

,03 
.90 

.33 
,10 

,02 

•  04 

1.  38 

,97 

.02 

.64 

.  34 

1.27 

•  04 

.12 

.30 
•  72 

•  10 

MARTINEZ  3  SSE 

3.79 

01 

70 

34 

.18 

,43 

•  08 

•  68 

.42 

.12 

•  16 

•  28 

.10 

.19 

■  25 

MARTINEZ  FIRE  STA 

3.73 

.06 

•  72 

.28 

•  18 

•  21 

•  22 

.13 

.07 

.19 

MARYSVI LLE 

4,71 

06 

*  39 

*67 

*09 

*06 

.23 

.2  3 

•  18 

.50 

1^76 

.10 

•  02 

,35 

MATHER 

6.08 

.05 

.49 

.55 

.51 

.62 

1.04 

,14 

.50 

•  24 

1-94 

•  01 

MC  CLOUD 

11.06 

.01 

.27 

1.09 

.76 

.07 

1.35 

1.09 

.53 

.81 

.72 

2^12 

1.21 

1  ,02 

T 

T 

MEADOW  LAKE 

7.91 

T 

,49 

1  .96 

•  35 

.18 

.12 

.36 

1.53 

.75 

•  27 

MECCA  3  SE 
MENDOTA  DAM 

T 

1.47 

T 

.04 

T 

T 

.19 

.07 

T 

T 

•  06 

,04 

.07 

.17 

.05 

•  09 

,59 

•  04 

MERCED  FIRE  STA  2 

2.38 

.37 

.10 

.02 

T 

.55 

.03 

,01 

.26 

.41 

•  51 

•  03 

MEYERS  it  SW 

9.65 

.42 

.14 

,51 

1.47 

2.47 

.17 

.14 

T 

1.22 

,83 

•  27 

,08 

T 

.70 

1  .00 

.23 

T 

T 

MEYERS    INSPECTION  STA 

9.10 

,19 

,06 

.92 

1  .25 

.08 

•  10 

,12 

.42 

,90 

.22 

T 

MIDDLETOWN  V17,87 

'g„ 

19 

'oe 

1  [99 

!86 

•  30 

•  20 

•  95 

•  07 

•  17 

2.95 

,06 

.02 

.45 

•  45 

.23 

•  16 

MIDDLETOWN  it  WSW 

14.48 

1^16 

•  42 

.40 

1,50 

,11 

•  23 

3.90 

.16 

1.12 

,11 

,47 

.60 

•  05 

•  10 

MILL  CREEK  2 

2.94 

.24 

,02 

.14 

,85 

.07 

•  36 

•  72 

MINERAL 

13.77 

.62 

.07 

T 

.16 

2.69 

2,02 

.44 

.38 

,53 

.58 

.02 

.39 

2.14 

1  .54 

,42 

,09 

.68 

.17 

.03 

•  62 

•  02 

•  16 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

9.96 

.02 

1  .75 

.98 

.91 

.82 

•  24 

.50 

.07 

.02 

.18 

•  03 

MITCHELL  CAVERNS 

.27 

.18 

MODESTO 

2.97 

T 

.47 

•  09 

,15 

,28 

.15 

.35 

•  01 

MOJAVE 

.27 

T 

T 

.01 

.01 

,06 

•  15 

.04 

MONO  LAKE 

1  .34 

.02 

.24 

,55 

.01 

.12 

.13 

T 

.02 

,25 

T 

MONTICELLO  DAM 

5.33 

' 

01 

* 

08 

.72 

33 

,13 

,11 

.  34 

.08 

.02 

.  32 

1  .  37 

,35 

,0u 

.04 

.  16 

.12 

.23 

•  22 

.08 

•  43 

.02 

MOORPARK    1  SSE 

1  .55 

.17 

.55 

.11 

•  72 

MORGAN  HILL  2  E 

4.38 

.18 

• 

1,03 

.02 

.03 

.21 

•  14 

• 

,91 

.57 

•  07 

,01 

.30 

.21 

.53 

•  03 

•  14 

M0R0N60  VALLEY 

.29 

.10 

,05 

•  03 

•  04 

•  07 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

3.54 

T 

.03 

•  68 

.03 

•  09 

•  02 

,88 

.08 

.04 

.40 

,17 

.09 

.45 

•  56 

MORRO  SAY  3  N 

4.03 

T 

T 

•  90 

•  05 

.08 

.99 

.02 

.02 

.80 

.63 

,  34 

MOUNTAIN  PASS 

.20 

T 

.20 

T 

MT  BALDY  FC  650 

3.53 

.68 

.30 

,07 

1.35 

,70 

.43 

MT  BALDY  NOTCH 

2  .96 

T 

.60 

.61 

.25 

.15 

.70 

,65 

MOUNT  DANAHER 

9.51 

.89 

.05 

1.55 

1,75 

•  90 

•  23 

.24 

•  30 

.60 

1.01 

.28 

.03 

•  14 

.63 

.34 

.19 

■  32 

.06 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5.38 

•  01 

•  02 

.91 

.76 

.01 

•  38 

,09 

.01 

•  15 

.93 

.46 

T 

.01 

•  02 

,  39 

.13 

.47 

.05 

.56 

MOUNT  HAMILTON 

4.16 

T 

T 

T 

1.2  3 

•  33 

•  02 

.18 

•  09 

.  35 

.57 

.04 

,17 

,24 

•  56 

.16 

T 

.04 

•  08 

.02 

MOUNT  HEBRON  RS 

1  .59 

•  19 

.06 

.01 

1.09 

.08 

•  51 

,13 

.02 

•  03 

•  06 

MOUNT   SHASTA  W8  CITY  //R 

7.82 

.02 

T 

.02 

,31 

.41 

,02 

,07 

•  21 

,91 

.34 

1.20 

K14 

2.37 

.04 

.11 

.04 

T 

T 

.02 

T 

.06 

MT  WILSON  FC   3388  // 

3.23 

.09 

.06 

.56 

.21 

,08 

.01 

.96 

■  20 

MUIR  WOODS 

7.98 

.04 

.04 

T 

.58 

3,07 

.72 

•  05 

•  11 

.41 

.  38 

.58 

.21 

.03 

.24 

1 ,00 

,08 

.13 

T 

.23 

•  oe 

NACIMIENTO  DAM 

2.61 

,  1  3 

.22 

•  03 

.06 

.03 

.45 

.44 

T 

,09 

•  03 

.08 

T 

.20 

T 

•  74 

,11 

NAPA 

5,63 

.01 

,70 

.45 

.05 

.25 

1  .01 

•  02 

.20 

1  .43 

.04 

•  U 

.37 

,05 

.30 

.11 

•  38 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

5.66 

T 

•  05 

,08 

1.17 

.17 

.06 

.01 

.54 

T 

.16 

1.58 

.22 

.17 

T 

,36 

.61 

.01 

.40 

•  05 

NEEDLES  FAA  AP 

.01 

T 

.01 

T 

NEENACH 

.88 

T 

.09 

T 

.03 

.12 

,01 

•  08 

.02 

.04 

T 

•  49 

NEVADA  CITY 

12,28 

,  88 

T 

.04 

T 

.15 

3.13 

1.01 

.29 

.19 

.52 

.25 

1.38 

1.66 

,21 

•  03 

1  .32 

.39 

,40 

T 

•  16 

.07 

NEWARK 

4,19 

.88 

,14 

•  22 

.25 

•  02 

1.18 

.05 

•  02 

,08 

.35 

•  62 

•  06 

.28 

NEWHALL   SOLEDAO  FC  32  C 

1  .90 

T 

•  50 

.02 

.10 

.18 

•  98 

.12 

NEWMAN  2  NW 

3.13 

.87 

,16 

.06 

,21 

.05 

•  81 

.13 

.10 

,04 

.31 

.22 

•  17 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

.92 

.03 

•  19 

•  17 

,01 

T 

T 

.12 

•  32 

.08 

NICOLAUS  ffZ 

4.30 

1  3 

.01 

.17 

.74 

•  24 

.05 

,09 

.  1  3 

.15 

•  24 

2^00 

•  09 

.03 

.12 

T 

.11 

T 

NILAND 

.00 

NiPOMO  2  NW 

3.31 

.28 

•  12 

.04 

.95 

.47 

,05 

.17 

•  01 

.47 

•  75 

NORTH  FORK  RS 

7,02 

.13 

K08 

.27 

,06 

,18 

.12 

* 

2.11 

•  08 

•  36 

•  11 

1.50 

.04 

.68 

.30 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

3.78 

•  03 

.53 

.57 

•  16 

.07 

,26 

.  46 

,10 

.09 

•  03 

•  21 

,05 

.57 

•  08 

.51 

,04 

OAK  KNOLL  RS 

3.92 

'  17 

.14 

,14 

•  95 

,05 

.10 

•  20 

.82 

,32 

.13 

•  04 

•  44 

,18 

.05 

.12 

.07 

OAKLAND  W8  AP  R 

4.60 

T 

T 

.03 

.98 

T 

•  16 

.13 

.10 

T 

•  02 

.67 

•  03 

.03 

T 

.34 

•  05 

.44 

T 

1  .18 

T 

OAKVILLE   1  WNW 

- 

- 

- 

,21 

1,36 

.50 

.03 

•  04 

.16 

T 

.04 

.16 

1,60 

.36 

.12 

•  30 

.40 

.04 

T 

.29 

OCCIDENTAL 

9.90 

.20 

.20 

,14 

.20 

3,19 

.55 

•  25 

.22 

,37 

.52 

1.46 

.24 

.04 

•  04 

1  .31 

.16 

.39 

.21 

.21 

OCEANSIDE 

.85 

,11 

.09 

34 

.04 

- 

.10 
* 

OCOTILLO  WELLS 

,07 

•  07 

-J. 

OJAI 

2.69 

.09 

.03 

.02 

•  63 

•  29 

OLINDA 

1,60 

.07 

,30 

•  31 

.20 

.63 

.09 

ONO 

7.17 

T 

T 

.33 

.32 

T 

1,12 

.38 

•  33 

1.04 

.87 

.35 

•  07 

.40 

•  68 

,15 

T 

.86 

.12 

.15 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

3.70 

.05 

•  05 

•  70 

,18 

. - 

1  36 

1  21 

03 

ORANGE  COVE 

3.39 

T 

* 

CRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

14.26 

*  24 

29 

1  .56 

.68 

•  73 

•  14 

.51 

.65 

.05 

2.45 

.55 

2.75 

•  99 

*22 

36 

*92 

74 

30 

ORLAND 

3.87 

T 

.07 

.01 

,04 

.58 

•  05 

.03 

.31 

T 

.06 

.43 

1.23 

.11 

.02 

•  47 

.09 

.04 

•  33 

ORLEANS 

9,78 

.34 

.48 

1,45 

1.18 

.59 

•  28 

.42 

.45 

•  79 

.59 

,75 

•  78 

.03 

•  66 

.56 

.10 

.10 

.02 

.21 

OROVI LLE 

6.89 

•  15 

.05 

.46 

.96 

•  02 

.30 

.55 

.42 

1  .76 

.60 

OROVILLE  BRIDGE 

6.93 

.  30 

.06 

1.28 

* 

* 

.16 

.41 

* 

* 

. 

OXNARD 

1  .44 

06 

^  '  10 

*48 

'  li 

*64 

OZENA 

1.61 

.07 

.04 

T 

.01 

.34 

•  06 

T 

•  17 

T 

T 

.18 

•  74 

PACIFIC  HOUSE 

12.64 

.90 

.04 

,03 

T 

1,56 

2.14 

1.84 

,28 

.21 

.12 

.28 

2^44 

.23 

•  20 

•  03 

.72 

.72 

.32 

,06  ,15 

•  28 

.09 

PACOIMA  DAM  FC   33  AE 

3.00 

•  07 

T 

•  37 

T 

.72 

,15 

01 

33 

1  11 

PA  I C I NE  S  OHRwALL  RCH 

•  27 

•  15 

.56 

* 

•  23 

* 

•  10 

PALMDALE  R 

.83 

*09 

06 

'2' 

*42 

PALMDALE  FAA  AP 

.51 

T 

T 

,02 

T 

.02 

.14 

.02 

.02 

,29 

PALM  SPRINGS 

.18 

T 

T 

.06 

.12 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

3.05 

•  07 

T 

1.00 

•  07 

,21 

.02 

• 

.58 

03 

05 

•  03 

20 

42 

.03 

34 

PALOMA 

4.42 

.02 

•  13 

•  01 

.19 

• 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

3.44 

•  1 1 

.03 

'23 

*e6 

26 

'32 

1 '  1 1 

PALOS  VERDES  EST   FC  '.3D 

1.20 

.15 

,19 

,18 

.09 

.36 

.23 

PANOCHE 

.67 

T 

T 

,10 

•  10 

.02 

T 

T 

•  05 

.04 

T 

T 

.12 

,24 

PANOCHE  CREEK 

1.11 

.02 

.03 

.08 

T 

,02 

.04 

■  04 

T 

09 

02 

•  01 

32 

43 

01 

PARADISE 

11.42 

•  43 

.05 

•  05 

.33 

1  ,90 

1  .05 

•  36 

,43 

•  33 

.47 

2,23 

.09 

PARKER  RESERVOIR 

.09 

PARKFIELD 

2.51 

.02 

,35 

,03 

T 

•  43 

.80 

T 

,10 

.39 

.39 

PASADENA 

1,91 

.05 

.01 

,10 

•  55 

,03 

,05 

T 

T 

.42 

.68 

,02 

PASKENTA  RS 

5.21 

.15 

.04 

1.50 

.39 

,05 

.24 

.15 

.03 

•  06 

.40 

1^19 

.09 

_ 

PASO  R06LES 

3.32 

' 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

2.40 

,04 

*29 

•  08 

*01 

.01 

I9O 

T 

'14 

*07 

'03 

*  1  9 

*44 

*  20 

PATTIWAY 

1.85 

.26 

.16 

.31 

.05 

.03 

•  06 

loi 

•  45 

T 

.17 

.16 

.15 

PAYNES  CREEK 

8.19 

.43 

T 

.27 

.09 

.97 

,76 

.33 

,31 

.46 

.88 

•  06 

.45 

1,15 

.55 

.35 

.59 

,02 

.26 

T 

T 

.26 

PERRIS 

1.33 

T 

,15 

•  03 

26 

47 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

4.56 

.10 

,09 

.40 

.87 

.12 

•  02 

,12 

,24 

.17 

1,02 

•  11 

.02 

.36 

.43 

.51 

PIEORA 

4.28 

.08 

,05 

.80 

,24 

T 

•  10 

•  72 

•  02 

•  12 

•  05 

.38 

1.27 

.83 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA 

2.62 

,03 

.98 

.67 

•  56 

PINE  CANYON  PS  FC32IE 

I  .90 

•  06 

,03 

•  01 

.25 

•  01 

.23 

T 

•  01 

.50 

•  80 

PINNACLES  NM 

3.07 

.08 

•  14 

•  29 

.64 

•  53 

•  06 

•  17 

•  36 

•  13 

.41 

.26 

PIRU  2  ESE 

2,10 

•  07 

.57 

•  17 

T 

•  22 

•  94 

,13 

PIT  RIVER  PH  5 

17.57 

.06 

1.23 

3.94 

1^32 

.51 

1.59 

U56 

,07 

1,02 

.33 

1.87 

1.81 

•  20 

1.60 

•  06 

.34 

.06 

PITTS  RANCH 

6.06 

5.43 

•  30 

•  14 

•  05 

•02  ^12 

PLACERVILLE 

B.ll 

.31 

.06 

T 

.03 

1,66 

U30 

.14 

,28 

•  30 

.41 

1  ,04 

.78 

.14 

•  16 

.55 

•  22 

•  25 

•  31 

.15 

PLACERVILLE  IFG 

/15.62 

.68 

.11 

T 

.03 

3.86 

,29 

•  23 

.43 

1  .60 

,15 

.05 

•  03 

.60 

,50 

T 

•  30 

PLAT  INA 

6.40 

,02 

.52 

T 

.56 

•  36 

•  40 

.10 

.10 

.  4 

,06 

•  20 

.70 

1.17 

.27 

.17 

.08 

.46 

.02 

T 

•19  •Ol 

.80 

•  21 

POINT  ARENA 

7.65 

.17 

.09 

.48 

1^35 

,19 

.17 

•  25 

•  55 

.03 

.39 

1.11 

1.08 

•  10 

.09 

.11 

•  84 

.26 

,39 

s< 

-   110  - 


i 


DAILY  PRECIPITATION 


CoDtinued 


Day  of  Month 


13     14  15 


19  I 

20  1 

21 

22  1  23  { 

24 

25 

26  1 

27 

.08 

.27 

•  07 

56 

15 

.23 

.16 

.03 

.50 

.20 

.66 

.24 

,03 

.67 

.42 

.02 

,19 

,88 

.16 

.01 

.25 

.03 

•  49 

.01 

.06 

.01 

.32 

.33 

.06 

,39 

.42 

.02 

.06 

.16 

1.57 

•  35 

.35 

.87 

.17 

.13 

.33 

.04 

.02 

.22 

.35 

■  11 

.15 

.40 

.15 

,02 

.42 

.20 

.53 

.38 

T 

•  01 

■  03 

.03 

,17 

.54 

■  02 

.19 

.60 

.12 

.06 

.55 

.67 

,31 

.06 

.92 

•  02 

.03 

,10 

T 

■  36 

T 

.90 

.19 

•  40 

•  11 

.12 

.39 

,01 

.41 

.17 

.11 

.13 

.15 

.44 

.05 

•  16 

.59 

.17 

,03 

.03 

■  20 

.29 

.02 

.66 

.35 

.15 

.16 

.23 

.13 

.51 

.14 

•  30 

.26 

.20 

.03 

.08 

»10 

1.96 

.34 

•  30 

.66 

T 

.06 

.17 

.15 

.09 

.04 

.10 

.07 

,09 

.  12 

.68 

.46 

.08 
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T 
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T 
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T 
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.21 
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.04 
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.05 

,31 
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.06 

.25 

T 
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.49 
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T 
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T 

T 
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T 
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T 
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T 
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.59 
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T 
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1.05 

T 

.66 
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.01 

.93 

.44 

.04 

,42 
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.12 

.57 

.12 

.04 

.43 

.01  T 

T 

•  41 

T 

.14 

.05 

,37 

T 

.72 

.40 

,24 

.05 

T 

T 

.12 

,42 

1.33 

.35 

.08 

•  16 

T 

.20 

■  47 
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,95 
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1^21 
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.01 
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,97 
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.38 
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T 

_ 
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.28 
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■  10 
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.07 
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.41 

.40 

•  15 
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T 

.41 

T 

.56 

1  .61 

.02 

.14 

.24 

.02 

,60 

•  23 

.05 

.69 

.03 

,22 

•  67 

,35 

.30] 

1.23 

.48 

.08 

.23 

.24 

,33 

.26 

.42 

.62 

.35 

.01 

.53 

.84 

.23 

.72 

.07 

,08 

,04 

,96 

.20 

.80 

.14 

.03 

.13 

•  08 

.05 

.98 

,40 

.14 

.01 

.19 

.20 

T 

T 

T 

T 

T 

.23 

T 

1  40 

,01 

.34 

,04 

•  36 

.01 

.24 

.82 

.46 

.24 

.39 

.47 

.13 

.32 

•  42 

,04 

.65 

.85 

•  27 

.17 

•  12 

.35 

.23 

.01 

.10 

.59 

* 

.10 

.10 

■  54 

'25 

.23 

.09 

.24 

.39 

.38 

.26 

1.23 

1.41 

.26 

.14 

T 

.01 

.08 

.06 

.05 

.50 

T 

•  49 

.03 

1  .00 

•  28 

.05 

T 

•  10 

.07 

.06 

.15 

.76 

.03 

.14 

•  84 

.42 

,50 

, 

.34 

.70 

.64 

•  32 

.02 

•  34 

•  02 

1.16 

.77 

•  86 

■  60 

.59 

■  75 

T 

.19 

■  92 

.14 

.13 

.38 

•  37 

.14 

.20 

1.12 

.71 

.17 

T 

T 

1.21 

T  T 

T 

T 

1.26 

T 

T 

2.55 

1.65 

.09 

.07 

.03 

•  15 

•  01 

.64 

.20 

.12 

•08  .02 

.26 

.23 

.05 

.76 

•  63 

.11 

.25 

■  06 

.03 

.18 

.23 

.08 

•  01 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
3T  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

OORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

30RTERVILLE 
PORT OLA 
oOSEY  3  E 
POTTER  VALLEV  PH 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLET 
3UINCY  RS 
^AMONA  SPAULDING 
5ANCHI TA 
?ANOSSURG 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
flEOOING  FIRE   STA  2 
^EOLANOS 
lEOWOOO  CITY 

iJEPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 
5IVERSI0E  CITRUS  E  S  R 

ROCKLIN 

BOUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R' 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SAGEHEN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
iflN  CLEMENTE  0AM 
SANDBERG  PTL   STA  FC1308 

SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  OIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
,  SAN  FERNANDO 

i  3  F  RICHMOND  SUNSET  R 

'.  SAN  FRANCl  SCO  WB  AP  R 

iAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  0AM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

'  SAN  MATEO 
SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

iANTA  ANITA  FERN  FC  432 

iANTA  SARBARA 
I  SANTA  BARBARA  FAA  AP 
[SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

iANTA  CATALINA  W6AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP  R 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEAfiSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY 

SHASTA  DAM 
SHELL  ASS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHIN6LET0WN  2  E 

SIEHRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
iKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 

SODA  SPRINGS  1   E  //R 

iOLEOAO 

SOMESBAR  1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SPADRA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
=PR1NGVILLE  7  ENE 
SQUIRREL    INN  1 
iOUIRREL    INN  2 
STANDI SH  1  E 

iTANDISH  +  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STOCKTON  WSAP 


2*52 
2.S4 
5.85 


4.57 
7.69 
8^2e 
1^42 


6.06 
4.91 
B.ll 


15.90 
3.54 
3.43 


3.23 
3.70 
3.35 


2.22 
6.15 
1.45 
2,58 
3.84 

5.02 
.97 
6.16 
1.14 
3.22 


2.56 
9,71 
12,38 
5.88 
1.37 

13.99 
2.16 
V24.06 
7.66 

10.21 

5.81 
1,01 
12.58 
4.64 
1.47 

16,21 


5.28 
6.79 
10,72 


14.66 
7.41 

3.  12" 


,39 
,04 


1.32  .14 


1.20 
,35 


1  .40 
.61  1.12 


,11<  1.33 

,45 
1.90  ,78 


,50  1,35 
,98  1.63 
T  1.10 


.21 
.02 
.07 


.04 
.06 
.26 


.75  1.85 
.15 
.11  1.20 


3,39 
.04  1.60 
,17  2.96 


1.30 
.80 


.05  1.92 
T 

,71  2.18 


,48  1.40|  .40 
T  .66'  .84 

■04     ,34  1.63 


.06 

.11 

.22 

.20 

.21 

.09 

.14 

T 

.16 

.96 

.05 

.30 

.55 

•  33 

.72 

.20 

.23 

,22 

,03 

I  .48 

1.16 

.11 

.69 
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.57 

.05 

.07 

.32 

.52 

.30 

.49 

.20 

.03 

.02 

.06 

.08 

.48 

.50 

•  07 

.02 

.22 

•  44 

■  47 

•  21 

.01 

.59 

■  40 

■  75 

.20 

.18 

■  09 

■  30 

.65 

■  01 

.24 

.35 

.26 

.04 

,47 

■  19 

.31 

.63 

.49 

.03 

•  22 

.12 
.18 

.96 

.49 

.54 

.32 

.04 

.12 

T 

.09 

.  14 

.02    1.67  1.15 


•10  1.19 
1.13  1.58 
.23  1.00 
•  26 


1.56  1.26 

,85    1.60  .72 

2.20  .49 

.32  .18 


1  .26 
.84 

.52 


.01    2.70   1,79  2,33 


.90   1.76  1.16 
.45 

1.29     •  2.37 
1.20  1^04 
.17   1.18  .46 


78   1.07  2.45 


.02 
.02 

T 

.05 


.85  1.20 
1.93 
,05  ,44 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


5  6 

7 

10  1 

12 

13 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  j 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  1 

26  1 

27 

90      *5Q  in 
bO       tiO  ou 

.01 

.81 

.54 

.04 

.08 

.02 

.10 

T 

.56 

.16 

.13 

.05 

•  05 

.15 

.01 

•  32 

•  26 

.13 

.09 

.07 

.86 

.16 

.03 

.14 

•  OS 

.01 

.02 

* 

■  36 

.17 

•  19 

.09 

•  34 

.19 

.06 

.08 

1.71 

1.50 

.84 

.35 

1.04 

•  14 

•  41 

.47 

1.63 

•  72 

.17 

.07 

.78 

.15 

T 

.32 

T 

.17 

.53 

.01 

.19 

•  04 

.26 

.93 

•  04 

.01 

.06 

•  03 

.10 

.03 

.23 

.03 

.  I'f 

.34 

.04 

•  12 

.02 

•  04 

.41 

1.34 

T 

.10 

.11 

T 

■  32 

2.01 

2.58 

1.94 

.15 

.50 

1.36 

T 

.21 

3.29 

1.47 

•  04 

.69 

2.65 

.14 

.05 

T 

■  28 

.41 

.03 

•  86 

.53 

.05 

.11 

.20 

.12 

.20 

•  59 

.03 

.53 

.03 

.09 

T 

.01 

.30 

1,19 

.17 

.04 

•  37 

.04 

.19 

1,20 

.05 

.97 

88 

07 

.02 

.25 

T 

1.'.7 

1.62 

.45 

.23 

.01 

.30 

.03 

1.14 

.23 

.14 

.12 

.34 

.77 

,41 

•  06 

T 

T 

.06 

.03 

T 

•  10 

.24 

T 

.16 

.09 

T 

.45 

.28 

T 

.14 

.20 

.02 

T 

.09 

,63 

.08 

T 

T 

.25 

,46 

T 

.01 

.08 

.20 

.05 

.03 

.08 

.05 

.22 

,03 

T 

.15 

.02 

.01 

.01 

.17 

.04 

.10 

.24 

.08 

.12 

.03 

.23 

.72 

1.74 

.31 

.16 

.62 

1.27 

.24 

.11 

.06 

.93 

.89 

.02 

.27 

1.79 

2.15 

.26 

.21 

.20 

,05 

..91 

.87 

.34 

.10 

1  .28 

.92 

.17 

.02 

.03 

.59 

.15 

•  06 

.63 

.03 

,07 

.43 

1.45 

.16 

.01 

.41 

.51 

.09 

.14 

,07 

.27 

T 

.15 

T 

.02 

.03 

.05 

.11 

.01 

,06 

.11 

.09 

.70 

.10 

T 

.03 

.03 

•  07 

.49 

.15 

.17 

.07 

•  12 

.23 

.02 

1.05 

.04 

.01 

.02 

•  60 

T 

.01 

.63 

.63 

.05 

.08 

,15 

.01 

.05 

.02 

.57 

.07 

.53 

1.03 

* 

.25 

,30 

.39 

.06 

.17 

• 

• 

1.37 

.02 

.73 

* 

* 

.08 

.30 

.11 

T 

01 

.98 

1.15 

.89 

.19 

.06 

.26 

,12 

.92 

,56 

.04 

.05 

.4A 

1.24 

,35 

.01 

.26 

T 

.27 

.11 

.25 

.04 

•  26 

.11 

.02 

.14 

.05 

T 

T 

,01 

T 

.14 

.02 

.06 

.01 

,20 

.01 

.04 

.02 

.03 

•  09 

.27 

.73 

T 

.01 

.14 

.02 

.65 

.10 

T 

T 

.19 

.03 

.34 

.29 

.36 

.03 

.49 

3.20 

1 .  65 

1.12 

.63 

61 

60 

1,35 

*  58 

; 

1  ,64 

.05 

•  31 

.34 

.30 

•  52 

.09 

.25 

.36 

1.86 

2.09 

.64 

•  12 

•  30 

•  11 

1.36 

1.51 

■  17 

.19 

.30 

•  76 

1,34 

■  49 

•  06 

T 

•  21 

.06 

.31 

T 

.07 

.08 

.23 

■  26 

.05 

1.02 

.AO 

,97 

.54 

.45 
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.30 

02 

20 
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1.22 
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.62 
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T 

•  03  T 

.14 
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.63 

.07 

T 

.02 
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•  02 
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1.33 
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.67 
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T 

.28 

.15 
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.08 
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1.95 

•  1 1 

T 

.  58 

.85 

.67 
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.55 
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6.90 

3.03 

3.00 
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,15 

.40 

.42 
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.01 
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T 
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.12 

.10 

T 
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.37 

.02 

T 
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,11 

.55 

.06 

.55 

•  12 

•  16 

.81 

.17 

.31 

.33 

.15 

.15 

.05 

■  13 

■  44 

05 

45 

15 

•  09 

.59 

.17 

■  50 

.04 

.04 

■  16 

,17 

.20 

.04 

.80 

.02 

T 

.92 

•  42 

T 

.04 

•  02 

.01 

.11 

.20 

.05 

T 

.13 

.23 

.56 

T 

T 

.74 

.42 

.03 

,09 

.13 

.29 

,  07 

.56 

.  76 

T 

.01 

.02 

.05 
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.02 

.17 

.39 

.06 

2.15 

1  .35 

.07 

.50 

1  .20 

1.70 

■  35 

.15 
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,15 
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,05 

T 

.30 

•  10 
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.02 

.85 

1.51 

■  20 

2.30 

1  ,40 

2,69 

3.76 

T 

1.33 

T 

T 

.09 

T 

•  32 

T 

.50 

.69 

.50 

.47 

.16 

■  42 

•  26 

.04 

,26 

1.13 

.47 

.06 

.01 

,37 

.09 

1  .06 

.13 

.04 

.13 

.61 

1.68 

.36 

.06 

.11 

•  01 

.40 

.42 

.50 

.50 

.23 

.37 

.02 

.  1  0 

.41 

.  70 

•  35 

.20 

.45 

.29 

T 

.24 

.07 

T 

.66 

.33 

T 

.22 

.05 

T 

T 

.04 

•  86 

.63 

T 

T 

.33 

•  12 

•  25 

.03 

■  38 

.03 

.62 

.30 

.25 

•  04 

.04 

.77 

.38 

.06 

.01 

.16 

.07 

.28 

.05 

•  29 

.07 

.33 

.10 

.27 

.02 

.06 

.21 

.94 

T 

1  .00 

.06 

.20 

•  02 

.13 

.02 

.07 

.29 

.09 

.01 

.21 

.44 

.07 

.51 

1  .87 

•  14 

.28 

■  43 

•  14 

.01 

1  .20 

.20 

.09 

.16 

,05 

.54 

.13 

.18 

.01 

•  04 

.08 

.31 

.16 

.20 

■  29 

•  02 

.27 

.62 

.56 

.40 

,11 

.76 

.04 

.61 

.12 

.12 

.07 

•  17 

T 

T 

.22 

.03 

1.00 

.69 

1  .  35 

1  .30 

,02 

.14 

,01 

.04 

.09 

T 

T 

.15 

.32 

.IC 

.28 

,01 

T 

.43 

.03 

.04 

.26 

.20 

,10 

.20 

1.70 

2.32 

.14 

.13 

•  06 

2.  32 

.30 

,02 

T 

.03 

.95 

.55 

.03 

.04 

.25 

,05 

.09 

• 

3.71 

1,51 

•  88 

.26 

.44 

* 

• 

3.55 

1  .62 

• 

.53 

.06 

.66 

•  01 

T 

•  04 

.19 

T 

.04 

.04 

.07 

.13 

T 

,11 

.16 

T 

.09 

.20 

T 

.04 

•  20 

•  27 

.28 

.10 

.06 

.08 

.25 

•  03 

.17 

.24 

•  84 

.09 

.24 

.03 

.06 

•  10 

.30 

.65 

.05 

.03 

.06 

.09 

•  16 

•  16 

1.06 

1.19 

.73 

.64 

1.11 

,03 

.43 

,56 

.60 

•  70 

■  20 

.85 

T 

.07 

.81 

.06 

.09 

.32 

.06 

•  45 

1.03 

•  19 

.02 

Io3 

.06 

Io4 

1 62 

.09 

.26 

.40 

.02 

.02 

•  22 

.06 

.35 

1.29 

•  15 

■  0] 

T 

T 

.15 

.22 

•  06 

.19 

•  06 

•  46 

.16 

T 

.07 

.23 

T 

•  01 

T 

T 

.30 

.16 

,07 

.87 

.73 

•  05 

.01 

T 

.99 

.35 

.04 

,03 

T 

.14 

•  36 

.11 

.26 

.24 

•  33 

.05 

.05 

•  10 

.07 

.30 

1.06 

•  15 

•  10 

T 

.08 

.03 

.10 

.21  T 

T 

.36 

.01 

2.60 

.93 

.03 

.17 

.60 

.36 

2.65 

.58 

•  06 

.13 

•  11 

1,03 

.53 

.02 

.23 

.20 

.12 

.16 

.15 

.29 

.01 

.21 

.55 

.0^ 

.56 

1.19 

.14 

.31 

.16 

1.13 

.69 

T 

.02 

.04 

.76 

1.12 

.29 

T 

•  24 

.12 

.51 

-15 

.02 

•  24 

.01 

•  03 

•  23 

.13 

.04 

•  05 

.02 

.36 

T 

.06 

■  01 

STOCKTON  FIRE  STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 

TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
TERHO 

THERMAL   FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  Ph  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AF6 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
TWITCHELL  0AM 
UKI  AH 


UKIAH  ■ 


WSW 


3,72 
2^84 
11.26 
2.75 
3.09 

17.53 
3.10 
2.36 


.06      ,07  .17 


UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

VALYERMO  RS 

VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 

VICTORvILLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE   STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 

VISTA  2  NNE 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE    1  SE 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  PATROL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 

wendel  10  se 

westhaven 
west  point  3  sw 
whiskeyTown  res 
white  mountain  1 
white  mountain  2 

whittier  fc  106  d 
williams 
willits  1  ne 

WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 


2.27 
4.11 
V9.67 


1.61 
.25 
13.61 
3,39 
7,61 

9.87 
1,78 
2.20 
9.41' 


1.51 
1.35 


1.43 
310.73 
17.60 


1  .98 
1.40 


1.37 
9.40 
V23.09 
,78 
3.02 

1.69 
2.46 
10.38 
4.04 
4.06 


nine  Station  Indai 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OIN  RS 

MAX 

35 

43 

55 

59 

57 

50 

45 

46 

43 

40 

47 

52 

62 

52 

45 

41 

37 

38 

40 

39 

40 

49 

55 

55 

50 

47 

58 

66 

64 

MIN 

31 

14 

26 

30 

41 

37 

31 

27 

31 

29 

25 

30 

34 

39 

26 

16 

27 

25 

28 

21 

21 

25 

29 

32 

30 

3 1 

35 

36 

28 

.9 

LOERPOINT 

MAX 

53 

54 

62 

63 

72 

58 

60 

59 

65 

59 

56 

59 

57 

60 

59 

59 

59 

60 

54 

54 

53 

51 

56 

56 

62 

62 

63 

68 

75 

MIN 

25 

33 

42 

44 

50 

54 

45 

43 

43 

40 

37 

49 

50 

49 

40 

35 

35 

34 

39 

35 

35 

41 

39 

45 

42 

40 

41 

36 

52 

41 

.2 

LPINE 

MAX 

58 

58 

71 

75 

76 

75 

69 

65 

59 

64 

57 

75 

76 

71 

61 

58 

65 

53 

57 

55 

55 

57 

73 

70 

56 

54 

61 

72 

78 

75 

65 

,1 

MIN 

41 

36 

37 

44 

46 

47 

38 

40 

42 

41 

33 

37 

45 

45 

45 

44 

37 

39 

35 

43 

40 

34 

41 

40 

40 

41 

39 

39 

45 

46 

40 

.7 

LTURAS  RS 

MAX 

40 

42 

49 

62 

43 

47 

50 

48 

46 

49 

53 

67 

55 

40 

41 

39 

40 

37 

44 

45 

50 

50 

52 

47 

60 

55 

70 

71 

60 

•  8 

MIN 

21 

20 

30 

30 

39 

28 

29 

25 

26 

30 

25 

37 

38 

39 

25 

9 

27 

24 

30 

12 

26 

18 

22 

25 

37 

32 

30 

29 

25 

31 

27 

.3 

NGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

50 

55 

66 

52 

52 

52 

52 

60 

58 

55 

51 

47 

50 

54 

49 

44 

52 

55 

55 

57 

47 

58 

52 

68 

59 

67 

66 

,7 

MIN 

28 

30 

32 

40 

47 

46 

44 

36 

34 

36 

35 

45 

45 

43 

36 

30 

31 

38 

38 

30 

27 

36 

30 

34 

41 

35 

33 

41 

39 

44 

36 

.9 

,NTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 

MAX 

61 

72 

66 

60 

66 

64 

62 

58 

56 

70 

65 

66 

60 

58 

62 

52 

58 

56 

61 

53 

69 

59 

58 

55 

65 

72 

70 

63 

,2 

MIN 

41 

38 

47 

44 

55 

40 

54 

41 

45 

47 

41 

50 

53 

55 

47 

43 

45 

45 

43 

43 

41 

40 

48 

44 

47 

45 

47 

49 

48 

63 

45 

.0 

,NTIOCH  PUMP  PLT  3 

MAX 

60 

60 

62 

65 

74 

67 

60 

68 

67 

63 

53 

67 

72 

56 

67 

60 

58 

62 

62 

59 

51 

63 

54 

72 

66 

56 

55 

67 

71 

75 

64 

^4 

MIN 

40 

33 

43 

40 

45 

55 

52 

40 

44 

46 

38 

48 

53 

54 

45 

39 

42 

40 

45 

42 

35 

35 

36 

42 

41 

45 

40 

43 

41 

45 

42 

,9 

iSH  HTN 

MAX 

63 

46 

56 

65 

66 

70 

67 

55 

60 

55 

57 

64 

70 

74 

60 

57 

49 

51 

57 

61 

49 

54 

62 

66 

68 

60 

52 

60 

68 

73 

60 

•  6 

MIN 

36 

32 

37 

45 

47 

55 

52 

46 

41 

40 

40 

42 

41 

44 

41 

39 

34 

38 

41 

43 

32 

34 

41 

44 

41 

35 

36 

41 

44 

50 

41 

.1 

kUBERRY 

MAX 

48 

54 

62 

64 

67 

63 

58 

59 

57 

59 

50 

69 

70 

62 

57 

54 

52 

53 

55 

47 

53 

61 

65 

66 

51 

52 

58 

57 

71 

73 

69 

,9 

MIN 

34 

28 

37 

41 

47 

52 

50 

47 

38 

37 

37 

40 

39 

51 

43 

32 

36 

35 

41 

33 

32 

35 

35 

40 

40 

37 

35 

40 

43 

47 

39 

.4 

\UBURN 

MAX 

51 

54 

58 

66 

67 

56 

55 

61 

60 

59 

50 

51 

67 

59 

65 

55 

52 

56 

55 

54 

45 

55 

63 

73 

62 

55 

59 

64 

70 

74 

69 

,7 

MIN 

34 

32 

35 

44 

45 

50 

46 

39 

41 

40 

39 

41 

47 

45 

40 

34 

34 

38 

42 

35 

34 

36 

39 

42 

44 

42 

40 

42 

46 

48 

40 

.5 

WALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

53 

61 

57 

56 

63 

64 

62 

62 

62 

55 

65 

55 

63 

63 

64 

64 

66 

61 

61 

62 

60 

62 

62 

53 

53 

52 

62 

62 

62 

64 

62 

,1 

MIN 

49 

46 

45 

50 

50 

52 

53 

53 

52 

47 

47 

47 

49 

49 

55 

49 

49 

50 

54 

45 

49 

45 

46 

46 

50 

52 

47 

49 

49 

51 

49 

.2 

iAKER  9  NNW 

MAX 

81 

65 

65 

75 

63 

65 

90 

84 

78 

72 

75 

77 

85 

92 

77 

73 

70 

64 

69 

74 

71 

57 

74 

80 

82 

82 

67 

75 

83 

91 

75 

«9 

MIN 

50 

40 

44 

47 

56 

61 

65 

61 

54 

48 

44 

50 

55 

54 

52 

49 

47 

44 

49 

50 

43 

40 

48 

49 

53 

51 

45 

47 

55 

58 

50 

,7 

JAKERSFIELO  WB  AP 

MAX 

58 

60 

68 

70 

76 

77 

63 

68 

64 

65 

70 

76 

7, 
79 

73 

53 

60 

61 

63 

67 

61 

60 

67 

71 

75 

58 

59 

65 

73 

77 

79 

67 

.9 

MIN 

41 

37 

41 

48 

50 

54 

57 

51 

48 

44 

45 

48 

53 

55 

50 

44 

42 

45 

51 

41 

38 

39 

45 

48 

47 

46 

48 

46 

52 

52 

46 

.9 

3ALCH  PH 

MAX 

56 

54 

63 

65 

66 

66 

62 

59 

59 

55 

61 

71 

71 

69 

50 

54 

52 

53 

54 

51 

52 

60 

65 

67 

67 

54 

59 

67 

71 

72 

51 

,2 

MIN 

38 

33 

39 

45 

48 

53 

51 

49 

44 

39 

39 

44 

47 

52 

43 

37 

39 

40 

42 

42 

35 

36 

42 

44 

45 

37 

37 

42 

47 

50 

*2 

.6 

3ARRETT  DAM 

MAX 

70 

56 

60 

76 

76 

63 

61 

75 

70 

60 

65 

72 

80 

82 

71 

64 

59 

52 

57 

58 

58 

57 

72 

75 

75 

63 

66 

65 

75 

81 

68 

.3 

MIN 

41 

40 

37 

36 

39 

42 

39 

41 

45 

43 

31 

32 

40 

45 

45 

45 

41 

42 

36 

44 

44 

32 

35 

34 

39 

45 

38 

37 

38 

43 

39 

,7 

3ARST0W 

MAX 

56 

61 

70 

78 

84 

85 

76 

71 

53 

67 

72 

80 

86 

74 

65 

61 

56 

62 

65 

63 

59 

68 

75 

78 

72 

58 

70 

78 

65 

67 

70 

.9 

MIN 

40 

33 

36 

43 

44 

53 

50 

50 

45 

41 

39 

41 

52 

55 

45 

40 

38 

38 

38 

42 

36 

32 

39 

41 

45 

39 

41 

40 

47 

47 

42 

.4 

SEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

61 

48 

63 

69 

74 

76 

75 

63 

63 

50 

50 

65 

75 

76 

64 

58 

55 

45 

50 

51 

52 

54 

56 

69 

66 

59 

40 

58 

70 

77 

51 

.9 

MIN 

40 

30 

37 

45 

45 

45 

41 

48 

38 

38 

31 

37 

46 

43 

42 

39 

32 

34 

38 

38 

35 

31 

41 

35 

31 

36 

38 

36 

35 

47 

38 

.4 

BEAUMONT    1  E 

MAX 

63 

58 

69 

77 

79 

78 

75 

65 

61 

63 

68 

79 

80 

77 

50 

59 

52 

54 

54 

55 

56 

69 

72 

71 

71 

59 

60 

72 

79 

78 

57 

.1 

MIN 

41 

33 

40 

39 

42 

43 

41 

51 

41 

41 

32 

34 

42 

42 

43 

41 

33 

37 

38 

42 

35 

30 

35 

30 

35 

39 

40 

36 

42 

45 

38 

.8 

BEN  LOMOND 

MAX 

62 

68 

69 

70 

65 

60 

61 

60 

56 

55 

56 

63 

60 

57 

55 

56 

55 

56 

55 

57 

60 

64 

65 

67 

56 

58 

64 

59 

73 

68 

51 

.4 

MIN 

34 

33 

40 

42 

44 

46 

52 

41 

42 

40 

40 

44 

48 

50 

42 

36 

39 

43 

42 

41 

42 

40 

34 

35 

37 

42 

39 

38 

39 

41 

40 

.9 

BERKELEY 

MAX 

57 

57 

64 

67 

59 

66 

61 

60 

59 

56 

52 

56 

65 

60 

57 

52 

59 

57 

57 

50 

58 

62 

72 

58 

55 

52 

61 

63 

59 

69 

60 

.7 

MIN 

43 

41 

46 

47 

53 

56 

52 

47 

47 

45 

47 

53 

52 

51 

45 

41 

40 

44 

47 

42 

39 

44 

44 

48 

45 

45 

45 

48 

47 

51 

46 

.6 

8ERRVESSA  LAKE 

MAX 

59 

55 

59 

61 

71 

61 

59 

52 

53 

59 

58 

58 

59 

50 

65 

55 

53 

59 

58 

56 

49 

58 

65 

72 

60 

53 

65 

69 

73 

74 

61 

.0 

MIN 

34 

35 

41 

44 

49 

49 

51 

53 

53 

47 

44 

39 

40 

41 

42 

37 

38 

38 

43 

36 

35 

37 

36 

39 

47 

44 

40 

42 

44 

49 

42 

.4 

BIG  BAR  RS 

MAX 

52 

55 

61 

54 

66 

57 

61 

49 

54 

57 

51 

52 

52 

59 

61 

45 

54 

55 

57 

54 

57 

61 

65 

71 

62 

51 

62 

76 

76 

58 

.3 

MIN 

34 

35 

36 

41 

47 

47 

41 

40 

41 

39 

42 

45 

46 

47 

34 

32 

35 

37 

35 

32 

32 

39 

40 

40 

42 

45 

35 

45 

47 

39 

.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

48 

41 

54 

59 

60 

60 

56 

52 

41 

46 

56 

53 

55 

56 

44 

40 

35 

39 

44 

46 

39 

48 

52 

53 

52 

39 

49 

57 

65 

63 

50 

.9 

MIN 

23 

3 

20 

24 

24 

33 

36 

35 

27 

23 

17 

20 

28 

34 

28 

27 

22 

15 

24 

29 

20 

13 

19 

23 

27 

23 

10 

20 

25 

26 

23 

.4 

BISHOP  KB  AP 

MAX 

49 

54 

66 

72 

72 

81 

57 

65 

59 

60 

64 

71 

79 

67 

65 

62 

51 

60 

52 

56 

54 

62 

67 

70 

59 

57 

65 

74 

79 

82 

65 

.0 

MIN 

29 

24 

28 

36 

35 

44 

36 

37 

30 

25 

24 

36 

35 

39 

27 

30 

30 

25 

33 

33 

30 

22 

28 

28 

27 

35 

31 

34 

35 

35 

31 

.6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

33 

28 

40 

51 

51 

49 

40 

30 

31 

23 

37 

46 

50 

52 

27 

35 

30 

34 

33 

30 

22 

33 

41 

39 

40 

35 

44 

54 

54 

57 

39 

.0 

MIN 

7 

4 

21 

27 

30 

31 

24 

24 

12 

12 

15 

32 

35 

26 

12 

7 

12 

10 

19 

14 

10 

10 

17 

19 

22 

19 

19 

23 

31 

24 

18 

.9 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 

31 

35 

46 

56 

44 

41 

40 

35 

32 

38 

46 

52 

43 

32 

32 

33 

31 

30 

31 

30 

42 

50 

44 

37 

35 

61 

58 

57 

56 

40 

.6 

MIN 

22 

20 

30 

38 

36 

35 

30 

27 

27 

27 

28 

34 

41 

31 

25 

21 

20 

24 

24 

22 

22 

23 

33 

34 

31 

30 

32 

40 

41 

43 

29 

.8 

BLYTHE 

MAX 

84 

70 

80 

66 

69 

93 

93 

67 

87 

75 

80 

69 

95 

94 

80 

79 

73 

73 

76 

77 

76 

79 

84 

88 

86 

78 

78 

86 

92 

95 

83 

.4 

MIN 

52 

44 

41 

42 

47 

53 

57 

58 

59 

55 

42 

45 

49 

57 

52 

50 

48 

45 

46 

52 

51 

41 

40 

47 

58 

53 

42 

47 

48 

53 

49 

.5 

6LYTHE   FAA  AP 

MAX 

71 

69 

80 

87 

89 

95 

91 

66 

75 

75 

80 

87 

95 

83 

80 

75 

55 

72 

79 

78 

73 

78 

83 

88 

79 

71 

78 

86 

92 

97 

81 

.3 

MIN 

53 

45 

46 

50 

55 

60 

61 

50 

61 

57 

52 

50 

57 

65 

54 

53 

48 

41 

45 

50 

52 

50 

49 

52 

62 

54 

45 

54 

57 

62 

53 

.3 

BOCA 

MAX 

38 

33 

41 

53 

60 

51 

41 

39 

40 

39 

40 

se 

56 

54 

46 

32 

36 

37 

38 

35 

35 

35 

50 

53 

52 

63 

45 

.3 

MIN 

23 

11 

17 

29 

32 

33 

33 

28 

24 

26 

19 

29 

22 

42 

25 

19 

10 

17 

28 

17 

8 

7 

15 

21 

28 

29 

32 

25 

29 

26 

23 

.6 

BONITA 

MAX 

63 

65 

76 

75 

76 

71 

72 

69 

69 

68 

71 

75 

75 

69 

69 

65 

52 

65 

55 

65 

63 

73 

75 

70 

66 

63 

67 

76 

73 

59 

.4 

MIN 

52 

45 

40 

43 

42 

50 

55 

55 

47 

47 

40 

40 

46 

47 

46 

54 

47 

45 

44 

53 

51 

38 

39 

40 

50 

50 

44 

43 

45 

50 

46 

.3 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 

84 

64 

70 

77 

86 

90 

93 

89 

80 

71 

75 

79 

63 

93 

93 

76 

59 

64 

58 

71 

71 

69 

76 

63 

84 

78 

65 

90 

78 

.6 

MIN 

54 

40 

43 

44 

49 

60 

60 

63 

53 

51 

42 

42 

52 

61 

55 

52 

46 

47 

44 

45 

50 

38 

44 

45 

53 

48 

48 

46 

50 

51 

49 

.3 

BOWMAN  DAM 

MAX 

37 

39 

45 

55 

52 

42 

41 

37 

36 

32 

41 

51 

56 

48 

42 

34 

37 

33 

31 

33 

36 

47 

52 

49 

44 

4C 

6  1 

50 

43 

.4 

MIN 

35 

32 

31 

25 

25 

26 

26 

34 

32 

32 

24 

19 

19 

19 

26 

18 

17 

19 

29 

29 

32 

29 

31 

34 

36 

27 

.2 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

84 

71 

70 

80 

87 

90 

95 

94 

68 

76 

76 

80 

85 

93 

78 

78 

74 

68 

72 

79 

74 

73 

79 

85 

86 

74 

72 

76 

92 

80 

.5 

MIN 

55 

43 

44 

45 

47 

52 

52 

64 

55 

52 

45 

44 

53 

55 

57 

50 

50 

45 

43 

48 

54 

44 

43 

48 

55 

55 

44 

50 

50 

52 

49 

.9 

BRIDGEPORT 

MAX 

34 

46 

57 

59 

60 

54 

48 

47 

44 

40 

58 

63 

58 

59 

40 

39 

39 

49 

44 

36 

37 

48 

51 

55 

5 1 

45 

55 

5  5 

66 

60 

.9 

MIN 

12 

9 

22 

25 

25 

36 

3  3 

30 

21 

19 

1 3 

20 

20 

37 

23 

22 

10 

22 

26 

22 

9 

11 

18 

14 

19 

28 

15 

16 

18 

23 

20 

,7 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 

59 

57 

62 

63 

75 

65 

61 

62 

62 

61 

51 

62 

56 

64 

63 

68 

55 

62 

51 

59 

57 

65 

73 

53 

59 

77 

63 

.8 

MIN 

29 

42 

44 

33 

50 

51 

53 

40 

35 

32 

34 

43 

37 

29 

32 

36 

47 

44 

35 

38 

41 

43 

39 

.9 

BURBANK  WB  AP 

MAX 

60 

62 

74 

76 

76 

72 

65 

54 

63 

55 

58 

74 

75 

59 

63 

54 

59 

60 

57 

59 

54 

71 

73 

58 

58 

61 

56 

77 

62 

78 

57 

.2 

MIN 

45 

43 

43 

51 

49 

52 

53 

52 

50 

46 

45 

45 

49 

52 

50 

47 

44 

45 

45 

48 

41 

42 

46 

44 

47 

45 

43 

45 

49 

53 

47 

.0 

BURLINGAME 

MAX 

57 

60 

69 

70 

66 

65 

51 

63 

63 

59 

54 

69 

58 

71 

60 

56 

59 

58 

57 

57 

60 

64 

69 

65 

59 

61 

52 

68 

69 

'A 

MIN 

45 

37 

47 

45 

53 

54 

52 

41 

39 

36 

39 

50 

47 

49 

47 

38 

38 

35 

37 

35 

35 

38 

39 

47 

45 

41 

45 

43 

48 

53 

43 

BURNEY 

MAX 

39 

43 

46 

45 

63 

57 

49 

49 

48 

48 

44 

52 

56 

51 

53 

40 

46 

44 

45 

42 

46 

46 

55 

62 

59 

52 

55 

51 

71 

57 

61 

.6 

MIN 

17 

21 

27 

34 

41 

47 

37 

33 

36 

34 

29 

32 

43 

43 

31 

21 

29 

26 

32 

22 

21 

33 

23 

25 

32 

35 

40 

28 

37 

33 

31 

.4 

BUTIONWILLOW 

MAX 
MIN 

67 
40 

58 
35 

61 
38 

68 
49 

72 
47 

79 
54 

80 
60 

64 

52 

58 
49 

65 
44 

69 
43 

73 
43 

76 
46 

62 
59 

72 
53 

65 
47 

51 

40 

52 
48 

65 
50 

69 

46 

50 
35 

63 
34 

68 
44 

72 
47 

77 
45 

69 
47 

50 
46 

58 

45 

74 
49 

79 
53 

68 
46 

.9 
.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

rage 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

<  1 

CABRILLO  NM 

MAX 

58 

64 

63 

65 

65 

62 

63 

62 

66 

65 

63 

63 

64 

62 

65 

62 

60 

63 

54 

55 

62 

61 

62 

65 

66 

64 

66 

66 

66 

67 

63.  g 

49 

45 

42 

47 

49 

51 

52 

50 

53 

46 

45 

49 

51 

52 

55 

48 

43 

52 

44 

48 

46 

46 

48 

49 

49 

47 

5* 

CACHUMA  DAM 

MAX 

65 

55 

61 

73 

80 

73 

70 

60 

65 

53 

62 

66 

70 

75 

64 

60 

58 

59 

61 

61 

57 

59 

69 

72 

65 

57 

57 

57 

75 

76 

65,  ^ 

39 

34 

36 

44 

42 

51 

52 

50 

40 

38 

38 

41 

40 

52 

46 

41 

39 

35 

43 

37 

37 

35 

36 

44 

43 

38 

40 

43 

45 

M«i 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

42 

36 

46 

1 

58 

47 

44 

42 

46 

38 

36 

52 

44 

62 

43 

42 

36 

39 

40 

34 

32 

36 

54 

55 

54 

39 

38 

46 

57 

63 

45*  tfl 

MIN 

26 

17 

21 

32 

38 

39 

38 

32 

31 

31 

30 

32 

30 

34 

29 

24 

20 

28 

22 

26 

25 

26 

29 

32 

32 

30 

32 

35 

29t 

CALLAHAN  RS 

MAX 

46 

49 

57 

65 

61 

57 

52 

54 

52 

49 

47 

52 

60 

56 

48 

45 

44 

51 

41 

45 

51 

58 

54 

59 

53 

54 

64 

73 

59 

71 

54« 

MIN 

26 

26 

38 

31 

45 

44 

37 

29 

29 

32 

28 

41 

42 

43 

28 

18 

2  9 

27'  31 

23 

25 

29 

35 

30 

37 

35 

32*'; 

CAMPO 

MAX 

56 

58 

67 

77 

80 

80 

74 

70 

60 

63 

71 

79 

80 

70 

63 

55 

49 

56 

55 

55 

70 

74 

72 

63 

52 

54 

75 

80 

60 

66.| 

39 

31 

36 

31 

34 

34 

33 

33 

41 

36 

23 

27 

38 

34 

42 

41 

36 

37 

30 

42 

39 

2  3 

2  7 

27 

30 

39 

32 

30 

34 

37 

33* 

CAMP  PARDEE 

MAX 

55 

55 

59 

66 

67 

61 

58 

64 

62 

59 

56 

64 

t? 

69 

66 

55 

57 

5  6 

59 

57 

45 

57 

64 

69 

66 

58 

56 

64 

72 

74 

61. 

36 

35 

41 

43 

45 

54 

52 

41 

42 

44 

41 

46 

51 

55 

43 

36 

32 

38 

44 

40 

35 

40 

41 

45 

46 

43 

*^ 

43 

45 

*^ 

4Z« 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

MAX 

66 

65 

76 

83 

81 

79 

76 

69 

67 

69 

70 

78 

80 

75 

66 

66 

63 

62 

6 1 

61 

63 

75 

77 

75 

71 

61 

70 

83 

66 

67 

72.1 

40 

37 

38 

49 

42 

45 

53 

52 

42 

41 

39 

37 

43 

52 

48 

40 

44 

35 

36 

38 

35 

37 

32 

39 

41 

39 

42 

45 

CANTIL 

MAX 

55 

62 

73 

79 

82 

80 

74 

65 

61 

64 

75 

78 

86 

68 

62 

55 

56 

59 

65 

61 

60 

69 

75 

79 

69 

59 

66 

79 

85 

88 

69.. 

40 

38 

36 

44 

43 

62 

62 

57 

48 

45 

40 

35 

45 

58 

48 

48 

42 

48 

46 

47 

42 

29 

35 

42 

39 

38 

49 

36 

43 

46 

♦♦.^ 

CANYON  DAM 

MAX 

41 

41 

43 

52 

54 

47 

47 

41 

40 

38 

45 

54 

53 

47 

35 

42 

40 

38 

38 

43 

47 

44 

53 

52 

46 

57 

60 

67 

57 

♦7.1 

19 

17 

30 

32 

32 

38 

32 

29 

28 

30 

25 

37 

33 

35 

25 

1  3 

^' 

29 

27 

2 1 

26 

22 

34 

29 

31 

30 

32 

31 

27.: 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

54 

59 

69 

73 

69 

62 

65 

62 

61 

63 

67 

72 

73 

63 

59 

57 

56 

58 

55 

60 

55 

59 

51 

55 

60 

52 

66 

72 

54 

63  .( 

41 

37 

40 

45 

45 

50 

53 

39 

38 

38 

36 

41 

44 

48 

46 

38 

36 

39 

47 

40 

36 

42 

39 

40 

43 

41 

40 

41 

40 

41.' 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

MAX 

61 

53 

58 

63 

65 

68 

60 

62 

62 

60 

60 

67 

70 

72 

66 

58 

55 

57 

50 

57 

52 

66 

62 

54 

55 

52 

69 

71 

61.< 

MIN 

36 

27 

37 

40 

47 

55 

53 

46 

41 

37 

33 

37 

40 

53 

43 

35 

29 

35 

42 

41 

33 

33 

35 

36 

42 

39 

34 

39 

43 

45 

39.1 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

47 

52 

57 

65 

52 

55 

51 

51 

50 

49 

48 

49 

57 

52 

44 

47 

46 

38 

44 

51 

57 

65 

59 

54 

52 

63 

72 

70 

69 

53.! 

MIN 

27 

24 

36 

32 

42 

41 

34 

32 

31 

31 

26 

40 

42 

42 

28 

1  9 

31 

3C 

29 

21 

29 

29 

26 

25 

32 

33 

33 

30 

40 

40 

31.S 

CEDARVILLE 

MAX 

37 

40 

46 

53 

59 

59 

45 

47 

45 

43 

41 

48 

60 

64 

49 

39 

37 

38 

36 

43 

50 

55 

56 

52 

42 

52 

51 

67 

4S.2 

MIN 

20 

19 

27 

36 

42 

41 

36 

39 

32 

30 

27 

35 

41 

40 

25 

17 

24 

27 

30 

23 

20 

23 

26 

32 

37 

34 

32 

33 

43 

41 

30.7 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

56 

59 

65 

73 

73 

60 

61 

61 

60 

59 

62 

67 

67 

62 

55 

59 

60 

56 

59 

65 

74 

74 

64 

53 

57 

75 

77 

78 

64.3 

MIN 

31 

31 

43 

40 

51 

56 

■48 

43 

44 

44 

40 

55 

50 

50 

40 

32 

33 

42 

41 

32 

31 

36 

36 

40 

45 

50 

47 

41 

46 

45 

42.1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

47 

43 

46 

59 

65 

52 

45 

44 

47 

38 

37 

52 

60 

66 

44 

42 

40 

43 

41 

54 

56 

54 

42 

46 

52 

61 

67 

49.3 

MIN 

21 

18 

29 

33 

38 

38 

41 

33 

31 

29 

25 

32 

33 

40 

30 

25 

24 

29 

31 

24 

21 

26 

29 

33 

30 

28 

31 

35 

37 

30.1 

CHESTER 

MAX 

41 

43 

46 

58 

55 

47 

45 

43 

42 

40 

45 

54 

54 

40 

38 

38 

39 

38 

49 

56 

57 

53 

50 

60 

57 

67 

67 

49.3 

MIN 

16 

14 

29 

18 

34 

39 

32 

28 

28 

30 

23 

37 

26 

10 

20 

28 

26 

9 

12 

20 

21 

34 

29 

29 

27 

30 

27 

25.0 

CHICO   EXP  STA 

MAX 

59 

59 

61 

71 

71 

60 

60 

57 

60 

57 

61 

66 

63 

62 

57 

58 

61 

55 

56 

65 

73 

73 

62 

63 

57 

73 

75 

77 

63.51 

MIN 

33 

34 

46 

40 

53 

56 

52 

47 

45 

45 

42 

55 

52 

53 

41 

35 

35 

44 

45 

35 

36 

40 

36 

43 

47 

43 

47 

43 

47 

51 

44.1 

CHULA  VISTA 

MAX 

64 

59 

59 

65 

65 

67 

63 

62 

62 

61 

63 

66 

62 

60 

60 

61 

59 

63 

64 

63 

64 

60 

64 

55 

62.3: 

MIN 

54 

48 

44 

48 

47 

52 

57 

50 

51 

44 

44 

50 

55 

49 

48 

47 

53 

54 

41 

44 

44 

53 

53 

47 

47 

52 

49.1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

61 

61 

73 

77 

80 

74 

67 

64 

63 

66 

68 

77 

77 

68 

63 

62 

56 

57 

62 

72 

74 

71 

65 

54 

65 

75 

81 

77 

67. S, 

MIN 

46 

37 

39 

47 

48 

48 

49 

54 

47 

42 

41 

39 

49 

47 

48 

46 

40 

41 

39 

46 

39 

36 

43 

42 

46 

42 

41 

43 

49 

51 

44. 3{ 

CLARKSBURG 

MAX 

65 

59 

60 

64 

72 

59 

58 

64 

62 

62 

60 

62 

70 

67 

64 

59 

57 

58 

48 

60 

54 

71 

62 

56 

62 

67 

73 

75 

62.71 

MIN 

35 

35 

44 

43 

53 

56 

52 

43 

45 

47 

*2 

50 

52 

53 

46 

37 

39 

41 

47 

39 

35 

41 

41 

45 

46 

48 

43 

43 

45 

47 

4*.S 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

51 

54 

55 

52 

66 

61 

69 

59 

57 

65 

98 

54 

58 

59 

55 

53 

51 

53 

51 

58 

61 

56 

60 

49 

59 

65 

73 

72 

58.61 

MIN 

37 

28 

34 

37 

44 

52 

44 

39 

39 

36 

32 

46 

46 

49 

40 

36 

37 

39 

42 

34 

35 

30 

30 

32 

43 

38 

41 

36 

44 

47 

39.0 

COALINGA 

MAX 

59 

63 

69 

74 

76 

73 

66 

67 

64 

65 

75 

79 

81 

67 

65 

59 

60 

52 

61 

52 

65 

71 

76 

67 

67 

68 

76 

77 

62 

68.81 

MIN 

38 

31 

41 

44 

46 

53 

56 

45 

44 

40 

38 

43 

42 

47 

42 

49 

55 

47 

35 

41 

36 

36 

39 

42 

40 

42 

37 

42 

46 

43 

42.7 

COLFAX 

MAX 

43 

53 

59 

65 

63 

52 

53 

53 

50 

42 

55 

64 

68 

58 

48 

45 

51 

5 1 

47 

43 

49 

59 

65 

61 

55 

65 

61 

68 

71 

72 

56.3 

MIN 

32 

29 

40 

39 

48 

47 

42 

37 

36 

35 

36 

43 

45 

42 

37 

32 

31 

34 

37 

32 

31 

33 

36 

41 

41 

39 

41 

40 

47 

47 

38.4 

COLUSA   1  5SW 

MAX 

58 

58 

62 

72 

66 

62 

65 

60 

66 

62 

61 

67 

65 

64 

62 

59 

62 

60 

62 

55 

58 

66 

75 

70 

56 

64 

66 

75 

75 

80 

64.6 

MIN 

32 

32 

43 

40 

52 

56 

49 

41 

43 

45 

39 

50 

51 

54 

42 

35 

41 

42 

44 

35 

34 

43 

36 

43 

46 

45 

46 

43 

45 

49 

43.3 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

65 

59 

60 

69 

71 

75 

75 

65 

67 

64 

67 

72 

75 

78 

74 

63 

60 

61 

67 

57 

60 

66 

70 

75 

65 

50 

57 

72 

77 

57.3 

MIN 

36 

33 

38 

45 

45 

53 

57 

51 

44 

42 

40 

43 

44 

48 

46 

40 

40 

46 

49 

45 

35 

37 

43 

42 

42 

42 

42 

45 

48 

47 

43.6 

CORONA 

MAX 

62 

64 

78 

79 

83 

79 

71 

74 

66 

70 

70 

77 

80 

73 

67 

67 

60 

64 

53 

53 

65 

73 

77 

74 

55 

61 

67 

79 

63 

82 

71.2  t 

MIN 

48 

36 

38 

42 

35 

46 

49 

54 

45 

44 

40 

40 

48 

48 

51 

40 

42 

42 

38 

47 

43 

41 

43 

45 

40 

42 

45 

46 

43.1 

COVELO 

MAX 

50 

53 

60 

60 

67 

58 

57 

55 

51 

56 

55 

55 

56 

62 

57 

50 

53 

50 

52 

55 

54 

70 

58 

52 

57 

69 

76 

76 

58.1 

MIN 

29 

29 

35 

37 

44 

48 

42 

40 

38 

32 

34 

42 

49 

46 

34 

33 

29 

29 

37 

31 

31 

34 

30 

32 

39 

35 

32 

36 

35 

39 

36.1 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

51 

55 

62 

60 

57 

59 

56 

56 

52 

51 

60 

59 

61 

60 

55 

51 

53 

50 

56 

58 

57 

55 

57 

56 

56 

59 

60 

60 

56,2 

MIN 

34 

38 

45 

51 

51 

48 

45 

45 

43 

41 

45 

43 

43 

52 

44 

38 

39 

37 

34 

41 

39 

39 

40 

44 

45 

41 

42 

45 

42 

42.3 

CROCKETT 

MAX 

57 

56 

60 

64 

71 

64 

59 

63 

62 

61 

60 

64 

70 

66 

64 

60 

56 

57 

49 

60 

67 

72 

51 

56 

54 

67 

73 

70 

62.4  1 

MIN 

43 

38 

46 

43 

51 

57 

51 

43 

46 

45 

44 

52 

50 

51 

45 

43 

40 

47 

48 

41 

41 

41 

43 

47 

44 

46 

45 

43 

46 

50 

45.8 

CULVER  CITY 

MAX 

63 

66 

75 

76 

76 

66 

75 

65 

64 

63 

68 

73 

69 

63 

64 

63 

63 

61 

61 

70 

71 

69 

65 

62 

68 

71 

74 

71 

67.2 

MIN 

44 

42 

41 

49 

51 

50 

48 

51 

48 

45 

46 

43 

48 

53 

50 

44 

44 

42 

44 

44 

39 

45 

45 

44 

48 

42 

45 

45 

47 

49 

45.9 

CUYAMA 

MAX 

62 

48 

54 

60 

67 

76 

71 

68 

63 

57 

62 

66 

74 

78 

67 

59 

56 

55 

51 

60 

59 

55 

60 

56 

69 

62 

62.9 

MIN 

26 

26 

29 

37 

35 

42 

44 

40 

32 

29 

35 

29 

32 

50 

43 

36 

31 

28 

36 

33 

30 

25 

34 

35 

35 

34 

34.2 

CUYAMACA 

MAX 

64 

54 

51 

61 

69 

70 

69 

62 

55 

49 

55 

62 

68 

71 

59 

50 

45 

36 

42 

44 

40 

49 

59 

54 

65 

54 

44 

55 

64 

70 

56.7 

MIN 

26 

29 

30 

28 

31 

33 

35 

37 

32 

33 

25 

23 

33 

36 

33 

33 

2  8 

29 

28 

32 

29 

22 

2  3 

31 

33 

31 

29 

27 

30 

34 

30.1 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

59 

63 

71 

80 

86 

89 

80 

75 

67 

70 

74 

83 

87 

80 

70 

66 

61 

66 

70 

68 

52 

68 

76 

80 

78 

63 

74 

81 

85 

90 

74.1 

MIN 

42 

39 

45 

50 

59 

52 

53 

49 

46 

41 

43 

54 

52 

49 

45 

41 

41 

44 

45 

38 

33 

41 

45 

49 

45 

44 

44 

51 

54 

45.7 

OAV  IS   1  WSW 

MAX 

58 

58 

59 

62 

73 

61 

59 

63 

61 

60 

59 

63 

67 

65 

63 

57 

56 

61 

61 

57 

50 

59 

53 

71 

62 

56 

62 

57 

71 

76 

62.0  ' 

MIN 

46 

43 

59 

50 

41 

42 

45 

36 

48 

52 

54 

43 

36 

38 

35 

43 

36 

32 

39 

36 

43 

46 

45 

38 

42 

43 

47 

42.6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

87 

72 

81 

90 

90 

97 

92 

87 

84 

80 

81 

90 

95 

95 

62 

82 

77 

75 

85 

84 

74 

79 

84 

66 

66 

85 

62 

90 

95 

99 

85.7 

MIN 

57 

52 

53 

56 

66 

63 

74 

69 

60 

58 

55 

63 

59 

74 

60 

58 

49 

53 

59 

62 

52 

54 

52 

56 

64 

55 

47 

55 

53 

58 

59.3 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

52 

48 

59 

65 

65 

72 

66 

63 

59 

55 

58 

71 

60 

55 

41 

53 

51 

52 

50 

53 

58 

64 

63 

56 

59 

68 

72 

73 

59.8 

MIN 

22 

29 

28 

33 

35 

42 

42 

35 

29 

25 

22 

34 

32 

28 

27 

28 

35 

32 

27 

30 

31 

29 

32 

32 

30 

34 

36 

41 

31.9 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

40 

42 

47 

59 

55 

53 

47 

45 

41 

40 

46 

55 

62 

60 

43 

36 

42 

41 

40 

37 

39 

51 

57 

55 

52 

47 

54 

63 

56 

67 

49.4 

MIN 

29 

22 

32 

31 

36 

40 

41 

32 

33 

33 

31 

33 

33 

42 

32 

29 

24 

29 

32 

26 

24 

25 

29 

29 

34 

34 

36 

31 

34 

33 

31.6 

DENAIR 

MAX 

58 

61 

68 

70 

70 

68 

68 

64 

61 

62 

66 

72 

76 

68 

60 

58 

60 

62 

50 

56 

57 

62 

69 

71 

56 

60 

65 

73 

75 

76 

69.1  . 

MIN 

38 

33 

45 

44 

51 

58 

55 

42 

43 

44 

39 

47 

46 

55 

48 

38 

36 

40 

47 

44 

37 

38 

41 

41 

46 

45 

43 

43 

45 

45 

43.9 

DE  SABLA 

MAX 

43 

48 

51 

63 

62 

60 

49 

50 

47 

46 

50 

57 

57 

53 

43 

47 

48 

58 

43 

41 

47 

55 

63 

61 

54 

47 

54 

64 

66 

66 

93.1 

MIN 

27 

27 

35 

37 

45 

48 

42 

36 

35 

33 

34 

43 

42 

43 

33 

27 

29 

33 

32 

27 

27 

31 

33 

39 

38 

33 

40 

36 

43 

40 

35.7. 

See  Relerence  Notes  FoUowlng  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1963 


Station 

OBBINS  COLGATE  FOREBAY 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

52 

58 

58 

68 

67 

56 

60- 

57 

58 

55 

60 

66 

69 

59 

52 

50 

56 

55 

52 

49 

~~56 

76 

HtN 

35 

30 

45 

41 

50 

50 

45 

43 

40 

45 

40 

47 

46 

46 

39 

33 

32 

40 

40 

35 

32 

41 

41 

42 

43 

41 

46 

47 

MAX 

36 

30 

38 

52 

63 

53 

40 

36 

40 

37 

37 

45 

53 

60 

40 

30 

30 

37 

37 

3 1 

30 

36 

45 

63 

61 

MIN 

21 

2 

12 

29 

30 

33 

32 

24 

22 

23 

16 

25 

24 

37 

24 

18 

4 

18 

27 

19 

11 

4 

12 

16 

29 

29 

30 

23 

26 

26 

MAX 

42 

43 

46 

52 

67 

52 

50 

49 

49 

45 

40 

52 

60 

67 

48 

40 

45 

48 

40 

40 

40 

70 

MIN 

32 

25 

30 

32 

40 

42 

42 

35 

33 

32 

32 

37 

34 

44 

34 

30 

26 

33 

32 

29 

25 

28 

30 

38 

37 

36 

38 

32 

38 

36 

MAX 

U6 

40 

46 

57 

60 

60 

48 

48 

48 

48 

47 

55 

62 

69 

49 

38 

40 

42 

45 

36 

40 

42 

46 

56 

59 

53 

48 

MIN 

25 

19 

23 

31 

36 

32 

36 

31 

30 

30 

29 

32 

37 

48 

25 

20 

24 

28 

26 

18 

20 

IS 

25 

29 

36 

35 

31 

29 

37 

MAX 

57 

62 

71 

80 

SO 

76 

63 

64 

61 

64 

67 

74 

78 

74 

60 

62 

59 

59 

58 

57 

59 

70 

73 

70 

68 

57 

65 

8 1 

81 

MIN 

*0 

35 

38 

44 

43 

45 

46 

51 

44 

41 

37 

36 

42 

49 

46 

44 

37 

40 

42 

42 

33 

38 

38 

37 

40 

40 

41 

39 

43 

46 

MAX 

46 

50 

60 

62 

57 

54 

57 

54 

50 

47 

57 

64 

68 

55 

61 

48 

47 

49 

45 

40 

45 

56 

60 

61 

50 

46 

57 

6  3 

67 

69 

MIN 

28 

21 

30 

32 

39 

46 

47 

37 

34 

30 

26 

33 

30 

42 

36 

26 

23 

33 

34 

32 

31 

26 

27 

29 

33 

33 

30 

31 

36 

37 

MAX 

62 

58 

59 

63 

70 

63 

60 

60 

60 

61 

68 

■  60 

56 

60 

58 

60 

64 

70 

64 

54 

70 

70 

MIN 

37 

34 

42 

43 

49 

43 

43 

46 

42 

51 

45 

38 

37 

40 

45 

34 

40 

43 

48 

44 

39 

46 

MAX 

81 

82 

66 

76 

82 

87 

90 

87 

81 

74 

73 

75 

81 

90 

76 

76 

71 

62 

68 

73 

71 

69 

73 

79 

63 

74 

68 

72 

84 

88 

MIN 

54 

45 

50 

56 

60 

65 

63 

65 

60 

56 

54 

55 

60 

66 

54 

54 

50 

45 

50 

51 

50 

52 

51 

57 

65 

61 

49 

57 

59 

64 

MAX 

55 

51 

52 

52 

69 

65 

60 

58 

58 

58 

57 

53 

60 

58 

57 

51 

52 

57 

58 

53 

49 

53 

59 

68 

62 

50 

60 

64 

71 

72 

MIN 

31 

31 

38 

35 

49 

54 

47 

40 

40 

41 

35 

46 

49 

50 

42 

35 

34 

34 

38 

37 

31 

34 

33 

37 

45 

41 

37 

39 

43 

43 

MAX 

70 

60 

65 

77 

80 

84 

81 

76 

69 

67 

71 

74 

80 

82 

71 

66 

63 

58 

62 

65 

63 

63 

73 

79 

76 

67 

59 

68 

76 

70 

MIN 

49 

40 

43 

47 

50 

48 

45 

52 

46 

46 

40 

42 

45 

46 

46 

51 

43 

43 

42 

48 

47 

41 

46 

45 

48 

48 

44 

46 

43 

47 

MAX 

81 

69 

78 

84 

90 

95 

92 

84 

76 

79 

81 

86 

95 

91 

79 

73 

68 

71 

79 

73 

72 

79 

6  5 

67 

65 

75 

79 

66 

92 

96 

MIN 

41 

45 

43 

43 

49 

52 

60 

45 

55 

48 

41 

44 

50 

53 

48 

48 

43 

43 

40 

53 

42 

39 

42 

46 

52 

43 

48 

45 

48 

54 

MAX 

53 

59 

66 

68 

68 

59 

62 

63 

60 

58 

64 

70 

72 

68 

55 

55 

56 

59 

57 

50 

55 

63 

69 

68 

65 

57 

64 

71 

74 

75 

MIN 

33 

29 

38 

49 

48 

S3 

51 

41 

42 

41 

37 

44 

41 

39 

42 

30 

29 

41 

41 

39 

37 

35 

36 

38 

44 

42 

41 

49 

48 

43 

MAX 

48 

52 

58 

65 

61 

98 

50 

49 

47 

48 

56 

55 

57 

55 

46 

47 

48 

46 

43 

49 

52 

60 

63 

58 

53 

52 

62 

71 

66 

63 

MIN 

30 

29 

40 

45 

48 

43 

37 

35 

36 

32 

31 

35 

42 

44 

32 

24 

31 

34 

32 

29 

33 

37 

31 

33 

39 

40 

34 

32 

39 

45 

MAX 

65 

64 

75 

81 

84 

82 

75 

74 

63 

69 

75 

82 

84 

75 

66 

70 

64 

51 

62 

60 

62 

73 

79 

76 

66 

59 

69 

79 

65 

85 

MIN 

31 

35 

38 

40 

33 

38 

34 

39 

40 

32 

36 

43 

36 

33 

38 

38 

45 

33 

35 

34 

35 

42 

40 

37 

42 

45 

MAX 

59 

62 

73 

78 

84 

78 

76 

68 

63 

67 

68 

74 

76 

72 

67 

63 

59 

62 

67 

62 

62 

70 

69 

72 

65 

61 

67 

73 

76 

78 

MIN 

46 

40 

38 

41 

42 

47 

46 

56 

45 

45 

37 

38 

36 

45 

46 

45 

43 

42 

42 

45 

46 

36 

38 

38 

48 

45 

42 

42 

44 

47 

MAX 

50 

56 

63 

58 

58 

61 

57 

59 

55 

53 

60 

62 

62 

61 

50 

50 

52 

53 

50 

49 

54 

56 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

56 

60 

MIN 

38 

38 

49 

50 

53 

51 

46 

46 

44 

40 

44 

47 

53 

45 

39 

38 

42 

41 

38 

38 

42 

43 

46 

46 

44 

44 

43 

42 

47 

51 

MAX 

58 

61 

61 

73 

71 

64 

65 

62 

63 

61 

62 

71 

67 

60 

60 

58 

63 

62 

60 

55 

57 

64 

73 

66 

59 

65 

66 

73 

74 

72 

MIN 

39 

34 

41 

42 

54 

52 

51 

41 

43 

45 

38 

50 

52 

52 

44 

38 

40 

39 

45 

38 

35 

37 

42 

46 

46 

45 

43 

43 

47 

49 

MAX 

60 

44 

55 

68 

71 

75 

67 

55 

57 

50 

53 

61 

71 

75 

53 

52 

47 

47 

52 

46 

48 

46 

60 

66 

62 

50 

47 

52 

73 

77 

MIN 

35 

33 

35 

42 

48 

52 

47 

47 

40 

36 

38 

38 

45 

47 

40 

36 

34 

33 

36 

39 

33 

33 

40 

41 

39 

33 

35 

40 

41 

46 

MAX 

52 

57 

63 

60 

58 

61 

61 

58 

57 

55 

58 

56 

61 

61 

57 

52 

54 

54 

53 

51 

57 

58 

57 

57 

59 

55 

57 

60 

62 

62 

MIN 

35 

35 

45 

44 

49 

51 

45 

43 

42 

40 

44 

46 

52 

52 

44 

38 

41 

40 

41 

37 

41 

43 

43 

40 

44 

40 

40 

39 

43 

47 

MAX 

42 

49 

55 

62 

60 

58 

50 

48 

48 

45 

54 

64 

67 

62 

45 

41 

43 

44 

40 

39 

44 

48 

56 

59 

53 

55 

61 

67 

70 

71 

MIN 

27 

17 

30 

32 

42 

41 

35 

30 

34 

33 

28 

36 

35 

43 

29 

19 

25 

29 

28 

21 

21 

22 

24 

27 

36 

33 

34 

32 

38 

37 

MAX 

56 

57 

59 

66 

68 

61 

59 

65 

61 

60 

54 

63 

66 

72 

64 

59 

59 

58 

58 

59 

46 

56 

64 

70 

63 

56 

59 

66 

71 

76 

MIN 

37 

40 

43 

42 

49 

54 

51 

44 

45 

46 

45 

48 

52 

54 

45 

32 

38 

40 

44 

40 

38 

41 

43 

45 

47 

45 

45 

45 

46 

48 

MAX 

60 

61 

75 

79 

81 

79 

78 

76 

63 

67 

69 

79 

78 

61 

57 

58 

56 

58 

64 

73 

75 

73 

69 

57 

65 

82 

83 

82 

MIN 

41 

49 

50 

55 

46 

48 

47 

47 

48 

38 

38 

44 

38 

44 

44 

42 

37 

41 

46 

45 

47 

44 

42 

50 

51 

55 

MAX 

45 

48 

;5 

50 

65 

55 

54 

54 

49 

49 

46 

49 

50 

53 

51 

45 

50 

48 

53 

40 

46 

52 

60 

65 

57 

48 

54 

70 

70 

73 

MIN 

30 

29 

32 

35 

41 

45 

38 

36 

35 

32 

32 

32 

42 

44 

32 

26 

30 

31 

32 

30 

32 

32 

32 

30 

36 

36 

34 

31 

31 

34 

MAX 

40 

45 

50 

60 

53 

50 

45 

52 

45 

43 

50 

60 

65 

56 

45 

42 

38 

37 

40 

42 

46 

52 

56 

59 

54 

44 

58 

65 

67 

69 

MIN 

20 

15 

34 

33 

39 

42 

33 

31 

25 

31 

29 

33 

35 

40 

27 

22 

26 

29 

29 

20 

18 

24 

24 

29 

36 

34 

32 

28 

39 

36 

MAX 

54 

54 

56 

62 

64 

58 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

65 

65 

64 

57 

53 

60 

61 

57 

56 

58 

60 

63 

60 

60 

59 

63 

64 

66 

MIN 

35 

36 

43 

45 

52 

53 

48 

44 

44 

44 

45 

51 

52 

52 

45 

39 

36 

37 

44 

37 

37 

42 

40 

46 

45 

39 

39 

38 

42 

50 

MAX 

55 

55 

63 

60 

57 

59 

60 

59 

57 

56 

58 

63 

64 

62 

55 

54 

56 

56 

54 

54 

57 

60 

60 

55 

58 

59 

59 

59 

62 

61 

MIN 

35 

33 

42 

43 

52 

53 

46 

44 

44 

43 

44 

51 

52 

47 

45 

38 

36 

44 

36 

36 

40 

36 

46 

45 

36 

37 

37 

40 

50 

MAX 

47 

50 

57 

64 

65 

56 

53 

53 

48 

51 

54 

61 

61 

52 

45 

45 

47 

45 

46 

51 

55 

61 

63 

59 

57 

63 

70 

71 

69 

MIN 

25 

27 

37 

35 

45 

44 

37 

29 

33 

33 

26 

38 

44 

45 

29 

29 

32 

31 

30 

22 

31 

32 

27 

31 

36 

32 

30 

30 

39 

37 

MAX 

54 

50 

60 

60 

56 

57 

58 

60 

57 

57 

56 

59 

59 

59 

59 

55 

56 

57 

57 

54 

59 

60 

61 

59 

56 

59 

59 

61 

66 

60 

MIN 

37 

37 

46 

44 

51 

53 

50 

41 

43 

45 

48 

54 

52 

52 

45 

38 

38 

39 

44 

39 

40 

41 

42 

39 

46 

41 

40 

41 

44 

44 

MAX 

59 

61 

69 

74 

65 

66 

65 

65 

68 

74 

74 

69 

63 

60 

60 

64 

63 

56 

59 

66 

71 

74 

62 

61 

67 

73 

77 

80 

MIN 

40 

34 

43 

47 

49 

57 

53 

48 

45 

46 

43 

48 

47 

52 

47 

42 

38 

44 

47 

39 

39 

39 

42 

43 

46 

43 

44 

46 

49 

51 

MAX 

65 

57 

60 

67 

70 

71 

69 

63 

65 

62 

64 

66 

74 

72 

69 

61 

59 

61 

63 

59 

56 

60 

65 

70 

73 

59 

60 

65 

73 

75 

MIN 

38 

38 

39 

42 

45 

53 

51 

50 

43 

42 

38 

46 

48 

51 

50 

37 

38 

40 

47 

42 

38 

37 

36 

41 

42 

42 

39 

43 

43 

46 

MAX 

42 

44 

42 

47 

46 

47 

56 

62 

56 

47 

64 

69 

MIN 

30 

20 

43 

45 

32 

32 

28 

28 

36 

34 

30 

27 

30 

31 

27 

35 

37 

36 

32 

32 

45 

MAX 

40 

27 

5 1 

55 

53 

48 

39 

37 

36 

36 

50 

57 

59 

40 

40 

30 

35 

35 

39 

31 

32 

47 

52 

51 

48 

39 

40 

54 

60 

MIN 

14 

12 

15 

25 

34 

32 

34 

31 

28 

19 

20 

22 

32 

29 

27 

23 

21 

20 

21 

25 

17 

16 

20 

25 

26 

25 

19 

21 

26 

34 

MAX 

60 

74 

79 

83 

78 

72 

69 

66 

69 

71 

75 

80 

73 

67 

64 

59 

61 

64 

63 

62 

70 

77 

74 

71 

62 

66 

76 

80 

MIN 

49 

40 

39 

41 

42 

49 

53 

52 

46 

47 

37 

38 

46 

47 

48 

50 

45 

43 

40 

50 

48 

36 

38 

39 

49 

49 

41 

42 

44 

MAX 

59 

58 

74 

61 

65 

62 

62 

68 

72 

70 

67 

60 

56 

58 

60 

59 

51 

59 

66 

72 

68 

56 

62 

67 

76 

75 

MIN 

36 

33 

42 

41 

40 

56 

55 

41 

41 

43 

42 

42 

42 

54 

47 

37 

34 

41 

46 

44 

36 

40 

40 

44 

39 

46 

41 

40 

40 

48 

51 

52 

59 

68 

70 

65 

56 

46 

46 

47 

53 

50 

46 

57 

62 

64 

61 

52 

51 

64 

68 

68 

MIN 

33 

28 

29 

35 

38 

50 

46 

38 

29 

29 

32 

37 

50 

41 

35 

32 

37 

35 

35 

31 

26 

31 

32 

31 

35 

40 

30 

35 

41 

39 

54 

56 

39 

36 

29 

31 

34 

35 

35 

33 

42 

46 

46 

44 

44 

36 

51 

57 

MIN 

14 

12 

17 

30 

34 

37 

34 

31 

25 

18 

20 

25 

34 

37 

26 

21 

19 

20 

22 

23 

15 

16 

23 

25 

27 

24 

20 

27 

30 

37 

52 

54 

63 

66 

52 

46 

43 

49 

51 

51 

42 

49 

58 

65 

62 

51 

53 

67 

69 

72 

MIN 

30 

24 

31 

37 

45 

47 

44 

36 

35 

32 

32 

38 

43 

47 

34 

29 

29 

33 

36 

31 

27 

27 

34 

37 

39 

37 

39 

39 

44 

43 

MAX 

60 

61 

60 

69 

60 

S« 

60 

60 

59 

59 

59 

63 

60 

59 

57 

53 

61 

59 

57 

60 

64 

70 

61 

52 

65 

67 

70 

71 

71 

MIN 

35 

32 

43 

40 

52 

54 

50 

42 

41 

43 

40 

54 

51 

52 

41 

35 

34 

36 

42 

35 

31 

34 

37 

35 

46 

36 

39 

39 

39 

42 

MAX 

65 

48 

55 

63 

70 

72 

78 

68 

65 

56 

57 

61 

68 

74 

66 

62 

61 

50 

70 

64 

56 

67 

70 

65 

70 

63 

54 

65 

74 

75 

MIN 

32 

30 

35 

38 

42 

45 

49 

41 

38 

38 

44 

54 

36 

34 

32 

43 

24 

16 

34 

34 

34 

43 

35 

34 

34 

43 

44 

OWNER  MEMORIAL  S7 

OWNIEVILLE  RS 

lOYLE  5  SSE 

■RY  CANYON  RESERVOIR 

lOOLEYS 

wttons  landing 
:agle  MTN 
ast  park.  res 
•l  capiian  dam 
■l  centro  2  ssw 
lectra  ph 
lk  valley 
slsinore 
scondido 
^eica  mb  city 
■airfield  police  st* 
fairmont 
fernoale  2  nu 
■  fleming  fish  game 

'FfOLSOM  DAM 
fFONTANA  KAISER 
■FOREST  GLEN 

FORT  BIOWELL 
IfORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  4VN 
'fort  JONES  RS 

FORT  ROSS 
j  FRESNO  WB  AP 
: FRIANT  GOVT  CAMP 
' GEORGETOWN  RS 

GIANT  FOREST 

GILLESPIE  FIELD 

GILROY 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 
j  HAIWEE 


60.3 
41.3 


43.2 
21.5 


51.1 
33.7 


50.1 
29.0 


67.6 
41.2 


54.9 
32.4 


62.3 
42.2 


77.1 
55.9 


56.1 
39.6 


70.6 
45.6 


82.1 
46.6 


62.6 
40.7 


54.6 
35.7 


72.2 
37.6 


69.1 
43.2 


64.3 
43.7 


58.0 
39.5 


57.4 
42.6 


53.4 
30.7 


61.6 
44.4 


70.3 
45.3 


53.5 
33.8 


59.9 
43.4 


58.3 
42.6 


55.7 
33.2 


66.8 
45.0 


53. 5 
32.9 


43.2 
23.8 


70.0 
44.4 


64.5 
42.4 


57.2 
35.2 


41.6 
24.8 


55.1 
36.0 


61.4 
41.0 


See  Refereoce  Nolea  Foliowtog  Stelion  Index 


-   115  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNI  I 
APRIL  196;| 


Day  Of  Month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

MAX 

55 

55 

60 

59 

63 

56 

56 

60 

60 

60 

60 

60 

63 

64 

60 

55 

55 

57 

59 

56 

51 

58 

60 

61 

59 

55 

53 

57 

60 

63 

MIN 

47 

39 

48 

47 

50 

53 

52 

44 

46 

46 

46 

42 

41 

48 

47 

46 

HAMILTON  AFB 

MAX 

56 

57 

61 

70 

63 

58 

62 

60 

60 

59 

61 

65 

62 

62 

56 

53 

58 

55 

54 

45 

53 

51 

70 

59 

53 

60 

61 

55 

68 

65 

MIN 

41 

35 

47 

43 

55 

48 

46 

44 

45 

45 

52 

" 

49 

37 

42 

47 

45 

HANFORO 

MAX 

63 

61 

70 

71 

75 

74 

69 

68 

64 

67 

69 

73 

77 

71 

64 

63 

63 

65 

56 

63 

60 

66 

71 

75 

72 

60 

68 

72 

78 

80 

MIN 

32 

39 

46 

45 

55 

49 

43 

41 

39 

43 

45 

56 

47 

42 

37 

36 

41 

40 

42 

42 

41 

42 

47 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

53 

55 

55 

56 

66 

58 

61 

55 

54 

52 

56 

55 

51 

54 

52 

41 

50 

52 

44 

42 

54 

54 

69 

68 

60 

52 

77 

74 

MIN 

34 

30 

36 

41 

47 

48 

40 

38 

40 

36 

43 

46 

33 

35 

35 

37 

36 

42 

42 

HAT   CREEK    PH  1 

MAX 

42 

42 

47 

49 

64 

59 

50 

46 

50 

48 

50 

56 

59 

56 

55 

55 

45 

44 

47 

44 

45 

46 

56 

64 

62 

54 

57 

68 

72 

72 

MIN 

22 

29 

32 

42 

41 

30 

33 

32 

30 

38 

43 

29 

30 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 

79 

64 

67 

77 

83 

87 

89 

85 

79 

73 

75 

78 

84 

94 

78 

74 

70 

61 

57 

72 

70 

59 

74 

82 

82 

74 

65 

76 

84 

89 

MIN 

52 

41 

42 

59 

56 

59 

55 

62 

54 

54 

49 

45 

50 

53 

^' 

47 

45 

41 

50 

HEALOSBURG 

MAX 

61 

63 

60 

72 

62 

60 

63 

64 

62 

61 

60 

66 

63 

5C 

59 

55 

53 

62 

60 

55 

52 

59 

76 

69 

55 

66 

71 

75 

73 

74 

MIN 

36 

34 

45 

43 

51 

55 

48 

42 

44 

45 

42 

53 

51 

51 

40 

40 

HENSHAW  DAM 

MAX 

65 

52 

57 

69 

73 

77 

75 

69 

68 

55 

61 

68 

74 

78 

55 

56 

54 

46 

51 

52 

54 

53 

66 

70 

58 

59 

47 

60 

72 

78 

MIN 

36 

32 

33 

3 1 

34 

38 

3  3 

40 

36 

28 

35 

39 

41 

30 

31 

36 

35 

28 

26 

28 

28 

36 

35 

33 

34 

39 

HETCH  HETCMY 

MAX 

48 

39 

49 

62 

68 

55 

48 

47 

51 

41 

44 

56 

65 

69 

46 

47 

44 

44 

45 

39 

33 

42 

55 

59 

55 

46 

42 

57 

55 

71 

MIN 

29 

21 

26 

34 

38 

42 

42 

37 

32 

31 

29 

32 

32 

40 

32 

30 

26 

32 

30 

31 

41 

HILTS 

MAX 

45 

48 

49 

60 

63 

55 

53 

52 

51 

47 

45 

50 

53 

55 

50 

T 

41 

42 

45 

42 

44 

48 

55 

59 

56 

54 

50 

54 

70 

67 

MIN 

28 

26 

29 

44 

45 

43 

29 

35 

34 

27 

36 

45 

31 

20 

30 

HOLLISTER 

MAX 

55 

61 

70 

74 

71 

61 

65 

63 

61 

60 

62 

72 

69 

70 

59 

57 

57 

59 

60 

51 

59 

69 

71 

65 

57 

59 

63 

73 

75 

70 

MIN 

38 

32 

33 

34 

49 

54 

54 

42 

43 

42 

42 

46 

44 

50 

47 

37 

34 

39 

47 

44 

35 

40 

39 

44 

45 

43 

41 

42 

46 

HOOP  A 

MAX 

52 

53 

61 

62 

66 

56 

62 

57 

59 

53 

53 

57 

58 

59 

61 

46 

56 

50 

54 

45 

54 

59 

56 

57 

56 

52 

57 

67 

75 

73 

MIN 

40 

44 

47 

50 

43 

41 

42 

39 

41 

48 

51 

36 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

31 

32 

47 

49 

52 

46 

39 

36 

34 

32 

45 

51 

57 

51 

37 

31 

29 

34 

36 

29 

31 

40 

45 

46 

45 

40 

38 

51 

57 

56 

MIN 

23 

30 

34 

31 

28 

24 

16 

26 

28 

31 

26 

14 

" 

20 

20 

30 

IDRIA 

MAX 

MIN 

35 

39 

48 

45 

37 

24 

34 

36 

27 

35 

41 

35 

38 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

46 

42 

56 

60 

63 

64 

63 

61 

50 

50 

60 

59 

55 

51 

65 

68 

68 

MIN 

24 

" 

25 

29 

32 

35 

33 

33 

76 

25 

22 

25 

33 

30 

20 

IMPERIAL 

MAX 

75 

68 

79 

85 

69 

95 

" 

86 

77 

79 

80 

85 

92 

88 

81 

73 

66 

72 

80 

74 

73 

76 

83 

86 

84 

72 

78 

87 

91 

95 

53 

66 

46 

48 

59 

49 

50 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

71 

71 

81 

86 

92 

99 

92 

86 

78 

78 

80 

85 

96 

78 

81 

74 

59 

73 

78 

75 

74 

79 

84 

63 

80 

72 

78 

86 

93 

96 

46 

50 

63 

61 

42 

46 

55 

55 

40 

50 

INDEPENDENCE 

MAX 

69 

55 

55 

66 

74 

82 

69 

60 

59 

65 

80 

62 

63 

54 

50 

61 

61 

66 

59 

66 

71 

79 

40 

43 

44 

34 

28 

29 

38 

40 

3  3 

32 

29 

29 

34 

34 

39 

39 

33 

45 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

87 

69 

73 

83 

90 

92 

95 

94 

86 

76 

82 

62 

87 

95 

82 

81 

77 

68 

73 

77 

77 

72 

80 

80 

88 

81 

59 

82 

92 

95 

MIN 

40 

46 

50 

56 

66 

64 

56 

56 

54 

53 

67 

55 

55 

50 

50 

58 

65 

INYOKERN 

MAX 

57 

60 

70 

72 

81 

60 

72 

69 

62 

64 

72 

79 

83 

81 

63 

61 

57 

63 

67 

50 

59 

69 

72 

75 

73 

63 

71 

79 

64 

86 

MIN 

39 

40 

42 

43 

62 

39 

40 

42 

44 

45 

53 

45 

47 

40 

38 

48 

45 

41 

35 

42 

54 

43 

35 

39 

42 

49 

IRON  MTN 

MAX 

84 

66 

68 

76 

84 

88 

93 

86 

61 

78 

74 

78 

66 

93 

79 

76 

75 

62 

70 

77 

75 

68 

76 

61 

86 

78 

70 

78 

84 

90 

MIN 

42 

47 

54 

60 

62 

62 

64 

59 

54 

52 

58 

60 

57 

49 

45 

48 

^' 

54 

60 

54 

50 

54 

56 

60 

JESS  VALLEY 

MAX 

34 

43 

47 

56 

54 

45 

44 

43 

41 

37 

46 

55 

52 

56 

41 

35 

33 

35 

32 

37 

39 

43 

53 

54 

50 

39 

47 

63 

53 

63 

MIN 

20 

30 

36 

36 

29 

24 

29 

28 

24 

38 

41 

24 

10 

24 

23 

16 

14 

20 

25 

33 

31 

25 

33 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

48 

53 

64 

72 

74 

73 

66 

57 

51 

59 

63 

71 

73 

62 

54 

46 

40 

46 

47 

48 

50 

62 

67 

55 

55 

43 

57 

68 

74 

71 

" 

38 

38 

40 

39 

36 

46 

36 

26 

30 

42 

41 

38 

39 

31 

33 

35 

38 

33 

29 

34 

31 

31 

34 

34 

37 

44 

KENTFIELD 

MAX 

59 

60 

60 

62 

71 

60 

58 

65 

62 

62 

61 

62 

66 

61 

62 

50 

55 

51 

60 

59 

54 

62 

63 

71 

51 

55 

64 

55 

72 

71 

50 

42 

42 

43 

50 

43 

42 

42 

46 

KERN   RIVER   PH  1 

MAX 

61 

60 

69 

67 

78 

78 

71 

67 

62 

67 

70 

75 

78 

75 

64 

59 

60 

50 

55 

52 

58 

68 

72 

76 

71 

52 

64 

74 

77 

79 

48 

53 

61 

51 

40 

50 

53 

KERN   RIVER   PH  3 

MAX 

59 

57 

68 

69 

75 

76 

68 

68 

66 

57 

69 

77 

84 

71 

59 

52 

53 

57 

58 

54 

52 

65 

69 

72 

58 

50 

52 

73 

79 

79 

MIN 

54 

42 

40 

KETTLEHAN  CITY   1  S5W 

MAX 

67 

61 

62 

70 

73 

75 

78 

68 

67 

65 

64 

71 

77 

82 

70 

65 

60 

61 

53 

67 

50 

60 

68 

73 

75 

67 

58 

57 

76 

79 

MIN 

44 

47 

45 

60 

51 

KETTLEHAN  STA 

MAX 

58 

62 

69 

72 

76 

74 

66 

65 

64 

64 

71 

78 

61 

70 

64 

54 

54 

54 

67 

62 

52 

66 

71 

75 

70 

58 

67 

75 

78 

MIN 

43 

38 

47 

46 

55 

58 

42 

50 

52 

KING  CITY 

MAX 

60 

65 

71 

76 

74 

71 

69 

56 

64 

63 

67 

71 

76 

71 

61 

50 

60 

53 

60 

50 

62 

69 

72 

70 

63 

63 

65 

76 

78 

79 

MIN 

36 

32 

39 

45 

44 

48 

40 

34 

35 

40 

43 

44 

41 

40 

44 

KLAMATH 

MAX 

52 

56 

61 

60 

57 

60 

56 

58 

55 

55 

62 

59 

62 

62 

53 

52 

52 

51 

47 

52 

56 

59 

56 

56 

55 

57 

59 

60 

62 

62 

MIN 

35 

36 

42 

46 

50 

39 

33 

38 

38 

40 

41 

35 

36 

41 

44 

44 

40 

39 

43 

49 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

62 

56 

61 

66 

69 

66 

60 

67 

65 

60 

61 

65 

70 

74 

68 

50 

58 

51 

63 

50 

54 

58 

53 

59 

69 

62 

65 

71 

73 

MJ  N 

32 

42 

44 

43 

42 

43 

47 

35 

33 

41 

47 

44 

37 

39 

3  8 

38 

47 

44 

44 

43 

45 

43 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

62 

61 

58 

69 

67 

64 

65 

65 

64 

69 

65 

67 

70 

65 

64 

53 

62 

66 

60 

62 

50 

65 

68 

58 

63 

52 

64 

69 

70 

72 

MIN 

44 

46 

42 

39 

46 

50 

49 

45 

46 

44 

43 

49 

47 

38 

39 

38 

46 

47 

45 

42 

43 

45 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

47 

45 

61 

63 

64 

62 

60 

49 

44 

48 

54 

62 

65 

59 

45 

38 

38 

37 

37 

35 

43 

52 

52 

54 

51 

39 

51 

60 

56 

68 

MIN 

29 

21 

26 

31 

33 

30 

37 

44 

41 

32 

25 

30 

32 

26 

24 

26 

37 

33 

29 

28 

26 

34 

38 

LAKEPORT 

MAX 

56 

58 

53 

67 

67 

59 

56 

59 

56 

56 

54 

58 

59 

58 

53 

53 

58 

57 

51 

48 

60 

61 

70 

67 

55 

60 

67 

75 

74 

73 

MIN 

31 

30 

36 

35 

51 

52 

49 

48 

38 

32 

30 

32 

42 

34 

33 

39 

40 

LAKESHORE 

MAX 

55 

55 

53 

71 

56 

60 

57 

54 

52 

48 

52 

54 

54 

55 

53 

56 

52 

47 

53 

55 

55 

53 

69 

51 

53 

60 

55 

76 

73 

73 

MIN 

29 

29 

40 

37 

38 

33 

35 

44 

44 

44 

30 

34 

29 

30 

38 

34 

34 

41 

35 

39 

44 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

38 

42 

45 

61 

56 

46 

39 

36 

33 

43 

52 

58 

52 

36 

34 

37 

34 

32 

35 

38 

48 

54 

52 

44 

35 

51 

50 

62 

63 

MIN 

23 

36 

32 

28 

32 

25 

19 

12 

33 

32 

30 

LA  MESA 

MAX 

59 

62 

73 

77 

77 

74 

71 

67 

66 

66 

70 

73 

77 

66 

66 

51 

59 

60 

54 

61 

62 

69 

75 

72 

65 

59 

65 

73 

79 

75 

MIN 

49 

43 

44 

50 

50 

50 

52 

45 

41 

42 

50 

48 

42 

45 

45 

52 

47 

46 

46 

49 

51 

LANCASTER 

MAX 

50 

60 

69 

77 

82 

76 

68 

64 

59 

62 

69 

76 

82 

63 

60 

55 

54 

58 

57 

55 

54 

57 

73 

70 

60 

53 

63 

71 

81 

84 

MIN 

36 

34 

33 

42 

41 

55 

52 

48 

44 

40 

40 

36 

45 

47 

44 

38 

35 

39 

41 

42 

34 

32 

37 

36 

42 

38 

41 

35 

41 

49 

LAS  PLUMAS 

MAX 

54 

62 

62 

68 

64 

62 

60 

54 

59 

55 

61 

67 

64 

51 

56 

54 

58 

50 

57 

54 

58 

54 

70 

57 

62 

61 

63 

73 

74 

74 

MIN 

36 

36 

44 

48 

52 

54 

50 

44 

44 

43 

42 

52 

50 

51 

46 

41 

42 

44 

39 

37 

36 

40 

44 

48 

48 

44 

49 

47 

51 

52 

See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALI 
APRI 


FORNIA 
L  1963 


Station 


Day  Oi  Month 


LAVA  BEDS  NH 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOO  I 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  8EACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  W8  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANGS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MECCA  3  SE 
MERCED  FIRE  STA  2 
MEYERS  4  SW 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MONO  LAKE 
MONTICELLO  DAM 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  NOTCH 
MT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA   WB  CITY 
MT  WILSON  FC  338B 


34  37 
20  19 


43  55 
30  32 


69  70 
41  45 


58  55 
40  37 


72  69 
47  59 


49  45 

35  26 


44  45 

28  '  28 


40     48  1  50     58  48 

24     27  '  34    40  22 


33  34 
11  24 


39  39 
25  26 


64  65  64  72  75 
45     44     39     45  ■  46 


75  70 
64  49 


65  70 
40  38 


51  50 

32  28 


55  67 
31  41 


MAX 
MIN 

53 
39 

61 
34 

66 
41 

70 
47 

75 
53 

74 
53 

63 
55 

66 
61 

62 
46 

66 
43 

67 
41 

73 
45 

75 
46 

68 
57 

52 
49 

60 
37 

60 
44 

60 
48 

56 
48 

67 
46 

59 
37 

65 
40 

70 
41 

74 
47 

59 
43 

66 
45 

72 
48 

72 
60 

77 
50 

79 
61 

MAX 
MIN 

57 
38 

61 
33 

69 
36 

72 
43 

75 
50 

76 
60 

69 
57 

66 
52 

62 
46 

66 
40 

70 
39 

73 
42 

76 
44 

70 
58 

63 
48 

50 
37 

52 
40 

52 
45 

68 
48 

52 
44 

59 
38 

66 
35 

72 
41 

75 
40 

68 
44 

69 
44 

66 
43 

74 
44 

76 
46 

80 

50 

MAX 
MIN 

56 
35 

56 
31 

61 
37 

65 
40 

71 
48 

66 
47 

60 
51 

63 
38 

63 
40 

60 
42 

57 
36 

64 

37 

67 
50 

69 
51 

62 
42 

59 
36 

54 
31 

58 
37 

65 
44 

57 
36 

50 
33 

58 

36 

60 
37 

70 
41 

61 

45 

55 

42 

61 

43 

64 

38 

72 
38 

70 
41 

MAX 
MIN 

52 
30 

55 
29 

63 
35 

72 
41 

76 
46 

78 
48 

68 
47 

64 
42 

55 

35 

61 
32 

67 
33 

74 
36 

78 
60 

56 
47 

59 
38 

59 
35 

50 
30 

57 
28 

60 
31 

58 
32 

52 

29 

53 
32 

69 

37 

59 
37 

66 

37 

49 

32 

51 
34 

72 
38 

78 
48 

66 

MAX 
MIN 

58 
35 

62 
33 

65 
46 

70 
40 

65 

63 

68 
56 

65 

53 

63 
40 

61 
43 

68 
47 

64 
40 

71 
48 

73 
51 

67 
53 

58 
46 

■  56 
37 

60 
37 

59 
36 

59 
47 

51 

42 

68 
35 

62 
39 

69 
39 

54 

40 

54 
47 

61 
47 

66 

40 

73 
42 

74 
44 

72 
46 

MAX 
MIN 

57 
37 

58 
32 

67 
33 

76 
42 

71 
41 

66 
47 

66 
53 

63 
61 

61 
44 

62 
37 

68 
37 

68 
38 

70 
38 

66 
39 

63 
51 

69 
44 

58 
38 

59 
36 

58 
39 

59 
40 

59 
36 

66 
34 

66 
37 

56 
40 

63 
38 

59 
44 

62 
42 

68 
42 

69 
45 

55 
42 

MAX 
MIN 

64 

50 

62 
44 

76 
47 

73 
51 

73 
51 

72 
54 

69 

65 

66 

56 

69 

56 

67 
49 

66 
61 

75 
48 

76 
53 

61 
56 

70 
55 

67 
49 

66 
48 

65 

51 

62 
46 

66 

52 

67 
48 

71 
41 

73 
48 

66 
46 

65 
53 

63 
48 

67 
48 

76 
49 

81 

53 

72 
94 

MAX 
MIN 

60 
48 

61 
39 

74 
43 

74 
48 

72 
48 

68 
54 

67 
66 

66 
52 

66 
52 

66 
47 

66 
49 

72 
44 

72 
51 

62 
54 

56 
61 

66 
47 

63 
47 

62 
48 

52 
44 

62 
46 

63 
45 

72 
41 

74 
46 

67 
44 

65 
50 

62 
48 

66 
46 

76 
47 

81 
49 

73 

53 

MAX 
MIN 

61 
48 

60 
46 

69 
46 

71 
52 

74 

62 

64 
54 

66 

66 

64 

65 

63 
53 

63 

61 

64 
49 

66 
48 

66 
62 

62 
66 

63 
53 

52 
48 

52 
46 

60 
44 

62 

47 

62 
49 

60 
44 

65 

45 

68 

49 

66 
47 

64 

52 

61 
49 

65 

48 

57 
49 

71 

52 

68 

56 

MAX 
MIN 

61 
50 

63 
45 

75 
48 

77 
54 

79 
53 

71 
63 

68 

65 

65 
53 

65 
52 

66 
51 

69 
51 

73 
50 

74 
53 

60 
65 

65 
53 

66 

60 

63 
46 

63 
49 

59 
49 

63 

50 

62 
47 

72 

47 

75 
52 

71 

50 

60 
51 

61 
49 

67 
49 

76 
61 

80 
54 

77 
67 

MAX 
MIN 

61 
36 

66 

33 

72 
44 

75 
46 

76 
50 

62 
58 

68 
54 

68 
41 

65 
42 

65 
42 

69 
41 

76 
45 

80 
43 

72 
58 

65 
47 

61 

38 

55 
39 

55 
38 

66 
47 

67 
42 

63 
36 

68 

37 

74 

38 

74 
41 

61 
45 

65 
45 

70 
43 

77 
42 

80 
45 

83 
47 

MAX 
MIN 

54 
38 

58 
36 

66 
34 

69 

36 

69 
37 

65 
37 

63 
40 

62 
44 

61 
43 

58 
43 

61 
42 

67 
42 

61 

47 

57 
43 

68 
38 

68 

35 

58 
30 

58 
31 

58 

36 

58 
35 

57 
36 

62 
41 

66 
41 

68 
40 

60 
40 

59 
40 

63 
43 

70 
42 

69 
43 

69 
43 

MAX 
MIN 

61 
37 

62 
36 

69 
37 

76 
45 

32 
45 

82 
67 

76 
47 

75 
41 

61 
52 

64 
35 

70 
36 

79 
39 

83 
48 

75 
56 

64 
45 

59 
43 

53 
34 

59 
46 

63 

39 

70 
42 

56 

32 

65 

33 

74 

34 

75 

39 

72 
42 

56 

39 

65 

38 

75 

39 

82 
45 

83 
48 

MAX 
MIN 

64 
41 

59 
35 

63 
44 

69 
46 

70 
49 

78 
56 

65 

59 

65 
48 

68 
46 

64 
45 

65 
41 

68 
48 

74 
49 

76 
57 

69 
45 

63 
40 

60 
39 

60 
41 

65 
47 

55 
42 

57 
29 

68 
40 

67 
41 

72 
42 

75 
46 

60 
44 

62 
42 

56 
45 

73 
47 

77 
48 

MAX 
MIN 

61 
41 

63 
34 

63 
38 

68 
45 

67 
54 

66 
56 

63 
53 

60 
40 

60 
46 

59 
47 

64 

39 

69 
45 

67 
47 

64 

53 

58 
45 

55 
42 

56 
45 

58 
36 

58 
47 

56 
42 

60 
41 

61 

37 

68 

39 

66 

40 

58 
46 

60 
46 

64 
44 

72 
46 

71 
42 

70 
43 

MAX 
MIN 

31 
12 

32 
11 

34 
11 

40 
26 

52 

32 

45 
36 

37 
31 

36 
22 

39 
23 

37 
25 

36 
12 

40 
28 

45 
34 

48 

31 

39 
19 

26 
6 

33 
16 

34 
18 

40 
24 

30 
8 

30 
8 

36 
17 

43 

19 

50 
25 

47 

29 

42 

27 

37 
27 

46 

29 

57 
32 

56 
31 

MAX 
MIN 

59 
41 

63 
39 

69 
39 

72 
47 

80 
61 

81 

67 

72 
57 

67 
62 

64 
47 

59 
42 

72 
46 

76 
47 

84 

50 

76 
44 

67 
52 

64 
47 

63 
40 

66 
46 

71 
50 

67 
46 

53 
37 

69 

39 

73 
41 

77 
50 

70 
49 

60 
45 

69 
47 

75 
47 

79 
50 

81 
55 

MAX 
MIN 

53 
41 

59 
36 

60 
44 

64 
42 

72 
61 

67 
62 

60 

63 

63 
42 

64 
46 

61 
45 

61 

39 

69 
47 

72 
53 

66 
52 

63 
45 

58 
42 

58 
41 

62 
44 

61 
41 

54 
41 

52 

36 

61 
39 

55 
40 

53 
44 

64 

49 

50 
46 

64 

46 

57 
42 

74 
49 

MAX 
MIN 

59 
36 

60 
36 

62 
46 

64 
45 

70 
54 

60 
54 

59 

53 

66 
43 

61 
45 

66 
47 

62 
41 

68 
52 

72 
52 

64 

55 

66 

55 

61 
37 

58 
41 

64 

44 

65 
46 

61 
38 

55 
36 

65 
42 

67 
44 

75 
46 

59 
49 

56 
47 

67 
45 

70 
46 

78 
50 

78 
50 

MAX 
MIN 

44 
23 

45 
21 

44 
27 

42 

28 

64 

39 

49 
44 

49 

33 

50 
33 

42 

32 

42 

32 

43 

30 

46 
34 

46 

37 

50 
39 

46 

29 

43 
17 

45 
26 

43 
24 

38 
31 

42 
17 

44 

21 

49 

32 

64 
24 

62 
26 

56 
33 

51 

33 

57 

31 

62 
28 

70 
40 

56 

32 

MAX 
MIN 

82 
54 

75 
42 

70 
45 

83 
50 

90 
55 

90 
59 

75 
66 

78 
51 

76 
56 

62 
54 

92 
52 

79 
57 

76 
53 

75 
50 

69 
46 

74 

50 

77 
54 

77 
65 

74 
48 

79 
«6 

83 
45 

67 
53 

81 

52 

72 
45 

77 
50 

88 
58 

91 
60 

MAX 
MIN 

57 
41 

62 
33 

70 
42 

71 
46 

74 
50 

70 
58 

68 
55 

67 
46 

66 
41 

64 
43 

68 

39 

74 
48 

77 
47 

72 
53 

67 
50 

59 
40 

61 
36 

54 

38 

54 

47 

57 
46 

60 
36 

66 
39 

72 
41 

73 
43 

71 
46 

53 
43 

57 
44 

77 
44 

MAX 
MIN 

37 
13 

40 
3 

49 

21 

55 
25 

47 
29 

41 

32 

39 
29 

39 
29 

37 
21 

36 
22 

48 

16 

56 
24 

47 

22 

43 
29 

31 
22 

34 
18 

36 

0 

38 
5 

34 
24 

28 
18 

34 

10 

46 
2 

50 
14 

47 

18 

46 

27 

38 
28 

SO 

26 

57 
22 

60 
25 

61 

24 

MAX 
MIN 

62 
37 

57 
32 

70 
41 

76 
60 

79 
57 

78 
52 

76 
47 

69 
48 

64 
38 

61 
39 

65 
36 

75 
45 

78 

66 

77 
46 

60 
42 

69 
41 

55 
32 

54 
36 

53 
36 

50 
39 

54 

36 

67 
37 

71 
46 

71 
47 

68 

35 

61 

35 

55 

36 

70 
40 

77 

52 

77 
56 

MAX 
MIN 

34 
8 

32 
12 

40 
22 

41 
26 

55 
32 

44 

39 

40 
33 

38 
30 

38 
29 

39 
28 

34 
24 

40 

33 

47 

33 

47 

36 

41 

23 

31 
8 

37 
19 

37 
27 

35 
27 

35 
11 

37 
10 

40 
24 

46 

22 

55 
23 

50 

33 

43 

26 

40 

32 

49 

27 

60 
31 

60 
28 

MAX 
MIN 

62 
37 

61 
32 

63 
41 

68 
50 

72 
52 

74 
68 

70 
57 

66 

51 

61 

38 

58 

62 
50 

70 
50 

78 
57 

71 
59 

62 
39 

57 
38 

52 
32 

53 
31 

50 
36 

68 
35 

57 
30 

60 

38 

66 
45 

68 
49 

65 
50 

57 
37 

52 
34 

67 
48 

75 
55 

78 
59 

MAX 
MIN 

60 
39 

64 
36 

70 
47 

72 
46 

69 

52 

62 
67 

68 
60 

66 
42 

62 
43 

62 
46 

69 
41 

74 
49 

77 
48 

71 
62 

60 
46 

69 
37 

62 
41 

62 
42 

52 
47 

54 
41 

60 
39 

64 

40 

72 
41 

70 
42 

56 
47 

63 
45 

66 
43 

79 
43 

79 
46 

77 
49 

MAX 
MIN 

40 
20 

63 
15 

58 

27 

60 
29 

56 
32 

53 
38 

47 
35 

44 

37 

49 

30 

43 
25 

56 
20 

58 
36 

61 

37 

51 
40 

45 

32 

47 
25 

44 

16 

49 

25 

43 
27 

37 
26 

39 
15 

48 

18 

54 
26 

56 
26 

52 
28 

47 

24 

55 

26 

52 
27 

67 
31 

69 

39 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
34 

57 
41 

62 
42 

72 
51 

62 

55 

58 

50 

58 
41 

59 
42 

60 
44 

56 
38 

59 

43 

65 
51 

63 
53 

61 
44 

56 
35 

54 

37 

68 

37 

58 
42 

55 

35 

50 

35 

59 
40 

62 

39 

72 
39 

61 
46 

56 
43 

64 

39 

58 
43 

74 
44 

75 
47 

MAX 
HIN 

56 
38 

58 
38 

68 
41 

71 
47 

65 
48 

64 

53 

60 
63 

61 

47 

59 
46 

62 
39 

64 
40 

66 
48 

70 
44 

65 
55 

61 
50 

69 
42 

60 
38 

60 
38 

60 
47 

67 
40 

59 
36 

66 
42 

69 
47 

60 
44 

59 
45 

59 
40 

60 
42 

71 
45 

69 
45 

62 
48 

MAX 
MIN 

62 
30 

52 
25 

59 
30 

68 
39 

71 
39 

73 
39 

69 
40 

61 

40 

58 

30 

56 
36 

67 
31 

80 
32 

82 
31 

68 
29 

55 
30 

55 
28 

50 
23 

62 

55 
33 

55 

51 
24 

59 
29 

64 

33 

67 
40 

68 
40 

60 
31 

60 

30 

70 
35 

75 
43 

79 
49 

MAX 
MIN 

42 
IS 

34 
15 

44 

26 

56 
26 

56 
30 

56 
42 

55 
35 

53 
30 

38 

23 

45 
25 

48 
16 

56 
30 

65 
42 

56 
26 

38 
23 

34 

23 

36 

20 

36 
26 

i 

14 

IC 

15 

27 

li 

16 

17 

52 
18 

58 
18 

57 
22 

60 
34 

MAX 
MIN 

50 
31 

53 
32 

67 
39 

58 
41 

62 
43 

55 
50 

52 
43 

55 
39 

51 

37 

54 
38 

53 
39 

57 
48 

64 
46 

62 
44 

56 
35 

60 
31 

50 
34 

54 
34 

50 
35 

60 
33 

44 

30 

52 
35 

57 
39 

55 
32 

57 

39 

46 

36 

54 

35 

62 
41 

70 
43 

70 
44 

MAX 
MIN 

34 
24 

43 
28 

61 
42 

50 
44 

47 
44 

47 
35 

44 

32 

41 

31 

43 

30 

52 
36 

55 
41 

48 

35 

40 

30 

34 
28 

36 
27 

35 

30 

37 
31 

33 
26 

37 
26 

44 

31 

62 
35 

36 
32 

42 

32 

50 
31 

59 
41 

62 
43 

60 
37 

MAX 
MIN 

52 
24 

56 
37 

60 
27 

46 
29 

45 
IS 

43 

35 

56 
24 

34 
8 

35 
24 

35 
28 

43 
27 

42 
14 

49 

21 

56 
22 

53 
35 

53 
29 

56 

29 

63 
27 

MAX 
MIN 

43 
25 

45 
23 

46 

32 

62 
29 

49 
44 

52 
41 

51 
36 

47 

33 

44 

32 

41 

30 

41 

30 

45 
37 

50 
40 

45 
34 

42 

27 

43 

16 

40 
31 

41 
29 

39 
24 

43 

17 

46 

26 

54 

30 

62 
27 

54 

29 

45 

34 

51 
29 

57 

33 

59 
30 

65 
43 

68 
35 

MAX 
MIN 

42 
24 

40 
20 

66 
29 

63 
29 

67 
47 

63 
46 

60 
42 

46 

34 

42 

26 

50 
27 

61 
30 

62 
37 

57 
47 

62 
36 

42 

29 

45 
26 

37 
22 

36 
23 

39 
26 

37 
26 

41 

16 

50 
27 

55 
37 

54 

37 

49 
31 

35 
24 

50 

27 

57 
35 

63 
44 

66 
49 

See  Relerence  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

64 
34 

55 
33 

60 
38 

70 
46 

75 
43 

75 
51 

55 
53 

61 
42 

65 

39 

62 
38 

59 
37 

63 
40 

66 
39 

70 
52 

61 
45 

63 

35 

58 
32 

58 
34 

61 
44 

60 

33 

62 
31 

61 

37 

58 
38 

70 
39 

71 
39 

55 
40 

60 
38 

66 
40 

74 
43 

77 
43 

64.5 
39.9 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

61 
31 

61 
31 

65 
44 

74 
40 

65 
40 

53 
40 

52 
49 

61 
40 

53 
41 

61 
44 

63 
38 

68 
36 

66 
31 

62 
49 

50 
43 

58 
35 

53 
35 

51 
34 

60 
33 

53 
33 

61 

30 

58 

38 

72 

37 

67 
40 

55 
45 

65 
45 

68 
36 

72 
39 

74 
40 

72 
41 

64.1 
38.6 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
50 

69 
43 

77 
46 

83 
55 

67 
55 

94 
61 

90 
65 

81 
66 

74 

50 

76 
53 

80 
49 

90 
52 

93 
55 

84 
71 

77 
56 

73 
55 

64 

51 

70 
45 

74 

51 

75 
53 

69 
47 

75 
43 

81 
48 

85 
49 

80 
60 

73 
50 

80 
46 

86 

50 

92 
56 

95 
62 

79.8 
53.4 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

45 
32 

45 
25 

50 
35 

55 
32 

65 
45 

51 
49 

50 
44 

53 
35 

50 
36 

49 

33 

42 
31 

53 
39 

60 
38 

67 
48 

52 
35 

45 
31 

41 

27 

50 
32 

50 
35 

45 
31 

40 
28 

47 

28 

57 
30 

62 
31 

60 
41 

50 
39 

49 

40 

58 
33 

67 
39 

69 
37 

52.6 
35.3 

NEWARK 

MAX 
MIN 

56 
39 

55 
38 

60 
46 

67 
48 

57 
52 

65 
57 

61 
55 

65 

43 

64 
48 

61 
48 

59 
42 

64 

53 

68 
54 

69 
55 

63 
41 

59 
40 

55 
37 

58 
45 

57 
48 

57 
44 

48 

39 

60 

43 

63 
41 

67 
45 

59 
49 

56 
47 

59 
51 

64 
44 

68 
48 

67 
53 

61.4 
4«.5 

NEWMAN   2  NV 

MAX 
MIN 

59 
35 

62 
33 

69 
46 

72 
45 

73 
50 

57 
67 

66 
54 

65 
41 

61 
42 

64 
45 

67 
41 

73 
45 

75 
47 

72 
55 

62 
47 

1? 

60 
39 

53 
39 

62 
45 

56 
44 

59 

35 

52 
37 

71 
40 

73 
42 

66 
45 

62 
45 

67 
41 

75 
44 

78 
45 

79 
46 

66.6 
43.6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

61 
50 

59 
41 

64 
44 

65 
48 

66 
47 

62 
52 

63 
54 

63 
53 

51 

52 

61 
50 

62 
49 

64 
47 

64 

50 

64 
54 

61 
52 

50 
49 

59 
45 

62 
50 

61 

49 

60 
50 

58 
48 

63 
39 

65 
46 

65 
48 

62 
53 

60 
46 

62 
49 

65 
46 

68 
46 

65 

50 

62.5 
48.6 

NORTH  FORK  R5 

MAX 
MIN 

54 

32 

47 
24 

51 
32 

61 

39 

54 
46 

55 
49 

53 
44 

55 
36 

51 

32 

54 

30 

64 

32 

72 

38 

53 
29 

50 
29 

50 
34 

50 
36 

48 

36 

43 
31 

47 
27 

58 

33 

63 
34 

64 
35 

50 
33 

49 
31 

65 
30 

71 
44 

55. S 
34.5 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

61 

37 

57 
37 

60 
40 

65 
42 

58 
44 

53 
56 

50 
55 

55 
42 

64 
45 

60 
45 

59 
42 

55 
47 

70 
53 

72 
57 

67 
46 

56 
39 

55 
34 

60 
41 

62 
47 

61 
45 

53 
40 

57 
40 

52 
42 

59 
42 

66 
47 

60 
45 

59 
45 

65 
45 

71 
46 

73 
46 

62.9 
44.4 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 
42 

57 
40 

64 
48 

67 
48 

63 
54 

50 
56 

62 
50 

61 
46 

59 
49 

58 
48 

62 
45 

67 
54 

57 
56 

62 
52 

59 
45 

54 
42 

59 
38 

57 
48 

57 

47 

53 
42 

58 
38 

55 
45 

66 
43 

59 
50 

55 
48 

61 
47 

62 
47 

65 
47 

67 
50 

64 

52 

60.9 
47.3 

OCEANSIDE 

MAX 
MIN 

68 
46 

64 
44 

68 
44 

69 
46 

72 
47 

57 
49 

67 
49 

57 
56 

67 
48 

66 
47 

56 
41 

69 
44 

69 
48 

62 
47 

67 
49 

66 
48 

53 
46 

64 
47 

55 
47 

55 
45 

65 
52 

67 
41 

59 
42 

69 
44 

67 
51 

64 

51 

65 
49 

69 
54 

70 
48 

69 
51 

66.8 
47.4 

OJAI 

MAX 
MIN 

68 
35 

64 
34 

76 
37 

83 
47 

80 
44 

72 
45 

53 
52 

69 
53 

61 
40 

68 
38 

78 
38 

75 
38 

80 
40 

70 
53 

69 
46 

69 
40 

64 
44 

65 
36 

57 
41 

57 
41 

64 

35 

74 
35 

77 
41 

71 
38 

64 
38 

64 
42 

69 

37 

80 
40 

85 
45 

S4 
47 

71.0 
41.3 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

65 
41 

56 
33 

60 
38 

67 
44 

70 
50 

73 
54 

72 
55 

51 
51 

65 
47 

61 
40 

54 
40 

67 
45 

74 
44 

72 
56 

69 
49 

51 

38 

59 
39 

60 
44 

63 
48 

54 

45 

57 
38 

59 
37 

55 
40 

69 
42 

73 
44 

63 
42 

59 
40 

65 
46 

72 
47 

76 
51 

65.4 
44,3 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

50 
35 

55 
35 

60 
44 

50 
44 

57 
49 

61 
49 

55 
44 

59 
42 

55 
41 

53 
38 

61 
39 

57 
45 

59 
49 

63 
50 

53 
37 

52 
44 

53 
33 

53 
39 

49 

38 

51 

32 

55 
40 

58 
36 

57 
34 

55 
39 

53 
43 

54 

42 

58 
40 

59 
36 

63 
41 

62 
49 

56.4 
40.9 

ORLANO 

MAX 
MIN 

60 
29 

59 
32 

59 
41 

60 
46 

72 
53 

54 

54 

52 
49 

66 
40 

60 
43 

63 
44 

62 
36 

60 
47 

66 
49 

63 
54 

53 
44 

60 

32 

60 
43 

63 
42 

59 
44 

60 
34 

60 
34 

62 
42 

66 
41 

74 

41 

69 
46 

52 
42 

65 
46 

68 
45 

77 
4« 

77 
50 

63.7 
43.0 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

54 
35 

53 
36 

52 
35 

67 
48 

58 
52 

59 
50 

58 
43 

60 
42 

55 
43 

52 
38 

58 
40 

54 
44 

53 
46 

64 
42 

48 
35 

55 
34 

54 

37 

54 
38 

47 

35 

55 

35 

52 
39 

65 
42 

69 

39 

60 
38 

56 
43 

57 
45 

63 
43 

78 
40 

74 
44 

69 
45 

58.8 
40.9 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

51 
35 

59 

37 

60 
47 

53 
41 

71 
54 

62 
57 

62 
52 

64 
45 

59 
45 

62 
46 

58 
40 

65 
55 

69 
52 

55 
54 

52 
45 

51 

37 

58 
38 

61 
47 

61 
45 

60 

38 

55 

37 

59 

40 

65 
40 

73 
45 

67 
49 

55 
46 

63 
47 

68 
45 

75 
49 

78 
52 

63.0 
45.4 

OXNARD 

MAX 
MIN 

64 
41 

61 
39 

67 
42 

74 
48 

71 
47 

68 
51 

64 

52 

65 
52 

53 
46 

62 
44 

73 
44 

57 
46 

70 
45 

64 
65 

54 

51 

52 
44 

51 
47 

62 
40 

58 
45 

60 
42 

61 
42 

66 
41 

70 
42 

72 
42 

64 
48 

61 
47 

64 
44 

67 
44 

73 
47 

69 
48 

65.5 
45.5 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

57 
36 

58 
32 

68 
35 

75 
40 

80 
41 

74 
54 

58 
51 

62 
51 

58 
44 

62 
40 

67 
39 

75 
36 

80 
48 

69 
49 

50 
34 

56 
40 

54 

33 

58 
38 

55 
42 

53 
41 

54 
34 

65 
31 

72 
35 

70 
41 

65 
44 

53 
36 

62 
39 

74 

38 

80 
44 

83 
45 

65.6 
40.4 

PALHOALE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
35 

58 
32 

68 
32 

75 
35 

84 
39 

79 
52 

70 
53 

56 
45 

60 
41 

55 
39 

71 
38 

76 
34 

82 
47 

65 
45 

61 
43 

57 
38 

55 
32 

60 
37 

60 
42 

58 
40 

54 

32 

65 
28 

74 
34 

73 
35 

65 
40 

54 

36 

63 
36 

76 
35 

82 
42 

96 
44 

67.2 
38.7 

PALM  SPRIN6S 

MAX 
MIN 

77 
58 

73 
41 

84 
48 

92 
49 

92 
54 

93 
58 

93 
57 

85 
58 

78 
49 

82 
51 

81 
46 

86 
48 

95 
55 

90 
62 

79 
56 

75 
47 

72 
48 

73 
41 

75 
45 

72 
47 

74 

52 

80 
44 

87 
48 

87 
50 

82 

52 

73 
51 

79 
43 

92 
48 

95 
54 

99 

59 

83.2 
50.6 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

64 
49 

56 
34 

58 
47 

66 
45 

69 

53 

57 
58 

63 
50 

55 
49 

54 
45 

51 
45 

62 
40 

61 

53 

72 
50 

69 
56 

67 
47 

61 

39 

54 
34 

59 
44 

50 
43 

62 
45 

50 
38 

62 
39 

52 
39 

68 
39 

51 
49 

57 
44 

68 
45 

62.5 
45.6 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

S5 

28 

45 
22 

60 
32 

63 
33 

68 
45 

59 
45 

68 
44 

57 
39 

57 
29 

51 
30 

57 
30 

65 

37 

70 
46 

70 
43 

50 
30 

48 
28 

40 

30 

38 
24 

42 

27 

41 

30 

41 

25 

54 

30 

58 
35 

59 
40 

50 
35 

52 
27 

45 
28 

60 

35 

66 
41 

68 
48 

55.9 
31.9 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

63 
39 

57 
36 

62 
43 

68 
47 

71 
49 

73 
54 

65 
55 

59 
42 

51 
40 

61 
41 

69 
46 

71 
47 

77 
59 

71 
48 

64 
38 

50 
38 

63 
39 

64 

47 

64 
42 

58 

35 

51 
39 

64 
44 

70 
45 

75 
43 

61 
46 

61 
43 

65 
44 

74 
49 

76 
49 

66.2 
44,4 

PARADI SE 

MAX 
MIN 

46 
29 

49 
30 

51 
38 

58 
40 

66 
49 

55 
49 

53 
45 

53 
40 

50 
40 

52 
39 

49 
38 

55 
46 

60 
45 

51 
47 

54 
36 

48 

29 

50 
34 

53 
39 

51 
35 

52 
30 

47 

29 

50 
33 

50 
36 

65 
42 

50 
41 

48 

37 

55 
42 

60 
41 

66 
48 

70 
48 

54.9 
39.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

82 
57 

70 
46 

69 
50 

77 
53 

64 
60 

86 
62 

92 
64 

88 
62 

84 

60 

74 

57 

75 
53 

80 
57 

89 
60 

96 
66 

82 
57 

78 
53 

73 
51 

60 
45 

70 
51 

75 
54 

75 
51 

58 
47 

76 
48 

83 
58 

86 
48 

80 
56 

69 
48 

80 
54 

83 
59 

92 
65 

79.3 
55.1 

PASADENA 

MAX 
MIN 

64 
46 

63 
37 

76 
41 

79 
48 

80 
49 

75 
50 

72 
53 

57 
54 

66 
49 

58 
45 

69 
45 

76 
43 

78 
49 

72 
53 

57 
49 

65 
45 

61 
43 

63 
45 

59 
42 

51 
47 

53 
40 

73 
40 

75 
46 

72 
43 

69 
50 

56 
44 

68 
43 

79 
44 

84 

49 

81 
52 

70.1 
46.2 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

57 
32 

61 
30 

70 
35 

76 
45 

76 
43 

72 
50 

53 
53 

54 
43 

52 
38 

60 
34 

64 
34 

67 
40 

73 
37 

65 
50 

63 
45 

60 
35 

61 
34 

60 
33 

61 
46 

60 
36 

51 

37 

67 
34 

72 
40 

73 
38 

64 
38 

60 
40 

67 
36 

76 
36 

78 
46 

SO 
45 

66.4 
39.4 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 

33 

61 
29 

70 
35 

74 
45 

74 

43 

65 
51 

61 

51 

70 
43 

53 
38 

59 
35 

65 
33 

67 
40 

73 
39 

64 
47 

62 
43 

56 

36 

59 
34 

60 
33 

65 
42 

57 
35 

62 

30 

55 
34 

71 

37 

71 

36 

55 
38 

59 
41 

68 
38 

75 

40 

77 
44 

77 
44 

65.4 

39.0 

PERRIS 

MAX 
MIN 

70 
42 

61 
51 

75 
54 

75 
32 

83 
52 

80 
37 

79 
45 

68 
48 

62 
42 

69 
41 

73 
31 

83 
31 

80 
48 

74 
39 

54 
44 

62 
38 

54 
33 

60 
37 

57 
34 

58 
29 

60 
30 

73 
34 

79 

39 

76 
38 

69 
36 

60 
37 

63 
44 

76 
39 

83 
43 

81 
48 

70.2 
39.9 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

56 

35 

60 
32 

68 
39 

68 
42 

63 

52 

59 

55 

61 
50 

51 
40 

51 
43 

50 
45 

51 
42 

69 
52 

66 

52 

66 
49 

59 
45 

56 
38 

59 
38 

59 
35 

57 
38 

54 

35 

59 
32 

65 
37 

71 
38 

62 
39 

52 
39 

62 
40 

65 
40 

74 

40 

67 
43 

67 
45 

62.6 
41.7 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

52 
31 

59 
28 

70 
34 

75 
40 

74 
41 

71 
48 

64 
50 

63 
36 

51 
34 

57 
33 

53 
33 

55 
42 

71 
40 

69 
47 

57 
42 

57 

35 

55 
30 

57 

35 

58 
42 

58 
36 

58 

33 

64 

33 

69 
35 

67 

33 

65 
37 

56 

39 

63 
42 

73 
35 

78 
39 

77 
41 

64.2 
37.5 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

46 
36 

46 
28 

55 
39 

61 
39 

54 
50 

55 
48 

53 
46 

56 
35 

58 

38 

56 

3,8 

48 
34 

60 
42 

66 
41 

70 
50 

57 
40 

50 
33 

49 

30 

52 
35 

54 

39 

52 
35 

51 

35 

52 
31 

58 
35 

65 
38 

61 
42 

53 
40 

54 
40 

61 

38 

66 
43 

71 
42 

56.7 
38.7 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

44 

31 

41 
29 

52 
38 

59 
41 

64 

49 

51 
49 

50 
40 

48 

35 

52 

35 

45 
34 

43 

35 

53 
42 

64 
46 

66 

39 

51 
35 

42 
30 

43 
31 

49 
33 

51 

35 

45 

33 

39 
33 

46 

32 

57 
40 

63 
40 

59 
39 

50 
38 

48 

37 

69 
47 

51.6 
37.4 

PLATINA 

MAX 
MIN 

48 
30 

49 

27 

47 
33 

64 
32 

64 

47 

57 
46 

52 
38 

49 

30 

50 
37 

50 
34 

48 

32 

48 
43 

50 
45 

57 
41 

48 
32 

49 
28 

50 
34 

47 
32 

45 
31 

47 
28 

51 

33 

57 
34 

63 
35 

63 
31 

52 
35 

56 
34 

61 
36 

71 
37 

69 
39 

70 
45 

54.4 

35.3 

POINT  ARENA 

MAX 

54 
35 

54 
33 

56 
46 

59 
41 

62 
48 

57 
52 

58 
49 

61 
46 

50 
41 

59 
42 

58 
47 

57 
51 

59 
51 

59 
50 

59 
42 

56 
35 

53 
40 

56 
38 

60 
44 

55 
37 

52 
35 

59 
39 

60 
35 

60 
47 

58 
45 

60 
41 

60 
39 

60 
37 

63 
40 

65 
47 

58.3 
42.5 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 
MIN 

54 
41 

55 
39 

61 
43 

64 
47 

66 

50 

52 
52 

69 
53 

69 
46 

59 
44 

61 
38 

63 
40 

66 
42 

68 
41 

64 
60 

58 
48 

55 
43 

57 
40 

56 
39 

59 
45 

57 
43 

56 
39 

62 
42 

62 
38 

57 
46 

60 

39 

57 
43 

57 
45 

61 
46 

62 
45 

56 
45 

59.8 
43.7 

PT  PIEDRAS  6LANCAS 

MAX 
MIN 

57 
41 

60 
38 

64 
45 

65 
50 

53 
49 

55 
51 

60 
52 

62 
47 

51 
47 

57 
44 

60 
45 

63 
52 

63 
51 

62 
52 

61 
51 

59 
44 

60 
41 

62 
42 

60 
47 

52 
45 

60 
42 

64 
45 

48 

47 

45 

60 
43 

43 

46 

46 

60 
50 

60.5 
46.3 

POMONA 

MAX 
MIN 

60 
45 

62 
32 

74 
35 

78 
39 

80 
41 

75 
44 

59 
49 

67 
53 

66 
43 

67 
41 

70 
42 

78 
36 

77 
45 

70 
46 

65 
47 

65 
45 

50 
40 

64 
40 

58 
37 

60 
43 

64 

37 

72 
34 

74 
39 

71 
37 

66 
46 

57 
43 

66 
40 

75 
40 

81 
44 

77 
47 

68.9 
41.7 

S«e  Reference  Notes  Following  SlatloD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

98 

59 

61 

62 

70 

65 

61 

65 

63 

64 

62 

66 

1° 

67 

66 

60 

58 

62 

60 

59 

50 

62 

63 

72 

63 

59 

65 

67 

73 

70 
44 

63.3 

MIN 

35 

31 

35 

38 

42 

53 

50 

40 

43 

44 

36 

36 

53 

93 

44 

37 

34 

35 

43 

39 

34 

34 

35 

41 

47 

46 

40 

41 

41 

40.8 

PORTERVILLE 

MAX 

67 

58 

61 

69 

72 

76 

80 

60 

68 

64 

66 

69 

74 

76 

71 

64 

61 

51 

65 

60 

58 

60 

67 

72 

75 

68 

50 

66 

75 

79 

67 
44 

,4 

MIN 

40 

35 

38 

40 

52 

52 

57 

53 

47 

42 

42 

45 

45 

57 

50 

38 

40 

45 

47 

47 

38 

35 

42 

42 

44 

43 

44 

45 

46 

51 

,7 

PORTOLA 

MAX 

36 

40 

52 

60 

59 

53 

45 

49 

42 

40 

49 

66 

62 

58 

41 

38 

38 

40 

37 

41 

45 

48 

54 

64 

50 

49 

59 

65 

65 

66 

49 

.6 

MIN 

23 

11 

29 

29 

35 

37 

33 

26 

28 

30 

20 

32 

30 

33 

27 

12 

15 

29 

25 

30 

15 

12 

17 

22 

33 

30 

34 

25 

30 

27 

26 

•  0 

POSEY  3  E 

MAX 

41 

41 

57 

55 

61 

58 

52 

45 

43 

43 

53 

68 

68 

56 

64 

36 

35 

35 

44 

41 

38 

90 

54 

55 

53 

43 

40 

59 

58 

64 

49 

,7 

MIN 

25 

16 

26 

25 

>1 

36 

43 

36 

30 

26 

27 

31 

35 

32 

31 

27 

25 

30 

29 

30 

23 

18 

28 

27 

29 

29 

30 

29 

29 

30 

28 

•  8 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

59 

68 

67 

60 

60 

64 

53 

67 

56 

65 

63 

61 

63 

55 

53 

52 

50 

55 

70 

58 

99 

67 

75 

99 

.2 

MIN 

39 

39 

50 

50 

45 

41 

40 

39 

38 

47 

48 

50 

34 

33 

31 

39 

33 

29 

33 

41 

38 

33 

35 

39 

,4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

49 

55 

65 

69 

68 

62 

58 

60 

55 

93 

68 

64 

67 

59 

56 

53 

53 

56 

57 

50 

54 

58 

64 

69 

57 

52 

65 

70 

72 

72 

99 

.9 

MIN 

27 

25 

32 

36 

37 

47 

48 

33 

32 

29 

30 

37 

32 

44 

40 

31 

29 

28 

40 

35 

31 

28 

31 

31 

37 

34 

31 

32 

35 

38 

34 

.0 

OUINCY  RS 

MAX 

46 

48 

57 

65 

56 

51 

53 

51 

60 

49 

40 

51 

61 

55 

50 

41 

52 

49 

45 

41 

44 

46 

61 

66 

62 

49 

51 

69 

74 

72 

93 

.7 

MIN 

25 

26 

31 

35 

38 

44 

40 

33 

33 

32 

31 

36 

33 

41 

33 

24 

24 

32 

32 

23 

25 

30 

25 

29 

38 

39 

39 

33 

34 

31 

32 

.0 

Ramona  spaulding 

MAX 

61 

61 

75 

78 

82 

79 

73 

68 

64 

68 

71 

78 

81 

69 

57 

52 

56 

59 

61 

60 

59 

70 

76 

72 

65 

96 

69 

79 

80 

80 

69 

.0 

MIN 

45 

33 

31 

35 

37 

39 

41 

54 

39 

41 

27 

30 

40 

40 

46 

46 

40 

40 

36 

47 

43 

30 

32 

32 

40 

44 

41 

35 

38 

41 

38 

,7 

RANOSBURG 

MAX 

55 

56 

66 

74 

77 

76 

69 

61 

60 

59 

68 

74 

83 

72 

65 

53 

52 

56 

60 

58 

61 

64 

69 

72 

56 

93 

60 

80 

SO 

82 

65 

,7 

MIN 

34 

30 

39 

44 

48 

55 

52 

48 

45 

38 

37 

44 

53 

91 

41 

38 

34 

36 

37 

36 

29 

34 

41 

45 

44 

34 

36 

38 

39 

52 

41 

,1 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

59 

59 

59 

73 

58 

60 

65 

57 

59 

68 

58 

63 

60 

61 

57 

60 

61 

55 

57 

56 

60 

55 

74 

67 

52 

69 

68 

75 

76 

76 

62 

.5 

MIN 

33 

34 

43 

43 

54 

52 

46 

43 

43 

41 

38 

50 

60 

50 

41 

34 

41 

43 

40 

34 

38 

43 

41 

43 

44 

42 

45 

46 

60 

50 

43 

.2 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

59 

59 

57 

74 

73 

67 

62 

67 

58 

66 

59 

51 

59 

53 

58 

60 

61 

58 

56 

58 

60 

68 

75 

72 

54 

68 

69 

78 

79 

78 

64 

•  2 

MIN 

34 

34 

34 

48 

43 

53 

47 

42 

43 

42 

40 

50 

49 

93 

38 

33 

40 

38 

41 

35 

39 

39 

46 

46 

47 

40 

43 

49 

55 

55 

43 

.2 

REDLANDS 

MAX 

59 

65 

77 

82 

85 

82 

72 

70 

66 

69 

72 

81 

84 

69 

66 

55 

53 

60 

57 

50 

61 

74 

78 

75 

68 

51 

63 

78 

84 

83 

70 

•  3 

MI  N 

47 

37 

40 

45 

47 

49 

45 

55 

47 

46 

42 

42 

48 

48 

48 

46 

35 

42 

42 

46 

39 

37 

43 

41 

39 

44 

41 

42 

47 

52 

44 

.1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

60 

61 

68 

73 

70 

65 

67 

66 

65 

61 

67 

70 

72 

66 

62 

58 

61 

63 

61 

57 

53 

66 

73 

67 

60 

64 

66 

73 

74 

70 

65 

.6 

MIN 

41 

36 

47 

45 

52 

56 

54 

42 

45 

47 

40 

52 

93 

45 

41 

39 

43 

47 

43 

40 

40 

40 

41 

44 

44 

43 

41 

44 

45 

44 

.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARH 

MAX 

54 

53 

58 

96 

67 

57 

58 

57 

58 

94 

52 

55 

57 

98 

50 

51 

57 

55 

58 

47 

52 

56 

65 

70 

58 

56 

59 

52 

73 

73 

58 

.1 

MIN 

36 

35 

37 

37 

44 

43 

45 

43 

43 

40 

38 

47 

49 

40 

40 

37 

37 

35 

37 

35 

35 

39 

37 

43 

43 

41 

37 

40 

41 

41 

39 

.9 

RICHMOND 

MAX 

57 

56 

59 

66 

69 

61 

62 

62 

61 

61 

60 

64 

70 

65 

63 

57 

55 

69 

58 

57 

51 

60 

54 

69 

94 

58 

62 

55 

67 

71 

61 

MIN 

44 

39 

39 

39 

55 

57 

55 

50 

47 

47 

47 

55 

56 

53 

48 

42 

41 

41 

40 

42 

38 

42 

45 

48 

49 

46 

47 

50 

51 

54 

46 

.9 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

61 

65 

78 

80 

84 

79 

72 

70 

65 

69 

72 

80 

81 

72 

67 

66 

61 

62 

51 

50 

64 

75 

78 

74 

68 

58 

67 

78 

84 

81 

71 

.1 

MIN 

48 

35 

38 

42 

44 

47 

49 

55 

45 

44 

40 

40 

47 

47 

43 

42 

39 

41 

40 

45 

41 

38 

39 

38 

43 

45 

44 

41 

45 

48 

43 

.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

69 

61 

65 

79 

82 

84 

80 

72 

70 

65 

70 

71 

80 

82 

66 

56 

66 

57 

62 

59 

61 

62 

75 

78 

75 

65 

55 

67 

79 

84 

70 

•  3 

MIN 

48 

36 

37 

43 

45 

46 

46 

50 

44 

43 

40 

39 

46 

45 

48 

44 

38 

41 

39 

45 

39 

35 

39 

39 

41 

44 

44 

40 

44 

48 

42 

.6 

ItOCKLIN 

MAX 

57 

59 

58 

64 

70 

60 

62 

65 

64 

62 

55 

55 

69 

53 

73 

58 

56 

60 

50 

50 

52 

50 

53 

71 

55 

55 

66 

73 

75 

77 

62 

.9 

MIN 

34 

34 

30 

34 

36 

38 

45 

41 

45 

45 

41 

43 

45 

43 

44 

34 

33 

35 

37 

38 

36 

38 

38 

40 

44 

46 

41 

41 

46 

46 

39 

.6 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

57 

60 

65 

70 

60 

59 

69 

63 

62 

61 

63 

70 

65 

65 

60 

59 

51 

61 

59 

52 

60 

64 

70 

63 

57 

64 

66 

72 

74 

73 

MIN 

36 

35 

47 

45 

54 

56 

46 

43 

45 

45 

41 

50 

63 

50 

43 

35 

38 

40 

42 

39 

34 

39 

40 

44 

48 

47 

42 

44 

46 

48 

43 

.8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

59 

60 

64 

71 

60 

59 

64 

62 

62 

59 

63 

71 

68 

65 

55 

56 

60 

59 

59 

49 

58 

64 

72 

62 

57 

63 

67 

73 

76 

63 

MIN 

38 

37 

49 

47 

54 

55 

49 

44 

46 

47 

44 

52 

53 

91 

47 

38 

41 

42 

44 

41 

35 

43 

43 

46 

49 

47 

44 

47 

48 

50 

45 

I7 

SAINT  HELENA 

MAX 

98 

61 

64 

73 

64 

60 

60 

62 

60 

60 

61 

66 

65 

62 

66 

54 

51 

60 

67 

54 

60 

66 

73 

65 

54 

65 

70 

75 

77 

33 

31 

44 

39 

52 

55 

48 

41' 

41 

43 

38 

52 

51 

49 

39 

33 

35 

33 

43 

33 

31 

38 

36 

35 

47 

40 

37 

39 

39 

42 

40 

.6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

55 

57 

60 

70 

64 

57 

60 

57 

57 

97 

69 

65 

54 

63 

60 

57 

67 

56 

55 

48 

93 

60 

68 

53 

60 

60 

63 

70 

70 

MIN 

30 

29 

43 

36 

52 

54 

50 

44 

44 

44 

36 

51 

60 

45 

38 

34 

32 

36 

37 

39 

31 

34 

34 

38 

40 

41 

37 

43 

47 

49 

40 

.6 

SALINAS  2  E 

MAX 

66 

60 

70 

72 

68 

62 

67 

62 

60 

61 

69 

71 

72 

56 

69 

58 

59 

58 

59 

55 

59 

64 

57 

62 

59 

60 

62 

67 

70 

37 

36 

41 

49 

48 

55 

55 

43 

44 

41 

40 

47 

49 

50 

48 

39 

38 

41 

48 

43 

36 

42 

40 

45 

45 

44 

43 

41 

44 

49 

4* 

.0 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

57 

60 

70 

73 

69 

62 

68 

64 

62 

62 

69 

72 

72 

68 

51 

59 

50 

60 

60 

56 

52 

65 

68 

62 

57 

62 

63 

68 

71 

39 

39 

42 

50 

49 

56 

53 

45 

45 

43 

41 

49 

52 

92 

46 

40 

39 

42 

46 

41 

37 

44 

40 

47 

46 

45 

47 

43 

47 

90 

45 

'.2 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

41 

47 

56 

67 

63 

48 

48 

61 

48 

45 

53 

64 

70 

55 

45 

40 

45 

45 

42 

37 

42 

53 

59 

99 

55 

45 

56 

54 

69 

70 

MIN 

29 

24 

33 

35 

41 

39 

37 

35 

34 

32 

33 

35 

38 

38 

32 

28 

24 

36 

32 

29 

28 

30 

33 

38 

35 

32 

35 

36 

39 

43 

33 

Is 

SALYER  RS 

MAX 

53 

53 

60 

66 

56 

61 

54 

58 

54 

54 

53 

55 

55 

53 

46 

51 

54 

40 

50 

54 

68 

65 

67 

58 

57 

67 

68 

72 

34 

36 

40 

47 

50 

42 

40 

42 

39 

36 

41 

46 

50 

31 

35 

38 

35 

38 

34 

37 

38 

40 

40 

43 

42 

41 

48 

42 

40 

40 

I2 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

59 

55 

68 

74 

76 

72 

67 

63 

57 

61 

63 

75 

75 

74 

58 

55 

50 

48 

53 

53 

51 

66 

68 

67 

65 

52 

99 

70 

72 

39 

33 

42 

50 

50 

51 

46 

49 

42 

37 

37 

43 

58 

49 

43 

38 

35 

35 

36 

38 

34 

38 

49 

41 

38 

38 

38 

42 

48 

56 

42 

.5 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

62 

59 

69 

74 

74 

72 

66 

68 

64 

64 

64 

65 

70 

69 

59 

57 

52 

54 

55 

59 

59 

55 

68 

70 

59 

51 

63 

76 

75 

29 

28 

31 

43 

42 

43 

62 

55 

36 

33 

32 

40 

39 

41 

43 

31 

29 

30 

30 

30 

30 

32 

36 

38 

37 

38 

38 

32 

42 

42 

36 

',7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

62 

64 

78 

83 

85 

81 

73 

70 

63 

68 

72 

82 

83 

68 

66 

64 

55 

58 

56 

59 

62 

74 

77 

75 

56 

55 

65 

79 

S4 

63 

MIN 

46 

37 

37 

42 

43 

47 

48 

55 

46 

46 

38 

39 

47 

45 

48 

47 

37 

42 

43 

46 

41 

34 

39 

38 

42 

42 

41 

39 

42 

48 

42 

',9 

SANDBERG  WB 

MAX 

36 

44 

56 

58 

69 

61 

47 

46 

43 

46 

56 

62 

68 

51 

45 

38 

41 

42 

38 

37 

39 

54 

59 

57 

41 

39 

44 

63 

70 

MIN 

26 

25 

33 

38 

45 

43 

41 

36 

31 

30 

32 

38 

48 

35 

32 

27 

25 

28 

31 

30 

24 

30 

37 

39 

28 

28 

32 

37 

44 

48 

3* 

lo 

SAN  OIEGO  WB  AP 

MAX 

63 

64 

68 

74 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

70 

64 

67 

64 

62 

63 

64 

64 

63 

67 

71 

58 

56 

53 

65 

69 

73 

MIN 

52 

48 

47 

50 

50 

55 

56 

66 

62 

53 

47 

48 

53 

64 

54 

51 

48 

48 

49 

54 

50 

45 

45 

48 

53 

52 

51 

50 

52 

56 

50 

.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

61 

65 

78 

84 

84 

79 

75 

70 

68 

71 

72 

77 

81 

75 

56 

67 

59 

61 

61 

MIN 

43 

31 

46 

57 

47 

47 

52 

54 

46 

43 

40 

41 

46 

54 

49 

45 

40 

40 

39 

39 

42 

44 

42 

38 

45 

42 

39 

40 

45 

51 

44 

.3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

53 

57 

60 

61 

61 

59 

61 

61 

68 

51 

54 

69 

69 

64 

67 

65 

63 

60 

57 

66 

59 

72 

61 

59 

57 

57 

59 

50 

62 

MIN 

49 

39 

47 

47 

52 

65 

53 

46 

44 

47 

45 

54 

54 

53 

49 

48 

46 

47 

49 

40 

46 

47 

42 

44 

47 

44 

49 

44 

50 

50 

47 

.5 

SAN  FRANCISCO  WS  AP 

MAX 

54 

57 

63 

65 

66 

60 

63 

60 

59 

59 

64 

67 

55 

51 

57 

53 

56 

56 

55 

51 

58 

60 

64 

57 

64 

57 

98 

51 

53 

MIN 

45 

39 

48 

48 

53 

49 

46 

48 

47 

44 

53 

55 

51 

45 

41 

40 

46 

45 

42 

41 

42 

42 

48 

47 

44 

47 

44 

49 

49 

45 

',5 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

54 

56 

64 

64 

64 

59 

61 

60 

58 

59 

62 

67 

55 

60 

57 

53 

55 

56 

55 

52 

57 

61 

55 

57 

54 

58 

61 

61 

52 

59 

59 

.2 

46 

45 

49 

52 

53 

55 

53 

50 

49 

47 

60 

56 

56 

52 

49 

45 

47 

48 

48 

42 

46 

50 

60 

49 

48 

48 

49 

50 

52 

51 

49 

.5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

65 

65 

78 

81 

81 

76 

72 

68 

67 

70 

71 

79 

78 

71 

56 

68 

63 

54 

59 

66 

54 

76 

77 

75 

71 

59 

67 

79 

89 

85 

71 

.9 

46 

47 

41 

45 

46 

48 

54 

56 

49 

45 

47 

43 

48 

63 

50 

44 

45 

45 

42 

47 

40 

38 

43 

41 

51 

45 

42 

43 

47 

49 

46 

.0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

53 

58 

62 

67 

61 

61 

61 

60 

59 

60 

61 

55 

67 

61 

58 

53 

56 

57 

66 

52 

98 

69 

61 

97 

57 

58 

58 

61 

63 

61 

59 

.4 

MIN 

43 

34 

41 

43 

44 

65 

51 

38 

43 

44 

40 

52 

51 

50 

46 

35 

33 

40 

46 

41 

36 

37 

37 

47 

43 

40 

45 

38 

40 

49 

42 

.7 

SAN  JACINTO 

MAX 

60 

65 

78 

84 

89 

83 

72 

70 

64 

70 

75 

84 

86 

70 

67 

65 

55 

69 

59 

60 

64 

75 

79 

76 

70 

57 

69 

80 

89 

85 

71 

.« 

MIN 

46 

36 

33 

35 

36 

42 

37 

55 

45 

42 

32 

34 

44 

42 

43 

43 

36 

39 

38 

45 

40 

32 

35 

35 

39 

42 

42 

38 

42 

49 

39 

.7 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

63 

56 

63 

68 

72 

74 

61 

66 

63 

61 

62 

57 

74 

76 

69 

61 

58 

62 

61 

61 

93 

61 

64 

70 

68 

54 

63 

57 

73 

76 

64 

.9 

MIN 

35 

34 

42 

45 

40 

49 

51 

40 

43 

44 

40 

48 

45 

54 

46 

37 

39 

41 

44 

42 

39 

39 

39 

45 

47 

45 

46 

45 

48 

52 

43 

.4 

S«e  Reiereoce  Notaa  Following  SuUod  Inclex 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

~60~ 

~60~ 

67 

60 

57 

57 

59 

59 

54 

57 

68 

70 

63 

58 

58 

64 

73 

75 

63.1 

MIN 

40 

37 

42 

48 

49 

52 

52 

46 

43 

37 

38 

43 

43 

46 

49 

42 

38 

36 

43 

39 

34 

41 

47 

42 

43 

42 

43 

46 

48 

48 

43.2 

SAN  MATEO 

MAX 

59 

70 

61 

65 

63 

61 

60 

63 

69 

69 

66 

61 

61 

58 

59 

57 

54 

60 

54 

71 

62 

57 

60 

63 

68 

68 

62 

62.6 

MIN 

45 

41 

49 

48 

53 

57 

49 

47 

48 

42 

44 

53 

55 

54 

47 

42 

41 

46 

47 

44 

43 

44 

44 

48 

48 

41 

49 

42 

49 

52 

47.1 

SAN  PEDRO 

MAX 

60 

56 

68 

72 

70 

66 

65 

62 

60 

61 

61 

64 

65 

62 

60 

60 

58 

58 

61 

60 

59 

54 

66 

66 

62 

60 

63 

67 

71 

70 

63.3 

MIN 

50 

49 

49 

54 

51 

53 

53 

54 

52 

50 

51 

49 

53 

55 

53 

50 

47 

50 

49 

50 

49 

49 

49 

49 

52 

48 

48 

51 

53 

53 

50.8 

SAN  RAFAEL 

MAX 

58 

60 

65 

73 

61 

60 

62 

61 

61 

60 

63 

68 

65 

53 

58 

55 

50 

58 

57 

52 

64 

64 

72 

55 

57 

62 

66 

73 

71 

68 

62.7 

MIN 

42 

38 

48 

45 

45 

55 

52 

44 

43 

46 

46 

55 

53 

53 

48 

40 

42 

43 

47 

40 

49 

41 

43 

48 

48 

44 

46 

44 

48 

50 

46.2 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 

64 

64 

76 

77 

79 

71 

70 

68 

67 

67 

68 

73 

72 

68 

57 

65 

53 

54 

63 

54 

64 

71 

75 

72 

68 

66 

72 

75 

80 

75 

69.6 

MIN 

48 

40 

41 

44 

43 

47 

51 

50 

44 

55 

41 

38 

'•3 

45 

42 

39 

37 

35 

35 

40 

35 

33 

34 

37 

41.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

65 

64 

75 

76 

74 

67 

62 

69 

65 

66 

67 

70 

74 

65 

59 

69 

56 

65 

62 

50 

55 

71 

73 

70 

66 

65 

58 

73 

77 

74 

68.4 

MIN 

43 

40 

41 

50 

49 

50 

54 

54 

49 

42 

43 

44 

45 

55 

50 

44 

45 

43 

45 

43 

41 

41 

48 

44 

46 

45 

43 

45 

47 

50 

46.0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

62 

61 

68 

71 

70 

64 

60 

68 

62 

65 

66 

68 

69 

64 

70 

56 

54 

61 

59 

59 

65 

68 

68 

63 

61 

66 

69 

67 

71 

71 

65.5 

MIN 

47 

43 

42 

52 

49 

50 

54 

49 

46 

41 

41 

44 

43 

55 

49 

46 

45 

44 

47 

47 

45 

42 

44 

44 

45 

46 

45 

46 

45 

51 

46.3 

SANTA   CATALINA  W8AP 

MAX 

56 

65 

72 

74 

66 

63 

57 

57 

56 

58 

64 

68 

59 

57 

54 

53 

53 

54 

55 

55 

61 

68 

50 

58 

59 

64 

68 

75 

73 

61.1 

MIN 

44 

43 

46 

57 

56 

51 

48 

49 

47 

46 

46 

47 

48 

50 

46 

46 

41 

44 

45 

44 

42 

45 

52 

48 

46 

45 

46 

49 

59 

53 

47.6 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

70 

6  3 

70 

73 

68 

63 

68 

65 

60 

64 

65 

70 

71 

65 

57 

52 

58 

61 

53 

61 

60 

71 

63 

57 

54 

65 

71 

70 

68 

64.7 

MIN 

39 

38 

46 

47 

50 

55 

54 

42 

46 

45 

45 

51 

47 

39 

35 

39 

46 

43 

38 

40 

41 

41 

47 

46 

43 

43 

43 

52 

44.6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

56 

60 

67 

72 

68 

56 

63 

62 

60 

60 

62 

62 

65 

63 

59 

55 

59 

58 

59 

50 

50 

65 

70 

66 

60 

63 

66 

71 

73 

71 

62.8 

MIN 

35 

32 

43 

44 

50 

53 

53 

41 

43 

41 

40 

47 

50 

52 

44 

35 

32 

39 

42 

41 

31 

38 

38 

40 

44 

44 

39 

48 

42 

45 

42.2 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 

55 

57 

67 

74 

66 

61 

61 

60 

62 

65 

66 

71 

65 

59 

57 

57 

58 

59 

56 

57 

67 

69 

61 

58 

57 

61 

70 

74 

61 

62.8 

MIN 

34 

33 

38 

49 

45 

53 

54 

47 

41 

38 

39 

45 

41 

53 

45 

39 

38 

39 

44 

41 

36 

37 

40 

42 

42 

44 

38 

45 

44 

45 

42.3 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 

60 

58 

61 

66 

62 

60 

60 

60 

59 

58 

60 

60 

60 

60 

59 

56 

62 

57 

57 

61 

62 

62 

60 

57 

56 

60 

52 

62 

60.0 

MIN 

50 

48 

45 

52 

54 

53 

54 

53 

51 

48 

49 

49 

52 

55 

54 

48 

48 

46 

47 

47 

45 

47 

50 

48 

51 

45 

48 

48 

51 

67 

49.6 

SANTA  PAULA 

MAX 

65 

62 

80 

75 

75 

67 

65 

65 

66 

73 

76 

75 

68 

65 

63 

63 

51 

63 

54 

71 

73 

69 

67 

67 

78 

75 

68.7 

MIN 

41 

33 

38 

43 

44 

54 

53 

44 

40 

41 

42 

41 

39 

49 

44 

44 

37 

41 

32 

31 

41 

45 

39 

39 

41 

44 

47 

41.7 

SANTA  ROSA 

MAX 

59 

62 

62 

62 

72 

59 

60 

61 

63 

62 

62 

62 

70 

69 

62 

60 

58 

64 

62 

51 

55 

59 

67 

73 

62 

52 

67 

69 

74 

74 

63.5 

MIN 

33 

31 

36 

40 

42 

54 

49 

41 

41 

43 

40 

44 

51 

53 

39 

34 

33 

34 

36 

35 

31 

34 

36 

36 

41 

38 

37 

39 

41 

44 

39.5 

SCOTIA 

MAX 

50 

50 

58 

63 

63 

59 

62 

58 

57 

57 

55 

57 

60 

61 

60 

51 

51 

52 

54 

52 

50 

57 

61 

56 

57 

55 

54 

57 

65 

64 

56.9 

MIN 

36 

36 

40 

46 

50 

51 

45 

43 

43 

41 

42 

47 

53 

43 

38 

40 

41 

40 

37 

38 

42 

44 

43 

44 

42 

41 

39 

42 

50 

42.9 

SHASTA  DAM 

MAX 

50 

53 

55 

53 

70 

57 

6 1 

57 

52 

56 

48 

54 

55 

58 

52 

56 

57 

49 

53 

57 

56 

62 

71 

62 

46 

62 

65 

76 

74 

57.9 

MIN 

36 

38 

39 

41 

48 

52 

47 

43 

39 

40 

40 

43 

49 

39 

35 

39 

38 

40 

36 

39 

40 

42 

44 

45 

41 

43 

48 

53 

51 

42.5 

SHELTER  COVE 

MAX 

55 

51 

57 

57 

55 

55 

55 

54 

53 

54 

56 

57 

60 

58 

57 

54 

52 

52 

53 

56 

56 

59 

55 

55 

58 

59 

58 

55.6 

MIN 

40 

42 

43 

52 

52 

48 

48 

47 

46 

45 

40 

49 

U7 

42 

39 

45 

44 

44 

40 

44 

47 

48 

47 

45 

46 

48 

49 

47.2 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

42 

40 

49 

54 

60 

57 

47 

44 

45 

42 

46 

50 

60 

65 

45 

37 

39 

43 

42 

37 

37 

40 

50 

57 

54 

48 

47 

57 

67 

65 

48.9 

MIN 

27 

16 

27 

28 

27 

37 

34 

25 

28 

29 

24 

25 

35 

42 

27 

18 

17 

28 

32 

20 

15 

18 

23 

28 

38 

32 

34 

28 

34 

29 

27.5 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

29 

28 

29 

39 

48 

39 

37 

32 

32 

29 

28 

35 

43 

52 

34 

24 

24 

27 

28 

25 

25 

28 

26 

44 

42 

33 

35 

43 

55 

54 

34.9 

MIN 

16 

4 

9 

23 

27 

31 

29 

18 

20 

21 

IB 

23 

28 

32 

19 

15 

8 

15 

16 

14 

6 

2 

14 

15 

28 

25 

27 

27 

29 

29 

19.6 

SONOMA 

MAX 

58 

62 

64 

74 

61 

61 

62 

64 

62 

61 

62 

70 

66 

65 

59 

57 

62 

51 

59 

55 

62 

58 

73 

68 

56 

66 

69 

75 

73 

71 

64.3 

MIN 

38 

30 

45 

39 

52 

56 

50 

38 

39 

45 

39 

50 

52 

41 

34 

34 

32 

40 

32 

32 

35 

35 

35 

46 

41 

36 

38 

38 

43 

40.6 

SONORA 

MAX 

55 

44 

58 

65 

60 

63 

62 

58 

60 

56 

56 

62 

70 

59 

60 

54 

54 

52 

54 

52 

47 

52 

62 

68 

65 

52 

66 

63 

70 

75 

59.5 

MIN 

34 

24 

36 

42 

48 

51 

51 

42 

42 

40 

34 

44 

42 

51 

42 

32 

32 

38 

40 

34 

36 

34 

36 

38 

44 

40 

38 

39 

42 

46 

39.7 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

35 

47 

57 

61 

57 

51 

44 

44 

37 

36 

49 

58 

64 

55 

42 

58 

37 

38 

35 

33 

40 

49 

54 

52 

48 

37 

45 

58 

64 

65 

48.4 

MIN 

22 

21 

28 

31 

36 

41 

36 

32 

32 

27 

23 

31 

31 

36 

31 

22 

30 

25 

30 

27 

28 

29 

25 

27 

30 

30 

24 

29 

32 

33 

29.3 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

40 

40 

53 

59 

59 

60 

55 

45 

40 

43 

50 

59 

62 

55 

40 

41 

35 

33 

35 

34 

36 

48 

50 

49 

45 

35 

49 

56 

60 

63 

47,7 

MIN 

26 

20 

28 

46 

45 

42 

42 

35 

28 

27 

31 

40 

40 

37 

30 

29 

24 

25 

27 

29 

23 

24 

34 

36 

31 

25 

25 

32 

41 

45 

32.3 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

58 

60 

65 

70 

65 

59 

66 

63 

62 

58 

65 

70 

71 

68 

57 

57 

60 

59 

59 

52 

58 

63 

69 

65 

54 

63 

65 

73 

75 

74 

63.4 

MIN 

37 

33 

46 

43 

53 

56 

48 

43 

44 

47 

40 

46 

49 

53 

41 

38 

38 

42 

46 

41 

34 

38 

39 

39 

41 

47 

44 

42 

46 

47 

43.4 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 

60 

59 

62 

67 

72 

62 

59 

67 

64 

64 

59 

66 

72 

75 

70 

58 

59 

53 

60 

62 

51 

59 

62 

70 

67 

56 

64 

66 

74 

76 

64.2 

MIN 

38 

36 

47 

45 

54 

57 

55 

42 

45 

49 

41 

49 

51 

57 

46 

37 

41 

44 

48 

45 

35 

40 

40 

43 

48 

48 

43 

43 

45 

48 

45.3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

61 

63 

68 

74 

70 

64 

65 

64 

63 

62 

67 

72 

72 

61 

60 

65 

72 

70 

58 

54 

69 

75 

78 

76 

67.3 

MIN 

35 

33 

45 

41 

53 

55 

53 

39 

43 

45 

40 

45 

50 

41 

47 

40 

40 

45 

45 

41 

41 

43 

47 

43.8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

53 

54 

57 

69 

67 

62 

63 

58 

60 

60 

55 

62 

60 

62 

56 

55 

58 

55 

58 

53 

59 

63 

70 

68 

61 

63 

65 

73 

73 

74 

61.6 

MIN 

32 

32 

40 

38 

52 

55 

48 

38 

39 

40 

36 

50 

49 

51 

43 

34 

35 

34 

37 

37 

32 

37 

35 

37 

45 

40 

37 

42 

44 

46 

40.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

43 

42 

46 

62 

49 

49 

46 

41 

40 

37 

46 

54 

57 

47 

38 

38 

41 

36 

40 

35 

39 

53 

58 

54 

45 

41 

61 

64 

68 

65 

47.9 

MIN 

23 

26 

34 

40 

40 

35 

30 

31 

31 

31 

37 

38 

35 

30 

25 

27 

28 

30 

26 

22 

29 

31 

32 

30 

33 

35 

38 

40 

39 

31.7 

SUNLANO 

MAX 

59 

62 

70 

78 

81 

74 

66 

64 

61 

64 

67 

75 

78 

70 

65 

64 

59 

64 

50 

55 

52 

70 

74 

69 

59 

52 

57 

75 

61 

82 

67.6 

MIN 

41 

32 

50 

50 

47 

47 

44 

52 

44 

49 

41 

51 

47 

49 

46 

43 

40 

41 

40 

45 

35 

37 

48 

46 

44 

39 

39 

46 

49 

55 

44.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

38 

37 

47 

46 

44 

44 

36 

38 

35 

37 

45 

50 

56 

45 

40 

30 

34 

36 

34 

31 

32 

40 

42 

47 

42 

41 

47 

59 

61 

42.2 

MIN 

20 

10 

23 

28 

31 

32 

31 

25 

23 

25 

16 

30 

28 

37 

23 

19 

10 

20 

25 

19 

14 

11 

18 

22 

30 

28 

29 

26 

28 

29 

23.7 

TEHACHAPI 

MAX 

45 

46 

60 

58 

67 

63 

60 

48 

45 

48 

64 

70 

76 

42 

42 

44 

49 

44 

40 

57 

50 

53 

42 

49 

62 

66 

54.5 

MIN 

28 

26 

26 

33 

33 

47 

47 

41 

35 

33 

31 

29 

38 

43 

37 

32 

27 

31 

35 

33 

27 

28 

30 

25 

38 

30 

33 

37 

30 

34 

33.3 

TEJON  RANCHO 

MAX 

62 

58 

64 

66 

74 

76 

72 

58 

58 

63 

67 

73 

76 

72 

57 

57 

57 

60 

52 

60 

57 

63 

57 

72 

70 

59 

60 

69 

74 

75 

65.6 

MIN 

40 

36 

40 

42 

50 

5.1 

54 

49 

46 

44 

42 

41 

46 

55 

48 

42 

33 

41 

41 

45 

39 

41 

41 

48 

39 

43 

45 

47 

54 

53 

44.5 

TERMO 

MAX 

41 

45 

50 

59 

55 

46 

41 

42 

42 

41 

47 

58 

63 

53 

39 

38 

47 

40 

35 

35 

37 

49 

56 

55 

48 

41 

54 

65 

67 

67 

48.6 

MIN 

19  - 

■  2 

23 

24 

24 

31 

24 

23 

29 

28 

17 

34 

35 

37 

20 

12 

19 

19 

9 

6 

5 

15 

16 

14 

31 

32 

27 

19 

20 

19 

21.0 

THERMAL   FAA  AP 

MAX 

70 

72 

82 

90 

91 

93 

90 

86 

75 

80 

80 

86 

95 

82 

81 

77 

68 

73 

78 

77 

74 

79 

85 

86 

84 

70 

79 

89 

94 

98 

82.1 

MIN 

44 

43 

47 

48 

53 

58 

67 

63 

58 

52 

54 

50 

56 

50 

55 

55 

50 

45 

52 

49 

54 

48 

45 

49 

53 

52 

49 

56 

58 

62 

52.8 

Three  riv  edison  ph  2 

MAX 

60 

68 

66 

69 

74 

73 

56 

59 

66 

63 

65 

72 

75 

55 

65 

58 

57 

58 

61 

64 

57 

55 

69 

71 

72 

72 

62 

70 

74 

77 

66.2 

MIN 

39 

30 

36 

44 

48 

48 

54 

49 

44 

36 

35 

40 

42 

53 

44 

39 

38 

40 

44 

45 

34 

32 

39 

40 

40 

39 

35 

40 

43 

48 

41.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

45 

50 

62 

68 

64 

54 

53 

55 

54 

48 

58 

45 

48 

48 

47 

59 

70 

72 

MIN 

34 

29 

38 

39 

46 

44 

45 

37 

38 

38 

34 

37 

36 

45 

38 

32 

29 

35 

34 

34 

34 

32 

34 

34 

42 

38 

35 

37 

42 

43 

37!2 

TORRANCE 

MAX 

63 

60 

71 

75 

75 

66 

65 

53 

61 

62 

73 

MIN 

39 

36 

41 

47 

45 

39 

53 

53 

42 

40 

39 

43 

44 

54 

41 

32 

41 

35 

36 

41 

41 

40 

40 

44 

44 

42I0 

TRACY  CARBONA 

MAX 

68 

59 

62 

67 

72 

67 

62 

65 

62 

64 

65 

69 

72 

71 

68 

62 

61 

51 

57 

58 

57 

58 

68 

72 

68 

61 

64 

58 

76 

77 

65.4 

MIN 

40 

34 

43 

44 

58 

56 

58 

39 

45 

46 

41 

48 

48 

57 

45 

38 

38 

41 

39 

44 

38 

38 

42 

41 

45 

41 

42 

45 

42 

43 

44.0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

59 

61 

66 

73 

64 

63 

66 

63 

62 

61 

67 

72 

57 

56 

61 

55 

60 

60 

59 

55 

61 

64 

71 

64 

55 

63 

68 

75 

76 

73 

64.4 

MIN 

39 

37 

45 

43 

54 

56 

53 

38 

41 

44 

39 

46 

50 

53 

44 

41 

41 

42 

43 

43 

41 

40 

45 

47 

45 

45 

45 

49 

49 

53 

45.1 

S«e  Reference  Nolee  Followlog  StatioD  Index 
-    120  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1963 


Station 

Day  Of  Month 

• 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 
MIN 

50 
28 

46 
29 

52 
31 

45 

35 

59 
39 

52 
44 

53 
35 

46 

35 

50 
33 

47 

33 

48 
39 

55 
30 

42 
28 

47 

32 

48 

31 

49 
32 

51 

27 

53 

33 

64 

34 

58 
36 

53 
38 

72 
34 

66 
44 

52.4 
33.9 

TRONA 

MAX 
MIN 

77 
44 

61 
36 

63 
41 

72 
47 

80 
4S 

84 

55 

85 
60 

77 

57 

74 

55 

68 
42 

70 
39 

74 
43 

81 

50 

88 
50 

72 
49 

70 
43 

67 
40 

63 
40 

i  67 
46 

72 
48 

64 

36 

65 

35 

70 
40 

76 
48 

78 

'  46 

75 
44 

65 

41 

73 
42 

80 
50 

87 
55 

73.3 
45.7 

TRUCKEE  RS 

MAX 
MIN 

39 
18 

33 
2 

37 
12 

48 
21 

54 
30 

47 

31 

40 
31 

36 
24 

38 
23 

37 

! 

35 
12 

46 
28 

49 
32 

57 
38 

42 
23 

30 

1 

31 
3 

31 
4 

37 

20 

33 
18 

31 
11 

34 

3 

43 

8 

48 
16 

48 

21 

42 
16 

41 

27 

49 

23 

61 
27 

60 
27 

41.9 
19.5 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

39 
22 

47 
15 

54 

33 

58 
26 

59 
39 

52 
40 

46 

34 

48 

29 

45 
31 

42 

30 

45 
26 

50 
39 

56 
35 

55 

33 

46 
22 

37 
18 

36 
28 

44 

29 

36 
28 

39 
14 

41 

19 

51 
22 

56 

22 

55 
24 

50 

33 

49 
34 

58 
27 

68 
23 

69 
34 

67 

30 

50.0 
28.0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

49 

33 

55 
36 

54 
39 

53 
41 

71 
49 

55 
50 

1  60 
45 

55 
44 

50 
39 

53 
39 

45 
36 

53 
41 

56 
46 

55 
48 

57 
39 

49 
31 

56 
36 

54 
38 

49 
41 

54 
34 

54 
37 

56 
41 

62 
43 

59 
41 

61 

1  45 

49 
40 

60 
42 

64 
47 

75 
54 

72 
51 

56.8 
41.7 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

62 
50 

63 
36 

76 
38 

78 
42 

79 
42 

70 
47 

70 
54 

71 

55 

66 
45 

67 
43 

66 
42 

75 
39 

75 
46 

65 
48 

65 
46 

65 
44 

68 
44 

63 
40 

62 
42 

62 
48 

64 
44 

70 
38 

75 

39 

77 
38 

69 
49 

60 
46 

66 
47 

74 
43 

SO 
44 

79 
46 

69.5 
44.2 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

73 
45 

64 

36 

72 
39 

80 
49 

63 
50 

88 
55 

86 
49 

81 

55 

74 
42 

72 
44 

75 
43 

63 
41 

90 
50 

64 
59 

74 
46 

69 
44 

65 
37 

65 
34 

74 
41 

75 

39 

65 

41 

69 
39 

77 
39 

81 
43 

77 
48 

72 
47 

75 
46 

81 
46 

85 
54 

90 
56 

76.6 
45.2 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

27 
12 

39 
-  7 

42 
16 

52 
17 

46 
25 

37 
29 

33 
27 

30 
22 

31 
18 

1  32 
17 

39 
9 

44 

27 

1  50 
31 

47 
25 

29 
14 

26 
11 

27 
4 

32 
11 

26 
19 

23 
13 

25 

5 

42 
-  2 

47 
14 

42 

10 

36 
27 

33 
22 

43 
14 

57 
26 

55 
20 

54 

23 

38.2 
16.6 

TWITCHELL  0AM 

MAX 
MIN 

59 
41 

59 
35 

70 
38 

76 
40 

75 
46 

67 
50 

62 

62 
48 

60 
42 

61 

36 

64 

39 

67 
41 

71 
40 

65 
44 

60 
49 

57 
42 

56 
35 

58 
37 

59 
43 

58 

37 

57 

35 

59 
40 

70 
42 

70 
39 

56 
41 

57 
44 

72 
41 

77 
44 

77 
42 

64.6 
41.5 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

56 
33 

58 
33 

56 

33 

72 
40 

67 
52 

61 

53 

61 
42 

59 
43 

57 
42 

59 
41 

56 
41 

60 
41 

61 

50 

59 
51 

55 
40 

56 
36 

58 
40 

51 
35 

52 
37 

50 
36 

60 
32 

58 
36 

74 

36 

68 
45 

60 
40 

68 

37 

66 

35 

78 
37 

74 

37 

66 
36 

62.0 
39.7 

UCLA 

MAX 
MIN 

57 
48 

58 
48 

69 
55 

71 
57 

72 
53 

65 
52 

62 
53 

59 
53 

58 
50 

59 
48 

64 
49 

66 

50 

68 
51 

60 
55 

60 
51 

59 
50 

58 
45 

55 
46 

54 
47 

55 
46 

57 
43 

64 

48 

66 

52 

64 

48 

60 
49 

58 
45 

59 
46 

65 
49 

72 
54 

67 
56 

62.0 
50.0 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

62 
42 

62 
34 

75 
35 

80 
42 

83 
45 

77 
46 

70 

39 

68 

53 

64 
44 

68 
41 

69 
39 

79 
36 

61 
45 

71 
43 

61 
45 

64 
43 

53 
36 

56 
36 

59 
35 

61 
42 

63 
36 

71 
34 

76 
39 

74 

37 

65 

35 

55 
39 

66 

38 

77 

39 

64 

45 

82 
49 

69.2 
40.4 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 
MIN 

54 
30 

55 
29 

55 
37 

69 
35 

67 
50 

59 
40 

54 

39 

56 
36 

55 

36 

57 
47 

60 
38 

51 
33 

54 

33 

56 
41 

49 
40 

61 
30 

69 
32 

65 
33 

55 
41 

59 
33 

75 
42 

73 
40 

59.5 
37.0 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

56 
38 

56 
38 

58 
41 

64 
47 

69 
42 

63 
51 

58 
52 

61 
44 

60 
45 

59 
45 

56 
45 

63 
45 

68 
52 

67 
51 

61 
46 

57 
40 

53 
36 

57 
37 

57 
39 

57 
42 

51 

35 

58 

43 

63 
41 

67 
42 

58 
46 

55 
45 

61 
42 

62 
41 

67 
47 

69 
50 

60.4 
43.6 

VALYERHO  RS 

MAX 
MIN 

68 
29 

53 
25 

63 
28 

69 
32 

78 
35 

78 
43 

75 
40 

67 
42 

63 
36 

60 
27 

65 
28 

71 
29 

77 
42 

77 
39 

59 
41 

59 
34 

57 
30 

56 

27 

58 
31 

59 
29 

51 
29 

60 
23 

66 
29 

70 
28 

69 

33 

62 
31 

58 
26 

69 
29 

75 
35 

79 
41 

65.8 
32.4 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
36 

52 
29 

60 
31 

69 
36 

76 
39 

82 
53 

80 
49 

72 
50 

65 
42 

59 
38 

64 
35 

70 
35 

79 
47 

83 
50 

65 
40 

61 
38 

60 
35 

55 
37 

57 

37 

50 
40 

53 
33 

56 

30 

62 
34 

73 
35 

70 
47 

63 
36 

55 
37 

66 
35 

75 
41 

83 
45 

66.5 
39.0 

VISALIA 

MAX 
MIN 

70 
41 

60 

37 

62 
43 

70 
49 

73 
51 

77 
50 

74 

56 

63 

53 

70 
49 

65 
45 

67 
43 

71 
43 

76 
49 

76 
58 

71 
51 

65 
40 

62 
41 

63 
41 

65 
47 

68 
47 

59 
40 

52 
39 

68 
44 

73 
42 

75 
45 

67 
44 

61 
45 

69 
46 

75 
52 

79 
52 

68.6 
46.1 

VISTA   2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
46 

61 
42 

71 
44 

74 
44 

77 
44 

70 
46 

66 
50 

66 
54 

63 
44 

64 
43 

65 
39 

71 
40 

73 
45 

69 
46 

64 
44 

62 
46 

60 
42 

60 
40 

62 
42 

61 

48 

60 
40 

66 
35 

71 
39 

69 
40 

66 
46 

61 
45 

64 
46 

69 
44 

74 
44 

71 
46 

66.4 
43.9 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

52 
27 

54 
29 

52 
36 

66 
37 

65 
48 

54 
49 

55 
38 

53 
37 

54 
36 

47 
32 

55 
35 

57 
45 

58 
42 

58 
42 

47 
32 

52 
27 

52 
32 

50 
34 

49 

36 

48 

28 

52 
30 

58 
33 

65 
37 

65 
37 

60 
39 

56 
34 

60 
42 

70 
42 

70 
45 

71 
47 

56.8 
37.0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

59 
32 

57 
31 

64 
44 

67 
38 

73 
50 

65 
56 

58 
51 

65 
41 

63 
45 

63 
45 

62 
38 

66 
49 

72 
53 

67 
52 

63 
40 

61 

35 

59 
32 

63 
36 

60 
42 

60 
38 

51 
31 

62 
35 

64 

37 

72 
40 

63 
47 

58 
45 

66 

37 

68 

37 

76 

43 

75 
47 

64.1 
41.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

61 
33 

58 
28 

68 
32 

75 
31 

77 
34 

75 
36 

71 
30 

65 
42 

57 
28 

61 
30 

68 
24 

76 
25 

79 
37 

74 

39 

59 
30 

54 
28 

50 
31 

51 
31 

50 
35 

53 
39 

54 

34 

66 
24 

70 
27 

67 

27 

66 
31 

51 
34 

62 
32 

73 
31 

76 
37 

77 
40 

64.9 
32.0 

WASCO 

MAX 
MIN 

69 
40 

60 
37 

62 

39 

69 
51 

72 
48 

77 
56 

79 
58 

62 
52 

69 

47 

64 
44 

66 
43 

71 
45 

76 
49 

82 
59 

72 
52 

65 
43 

62 
42 

63 
45 

65 
39 

70 
39 

61 

37 

62 
39 

68 
45 

72 
45 

77 
46 

69 
44 

59 
46 

67 
45 

74 
45 

SO 
51 

68.9 
45.7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

62 
35 

56 
34 

59 
42 

68 
46 

69 
50 

66 
54 

60 
54 

61 
42 

61 
45 

59 
43 

59 
42 

65 
46 

68 
51 

69 
52 

65 
46 

59 
36 

55 
34 

61 
41 

59 
45 

58 
43 

52 
34 

59 
40 

64 
41 

67 
42 

61 
45 

55 
45 

61 

38 

63 
48 

66 

38 

72 
45 

62.0 
43.2 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

47 

27 

45 
25 

54 
31 

49 
37 

62 
41 

54 
46 

57 
40 

51 
37 

50 
38 

50 
35 

49 

29 

50 
40 

52 
45 

55 
46 

58 
32 

42 
26 

49 
29 

49 

28 

44 

33 

44 

26 

50 
29 

54 

32 

60 
27 

56 
28 

57 
37 

46 

39 

54 

30 

66 

32 

74 

37 

71 
38 

53.6 
34.1 

WEED   1  S 

MAX 
MIN 

43 

26 

44 

21 

44 
31 

48 

29 

61 
41 

52 
41 

52 

26 

52 
33 

47 

33 

45 
31 

42 

27 

43 

30 

46 

36 

51 
41 

45 
27 

44 
14 

45 

18 

40 
28 

43 

29 

39 
17 

42 

26 

49 
30 

59 
23 

62 

29 

55 
35 

46 

29 

52 
33 

56 
30 

68 
47 

65 
34 

49.5 
29.8 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

64 
33 

51 
33 

55 
37 

53 
40 

52 
49 

61 

37 

56 
37 

53 
39 

48 
36 

51 
42 

58 
35 

53 
30 

57 
39 

60 
36 

51 
35 

31 

56 

63 
40 

71 
40 

54 
42 

49 

37 

77 
48 

75 
46 

58.1 
36.4 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

33 
2  - 

16 
7 

32 
5 

40 
16 

41 
18 

41 

30 

42 
27 

30 
20 

31 

5 

24 

0 

25 
2 

37 
19 

41 

20 

45 
30 

41 

13 

31 
16 

26 
-  2 

19 
4 

27 
11 

28 
6 

25 
5 

20 
-  5 

31 

3 

34 

5 

35 
15 

35 
14 

25 
14 

36 

15 

44 
16 

47 
19 

32.8 
11.2 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

20 
-  7  - 

6 

15  - 

IS 

7 

23 
11 

26 
12 

28 
21 

26 
15 

28 
10 

24 
12 

17 
0 

20 
4 

27 
13 

30 
18 

33 
20 

25 
5 

17 

2 

12 
-  9 

7 

-  2 

13 

5 

12 
-  2 

10 
-  6 

10 
-  5 

25 

3 

24 

7 

23 
7 

24 
10 

24 

5 

37 
6 

39 
12 

41 
16 

22.3 
5.4 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

60 
32 

58 
33 

60 
38 

63 
43 

74 

52 

62 
45 

64 

43 

66 
42 

64 
42 

65 
45 

63 
39 

60 
40 

68 
44 

60 
40 

61 
37 

62 
36 

61 
36 

62 
41 

61 

39 

63 
37 

61 
37 

62 
39 

67 
40 

74 
42 

71 
46 

59 
46 

65 
43 

66 
44 

77 
43 

78 
47 

64.6 
41.0 

W1LLIT5  1  NE 

MAX 
MIN 

50 
30 

55 
30 

55 
39 

66 
42 

65 

50 

57 
49 

55 
44 

54 
40 

52 
40 

53 

37 

52 

37 

56 
48 

60 
49 

60 
49 

51 
37 

49 
34 

52 
33 

52 

31 

48 

39 

48 

33 

54 

30 

59 
37 

65 
34 

60 
41 

52 
41 

54 

37 

62 
32 

66 
36 

67 
36 

64 
45 

56.5 
38.6 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

59 
29 

58 
32 

58 
41 

60 
42 

71 
54 

66 
55 

63 
51 

64 
41 

59 
42 

63 
44 

63 
35 

60 
48 

66 

52 

63 
54 

63 
42 

60 
34 

58 
37 

61 

39 

59 
41 

61 

35 

56 
34 

60 
44 

66 
38 

74 
40 

68 
48 

56 
45 

64 
43 

68 

43 

75 
46 

77 
46 

63.3 
42.6 

WINTERS 

MAX 
MIN 

59 
35 

59 
34 

64 
46 

62 
41 

74 
54 

62  ! 
55 

59 
50 

61 
41 

63 

42  1 

62 
44 

61 

36 

62  ' 
48 

69 

50 

63 
52 

62 
45 

57 
36 

55 
40 

61 

40 

61 
44 

57 
39 

53 
34 

59 
41 

64 

39 

71 
46 

54 
47 

55 
45 

63 
41 

69 
43 

75 
45 

77 
47 

62.6 
43.4 

WOODFORDS 

MAX 
MIN 

48 
22 

40 
12 

51 
29 

58 
34 

51 
39 

50 
38 

46 
29 

47 

31 

44 

30 

44 

30 

56 
26 

63 
34 

67 
34 

56 
34 

38 
28 

38 
23 

41 
11 

45 
26 

43 
28 

31 

23 

38 
16 

45 
16 

53 
24 

55 
30 

52 
36 

48 

32 

55 

30 

63 
34 

68 
38 

70 
40 

50.1 
28.6 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 
MIN 

60 
32 

58 
32 

62 
43 

62 
42 

74 
54 

" 

59 
51 

62 
42 

63  1 
44 

60 
46 

61 
35 

63 
50 

66 
52 

64 

53 

64 
42 

58 
34 

57 
39 

63 
38 

62 
44 

60 
38 

54 
31 

60 
41 

64 

37 

74 
43 

66 
47 

56 
46 

63 
39 

70 
41 

75 
46 

80 
49 

63.4 
42.9 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

63 
49 

64 
37 

78 
40 

80 
46 

81 
46 

75 
47 

69 

53 

68 

55 

68 
48 

70 
45 

70 
46 

76 

42  I 

78 
48 

66 
51 

67 
49 

67 
44 

61 
44 

54 
43 

62 
41 

63 
48 

65 
40 

72 
38 

77 
42 

74t 
40 

67 
48 

61 
45 

68 
44 

76 
43 

83 
47 

SO 
49 

70.6 
45,3 

YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

40 
29 

50 
22 

68 
29 

68 
33 

58 
40 

50  i 
44  1 

46 
43 

53 
37 

45 
32 

43 
31 

59 
30 

69 
31 

71 
31 

54 
42 

47 

32 

45 
29 

48 

27 

50 
29 

45 

32 

38 
32 

43 
28 

57 
26 

62 
31 

63 

32 

50 
31 

45 

32 

60 
30 

67 
30 

73 
38 

74 
40 

>  54.7 
32.4 

YREKA 

MAX 
MIN 

46 
29 

47 
27 

50 
31 

58 
38 

65 
48 

61 
45 

58 
39 

54 

30 

54 
34 

50 

30 

50 
28 

51 

55 
43 

61 
45 

57 
'1 

47 
21 

45 

33 

43 

32 

49 
32 

44 

23 

48 
30 

59 
32 

59 

30 

65 

34  * 

56 
36 

55 
35 

56 

35 

62 
33 

72 
40 

69 
38 

54.9 
33.9 

See  Relereoce  Notes  Following  StatloD  Index 
-   121  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1963 


Day  of  month 


StaboD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Av,. 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

3 

EVAP 

.15 

.15 

.09 

.11 

.13 

.06 

.03 

.16 

.16 

.17 

.06 

.11 

.18 

.10 

.10 

.10 

.13 

.  17 

.14 

.11 

.04 

.  14 

.10 

.23 

.20 

.02 

.15 

.15 

.24 

.24 

3.92 

RFAIIMnwT    PUMPING  PLANT 

EVAP 

.15 

.06 

.17 

.19 

.18 

.23 

.17 

.20 

.14 

.12 

.18 

.17 

.19 

.24 

.05 

.15 

- 

- 

.06 

.06 

.08 

34 

.14 

.24 

.17 

.23 

.14 

* 

.12 

.20 

.15 

64.48 

WIND 

12 

12 

22 
66 

22 

29 

15 

15 

35 

34 

40 

31 

24 

26 

11 

7 

49 

17 

10 

24 

17 

26 

36 

9 

8 

20 

15 

28 

3 

16 

647 

71 

45 

75 

77 

57 

78 

53 

74 

62 

74 

76 

50 

52 

59 

69 

65 

52 

59 

55 

63 

71 

75 

78 

78 

76 

56 

60 

81 

84 

66.4 

M  IN 

45 

39 

43 

40 

46 

41 

41 

46 

44 

44 

39 

42 

50 

49 

45 

45 

36 

33 

41 

43 

42 

40 

43 

42 

41 

44 

44 

42 

43 

49 

42.7 

BERRYES5A  LAKE 

EVAP 

.02 

.11 

.09 

.  13 

.13 

.14 

.08 

.03 

.04 

.02 

.10 

.17 

.06 

.06 

.03 

.14 

.11 

.10 

.14 

.10 

.03 

.13 

.12 

.13 

.17 

.04 

.20 

.18 

.18 

.21 

3.19 

WIND 

50 

98 

62 

38 

40 

23 

45 

57 

36 

60 

43 

18 

39 

MAX 

65 

65 

65 

70 

79 

68 

60 

63 

62 

65 

65 

66 

66 

67 

68 

65 

62 

64 

68 

67 

60 

70 

74 

83 

75 

54 

73 

78 

84 

87 

68.6 

MIN 

39 

40 

42 

49 

50 

57 

58 

59 

59 

56 

50 

45 

45 

46 

46 

40 

41 

42 

45 

43 

38 

41 

49 

47 

51 

47 

46 

48 

49 

53 

47.4 

BURLINGAME 

EVAP 

.11 

.  12 

.  15 

.  15 

.08 

.03 

.03 

.06 

.13 

.11 

.10 

.18 

.15 

.02 

.00 

.16 

.18 

.12 

.06 

.09 

.12 

.14 

.15 

.23 

.10 

.  10 

.16 

.21 

.19 

.27 

3 .  70 

WIND 

80 

30 

20 

20 

30 

40 

38 

20 

30 

31 

28 

71 

42 

80 

40 

35 

43 

37 

53 

20 

41 

39 

30 

32 

25 

32 

63 

50 

30 

70 

1200 

MAX 

74 

74 

74 

82 

75 

71 

71 

71 

72 

73 

69 

75 

82 

73 

80 

70 

69 

67 

66 

66 

70 

73 

74.5 

MIN 

43 

43 

59 

42 

56 

56 

54 

47 

50 

49 

47 

50 

55 

54 

t8 

46 

42 

47 

47 

47 

42 

46 

47 

49 

50 

47 

46 

41 

50 

54 

48.5 

CACHUMA  DAM  (E) 

EVAP 

.25 

.14 

.14 

.21 

.  19 

.  15 

.  15 

.29 

.20 

.  16 

.21 

.  16 

.  24 

.  19 

.23 

.21 

.17 

.  19 

.15 

.  15 

.  06 

5.41 

WIND 

135 

99 

57 

74 

63 

53 

56 

52 

60 

70 

78 

57 

68 

73 

65 

139 

103 

78 

72 

57 

56 

78 

45 

47 

55 

69 

89 

76 

39 

36 

2099 

MAX 

71 

61 

66 

72 

78 

75 

78 

64 

75 

72 

71 

73 

73 

73 

75 

71 

71 

66 

70 

69 

69 

69 

75 

78 

78 

60 

64 

75 

80 

83 

71.8 

MIN 

40 

39 

41 

45 

48 

52 

57 

53 

47 

44 

44 

46 

46 

48 

52 

43 

42 

41 

47 

43 

42 

42 

46 

51 

50 

46 

44 

45 

52 

54 

46 . 3 

CAMP  PARDEE  (O 

EVAP 

.  10 

.  1 1 

.  09 

.03 

.06 

.  14 

.  15 

.  16 

.05 

.03 

.13 

.  14 

.  15 

2.75 

WIND 

24 

27 

16 

'19 

17 

15 

36 

14 

16 

'15 

'31 

27 

'26 

33 

39 

'19 

23 

'21 

36 

33 

16 

20 

22 

16 

20 

14 

13 

17 

14 

13 

652 

CHICO  EXP  STA  (A) 

AP 

a.14 

.14 

.06 

.10 

.11 

- 

- 

- 

.13 

.15 

.11 

.11 

- 

- 

- 

.11 

.12 

.18 

.10 

* 

♦ 

.47 

.16 

.14 

.10 

.07 

* 

♦ 

.51 

.21 

B4.03 

W  IND 

a  58 

33 

26 

11 

83 

* 

«■ 

304 

74 

83 

53 

81 

* 

170 

20 

15 

65 

77 

» 

» 

95 

31 

59 

72 

20 

* 

* 

81 

29 

1540 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.23 

.33 

.23 

.23 

.19 

# 

.38 

.17 

.19 

.22 

.22 

.22 

» 

* 

.54 

.27 

.27 

.25 

.26 

.23 

.25 

.25 

.22 

.26 

.23 

.27 

.25 

♦ 

.44 

.24 

6.84 

WIND 

160 

313 

94 

85 

75 

201 

120 

112 

103 

101 

99 

* 

289 

186 

222 

182 

83 

101 

142 

96 

99 

95 

113 

143 

171 

♦ 

198 

91 

3674 

MAX 

75 

68 

72 

74 

76 

- 

80 

75 

79 

73 

75 

74 

- 

- 

77 

76 

73 

70 

75 

75 

75 

74 

75 

77 

78 

76 

73 

- 

78 

80 

75.1 

M  I N 

50 

46 

46 

48 

49 

- 

51 

55 

52 

50 

45 

46 

" 

" 

49 

52 

48 

48 

49 

50 

51 

44 

45 

46 

50 

52 

48 

■ 

48 

55 

49.0 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.11 

.14 

.11 

.16 

.  14 

.00 

.02 

.12 

.13 

.12 

.10 

.13 

.13 

.13 

.15 

.12 

.10 

.16 

.18 

.09 

.01 

.09 

.15 

.21 

.10 

.11 

.15 

.15 

.24 

.21 

3.76 

WIND 

75 

42 

44 

69 

82 

133 

148 

90 

96 

111 

86 

78 

55 

62 

155 

93 

57 

84 

138 

87 

36 

72 

49 

60 

125 

47 

60 

37 

72 

42 

2385 

MAX 

63 

68 

67 

69 

76 

59 

58 

65 

67 

65 

64 

68 

73 

69 

66 

62 

62 

68 

68 

63 

53 

66 

72 

80 

69 

57 

71 

75 

81 

85 

67.7 

MIN 

38 

38 

48 

4C 

54 

54 

51 

43 

44 

45 

41 

44 

54 

55 

44 

38 

38 

39 

44 

39 

38 

41 

45 

46 

47 

47 

44 

50 

47 

52 

45.1 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.64 

.34 

.28 

.38 

.41 

.77 

.66 

.75 

.50 

.42 

.45 

.42 

.38 

.70 

.55 

.49 

.52 

.31 

.54 

.70 

.45 

.38 

.37 

.49 

.75 

.01 

.78 

.42 

.45 

.45 

14.7  6 

WIND 

219 

83 

46 

35 

64 

82 

204 

282 

68 

95 

92 

60 

51 

155 

194 

40 

297 

73 

150 

280 

210 

70 

45 

67 

167 

199 

33 

69 

41 

46 

3517 

MAX 

74 

77 

82 

86 

85 

82 

80 

79 

82 

81 

82 

86 

88 

87 

81 

87 

78 

79 

82 

78 

78 

82 

84 

84 

80 

86 

89 

92 

95 

83.0 

MIN 

49 

44 

48 

52 

59 

58 

63 

59 

52 

51 

50 

50 

56 

62 

52 

78 

45 

47 

50 

51 

47 

49 

51 

55 

55 

48 

56 

59 

60 

53.7 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

(J.0  9 

.06 

.10 

.09 

.14 

» 

# 

.11 

.16 

.06 

.13 

.08 

# 

• 

.28 

.14 

.06 

.  18 

.08 

* 

.35 

.14 

.17 

.17 

.02 

♦ 

* 

.51 

.21 

3.33 

WIND 

aioi 

36 

37 

21 

79 

276 

62 

98 

56 

66 

* 

* 

225 

93 

27 

118 

53 

* 

239 

24 

46 

91 

23 

* 

219 

81 

2071 

MAX 

66 

52 

69 

79 

78 

73 

53 

77 

82 

68.4 

MIN 

37 

38 

40 

46 

49 

- 

- 

45 

46 

47 

43 

48 

- 

- 

43 

41 

39 

40 

44 

- 

- 

35 

45 

46 

49 

46 

- 

- 

43 

48 

43.5 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

10 

10 

01 

02 

08 

08 

.  11 

.  16 

.  01 

.01 

.13 

.  14 

.09 

.  11 

.  08 

.  11 

.  10 

.  1 1 

.  16 

.15 

.  12 

.05 

.09 

.  16 

.  13 

.  12 

.16 

3.06 

WIND 

43 

'57 

128 

30 

'45 

'35 

97 

85 

53 

77 

98 

73 

87 

69 

73 

'51 

53 

52 

66 

54 

45 

40 

34 

31 

58 

45 

35 

44 

36 

29 

1723 

MAX 

65 

61 

67 

67 

69 

65 

69 

67 

63 

67 

65 

58 

61 

69 

65 

67 

71 

63 

65 

65 

72 

76 

75 

69 

66 

67 

74 

75 

75 

77 

67.  8 

MIN 

42 

41 

45 

51 

51 

54 

50 

44 

54 

43 

56 

48 

52 

53 

43 

41 

45 

45 

43 

40 

45 

50 

51 

50 

46 

46 

48 

46 

45 

55 

47.4 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

'1^ 

13 

01 

14 

10 

19 

23 

19 

04 

07 

07 

02 

01 

09 

06 

05 

14 

1 8 

.  16 

07 

.  22 

17 

27 

22 

63.57 

WIND 

- 

io3 

'38 

'42 

117 

'94 

52 

78 

'ss 

'51 

64 

56 

il3 

145 

58 

'41 

54 

40 

109 

50 

'31 

25 

'52 

60 

71 

88 

'31 

'44 

46 

B1973 

F0L50M  DAM 

EVAP 

.03 

.14 

.12 

.14 

.11 

.00 

.00 

.08 

.11 

.12 

.08 

.15 

.15 

.00 

.05 

.04 

.11 

.10 

.08 

.10 

.02 

.10 

.18 

.18 

.21 

.03 

.07 

.17 

.23 

.20 

3.10 

WIND 

51 

59 

28 

31 

44 

102 

111 

50 

50 

64 

80 

53 

71 

78 

92 

63 

66 

86 

141 

83 

28 

80 

32 

29 

70 

42 

71 

38 

53 

42 

1888 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 

.20 

.18 

.13 

.18 

.15 

.11 

.07 

.14 

.16 

.15 

.12 

.20 

.22 

.16 

.24 

.15 

.21 

.12 

.21 

.06 

.10 

.13 

.17 

.20 

.22 

.14 

.05 

.20 

.20 

.20 

4.77 

WIND 

85 

81 

33 

35 

30 

27 

58 

58 

40 

36 

35 

67 

70 

74 

116 

69 

93 

38 

53 

53 

76 

37 

36 

29 

31 

67 

29 

44 

36 

40 

1576 

MAX 

71.8 

MIN 

42 

38 

39 

46 

48 

55 

56 

51 

52 

47 

45 

46 

49 

49 

48 

43 

41 

41 

47 

45 

41 

41 

44 

46 

48 

42 

44 

46 

50 

55 

46.2 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 

.  31 

30 

24 

28 

25 

38 

30 

60 

28 

30 

21 

25 

37 

21 

41 

20 

26 

31 

30 

26 

30 

30 

30 

32 

30 

19 

30 

32 

40 

9.02 

WIND 

44 

'70 

14 

'20 

'25 

'l2 

'50 

'40 

'63 

'eo 

'52 

33 

7 

'35 

'60 

*53 

39 

'48 

'62 

'53 

'45 

'42 

'18 

'18 

'28 

'49 

'55 

'40 

'20 

'28 

1183 

MAX 

88 

75 

80 

86 

87 

91 

94 

88 

79 

78 

86 

75 

87 

92 

72 

89 

84 

79 

82 

84 

84 

85 

86 

89 

91 

82 

77 

89 

93 

95 

84.9 

MIN 

54 

45 

5 1 

53.6 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

(0 ) 

EVAP 

.00 

.30 

.22 

.24 

.22 

.15 

.15 

.13 

.15 

.19 

.06 

.30 

.30 

.27 

.15 

.35 

.12 

.15 

.27 

.16 

.08 

.30 

.17 

.29 

.36 

.23 

.09 

.15 

.30 

.30 

6.15 

WIND 

2416 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.06 

.10 

.10 

.15 

.12 

.02 

.11 

* 

.44 

.08 

.16 

.17 

.15 

.12 

.08 

.16 

.11 

.21 

.03 

.04 

- 

- 

.21 

.21 

9 

.15 

.19 

.17 

.22 

B3.81 

WIND 

20 

23 

10 

17 

19 

21 

37 

13 

12 

14 

24 

29 

20 

41 

39 

11 

22 

13 

37 

18 

27 

15 

18 

12 

18 

26 

11 

20 

12 

21 

620 

LAKESHORE 

EVAP 

.  07 

.  06 

03 

09 

16 

08 

13 

14 

20 

16 

04 

09 

16 

23 

23 

- 

WIND 

"20 

26 

'10 

'19 

51 

87 

61 

42 

52 

15 

23 

47 

13 

113 

49 

27 

'16 

31 

'34 

27 

31 

22 

30 

46 

'16 

22 

'32 

37 

37 

39 

1075 

LODI  (E) 

EVAP 

.12 

.13 

.16 

.19 

.06 

.03 

.20 

.08 

.12 

.15 

.13 

.19 

.16 

.21 

.14 

.11 

.13 

.07 

.25 

.07 

.20 

.02 

.16 

.23 

.13 

.09 

.11 

.16 

.25 

.15 

4.20 

WIND 

76 

39 

45 

58 

51 

63 

119 

47 

52 

95 

63 

64 

47 

129 

100 

66 

87 

79 

157 

74 

106 

10 

35 

57 

43 

47 

76 

40 

56 

78 

2059 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.21 

.15 

.15 

.15 

.10 

.00 

.12 

.10 

.12 

.14 

.10 

.15 

.15 

.11 

.11 

.20 

.17 

.09 

.12 

.08 

.08 

.20 

.20 

.30 

.06 

.11 

.20 

.11 

.30 

.30 

4.38 

WIND 

230 

90 

80 

90 

100 

150 

140 

70 

80 

120 

50 

100 

50 

ISO 

141 

169 

230 

190 

90 

100 

170 

70 

90 

120 

100 

90 

120 

90 

130 

180 

3610 

72 

70 

71 

78 

76 

65 

75 

69 

69 

69 

68 

75 

70 

70 

71 

72.0 

MIN 

42 

40 

44 

48 

55 

57 

54 

46 

48 

48 

47 

49 

51 

55 

48 

43 

44 

43 

47 

45 

47 

44 

47 

47 

48 

47 

46 

50 

50 

50 

47.7 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.  12 

.  12 

.09 

.  10 

.12 

.05 

.01 

.  0  7 

.08 

.  1 3 

.  05 

.  07 

09 

07 

.  1 2 

10 

06 

09 

07 

06 

10 

18 

16 

02 

09 

16 

23 

19 

2.95 

MAX^ 

35 

24 

21 

24 

'27 

46 

42 

'27 

30 

36 

24 

34 

33 

39 

49 

35 

'l4 

22 

38 

25 

14 

17 

10 

14 

18 

11 

'le 

11 

17 

11 

766 

69 

69 

61 

72 

80 

71 

61 

65 

67 

71 

77 

76 

71 

70 

70 

68 

63 

65 

64 

67 

57 

66 

75 

84 

75 

54 

75 

82 

85 

87 

70.6 

MIN 

39 

40 

45 

49 

52 

5  2 

52 

45 

46 

47 

44 

45 

46 

41 

41 

42 

42 

38 

45 

47 

48 

47 

46 

49 

46,3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.11 

.11 

.11 

.16 

.17 

.12 

.08 

.07 

.20 

.09 

.09 

.13 

.16 

.13 

.14 

.13 

.09 

.09 

.12 

.12 

.11 

.10 

.16 

.18 

.22 

.03 

.08 

.16 

.17 

.19 

3Te2 

NEWARK  (F) 

EVAP 

B15 

14 

4.11 

WIND 

361 

75 

33 

33 

'40 

-» 

* 

154 

61 

57 

'34 

'84 

. 

» 

255 

39 

35 

78 

75 

» 

» 

139 

36 

47 

55 

'23 

» 

* 

178 

'59 

1651 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

CB) 

EVAP 

.  19 

.  1 1 

.  1 1 

05 

24 

04 

02 

3.71 

WIND 

17 

8 

5 

7 

13 

98 

144 

'24 

4 

'37 

'83 

178 

146 

172 

83 

7 

10 

28 

134 

61 

'41 

'91 

5 

8 

57 

74 

22 

56 

'13 

'51 

1677 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.  2 1 

19 

24 

5.98 

WIND 

126 

105 

49 

75 

93 

48 

"45 

'  85 

142 

51 

106 

'51 

69 

166 

ii6 

109 

'99 

'78 

'98 

'71 

'76 

io4 

95 

'86 

'52 

77 

101 

'59 

'ei 

2493 

MAX 

65 

64 

72.5 

MIN 

39 

43 

43 

50 

52 

58 

58 

48 

- 

46 

42 

49 

50 

55 

50 

43 

39 

42 

50 

46 

40 

43 

46 

47 

49 

48 

46 

49 

54 

55 

47.6 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

0.08 

.07 

.08 

.07 

- 

- 

- 

.08 

.01 

.03 

* 

.34 

.03 

.05 

.12 

.15 

.05 

.12 

.14 

.14 

.04 

* 

# 

.17 

.21 

82.20 

WIND 

024 

35 

29 

45 

18 

160 

17 

37 

33 

31 

* 

* 

167 

44 

71 

37 

81 

* 

* 

109 

21 

19 

24 

16 

* 

* 

44 

26 

1088 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

(B) 

EVAP 

- 

.24 

.18 

.23 

.24 

.20 

.14 

.24 

.21 

.19 

.24 

.20 

.22 

.24 

.05 

.18 

.24 

.11 

.13 

.07 

.15 

.18 

.22 

.25 

.24 

.17 

.04 

.15 

.22 

.26 

WIND 

33 

88 

31 

34 

31 

25 

34 

33 

44 

48 

43 

33 

22 

33 

28 

45 

47 

49 

30 

25 

61 

31 

31 

31 

34 

56 

43 

27 

31 

30 

1131 

SALT  SPRINGS  PH  (G) 

EVAP 

.00 

.05 

.06 

.08 

.04 

_ 

.00 

.04 

.00 

.00 

.01 

.13 

.14 

.05 

.00 

.00 

.05 

.00 

.01 

.00 

.01 

.08 

.12 

.19 

.07 

.01 

.07 

.12 

.17 

.19 

B1.75 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.23 

.05 

.15 

.15 

.18 

.15 

.02 

.15 

.16 

.14 

.12 

.14 

.18 

.18 

.14 

.16 

.13 

.15 

.18 

.16 

.06 

.16 

.15 

.23 

.25 

.02 

.15 

.22 

.23 

.25 

4.64 

WIND 

116 

68 

51 

34 

50 

83 

47 

76 

74 

68 

55 

50 

43 

45 

74 

73 

75 

88 

65 

63 

67 

64 

47 

60 

83 

27 

88 

74 

62 

75 

1945 

MAX 

64 

59 

72 

78 

82 

74 

63 

71 

72 

69 

71 

77 

83 

80 

72 

72 

69 

73 

72 

72 

55 

74 

79 

82 

78 

55 

71 

79 

86 

87 

73.0 

MIN 

40 

39 

44 

51 

55 

57 

57 

49 

49 

48 

48 

51 

52 

54 

50 

45 

41 

45 

50 

49 

42 

46 

48 

50 

49 

49 

46 

50 

52 

54 

48.7 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.02 

.09 

.09 

.03 

.14 

.14 

.04 

.03 

.07 

.04 

.02 

.14 

.01 

.27 

.16 

.07 

.07 

.04 

.26 

.05 

.18 

.21 

.14 

.02 

.11 

.15 

.25 

.20 

B3.26 

WIND 

IB 

21 

12 

22 

16 

55 

82 

29 

41 

37 

13 

18 

14 

19 

114 

49 

16 

9 

26 

29 

9 

4 

20 

34 

15 

14 

25 

30 

40 

15 

846 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1963 


Day  of  month 


otanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.06 

.  03 

.  10 

.  15 

.  15 

.  25 

2.47 

WIND 

20 

'lO 

0 

10 

5 

0 

45 

10 

20 

15 

10 

5 

5 

* 

130 

40 

* 

35 

0 

30 

10 

5 

15 

10 

10 

35 

475 

MAX 

83 

81 

74 

70 

80 

85 

87 

87 

75.7 

MIN 

42 

44 

53 

50 

57 

58 

55 

49 

51 

51 

48 

53 

57 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

- 

- 

43 

50 

52 

50 

47 

52 

52 

54 

50 .  8 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.  16 

.  10 

.20 

.18 

.  36 

.45 

5.31 

WIND 

145 

'76 

'54 

64 

99 

96 

100 

88 

97 

103 

46 

'76 

56 

137 

ioi 

ii5 

185 

165 

137 

io2 

156 

60 

70 

222 

52 

96 

152 

109 

185 

256 

3421 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

a.02 

.07 

.07 

.03 

.03 

.01 

.12 

.00 

.09 

.03 

.01 

* 

.16 

.19 

.06 

.04 

* 

* 

.23 

.13 

.17 

.08 

.01 

.38 

.15 

2.08 

WIND 

(224 

24 

46 

37 

19 

6 

* 

76 

12 

31 

46 

63 

- 

127 

31 

20 

5 

19 

* 

* 

48 

25 

12 

13 

6 

* 

* 

47 

11 

B  801 

TULELAKE 

EVAP 

- 

_ 

_ 

.15 

.05 

.12 

.01 

» 

.16 

.04 

.07 

.08 

.15 

.11 

.09 

.06 

.04 

.04 

.06 

.06 

.07 

.11 

.14 

.18 

.09 

.07 

.11 

.20 

.24 

.21 

B3.01 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.01 

.12 

.06 

.07 

.11 

_ 

.00 

.06 

.06 

.00 

.02 

.00 

.04 

_ 

.03 

.10 

.16 

.08 

.00 

.08 

.20 

.05 

.18 

.20 

.14 

.02 

.09 

.15 

.19 

.22 

82.63 

WIND 

41 

39 

27 

41 

38 

89 

65 

11 

60 

49 

66 

31 

24 

27 

64 

52 

63 

37 

43 

52 

55 

13 

54 

45 

40 

47 

21 

37 

42 

23 

1295 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.23 

.13 

.27 

.24 

.23 

.20 

.17 

.02 

.32 

.08 

.13 

.14 

.  13 

.11 

.17 

.17 

.15 

.10 

.06 

.10 

.21 

.23 

.24 

.10 

.09 

* 

.23 

.45 

.  15 

4.85 

WIND 

101 

93 

75 

109 

72 

48 

26 

64 

45 

65 

50 

51 

46 

61 

76 

84 

84 

62 

50 

52 

50 

83 

78 

57 

44 

50 

157 

70 

96 

2019 

MAX 

73 

66 

73 

80 

79 

77 

63 

74 

70 

71 

71 

78 

75 

72 

70 

67 

65 

69 

68 

64 

69 

76 

80 

78 

73 

66 

82 

84 

84 

73.0 

MIN 

40 

36 

40 

42 

53 

56 

58 

51 

46 

42 

44 

45 

45 

54 

51 

43 

42 

41 

53 

50 

39 

42 

49 

46 

47 

45 

43 

51 

51 

45.4 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

3.05 

.05 

.12 

.07 

.04 

.01 

.02 

.06 

.14 

.06 

.03 

.38 

.  14 

.15 

.05 

.01 

.46 

.20 

WIND 

820 

15 

22 

5 

7 

91 

20 

35 

15 

40 

103 

30 

30 

21 

21 

77 

11 

9 

20 

5 

65 

17 

580 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

<A)      PAN  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 
<B)      PAN  PAINTED   INSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS   OF   COPPER,    AND  PAINTED   INSIDE   AND  OUTSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN    IS   OF  STEEL   PLATE,    PAINTED  WITH   ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE, 
e       PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

STATION  AND  DEPTH 

TIME 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9AM 

64 

63 

64 

65 

68 

71 

73 

75 

71 

68 

66 

58 

71 

74 

69 

68 

65 

54 

64 

66 

66 

66 

67 

69 

71 

70 

66 

70 

72 

75 

MAX 

88 

78 

82 

84 

86 

91 

94 

93 

91 

82 

84 

89 

89 

94 

78 

86 

81 

78 

SO 

84 

80 

83 

88 

92 

92 

85 

80 

39 

93 

93 

MIN 

64 

61 

62 

63 

65 

68 

71 

73 

70 

67 

64 

65 

68 

71 

69 

67 

65 

62 

61 

64 

66 

64 

64 

66 

69 

69 

64 

66 

69 

70 

8  INCHES 

9AM 

69 

68 

68 

59 

70 

72 

74 

74 

74 

72 

71 

71 

72 

74 

72 

72 

70 

68 

68 

69 

59 

69 

70 

72 

73 

72 

70 

72 

73 

75 

MAX 

76 

74 

73 

75 

75 

78 

79 

80 

81 

77 

77 

78 

78 

80 

75 

78 

76 

73 

74 

75 

74 

75 

78 

78 

79 

73 

76 

78 

80 

89 

MIN 

69 

67 

58 

68 

69 

70 

72 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

69 

68 

68 

63 

69 

69 

69 

7a 

72 

72 

70 

70 

72 

73 

12  INCHES 

9AM 

71 

70 

70 

71 

71 

73 

74 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

75 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

73 

75 

76 

20  INCHES 

9AM 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

39  INCHES 

9AM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

79  INCHES 

9AM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 

57 

60 

61 

54 

68 

59 

58 

60 

60 

60 

59 

61 

66 

64 

61 

59 

58 

60 

63 

50 

54 

58 

63 

68 

63 

57 

64 

67 

70 

74 

MIN 

44 

45 

51 

52 

57 

57 

54 

49 

50 

50 

47 

53 

57 

56 

50 

47 

47 

47 

51 

48 

43 

48 

50 

53 

53 

52 

52 

54 

57 

60 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  5TA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 

51 

50 

52 

54 

55 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

56 

53 

50 

50 

47 

46 

45 

46 

46 

49 

51 

52 

51 

50 

48 

50 

54 

55 

MIN 

49 

47 

48 

49 

61 

52 

53 

53 

52 

51 

51 

51 

53 

50 

48 

47 

45 

44 

44 

44 

44 

44 

47 

43 

49 

47 

46 

46 

49 

51 

STATION  2 

18    INCHES  (D) 

MAX 

54 

54 

58 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

53 

54 

56 

MIN 

53 

53 

53 

58 

58 

57 

57 

56 

55 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THEWOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERM06RAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.   M.  SLOPE 
OF  GROUND,      ESSENTIALLY  LEVEL. 


DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.  ^r.,,  r>.TA 

UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
ESSENTIALLY   LEVEL  AT  BOTH  STATION   1  AND  2. 


RAMONA  SANDY  LOAM 
RAMONA  SANDY  LOAM 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.  SLOPE  OF  GROUND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALTURAS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.0 

1 

1.0 

1 

1.5 
1 

1.0 

1 

1.0 

T 

4.5 
4 

1.0 
T 

1 .5 
1 

1.0 
T 

14.0 
8 

.5 

T 

1.5 

T 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

BIG   BEAR   LAKE  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

5.0 
6 

A 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

6.0 

6 

4.0 
4 

8.0 

8 

4 

T 

T 

4.0 
4 

2.0 

2 

BISHOP  WB  A  JRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.5 

30 
8.5 

30 
8.5 

T 
28 
8.3 

21 
5,9 

17 
5.7 

11 
A. 6 

3.5 

6 
2. A 

.5 

9 
2.5 

5.6 

10 

2.5 

8.0 

17 

2.9 

23 
3.4 

18 
3.3 

12 
2.9 

7.4 

8 
2.5 

6.7 

16 

3.4 

1.7 

20 

3.7 

.  3 
21 
3.8 

3.8 

20 

3.7 

9.6 

28 

4.7 

2.1 

34 

5.5 

1.3 

36 

5.7 

.  2 
37 
5  .  8 

37 
5  .  8 

31 
5  .  7 

.9 

20 
5 . 5 

2.7 
18 
5  .  7 

.6 

19 
5  .  9 

16 
5.  7 

14 
5  .  1 

12 
4.4 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

1.0 
1 

2.0 

3 

2.0 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

5.0 

6 

1 

T 

T 

4.0 

4 

15.0 
16 

1.0 
11 

8 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

.2 

.2 

T 

3.0 

.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

10 

T 

1.0 
4 

1.0 
3 

4.0 
4 

.5 

4 

2.0 
7 

.5 

6 

8.0 
14 

7.0 

22 

6.5 

28 

20 

10 

3 

3 

3.0 

6 

4 

2 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
7 

6 

.5 
5 

3 

2 

T 

T 

T 

.5 

T 

6.0 

2 

4.0 

T 

10.0 

2 

3.0 
3 

.5 

2 

3.0 

2 

11.0 

9 

.5 

9 

T 
5 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
A 

h 

1.0 

3 

2 

2.0 

T 

2.0 

1.5 

1 

1.5 

2.5 
3 

1.0 

1 

T 

T 

5.5 

2 

T 
1 

4.5 

T 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.8 

2.5 

2.3 

1.5 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

1.6 
1 

T 
T 

3.0 

3 

.5 

T 

8.4 

8 

.4 

3 

1.5 

2 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 
T 

2.0 

T 

2.0 
T 

1.0 
T 

3.0 

T 

1.0 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.0 

2.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

13 

A.O 

13 

13 

13 

9 

7 

4 

T 
4 

4.0 
7 

1.0 

8 

T 
7 

6 

A 

3 

5.0 

8 

1.0 
8 

1.0 

9 

T 
9 

2.0 
11 

1.0 

12 

12.0 
24 

T 

24 

23 

22 

8.0 

28 

2.0 

30 

28 

25 

19 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
1 

1.0 
1 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

4.0 
4 

11.0 
15 

T 
6 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
16 

T 
16 

13 

11 

10 

8 

2.0 

9 

3.0 

12 

4.0 

15 

3.0 

18 

13 

12 

11 

2.0 
13 

10.0 
19 

2.0 

20 

1.0 

19 

4.0 

19 

5.0 

20 

5.0 

25 

20.0 
37 

30 

26 

22 

21 

8.0 

27 

T 
25 

22 

19 

16 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

7.0 
7 

3 

T 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

2.0 
T 

1.5 

T 
T 

2.0 
T 

.5 

T 

.5 

T 

2.0 
T 

1.0 

T 

5.0 
5 

7.0 
5 

T 
3 

T 

5.0 
4 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

18 

17 

.5 

17 

17 

16 

9 

1.3 

9 

2.0 
11 

1.6 

11 

3.5 

15 

12.0 

19 

18 

17 

.5 

13 

6.0 

20 

3.0 

23 

1.5 

24 

4.0 

27 

4.0 

27 

1.0 

26 

2.0 

27 

5.5 

31 

26 

23 

22 

.3 

21 

2.0 

22 

20 

16 

15 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

8.0 

8 

7.0 

6 

2 

1 

6.0 

6 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

18 

16 

12 

10 

8 

2.0 

10 

14.0 

23 

3.0 

21 

1.0 

21 

.3 

20 

18 

16 

15 

4.0 

19 

5.0 

22 

4.0 

26 

.5 

23 

T 

22 

5.0 

27 

9.0 

36 

2.0 
32 

27 

24 

22 

T 
20 

T 
18 

T 
15 

14 

12 

11 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
18 

8 

1.0 

7 

A 

2 

T 

T 
T 

2.0 

3 

3.5 

5 

6.5 

8 

5.0 

8 

5 

2 

T 

6.0 
7 

5.0 

12 

8 

2.0 

7 

6.0 
15 

2.0 
15 

T 

15 

8.0 

20 

10 

5 

3 

T 

2 

T 

2 

T 

T 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

3.5 

T 

T 

10.0 

9.0 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

4.5 

4 

7.0 

9 

1.0 

9 

T 

T 

T 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.2 

1 

T 

T 

.1 

.9 

9.3 
7 
.8 

1.0 
4 
.6 

T 

.4 

1.1 

.4 
1 

3.6 

T 
1 

T 

.2 

.  1 

T 

MOUNT  WILSON  FC  336B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1.0 
5 

1 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10.0 
10 

10 

9 

3.0 
12 

8 

3 

1 

T 

3.0 
3 

2 

1 

QUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

1 

4.0 
1 

SANOBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

T 

T 

.9 

T 

.4 

T 

.1 

.2 
T 

3.5 

1.0 
4 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

1 

4.0 
4 

7.0 
7 

4 

2.0 

2 

2.0 

2 

2 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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otanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16.2 
65 

1.2 

61 

.4 

58 

52 

T 
46 

11.3 
54 

16.2 
64 

8.1 

62 

4.4 

62 

5.2 
64 

6.7 

68 

62 

60 

52 

19.5 
69 

15.3 
80 

T 

72 

3.3 

76 

12.4 
84 

18.2 
96 

2.3 

93 

1.7 

90 

83 

77 

T 

72 

1.1 

74 

1.6 
74 

70 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
T 

T 

T 

5.0 

T 

2.5 

3 

T 
T 

8.0 

7 

12.0 

12 

22.0 
18 

13 

5 

T 

T 

4.0 
4 

T 

T 

J 

7 

SQUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

8.5 

8 

5 

4 

9.4 
8 

4 

3 

2 

1 

10.0 
10 

5 

T 

T 

T 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

8.0 

8 

3 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

2.0 
2 

11.0 
11 

1.0 
11 

T 

9 

6 

4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.5 

22 

1.0 

19 

16 

14 

10 

3.0 

12 

4.0 
14 

3.5 

19 

4.5 

23 

.3 

21 

3.0 

22 

17 

16 

14 

8.0 

22 

4.5 

24 

.5 

23 

2.5 

20 

6.0 

24 

13.0 
36 

6.0 
36 

31 

26 

23 

20 

T 

19 

T 

18 

15 

13 

10 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

3.0 
T 

1.0 
T 

2.0 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

,T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20.5 
79 

.5 

73 

1.0 

69 

T 
63 

T 
59 

19.0 
73 

17.0 
82 

6.5 

81 

2.0 

79 

4.5 

79 

2.0 
77 

74 

70 

15.0 
83 

19.0 

93 

3.0 
87 

3.0 
86 

7.0 
87 

10.5 
93 

25.0 
108 

8.5 

106 

1.5 

96 

92 

88 

T 
85 

3.0 
87 

1.0 
84 

81 

79 

76 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

25 

T 
25 

25 

24 

23 

T 

23 

.5 

23 

2.0 

25 

24 

T 

24 

24 

22 

20 

18 

.5 

18 

17 

.5 

17 

1  .0 
18 

17 

17 

2.0 
19 

T 
19 

19 

18 

16 

2.0 
18 

3.0 
21 

20 

16 

14 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
34 

1.0 

34 

32 

T 

32 

31 

T 
31 

1.0 

32 

2.0 
34 

33 

T 
33 

32 

31 

30 

.5 

30 

2.0 
32 

31 

3.0 
34 

3.0 
37 

1.0 
38 

1.0 
39 

3.0 
42 

41 

40 

39 

38 

2.0 

40 

12.0 
52 

50 

48 

46 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 

1.0 
T 

5.0 

2 

1.0 
T 

T 
T 

3.0 

2 

5.0 

3 

3.0 

2 

1 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 

T 

14.0 
14 

5 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Statum 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4.00  A.M. 
PST 

< 

o 

4,00  P.M. 
PST 

10,00  P.M. 
PST 

Trace 

01-09 

10-49 

.S0-.99 

100-1.99 

2  00 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

20 

8.1 

26++ 

WNW 

14 

79 

57 

40 

68 

2 

8 

3 

0 

0 

0 

13 

5.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

23 

17 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

4.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

10.2 

50 

SSW 

6 

75 

0 

6 

6 

2 

5 

2 

21 

8.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

16 

7.1 

20++ 

WNW 

17+ 

77 

49 

44 

67 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

10 

4.7 

EUREKA  WB  CITY 

SEt 

8.8 

35 

SW 

.  6 

2 

8 

10 

1 

2 

2 

25 

55 

8.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

24 

7.0 

29 

w 

20 

87 

63 

42 

73 

4 

5 

3 

4 

0 

0 

16 

74 

5.9 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

W 

19 

7.8 

44++ 

WNW 

1 

79 

57 

51 

73 

1 

3 

5 

'  0 

0 

0 

9 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

28 

9.7 

32++ 

W 

1 

80 

60 

63 

76 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

10 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w* 

7.0 

30 

w 

17+ 

75 

45 

47 

69 

2 

4 

3 

1 

0 

0 

10 

75 

4.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

4 

9 

5 

2 

2 

1 

23 

7.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

w 

17 

11.4 

2  9++ 

SSE 

18+ 

80 

61 

56 

74 

7 

5 

6 

2 

1 

0 

21 

6.3 

POINT  ARGUELLO  WB 

8.7 

24++ 

NW 

4 

2 

9 

4 

2 

0 

0 

17 

- 

5.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

27 

11.4 

33 

SE 

14+ 

81 

61 

49' 

71 

5 

2 

10 

3 

0 

0 

20 

58 

7.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

sw 

17 

7.1 

34 

W 

14 

91 

73 

55 

87 

4 

5 

6 

1 

1 

0 

17 

63 

6.9 

SANDBERG  WB 

N 

14.  1 

39++ 

NNW 

26 

1 

5 

3 

0 

0 

0 

9 

5.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

29 

9.4 

31 

W 

1 

78 

55 

57 

73 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

79 

4.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

w 

28 

11.9 

41 

SSE 

14 

85 

70 

66 

81 

6 

7 

7 

2 

0 

0 

22 

6.4 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

w, 

43 

9.5 

27 

w 

17 

70$ 

3 

« 

7 

2 

0 

0 

18 

69 

SAN  JOSE 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

WNW 

32 

9.9 

31++ 

NW 

27 

88 

61 

61 

87 

2 

5 

5 

2 

0 

0 

14 

5.0 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

W 

16 

7.8 

28++ 

SSE 

10 

88 

69 

60 

78 

2 

6 

8 

0 

1 

0 

17 

6.6 

%  PEAK  GUST 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
I  81 00  A.M. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  125  - 


STATION  INDEX 


ABBOTT  MINE 
ACTON  ESCONDIDO 
ABELANTO 

ADIN  RAN6ER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALOEftPOINT 
ALISO  CH  OAT  MT  FC  • 
ALPINE 


FC261BEJ01'i 

lose 


ALTURAS  RANGER  STATION 


5136 
3144 

51 61  Modoc 


AMBOY 
ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FieflFBO. 
ANTIOCH  PUMPING 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GPANDE 
ARROYO  seCO 


ARROYO  SECO  RS  FC  508 
ASH  MOUNTAIN 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  "OAD 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBEfiPY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BADGER 


-ARE 

.OS  ANGELES 
SAN  BEROINO 

■toooc 

COSTA 
HUMBOLDT 

ELES 
SAN  OtEGO 


-OS 


M76 
5204 
5212 

milld;27 


3-)232 
5235 
5239 
5244 

3322 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
pIVERSIOe 
UENTUBA 
SAN  BERDINO 
EN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 


32  50 
34  11 
41  29 


Cp327  Los  ANGELES 

5343  Tulare 

53S5  bRANGE 
5372  UaPA 

iTULAPE 
5379  FRESNO 

5383  Placer 

5395  Los  ANGELES 
5*10  Los  ANGELES 
5422  p-ULARE 


BADGER  PASS  P425  » 

BAKER  p436  i 

BAKER  9  NNW  p437  !5AN  BEROINO 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT  0442  kERN 

6ALCH  POWER  HOUSE  0449  fPESNO 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT  0469  TEHAMA 

8ARNES0N  PARK  p509  ORANGE 

BARRETT  0AM  p51*  SAN  DIEGO 

6ARST0W  0919  SAN  BERDINO 

BARTON  FLAT  0534  FRESNO 


:  27|  37  OS 
1  36  54 
I  33j  33  21 
261  34  08 
I    9  36  38 

I  1*1  37  40 
I  *!  35  16 
6  35  23 
I  10  35  25 
I  111  36  55 
23l  39  56 
26'  33  56 
33,  32  41 
'  15  34  54 
11   36  49 


122  26 

118  17 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 

118  33 
116  46 


116  40 

119  20 

117  13 

120  34 


121  04 

lie  19 

117  54 

119  01 


117  51 

116  40 

117  01 
IIB  53 


BATES  RI06E 

BEALE  AFB  b584  [fUBA 

SEARTRAP  MEADOW  0596  TULARE 

BEAUMONT  0606  RIVERSIDE 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT  BLOT  RIVERSIDE 

BEAUMONT  1   E  0609  pIVERSlOE 

BEEHIVE  MEADOW  p617  fTUOLUMNE 

BEL  AIR  FC  10  0619  LOS  ANGELES 

BEN  LOMOND  p674  jSANTA  CRU2 

BERKELEY  0693  (ilLAMEDA 

BEPRYESSA  LAKE  0705  ^APA 

8ESWICK   7  S  0715  SISKIYOU 

BiEBER  |073i  Lassen 

BIG  bar  ranger  5TATI0N  0736  fTfilNITY 

BIG  BEAR  LAKE  p741  SAN  BEROINO 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  D742  SAN  BERDINO 

BIG  BEND  RANGER  STAT10N07^T  PLACER 

BIG  DALTON  DAM  FC223e-E075e  LOS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEK  0767  Hhyo 

BIG  PINES  PARK  FC  838     0779  LOS  ANGELES 

BIG  SUP   STATE   PARK  |0'90  MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46D-Ep798  LOS  ANGELES 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP  I  T  ALOei  8  \.0S  ANGELES 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2     0819  INYO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSEba?!  FRESNO 

BISHOP  WB  AIRPORT  0822  'INTO 

BISHOP  UNION  CARBIDE       0824  jlNYO 

BLACK   MOUNTAIN   2    SW  p850  EANTA  CLARA 

BLACKS  MOUNTAIN  p867  LaSSEN 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT  0897  ^ACER 

BLUE  CREEK  MTN  LO  D900  L.EL  NORTE 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEKp90J  k'J'^BOLDT 

BLYTHE  p924  RIVERSIDE 

BLTTHE  7  W  0925  RIVERSIDE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT  p927  RIVERSIDE 

BOCA  0931  f<EVA0A 

BONITA  p96B  SAN  DIEGO 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STAp973  MENDOCINO 


eORREGO  DESERT  PARI 

BORREGO  SPRINGS  3  I 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLl  RANCH 
BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

SRANSCOMB  2  NW 
8RAWLEY  2  SW 


543  ENTa  BARBARA       30;  34  55     119  55 


19  37  15  I 
ll!  37  06  I 
1*  37  22 


0986  SAN  DIEGO 


J005 
0  009 
1013 

;iois 

1031 
1034 
1046 
1048 


1050 
1056 
1057 

1072 
1076 

loeo 

1096 
1112 


BRAY  10  WSW 
BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
6RIDGEVILLE  4  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER   STA  !ll30 

BRUSHY  SPRG5  GUARD  STA  ill  33 
BRYSON  tll42 
BUCKHORN  3149 
BUCKS  CREEK  PH  bl59 
BUCKS  LAKE  1161 
BUENA  VISTA  1170 
BULLAflDS  BAR  PwR  HOUSE  il  1 80 
BURBANK  fire  DEP  FC226bSi92 
[1194 
1206 


BURNEY 

BURNT  Ranch  1  S 

BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUM4  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  ' 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATIOn|1316 
CAMP 
CAMPO 
CAMP  I 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER[1433 

camp  san  luis  obispo 
camptonville  Ranger  stai462 
CANBY  11  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL  tl484 
CANTIL 
CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  6ILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 


SANTA  CRUZ 
|5AN  DIEGO 
Los  ANGELES 
hJEVADA 
RIVERSIDE 

fONTEREY 
ENDOCINO 
|iMPERIAL 

S  I  SK I  YOU 

ORANGE 

pRANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

PUTTE 

Kacg" 
monterey 

EHASTA 


Los  ANGELES 
LOS  ANGELES 
tSAN  MATEO 

SHASTA 
TRINITY 

contra  costa 
[assen 

KERN 

RIVERSIDE 
pAN  DIEGO 
SNTa  BARBARA 
'  AN  BERDINO 
ALAVERAS 


39  I 


35  48 

40  52 
39  54 
39  54 
20,  36  46 


OS  ANGELES 

1488  ) 
1497  I 

1518  pRANGE 
1520  BAN  BEROINO 
1522  PLUMAS 


I  lo!  35  24 
6  33  55 
'  33|  32  40 


17 

34]  38  12 

37  29 
32  41 
35  53 

38  35 


'  28  34  09 

33  32  37  I 

38  15 
38 

35  20  ' 

39  27 
41  22 
41  27 
34  11 
39  18 

I  10 

33  95 

33  97 

8  40  05 


05  I  118  27 


I  45     123  15 


122  10  . 
121  12  j 
120  42 

123  46 
123  49 
114  36  I 

I  '•5  I 

I  114  43 

120  06 

117  02 

,  123  22  J 

117  39 


i  33  17     116  21  ' 


I    6:  32  40  I  116  17 

I  29;  34  39     lie  22  I 

'l     8:  39  27     120  40  I 

I  33;  33  29     116  48 

'  24:  35  52  I  120  48  , 

'     r  39  41     123  40 

6|  32  57     115  33  ' 


i  117  56 
I  121  47  I 
119  14  I 
119  17 


121  20 

120  35 

121  09 
121   51  I 

I  121  20  I 
121  12 
121  11 
121  09 

I  tie  18 


'  53     121  40 


117  14 

119  59 
117  34 

120  19 


115  28 
lie  41 
122  35 


116  28 

120  51 

130  34 

120  41 

121  02 
121  03 
120  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1735 
6400 

2010;  5P 
1297 


2613 
30*5 
2600  *P 


299     BP]  MIO 


4130 
;  1272 
■  67*5; 

681* 

1575! 
I  10000 

6662! 

235 
1  2317 
j  722 
I  815* 
'  11040 
4108  « 
9390]  ] 
,  2330 
j  7200 
5280  * 


2179 
3350 
3099 
53*7 
33*9 


6*70  5P 
6550 
2050 
7200, 
350 
3560| 

*80o{ 
929 
3771 
1760 
9200l 

■  1800 
660| 

699^  MIO 


OBSERVER 


A  ALLEN  FECHT 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CU2ZILL0 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  Orv  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MBS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  US  NAT  PARK  SERVICE 
I  HERSCHEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  DUTRA 
,;  COBP=  OF  ENGINEERS 

PETE  E  PUeOSE 

Dan  BARBER 
.  HARBOR  MASTER 
I  A2USA  CITY  PARK 
1  MRS  LUCILLE  e  WEDOLE 

-  US  NAT   PARK  SERVICE 
E  METHENY 
A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
'  G  *  E  COMPANY 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  Dl EGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
s|  CORPS  Of  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BE*UM0NT    IRRIG  OIST 
BEAUMONT    IRRlG  OIST 
U  S  W8  OBSERVER 
HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
MIKE   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

i  HAPVcY   0  FRYER 

S.  U  S  WEATHER  BUREAU 

i  MARK    P  HICKS 

i  U  S  FOREST  SERVICE 
91G  BEAR  LK   FIRE  DIST 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
i  DEPT  WATER  RESOURCES 

'  U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JUS  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MPS  MARY  INCERPI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

JUS  WEATHER  BUREAU 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
;  W  FRANK  SWORE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
;  STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 


01 


FRUIT 


VINCENT  D  LOCATELLl 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
BRADFORD  RANCH 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
ACR  RESEARCH  SERVICE 


S  U  S  WEATHER  BUREAU 
j  BREA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   ALBERT    R  HUNT 

Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S:  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFEHLING 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
P  6  *  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ALICE  E  CHURCHILL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  HEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLIN6AME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
;  PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
Sl  LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  wAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUB  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
I  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 

*  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  +  E  COMPANY 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

M 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

moN 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEn 

ELEV; 

TiMP. 

y 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

534 

ONTEREY 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

586 

ARIP05A 

27 

37  2* 

120  03 

1*29 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

602 

38  32 

133  08 

10*0 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLF  Sawyer 

6P 

MOUNTAIN  VIEW 

606 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

609 

CEOARVI LLE 

SA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTEPVILLE  power  HOUSE 

624 

*P 

P  G  -f  E  COMPANY 

653 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  D 

680 

OS  ANGELES 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

682 

OS  ANGELES 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

697 

UOLUMNE 

37 

37  58 

119  55 

476« 

BA 

HETCH  hETCh  wTR  SUP 

CHESTER 

*0  18 

121  11 

4530 

*P 

M 

MRS  C  B  KROEKER 

CMICO  EXPERIMENT  STA 

715 

39  *a 

US  PLANT   INTRO  CRON 

CHIOUITO  CREEK 

737 

37  30 

CHITTENDEN  PASS 

739 

36  94 

CHOLAME   MATCH  RANCH 

743 

35  41 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCMUPATE  RANGER  STA  ^754 

34  48 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA  B758 

AN  0 1  EGO 

33  36 

CITRUS    (EIGHTS  0773 

36  43 

CLAREMONT  FC  230D  J777 

OS  ANGELES 

26 

34  07 

C  F  ELDER 

CLAREMOHT  POMONA  COL 

.OS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

F  P  BRACKETT  08SY 

CLARKSBURG 

784 

23 

38  29 

121  33 

14 

8A 

CLARKS  VALLEY  HUOO  RCH 

765 

2) 

39  33 

CLEAR  CREEK 

799 

12 

41  43 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

806 

38  58 

CLOVERDALE  3  SSE 

838 

22 

38  *6 

BA 

CLOVEROALE  11  W 

840 

22 

38  *6 

CLOVER  MEADOWS  GS 

27 

37  3Z 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL INGA 

064 

36  09 

COALINGA  1  SE 

B6T 

FRESNO 

27;  36  06 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL INGA  14  WNW 

669 

FRESNO 

36  14 

120  3* 

16*0 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COBB  2  NW 

682 

23 

38  50 

122  46 

2*00 

HAMILTON  HESS 

COFFEE  CREEK  RS 

666 

35 

41  05 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNC 

891 

23 

39  97 

COLBTS  FC  53  0 

696 

13 

34  18 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLO  SPRINGS  CAMP 

905 

36  13 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

907 

23 

40  24 

7A 

COLFAX 

912 

e 

39  06 

COLGATE  POWER  HOUSE 

8 

39  20 

COLUSA  1  SSW 

948 

:OLUSA 

23 

39  12 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

96  2 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

HOWARD  R  LEE 

985 

38  9) 

121  01 

1525 

W  8  thbelkEl 

COPCO  NO  I  DAM 

990 

i: 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTBICTZ012 

36  06 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

027 

39  54 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

031 

2£ 

33  93 

4P 

CORONA  F I  RE  OEPT 

CORRAL ITOS 

048 

20 

36  59 

COTTONWOOD  CREEK 

19 

36  39 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

081 

39  47 

GRANT  W  HANCOCK 

COvELO  EEL  RIVER  RS 

08* 

MENDOCINO 

39  50 

123  09 

151* 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

.OS  ANGELES 

2( 

117  53 

575 

WILLIAM  8  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

33  26 

116  30 

2279 

COYOTE  WELLS 

2111 

!  MPER I AL 

115  58 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

36  34 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

21  39 

32  93 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

1' 

41  *6 

124  12 

4P 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

17;  41  48 

BA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2190 

17 

*1  *6 

9( 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

>AN  BERDINO 

34  I* 

*525 

CROCKETT 

2177 

lONTRA  COSTA 

38  02 

BA 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

2198 

.0$  ANGELES 

3*  19 

117  51 

9370 

U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY 

221* 

'? 

3*  01 

118  3) 

75 

*P 

CUMMINGS 

2218 

(ENDOC I  NO 

39  50 

CUNNINGHAM 

2224 

23 

36  57 

1*2] 

CUYAMA 

2236 

iNTA  BARBARA 

31 

34  96 

2240 

BA 

CUYAMACA 

32  59 

4650 

lA 

BA 

CUYAMA  RANCH 

iN  LUIS  OBPO 

30]  34  59 

2170 

CUYAMA  RANGER  STATION 

1249 

30  34  91 

2149 

U  S  FOREST  SERVICE 

;  DAGGETT   1  ENE 

2259 

3*  93 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

Z257 

iAH  BEROINO 

34  52 

1933 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

>HASTA 

21 

41  06 

131  31 

3330 

HARLEV  NEUERBURG 

DAVENPORT 

2290 

37  01 

122  12 

373 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

1  DAVIS  1  WSW 

229* 

3: 

38  32 

91 

8A 

UNI  VERS  1 TY  OF  CAL I F 

1  DAVIS  CREEK 

2296 

21 

41  44 

4750 

R I  CHARD  F  HUGHES 

21 

41  13 

3650; 

C 

DEATH  VALLEY 

Z319 

36  Z8 

-194 

4P 

*P 

*P 

1  DEEP  CANYON  LABORATORY 

1327 

\ 

33  39 

116  23 

1200 

8A 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

37  32 

5229 

9P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

1  DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

39  16 

3700 

9P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2  346 

CEBN 

32) 

DELANO  FIRE  DEPT 

,  DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  53 

*« 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2  369 

27 

37  29 

121  23 

1129 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR 

2389 

37 

37  32 

120  48 

124 

5P 

5P 

.  DE  SABLA 

2402 

23 

39  92 

2713 

4P 

*P 

DEscANso  Ranger  station2406 

33 

32  51 

116  37 

3500 

BA 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

.OS  ANGELES 

26;  33  59 

7*0 

: 

DOBBINS  COLGATE  F0REBAV245e 

e 

39  21 

1550 

*P 

»P 

OONNER  memorial  ST  PK 

2*67 

39  19 

120  14 

9937 

BA 

BA 

DOS  RIOS 

2490 

^ENOOCI NO 

7 

39  43 

937 

B* 

D0U8LEBUNK  MEADOW 

■*92 

TULARE 

ic 

35  57 

118  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEEfiS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FC107C 

-OS  ANGELES 

33 

33  56 

118  OB 

116 

5P 

DOWNEY  FIBE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

a 

39  3* 

120  50 

2895 

BA 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

?504 

IB 

40  03 

120  06 

4240 

lOP 

DOYLE  5  SSE 

?506 

4385 

TA 

7A, 

DRY  CANYON  Reservoir 

!916 

29,  34  29 

1515'  *P 

TK 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

i  DUDLEYS 

;539 

14 

37  45 

120  06 

3000 

6P 

6P 

1  OUNNIGAN 

2568 

23 

38  53 

121  56 

9A 

OUNN  SIDING 

!970 

1! 

35  03 

1611 

*P 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIR  RANGER  STATION 

2572 

23 

41  13 

BA 

DUTTONS  LANDING 

Z9eo 

*APA 

n 

3S  12 

20 

8« 

BA 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

;596 

'IVERSIDE 

33  *e 

115  27 

973 

71 

7* 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2 

39  22 

122  31 

1309 

BA 

6t 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

11 

36  ** 

10*00 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL   CAPITAN  DAM 

;709 

25 

32  53 

116  49 

600 

8A 

8* 

EL  CENTRO  2  SSW 

?713 

32  46 

-30 

9P 

9P 

: 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

!728 

U 

38  30 

715 

5P 

9P 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  6 

.OS  ANGELES 

21 

3*  36 

3075 

9P 

ELK  VALLEY 

i749 

n 

*3  00 

1711 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  OF  ACR 

ELLEPY  LAKE 

J756 

WHO 

38'  37  56 

96*9 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

!760 

SAN  JOAOUIN 

lAi  38  14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

28;  33  *8 

117  47 

: 

ELSINORE 

JSOS 

*  I  VERS  IDE 

ze 

33  40 

128! 

5P 

9P 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

26  33  37 

1309 

c 

JOHN   L   EW  I  NG 

ESCONOlOO 

31  07 

660 

6P 

6P 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

>e69 

33  07 

650 

: 

ET  IWANOA 

!895 

2. 

34  08 

139C 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

12 

41  28 

3913 

c 

EUREKA  WB  CITY 

!910 

n 

»0  48 

43 

MIO 

HIC 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EKCHEOUER  RESERVOIR 

'MARIPOSA 

i« 

37  35 

120  16 

46* 

5P 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

rULABE 

36  21 

119  0* 

*39 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2 

36  15 

122  03 

IS 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

J934 

2 

38  15 

122  03 

19 

*l 

*P 

FAIRMONT 

2941 

1* 

34  42 

US  26 

1060 

6A 

FALLBROOK 

33  21 

117  19 

5*3 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

FEATHER  Falls 

nil 

39  36 

296! 

: 

FERGUSON  Ranch 

1  2 

40  21 

122  27 

800 

7< 

FERNDALE  8  SSW 

)025 

40  30 

12*  20 

14*9 

B« 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FERNOALE  2  NW 

■4UMB0L0T 

*0  36 

12*  17 

10 

9P 

9f 

9P 

fidoletown  lynch  ranch 

103B 

l( 

38  31 

120  42 

2100 

: 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEBOA  MOUNTAIN 

304S 

SNTA  BARBARA 

3*  ** 

120  00 

3150 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

)050 

l/ENTURA 

\" 

3*  24 

118  56 

*39 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FINLEY  1  NNE 

)055 

LAKE 

ll 

39  01 

122  93 

13*C 

z 

JAME^  T  MELVIN 

FINLEY  I  SSE 

J096 

LAKE 

38  58 

123  93 

1377 

ALBERT  E  MOORhEAD 

FINLEY  5  SW 

J057 

LAKE 

>  Z 

38  58 

123  57 

1750 

81 

z 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3063 

FRESNO 

1 

36  Zl 

130  09 

289 

6P 

6P 

RAYMOND  Thomas  ranch 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3087 

1 

*0  Z2 

120  19 

4OO0 

5P 

9F 

9P 

CAL  DEPT  FISH  +  SAME 

FLORENCE  LAKE 

S093 

FRESNO 

21 

37  16 

118  51 

73*4 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  0AM 

SACRAMENTO 

38  43 

121  09 

390 

BA 

BA 

SA 

U  £  BUR  RECLAMATION 

STATION  INDEX 


FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTMILL  RANGER  STi 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  eiDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK  1  NNE 
FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  ST, 
FORT  ROSS 
FREEDOM  8  HHV 
FSE*ICH  5ULCH 
FRESNO  WB  AIHPOCT 
FRIANT  GOVERNMENT  CA' 
FULLERTON  ARROUES  RAI 
FULUERTON  0AM 
FULLERTON  MILtCREST  I 

garberville 

garden  valley  2  s 
gasouet  ranger  statk 
gEh  lake 
georgetown 

georgetown  ranger  sti 
gerber  ranch 
6eble  creek  camp 
giant  forest 
gibraltar  dam  no  2 
gillespie  field 

GILRO* 
6UR0Y  8  NE 
GILROV  1» 


HIS  ( 


ENE 
ENE 


GLENDALE  STAI 
GLENDORA  WEST  FC  II 
6LENNVILLE 
GLENNV1LLE  FULTON  I 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 


NITE  I 


ISIN 


GRANT  < 
GRASS  LAKE  HWY  MNrc 
GRASS  VALLEY 
GRATON  I  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  S' 
GRIZZLY  FLATS 
GROVE LAND  ; 

GROVELANO  RANGER  STi 

GUERNEVILLE 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36*1 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 


COUNTY 


16  BAN  BEROIN 
ZO  ^AN  BERDINO 
INITY 
•LACER 
lYOU 

57 

4END0CIN0 
4EN0OCIN0 
'^  PEL  NORTE 
.ISKIYOU 

b;  EI  ski  you 

91  SONOMA 

3?  BANTA  CRUZ 


iRANGE 
IRANGE 
■20  KUM80L0T 


HONO 

ei  El  DORADO 

L  DORADO 
lANTA  CLARA 


0  Ban  DIEGO 

7  SANTA  CLARA 
19  tANTA  CLARA 

22  banta  clara 
«.  Imperial 

0  Los  ANGELES 
2  Los  ANGELES 
KERN 


,9  KERI 
II  PLACER 


361*1  SISKIYOU 
|36?1  KUMAS 
3649  El  dorado 
3669  [TUOLUMNF: 

TZ  [ruOLUKNE 
40N0MA 

ANGELES 


HAMILTON  AIR  FORCE  8ASE373ii  MARH 


HANFORD 
HANSEN  DAM 
HAPPY  CAMP  PA 
HARRIS  GAGING 
HARRISON  GULC 
HARRY  L  ENGLE 
HAT  CREEK  R-i 
HAT  CREEK  PN  NO  I  ?8Z6  SHASTA 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT  pe^*  RIVERSIDE 
HAYFORK  RANGER  STATION  3859  [TPINITY 


MAYWARD  6  ESE 

HEALOSeuRG 
HEALDS9URG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDE?    7  SE 
HESPERIA 
HETCM  HETCMY 
HIDDEN  VALLEY  RAI 

HIGHLAND  LAKES 
MILTS 
HOBERGS 

hockett  meadows 

HOEGEES  FC  60  a 

HOLLISTER  I 
HOLLISTER  2 

HOLLISTER  IP  ENE  | 

HONEyOEw  Z  WSW  I 

HOOPA  I 

HOOPA  Z  SF 

HOPLAND  8  NE  I 
HOPLAND  LARGO  STATION 
HOSSACK 
HUA5NA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

hurkey  creek  park  I 

MYAHPOM 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA  I 
IDYLLWILO  ranger  STA  I 
IMPERIAL 
rWPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY  I 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN  I 
IKYOKERN  i 

INVOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAH 
KAISER  MEADOWS 

KEE  Ranch 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  J 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMaN  STATION 

KILaRC  power  HOUSE 


386 


389. 


RIVERSIDE 


KNEELAND  10  SSE 
KNIGmTS  ferry  2  SE 
K0R8EL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  EC  Z51 
LAFAYETTE  2  NNE 
#  LAGUNA  BEACH 


TRINITY 
DEL  NORTE 
SAN  BENITO 
ftlVERSlOE 
IMPERIAL 


10  kERN 

I)  AMADOR 

'T  BAN  BERDINO 
hODOC 

19  [TULARE 
.0!  BAN  BERDINO 
IZ  BAN  DIEGO 
18  BAN  DIEGO 
ZZ  SNTA  BARBARA 
a;  FRESNO 


P^INGS 

SHASTA 
59  MONTEREY 
■77  t)EL  NORTE 
HUMBOLDT 
{STANISLAUS 
60Z  HUMBOLDT 
616  EL  DORADO 
6Z8  Los  ANGELES 
633  toNTRA  COSTA 


*0  23 
39  01 
*1  15 
41  51 
39  27 
39  24 
AI  5a 
*1  35 


1   36  50 

17  *1  52 

I  36  37  45 

I    38  54 

r  38  55 

a:  37  ZZ 


Ol  37  00 
0.  37  02 
0,  37  04 
6;  33  03 
3  34  09 
26l  34  08 
Ol  35 
O;  35 
bI  39 


P747  kiNGS 

3751  Los  ANGELES 

A     13761  BISKIYOU 

'N     g7B7  ^NTA  BARBARA 

DAMgeoo  Kevada 


I  OIEGO 
3925  SAN  BENITO 

39ze  Ban  benito 
3935  Ban  BERDINO 
i3939  TUOLUMNE 
Q946  [lEVADA 

3987  BISKIYOU 
(.010  LAKE 
iliOlZ  TULARE 
f.017  [.OS  ANGELES 


184  HUMBOLDT 

197  LAKE 

00  MENDOCINO 

20  [ruLARE 

44  5N  LUIS  OBPO 

4  8  TUOLUMNE 

66  ITEHAMA 

70  CALAVERAS 

76  fRESNO 

81  RIVERSIDE 


4|  38  12 
7i  37  14 
3  33  41 


6|  32  51 

6]  32  50 

9|  36  48 

9'  36  46 


6  34  OB 

ll  41  16 

0  35  56 

6:  34  09 

33  05 

33  OA 

34  29 
37  18 

34  10 


34  14 
37  55 
33  31 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


»500 
3Z40 
2350 

B900 
10000 
6600 
5085 
2640 


3440 
3610 

60i  7  A 
4560 


334B 
3015 
1370  9A 


2700 
2160 
2765 
3195 
3670 


6700 
Z900 
Z960l 
8500; 


320  5P  5P 
25     5P  MID 


35     4P  4P 


rilLklAI 


HILi 


CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PflOJ  iNC 
MRS  CLARA  JONES 
U  5  WEATHER  BUREAU 
U  S  6UR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  W  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 

R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  8REEDL0VE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORAGHI 
U  5  WEATHER  BUREAU 


US  I 


SERVICE 


6ILR0Y  FIRE  DISTRICT 

william  j  kickham 

SETh  E  AUSER 

DESERT  METALS  CO 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSIfiY  ♦  F  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

S!  METCH  METCHY   WTfi  SUP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
I  RAYMOND  SHINE 
!  HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 

LAURA  B  CEOERLOF 
DUANE  J  COX 


KINDRED 

KINDRED 
*  PWB  DEP 
EO  DEPT  AGi 
A  SARGENT 
FORCE 


U  S  All 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIH  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  6  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  MART  JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  FIRE  OEPT 
WALDO  f  IVERSON 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCM  HETCMY   WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 

SI  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  C  MOBERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
■  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
I  ADAMS 


BUR  INOIAl 


AIRS 


MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
NEW  IDRI 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
lATION  AGENC 


CHEM 


\  WTR  ■ 


DEPT 


DEPT 

AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


,TE  DIV  OF  HWYS 
'  METRO  WATER  DIST 
ALTER  CANIRALL 
I  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  HULL 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
sj  SO  CALIF  EDISON  CO 

KKE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  +  HOME  AOV 

HENRY  H  MULLER 

PAC  COAST  AGGREGATES 

MRS  LILA  LOFBERG 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

P  G  ♦  E  COMPANY 


STRY 


P  G  ♦  E  COMPi 
STATE  DIV  OF 
HAROLD  DEL  PQHTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 


STATION 


COUNTY 


ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 
L  J  FEE 

CALIF  *■  WESTERN 
U  5  WB  OBSERVER 


A  TON 


iKE  ARROWHEAD 
■  KE  ELEANOR 
.KE  MOUNTAIN 

.KEPORT 


RESIDE  2  ENE 
KE  spauloing 

KE  SPAULOING  DAM 
.KE  WOHLFORD 


LEBEC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 


NDSA' 


CHANCE  VALLEY 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CI 
I  LIITLE  VALLEY 
I  LIVERMOPE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  • 

LOCKWOOD  2  N 
I  LOCKWOOD  MESA 
I  LODI 

I  LOGAN  MEADOW 
I  LOHPOC  SEWAGE  PLANT 
LONE  PINE  COTTONWOOD 


MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA   J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  KENNETH  RODRIGUES 

a  hetch  hetchy  ktr  sup 

MRS   IRENE  GRAVES 

♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 


chbooz  Los  , 


5032  BAN  JOaOUIN 

)  Madera 

^064  BNTA  BARBARA 
'  INYO 


LONE  TREF  canyon  B074  BAN  JOAOUIN 

I  LONG  BARN  EXP  STATION  5078  TUOLUMNE 

t  LONG  BEACH  BoeZ  LoS  ANGELES 

LONG  BEACH  WQ  AP  BOSS  LoS  ANGELES 

LONG  VALLEY   INEP  STA  6088  SIERRA 

LORAINE  5098  |tERN 

LOS  ALAMOS  fel07  SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  B1I4  LoS  ANGELES 

LOS  ANGELES  WB  CITY  51 1 5  LoS  ANGELFS 

LOS  BANOS  5118  «RCED 

LOS  BANOS  ARBURUA  RANCHE 


LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR  ( 

I  LOyALTON  « 

LUCERNE  VALLEY  1   SSW  ■ 

1  LUCIA   WILLOW   SPRINGS  | 

!  LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO  ! 
'  LYTLF  CRFEK  POhER  MOUSE' 
I  LYTLE  CREEK  RANGER  ST( 
I  MADELINE  MNTNC  STA 


lANOEVILLE  IS 


MARKLEEVILLE 
MARTINEZ   3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUO 

MEAOOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  5W 

RS    INSPECTION  STA 
CHIGAN  BLUFF 
DDLETOWN 
DOLETOWN  e  WSW 
LFORD  LAUFMAN  »S 
LL    CREEK   NO  Z 
CREEK  INTAKE 


LO  5  NE 

NERi 
NEPi 


KING 

ranoa  spengler  ranch  i 
tchell  caverns 
tchell  meadow 

MODESTO  j 
MODESTO  2  I 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 


TICELI 


>  DAM 


MOOflPARK  1  SSE 
MORENA  DAM 
MORGAN  MILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEP' 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 


MT  BALDY  FC  eSG 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE^9I5 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RANGER 
MOUN 
MOUNT 
MOUNT 
MOUNT 


IPOSA 


ITRA  COSTA 
■2  tONTRA  COSTA 
■7  tONTRA  COSTA 
1 5  kuBA 

iO  Tuolumne 


I  BISKIYOU 
.  FRESNO 

IIVERSIDE 
I  SKI  YOU 
RES  NO 
ERCED 
ERCED 
RES  NO 
L  DORADO 


pAN  BERDINO 
■632  SAN  BERDINO 
669  puLARE 

679  h-EHAMA 

680  ITULARE 

713  fHUMBOLDT 
721  BAN  BERDINO 
723  FRESNO 

738  stanislaus 
741  Stanislaus 

i756  k£RN 
MONO 


BERDINO 
UIS  OBPO 
UIS  OBPO 
iN  BERDINO 

iN  BERDINO 
iN  BERDINO 
,  DORADO 


SMAS 


k  WB  CIT 


MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUlO  WOODS 

mumbo  basin 
nacimiento  dam 

napa  state  hospital 


lENOOCINO 
.AN  BERDINO 
AN  BERDINO 


I  DIEGO 
\.0S  ANGELES 

US  OBPO 
'LUMAS 


'  Los  ANGELES 

I  COLUSA 

■  MERCED 

.  EL  DORADO 


DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 

ei 

3 

i 
s, 

SPECIAL  1 

33 

33  33 

117  46 

210 

L  B  WATER  DISTRICT  

JAMES  C  ALLEN 

3' 

36  26 

120  01 

750( 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

15 

34  15 

117  11 

9209 

5P 

9P 

LAKE  ARROWHEAD  f  0 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

40  01 

123  24 

316< 

LEONARD  M  MILLER 

23 

39  02 

122  99 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

39  02 

122  55 

1396 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

19 

37  13 

118  37 

9069 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

23 

40  53 

122  Z> 

1075 

8P 

6P 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

Z! 

32  52 

116  54 

445 

HEL IX    IRRIG  DIST 

9P 

9P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

39  20 

120  38 

496C 

4P 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

i  " 

33  10 

117  00 

1500 

: 

ESCONDIDO  MTl  WTR  CO 

'  33 

32  46 

117  01 

530 

5P 

9P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

'  15 

34  42 

118  09 

2350 

MID 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

ABE  E  ZIMMERMAN 

1  6 

39  41 

120  56 

4979 

MICHAEL  C  LIBBEY 

« 

39  41 

121  Z9 

506 

P  G  ♦  E  COMPANY 

!  12 

41  44 

121  31 

4770 

US  NAT  PARK  SERVICE 

39  42 

1Z3  29 

1640 

: 

EDWARD  E  DOWNING 

10 

34  50 

118  52 

3565 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

33 

34  05 

118  53 

1600 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

23 

39  09 

12?  26 

1  330 

TA 

MATTHEW  J  KEEGAN 

z: 

37  14 

120  15 

Z59 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

38  35 

121  01 

540 

7( 

IVAN   fi  LEHMAN 

36  23 

119  02 

513 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

FRANK  DE  CHAINE 

8 

39  50 

120  13 

5T3< 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

13 

34  19 

lie  16 

Z750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2] 

40  54 

121  11 

416( 

MRS  KAThERINE  £  HINDS 

37  39 

IZl  47 

MRS  M  I  OUARTERMAN 

1! 

34  28 

MRS  E  *  EBERLE 

1  24 

35  58 

121  05 

1104 

ARCHIE  M  WEFERLINC 

33 

32  59 

7A 

SAN  01E60  WATER  CO 

16 

5P 

9P 

LOOI    SEWAGE   TREAT  PL 

27 

37  20 

119  19 

340( 

SO  CALIF  EDISON  CO 

34  40 

120  29 

6( 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

19 

36  27 

118  03 

L  A  WTR  +  PWP  OEPT 

27 

37  37 

121  23 

420 

EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

13 

33  46 

118  12 

JOHN  w  TEED 

13 

33  49 

118  09 

34 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

.  18 

120  01 

9060 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

10 

35  IB 

118  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

33 

34  45 

IZO  17 

569 

HENRY  R  GEWE 

13 

33  56 

lie  23 

99 

MID 

Mil 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

13 

34  03 

lie  14 

312 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

27 

37  03 

120  91 

125 

MID 

7A 

ROGER  C  RICE 

27 

36  53 

120  96 

B6( 

ARBURUA  RANCH 

5P 

9P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

"  \l 

122  02 

2215 

ISAOOR  MILLER 

34  33 

119  47 

1029 

U  S  FOREST  SERVICE 

10 

35  i7 

119  41 

285 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

37 

38  01 

119  93 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

33 

32  37 

116  56 

50( 

SAN  OIEGO  WTR  DEPT 

39  41 

120  15 

4936 

8A 

ROLLO  LARSEN 

MRS  FRANCE  PRITCHARD 

35  53 

121  27 

35! 

STATE  DIV  OF  HWYS 

28 

34  06 

117  20 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCD 

28 

34  IZ 

117  27 

2250 

SO  CALIF  EDISON  CO 

28 

34  14 

117  29 

2760 

U  S  FOREST  SERVICE 

21 

41  04 

120  Z8 

5300 

STATE  DIV  OF  HWYS 

27 

36  58 

268 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

17 

40  27 

123  32 

2779 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

38  51 

IZZ  47 

239! 

MRS  M  £  MAHNRE 

19 

37  37 

119  03 

DEPT  WATER  RESOURCES 

z: 

38  02 

IZl  34 

1< 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

5890 

US  NAT  PARK  SERVICE 

28 

33  52 

117  15 

1485 

U  S  AIR  FORCE 

17 

38  06 

12?  16 

52 

U  S  NAVAL  SHIPYARD 

10 

35  05 

119  23 

689 

6P 

e( 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

27 

37  29 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

38  42 

9546 

: 

ELOISE  e  FAIRBANKS 

37  58 

1Z2  08 

225 

: 

MARGARET  S  PLUMMER 

37  58 

122  06 

27fl 

eA 

CHARLES  P  WEAVER 

36  01 

26 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

( 

39  09 

1"  °l 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

37 

37  53 

119  51 

491! 

9P 

CITY    SAN  FRANCISCO 

23 

0  11 

121  41 

380( 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

21 

41  16 

IZZ  08 

:  H 

ROYCE  C  WHEELER 

448t 

RADIO  STATION  KRFM 

33  33 

116  02 

D  B  W  ALEXANDER 

121  37 

672( 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

7A 

FRANK  F  MOITOZA 

4P 

CITY  OF  MERCED 

: 

MERCED  IRRIG  DIST 

HORACE  C  SWATZEL 

36  49 

120  01 

647( 

N  E  BENSON 

36 

36  51 

120  01 

6342 

STATE  OF  CALIFORNIA 

39  03 

120  44 

3650 

: 

R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSED  >/10/b3 

U  S  FOREST  SERVICE 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7 

40  12 

123  46 

400 

: 

HAROLD  R  CHACE 

34  56 

119  32 

4310 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO  IRRIG  DIST 

CITY  OF  MODESTO 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TOM  W  WILLIAMS 

ROBERT  W  JOHNSON 

23 

38  30 

IZZ  07 

505 

9A 

US  BUR  RECLAMAT ION 

34  17 

lie  53 

US  SOIL  CON  SERVICE 

ll 

3079 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  TmELMA  F  downer 

MANUEL  V  ROSE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

7A 

JAMES   A  FREEMAN 

5P 

9P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  DIV  OF  HWYS 

28 

34  14 

117  39 

4275 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

26 

34  17 

117  37 

7739 

MT  BALDY  SKI    LIFT  INC 

1 

38  49 

120  40 

3408 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

4 

37  92 

ZlOO 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

37  20 

121  39 

4206 

U  S  we  OBSERVER 

12 

122  00 

4Z90 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

20 

37  01 

121  43 

1800 

c 

JACK   I  SCHELL 

23 

41  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

41  22 

122  14 

7900 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

HID 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

17 

122  36 

1479 

c 

CALIF  DlV  BEACH  *  PKS 

13 

34  14 

118  04 

9709 

C  M 

U  S  WB  OBSERVER 

17 

37  54 

122  34 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

35 

41  12 

122  32 

9700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

39  46 

IZO  93 

7  70 

8A 

8A 

MONTEREY  CO  FCWCD 

17 

38  18 

122  17 

16 

7A 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

17 

39  10 

123  34 

220 

C 

MASONITE  CORPORATION 

9 

34  50 
34  46 

114  36 

460 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

5 

114  37 

913 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

127  - 


STATION  INDEX 


NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBUBT  park  It 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32  C\ 
NEWHALL  U  S  RANGE"  STA 
NEWMAN  Z  NW 
NEWPORT  BEACH  MAfBOR 
NIC0LAU5  »2 
N I  LAND 

nipomo  2  nw 
north  fork  ranger  sta 
novato  s  wnw 
oakdale  woodward  OAM 

Oak  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  WB  AIBPORT 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKVILLE  •*  SW 
OCCIDENTAL 
OCEANS [DE 


OCEANSIDE  PUMPING  PLANTb379 
OCOTILLO  WELLS  |&3B3 
OILFIELDS  JOAQUIN  RlOGe|S395 
OJAI  6  399 

OLINOA  b't32  ■ 

ONION  VALLEV 

ONO  |5'>55 
OPIDS  CAMP  FC  57  BE  |b''65 
ORANGE  COUNTY  RESERVOlRpi't7  3  ■ 
ORANGE  COVE  ^476 


os  angeles 
36  Nevada 

04  tLAMEDA 
A9  f/ENTURA 

.os  angeles 
.os  angeles 
68  Stanislaus 

75  ORANGE 
94  pUTTER 

97  


f,Z07  5N  LUIS  OBPO 
6252  HAOERA 

6290  Marin 
6305  stanislaus 
^328  biskitou 

6335  IlLAMEDA 
|S35i  Napa 


ORICK  PftAIRIE  CR 
OHICK  10  SE 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STATIONfeSje 
OSTRaNDER  lake  6552 
OXNARD  6569 
OZENA  j6S76 


6  506 
6508 
6521 

f.52; 


iAN  DIEGO 
,AN  DIEGO 
■RESNO 
'ENTURA 
)RANGE 

.HASTA 

.OS  ANGELES 

IRANGE 

■RESNO 

(UMBOLDT 
(UMBOLOT 
iLENN 
tUMBOLDT 


URA 


PACHECO  PASS  6583  MERCED 

PACIFIC  HOUSE  p597  EL  OORAOO 

PACOIMA  OAM  FC  33  A-E  )&602  LOS  ANGELES 

PAICINES  OHRWALL  RANCH  6610  SAN  BENITO 

PALMDALE  t-624  Los  ANGELtS 

PALMDALE  FAA  AIRPORT  6627  LoS  ANGELES 

PALM  SPRINGS  6635  RIVERSIDE 

PALO  ALTO  CITY  HALL  6646  ISANiA  CUARA 

PALOMA  6650  Monterey 

PALOMAR  MTN  08SERVAT0Rr6657  SAN  D1E60 


PALOS  VERDES  EST  FC  43D6663  LOS  ANGELES 

PANOCHE  6675  SAN  BENITO 

PANOCHE  CREEIt  6677  fRESNO 

PARADISE  |66B5  BUTTE 

PARADISE  MEADOW  66B8  [TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  6699  SAN  BEROINO 

PARKFIELD  6703  MONTEREY 

PARKFIELD  7  NNW  6706  MONTEREY 

PASADENA  i67l9  LOS  ANGELES 
PASKENTA  RANGER   STATI0Nb726  TEHAMA 


PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  I 
PASO  ROBLES  FA, 
PATT IWAY 
PAYNES  CftEEK 
PEAR  LAKE 
PERRJS 


T  RIVER  POWER  HOUSE 

TTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  |FG 

PLACEfiVlLLE   1  W 


.946  SHASTA 

16950  Lake 

|b960  PL  DORADO 
6962  EL  OORAOO 


PLATINA 
PLYMOUTH 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  we 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 


6963 
6972 
6975 
'TOGO 
T009 
[7015 


PORT  CHICAGO  NAVAL 
PORTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  £ 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  NNI 
POTTER  VALLEY  3  SE  TlOB  } 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE^IO?  f 
POWAV  VALLEY 


7085  I 
['093  [ 
[7096 


PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULDING 
RANCMITA 
RANDSaURG 

Rattlesnake  creek 

raymond  9  n 

red  bluff  wb  airport 

{  redding  i  se 
redoing  fire  sta  no  2 
redlands 
redwood  city 
redwood  valley 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA  NO  ; 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 

ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

Running  springs  i  e 

SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 


hi2i  I 


R231 
r7244  I 
^T^53  I 
7259  I 
R273  I 


7473  pIVERSIDE 

■LACEft 
7510  SnTO 
;7516  PL*CER 
7560  FRESNO 
ff579  TULARE 

psflo  Shasta 

^600  [sAN  BEROINO 
|7623  TUOLUMNE 

■ACRAMENTO 
7633  bACRAMENTO 
T6  37  [TEMAMA 
76*1  NEVADA 
7643  hAPA 
7646  NAPA 
7649  NAPA 
T656  BLENN 
7661  CONTRA  COSTA 
lONIEREY 


33:  33  36 
8  38  56 
6  33  17 


j  17  38  27 

17  36  23 

17  38  25 

33  33  12 


6730  SN  LUIS  OSPO 
6736  SN  LUIS  OBPO 
|RP0RT|6742  SN  LUIS  OBPO 
6754  kERN 
6761  TEHAMA 
6767  TULARE 

6816  Riverside 

PETALUMa  FIRE  station  26626  SONOMA 
PETALUMA  1   N  Sa29  SONOMA 

PIEORA  S857  FRESNO 

EORA  8LANCA  GUARD  STAS8&2  bINTURA 
NE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E  6891  LoS  ANGELES 

NNACLES  NATIONAL  HON  |6926  SAN  BENlTO 

RU  2  ESE  6940  i/ENTUfiA 

SMO  6EACH  ^943  ^N  LUIS  OBPO 


El  DORADO 
tLENN 

Shasta 

AMADOR 
^ENOOCINO 
SNTa  BARBARA 

.  ENTA  BARBARA 
.  EN  LUIS  OBPO 
)  LOS  ANGELES 


SHASTA 
SHASTA 
iSAN  BERDINO 

san  mateo 
mendocino 
sacramento 
humboldt 
Contra  costa 

SOLANO 

Riverside 


I  23]  39  45 

12,  41  18 

8,  39  30 

81  39  31 

I     8  39  32 

14  37  3S 

\  33  34  12 

j  30  34  42 

I  27  37  04 

I     1    38  45 

.13  34  20 


I  27  36  36 
27  36  41 
2  31  39  46 


17  36  14 
17  38  15 
11   36  4S 


4l  38  01 

9|  36  04 

8  39  48 

lo!  35  48 


I  331  32  57 

'  2e!  33  53 

24  36  11 

lOl  36  07 

61  39  56 

I  33  33  04 


22 


26;  34  03 

4l  37  29 

22  39  16 

1    38  42 

7.  40  02 

4;  37  56 

23!  38  09 

28^  33  57 


38  30 

38  34 

39  43 


18  35 

21  01 

22  02 


20  30 

19  30 
22  43 

20  52 
22  51 
22  12 
22  25 
22  28 
22  59 


20  24 

19  15 

17  51 

20  53 
22  37 

18  06 
17  53 

19  18 


22  12 

23  32 
21  33 
21  34 
21  34 
19  33 
19  11 

19  19 

21  11 

20  30 
18  24 

21  22 
18  06 
18  05 


32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


22  I 


18  23 
20  50 

20  35 

21  37 

19  40 
14  10 

20  26 
20  28  I 

22 


20  41 
20  45 

20  36 
19  23 

21  54 

16  40 

17  14 

22  36 
22  38 
19  23 

19  10 

18  26 
21  11 
18  45 

20  36 

21  59 

22  52 
20  48 


20  ' 


22  51 

22  S3 
20  51 

23  42 
20  35 

20  39 

21  17 
17  46 

22  01 

19  01 

20  28 
U  34 


17  20 

20  30 

16  44 
ri  14 

18  52 

18  21 

21  56 

17  05 

19  51 

21  30 

21  29 

22  48 

20  14 
22  28 
22  32 
22  22 


1765 
6560 
2260  5P 


L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCMO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    IftRiG  DIST 

ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
u  s  WEATHER  Bureau 

MRS  LUANA  STRINGER 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSlOE  FERE  OEPT 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
OEPT  OF  WTH  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCM  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  C|T  ASSN 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 
AUSTIN  £  LYONS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT   E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARO 
JEFF  BUTLER 

U  S  8UR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  OhRwALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 

OBSERVATORY 


GEOR(j£  TALLY 
I  MISS  LILY  BERG 
I  EMPLOYEE  ENTERPRISR 

PARADISE  CEMETERY 
i  HETCH  HETCHT  WTH  SUP 

METRO  WATER  DISTRICT 
'  HERBERT  H  DURHAM 

RAULSTON  P  MORRISON 
,  PASADENA  WATER  OEPT 
'  U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS   ANITA    V  KUNKLEfl 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAl!( 
MRS  IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
USES*  CAL  DEPT  WTH 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  HOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 

U   S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAyBELL 
REUBEN  0  OALTON 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HIS  LODGE 
■  E  POITER 
IILLIAM  A  OESPAIN 
RUSSELL    E  NEAR 

♦   E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  M  PALME" 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPAULOING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 


CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  F|RE  DEPT  STA  2 
THOMAS    M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OlV  BEACH  ■ 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  0 W  OF  HWYS 
HETCH  HETChY  wTR  sup 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 


PKS 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

.  h 'A  IN  AGE  X  1 

LATITUDE 

LONGFTUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I  TEMP. 

.... 

1  SPECIAL 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

ONTERY 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

T6T2 

N  LUIS  OBPO 

2* 

35  20 

120  30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7681 

32 

34  35 

250 

5P 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

7689 

MADOR 

120  13 

Ia 

3P 

S 

SAL YER  RANGER   STAT  I  on 

7698 

35 

40  53 

123  35 

623 

8A 

7702 

2 

38  10 

120  40 

854 

9A 

SAN   ANTONIO  CYN  MOuTH 

7711 

OS  ANGELES 

28 

2P 

SAN  »NTON|0  MISSION 

7714 

2* 

36  01 

121  15 

1060 

5P 

5P 

7716 

24 

36  01 

120  54 

435 

aA 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

AN  BEROINO 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

OS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANOBERG  WB 

OS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIMAS  FlBE  WRD  FC9S 

OS  ANGELES 

SAN  DIMAS   FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

'750 

OS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

'753 

IC 

35  00 

SAN  FEL.PE   HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

-OS  ANGELES 

SS 

FARMERS  INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

'762 

.OS  ANGELES 

I'l 

34  19 

116  30 

1246 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  SUNSET 

FEDERAL  BUI LDI NG 

SAN  FRANC  I  SCO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

26 

34  09 

SAN  GABRIEL  OAM  FC425BE 

7779 

OS  ANGELES 

26 

117  52 

5P 

c 

E  K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7765 

13 

34  06 

SAN  GREGORlO  3  SE 

7607 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

5P 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

7610 

'IVERSIDE 

32 

33  47 

116  56 

1535 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  Ranger  sta 

7613 

'  1  VERS  IDE 

33 

33  47 

116  56 

1560 

c 

SAN  JOaOUIN  EXP  RANGE 

7617 

lAOERA 

27 

37  06 

SAN  JOSE 

7621 

SANTA  CLARA 

37  21 

MID 

SAN  JUAN  6AUTISTA  3  SSE 

36  49 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

'637 

DRANGE 

117  31 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

27 

37  03 

6A 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7651 

35  18 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

CENTURA 

33 

33  14 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

ite  16 

10 

5P 

SP 

MARINE  Exchange 

SAN  RAFAEL 

7880 

17 

37  56 

122  32 

31 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

26 

33  45 

SANTA  ANA  RlvEfi  PH  3 

7691 

SAN  BERDINO 

28|  34  06 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  I 

7894 

34  09 

SANTA  ANITA  FERN  FC  4327897 

13,  34  13 

SANTA  BARBARA 

7  902 

SNTa  BAR6ARA 

34  26 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

3i 

34  26 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

32 

34  32 

SANTA  CATALINA  WBAP 

f9I0 

LOS  ANGELES 

33  24 

U  5  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

5F 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

36  59 

122  01 

125 

*P 

9P 

SANTA  FE  DAM 

7926 

13 

34  07 

SANTA  MARGARI TA  2  SW 

7930 

24 

35  22 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

r933 

24 

35  22 

SA 

SANTA  MaRJA  we  AIRPORT 

7946 

30 

34  54 

MIO 

SANTA  MONICA 

7950 

33 

34  01 

CITY  SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

33 

34  00 

5P 

SANTA  PAULA 

7957 

29 

34  21 

8A 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

36  27 

7A 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

60C 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987 

28 

33  47 

117  43 

S55 

BA 

: 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

3014 

.OS  ANGELES 

29 

34  35 

6A 

SAWYERS  OAR  RANGER  STA 

(025 

12 

*I  18 

U  S  FOREST  SERVICE 

SCOTIA 

B045 

lUHBOLDT 

SEAHSVILLE  LAKE 

B06B 

37  24 

8A 

SEBASTOPOL  4  SSE 

18072 

r 

38  21 

122  49 

14! 

SECRET  VALLEY 

B074 

16 

40  31 

4440 

6A 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

13 

34  10 

740 

SHASTA  DAM 

)135 

SHASTA 

2  31  40  43 

1076 

BA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

B158 

.OS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

6S0 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

ei62 

17 

40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

SHINGLE  SPRINGE 

B173 

1 

36  40 

1375 

7A 

THEODORE  8  heuSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

6175 

23 

40  30 

3535 

TA 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

)207 

6 

39  34 

4162 

8A 

OA 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

J218 

8 

39  35 

4975 

8A 

eA 

SIGNAL  HILL  FC  415 

13 

33  48 

100 

5P 

SILVERADO  RANGER  STA 

12*3 

26 

33  45 

1095 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMPB266 

30 

34  46 

2500 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

.ONOHA 

22 

36  41 

1930 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

1276 

lONTERE  Y 

24 

36  05 

120  40 

17  3< 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SL0U6HH0USE  6  SE 

B293 

iACRaMENTO 

16 

38  28 

121  05 

BA 

SNOW  CREEK  UPPER 

)317 

'  1 VERSIDE 

33  52 

1940] 

6A 

SNOW  FLAT 

J316 

IARIPOSa 

14 

37  50 

8700 

SODA  SPRINGS 

B331 

8 

39  19 

6750 

5P 

5P 

SODA  SPRINGS  1  E 

3332 

39  19 

6885 

a. 

6A 

SOLEDAD 

9336 

ION  T  E  R  E  Y 

24 

36  26 

195 

BA 

SOMESeAR  1  W 

12 

41  23 

550 

8A 

SOMIS  3  NE 

:::: 

34  17 

6A 

SOMIS  3  Nw 

J349 

'ENTURA 

3: 

34  17 

51  Oi 

BERYLWOOO   INVEST  CO 

1351 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA 

37  59 

120  23 

1630 

6A 

_  H 

SONORA  JUNCTION 

3355 

31 

38  21 

6886 

S  E  fahallon 

3376 

37  U2 

27 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NPe360 

5120  4P 

4P 

SOUTH  FORK  CABIN 

3*.  04 

7120 

5P 

SOUTH  LAKE 

3406 

19 

37  11 

9580 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

-OS  ANGELES 

34  03 

117  49 

660 

4P 

spreckels  hwy  bridge 

:::: 

(ONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

BA 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

3455 

ruLARE 

9 

36  10 

US  42 

247( 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

3460 

9 

36  08 

118  48 

1050 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADwORKS 

3463 

9 

36  12 

4070 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

36 

39  12 

6226 

BA 

8A 

SQUIRREL   INN  I 

S476 

iAN  BERDINO 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIRREL   INN  2 

S479 

>AN  BERDINO 

\l 

34  14 

117  14 

5680 

5P 

5P 

L£ROY  KEMP 

STANDI SH  1  E 

348  7 

18 

40  22 

4030 

8A 

STANDISH  ♦  HICKEY  ST  PK 

S490 

39  53 

12  3  44 

650 

OA 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

lUOLUMNE 

36  06 

1130 

5P 

P  G  +  £  COMPANY 

STATE  LAKES 

3510 

■RESNO 

11,  36  56 

lie  35 

10300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

a 

39  54 

121  32 

3516 

8A 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT8554 

27 

37  56 

11 

STOCKTON  WBAP 

B558 

iAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

26 

MID 

MID 

STOCKTON  FIRE   STATION  i. 

B560 

>AN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  18 

11 

BA 

8A 

STOCKTON  MOWfiY  BRIDGE 

B562 

27;  37  51 

15 

5P 

5P 

5P 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

6578 

2 

39  15 

3015 

8A 

stonyford  Ranger  sta 

6580 

39  23 

1166 

eA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

3587 

39  35 

5P 

9P 

stouts  meadow 

S591 

iHASTA 

21 

41  10 

5300 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STflAWBEPRr  VALLEY 

9606 

rUBA 

a 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

5P 

SOPEH-WMEELER  CO 

suEY  Ranch 

3627 

35  00 

120  23 

390 

5P 

3648 

1 1 

37  05 

119  13 

6240 

SUNLANO 

13  34  16 

118  18 

1460 

7P 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

9680 

36  54 

121  50 

85 

z 

SURF  2  ENE 

34  41 

120  34 

105 

z 

SUSANA  KNOLLS 

3: 

34  16 

116  40 

1085 

BA 

SUSANVILLE 

3701 

40  25 

120  39 

4170 

SA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

9702 

11 

40  23 

120  33 

4146 

MID 

HID 

SUSANVILLE  I  WNW 

S703 

.ASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4555 

z 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  HANGER  STA 

9713 

tMADOR 

16 

36  23 

120  48 

1566 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

TAFT 

9752 

lERN 

10 

35  09 

119  28 

1025 

c 

KERN  CO  FSIRY  +  FO 

TAHOE  CITY 

3758 

'LACER 

39  10 

120  09 

6228 

8A 

SA 

OARYL        DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

9771 

'LACER 

39  12 

120  22 

6000 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACMAPl 

9826 

iERN 

10'  35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPi  Ranger  sta 

9832 

:ern 

10 

35  06 

118  27 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCMO 

9839 

;ern 

101  35  02 

116  45 

142! 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

termo 

9873 

18 

120  27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 

9875 

40  55 

120  16 

5360 

8A 

BRIN  MARR 

126  - 


STATION  INDEX 


STATION 


THE  CEDARS 
THE  GEVSEfiS 

THERMAL  FAA  AIRPORT         |se92  ftlVEftSIDE 
THOUSAND  OAliS 
THREE  fiivess  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PHPB?!'.  tULAflE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH1B917  TuLARE 
TIGER  CREEK.  POWER  HOuSEp929  ^MAOOR 
TOPANGA  PATROL  STA  FC  6B967  LOS  ANGELES 
TORRANCE  6973  LoS  ANGELES 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California    may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ibe 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late     to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  ° F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  Table ,  when  publ i shed ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  I ndex  shows  observation 
times  in  local  standard  time .     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  dayl ight  saving  t ime . ) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ollowi ng: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipi tation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ir 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Officej 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli 
matological  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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67.0 
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69.5 

52.7 

61  •  1 

75 

8 

44 

5 

115 

0 

Q 

0 

T 

T 

_ - 

.0 

0 

0 

0  ' 

CUYAMA 

75. 7M 

44. 5M 

60.  IM 

91 

18 

33 

10 

166 

3 

,09 

,06 
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10 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  136  - 
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12 

143 

0 

0 

0 

.13 

.13 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WLAND 

71.8 

51.1 

61.5 

86 

6 

42 

12 

115 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

[RRANCE 

69.9 

61.  7M 

0.1 

47 

1 2 

99 

0 

0 

0 

0 

.03 

.09 

.03 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STIN   IRVINE  RANCH 

73.5 

52.4 

53.0 

-  0.5 

80 

8  + 

45 

15+ 

56 

0 

0 

0 

0 

T 

.25 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

IT  T^UPI  1  HAM 

68.  5M 

49. 2M 

58. 9M 

6 

40 

11  + 

185 

0 

0 

0 

0 

.73 

•  44 

.0 

0 

2 

0 

0 

C  L  A 

55.  5 

55.7 

60.6 

72 

7 

60 

11 

130 

0 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAND  3  N 

75.5 

48.0 

61.8 

88 

6 

41 

1  4 

105 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STA  2  NNE 

70.5 

53.4 

52.0 

78 

6 

45 

13 

87 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

RNER  SPRINGS 

75.8 

40.3 

58.6 

0.0 

89 

17  + 

30 

12+ 

198 

0 

0 

4 

0 

.00 

.29 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RBA  LINDA 

74.8 

53.2 

64.0 

0.0 

85 

6 

45 

12 

41 

0 

0 

0 

0 

.00 

.25 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

:  DIVISION 

60.9 

-  0.8 

.06 

.26 

;0OTHEAST  DESERT  BASINS 

KER  9  NNW 

93.8 

64.5 

79.2 

103 

19  + 

48 

12 

2 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RSTOW 

87.2 

55.3 

71.3 

98 

18 

45 

11 

15 

10 

0 

0 

0 

•  OO 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AUMONT  1  E 

77.7 

47.2 

52.5 

90 

17+ 

37 

12 

96 

3 

0 

0 

0 

.04 

.04 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SHOP  WB  AP 

R 

81.3 

44.5 

63.0 

0.4 

94 

19 

31 

11 

98 

4 

0 

2 

0 

.25 

.05 

.09 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SHOP  UNION  CARBIDE 

55.3 

35.2 

45.3 

57 

17  + 

18 

12  + 

604 

0 

0 

7 

0 

.66 

.47 

9 

i.a 

24 

1 

2 

0 

0 

YTHE 

96.9 

60.2 

78.6 

1.0 

105 

7  + 

51 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YTHE  FAA  AP 

96.7 

55.9 

81.3 

107 

7 

57 

13+ 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

RREGO  SPRGS   3  NNE 

92.2 

57.4 

74.8 

102 

7 

49 

15+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AWLEY  2  SW 

95.  1 

59.4 

77.3 

-  1.3 

105 

8  + 

51 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NTIL 

87.0 

55.7 

71.4 

99 

18+ 

46 

10 

17 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

6GETT  FAA  AP 

89.6 

57.5 

73.5 

99 

20+ 

44 

12 

10 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ATH  VALLEY 

100.2 

75.5 

87.9 

2.8 

110 

18 

63 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

_ 

.07 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

EP  SPRINGS  COLLEGE 

76.0 

44.2 

50.1 

87 

19 

32 

10 

155 

0 

0 

1 

0 

.60 

.25 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

GLE  MTN 

92.0 

69.0 

80.5 

101 

8  + 

58 

12+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTRO  2  SSW 

95.4 

57.4 

76.9 

-   X  .  1 

106 

7 

46 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRMONT 

72.3 

50.3 

61.3 

-  0.7 

87 

7 

41 

12 

145 

0 

0 

0 

0 

.16 

- 

.07 

.08 

10+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AMIS  6  ENE 

94.  8 

61.8 

78.3 

103 

7  + 

52 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IWEE 

79.  5 

51.5 

66.5 

0.0 

90 

20 

40 

11 

53 

1 

0 

0 

0 

T 

_ 

.12 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

YFIELD  PUMP  PLANT 

91.8 

50.9 

76.  4 

103 

7 

52 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IPERIAL 

95.1 

53.7 

79.4 

1.6 

104 

7  + 

55 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iPERIAL  FAA  AP 

52.4 

79.5 

106 

7 

53 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDEPENDENCE 

83*3M 

51  .OM 

67  .  2M 

95 

20 

39 

11 

5 

0 

0 

0 

.16 

.05 

.16 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

1010  US  DATE  GARDEN 

95.1 

64.2 

79.7 

0.6 

107 

7 

54 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IYOK,ERN 

8  7.7 

54.4 

71.1 

98 

19+ 

38 

12 

17 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

ION  MTN 

57.5 

80.  8 

103 

8+ 

48 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

iKE  ARROWHEAD 

65.4 

42.7 

54.6 

77 

17  + 

29 

12 

314 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

>NCASTER 

51.9 

94 

19+ 

40 

11 

53 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

.ANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

78. 9M 

50. 3M 

64. 6M 

91 

17 

38 

12  + 

83 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

:CCA  3  SE 

92.1 

52.8 

77.5 

104 

7 

52 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

19+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TCHELL  CAVERNS 

78.7 

60.0 

69.4 

87 

1  7  + 

39 

11 

26 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

)JAVE  2  ESE 

80.8 

53.5 

67.2 

93 

19  + 

11 

5 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

)UNTAIN  PASS 

79.9 

52. 5M 

65. 2M 

89 

19+ 

33 

12 

35 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

;E0LES  FAA  AP 

95.1 

68.7 

82.4 

106 

17 

54 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VLMDALE 

R 

79. IM 

51  .7M 

65.  4M 

0.2 

92 

18  + 

39 

12 

67 

5 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

ILMDALE  FAA  AP 

82.1 

49.9 

55.0 

95 

19  + 

35 

12 

48 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

VLM  SPRINGS 

94.5 

69.7 

77.  1 

1.3 

108 

5 

50 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VRKER  RESERVOIR 

95.5 

59.3 

82.4 

105 

7 

67 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VNDSBURG 

83.4 

54.1 

68.8 

94 

18 

41 

12 

30 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JUIRREL   INN  2 

53.2 

45.0 

54.1 

0.5 

32 

1 2 

332 

0 

0 

1 

0 

.02 

.81 

•  02 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^ERMAL  FAA  AP 

94.6 

54.9 

79.8 

107 

5 

55 

13 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

?ONA 

89. 9M 

58  .  IM 

74.  OM 

0.4 

100 

19 

44 

12 

6 

19 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

<ENTYNINE  PALMS 

91.6 

58.2 

74.9 

99 

7+ 

48 

12 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

4LYERM0  RS 

80.1 

40.5 

50.3 

90 

17 

28 

12 

153 

1 

0 

3 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ICTORVILLE  PUMP  PLANT 

82.4 

48.8 

65.5 

95 

18 

37 

12 

58 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^ITE  MOUNTAIN  1 

48.3 

25.6 

37.0 

50 

19 

6 

12 

862 

0 

1 

30 

0 

.75 

.42 

8^0 

11 

1 

2 

0 

0 

ilTE  MOUNTAIN  2 

36.7 

20.3 

28.5 

47 

18 

2 

11 

1124 

0 

10 

31 

0 

3.31 

1.00 

23 

35^0 

44 

1 

12 

2 

1 

DIVISION 

59.7 

0.4 

.13 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

ADELANTO 

ADIN  R5 

ALAMO  1  N 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FCtUb 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FtBREBOARO  HILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  3EC0  RS  FC  SOB  C 

ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 
AUBERRY 

AUeURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC 
BAKER   9  NNW 
BAKEBSFIELD  WB  AP 

BALCH  PH 
BARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BARSTOW 
8EALE  AF6 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

SIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  BEND  RS 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  BE 
81G  PINES  PARK  FC  836 
BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  D£ 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
BISHOP  WB  AP 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
SLACK  MOUNTAIN  2  SW 
SLUE  CANYON  WB  AP  //R 

SLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
6LYTHE 

8LYTHE   FAA  AP 

BOCA 

SONITA 

SOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 
BRADLEY 

BRANSCOHB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEVILLE  *4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 

BULLARDS  BAR  PH 

BURBANK  FIRE  DEP  FC  2266 

BURSANK  WB  AP 

BURLINGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTONWILLOW 
CA8AZ0N 
CA6RILL0  NM 

CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 
CAHPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY   11  SW 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  2A  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 

CLAREMONT  FC  230D 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 


1.12 
1.25 
2.54 


.01  T 
.15  .22 


.02     .20  .68 


,01      .50  .07 


.03 

.18  .05 


Day  of  Month 


.07  .94 
.02  1.40 


.08     .16  T 

.26 
.16  .29 


.31  .16 
.07  .16 

1.12  .38 


.03  .02 

T  ,13 
.05  ,47 


1.65  .03 


.14  1.15  .15 
.59 

T  ,51  ,03 

.03     .43  .06 
T 

.63  .01 

.01  T  j 


13     U  15 


.02      .05  .10 
T 

T  T 


.10     .24  .06 


.04     .05  T 


t  1.23  .14 


.56 

.22  .38 

.03  .11 
.09  .58 
1.22 

.18  1.36 


,55 


16       17  18 


23     24     25     26  27 


28     23  30 


T        T  T 


.04  .07 

T 

.06  T 


.03  ,03 
.09  ,01 

T  .05  T 


.11      .14  ,70 


,07  .05 
T 

.01  T 


.01     T  T 


03     ,03  ,10 


.63     .73  T 


.30     .56  .62 


.15     .20  .28 


.14     .11  T 


.02  .42 
,33  .06 


.02     .04  ,05 
.01  .10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


3 

4  1 

5  1 

6 

7.      8  9 

10  1 

11  1 

12 

•  10 

T 

.41 

•  27 

•  70 

1  .00 

•  05 

.60 

.20 

T 

.25 

.06 

•  03 

.10 

T 

.22 

.02 

•  73 

.15 

.12 

.17 

.58 

•  18 

.14 

.57 

.69 

1^63 

1.23 

•  01 

.96 

.23 

.42 

.89 

•  02 

.57 

.29 

.15 

1.23 

•  05 

.23 

•  02 

.11 

.25 

.05 

.33 

.72 

1.25 

•  07 

.29 

.19 

•  31 

.02 

.06 

.04 

.08 

.09 

T 

•  12 

.13 

.30 

•  50 

.08 

2.27 

J-02 

1  •ll 

.08 

.01 

•  02 

.02 

.30 

25 

T 

.29 

.32 

.16 

.15 

.07 

.29 

.70 

.22 

.10 

.55 

•  51 

* 

.18 

•  03 

.08 

•  02 

.26 

.46 

.10 

T 

.10 

.05 

.65 

.50 

.10 

.02 

•  61 

.81 

•  1  3 

•  02 

.03 

.20 

'o8 

.07 

.28 

.30 

.02 

.38 

.29 

.30 

.16 

.76 

.31 

.05 

.62 

.38 

•  14 

1.36 

.07 

T 

1  ,05 

.10 

1.30 

.10 

1.06 

.06 

.40 

.06 

.04 

.03 

.47 

.01 

.03 

.59 

.30 

.55 

•  43 

.13 

.12 

.32 

19 

1  3 

1  .03 

.43 

.28 

30 

26 

T 

T 

.19 

.08 

.07 

.12 

.16 

.57 

.17 

99 

02 

* 

.45 

.58 

•  22 

1  .72 

.72 

.89 

.02 

•  07 

•  82 

'  38 

'o8 

.02 

.21 

• 

.17 

.07 

.29 

.55 

.10 

.  36 

.26 

.32 

l3p; 

.19 

.14 

.12 

.08 

T 

T 

.13 

.06 

.32 

.08 

.52 

.10 

.53 

.07 

l.U 

.21 

.70 

.05 

.41 

T 

.12 

.49 

.02 

84 

1.35 

■  12 

.15 

05 

* 

•  U 

.06 

T 

.29 

.68 

.06 

.17 

.17 

.01 

T 

.81 

.04 

04 

.04 

•  01 

.41 

•  8 

1.34 

1.23 

•  27 

.25 

.10 

•  15 

.10 

.35 

.10 

.01 

.06 

.02 

•  25 

.19 

.31 

•  03 

•  05 

.03 

.25 

■  08 

•  18 

•  03 

•  15 

.12 

.20 

.06 

•  02 

•  06 

.30 

•  62 

■  1  6 

.06 

.19 

•  09 

.24 

.33 

'38 
* 

.0 

.17 

T 

.08 

.35 

.07 

.02 

1.B5 

.15 

1.84 

2.16 

2.01 

.06 

.01 

.18 

.50 

.44 

1.14 

1.36 

.15 

T 

.OB 

1.20 

T 

1^59 

.21 

U07 

'55 

26 

.24 

.04 

.02 

.07 

T 

•  03 

.25 

.13 

T 

.21 

.18 

.03 

.01 

.01 

.91 

.51 

.35 

.66 

.01 

.92 

.21 

.48 

T 

T 

T 

T 

.48 

.18 

.20 

.35 

.12 

T 

T 

T 

1.13 

1.14 

.32 

.07 

.09 

.10 

.22 

T 

.25 

.02 

13     14  IS 


16     17      le     19     20  21 


I  Irks  valley  muoo  ranch 

AR  CREEK 
VEROALE  3  SSE 
LINGA 

LINGA   14  WNW 

B  2  NW 
ASSET   1  NNE 
BYS  fC53D 

EMAN  FISH  HATCHERY 
FAX 

GATE  PH 

USA  1  SSW 
tCORD  3  E 
•L 

■CO  NO  1  DAM 

ICORAN  IRRIG  DIST 

l:ONA 

'ELO 

'INA  TEMPLE  FC  193 
'OTE  CANYON 

'GTE  WELLS 
ISCENT  CITY   1  N 
>CKETT 

'STAL  LAKE  FC  283C 
.VER  CITY 


^A  2  SE 
/ENPORT 
/IS  1  WSW 
1/IS  CREEK 
MH  VALLEY 

EP  CANYON  LABORATORY 
,£P  SPRINGS  COLLEGE 
;R  CREEK  PH 
LAND 

PUERTO  ROAD  CAMP 

NAIR 

SABLA 
SCAN50  RS 

SBINS  COLGATE  FOREBAY 
NNER  MEMORIAL  ST  PK 


!Y  CANYON  RESERVOIR 

OLEYS 
NNIGAN 
NN  SIDING 
NSMUIR  RS 
TTONS  LANDING 

GLE  MTN 

ST  PARK  RESERVOIR 
i,  CAPITAN  DAM 
CENTRO  2  SSW 
ECTRA  PH 

IZABETH  LAKE  FC128B 
K  VALLEY 

LERY  LAKE  /. 
LIOTT 
' SINOHE 

■  CONDIDO 
I'REKA  MB  CITY 
1  CHEQUER  RESERVOIR 

laRFlELD  POLICE  STA 

jaRMONT 

I:rguson  ranch 
:RNDALE  6  SSW 
-:RNDALE  2  NW 
IDDLETOWN  LYNCH  RCH 
ILLMORE   1  WNW 

lNLEY  1  SSE 

INLEY  5  SW 

IVE  POINTS  5  SSW 
kEMING  FISH  +  GAME 
IlLSOM  DAM 

|3NTANA  5  N 
bNTANA  KAISER 

3RESTHILL  RS 

OfiKS  OF  SALMON 

3RT  8IDWELL 

OHT  BRAGG 
ORT  BRAGG  AVN 
ORT  JONES  RS 
lORT  ROSS 
RENCH  GULCH 

TRESNO  WB  AP 

TRIANT  GOVT  CAMP 
lULLERTON  ARROUES  RCH 
JULLERTON  HILLCREST  RES 

■*ASQUET  RS 

:Um  lake 

EORGETOWN 

EORGETOWN  RS 
, ERBER  RANCH 
'lANT  FOREST 


.58 
2.19 
1.06 


3.90 
T 

•  00 

•  60 
3^25 

.89 
.45 

.65 

2.51 


'■I8RALTAR  DAM  NO  2 
1'  ILLESPIE  FIELD 
I.ILROY 

MLROY  14  ENE 
I'LAMIS  6  ENE 

■LENOALE  STAPENHORST 
■.LENDORA  WEST  F  C  185 
iLENNVILLE 
'010  RUN 
.RANT  GROVE 

iftASS  LAKE  HWY  MNTC  ST 
iRASS  VALLEY 
iRATON  1  U 


1.56 
U05 
1.61 


9.96 
2.00 


•02      .03  .04 


.26     ^04  .02 


.12^ 


.35     .20  .10 


.03  .24 
T  ,15     .05;  .02 

.03     .04     .49  .05 


.08  .04 
.22 

T  .26 
.11 

.16  .03 
.09  T 


B  loll  owing  Slation  ladn. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


6REENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GROVELANO  RS 
GUEHNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNtf 
HAMILTON  AF6 
HANFORO 

HAPPY  CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY   L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK.  PH  1 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HE  MET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HILTS 
HOBERGS 
HOEGEES  FC  60A 
HOLLl STER 
HONEYDEW  2  WSW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 

HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  HYNOLA 
JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 
KERL INGEP 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KORBEL 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 
LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NM 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  6 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE   2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOO  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  W8  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

LOS  BANCS 

LOS  BANOS  AR6URUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  <t  SW 

LOYALTON 

LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAD  RIVER  RS 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 


.00 
,99 
1.14 
1.16 


1.29 
2.18 
.03 
.39 


.00 
T 

.00 


1.60 
.30 
.02 


.00 
.00 

1-59 
.32 

1  .83 

.30 
5.09 


.34  .12 
.24 


.15     .61  .18 


.15   3.62  1.13 


1.12  .67 


.15   2.56  .09 


.05      .39  .63 


.30     .73  .04 


13 


14  15. 


.03     T  .06 


16     17     18     19     20  21 


.03      .01  .03 


.04     .04  .02 


See  lelerence 
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ISLAND 

:oPA 

>OSA 

;nez  fire  sta 

WILLE 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


,ouo 

3W  LAKE 

3  SE 
5TA  0AM 

,£D  FIRE   STA  2 

«  sw 

RS   INSPECTION  STA 
.ETOWN  it  WSW 
CREEH  2 

RAL 

NDA  SPENGLER  RCH 
HELL  CAVERNS 
STO 
VE 

VE  2  ESE 

LAKE 
ICELLO  0AM 
PARK   1  SSE 
SGO  VALLEY 

0  BAY  FIRE  DEPT 
0  BAY  3  N 
TAIN  PASS 
ALOY  FC  85G 
ALOY  NOTCH 

IT  DIABLO  NORTH  GATE 
iT  HAMILTON 
IT  HEBRON  RS 
iT  SHASTA  WB  CITY  //R 
IILSON  FC  338B 


.38  ,19 
.02  .02 


.01     T  .02 


.04     .01  T 


.13     .02  ,2i 


JURY  PARK  4  SW 
HALL   SOLEOAD  FC  32 
■IAN  2  NW 

>ORT  BEACH  HARBOR 
*ND 

DMC  2  NW 
TH  FORK  RS 
3ALE  WOODWARD  DAM 

KNOLL  RS 
LAND  WB  AP 
VILLE  1  WNW 
IDENTAL 
AN5IDE 

TILLO  WELLS 
I 

NDA 

DS  CAMP  FC  57  BE 
N6E  COVE 

CK  PRAIRIE   CR  PARK 
AND 
EANS 
I'VILLE 
lARD 

NA 

IFIC  HOUSE 
;OIMA  DAM  FC   33  AE 

CINES  OHRWALL  RCH 
.MDALE 

.MOALE  FAA  AP 

SPRINGS 
.0  ALTO  CITY  HALL 
'.OMA 

-OMAR  HTN  OSSY 

.OS  VERDES  EST  FC  43D 
JOCHE 

JOCHE  CREEK 
'AOISE 

UER  RESERVOIR 

^r,FIELO 
iADENA 
SO  ROBLES 
SO  ROBLES  FAA  AP 

n  iwAr 

RRIS 

TALUMA  FIRE  STA  2 
EORA 

EDRA  BLANCA  GUARD  STA 
NE  CANYON  PS  FC321E 

NNACLES  NM 
RU  2  ESE 
T  RIVER  PH  5 
TTS  RANCH 
ACERVILCE 

ACEftVlLLE  IFG 

ATINA 
'INT  ARENA 
)|NT  ARGUELLO  WB 
'INT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PIEDRAS  BLANCAS 
IMONA 

)RT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 
iRTERVILUE 
)RTOLA 

)SEY   3  E 
)TTER  VALLEY  PH 
,.)WAY  VALLEY 
MEST  VALLEY 
JINCY  RS 

»MONA  SPAULDING 
\NCHITA 
4NDS6URG 


.O**  1.07 
•l*  .30 


.24     .11  .59 


.69 
.96 


.06    l.OS  .13 


1  .20 

.96 
.02 
.23  .34 

T 


.01      .03  .04 


T         T  T 


.03  .15 
.01  -27 
.02  .27 


.10 


.01 


.12 


.01 


.08     .09  .06 


See  t«terence  notes  loUowing  Station  IndeK. 
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DAILY  PRECIPITATION 


MAY  I' 

Continued 


Station 

Day  of  Month 

Tot 

1   1   2  I 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

RED  BLUFF  W6  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  2 

REDWOOD  CITY 
REPRESA 

1.30 
1.58 
.00 
.55 
1.05 

T 

,01 
.55 

T 

.26 
,08 

.37 
.38 

.26 
.02 

•  42 
.43 

.11 
-67 

.20 

.05 
T 

.06 

T 

T 

T 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 

1.79 
.50 
.56 
.00 
.00 

.02 

.04 

.87 

.  1  2 

,24 

.02 

.23 

.36 

.05 
.33 

.10 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SAGEHEN  CREEK 

1.05 
3.06 
.69 

3.27 

,57 
.03 

,10 

.67 

.30 
.29 
.32 

.67 
.26 

.36 
.30 
.10 

,55 
.02 
.02 
.05 

T 

.29 

.02 

T 

.27 

T 

1,03 

.40 

.15 

SAINT  HELENA 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

.57 
.76 
.17 
.16 
.60 

T 

.02 

.11 

.07 

.19 
.35 
.03 
.05 

T 

.51 

.21 
.26 
.11 
.10 

.04 

.03 
.01 

T 

T 

T 

.06 
T 

T 

T 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

.39 
3.98 
2.38 
1  .09 

T 

.07 

.26 

.18 

.47 

.18 

.45 

.12 

1.19 
.49 

.30 
.22 
.06 

.80 
.41 

.02 
.48 

.03  .02 

T 

.26 

.02 

.01 

.22 

.06 
T 

.36 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  8ERNAR01NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL   STA  FC130B 

.50 
,25 
.00 
.23 
.02 

.20 
.05 

.03 
.14 

.02 

.04 

.02 

T 

SAN06ERG  W8  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  FERNANDO 

.02 
.09 
.00 
1  .04 
T 

T 

T 

.19 

T 
T 

T 

.01 
.85 

.03 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  W8  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FCi*Z5B£ 

.55 
.50 
.45 
.04 
.01 

T 

.02 

.05 

T 

.01 

.37 
.30 
.38 

.08 
.20 
.05 

T 

T 

.01 

.02 
T 

T 

T 
T 

,02 
T 

.01 

T 

T 
T 

T 

T 

SAN  GABRIEL  FiRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  LUIS  0AM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

T 

1.01 
.03 
.32 
.33 

T 

T 

.03 

.39 

T 

.23 
.25 

.25 
.04 

.01 

.05 
.01 

T 
T 

.07 

,11 

T 

,01 

.04 

T 

T 

.07 

.02 
.03 

T 

.06 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

.56 
T 

.00 
.00 

T 

T 

.04 

>  34 

,25 

.01 

.12 
.11 

■  01 

T 

■  01 

• 

SANTA  ANITA  FERN  FC  fa32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.02 
.29 
.26 
.05 
.51 

T 

.19 

.23 
.07 

T 

.44 

,07 

.06 

T  T 

T 

.01 

.01 

T 

.02 
.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 

.55 
.67 
.72 
.43 

T 

T 
T 
T 

.05 
.01 

,24 

.61 
.67 
T 
T 

.36 

T 

T 

.06 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 
.05 
.16 

T 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 

T 

.13 
.66 
.00 
.12 

T 

.04 

.11 

T 

.13 
.15 

.04 

.04 
,06 

,25 

T 

T 

.02 

.05 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY 
SHASTA  DAM 

1  ,96 
2.45 
,66 
1.12 
1.97 

.11 
,09 

,24 
,26 

,16 
.05 

.14 
1.15 
T 

.03 

.02 
.10 

.30 
.60 
.05 

.31 

,16 

.01 

.52 
.56 

.25 
T 

.24 

.09 

T 

T 

.05 

.56 
.16 
,38 
,22 
.43 

.02 
.01 

.06 

.06 

T 
T 

T 

.07 

.10 

.02 

.17 
.23 

SHELL  ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  415 

.00 
3.41 
1.86 
2.23 

.00 

.23 

.37 

.02 

.41 

.62 

1.37 

.02 

.56 
.64 

.15 
.11 

1.13 
.02 

.15 

.04 

.30 

.01 

T 

.10 

.04 
1.03 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SODA  SPRINGS  1    E  //R 

SOLEDAD 

2.42 
,63 
.00 

4.36 
.19 

.02 

1.15 
.08 

.05 

.31 

.25 

T 

.26 

.12 

.17 

.25 

1.47 

T 

,35 
.51 

,30 
.02 

.02 
.83 

.02 

.14  .12 

.02 
T 

.02 

.06 

.45 
T 

.71 

T 

SOMIS   3  NE 
SOMIS   3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

,33 
.51 
.71 
1,43 
2.99 

.03 

.22 
.35 

.33 
.46 

.65 
1.29 

.05 
.40 
.10 
.42 

.06 
.58 
.65 

.02 

.10 

T 

•  06 

.05 

.10 

.03 

SOUTH  FORK  CABIN 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVlLLE  7  ENE 
SQUIRREL    INN  1 

.00 
.00 
.24 
1.26 
.00 

.05 
.86 

.19 
.20 

.08 

T 

.03 

■  07 

SQUIRREL    INN  2 

STANDI SH  1  E 

STANOISH  +  HICKEY  ST  PK 

STANISLAUS  PH 

STOCKTON  WSAP 

.02 
1.46 
1.26 
2.19 

,46 

T 

.05 

.05 

.31 

.03 

.26 

.08 
.47 
.08 

.02 
.45 

.52 

.04 
,15 
.16 
.21 

.06 
.35 
,82 
,17 

T 

.05 
T 

.61 

•  IS 

T 

.12 

T 

.20 

STOCKTON  FIRE   STA  4 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

,92 
.27 
1.29 
1,12 
.99 

.15 

T 

.06 

.12 
.15 

.13 

.12 
.11 

.12 
.11 
.24 
.26 

.08 
.03 
.41 
.38 
.34 

.71 

.07 
.18 
.19 

.25  .02 
,07 

,05 

T 

.10 

T 

.14 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
5USANVILLE 

3.13 
.66 
.02 
.15 
.69 

.13 

1.21 

.41 
.54 

.10 
.37 

.05 
.02 

.05 

1.11 
.06 

.08 

,03  .02 

.02 

,07 

.09 
•  32 
T 

.03 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 
T  EHACHAP I 
TEJON  RANCHO 

.74 
1.58 
1.62 
.09 
.81 

T 

T 
T 

.43 
.05 

T 

T 

.42 
1.01 
.03 
.61 

.04 
.05 

.96 
.13 
.06 
.10 

T 

.03 
T 

T 

.23 

.03 

.02 

.05 

.10 

,06 
,13 
.32 

TERMO 

THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 

2.26 
.00 
.34 

.04 

T 

.38 

.14 
.33 

T 

.47 

.01 

.01  .04 

.01 

.18 

.09 

T 

.03 

.03 

.03 

.62 

.03 

.01 

See  releienc*  notes  lollowing  Slalion  Indn. 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 

inued   may  1963 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1    1    2    I  3 

4 

5  1 

g 

7  j 

g 

g 

10 

16  j  17  j  18 

19  1 

20  j 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

EE  RIV  EDISON  PH  2 

;R  CREEK  PH 

XNGA  PATROL   STA  FC  6 

UNCE 

:y  carbona 

.77 
3,67 

.03 
.11 

1.20 
■  06 

.32 
.70 
.16 

■  04 

.23 
.01 

.43 
1.26 

.03 

T 

.01 

.01 
.26 

:y  Pumping  plant 

^lS  AFB 

41TY  DAM  VISTA  POINT 
HA 

:kee  rs 

.30 
,72 

T 

2.35 

• 

• 

.26 

.01 
.05 

.21 
.27 

.17 

.09 
.26 
.23 

.18 

• 

.30 

T 

T 

.03 

.25 

.05 

T 
T 

.25 

.48 

.11  . 

EFIELO 

elake  //r 
lock 

'nta8le  creek 
tin  irvine  ranch 

.60 
1 .42 

2.38 

T 

.06  .05 

T 

.03 

T 

T 
T 

.33 
.41 

.61 

T 

1.03 

.02 
.14 
.04 
.20 

T 

.12 

T 

.02 
.28 
.30 

T 
T 

.13 

T 

T 

.02 
T 

.03 

.U 

T 

.54 

.04 

T 

.02 

.16 

NTYNINE  PALMS 
N  LAKES 
TCHELL  DAM 

AH  **  MSW 

.00 
5.60 

1.07 
1.28 

.03 

.22 

.01 
.04 

.69 

1.20 
.44 

.64 
.02 
.63 
.36 

.68 
.04 
.15 

.01 

.01  .01 

.03 

.01 

.78 

.36 

•  16 

.24 

.10 

.33 
.23 

.03 

.19 

.12  . 

ON  OIL  STEARNS  A8S 

L  A 
ANO  3  N 
ER  LAKE  7  W 
ER  LAKE  RS 

T 

.01 

1.13 
.86 

.02 

.18 

.16 

.01 

.69 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ER  MATTOLE 

SAN  LEANORO  FILTERS 
AVILLE 

LEY  CENTER   3  NNE 
YERMO  RS 

4.54 
.69 

.03 
.00 
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.37 

.18 

.40 

.07 

.51 

T 
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T 
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T 
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T 
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.04 
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.40 
.39 
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.24 
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.04 
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WERVILLE  RS 

:d  1  s 

.00 
1  .04 

2.64 
3.01 

T 

.03 

.40 

.02 

.02 

.02 

.04 
1  .70 

.18 
.20 

.12 
.26 

T 

.19 

.01 

.01 

T 

.86 

.02 

■JDEL  10  SE 
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1.27 
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2.37 
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1.33 
.35 
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.18 

.17 
.35 

.17 

.47 
.19 
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.63 
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T 
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.01 
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.00 
.40 
.91 
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.04 
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.11 
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.13 
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.17 
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.17 
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T 
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T 
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.03 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       nO'  on  the  18th  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature         2"  on  the  1  lib  at  While  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:      9.96  inches  at  Gasquet  RS 
Least  Total  Precipitation;    0.  00  inch  at  106  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3,  62  inches  on  the  5th  at  Honeydew  2  WSW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall;         35.  0  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       73  inches  on  the  1st  at  Twin  Lakes 


S«e  releiencA  nolea  loUowing  Station  Ind«i 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFC  I 
MAY  ) 


Day  Of  Month 


AO  IN  RS 
ALDERPOINT 
ALPINE 
ALTURAS  RS 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

ASH  MTN 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BAKER   9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

BEAUMONT   1  E 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLUE   CANYON  WB  AP 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 

BOCA 

BONITA 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

BOWMAN  DAM 

BRAWLEY   2  SW 

BRIDGEPORT 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

8URBANK  WB  AP 

BURLI NGAME 

BURNEY 

BUTTONWILLOW 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  1 
MIN  ' 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


60  59 
40  41 


68  6S  68 
43     50  49 


70  71 
42  45 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN  i 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66  63 
32  42 


71  65 
39  40 


40 

68  69  65 

45  38  41 

73  70 

53  54 

75  73  75 

49  52  48 


74  70  73 
53     49  51 


71  73 
46  44 


67  63  63 
5  3     54  54 


93  98 
65  58 


76  78 

53  51 

72  71 

52  50 

79  77 

42  42 

87  89  89 

57  55  55 

76  72 

42  43 

76  77 

46  50 

68  70 

42  41 


73  73 
46  47 


70  67 
40  42 


30     32  31 


S3  83 
40  41 


57  62 
36  34 


52  51  50 
41     40  41 


96  94 
54  59 


97  96 

68  63 

66  60 

29  28 

68  69  70 
56  57  57 

95  93 

60  51 

56  56 

34  35  37 

97  98 

59  54 

65  62  62 

34  24  32 

76  77  74 

40  45  47 

69  70  68 
55  56  55 


68  66 
50  55 


56 
40 


65  68 
54  52 


69 
53 


69  72 
51 


71  76 
47  55 


61  52 
38  35 


70  70 
50  47 


67  58 

39  28 


78  72 
56  47 


95  94 
65  64 


84  81 
53  57 


73  73 

52  I  63 


81  82 
53  56 


74  74 
53  54 


75  73  79 
44     45  46 


79  75  76 
45     42  41 


70 
50 


69  75 
50  47 


50    5  3 

72  !  70 


61 
45  50 


63  65 
46  48 


70 
25  31 


85  87 
40  41 


58  58 

36  40 


57  62 
40  45 


96  105 
55  55 


97  105 
68  67 


56     60  65 

29     38  32 


75  76 
59  50 


82  78  80 
53     52  55 


92  95 
55  58 


60  62 
41 


93  97 
57  60 


69  73 
26  32 


72 

53  50 


75  82 
50  54 


72  73 
53  55 


82 
51  57 


67  59 
37  37 


77  79 
55  56 


102  99 
60  69 


54  49 
41  32 


105  105 
65  70 


66  60 
47  40 


78  75 
58  58 


72  64 

57  48 


84  79 
58  59 


50 
29 


67 
45 


53  60 
46  41 


64  70 
45  39 


62  65 
49  49 


60  66 
44  40 


64  60  62 
45     42  36 


90  1  87 
56 


79  83 
60  57 


74  72 

58  57 


91  83 
56  61 


87  64 

47  54 


70  65 
46  44 


74  68 

52  50 


74  68 

47  40 


75  65 

35  47 


63  78 
49  53 


56  51 

43  36 


52  42 

41  32 


105  104 
60  69 


107  95 
66  73 


78  I  71     66  67 


42 
74 

46    42  37 

56  58  60 
43     45  44 

60 
49 

65 


92  67 
42  36 


56 

29 


49  59 

28  19 


72  66  72 
34     31  32 


34  39 
18  18 


37  48 
30  32 


86  88 
57  55 


82  85 
57  58 


49  43 
28  23 


70  72 
49  43 


84  79 
50  50 


45     42  54 

31     29  31 


86  61 
55  51 


46  58 
24  16 


67  65 
36  36 


74  71 
47  49 


61  61 
45  43 


54     48  54 


73  71 
48  45 


69 
54 


60  66 
33  36 


74  72 
43  43 


39  42  45 

69  68  75 
48  52  53 

70  70  76 
45  44  46 

67  72  70 

42  60  50 

69  69  75 

42  51  46 

67  66  73 

44  47  48 


84  77 
64  48 


70  73 
49  46 


67  64 
50  53 


78  77 
49  53 


46  51 

29  31 


47  55 
38  40 


94  93 
51  63 


94  94 
57  65 


55  64 

28  29 


71  71 
45  60 


84  89 
49  61 


54  59 
36  36 


85  92 
53  68 


62  58 
22  34 


71  71 
43  41 


73  70 
50  50 


64  71 
47  53 


59  62 
34  35 


73  79 
50  55 


72  78 
35  42 


62  70 
42  41 


63  67 
50  SI 


66  68 
44  45 


69  69 

37  39 


63  60  67 
26     36  23 


76  67 
35  45 


76  60  80 
39     48  46 


80  91 
50  48 


74  76 
46  45 


70  77  89 
34     39  45 


62  65  83 
51     56  50 


79  84 

53  55 


82  87  92 
51     50  54 


75  64  88 
54     59  60 


90  86 
57  57 


84  89 

50  60 


66  66 
54  58 


91  98  103 
62     66  67 


91  96 
59  65 


84  86  90 
54     60  62 


80  60 
41  44 


92  97 
54  56 


90  90  83 
44     49  49 


78  68 
50  52 


80  86  89 
48     60  56 


72  74 
26  28 


85  90  93 
47     45  46 


67  67  64 
35     35  41 


74  74 

55  58 


102  103  102 
54     60  61 


99  104  103 
63     66  67 


67  74  78 
28     32  33 


70  71  68 
61     50  60 


94  96  99 
51     59  60 


71  75 
43  47 


94  98  101 
57     59  61 


75  76 
25  27 


63  86  91 
45     47  48 


78  74 

65  56 


79  64  82 
46     49  48 


73  81 
34  37 


84  92 
60  61 


87  84 
49  51 


64  80 
61  54 


75  75  74 
51     46  50 


88  89 
46  49 


79  74 

52  48 


83  76 
55  53 


51     54  44 


85  82 
60  61 


86  63 
57  57 


88  8  5 
60  52 


66  65 
56  56 


103  102 
70  70 


93  90 
67  65 


67  87 
60  61 


96  96 
61  60 


82  79 
46  47 


82  63 
49  51 


82  71 
44  46 


66  68 
51  63 


90  84 
65  49 


76  75 
35  35 


94  93 
54  49 


80  76 
59  57 


101  103 
66  65 


101  103 
74  71 


79  81 
35  40 


98  97 
66  66 


80  78  69 
47     52  46 


100  97 
68  62 


75  74 
31  37 


64  73 
68  58 


69  72 
47  51 


96  95 
63  61 


75  75 
42  48 


69  69 
50  50 


81  78 

40  50 


79  72 
50  50 


47     52  46 


76  74  60 
42     39  40 


60  60  I  69 
48     49  48 


71  74 
53  55 


79  85 
52  52 


70 
55 

75 
51 

71 
57 

77     69     67  73 

51     55     53  52 


70  73 
51  51 


6  8  66 
58  56 


97  93 
71  66 


80  79 
58  67 


70  68 
69  64 


80  75 
54  52 


75  75 
51  50 


72  73 
48  47 


62  62 
64  51 


82  88 
59  49 


64  64 

39  27 


66  71  75 
52     52  43 


61  51 
40  34 


99     97  94 


96  95 

73  62 


70  73 
60  60 


99  97  95 
62     71  55 


61  56 

39  39 


82  80 
55  63 


68  65 

56  57 


66  69  69 
52     51  53 


85  77  61  I  81 
57     57     53  I  58 


45 
73 


49  46 

73  74 


67  67 
54  53 


94  95 

66  65 


81  62  60 
60     61  59 


74  71 

60  47 


58  63 
52  52 


67  67  64 
31     29  28 


60  86 

50 


98  97 
67  68 


98  98 

65  63 


39  41  41 

74  72 

56  60 

90  93 


71 
45 


93  96  96 
54     67  55 


70  66 

35  33 


84  84 

50  50 


69  64 

53  92 


67  71 
53  46 


82  84 
62  62 


76  76 
47  47 


76  74 
52  52 


86  80 
47  41 


79  76 
49  48 


77  76  79  80 
56     52  55 


75  81 
51  55 


51     61     62  63 


66     69     64  69 


56     66  66 


92 
68 


71 
57 


82 
54 

67 
48 

67 
49 

68 
49 

62 


79  86 
58  63 


73  76 
53  56 


72  75 
56  55 


86  90 
54  99 


67  73 
60  50 


49  48 

66  66 


52     52     93  53 


91  84 
49  56 


68  67 
28  34 


84  86 
44  92 


37     35     38  39 


62 

43 

94 


61  61 
43  49 


94  99 

58  64 


94  97  98 
61     69  68 


68 
43 


96 
60 


73  73 
60  60 


87  90 
58  62 


65  63 
43  47 


92  92 
62  66 


63  68 
33  34 


69  67 
57  97 


72  68 
54  52 


82  76 
47  49 


75  80 
57  58 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1963 
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ER  CREEK  PH 
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Day  Ol  Month 

o 

a 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MIN 

65 

53 

65 
54 

66 
54 

56 
55 

66 

55 

67 

55 

69 

55 

68 

56 

71 

53 

67 
54 

67 

55 

68 

50 

58 
61 

67 

53 

68 

61 

57 
51 

69 
64 

65 
57 

72 
56 

70 
56 

72 
58 

70 
57 

70 
56 

72 

72 

71 

72 

68 

68 

71 

55 

68*5 
54,9 

MAX 
MIN 

70 
45 

71 
43 

75 
43 

70 
48 

59 
46 

74 
47 

81 
51 

70 
52 

74 

51 

69 
43 

55 
45 

64 

40 

72 
41 

70 
47 

71 
47 

76 
45 

63 
50 

78 
54 

56 
52 

65 
53 

72 

52 

63 

52 

54 

52 

55 

55 

61 

59 

60 

50 

59 

72 

75 

52 

48.6 

MAX 
MIN 

66 
34 

62 

33 

64 

37 

55 
38 

62 
38 

57 
41 

68 
45 

60 
44 

45 

32 

50 
37 

50 
32 

39 
28 

53 
32 

54 

38 

56 
38 

55 
40 

74 
44 

80 
46 

77 
46 

77 
50 

73 
48 

70 
44 

68 
40 

60 
47 

56 

62 

64 

60 

61 

63 

69 

62  •6 
41.0 

MAX 
MIN 

66 
30 

65 
37 

53 
42 

56 
42 

62 
49 

67 
52 

66 
43 

52 

35 

57 
28 

55 
38 

55 
37 

59 
38 

63 
34 

73 
36 

73 
40 

82 
35 

87 
40 

67 
42 

90 
44 

90 
41 

77 

50 

82 
42 

60 

82 
43 

83 

84 

84 

87 

84 

76 

78 

40.9 

MAX 
MIN 

75 

32 

78 
35 

75 

35 

72 
37 

60 

35 

91 
40 

87 

39 

82 
47 

74 

37 

70 
41 

66 
45 

74 

27 

78 
31 

74 
31 

78 

30 

67 

35 

87 
40 

60 
35 

82 
47 

81 
40 

80 
44 

80 

38 

73 
45 

72 
43 

75 
40 

74 

45 

73 
41 

64 
47 

75 
49 

78 
60 

75 

39II 

MAX 
MIN 

74 
45 

71 
45 

73 
46 

74 

49 

71 
51 

75 
51 

75 
53 

73 
49 

54 
42 

67 
46 

56 
45 

59 
42 

59 
46 

57 
47 

75 
48 

79 
51 

85 
57 

92 
55 

86 
55 

89 
51 

76 

52 

59 

52 

73 
53 

78 
53 

74 

51 

76 
50 

79 
51 

84 

51 

72 

81 

83 

49!9 

MAX 
MIN 

ai 

53 

76 
49 

75 
48 

72 
55 

82 
45 

91 
47 

90 

52 

83 

56 

76 

53 

73 
49 

72 
45 

75 
41 

79 
42 

76 
44 

60 
45 

66 
48 

82 
50 

77 
55 

73 
57 

79 
55 

79 
52 

74 

54 

72 
55 

70 
55 

70 
49 

70 
47 

58 
47 

55 
47 

73 
54 

71 
49 

71 

75.3 
50.0 

MAX 
MIN 

79 
60 

65 
60 

88 
60 

66 
52 

92 
52 

95 
51 

66 
60 

64 
65 

77 
52 

71 
45 

65 
47 

78 
49 

86 

47 

77 
50 

87 

59 

94 
54 

99 
53 

99 
62 

98 
53 

97 
58 

94 

57 

92 
62 

86 
56 

86 
50 

38 
56 

90 
55 

89 
55 

85 
56 

90 

91 

63 

67.0 
55.7 

MAX 
MIN 

62 
34 

59 
41 

61 
37 

60 
36 

61 
43 

59 

35 

69 
44 

57 
37 

49 

30 

50 
26 

44 

32 

52 
32 

57 
32 

67 
35 

67 

35 

71 
36 

75 
39 

76 
40 

81 
42 

84 
48 

80 
44 

75 
42 

76 

40 

70 
41 

73 
46 

73 
42 

78 

77 

67 

70 

62 

39.2 

MAX 
MIN 

65 
46 

67 
38 

70 
40 

71 
43 

72 
43 

77 
47 

75 

53 

54 
45 

66 

37 

55 
39 

61 
45 

53 
45 

66 
39 

57 
43 

69 
44 

80 
44 

75 
51 

55 
50 

56 
48 

62 
50 

60 
51 

63 
51 

61 
51 

59 
50 

63 

50 

59 

50 

65 
47 

69 
51 

64 

50 

66 

50 

64 

45 

46.4 

MAX 
MIN 

73 
44 

69 
44 

73 
45 

74 
46 

72 
45 

75 
50 

75 

55 

74 

51 

68 
41 

68 
47 

58 
44 

62 

35 

68 

41 

59 
49 

70 
45 

77 
51 

84 

51 

88 
52 

85 
55 

88 
57 

81 

50 

74 
50 

76 
55 

73 
53 

71 
53 

75 

52 

79 
57 

81 

55 

69 
49 

79 
52 

82 
55 

74  .9 
49.4 

MAX 
MIN 

61 

35 

57 
40 

53 
40 

57 
40 

61 
43 

67 
43 

65 
41 

58 

37 

68 
26 

52 
38 

61 
34 

60 
37 

62 
33 

71 

33 

74 

35 

83 
37 

65 
42 

86 
45 

90 
45 

87 
48 

82 
50 

78 
44 

80 
45 

61 
43 

81 
42 

81 
40 

84 

39 

85 
45 

81 
47 

78 
50 

78 
48 

71.8 
40.9 

MAX 
MIN 

57 
36 

60 
42 

58 
38 

54 

42 

65 
47 

72 
46 

70 
45 

68 

36 

52 

35 

51 
31 

52 
35 

49 
34 

53 
35 

58 
42 

65 
45 

64 
41 

78 
45 

78 
49 

60 
58 

83 
53 

82 
56 

60 
46 

75 
47 

75 
52 

73 
49 

75 
53 

79 

53 

78 
50 

81 
50 

74 

49 

77 
52 

66*6 
45.0 

MAX 
MIN 

78 
46 

75 
48 

74 

52 

69 
51 

76 
57 

76 
49 

75 

57 

70 
50 

64 

39 

66 
40 

63 
44 

73 
44 

79 
44 

83 
49 

69 
49 

92 
52 

93 
53 

94 
54 

93 
57 

82 
54 

79 
55 

81 

55 

61 
58 

82 

55 

63 
55 

68 

55 

87 
54 

88 

53 

89 
64 

89 
53 

80.3 
51.2 

MAX 
MIN 

67 
37 

67 
38 

67 
38 

68 
42 

65 

39 

70 
43 

70 

50 

65 

46 

SO 

35 

52 
37 

46 

30 

48 

28 

56 

37 

56 
41 

57 
37 

69 
42 

76 
47 

81 
49 

82 

50 

80 
51 

78 
47 

73 
46 

70 
52 

63 
48 

62 
48 

68 
47 

70 
44 

72 
46 

57 
48 

70 
45 

66.9 
43.0 

MAX 
MIN 

63 
36 

59 
43 

57 
40 

59 
30 

65 
40 

68 

31 

60 
43 

54 

34 

51 

28 

50 
24 

50 

32 

55 
27 

I] 

64 

33 

70 

30 

75 

32 

81 

35 

81 

37 

87 
38 

84 

47 

76 
41 

74 

39 

72 

37 

72 
44 

75 
40 

75 
38 

79 
37 

76 
42 

55 
47 

71 
42 

69 
46 

67.7 
36.8 

MAX 
MIN 

75 
48 

74 
49 

72 
53 

67 
54 

75 

55 

76 

55 

75 

59 

70 
51 

64 

43 

64 

45 

64 
45 

71 
42 

72 
48 

81 
48 

83 
49 

89 
50 

91 
55 

95 
68 

87 
55 

81 
59 

SO 
54 

78 
55 

81 
59 

80 
68 

80 
57 

81 
54 

85 

55 

85 
58 

82 
56 

85 
61 

89 
60 

78.5 
53.3 

MAX 
MIN 

66 
56 

65 
57 

64 

57 

66 

53 

67 
55 

68 

56 

70 

56 

68 

59 

66 
48 

64 
52 

65 
51 

64 

52 

65 
63 

65 

57 

66 
51 

67 

52 

56 

60 

65 
61 

67 
61 

67 
61 

66 

58 

64 

58 

66 

60 

67 
61 

56.0 
57.0 

MAX 
MIN 

73 
50 

70 
52 

70 
54 

67 
54 

75 
47 

83 
51 

81 
54 

78 

55 

73 

50 

69 

53 

68 
49 

74 

43 

76 
46 

73 
46 

77 
46 

80 
50 

77 
52 

71 
54 

71 
55 

77 
57 

71 

56 

72 

55 

69 
55 

69 

55 

70 
49 

70 
49 

69 
48 

6* 

55 

67 
55 

66 

53 

67 
52 

72.2 
51.6 

MAX 
MIN 

72 
48 

73 
47 

72 
50 

71 

51 

67 
47 

73 
51 

77 

57 

69 

50 

55 
41 

65 
43 

61 
44 

65 
41 

59 
43 

67 
46 

75 
49 

82 
51 

87 
54 

91 

52 

66 
53 

82 
54 

70 
64 

64 

56 

59 

52 

73 
54 

73 
54 

74 

53 

72 
50 

82 
55 

70 
52 

79 

55 

80 
56 

73.1 
60.4 

MAX 
MIN 

71 
37 

74 
44 

69 
47 

69 
45 

73 
52 

59 
42 

70 
38 

69 

39 

62 
40 

66 
41 

69 
42 

72 
46 

76 
48 

64 
54 

69 
55 

93 
55 

73 
53 

68 

57 

77 
53 

59 
49 

70 
49 

80 
50 

69 
62 

78 
54 

83 
53 

73.6 
47.8 

MAX 
MIN 

79 
47 

81 
47 

85 
50 

61 

53 

83 
47 

82 

59 

60 
51 

75 

56 

73 
49 

70 
45 

66 
44 

72 
39 

76 
47 

77 
64 

84 

50 

91 
53 

97 
59 

99 
60 

94 
61 

91 

60 

66 

52 

84 

53 

82 
54 

81 

57 

83 
54 

85 

55 

80 
54 

76 
56 

78 
54 

89 

55 

84 

56 

82.0 
53,0 

MAX 
MIN 

68 
42 

70 
47 

70 
45 

74 
46 

75 
41 

63 
55 

60 
44 

59 
36 

57 

39 

51 

39 

62 
46 

63 
46 

69 
45 

74 
48 

62 
54 

68 
58 

86 
56 

89 
58 

79 
51 

71 
52 

73 
52 

71 

52 

71 
51 

72 

53 

78 

52 

76 
51 

77 
54 

70 
51 

77 
56 

76 
58 

71.8 
49,7 

MAX 
MIN 

77 
48 

77 
46 

73 
50 

73 
52 

76 
52 

76 
52 

76 
59 

68 

49 

66 
43 

63 
43 

67 
46 

78 
44 

69 
47 

61 
47 

84 

60 

89 
61 

93 
55 

94 
52 

93 

53 

88 
52 

81 

55 

77 
55 

79 
57 

80 
53 

79 
54 

80 
53 

62 
53 

86 

52 

83 
56 

64 
64 

87 
69 

79.3 
51.6 

MAX 
MIN 

80 
48 

77 
47 

80 
49 

81 
51 

82 
49 

83 

55 

83 

59 

80 

55 

81 

50 

75 
49 

76 
45 

75 
43 

74 
42 

78 

52 

75 
48 

84 

52 

92 
55 

96 
58 

95 

59 

95 

57 

90 
53 

65 
53 

61 

55 

79 
54 

60 
60 

64 

59 

85 
58 

64 

58 

76 
57 

83 
50 

87 
58 

82.4 
53.2 

MAX 
MIN 

77 
49 

73 
50 

71 
51 

70 
56 

79 
45 

88 
48 

84 

51 

S3 

55 

75 
51 

73 
52 

72 
44 

75 
41 

78 
44 

77 
44 

79 
44 

83 
48 

81 
51 

75 
55 

72 

55 

79 
56 

84 
54 

75 

57 

73 
65 

74 

56 

71 
53 

75 

53 

71 
43 

68 
54 

74 

56 

73 
53 

72 
63 

75.9 
50.9 

MAX 
MIN 

66 

37 

68 
41 

66 
46 

61 

45 

54 
52 

59 
47 

70 
48 

68 
41 

62 
34 

64 

36 

50 
41 

59 
32 

68 

36 

68 

36 

76 
41 

76 
41 

86 
44 

90 
41 

8* 

43 

92 
49 

85 
50 

80 
54 

75 
46 

78 
50 

78 
45 

80 
45 

82 
39 

85 
47 

86 
47 

78 
45 

78 
47 

74.1 
43.6 

MAX 
MIN 

58 
41 

55 
48 

57 
44 

60 
49 

58 

52 

58 
49 

58 

46 

58 

43 

59 
44 

60 
48 

58 
45 

58 
40 

52 
41 

63 
42 

63 
45 

63 
45 

56 
49 

63 

52 

59 

53 

59 
53 

60 
53 

63 
53 

53 
45 

64 

51 

52 
46 

59 
48 

54 
46 

60 
40 

50 
51 

62 
45 

53 
45 

50.5 
47.1 

MAX 
MIN 

67 
50 

67 
51 

68 
51 

56 
53 

56 

55 

70 

57 

72 
56 

67 
50 

55 
43 

67 
44 

51 
48 

64 

42 

68 
44 

66 

50 

73 
51 

76 
52 

83 
53 

66 

52 

78 

50 

72 
54 

63 
55 

50 
54 

72 

53 

70 
54 

72 
54 

71 
54 

72 

53 

74 

53 

67 
53 

74 
54 

75 
53 

69.9 
51.5 

MAX 
MIN 

68 

52 

68 
53 

68 
54 

68 
56 

58 
44 

74 
50 

74 

53 

75 

56 

71 
55 

70 
51 

69 
47 

70 
47 

70 
48 

69 
49 

70 
50 

69 
52 

64 

55 

67 

65 

70 
56 

72 
50 

70 
55 

71 
55 

71 
58 

70 
57 

59 

53 

58 
52 

58 

52 

65 
54 

68 
55 

70 
53 

70 
55 

69.6 
52.7 

MAX 
MIN 

74 
40 

71 
41 

75 
41 

82 

71 

36 

77 

76 

75 

53 

72 
47 

68 

33 

55 
36 

53 
43 

56 

36 

74 
37 

69 
44 

76 
43 

66 

50 

91 
49 

90 
50 

90 
50 

83 
45 

80 
44 

77 
49 

71 
45 

75 
48 

75 
49 

74 

48 

68 
48 

75 
48 

80 
53 

75,7 
44.5 

MAX 
MIN 

38 

40 

44 

73 

71 

72 

76 

76 

71 

68 

37 

50 
35 

56 
35 

55 
36 

70 
44 

64 
34 

70 
35 

78 
36 

60 

37 

82 
41 

81 
43 

82 
44 

75 
45 

71 

43 

67 
35 

65 
39 

69 
34 

66 

35 

64 
40 

56 
42 

55 
45 

65 
46 

70.0 
40.6 

MIN 

63 

55 

57 

90 

91 

96 

94 

88 

84 

77 
60 

71 

78 

66 

52 

84 

52 

87 
51 

94 
58 

99 
51 

95 
64 

98 
67 

99 
54 

94 
62 

93 
52 

89 
59 

86 
53 

90 
57 

91 
57 

91 
58 

85 
55 

89 
56 

92 
63 

93 
67 

89.6 
57.5 

MIN 

43 

44 

47 

74 

66 

72 

76 

80 

55 

55 

60 

65 

70 

69 

75 
45 

82 
46 

87 
52 

91 

50 

87 
50 

63 
53 

74 
51 

64 

55 

70 
53 

72 

53 

73 

52 

77 

50 

76 
48 

81 

55 

58 
50 

60 
53 

82 
53 

74.0 
48.7 

MIN 

100 
77 

74 

73 

99 

101 

104 

102 

100 

93 

91 

87 

88 

96 

96 

97 

102 
83 

106 
72 

110 
74 

108 
79 

107 
64 

107 
84 

104 
83 

105 
60 

99 
75 

99 
76 

103 
81 

102 
74 

98 
79 

96 
74 

102 
80 

104 
84 

100.2 
75.6 

MIN 

42 

40 

77 
42 

76 
43 

78 
45 

81 
44 

79 
46 

74 
45 

67 
44 

68 

32 

62 
33 

62 
34 

70 
34 

67 
34 

74 

37 

77 
48 

83 
43 

86 
43 

67 
54 

84 
52 

62 
48 

81 
46 

77 
52 

71 
42 

79 
51 

74 
51 

76 
41 

73 
51 

76 
43 

64 

51 

75 
56 

76.0 
44.2 

MAX 
MIN 

64 
34 

63 
34 

60 
37 

62 
39 

66 
45 

70 
39 

67 
48 

59 
43 

61 

32 

63 
32 

47 

32 

56 

30 

55 
35 

63 
36 

66 

36 

76 
38 

80 
41 

80 
42 

82 
44 

79 
48 

72 
46 

72 
46 

57 
47 

69 
44 

75 
45 

70 
49 

66 
45 

68 
46 

65.4 
40.5 

MAX 
MIN 

73 
43 

76 
47 

77 
48 

73 
49 

80 
46 

78 
54 

76 
55 

63 

52 

71 

39 

70 
48 

55 
48 

70 
41 

72 
46 

76 
52 

61 
48 

88 
51 

94 
54 

89 
58 

90 
53 

61 
55 

77 
51 

76 
53 

75 
56 

78 
55 

81 
54 

81 
52 

84 

50 

79 
55 

83 
52 

85 
53 

82 
56 

78,3 
50.9 

MAX 
MIN 

67 
41 

65 
45 

62 
45 

56 
46 

57 
47 

67 
47 

64 
50 

57 
43 

54 

33 

54 

37 

50 
35 

58 
34 

61 

36 

66 

39 

72 
43 

78 

50 

81 

49 

81 
51 

83 
51 

81 

55 

76 
50 

70 
45 

70 
52 

70 
53 

69 

51 

71 

51 

77 
52 

78 
55 

71 
49 

75 
53 

58,6 
46,4 

See  Reference  Notes  FoUowtng  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

~1 
I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

DOBBINS  COLOATE  F0RE8AV 

MAX 

75 

72 

72 

75 

65 

64 

63 

56 

68 

1  66 

76 

80 

86 

90 

90 

67 

87 

83 

76 

78 

82 

72 

82 

76 

HIN 

4S 

45 

49 

50 

47 

40 

41 

42 

38 

45 

1 

44 

48 

54 

55 

56 

56 

59 

53 

53 

53 

51 

52 

64 

56 

4S 

CONNER   MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

61 

56 

58 

57 

56 

63 

65 

54 

43 

42 

44 

43 

53 

51 

60 

67 

73 

75 

61 

72 

74 

70 

68 

74 

67 

57 

56 

62 

MIN 

27 

28 

34 

30 

38 

31 

41 

40 

25 

30 

29 

26 

29 

30 

30 

28 

30 

32 

34 

39 

38 

33 

39 

40 

38 

36 

39 

42 

39 

40 

40 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

69 

65 

67 

65 

60 

70 

73 

61 

51 

52 

55 

46 

60 

57 

66 

76 

82 

76 

72 

74 

64 

73 

71 

76 

69 

MIN 

37 

37 

40 

42 

45 

40 

43 

43 

37 

I  41 

32 

33 

36 

37 

38 

40 

43 

43 

45 

48 

43 

43 

51 

50 

60 

46 

48 

52 

50 

60 

61 

43 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

70 

64 

65 

65 

65 

68 

73 

64 

53 

54 

53 

50 

56 

66 

66 

66 

83 

80 

8 1 

77 

75 

73 

69^ 

MIN 

37 

41 

43 

42 

48 

44 

50 

33 

32 

33 

34 

34 

34 

36 

37 

40 

45 

46 

49 

46 

44 

47 

48 

46 

45 

44 

50 

47 

43 

50 

42 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

76 

74 

74 

73 

83 

89 

68 

81 

74 

67 

70 

75 

76 

75 

61 

90 

74 

72 

69 

68 

65 

62 

70 

71 

74 

MIN 

47 

46 

46 

55 

44 

49 

52 

55 

64 

50 

42 

41 

43 

43 

46 

60 

46 

49 

55 

60 

49 

50 

64 

56 

49 

45 

45 

53 

54 

52 

50 

DUDLEYS 

MAX 

61 

69 

66 

67 

70 

72 

69 

65 

60 

56 

62 

61 

61 

64 

71 

78 

65 

83 

61 

79 

73 

70 

65 

61 

68 

69 

76 

63 

59 

75 

72 

68 

MIN 

35 

36 

37 

40 

38 

42 

51 

46 

35 

41 

36 

29 

34 

44 

38 

39 

47 

47 

48 

50 

46 

45 

55 

50 

49 

47 

45 

54 

46 

44 

48 

43  r 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

69 

69 

69 

69 

72 

68 

56 

65 

66 

66 

73 

77 

84 

88 

52 

51 

67 

54 

57 

68 

67 

73 

69; 

MIN 

46 

45 

49 

52 

56 

48 

39 

43 

41 

46 

46 

49 

54 

49 

53 

54 

53 

54 

47 

53 

52 

50 

49 

EAGLE  MTN 

MAX 

92 

92 

91 

91 

92 

94 

101 

101 

90 

86 

64 

79 

61 

87 

90 

91 

96 

99 

99 

98 

96 

97 

92 

91 

89 

92 

97 

91 

87 

89 

94 

92 

MIN 

71 

57 

67 

67 

66 

72 

74 

74 

67 

64 

68 

58 

61 

68 

65 

69 

70 

72 

77 

74 

75 

73 

73 

56 

68 

69 

69 

59 

56 

71 

76 

69 

EAST  PARK  RES 

MAX 

74 

70 

72 

66 

60 

72 

71 

71 

56 

60 

50 

56 

66 

67 

75 

76 

85 

68 

69 

92 

84 

69 

79 

76 

78 

60 

86 

80 

81 

61 

-">, 

MIN 

43 

44 

51 

52 

53 

49 

56 

49 

36 

40 

40 

38 

42 

42 

45 

46 

48 

49 

51 

69 

67 

66 

55 

59 

54 

56 

63 

63 

50 

61 

58 

50 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

73 

75 

73 

75 

75 

80 

87 

84 

80 

79 

75 

71 

76 

80 

79 

82 

75 

81 

82 

60 

76 

75 

79 

76 

7  5 

62 

77 

80 

77 

51 

51 

53 

54 

51 

50 

52 

56 

50 

62 

50 

45 

45 

49 

47 

46 

49 

53 

58 

53 

57 

57 

57 

58 

52 

69 

55 

58 

57 

59 

66 

^' 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

97 

94 

93 

94 

95 

105 

106 

99 

94 

93 

83 

86 

93 

93 

95 

99 

102 

102 

99 

99 

101 

98 

96 

94 

97 

98 

97 

95 

95 

98 

98 

96 

MIN 

55 

55 

52 

52 

56 

59 

59 

61 

64 

55 

53 

46 

53 

59 

54 

58 

55 

60 

67 

59 

66 

60 

62 

53 

62 

57 

54 

57 

59 

65 

59 

ELECTRA  Ph 

MAX 

73 

74 

74 

73 

75 

77 

76 

70 

65 

65 

53 

67 

68 

73 

77 

85 

90 

90 

89 

86 

80 

73 

77 

76 

77 

76 

83 

62 

79 

83 

82 

76  ,| 

MIN 

42 

42 

43 

46 

46 

50 

55 

48 

42 

42 

43 

37 

44 

46 

46 

46 

49 

61 

51 

55 

52 

52 

52 

55 

52 

48 

49 

53 

53 

62 

53 

48, 

ELK  VALLEY 

MAX 

54 

50 

54 

62 

60 

57 

58 

57 

59 

55 

54 

64 

66 

72 

74 

83 

88 

85 

91 

91 

70 

73 

75 

79 

78 

75 

62 

81 

79 

74 

74 

70,, 

34 

42 

38 

42 

46 

47 

44 

33 

33 

42 

41 

39 

31 

34 

39 

37 

41 

42 

44 

50 

50 

50 

54 

49 

39 

38 

38 

41 

42 

44 

40 

4li 

ELSINORE 

MAX 

80 

79 

74 

75 

84 

94 

91 

63 

77 

73 

71 

78 

82 

60 

84 

92 

90 

78 

65 

85 

81 

80 

76 

77 

60 

78 

75 

81 

75 

78 

80. 

MIN 

47 

49 

49 

53 

42 

47 

47 

46 

60 

62 

36 

40 

40 

40 

39 

40 

44 

52 

55 

55 

51 

64 

52 

53 

54 

52 

50 

54 

55 

50 

48, 

ESCONDIDO 

MAX 

75 

74 

72 

70 

74 

83 

83 

60 

77 

73 

69 

73 

76 

75 

78 

76 

76 

76 

76 

77 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

70 

67 

74 

75 

71 

74,, 

MIN 

54 

55 

55 

56 

54 

48 

52 

54 

53 

52 

48 

43 

44 

49 

46 

46 

51 

57 

53 

56 

56 

55 

56 

67 

51 

68 

51 

56 

66 

56 

55 

52 « 

EUREKA   WB  CITY 

MAX 

57 

56 

56 

64 

67 

63 

57 

55 

59 

56 

56 

55 

61 

69 

59 

58 

63 

58 

65 

58 

58 

58 

59 

59 

56 

55 

56 

57 

57 

56 

59 

98, 

MIN 

47 

50 

46 

51 

56 

52 

45 

43 

46 

49 

46 

43 

41 

46 

52 

53 

60 

61 

53 

53 

63 

53 

52 

52 

50 

50 

50 

49 

51 

52 

51 

49, 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

72 

71 

71 

70 

72 

75 

73 

67 

67 

66 

66 

70 

70 

75 

60 

6  8 

90 

75 

59 

64 

71 

70 

70 

71 

70 

75 

75 

77 

75 

77 

73. 

48 

47 

49 

48 

49 

48 

57 

49 

39 

42 

44 

43 

42 

46 

60 

53 

63 

53 

52 

51 

64 

55 

53 

54 

55 

53 

60 

54 

52 

53 

64 

90. 

FAIRMONT 

MAX 

79 

76 

61 

76 

76 

76 

87 

78 

69 

59 

66 

54 

70 

70 

66 

85 

66 

66 

78 

57 

6 1 

59 

67 

64 

71 

67 

58 

73 

51 

53 

56 

48 

46 

57 

57 

66 

49 

47 

42 

41 

47 

47 

48 

54 

57 

64 

52 

55 

65 

50 

50 

46 

48 

47 

46 

46 

48 

49 

49 

50> 

FERNOALE   2  NW 

MAX 

59 

60 

56 

62 

67 

63 

59 

59 

60 

68 

59 

68 

63 

62 

63 

60 

62 

61 

68 

50 

59 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

60 

50 

63 

60.1, 

MIN 

43 

49 

45 

49 

55 

57 

61 

41 

41 

47 

48 

39 

39 

44 

46 

49 

46 

60 

51 

52 

52 

52 

52 

51 

48 

50 

47 

45 

48 

61 

47 

FIVE  POINTS  b  SSW 

MAX 

77 

80 

82 

82 

62 

80 

60 

77 

73 

73 

70 

76 

76 

78 

62 

90 

96 

93 

96 

91 

84 

82 

83 

62 

82 

64 

62 

61 

82 

87 

84 

82 

45 

45 

50 

47 

50 

50 

60 

53 

47 

46 

43 

42 

40 

47 

45 

62 

63 

53 

55 

55 

50 

60 

56 

52 

51 

53 

63 

52 

51 

52 

55 

FLEMING  FISH  +  GAME 

MAX 

66 

66 

65 

67 

72 

74 

72 

60 

53 

62 

54 

56 

60 

67 

70 

65 

87 

87 

81 

80 

75 

76 

79 

60 

81 

61 

72 

76 

74 

38 

41 

36 

40 

50 

42 

48 

41 

31 

30 

35 

31 

37 

35 

42 

40 

46 

52 

46 

46 

47 

48 

47 

48 

46 

50 

49 

44 

53 

IV 

42  a 

FOLSOH  DAM 

MAX 

75 

71 

72 

72 

67 

76 

75 

70 

54 

64 

62 

62 

68 

66 

76 

79 

65 

90 

88 

85 

74 

63 

69 

76 

73 

71 

76 

82 

69 

78 

83 

73. 

49 

49 

48 

52 

52 

53 

54 

49 

43 

46 

47 

46 

48 

4« 

60 

53 

57 

66 

55 

53 

53 

ii 

62 

54 

53 

62 

50 

52 

53 

54 

96 

51. 

FONTANA  KAISER 

MAX 

76 

73 

73 

82 

80 

67 

85 

80 

76 

72 

79 

76 

80 

83 

79 

76 

76 

80 

78 

74 

74 

72 

72 

75 

72 

66 

68 

70 

68 

75. 

50 

52 

53 

54 

47 

55 

58 

56 

53 

54 

49 

48 

54 

55 

62 

52 

55 

65 

56 

66 

56 

52 

52 

51 

55 

66 

54 

53 

93. 

FORT  BIDWELL 

MAX 

62 

61 

57 

63 

64 

70 

62 

60 

55 

56 

55 

66 

68 

66 

65 

74 

80 

64 

82 

83 

82 

75 

78 

78 

76 

79 

79 

83 

77 

78 

70 

MIN 

39 

42 

40 

38 

47 

46 

41 

37 

33 

32 

36 

32 

36 

44 

43 

36 

40 

42 

52 

42 

49 

42 

42 

43 

46 

42 

39 

41 

44 

42 

45 

ll'J 

FORT  BRAGG 

MAX 

63 

69 

65 

65 

68 

67 

65 

63 

66 

53 

61 

60 

63 

67 

63 

66 

66 

60 

63 

63 

52 

61 

61 

64 

65 

63 

62 

65 

65 

50 

63. 

MIN 

44 

45 

46 

53 

53 

55 

52 

46 

44 

48 

46 

41 

41 

45 

45 

45 

46 

48 

49 

51 

51 

51 

46 

51 

51 

49 

44 

47 

50 

50 

47 

^7 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

61 

61 

56 

60 

52 

60 

60 

60 

62 

64 

62 

58 

57 

60 

57 

60 

61 

60 

61 

60 

60 

59 

59 

61 

59 

62 

60. 

MIN 

46 

43 

47 

52 

54 

54 

52 

44 

43 

46 

48 

39 

38 

43 

44 

41 

43 

46 

46 

61 

52 

51 

49 

60 

47 

45 

36 

44 

50 

48 

45 

*** 

FORT  JONES  RS 

MAX 

66 

62 

64 

63 

60 

60 

59 

56 

60 

66 

73 

73 

79 

87 

66 

90 

92 

89 

86 

79 

61 

62 

62 

63 

89 

87 

89 

80 

74. 

MIN 

31 

42 

42 

41 

41 

46 

42 

34 

30 

37 

39 

35 

36 

34 

35 

35 

40 

44 

46 

48 

51 

40 

45 

43 

42 

40 

40 

43 

50 

46 

44 

40. 

FORT  ROSS 

MAX 

64 

57 

61 

65 

63 

58 

60 

56 

59 

61 

63 

61 

63 

65 

64 

62 

59 

56 

67 

65 

58 

68 

68 

62 

61 

62 

63 

61 

64 

61.1 

MIN 

45 

45 

45 

62 

53 

54 

52 

45 

43 

46 

43 

41 

42 

44 

47 

43 

46 

46 

46 

47 

50 

51 

47 

52 

52 

51 

43 

50 

45 

49 

48 

*7.; 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

80 

62 

78 

81 

76 

74 

72 

68 

73 

76 

75 

83 

91 

97 

95 

95 

89 

83 

80 

60 

77 

83 

84 

82 

76 

S3 

87 

S3 

SI.: 

MIN 

49 

46 

51 

53 

52 

54 

60 

52 

46 

51 

46 

44 

47 

53 

52 

56 

58 

69 

60 

59 

54 

63 

58 

58 

59 

66 

66 

59 

56 

58 

57 

54. ill 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

78 

73 

78 

80 

77 

79 

78 

79 

76 

74 

72 

66 

72 

75 

75 

81 

90 

95 

93 

94 

89 

82 

62 

80 

76 

81 

84 

64 

77 

83 

88 

60.'., 

MIN 

43 

45 

46 

50 

48 

48 

61 

52 

46 

47 

44 

36 

42 

48 

47 

52 

64 

54 

66 

66 

51 

50 

64 

57 

57 

56 

53 

57 

64 

64 

54 

90.'' 

GEORGETOWN  RS 

MAX 

69 

65 

68 

70 

62 

55 

59 

67 

71 

76 

86 

78 

72 

71 

68 

74 

73 

55 

73 

MIN 

39 

44 

34 

50 

44 

30 

33 

46 

52 

57 

50 

52 

45 

50 

52 

45 

60 

45 

52 

GIANT  FOREST 

MAX 

59 

52 

60 

63 

60 

62 

65 

56 

54 

43 

42 

37 

46 

52 

48 

61 

70 

75 

75 

73 

70 

66 

63 

57 

59 

57 

53 

55 

52 

55 

68 

MIN 

33 

33 

33 

34 

34 

37 

38 

36 

36 

31 

27 

26 

27 

33 

34 

33 

36 

40 

46 

46 

45 

45 

45 

37 

39 

44 

40 

44 

39 

44 

46 

37.' 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

71 

72 

71 

73 

75 

86 

67 

81 

76 

73 

70 

75 

75 

75 

77 

72 

76 

73 

77 

75 

77 

77 

73 

75 

76 

74 

74 

66 

74 

76 

73 

75.1,, 

54 

56 

56 

57 

54 

48 

51 

56 

62 

62 

51 

42 

43 

50 

48 

49 

51 

57 

67 

55 

56 

56 

67 

58 

55 

59 

55 

67 

68 

58 

57 

93. f 

GILROY 

MAX 

72 

72 

73 

76 

69 

76 

82 

78 

69 

71 

64 

64 

71 

74 

74 

62 

66 

89 

80 

74 

64 

53 

70 

66 

66 

71 

58 

73 

67 

74 

79 

72.1, 

MIN 

46 

43 

43 

51 

45 

40 

45 

51 

38 

36 

36 

36 

43 

42 

42 

46 

53 

53 

62 

54 

55 

54 

64 

54 

55 

54 

53 

53 

54 

54 

60 

48.  If 

GLAMIS  6  ENE 

MAX 

94 

93 

92 

92 

96  103 

103 

97 

92 

90 

82 

84 

91 

92 

94 

100 

101 

lOl 

101 

99 

100 

97 

94 

92 

94 

96 

97 

94 

91 

94 

95 

94.1 

MIN 

56 

59 

61 

59 

61 

61 

69 

68 

64 

61 

54 

52 

56 

60 

60 

64 

66 

65 

65 

65 

58 

56 

56 

54 

59 

60 

61 

58 

68 

60 

64 

6i.e 

GLENNVILLE 

MAX 

72 

70 

71 

71 

73 

65 

63 

56 

67 

69 

70 

71 

80 

84 

84 

81 

80 

79 

70 

69 

77 

70 

68 

72 

59 

78 

71 

72 

72. C 

MIN 

44 

38 

40 

40 

39 

43 

43 

46 

48 

37 

40 

30 

34 

38 

36 

41 

46 

46 

51 

48 

46 

50 

49 

37 

45 

47 

47 

52 

54 

46 

49 

4S.7 

GRANT  GROVE 

MAX 

58 

55 

57 

57 

53 

60 

64 

57 

48 

43 

40 

39 

47 

55 

60 

63 

67 

71 

75 

74 

70 

73 

51 

51 

55 

57 

56 

64 

50 

58 

59 

98.0 

MIN 

35 

36 

35 

40 

26 

33 

41 

42 

42 

41 

37 

39 

43 

41 

44 

38 

42 

44 

38.9' 

GRASS  VALLEY 

MAX 

74 

67 

70 

69 

64 

72 

74 

66 

51 

57 

57 

61 

62 

64 

71 

75 

81 

86 

84 

64 

78 

72 

75 

75 

70 

71 

74 

80 

70 

67 

75 

70.9,; 

HIN 

40 

43 

45 

45 

46 

46 

50 

45 

33 

38 

37 

34 

41 

40 

45 

51 

54 

56 

56 

67 

52 

50 

60 

53 

49 

50 

52 

54 

49 

52 

51 

47.3'1 

GRATON   1  W 

MAX 

71 

70 

68 

61 

69 

70 

67 

59 

63 

59 

65 

67 

67 

74 

79 

65 

86 

60 

66 

62 

61 

72 

68 

54 

62 

65 

70 

52 

75 

81 

78 

69.4 

MIN 

45 

44 

47 

46 

54 

56 

54 

46 

36 

41 

40 

37 

42 

42 

42 

45 

46 

47 

48 

51 

52 

54 

47 

64 

52 

62 

46 

50 

60 

47 

47.7 
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lued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  19  63 


Station 


*EE 

'  MOON   BAY   Z  NNW 
ILTON  AFB 
ORD 
»Y  CAMP  RS 
CREEK  PH  1 
lELD  PUMP  PLANT 
DSBURC 
SHAW  DAM 
H  HETCHY 

rs 

ISTER 
»A 

riNOTON  LAKE 
lA 

LWILO  RS 
ERIAL 

ERIAL  FAA  AP 

EPENDENCE 

10  US  DATE  GARDEN 

OKERN 

N  MTN 

S  VALLEY 

lIAN  WYNOLA 

TFIELD 

N  RIVER  PH  1 

N  RIVER  PH  3 

TLEMAN  CITY  1  SSW 

TLEHAN  STA 

le  CITY 

MATH 

GHTS  FERRY  2  SE 

iUNA  fiEACH 

>E  ARROWHEAD 

lEPORT 

CESHORE 

I  ';e  spaulding 
';e  spaulding  dam 
■  nesa 


Day  Of  Month 

0) 

« 

1    1  2 

3 

4 

S   1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

MAX 

79 
»7 

81 
48 

84 

47 

80 
51 

81 
48 

80 

50 

87 

52 

84 
61 

76 

50 

74 
45 

69 
40 

64 
43 

67 
46 

74 

50 

70 
48 

79 

53 

83 
54 

88 

50 

89 

59 

90 

57 

87 

56 

84 

57 

83 

57 

76 

49 

78 

55 

80 

55 

81 
53 

79 
57 

74 
49 

80 
54 

84 
57 

79.5 
51.5 

MAX 
MIN 

59 
52 

56 
46 

59 
50 

60 
48 

62 

53 

62 
52 

69 
54 

61 
46 

54 
43 

60 
46 

59 
44 

68 
40 

58 
48 

61 
51 

61 

52 

62 
47 

55 
45 

65 
50 

68 
50 

60 
52 

57 

52 

58 

51 

57 
51 

59 
51 

57 
51 

59 
50 

59 
51 

58 
51 

59 

60 

58 

50 

60 

50 

59.7 
49.3 

MAX 
MIN 

66 
50 

65 
51 

66 

53 

64 
54 

69 
55 

70 
57 

66 

55 

59 
50 

63 
40 

62 
43 

62 
46 

66 
41 

64 
47 

71 
48 

73 
48 

79 
46 

82 
48 

79 
47 

70 
47 

67 
51 

58 
54 

59 

56 

66 
51 

65 
55 

65 
54 

63 
53 

69 
45 

59 
54 

71 
54 

72 
52 

73 
57 

67.8 
50.4 

MAX 

79 
<>8 

30 
45 

SO 
49 

80 
50 

83 
48 

81 
54 

81 

59 

80 
54 

79 
48 

76 
49 

71 
44 

73 
41 

78 
46 

77 
53 

83 
49 

90 
52 

94 

53 

93 
58 

94 
61 

92 
56 

88 
51 

83 
52 

82 
55 

80 

52 

82 
58 

83 
57 

83 
55 

82 
58 

82 
54 

87 
58 

86 

56 

82.6 
52.4 

MAX 
MIN 

69 
44 

58 
45 

56 
44 

58 
44 

66 

50 

67 
47 

62 
46 

65 
40 

6S 

37 

66 
43 

57 
42 

63 
42 

67 
40 

72 
48 

75 
48 

80 
41 

89 
45 

100 
49 

91 
54 

87 
56 

84 

59 

86 
55 

88 
48 

87 
42 

87 
47 

91 
60 

92 
55 

87 

50 

85 
54 

75.8 
47.4 

MAX 
MIN 

70 
34 

66 
42 

66 
44 

56 

39 

67 
39 

70 

37 

63 
47 

60 
37 

53 
34 

54 

30 

49 

39 

55 

36 

62 
34 

65 
36 

73 
38 

73 
36 

84 

40 

85 
42 

86 
43 

91 

45 

84 
49 

83 
45 

83 
46 

77 
52 

79 

63 

81 
46 

82 
46 

80 
46 

83 
48 

82 

50 

72.1 
41,7 

MAX 
MIN 

94 

59 

94 
57 

92 
61 

89 
58 

90 
61 

96 
68 

103 
60 

101 
72 

90 
66 

86 
68 

85 
57 

80 
60 

84 

62 

88 
57 

89 
58 

93 
56 

97 
56 

98 
58 

98 
70 

97 
55 

96 
74 

96 
64 

91 
65 

89 

57 

89 
56 

92 
66 

91 
58 

90 
54 

87 

56 

89 
62 

92 
54 

91.8 
60.9 

MAX 
MIN 

75 
50 

74 
45 

72 
48 

66 

50 

70 
45 

74 

55 

71 
46 

64 
49 

66 

39 

61 
44 

68 
41 

72 
41 

71 
44 

80 
44 

83 
46 

90 
48 

93 
53 

82 

50 

75 
49 

58 

53 

64 

53 

76 

56 

71 

52 

69 
54 

68 

52 

69 
54 

78 
50 

66 

53 

80 
51 

86 

50 

83 
60 

73.7 
49*2 

MAX 
MIN 

75 
39 

70 
39 

73 
40 

71 
40 

68 
40 

77 
41 

86 
39 

82 
46 

75 
42 

71 
34 

65 
40 

61 
34 

70 
33 

75 
35 

72 
31 

75 
35 

86 
39 

83 

77 
50 

79 
45 

77 
46 

76 
47 

76 
46 

70 
41 

59 

39 

73 
46 

70 
45 

70 
47 

60 

60 

59 
47 

73 
45 

73.4 
41.3 

MAX 

71 
39 

69 
40 

71 

39 

70 
41 

66 

39 

75 
44 

74 

60 

68 
48 

54 
37 

52 
40 

50 
32 

50 
31 

61 

36 

61 
43 

60 
39 

72 
43 

82 
48 

81 
54 

83 

50 

83 
52 

80 
46 

76 
47 

73 

55 

63 
51 

67 
51 

71 
49 

73 
44 

73 
50 

62 
51 

74 
46 

68.8 
44.5 

MAX 
MIN 

61 
32 

5S 
39 

54 

37 

53 
38 

54 
36 

60 
42 

66 
41 

57 
36 

57 
32 

54 

35 

51 

37 

50 
31 

58 
37 

63 
37 

70 
43 

68 
38 

82 
44 

86 
48 

85 
48 

92 
52 

89 
52 

77 
64 

67 
48 

64 

40 

84 
41 

74 
41 

78 
43 

83 
51 

74 

50 

73 
50 

68.1 
41.8 

MAX 

69 
43 

74 
42 

73 
47 

67 
46 

73 
49 

80 
46 

74 

49 

65 

51 

70 

39 

63 
43 

62 
47 

68 
37 

69 
42 

70 
47 

76 
42 

87 
44 

82 
51 

70 
63 

68 

50 

52 
52 

62 

52 

65 

53 

60 
52 

61 
52 

64 

52 

65 

52 

69 

50 

65 

52 

64 

53 

70 
62 

69 
46 

68.9 

MAX 

69 
42 

65 
45 

55 
46 

55 
47 

69 
50 

69 
56 

62 
49 

66 
45 

65 
42 

66 
45 

59 
45 

59 
46 

66 
40 

71 
41 

73 
46 

74 
53 

80 
47 

92 
48 

88 
48 

90 
56 

85 
54 

73 
56 

78 
48 

79 
48 

78 

83 
46 

76 
45 

85 
48 

81 
46 

77 
43 

79 
48 

73.1 
47.3 

MAX 

53 
29 

55 
31 

57 
30 

53 
31 

58 
31 

61 
34 

61 
38 

51 

35 

41 

30 

40 
30 

37 
24 

44 

20 

49 

28 

49 
33 

54 
30 

66 
33 

59 
39 

69 
40 

65 
42 

69 
43 

62 

37 

60 
36 

54 

39 

50 
31 

54 

35 

54 

37 

61 

37 

54 
40 

57 
33 

57 
35 

66 
38 

55.5 

MAX 

34 

40 

40 

46 

46 

48 

42 

43 

37 

42 

42 

38 

33 

40 

44 

47 

57 

52 

64 

63 

47 

44 

42 

40 

49 

51 

50 

75 
63 

77 
43 

81 
48 

78 
51 

MAX 

67 
34 

63 
37 

73 
35 

71 

33 

79 
40 

77 
41 

70 
41 

65 

39 

61 

32 

57 

35 

64 

26 

71 

32 

69 
35 

69 

32 

82 
40 

83 
41 

80 
42 

73 
41 

70 
40 

75 
48 

71 
45 

70 
42 

64 

36 

68 
38 

66 

35 

63 

35 

59 
36 

65 
38 

70 
40 

72 
43 

69.6 

MAX 

97 
67 

93 
SB 

91 
57 

93 
59 

97 
64 

104 
65 

104 

72 

97 
74 

94 
70 

90 
62 

83 
66 

85 

55 

92 
66 

93 
63 

92 
61 

97 
61 

99 
54 

100 
54 

97 

70 

98 
55 

100 
56 

100 
66 

95 

70 

93 
60 

96 
62 

95 
63 

95 
60 

90 
63 

93 
64 

98 

70 

96 
67 

95.1 

MAX 

9B 
66 

95 
57 

93 
57 

94 

57 

96 
59 

104 
61 

106 
68 

98 
74 

95 
68 

93 
61 

85 
57 

86 

53 

93 
55 

95 
67 

94 
61 

100 

60 

102 
61 

102 
62 

100 
70 

100 
64 

100 
66 

98 
54 

98 
68 

95 
51 

97 
68 

96 

62 

98 

67 

92 
61 

94 

63 

99 
69 

98 
66 

96.6 

MAX 

80 
48 

84 

52 

90 
52 

86 
46 

89 
53 

86 

59 

80 
47 

76 
41 

39 

73 

76 
50 

71 
48 

83 
62 

86 

52 

95 
53 

90 
53 

38 
57 

87 
58 

81 
SO 

84 
49 

63 
58 

78 
48 

87 
57 

83.3 
51.0 

MAX 

99 
66 

97 
64 

92 
54 

91 
62 

95 
68 

102 
59 

107 
69 

106 

70 

95 
59 

93 
59 

89 

59 

85 

57 

87 
58 

90 
65 

93 
63 

97 
65 

97 
55 

101 
55 

99 
57 

98 
56 

96 
59 

99 
57 

95 
61 

92 
53 

94 
64 

97 
64 

94 

65 

91 
63 

89 
65 

90 
67 

96 
59 

95.1 

MAX 

87 

S3 

90 
51 

95 
60 

86 
58 

90 
49 

94 
54 

92 
50 

83 

57 

79 
54 

75 
49 

68 
49 

79 
38 

82 
43 

82 
52 

86 
48 

92 
54 

96 
55 

98 
56 

98 
65 

95 
59 

92 
58 

90 
59 

85 
62 

85 
52 

88 
55 

89 
60 

89 

57 

86 
58 

87 
57 

91 
56 

90 
68 

87.7 

MAX 

93 
68 

95 
65 

93 
66 

92 
66 

93 
68 

94 
69 

103 

73 

103 
77 

92 
68 

89 
60 

88 
48 

78 

65 

83 
63 

92 
65 

92 
66 

92 
66 

99 

71 

102 
68 

101 
74 

100 
75 

98 

74 

100 

71 

96 

71 

92 
67 

93 
69 

95 
68 

94 
66 

94 

70 

93 
69 

91 

72 

95 
74 

94.0 

MAX 

57 
36 

52 
41 

52 
39 

60 
36 

63 
42 

65 
39 

63 
42 

49 

30 

45 

30 

47 

25 

40 

31 

50 
32 

52 
31 

61 
32 

62 
41 

72 
36 

75 
41 

78 
42 

79 

43 

80 

60 

76 
34 

71 
41 

71 
40 

70 
45 

72 
40 

73 
40 

75 

41 

75 
43 

63 
42 

70 
50 

64 
47 

64.0 
38.8 

MAX 

67 
38 

70 
37 

71 
39 

66 
42 

72 

39 

84 

47 

78 
46 

70 
48 

67 
45 

63 
45 

60 

37 

67 

32 

11 

69 
36 

72 
34 

81 
42 

83 
45 

83 
45 

75 
43 

75 
46 

73 
46 

72 
43 

67 

38 

65 

35 

70 
34 

67 
39 

65 
42 

55 
45 

69 
46 

71 
46 

73 
44 

70.8 

MAX 
MIN 

69 
49 

69 
51 

70 
SO 

70 
50 

65 
54 

69 
54 

72 
54 

68 
47 

54 
40 

66 
43 

60 
47 

65 
41 

67 
45 

67 
49 

74 
47 

77 
46 

83 
50 

87 
49 

75 
48 

65 
52 

64 
64 

59 
55 

71 

60 

64 

50 

65 

53 

66 

53 

67 
42 

68 

62 

62 
62 

75 
49 

75 
55 

68.6 

MAX 
MIN 

79 
56 

7B 
54 

84 

57 

84 

59 

82 

56 

81 

63 

80 

62 

83 
60 

76 
64 

73 

55 

68 
49 

73 
48 

78 

52 

78 
56 

83 
62 

91 
62 

95 
68 

94 

70 

93 
71 

93 
58 

94 
63 

83 
62 

81 
66 

79 
58 

80 
66 

79 
66 

79 
56 

76 
58 

76 
53 

79 
66 

81 
67 

81.7 

MAX 
MIN 

76 
46 

77 
44 

80 
44 

78 
55 

79 
46 

86 
46 

79 
47 

74 

53 

72 

62 

69 
43 

64 
44 

71 
41 

76 
40 

73 
46 

80 
46 

89 
47 

94 

50 

93 
54 

91 
68 

92 
64 

88 

63 

82 
55 

79 

55 

79 
45 

80 
49 

79 

52 

85 

55 

80 
55 

77 
49 

80 
50 

77 
55 

80.0 

MAX 
MIN 

80 
53 

78 

50 

83 
51 

82 
55 

83 
55 

83 

57 

82 
60 

82 

56 

79 
61 

73 
52 

74 
46 

71 
40 

75 
41 

79 
54 

78 
53 

85 
56 

94 

50 

99 
67 

95 
54 

95 
62 

92 
55 

85 

55 

82 
50 

79 
59 

83 
58 

84 

59 

87 
61 

82 
58 

77 
57 

82 
50 

90 
60 

83.0 
65.6 

MAX 
MIN 

77 
52 

81 

52 

82 
52 

81 

62 

82 
54 

80 
55 

81 

59 

76 
64 

73 
60 

72 
51 

68 
46 

72 
43 

77 
48 

76 
54 

83 
54 

90 
58 

96 

63 

92 
59 

93 
56 

90 
62 

82 
54 

82 
52 

80 

59 

81 
58 

83 
56 

84 

58 

82 
58 

80 
57 

82 
55 

87 
60 

84 

59 

81.6 
55.5 

MAX 
MIN 

72 
46 

77 
42 

78 
44 

74 
46 

79 

42 

80 
46 

79 
60 

73 
46 

73 
41 

73 
38 

65 

39 

71 

37 

75 

40 

75 
45 

80 
43 

88 
44 

88 
53 

80 
53 

74 

51 

70 
53 

70 
53 

71 
54 

71 

53 

69 
54 

74 

53 

70 
50 

74 
52 

73 
53 

74 

52 

71 
51 

74.7 
47.5 

MAX 
MIN 

58 
41 

54 
48 

57 
45 

66 
48 

63 
54 

59 
54 

60 

SO 

58 
43 

60 
43 

61 
46 

59 
42 

60 

39 

64 

38 

63 
41 

64 
46 

63 
47 

55 
47 

63 
51 

54 
53 

60 
53 

59 

53 

65 
53 

55 
46 

55 
45 

60 
45 

53 
47 

65 
47 

62 
44 

52 
52 

52 
53 

65 
49 

61.7 
47.3 

MAX 
MIN 

74 
46 

71 
45 

72 
45 

74 
46 

72 
49 

76 
54 

76 

57 

75 

50 

58 

38 

68 
46 

67 
49 

69 
41 

70 
42 

75 
47 

85 
55 

90 
53 

85 
53 

88 
54 

79 
52 

72 
55 

55 

77 
55 

75 
54 

51 

81 
49 

83 
56 

72 
50 

80 
51 

75.5 
50.0 

MAX 
MIN 

67 
54 

67 
58 

66 
58 

67 

58 

68 
47 

69 
49 

70 

50 

69 

51 

69 
51 

68 

54 

66 

50 

66 
47 

67 
49 

67 
47 

68 
47 

58 
51 

68 

53 

67 
59 

67 
58 

69 
55 

70 

55 

59 
51 

69 
60 

68 
54 

69 
54 

69 
50 

66 
56 

69 

69 
56 

68 
57 

68.0 
53.4 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 
39 

70 
39 

62 
42 

76 

39 

76 
43 

71 

50 

68 

51 

58 
44 

54 

37 

50 
35 

61 

29 

62 
43 

58 
42 

67 

35 

77 
42 

77 
46 

75 
47 

75 
49 

71 
54 

70 
51 

51 
47 

59 
46 

61 
41 

64 
46 

64 

39 

66 
41 

58 
41 

71 
40 

67 
43 

67 
45 

66.4 
42.7 

MAX 
MIN 

70 
39 

70 
41 

70 
43 

65 
48 

68 

51 

70 
48 

70 

50 

65 
44 

66 
34 

61 

40 

64 

43 

69 
35 

70 
37 

75 

39 

78 
41 

84 
44 

91 

47 

90 
45 

91 
47 

88 
62 

80 
53 

79 
55 

78 
52 

80 
57 

80 
55 

83 
50 

87 
46 

87 
55 

81 
53 

82 
50 

80 
51 

75.5 
46.6 

MAX 
MIN 

69 

39 

68 
42 

58 

52 

58 
51 

64 

52 

70 
51 

66 

52 

61 
46 

61 
44 

61 
43 

60 
44 

67 
39 

68 
46 

76 
45 

BO 
45 

87 

51 

89 
60 

90 
51 

97 
52 

80 
57 

69 
68 

80 

60 

73 
60 

75 
61 

77 
63 

80 
60 

89 
57 

81 
57 

79 
56 

80 
55 

S3 
55 

73.6 
51.4 

MAX 
MIN 

60 
30 

SB 
31 

56 
34 

34 

60 
41 

63 
34 

41 

32 

27 

29 

30 

26 

32 

34 

33 

73 
40 

76 
44 

77 
48 

80 
40 

82 
46 

72 
42 

70 
40 

64 

42 

62 
43 

68 
40 

68 
40 

72 
42 

68 
45 

62 
40 

62 

42 

68 
48 

62.7 
37.7 

MAX 
MIN 

76 

58 
32 

56 
30 

56 
37 

62 
40 

66 
38 

65 
43 

57 
31 

46 

28 

44 

31 

38 

28 

49 

29 

50 
36 

58 
36 

65 
36 

74 
40 

75 
45 

60 
40 

85 
43 

68 

46 

58 
43 

65 
43 

66 
43 

65 
42 

67 
42 

70 
44 

66 
47 

60 
42 

61 
41 

61 
45 

62.6 
38.6 

MAX 
MIN 

69 
51 

67 
56 

68 
56 

70 

57 

73 
56 

81 

54 

79 
53 

79 
52 

74 

52 

70 
54 

72 

53 

71 
47 

71 
47 

71 
51 

71 
50 

59 
50 

71 

53 

70 
57 

72 
57 

71 
57 

72 
58 

73 
59 

72 
58 

69 

58 

72 
56 

71 
51 

69 

57 

67 
65 

72 
55 

72 
55 

69 
58 

71.5 
54.3 

See  Relereace  Notes  Following  Slation  Index 


-  147  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

, 

LANCASTER 

MAX 

77 

81 

83 

76 

86 

93 

65 

76 

70 

66 

61 

76 

78 

72 

84 

92 

94 

94 

94 

91 

86 

80 

71 

75 

78 

79 

82 

69 

80 

81 

80 

6 

MIN 

55 

55 

55 

46 

49 

50 

62 

57 

62 

48 

40 

46 

43 

50 

90 

58 

66 

58 

61 

46 

51 

55 

94 

46 

50 

52 

54 

51 

52 

66 

99 

5 

LAS  PLUMAS 

MAX 

76 

74 

71 

66 

76 

76 

74 

66 

62 

60 

60 

68 

68 

76 

80 

64 

89 

66 
62 

86 

86 

77 

75 

60 

76 

60 

82 

81 

76 

76 

82 

62 

7, 

MIN 

58 

50 

54 

53 

54 

56 

58 

50 

45 

46 

44 

42 

60 

49 

94 

58 

60 

62 

60 

56 

56 

56 

60 

62 

64 

68 

60 

66 

62 

61 

5 

LAVA  BEOS  MM 

MAX 

63 

61 

53 

54 

50 

56 

63 

57 

46 

48 

48 

48 

59 

56 

64 

63 

77 

80 

80 

84 

84 

72 

72 

72 

72 

77 

73 

74 

79 

79 

71 

6: 

MIN 

35 

32 

36 

41 

40 

44 

34 

33 

26 

31 

32 

29 

33 

35 

42 

41 

46 

47 

51 

64 

93 

46 

45 

42 

44 

45 

42 

47 

49 

47 

46 

*i 

LE  GRAND 

MAX 

75 

76 

73 

77 

77 

78 

77 

76 

70 

70 

69 

72 

73 

75 

80 

89 

93 

88 

91 

89 

82 

78 

78 

76 

80 

80 

81 

78 

81 

87 

84 

7' 

MIN 

'•6 

46 

46 

50 

50 

51 

60 

50 

43 

60 

48 

41 

45 

53 

48 

56 

63 

58 

57 

57 

92 

53 

55 

66 

57 

56 

63 

56 

93 

92 

99 

51 

LEMON  COVE 

MAX 

75 

76 

60 

78 

81 

80 

79 

82 

72 

63 

66 

73 

77 

76 

83 

91 

96 

93 

92 

90 

83 

77 

78 

77 

82 

82 

80 

77 

81 

87 

80 

8i 

MIN 

46 

48 

49 

51 

48- 

52 

68 

54 

51 

49 

47 

46 

47 

49 

50 

56 

58 

59 

62 

60 

97 

65 

55 

54 

57 

61 

57 

50 

97 

60 

99 

S'i 

LINDSAY 

MAX 

77 

60 

82 

80 

62 

82 

60 

83 

74 

75 

70 

75 

79 

78 

64 

92 

97 

95 

93 

91 

86 

79 

80 

60 

83 

64 

64 

79 

83 

89 

84 

8i! 

MIN 

47 

47 

46 

51 

49 

50 

66 

54 

52 

49 

50 

40 

43 

49 

46 

54 

67 

68 

62 

59 

94 

55 

59 

55 

59 

59 

97 

57 

58 

61 

98 

LIVERMORE   2  SSW 

65 

66 

67 

69 

66 

76 

77 

71 

54 

66 

62 

62 

69 

66 

72 

79 

66 

91 

76 

80 

63 

61 

59 

70 

T4 

74 

71 

60 

72 

77 

79 

7; 

MIN 

46 

45 

46 

47 

44 

47 

51 

46 

37 

39 

42 

36 

40 

43 

47 

43 

47 

48 

47 

50 

51 

61 

48 

62 

53 

51 

47 

50 

51 

90 

51 

41 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

MAX 

82 

76 

64 

89 

62 

76 

70 

67 

59 

73 

73 

91 

90 

90 

69 

85 

79 

81 

79 

78 

78 

75 

70 

80 

76 

7|i; 

MIN 

47 

52 

60 

55 

57 

56 

42 

36 

36 

36 

43 

61 

60 

62 

68 

54 

53 

62 

46 

51 

49 

52 

43 

45 

99 

9l 

LODI 

72 

74 

73 

70 

76 

77 

72 

55 

66 

62 

66 

69 

66 

76 

80 

86 

92 

87 

87 

75 

67 

71 

77 

75 

76 

75 

84 

78 

81 

82 

78 

71 

MIN 

45 

46 

47 

51 

49 

63 

65 

50 

40 

46 

46 

40 

47 

47 

47 

50 

52 

52 

53 

52 

48 

54 

51 

53 

52 

62 

47 

54 

91 

53 

94 

»' 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

64 

66 

66 

66 

65 

73 

69 

76 

69 

66 

63 

69 

65 

64 

66 

65 

64 

66 

64 

64 

62 

53 

63 

55 

62 

62 

62 

69 

64 

69 

56 

MIN 

42 

40 

45 

52 

40 

46 

52 

60 

52 

37 

44 

46 

42 

49 

44 

44 

45 

53 

62 

53 

63 

54 

64 

53 

53 

60 

50 

52 

49 

52 

49 

¥ 

LONG  BEACH 

66 

68 

65 

70 

74 

80 

70 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

70 

70 

68 

Tl 

67 

68 

70 

70 

71 

68 

72 

73 

70 

67 

69 

59 

69 

69 

MIN 

56 

57 

58 

58 

52 

54 

60 

60 

5^ 

58 

55 

62 

51 

92 

53 

58 

60 

60 

58 

60 

50 

50 

50 

50 

58 

67 

64 

50 

99 

59 

98 

H 

uunu    DCMCn    MD  AK 

69 

70 

67 

71 

75 

61 

78 

77 

73 

74 

72 

74 

76 

74 

74 

72 

73 

70 

69 

73 

73 

79 

71 

74 

73 

72 

69 

71 

73 

71 

68 

7; 

MIN 

54 

59 

60 

57 

49 

53 

55 

58 

56 

58 

53 

49 

49 

60 

92 

54 

58 

61 

60 

60 

61 

62 

62 

59 

56 

69 

54 

60 

59 

S8 

98 

a 

LOS  ANGELES  WB  AP 

66 

68 

67 

67 

66 

72 

74 

75 

72 

68 

66 

70 

71 

68 

70 

70 

70 

66 

65 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

65 

69 

70 

70 

66 

MIN 

56 

57 

59 

55 

62 

64 

56 

68 

58 

66 

61 

60 

53 

94 

94 

56 

56 

59 

58 

59 

69 

59 

59 

69 

57 

67 

55 

58 

58 

58 

58 

t 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

70 

71 

66 

70 

74 

81 

79 

77 

71 

70 

70 

74 

75 

72 

74 

76 

74 

68 

66 

76 

69 

71 

68 

68 

68 

67 

56 

69 

59 

58 

65 

MIN 

57 

57 

59 

57 

63 

58 

69 

60 

59 

58 

53 

63 

55 

94 

99 

67 

66 

59 

59 

60 

60 

60 

50 

59 

57 

55 

55 

58 

58 

58 

57 

5i 

LOS  BANOS 

76 

62 

60 

76 

62 

61 

81 

66 

72 

70 

69 

75 

77 

60 

86 

91 

97 

93 

92 

77 

73 

80 

75 

80 

82 

80 

85 

76 

84 

•«7 

79 

8{ 

MIN 

46 

45 

48 

50 

50 

52 

56 

51 

39 

47 

47 

41 

44 

91 

51 

51 

62 

56 

55 

63 

52 

92 

55 

54 

62 

52 

50 

99 

53 

55 

56 

5( 

LOS  GATOS 

67 

66 

67 

68 

75 

72 

70 

67 

64 

67 

61 

67 

66 

68 

73 

79 

87 

86 

77 

75 

62 

64 

66 

66 

68 

71 

74 

72 

69 

75 

74 

MIN 

42 

43 

42 

42 

52 

65 

55 

48 

42 

41 

49 

41 

43 

44 

44 

44 

43 

44 

53 

63 

53 

63 

54 

53 

53 

91 

49 

49 

49 

49 

49 

41 

MADERA 

60 

75 

79 

81 

78 

62 

78 

61 

75 

73 

71 

68 

74 

79 

76 

61 

91 

96 

92 

94 

87 

80 

61 

82 

78 

83 

84 

89 

77 

89 

88 

81 

MIN 

46 

47 

50 

52 

51 

53 

59 

55 

45 

49 

46 

43 

47 

92 

49 

56 

58 

55 

57 

58 

53 

53 

66 

56 

57 

56 

54 

59 

94 

55 

5S 

MANDEVILLE  ISLAND 

66 

66 

67 

67 

71 

74 

73 

66 

64 

64 

63 

68 

67 

71 

80 

82 

66 

86 

79 

76 

67 

69 

71 

70 

69 

68 

75 

79 

79 

76 

79 

MIN 

50 

50 

50 

53 

48 

66 

56 

44 

40 

46 

47 

47 

45 

90 

47 

46 

53 

56 

56 

48 

52 

50 

53 

54 

90 

49 

47 

99 

53 

92 

60 

5C 

MANZANITA  LAICE 

56 

53 

50 

45 

51 

57 

57 

49 

49 

42 

37 

36 

45 

48 

57 

63 

70 

73 

74 

77 

78 

69 

70 

68 

64 

66 

69 

73 

70 

65 

60 

59 

MIN 

30 

36 

34 

33 

36 

37 

39 

33 

21 

24 

27 

28 

26 

32 

32 

35 

36 

40 

45 

48 

42 

40 

41 

43 

45 

39 

41 

40 

43 

41 

39 

36 

MA  D  T  f AD A 
HA"  1  '-UKM 

78 

61 

84 

62 

83 

84 

83 

65 

76 

76 

70 

74 

80 

78 

84 

92 

97 

96 

95 

93 

86 

84 

82 

82 

84 

84 

84 

76 

82 

88 

89 

63 

MIN 

55 

54 

65 

57 

63 

66 

60 

57 

52 

52 

46 

51 

52 

53 

68 

62 

67 

68 

70 

63 

60 

5« 

56 

94 

56 

60 

63 

57 

59 

64 

67 

51 

ID  A  D  T  T  U  C  7     CIDC  CTA 

MAKIlNti    rIKt  5TA 

72 

71 

71 

71 

67 

72 

75 

68 

60 

68 

60 

66 

70 

69 

76 

79 

86 

89 

82 

79 

66 

62 

71 

70 

71 

68 

69 

76 

69 

77 

77 

71 

MIN 

50 

47 

51 

52 

52 

66 

66 

49 

41 

43 

47 

43 

46 

50 

49 

46 

60 

63 

47 

53 

64 

52 

51 

94 

94 

63 

46 

52 

49 

93 

53 

50 

MAR  YS V  I LL E 

82 

76 

79 

77 

66 

79 

60 

74 

57 

67 

61 

66 

73 

71 

62 

84 

90 

94 

95 

91 

63 

58 

78 

82 

61 

83 

85 

86 

74 

84 

88 

78 

MIN 

50 

46 

51 

53 

54 

54 

69 

52 

43 

46 

46 

46 

49 

49 

49 

55 

60 

61 

60 

54 

56 

58 

65 

95 

99 

63 

92 

95 

53 

98 

60 

53 

67 

65 

56 

50 

50 

55 

64 

59 

53 

54 

47 

69 

60 

60 

71 

72 

82 

62 

84 

92 

90 

78 

60 

76 

75 

76 

79 

62 

81 

77 

75 

MIN 

28 

36 

38 

44 

45 

43 

46 

40 

36 

37 

37 

29 

34 

32 

37 

37 

40 

39 

44 

49 

49 

47 

42 

94 

57 

57 

43 

43 

51 

45 

47 

42 

MFri"A  7 

96 

95 

87 

85 

88 

95 

104 

101 

92 

93 

88 

83 

81 

86 

93 

91 

94 

96 

92 

92 

94 

93 

95 

92 

93 

91 

92 

93 

91 

92 

99 

92 

MIN 

64 

56 

57 

59 

63 

67 

62 

66 

68 

60 

60 

58 

56 

57 

62 

63 

66 

65 

66 

67 

70 

62 

61 

92 

65 

61 

64 

61 

65 

66 

70 

62 

MERCED  FIRE  STA  2 

78 

79 

76 

80 

80 

76 

75 

72 

72 

72 

71 

73 

76 

82 

69 

94 

94 

93 

93 

82 

75 

75 

78 

82 

82 

82 

82 

83 

87 

86 

80 

MIN 

46 

45 

61 

50 

65 

59 

53 

43 

50 

46 

44 

46 

52 

46 

56 

55 

60 

55 

65 

52 

55 

56 

55 

56 

53 

93 

57 

53 

55 

55 

92 

MEYERS  4  SW 

MAX 

56 

51 

56 

55 

60 

63 

55 

46 

44 

44 

42 

47 

62 

55 

62 

69 

73 

75 

76 

76 

72 

70 

55 

56 

69 

69 

72 

64 

67 

69 

64 

61 

MIN 

25 

25 

26 

30 

36 

30 

42 

37 

20 

26 

24 

24 

27 

30 

32 

29 

30 

34 

35 

39 

36 

34 

33 

41 

34 

37 

36 

40 

33 

36 

39 

32 

MILL  CREEK  2 

MAX 

77 

73 

73 

67 

76 

66 

86 

64 

76 

74 

67 

67 

76 

76 

76 

85 

84 

82 

77 

78 

78 

73 

73 

70 

70 

72 

69 

56 

69 

63 

73 

74 

MIN 

46 

43 

44 

47 

45 

54 

56 

64 

46 

43 

40 

42 

47 

47 

46 

51 

54 

47 

48 

49 

49 

49 

49 

47 

45 

46 

44 

49 

47 

49 

49 

♦7 

M I NERAL 

MAX 

61 

57 

56 

49 

52 

60 

62 

53 

43 

46 

39 

42 

49 

53 

61 

66 

74 

78 

76 

63 

77 

71 

72 

68 

67 

71 

76 

73 

65 

68 

62 

MIN 

31 

34 

37 

35 

41 

34 

42 

35 

26 

26 

31 

27 

27 

31 

31 

34 

38 

35 

38 

43 

40 

37 

38 

46 

37 

37 

43 

48 

42 

43 

36 

MITCHELL  CAVERNS 

75 

77 

77 

76 

81 

67 

64 

79 

73 

71 

69 

69 

72 

74 

78 

84 

87 

86 

85 

84 

83 

81 

78 

77 

79 

80 

78 

75 

75 

80 

82 

7» 

MIN 

60 

57 

58 

60 

60 

67 

67 

63 

53 

52 

39 

43 

55 

56 

56 

63 

67 

70 

69 

66 

67 

55 

61 

59 

51 

62 

63 

60 

66 

61 

64 

60 

MODESTO 

74 

78 

76 

75 

80 

81 

76 

62 

72 

69 

67 

72 

72 

78 

82 

90 

96 

90 

92 

78 

74 

75 

76 

78 

81 

81 

89 

76 

83 

69 

77 

78 

MIN 

45 

48 

48 

52 

50 

54 

57 

48 

41 

46 

48 

42 

48 

53 

49 

53 

55 

58 

66 

66 

52 

55 

55 

56 

53 

52 

49 

55 

53 

99 

96 

51 

MOJAVE  2  ESE 

75 

77 

63 

82 

84 

91 

63 

79 

69 

69 

59 

73 

79 

72 

61 

69 

93 

92 

93 

92 

67 

84 

78 

76 

83 

84 

84 

73 

63 

83 

74 

80 

MIN 

51 

52 

56 

51 

66 

56 

55 

58 

51 

48 

41 

49 

61 

51 

96 

56 

57 

62 

66 

53 

58 

55 

46 

52 

43 

59 

53 

63 

57 

99 

97 

53 

MONO  LAKE 

70 

68 

65 

67 

72 

70 

64 

63 

68 

56 

49 

53 

63 

66 

67 

73 

77 

80 

79 

76 

78 

73 

63 

61 

67 

70 

69 

67 

66 

70 

67 

67 

MIN 

36 

37 

40 

39 

42 

39 

45 

44 

30 

31 

29 

27 

33 

35 

34 

36 

37 

42 

45 

45 

47 

45 

46 

43 

44 

43 

45 

44 

41 

43 

44 

39 

MONTICELLO  DAM 

74 

74 

73 

72 

62 

70 

73 

70 

54 

65 

55 

64 

68 

68 

79 

80 

87 

90 

89 

86 

74 

62 

75 

72 

73 

77 

78 

83 

65 

80 

83 

78 

MIN 

47 

47 

46 

51 

52 

51 

56 

48 

40 

41 

44 

42 

45 

45 

49 

61 

53 

63 

64 

54 

54 

55 

54 

56 

55 

55 

67 

53 

63 

54 

98 

90 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

60 

63 

62 

63 

64 

72 

66 

70 

66 

66 

62 

63 

62 

63 

63 

62 

61 

60 

61 

62 

61 

59 

62 

63 

62 

62 

61 

63 

62 

59 

65 

63 

MIN 

45 

46 

47 

51 

44 

49 

51 

60 

50 

43 

47 

44 

45 

46 

45 

48 

49 

53 

52 

63 

53 

53 

52 

53 

53 

54 

51 

52 

45 

52 

52 

49 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

77 

60 

77 

76 

63 

66 

84 

76 

72 

69 

63 

71 

75 

75 

76 

84 

89 

89 

89 

67 

66 

84 

60 

79 

76 

82 

80 

60 

80 

80 

84 

79 

MIN 

49 

57 

52 

63 

53 

52 

54 

50 

45 

33 

44 

51 

43 

63 

66 

56 

57 

56 

63 

50 

54 

58 

64 

52 

51 

63 

48 

65 

59 

92 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 

64 

68 

67 

65 

67 

70 

70 

66 

55 

46 

46 

64 

68 

58 

58 

66 

72 

70 

70 

74 

66 

65 

62 

98 

62 

62 

66 

65 

60 

63 

69 

63 

MIN 

38 

40 

43 

40 

34 

38 

46 

42 

36 

37 

32 

26 

33 

36 

32 

38 

46 

48 

38 

46 

46 

46 

40 

36 

38 

35 

42 

35 

35 

42 

44 

39 

MT  DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

65 

63 

68 

MIN 

42 

42 

42 

42 

44 

46 

50 

43 

37 

39 

39 

37 

39 

41 

44 

47 

68 

59 

59 

45 

45 

45 

47 

46 

45 

44 

42 

43 

45 

45 

51 

45 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

61 

60 

49 

60 

66 

63 

46 

50 

41 

41 

49 

54 

56 

74 

78 

78 

75 

74 

65 

61 

52 

52 

65 

67 

70 

65 

56 

61 

MIN 

42 

40 

36 

40 

47 

44 

32 

32 

35 

33 

35 

39 

39 

51 

54 

63 

62 

63 

52 

42 

44 

46 

50 

61 

53 

46 

47 

49. 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

64 

51 

51 

60 

65 

51 

48 

51 

54 

59 

64 

64 

76 

81 

61 

84 

80 

69 

67 

73 

75 

75 

80 

79 

69 

66  • 

MIN 

32 

36 

35 

38 

38 

34 

29 

36 

24 

28 

43 

32 

37 

40 

41 

41 

47 

39 

42 

32 

33 

33 

43 

42 

43 

3«> 
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DAILY  TEMPERATURES  '^is^^l^ 


station 

Day  Of  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
36 

53 
42 

53 
40 

48 
44 

53 
45 

64 

50 

62 
41 

55 
37 

55 
35 

43 
36 

51 
34 

59 
31 

60 
39 

67 
34 

67 
45 

77 
38 

82 
45 

82 
45 

85 
55 

88 
50 

78 
52 

75 
44 

73 
47 

76 

52 

76 
64 

75 
52 

75 
46 

81 
44 

76 
50 

73 
49 

70 
48 

67.5 
43.9 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 
MIN 

69 
A6 

70 
49 

72 
50 

64 
47 

72 
48 

77 
58 

71 

55 

66 

48 

51 
36 

49 

33 

62 
30 

56 

32 

62 
42 

57 
40 

65 
41 

74 
49 

76 
57 

75 
5S 

75 
55 

70 
53 

73 
61 

65 
47 

64 

36 

64 
41 

66 
43 

55 
44 

67 
44 

58 
36 

63 
40 

66 
46 

56 

50 

66.8 
46.3 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

79 
40 

74 
40 

80 
43 

81 
47 

72 
47 

SO 
46 

78 
44 

SI 
48 

71 
44 

74 
37 

71 
35 

65 
37 

72 
40 

75 
44 

75 
44 

83 
46 

90 
53 

94 

52 

88 
51 

85 
49 

71 
48 

72 
49 

66 

52 

63 
53 

66 
49 

73 
48 

75 
48 

70 

50 

59 
46 

71 
47 

70 
49 

75.4 
46.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

71 
41 

71 
41 

70 
45 

68 
49 

71 
54 

75 
51 

70 
55 

62 
45 

67 

37 

64 
40 

67 
38 

69 

39 

68 
44 

75 
42 

79 
41 

87 
47 

89 
51 

88 
47 

60 

68 
52 

62 
56 

57 

53 

54 
54 

68 

53 

68 

54 

57 
53 

71 
47 

66 
54 

74 
62 

76 
50 

76 
60 

71.4 
47.9 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

94 
72 

94 
66 

94 

73 

94 
6S 

98 
66 

105 
65 

105 
70 

92 
76 

93 
59 

92 
67 

80 
50 

85 
54 

93 

59 

95 
73 

95 
56 

99 
64 

106 
58 

103 
71 

103 
76 

102 
72 

101 
74 

97 
74 

94 

76 

93 
71 

96 
66 

95 
66 

95 
56 

95 
70 

93 
67 

98 
59 

100 
73 

96.1 
68.7 

NEWARK 

MAX 
MIN 

62 
51 

63 
48 

64 
52 

66 
51 

66 
50 

73 
54 

77 
57 

67 

49 

55 
43 

65 
47 

59 
50 

61 
46 

66 
46 

63 
52 

58 
49 

74 
48 

80 
54 

84 

50 

66 
62 

71 
53 

62 
64 

61 
54 

71 
54 

58 

55 

66 

55 

68 
56 

66 
52 

70 
55 

69 
55 

70 
54 

66 
53 

67.3 
51.6 

NEWMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

75 
42 

78 
44 

79 
46 

77 
4S 

SO 

47 

82 

53 

79 

57 

74 

50 

72 
40 

^1 
45 

67 
47 

72 
39 

72 
46 

78 

50 

83 
45 

88 
51 

95 

55 

93 
65 

92 

55 

91 

55 

79 
50 

77 
54 

77 

55 

60 
55 

81 

53 

81 

52 

84 
49 

82 
57 

63 
53 

85 

56 

85 

55 

80.4 
50.2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

64 
56 

65 
55 

64 
54 

65 
56 

66 
50 

66 
62 

69 
54 

68 

55 

59 

56 

66 

57 

63 
53 

66 
52 

56 
50 

55 
51 

67 
62 

67 
62 

66 
56 

55 
58 

66 
68 

56 
58 

67 

58 

69 
59 

66 
59 

59 
58 

66 

55 

67 
58 

65 
53 

67 

55 

67 
57 

67 
57 

66 

57 

65.4 
55.2 

NORTH  FORK  RS 

MAX 
MIN 

72 
43 

71 
44 

73 
45 

73 
42 

73 
64 

72 
49 

64 

40 

60 
41 

60 
40 

55 

33 

55 

33 

65 
48 

58 
43 

70 
47 

S3 
60 

88 
52 

84 
55 

80 
54 

75 
49 

69 
63 

61 

53 

67 
48 

65 
50 

70 
49 

72 
54 

64 
49 

72 
54 

77 
54 

70.0 
47.4 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

74 
45 

70 
45 

73 
46 

74 
49 

72 
48 

75 
62 

75 

56 

74 
49 

58 
40 

58 
46 

66 
48 

64 

43 

58 
44 

70 
50 

75 
47 

79 

50 

85 

53 

91 

53 

85 

53 

89 
52 

79 

50 

71 
54 

73 

53 

78 
54 

76 

52 

79 
51 

79 
48 

84 

53 

72 
49 

83 
53 

84 

52 

75.5 
49.5 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 
52 

64 
48 

66 
53 

64 
65 

70 
57 

75 
58 

65 

53 

54 

49 

64 
46 

61 
46 

62 
48 

64 
45 

64 

52 

66 

63 

72 
51 

79 
51 

85 
55 

64 

64 

71 

53 

58 

55 

60 
54 

64 

56 

53 

65 

65 
56 

63 

56 

61 
54 

67 
54 

54 

56 

57 
54 

63 

63 

67 
54 

55.7 
52.7 

OCEANS  IDE 

MAX 
MIN 

63 
56 

70 
57 

70 
58 

71 
51 

70 
50 

70 
52 

71 

52 

71 

57 

74 

57 

72 
59 

70 
50 

70 
50 

71 

47 

70 
61 

71 
51 

70 
52 

71 
55 

59 
57 

72 
58 

72 
54 

72 
51 

72 
50 

72 

58 

72 
50 

73 
57 

71 
60 

71 

65 

59 

67 

73 
69 

72 
60 

71 
69 

71.0 
56.5 

OJAI 

MAX 
MIN 

72 
47 

73 
47 

66 
47 

72 
45 

80 
44 

88 
47 

81 

51 

79 
66 

74 

55 

71 
49 

73 
42 

70 
42 

76 
43 

74 
44 

79 
45 

87 
47 

79 

63 

70 
64 

62 

52 

75 

60 

72 
47 

67 
61 

68 
54 

65 

66 

74 
47 

64 

49 

67 

47 

63 
51 

70 
65 

69 
49 

70 
50 

72.6 
48.9 

ORANOE  COVE 

MAX 
MIN 

79 
48 

74 
49 

79 
51 

82 
53 

80 
49 

81 

53 

SO 

69 

SO 
53 

82 
50 

73 
61 

73 
45 

66 
40 

73 
45 

75 
63 

76 
50 

82 
56 

90 
67 

95 
67 

94 

62 

94 

59 

89 
64 

S3 
54 

79 

50 

77 
67 

77 
59 

82 
50 

83 

68 

83 
58 

76 
56 

83 
60 

87 
58 

80.9 
54.0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

MAX 
MIN 

58 
41 

55 
46 

57 
44 

67 
47 

68 
53 

65 
54 

62 
49 

68 
40 

59 
47 

59 
46 

57 
42 

69 
40 

64 

35 

62 
38 

62 
47 

tl 

72 
44 

71 
50 

63 

52 

59 
62 

58 

52 

51 
52 

62 

43 

63 

46 

63 
41 

68 
47 

63 

39 

52 
41 

59 
51 

61 

50 

64 
46 

62.1 
45.8 

ORLANO 

MAX 
MIN 

79 
46 

75 
47 

76 
51 

75 
53 

66 

53 

76 
52 

75 
57 

77 

51 

60 
45 

66 
43 

54 
46 

65 
43 

71 
46 

74 
48 

81 

50 

86 
62 

92 
53 

93 
58 

93 

52 

95 
69 

81 

55 

70 
55 

81 
67 

62 
67 

61 
57 

82 
56 

84 

56 

89 
50 

80 
58 

84 

62 

86 
66 

78.3 
52.8 

ORLEANS 

MAX 

MIN 

60 
46 

62 
45 

58 
44 

60 
45 

59 
43 

61 
46 

59 
45 

60 
44 

58 

43 

59 
43 

60 
45 

61 
45 

67 
43 

75 
38 

77 
48 

88 
48 

93 
46 

89 
48 

95 

53 

84 

52 

72 
53 

73 
60 

80 

52 

86 
48 

64 
47 

81 
44 

89 
46 

86 
50 

78 
51 

60 
43 

SO 
49 

73.3 
46.6 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

79 
SO 

76 
50 

75 
54 

73 
55 

69 
56 

76 
55 

78 
60 

72 
52 

58 

46 

65 
48 

60 
46 

64 

46 

70 
51 

70 
49 

80 
52 

83 
63 

89 
55 

92 
57 

94 
60 

89 
57 

81 
56 

57 
58 

77 
67 

80 
58 

79 
67 

81 
55 

83 
55 

85 
68 

76 
55 

82 
60 

87 
61 

77.1 
54,2 

OXNARD 

MAX 

M1N< 

67 
49 

67 
48 

64 

51 

68 
46 

70 
47 

72 
49 

74 

52 

72 
55 

71 
57 

68 
49 

67 
47 

70 
40 

69 
46 

68 
47 

70 
48 

70 
50 

62 
51 

63 
64 

64 

55 

70 
66 

70 
52 

71 
55 

69 
48 

66 
56 

68 
51 

67 

63 

57 
52 

69 
55 

70 
54 

71 
56 

68 
52 

68.5 
51.0 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

80 
51 

84 
48 

S3 
50 

76 
51 

85 
51 

92 
49 

88 

66 

79 

50 

71 

53 

67 
49 

61 

43 

74 

39 

77 
45 

73 
51 

83 
48 

90 
50 

92 
67 

92 
68 

91 

58 

88 
54 

83 
55 

77 
53 

71 

53 

70 
50 

75 
52 

72 
56 

78 

52 

57 
51 

76 
53 

79 
56 

79.1 
51.7 

PALMOALE    FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 

54 

84 
43 

86 
48 

79 
51 

88 
50 

96 
45 

87 
52 

78 
53 

69 
52 

69 
47 

62 
42 

75 
36 

82 
41 

74 

50 

84 
45 

90 
48 

95 

53 

95 
65 

96 
58 

92 
52 

90 
52 

83 
54 

76 
64 

76 
49 

81 
51 

77 
49 

82 
51 

71 
50 

82 
49 

85 

66 

83 
57 

82.1 
49.9 

PALM  SPRINOS 

MAX 
MIN 

95 
60 

92 
58 

92 
60 

92 
57 

102 
56 

108 
62 

104 
64 

99 
71 

91 

63 

85 

63 

84 
54 

90 
50 

91 
54 

95 
57 

96 
56 

102 
52 

104 
63 

101 
53 

100 
64 

101 
52 

96 
57 

96 
62 

90 
63 

89 
57 

92 
57 

91 
58 

89 
57 

86 
58 

87 
60 

91 
60 

94 

63 

94.5 
59.7 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

67 
49 

66 
48 

66 
47 

66 

52 

48 

72 

72 
54 

69 
47 

54 
40 

63 
44 

56 
50 

71 
46 

74 
47 

84 
61 

87 
66 

61 
54 

52 
64 

68 
53 

66 
52 

59 
63 

70 
54 

71 
68 

73 
54 

69.0 
60.6 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 
HIN 

68 
45 

73 
45 

73 
46 

70 
49 

68 
45 

79 
53 

78 
65 

75 
50 

64 
42 

61 

38 

57 
33 

64 

35 

59 
41 

69 
45 

69 
44 

75 
4S 

79 
53 

SO 
59 

77 
53 

77 
53 

77 
62 

73 
49 

75 
45 

66 
41 

67 
40 

66 
43 

69 
45 

66 

38 

52 
41 

64 
45 

70 
47 

70.4 
45.7 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

78 
44 

76 
47 

77 
48 

78 
47 

73 
50 

81 

52 

79 
53 

78 

53 

66 

43 

71 
44 

70 
48 

69 
43 

71 
44 

74 

52 

76 
48 

83 
63 

89 
59 

95 
58 

91 
56 

92 
52 

82 
49 

72 
49 

80 

55 

80 

53 

77 
52 

81 

52 

81 

52 

80 
52 

SO 
53 

62 
55 

86 
56 

76.9 
50.7 

PARADISE 

MAX 
MIN 

70 
43 

68 
46 

66 
47 

62 
50 

56 

50 

69 
50 

69 

53 

63 
47 

55 
39 

57 
40 

52 
38 

53 
38 

62 
43 

65 
42 

72 
50 

11 

84 

58 

87 
64 

88 

59 

84 

59 

76 
53 

69 

52 

73 
53 

76 
65 

72 
54 

74 

55 

76 
54 

81 
66 

70 
62 

73 
56 

80 
58 

69.9 
50.5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

95 
62 

95 
65 

94 
69 

94 
68 

93 
68 

97 
69 

105 
74 

103 

78 

91 

73 

90 

59 

90 
54 

82 
57 

86 
62 

93 
69 

94 
65 

93 
67 

101 
71 

103 
72 

103 

71 

102 
75 

101 
78 

101 
74 

96 
75 

96 
58 

94 

55 

96 

65 

95 
69 

95 
72 

94 
68 

94 
71 

96 
72 

95.5 
69.3 

PASADENA 

MAX 
MIN 

77 

53 

74 

55 

72 
56 

71 
55 

76 
48 

85 

63 

83 

55 

78 

58 

77 
56 

71 

55 

70 
48 

75 
47 

76 
49 

74 
47 

75 
48 

60 
61 

79 
56 

74 
67 

58 
57 

75 
68 

75 

57 

73 
57 

70 
57 

67 
67 

70 

52 

71 
60 

70 
60 

62 
55 

59 
56 

67 
56 

66 

53 

73.3 
53.7 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

SO 
43 

80 
43 

80 
47 

70 
50 

81 

40 

82 
48 

81 

53 

75 

50 

68 
47 

66 

35 

68 
40 

74 

36 

75 

39 

74 
44 

83 
46 

91 
45 

92 
50 

74 
48 

72 
49 

68 
54 

70 
50 

58 
51 

54 
53 

66 
52 

70 
54 

68 
53 

67 
49 

55 
50 

74 
49 

81 
50 

76 
46 

74.3 
47,2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
44 

80 
42 

78 
45 

70 
4S 

80 
41 

80 
46 

76 
63 

71 

49 

70 
43 

66 
38 

57 
43 

72 
36 

76 
41 

76 
45 

81 
46 

90 
44 

90 
61 

SO 
52 

75 
50 

71 
51 

72 
49 

71 

49 

54 

62 

66 

53 

71 
54 

71 
51 

63 

50 

58 
49 

78 
49 

62 
50 

74 

50 

74.3 
47.2 

PERRIS 

MAX 
MIN 

78 

49 

70 
49 

69 
47 

70 
50 

SO 
44 

92 
49 

93 

61 

82 

58 

74 

63 

73 
61 

71 
41 

79 
41 

S3 
43 

78 
44 

S3 
44 

89 

47 

85 

51 

77 
47 

78 
54 

86 

55 

79 
65 

79 
57 

74 

55 

76 
54 

76 
55 

73 
54 

70 
49 

74 
51 

71 
45 

72 
51 

76 
51 

77.7 
49.9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

67 
43 

66 
43 

66 
47 

62 
51 

71 
50 

74 
55 

66 
54 

58 
48 

65 

37 

63 
41 

53 
42 

67 
38 

65 
43 

71 
43 

77 
44 

84 
44 

85 
45 

81 
50 

71 
43 

71 
51 

51 

62 

71 
54 

58 
48 

55 
64 

61 

52 

52 
63 

71 
46 

67 
53 

75 
52 

71 
48 

71 
52 

69.0 
47.7 

PINNACLES  NM 

MAX 

MIN 

75 
39 

79 
39 

79 

43 

79 
45 

79 
39 

79 
45 

77 
45 

73 

45 

66 

35 

68 

33 

52 
44 

58 

33 

71 
37 

73 
43 

81 

39 

90 
43 

95 
49 

91 
47 

85 
47 

79 
48 

79 
49 

75 
49 

68 

60 

63 
50 

73 
50 

76 
49 

76 
47 

76 
49 

79 
51 

82 
46 

74 
45 

76.5 
44.3 

.PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

71 
42 

67 
42 

70 
45 

69 
42 

65 
46 

71 
48 

73 
54 

57 
49 

51 

36 

59 
42 

62 
41 

67 
34 

52 
43 

52 
46 

69 
45 

74 
46 

82 
50 

88 
50 

85 
52 

81 
53 

75 
49 

55 
49 

59 
52 

72 

52 

59 

51 

73 
47 

75 
52 

77 
51 

58 
51 

74 

62 

78 
65 

70.3 
47.2 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

69 
42 

65 
46 

67 
46 

66 
45 

59 
46 

69 

50 

71 
44 

65 

48 

48 

35 

57 
39 

58 

37 

57 

37 

59 
44 

58 
45 

68 
49 

71 
66 

79 

60 

85 
61 

83 
59 

79 
60 

75 

48 

68 
48 

58 
62 

59 

60 

65 

50 

69 

60 

73 
56 

75 
49 

65 

50 

69 

55 

76 
57 

58.0 
48.9 

PLATINA 

MAX 

67 
43 

65 
45 

58 
47 

66 
46 

59 
47 

65 
45 

66 

45 

65 
42 

53 
30 

51 
38 

60 
39 

61 

36 

60 
37 

73 
38 

76 
40 

82 
50 

85 
47 

84 
49 

91 
63 

89 
53 

73 
51 

79 
56 

75 
64 

76 
57 

76 

53 

SO 
49 

85 
49 

85 
49 

79 
62 

81 

53 

80 
65 

72.1 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

62 
47 

60 
42 

63 
48 

65 
61 

60 
51 

61 
53 

64 

51 

63 
46 

52 
40 

6  3 
46 

55 
46 

39 

38 

40 

47 

63 
45 

64 
41 

64 
48 

51 

47 

61 

50 

60 
50 

69 
50 

63 
50 

62 
50 

66 
61 

63 
50 

61 
46 

60 
44 

56 
49 

62 
49 

60 
47 

51.7 
46.8 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 
MIN 

56 
48 

58 
48 

57 
48 

61 
48 

59 
42 

65 

50 

59 
61 

72 
49 

59 
48 

64 
41 

69 
4S 

59 
46 

60 
44 

62 
50 

59 
47 

57 
44 

58 
51 

61 
52 

60 
61 

53 
51 

61 
51 

60 
62 

56 

60 

61 
52 

58 
52 

61 
51 

55 

50 

65 
50 

50 

50 

52 

50 

58 
50 

60.2 
48.8 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

60 
50 

59 
45 

62 
45 

60 
60 

64 
48 

54 
60 

65 
51 

61 
49 

64 
46 

62 
46 

52 
46 

63 
44 

61 
46 

61 
48 

60 
48 

58 
47 

58 
48 

63 
50 

63 
60 

62 
50 

61 
51 

62 
49 

61 
51 

63 
49 

62 
62 

65 

52 

59 
49 

51 
50 

55 
49 

54 

61 

62 

50 

61.8 
48.7 

See  Relereoce  Notes  Followliig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POMONA 

MAX 

72 

72 

71 

70 

77 

84 

81 

79 

75 

73 

71 

76 

77 

76 

79 

82 

78 

72 

71 

79 

75 

74 

72 

72 

73 

74 

70 

63 

68 

70 

66 

73 

«9 

49 

61 

63 

54 

43 

47 

61 

54 

49 

51 

45 

41 

43 

43 

43 

47 

52 

56 

54 

57 

55 

54 

5  5 

55 

47 

48 

46 

54 

54 

53 

50 

60 

.1 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

71 

70 

71 

70 

67 

75 

74 

68 

64 

66 

63 

67 

70 

67 

74 

78 

95 

89 

79 

80 

68 

61 

69 

72 

73 

69 

70 

75 

72 

78 

78 

71 

»7 

47 

46 

46 

47 

49 

47 

57 

46 

37 

37 

45 

40 

42 

46 

48 

46 

46 

47 

49 

50 

50 

54 

52 

53 

49 

49 

49 

53 

64 

47 

.9 

PORTERVILLE 

MAX 

81 

78 

80 

83 

SO 

83 

83 

81 

82 

75 

76 

70 

75 

79 

79 

83 

92 

97 

96 

94 

90 

84 

79 

80 

79 

83 

85 

83 

77 

84 

88 

82 

■  5 

48 

50 

50 

62 

61 

52 

57 

53 

52 

50 

60 

41 

45 

50 

50 

55 

60 

64 

65 

61 

54 

54 

56 

56 

69 

60 

59 

58 

59 

60 

59 

64 

.4 

PORTOLA 

MAX 

65 

62 

61 

60 

65 

70 

66 

57 

49 

60 

47 

55 

54 

62 

70 

76 

79 

82 

84 

34 

77 

74 

72 

71 

72 

71 

77 

78 

72 

72 

70 

67 

•  9 

29 

33 

36 

38 

45 

33 

44 

34 

30 

26 

32 

26 

32 

31 

31 

32 

33 

36 

39 

44 

43 

36 

43 

46 

45 

42 

39 

50 

43 

42 

45 

37 

.3 

POSEY   3  E 

MAX 

61 

60 

65 

63 

65 

66 

61 

64 

56 

52 

44 

55 

68 

58 

63 

75 

75 

77 

78 

72 

71 

61 

61 

58 

56 

67 

69 

59 

57 

59 

57 

52 

.0 

39 

38 

39 

40 

38 

39 

41 

45 

44 

33 

32 

32 

38 

39 

38 

45 

44 

45 

45 

49 

46 

46 

45 

39 

42 

41 

40 

41 

39 

40 

46 

40 

•  9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

75 

70 

67 

65 

67 

70 

68 

66 

66 

61 

67 

79 

87 

91 

92 

92 

84 

73 

90 

80 

82 

91 

91 

76 

.8 

39 

38 

42 

46 

52 

47 

42 

34 

43 

42 

34 

39 

42 

42 

44 

46 

52 

54 

55 

51 

50 

48 

45 

44 

,7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

70 

70 

75 

68 

76 

74 

72 

65 

64 

57 

58 

66 

68 

67 

7;, 

85 

91 

84 

81 

75 

75 

72 

65 

66 

70 

70 

74 

70 

76 

90 

72 

72 

•  0 

36 

32 

39 

38 

36 

40 

48 

42 

43 

32 

38 

30 

35 

44 

36 

39 

44 

47 

46 

46 

45 

45 

45 

47 

48 

46 

41 

47 

45 

46 

45 

41 

.5 

OUINCY  RS 

MAX 

72 

67 

70 

66 

64 

70 

75 

63 

53 

69 

54 

50 

63 

63 

74 

77 

97 

87 

88 

93 

91 

92 

95 

77 

79 

81 

83 

89 

84 

77 

79 

74 

•  2 

MIN 

35 

40 

40 

39 

50 

37 

49 

46 

35 

30 

33 

37 

35 

41 

35 

38 

38 

40 

41 

49 

46 

41 

47 

48 

50 

47 

44 

55 

51 

51 

52 

42 

.5 

Ramona  SPAULDING 

MAX 

77 

76 

75 

70 

79 

90 

89 

81 

78 

74 

70 

76 

80 

78 

80 

81 

91 

76 

81 

80 

79 

79 

74 

75 

79 

74 

74 

69 

76 

79 

75 

77 

•  5 

MIN 

45 

48 

48 

53 

60 

49 

43 

50 

43 

41 

44 

33 

33 

35 

34 

36 

39 

51 

54 

45 

51 

49 

64 

55 

52 

55 

50 

54 

54 

53 

50 

46 

.8 

RANOSBURG 

MAX 

S2 

84 

84 

81 

88 

92 

91 

77 

73 

67 

65 

74 

79 

78 

83 

97 

93 

94 

92 

90 

89 

86 

92 

82 

93 

96 

85 

90 

95 

88 

86 

S3 

•4 

MIN 

55 

55 

63 

56 

57 

61 

63 

58 

48 

46 

45 

41 

50 

50 

51 

55 

62 

61 

62 

59 

57 

54 

55 

49 

53 

54 

56 

50 

44 

56 

51 

54 

.1 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 

74 

74 

68 

64 

74 

71 

73 

59 

64 

52 

66 

70 

73 

81 

95 

91 

92 

92 

99 

80 

72 

81 

91 

83 

94 

95 

94 

78 

93 

95 

89 

77 

•  9 

MIN 

50 

51 

52 

54 

66 

55 

58 

47 

45 

46 

47 

43 

54 

50 

52 

54 

66 

60 

58 

62 

55 

61 

61 

59 

60 

59 

59 

62 

59 

64 

52 

55 

.1 

REDDING   FIRE    STA  2 

MAX 

77 

74 

69 

65 

74 

75 

71 

65 

65 

64 

65 

75 

73 

83 

86 

93 

92 

95 

102 

99 

78 

85 

85 

93 

95 

87 

96 

94 

97 

86 

90 

81 

•  2 

MIN 

52 

54 

54 

54 

56 

54 

63 

51 

46 

42 

46 

45 

52 

52 

55 

61 

60 

63 

60 

64 

58 

61 

62 

62 

63 

52 

63 

56 

61 

50 

64 

66 

.5 

REDLANDS 

MAX 

73 

77 

67 

72 

81 

90 

89 

84 

80 

74 

72 

79 

83 

80 

82 

90 

96 

76 

81 

94 

77 

78 

77 

76 

77 

75 

59 

64 

70 

73 

73 

77 

.7 

MIN 

50 

53 

54 

55 

49 

51 

54 

56 

62 

53 

47 

43 

47 

47 

47 

51 

53 

56 

53 

57 

55 

55 

55 

56 

54 

54 

50 

56 

56 

53 

54 

52 

.4 

REDWOOD  CITY 

MAX 

69 

71 

73 

70 

77 

77 

73 

65 

68 

64 

65 

70 

67 

73 

79 

97 

90 

87 

79 

77 

53 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

72 

75 

►74 

70 

73 

.2 

MIN 

50 

49 

46 

49 

60 

64 

58 

47 

41 

43 

48 

41 

45 

61 

45 

47 

51 

56 

50 

54 

54 

54 

50 

56 

55 

55 

44 

52 

64 

49 

54 

60 

»1 

RICHARDSON   GROVE    ST  PARK 

MAX 

70 

68 

62 

60 

60 

61 

66 

66 

61 

65 

56 

59 

68 

68 

73 

73 

82 

91 

85 

91 

73 

62 

66 

75 

78 

79 

73 

82 

79 

75 

81 

70 

.8 

MIN 

44 

44 

49 

51 

52 

53 

60 

44 

42 

45 

45 

39 

40 

42 

44 

51 

51 

48 

50 

49 

53 

64 

53 

52 

52 

60 

46 

45 

45 

50 

49 

47 

.8 

RICHMOND 

MAX 

68 

68 

69 

69 

66 

67 

75 

67 

56 

63 

60 

63 

66 

68 

73 

75 

77 

82 

65 

62 

60 

59 

63 

66 

64 

62 

65 

64 

60 

66 

69 

66 

.3 

MIN 

54 

61 

54 

54 

67 

58 

58 

51 

64 

47 

61 

45 

52 

60 

54 

54 

54 

63 

52 

54 

54 

56 

54 

54 

54 

53 

53 

54 

55 

55 

56 

53 

•  4 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

78 

75 

73 

71 

81 

88 

87 

83 

77 

74 

72 

77 

79 

77 

81 

83 

80 

77 

76 

91 

77 

77 

75 

76 

76 

75 

74 

67 

70 

72 

73 

76 

•  8 

MIN 

49 

45 

53 

51 

45 

49 

52 

56 

52 

52 

45 

44 

45 

46 

49 

52 

56 

54 

58 

56 

56 

56 

56 

55 

54 

49 

54 

61 

54 

53 

51 

•  6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

82 

71 

75 

69 

72 

80 

89 

87 

83 

77 

73 

73 

78 

81 

78 

92 

84 

81 

75 

76 

61 

76 

79 

76 

75 

76 

75 

71 

66 

70 

72 

76 

•  6 

MIN 

48 

50 

51 

53 

45 

49 

5  1 

54 

50 

62 

45 

41 

43 

43 

44 

47 

50 

50 

53 

56 

54 

55 

45 

54 

54 

51 

47 

51 

55 

52 

51 

49 

.9 

ROCKLIN 

MAX 

77 

73 

74 

74 

70 

77 

76 

72 

66 

65 

63 

63 

70 

68 

78 

79 

85 

90 

90 

87 

77 

66 

70 

78 

76 

80 

80 

85 

73 

81 

86 

75 

•  4 

MIN 

49 

49 

50 

50 

60 

51 

53 

60 

40 

40 

46 

39 

44 

47 

60 

49 

50 

53 

54 

53 

64 

64 

62 

62 

53 

63 

60 

53 

53 

54 

55 

50 

•  0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

71 

72 

72 

66 

73 

76 

70 

64 

65 

61 

66 

69 

66 

76 

91 

86 

90 

88 

83 

72 

63 

70 

76 

74 

77 

75 

83 

72 

91 

94 

S3 

74 

.0 

MIN 

45 

45 

49 

52 

50 

52 

50 

45 

41 

46 

45 

42 

48 

47 

48 

51 

55 

52 

51 

53 

53 

55 

52 

64 

63 

62 

60 

64 

62 

66 

66 

50 

,1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

11 

73 

73 

67 

73 

77 

70 

55 

64 

60 

63 

69 

68 

77 

81 

87 

92 

90 

83 

72 

64 

69 

72 

74 

76 

75 

84 

59 

80 

82 

82 

74 

.0 

MIN 

48 

48 

50 

53 

54 

65 

62 

46 

44 

46 

46 

44 

49 

50 

50 

64 

59 

55 

54 

54 

53 

66 

63 

64 

54 

53 

51 

54 

52 

55 

57 

51 

,7 

SAINT  HELENA 

MAX 

76 

73 

70 

62 

72 

73 

68 

69 

65 

62 

67 

68 

68 

75 

82 

90 

92 

84 

78 

70 

63 

?3 

69 

66 

73 

70 

78 

70 

80 

83 

84 

73 

.0 

MIN 

43 

45 

48 

51 

54 

54 

55 

47 

35 

33 

41 

39 

43 

41 

44 

46 

51 

51 

49 

63 

54 

54 

53 

55 

50 

56 

61 

53 

64 

61 

53 

40 

,7 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

67 

65 

67 

64 

73 

74 

69 

60 

64 

69 

62 

66 

63 

69 

78 

86 

91 

87 

72 

68 

66 

63 

63 

65 

65 

63 

71 

68 

70 

57 

73 

68 

.6 

MIN 

47 

46 

48 

51 

60 

54 

55 

46 

36 

40 

41 

36 

46 

46 

44 

44 

46 

50 

50 

49 

51 

51 

51 

52 

51 

60 

49 

51 

61 

50 

49 

47 

,7 

SALINAS   Z  E 

MAX 

65 

67 

68 

73 

71 

76 

72 

66 

68 

69 

63 

65 

66 

68 

70 

73 

72 

63 

68 

63 

62 

66 

61 

63 

63 

62 

69 

67 

52 

60 

67 

66 

.6 

HIN 

50 

44 

47 

62 

46 

50 

55 

51 

39 

43 

48 

44 

46 

60 

60 

48 

49 

51 

51 

52 

52 

53 

54 

52 

52 

52 

61 

53 

62 

53 

53 

49 

,7 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

66 

68 

70 

72 

72 

79 

74 

68 

69 

69 

64 

66 

68 

70 

70 

75 

74 

65 

69 

62 

64 

68 

63 

54 

65 

62 

57 

70 

64 

67 

56 

68 

.0 

MIN 

52 

46 

48 

54 

47 

63 

55 

50 

40 

46 

45 

46 

48 

53 

53 

49 

49 

63 

53 

53 

54 

55 

54 

53 

53 

54 

54 

56 

54 

65 

55 

51 

.2 

SALT    SPRINGS  PH 

MAX 

69 

69 

69 

68 

72 

73 

72 

62 

66 

56 

46 

68 

60 

61 

71 

78 

81 

80 

60 

76 

73 

73 

70 

52 

68 

72 

73 

65 

68 

70 

69 

68 

•  3 

MIN 

42 

42 

42 

43 

43 

48 

49 

44 

34 

40 

32 

32 

39 

44 

41 

52 

68 

67 

51 

52 

54 

50 

50 

46 

47 

48 

49 

48 

45 

48 

52 

45 

.9 

SALYER  RS 

MAX 

72 

61 

56 

54 

66 

69 

67 

65 

63 

64 

57 

60 

66 

71 

74 

75 

85 

92 

89 

92 

81 

77 

71 

80 

82 

83 

88 

84 

79 

80 

73 

•  4 

MIN 

43 

42 

41 

46 

61 

53 

49 

43 

39 

41 

45 

44 

40 

44 

48 

51 

48 

49 

49 

52 

54 

55 

50 

48 

45 

44 

47 

48 

51 

48 

46 

,9 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

76 

68 

68 

62 

72 

83 

83 

76 

71 

68 

62 

69 

70 

70 

72 

83 

82 

79 

70 

73 

73 

68 

67 

65 

66 

66 

65 

59 

61 

61 

61 

69 

.9 

MIN 

49 

45 

46 

49 

47 

58 

54 

58 

51 

47 

42 

43 

46 

47 

45 

51 

58 

48 

50 

48 

50 

51 

50 

50 

47 

46 

54 

49 

51 

61 

48 

49 

.3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

77 

76 

77 

75 

77 

78 

79 

76 

75 

68 

68 

70 

73 

76 

79 

87 

92 

92 

83 

83 

74 

74 

73 

73 

71 

77 

72 

72 

78 

79 

S2 

76 

.9 

MIN 

40 

40 

38 

43 

43 

40 

42 

42 

40 

30 

39 

32 

39 

40 

40 

43 

52 

50 

49 

52 

48 

49 

52 

52 

50 

44 

50 

52 

45 

46 

45 

44 

•  0 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

74 

78 

68 

73 

82 

90 

89 

83 

79 

73 

72 

79 

82 

80 

93 

90 

86 

76 

82 

85 

78 

79 

76 

75 

78 

76 

72 

66 

69 

75 

74 

78 

.1 

MIN 

50 

54 

54 

55 

46 

48 

63 

66 

54 

63 

47 

40 

44 

44 

46 

48 

51 

56 

55 

59 

56 

56 

55 

66 

64 

54 

48 

66 

55 

52 

54 

51 

,9 

SANDBERG  WB 

MAX 

60 

64 

69 

63 

66 

75 

69 

64 

52 

49 

48 

62 

64 

66 

65 

78 

80 

79 

75 

70 

68 

63 

57 

57 

60 

64 

67 

50 

66 

69 

62 

64 

.2 

MIN 

44 

44 

45 

43 

47 

51 

51 

43 

41 

34 

32 

33 

43 

42 

43 

50 

58 

60 

54 

54 

50 

44 

43 

41 

43 

44 

44 

41 

45 

50 

49 

45 

,4 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

66 

67 

67 

69 

69 

73 

76 

71 

73 

70 

68 

71 

69 

69 

69 

68 

70 

66 

69 

71 

71 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

70 

57 

69 

.4 

MIN 

66 

58 

57 

59 

57 

56 

68 

69 

59 

69 

66 

61 

64 

66 

54 

66 

59 

59 

59 

60 

61 

60 

60 

58 

58 

50 

59 

57 

58 

60 

69 

57 

•  8 

SAN  FERNANDO 

MAX 

76 

72 

72 

81 

89 

87 

79 

73 

69 

72 

76 

77 

76 

78 

96 

75 

66 

68 

72 

67 

69 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

71 

64 

65 

72 

.3 

MIN 

53 

45 

51 

56 

47 

44 

64 

67 

61 

62 

44 

61 

45 

46 

49 

61 

51 

57 

53 

50 

55 

54 

55 

56 

50 

48 

48 

51 

54 

56 

61 

51 

,1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

69 

63 

61 

61 

61 

61 

67 

62 

62 

59 

60 

61 

61 

63 

65 

77 

63 

63 

65 

57 

63 

62 

50 

60 

58 

60 

61 

62 

60 

60 

61 

.5 

MIN 

49 

50 

68 

57 

67 

60 

50 

48 

44 

46 

51 

43 

47 

61 

49 

55 

48 

48 

50 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

52 

51 

62 

62 

51 

52 

60 

•  8 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

60 

60 

62 

65 

68 

70 

62 

52 

61 

60 

59 

62 

60 

63 

67 

74 

78 

61 

66 

58 

68 

65 

64 

64 

64 

52 

58 

64 

68 

62 

63 

63 

.6 

MIN 

49 

48 

51 

51 

53 

65 

51 

46 

43 

46 

48 

45 

48 

61 

49 

46 

50 

50 

50 

52 

52 

51 

51 

53 

52 

61 

61 

52 

62 

60 

52 

60 

•  0 

SAN   FRANCISCO  FOB 

MAX 

61 

60 

62 

64 

64 

72 

62 

54 

61 

59 

68 

61 

61 

63 

69 

71 

77 

60 

63 

57 

59 

63 

63 

50 

60 

66 

61 

60 

64 

59 

63 

62 

.1 

51 

52 

52 

53 

68 

67 

53 

51 

49 

62 

52 

49 

51 

52 

51 

52 

53 

52 

50 

54 

52 

52 

62 

53 

54 

62 

63 

62 

62 

52 

52 

52 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

77 

75 

73 

73 

78 

86 

81 

80 

76 

73 

71 

76 

78 

77 

79 

61 

78 

73 

69 

78 

75 

76 

72 

69 

72 

73 

70 

64 

72 

69 

68 

74 

.9 

MIN 

57 

56 

57 

56 

47 

50 

54 

57 

54 

55 

49 

46 

47 

47 

49 

54 

54 

57 

58 

59 

57 

59 

57 

58 

61 

60 

49 

49 

67 

67 

52 

63 

.4 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

MAX 

58 

60 

62 

64 

67 

72 

64 

56 

62 

62 

68 

59 

60 

62 

64 

68 

73 

61 

63 

59 

58 

59 

60 

61 

59 

57 

62 

60 

68 

62 

60 

61 

.6 

HIN 

50 

46 

50 

46 

63 

48 

65 

44 

38 

40 

49 

38 

46 

47 

51 

46 

45 

49 

49 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

60 

50 

50 

49 

48 

.2 

SAN  JACINTO 

MAX 

79 

86 

80 

77 

85 

96 

93 

82 

79 

75 

74 

82 

84 

81 

97 

93 

92 

80 

87 

86 

83 

92 

78 

74 

91 

80 

76 

69 

75 

79 

80 

81 

.9 

MIN 

48 

50 

48 

54 

42 

46 

48 

52 

62 

62 

46 

37 

38 

39 

39 

44 

47 

51 

62 

61 

51 

54 

45 

54 

53 

55 

49 

64 

54 

62 

51 

48 

.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

76 
51 

75 

50 

78 
50 

78 
52 

72 
51 

79 
53 

78 

66 

79 
50 

57 
39 

69 
47 

65 
44 

57 
47 

72 
47 

76 
53 

76 

53 

84 

53 

89 
56 

96 
58 

88 

50 

83 
54 

69 
64 

68 
54 

73 
55 

69 

55 

74 
49 

77 

53 

73 
52 

83 
54 

71 
54 

77 
65 

81 
66 

76  •! 
52.1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

61 
48 

68 
4S 

74 
43 

69 
44 

67 
44 

67 
50 

79 
50 

69 
51 

69 

50 

54 
41 

66 
41 

52 
47 

68 
45 

65 
46 

57 
48 

72 
50 

81 
49 

70 
50 

60 
52 

65 
52 

64 

52 

50 

52 

61 
52 

61 
52 

62 

52 

62 
52 

62 

50 

55 
50 

63 
46 

66 

50 

68 

50 

48,7 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

63 
51 

64 

51 

67 
50 

67 
53 

70 
55 

75 
56 

65 
58 

59 

50 

56 
46 

52 
47 

61 

50 

71 
46 

65 
49 

69 
54 

75 
52 

62 
50 

85 
58 

84 

53 

70 
51 

53 
54 

51 
54 

57 

54 

65 
51 

64 

54 

66 
54 

63 
53 

70 
51 

53 
63 

68 
53 

70 
53 

56 

55 

52I2 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

66 
55 

68 

56 

66 
58 

65 
58 

66 
54 

72 
56 

73 
66 

69 

59 

70 
58 

68 
68 

53 
66 

66 

53 

67 
54 

58 
56 

69 
56 

69 
57 

55 
59 

66 

57 

65 
58 

70 
54 

70 
59 

69 

60 

69 
59 

67 
59 

55 
58 

70 
57 

55 

56 

70 
57 

58 

58 

68 

68 

65 
58 

57)0 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

65 
51 

67 
50 

70 
50 

67 
52 

71 
46 

73 
55 

72 
55 

63 
51 

68 
43 

54 
45 

61 
49 

68 
43 

49 
43 

73 
42 

76 
49 

83 
48 

89 

53 

88 

50 

77 

50 

58 
49 

50 
55 

72 
55 

71 
52 

58 
55 

55 

53 

68 

53 

71 
46 

71 
53 

75 
53 

76 
51 

71 
53 

71  •© 
50.1 

SANTA  ANA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

74 

73 

70 

74 

76 

80 

79 

76 

74 

73 

70 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

75 

75 

73 

73 

73 

73 

73 

73 
55 

74 

57 

71 
51 

68 

55 

73 
56 

72 
54 

70 
57 

73.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

70 
50 

69 
50 

64 
49 

69 
50 

72 
47 

76 
51 

'2 
54 

74 

58 

72 
58 

69 
53 

76 
51 

73 
» 

72 
48 

72 
49 

72 
51 

73 
51 

69 
55 

tl 

64 

51 

68 
57 

68 
52 

67 
58 

58 
55 

66 
57 

59 

58 

64 

55 

57 

55 

55 
54 

71 
51 

59 
51 

73 
52 

69.5 
52.9 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
51 

65 
48 

62 
49 

66 
51 

70 
47 

75 
50 

77 
56 

70 
56 

68 

52 

56 

51 

73 
51 

72 
52 

69 
49 

70 
48 

68 

52 

67 
52 

63 
53 

61 
54 

65 

55 

66 
54 

69 
53 

66 

52 

57 
56 

64 
57 

57 
58 

54 

57 

65 
54 

65 
53 

68 

50 

68 
51 

70 
53 

67.5 
52.5 

SANTA   CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

63 
51 

64 
51 

63 
51 

60 
50 

70 
50 

80 
57 

74 

59 

71 
54 

65 

53 

61 
50 

61 
49 

66 

50 

55 
50 

63 
50 

68 

50 

71 

55 

63 
52 

62 
51 

59 

53 

64 

54 

58 
54 

51 
54 

57 

52 

58 

53 

58 

52 

59 
52 

55 
52 

55 

52 

58 
53 

57 
53 

51 

53 

62  .9 
52.3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

6S 
45 

68 
44 

70 
47 

67 
50 

79 
49 

79 
55 

71 
52 

61 
49 

70 
42 

73 
46 

54 
47 

69 
42 

65 
44 

70 
50 

78 
47 

84 
47 

89 
54 

79 

55 

77 

53 

56 
55 

63 

55 

73 
54 

66 
53 

75 
55 

73 
55 

71 

55 

77 

52 

71 

53 

77 

55 

72 
52 

74 

52 

72.3 
50.5 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

72 
42 

73 
40 

71 
44 

69 
51 

72 
51 

71 
54 

70 

55 

69 
49 

67 
51 

54 
42 

63 
42 

55 
45 

70 
41 

72 
45 

73 
43 

78 
42 

58 

42 

67 
43 

64 

47 

52 

52 

61 

51 

63 
53 

51 

53 

56 

51 

65 
53 

66 

52 

66 

50 

53 
51 

56 

53 

71 
48 

72 
48 

67.5 
47.9 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 
MIN 

61 
46 

64 
48 

65 
46 

65 
47 

65 
44 

76 
46 

63 
61 

75 
51 

63 
45 

65 
41 

62 
45 

56 
41 

64 
41 

66 
49 

64 
46 

72 
45 

68 
51 

62 
53 

65 

53 

63 
53 

60 
54 

63 
53 

60 
54 

52 
54 

61 
54 

63 
54 

58 

52 

64 

52 

64 

50 

66 
63 

63 
52 

64.5 
49.2 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

60 
56 

62 
58 

61 
56 

61 
57 

61 
57 

63 
53 

66 
57 

66 
58 

64 
59 

54 
57 

60 

52 

53 
51 

62 
52 

61 
55 

62 
54 

53 
55 

62 
58 

61 
55 

61 

57 

55 

57 

54 

56 

64 

57 

64 

56 

63 
59 

62 
56 

63 
55 

61 
55 

62 

57 

53 
57 

64 

56 

63 

57 

62  .6 
56.2 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

71 
45 

70 
46 

66 
47 

70 
56 

79 
44 

77 
45 

76 
50 

75 
55 

72 
42 

72 
41 

72 
44 

70 
43 

72 
45 

71 
55 

65 
56 

74 
56 

72 
47 

70 
55 

67 
56 

71 
55 

70 
46 

65 
48 

65 

53 

71 
56 

66 
51 

70.8 
49.4 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

75 
43 

75 
42 

74 
45 

70 
49 

65 

53 

71 
66 

74 

64 

70 
47 

56 

36 

67 
40 

68 
39 

69 

39 

70 
42 

71 
41 

75 
43 

80 
45 

86 
49 

89 
49 

76 
48 

71 
49 

62 
51 

62 
52 

75 
49 

63 
53 

65 
52 

66 
51 

62 
47 

72 
50 

61 
51 

75 
48 

78 
51 

70.5 
47.3 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

64 
44 

60 
50 

60 
46 

56 
47 

60 
54 

65 

67 

65 
51 

61 
43 

57 
43 

54 
46 

57 
47 

57 
42 

67 
41 

65 
46 

62 
50 

61 
52 

55 
52 

75 
50 

54 
51 

60 
52 

59 
53 

58 
52 

58 
52 

59 
51 

51 

50 

63 
50 

56 
50 

53 
46 

50 
51 

61 

52 

67 
49 

61.3 
49.0 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

74 
51 

74 
51 

70 
51 

69 
52 

59 
52 

67 

61 

72 

52 

67 
51 

60 
44 

60 
46 

51 
44 

56 
45 

59 
48 

69 
51 

79 
54 

83 
58 

69 
61 

91 
54 

90 
55 

99 
56 

80 
57 

68 
56 

83 
50 

75 
61 

79 
51 

80 
61 

83 
62 

89 

55 

82 
60 

82 
61 

83 
62 

75.0 
55.6 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

57 
48 

64 

5S 

57 
51 

66 
49 

68 
54 

68 
56 

68 

52 

58 
47 

68 
46 

60 
48 

57 
49 

57 
46 

60 
43 

50 

50 

61 
50 

63 
52 

63 

50 

58 
49 

53 
49 

57 
53 

67 
53 

63 
54 

61 
51 

61 

51 

60 
50 

60 
52 

59 
51 

53 
50 

65 

51 

59,7 
60.2 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

66 

32 

60 
35 

64 
39 

61 

37 

46 

66 
40 

69 
49 

58 
42 

46 
28 

62 
27 

60 
31 

49 
26 

56 
29 

55 
31 

64 
36 

70 
32 

75 
34 

79 
40 

82 
41 

86 
49 

80 
43 

77 

39 

78 
46 

73 
44 

78 
46 

76 
45 

75 
42 

77 
45 

75 
41 

72 
43 

70 
46 

67,9 
38.6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

54 
28 

50 
29 

51 
32 

60 

33 

47 
36 

54 

29 

55 
35 

45 

33 

36 
19 

36 
22 

34 
24 

36 
22 

43 
28 

42 
30 

52 
29 

68 
32 

64 
32 

55 
32 

66 

35 

70 
36 

56 
34 

52 
32 

61 
34 

62 
34 

65 
32 

58 
34 

58 
34 

65 
36 

59 
35 

58 
34 

55 
34 

53,5 
31.3 

SONOMA 

MAX 
MIN 

70 
43 

71 
43 

69 
44 

67 
49 

72 
56 

76 
55 

70 
54 

61 
45 

68 

35 

68 

39 

66 
38 

72 
37 

68 
43 

76 
40 

82 
42 

69 
43 

89 
48 

86 
49 

79 
45 

75 

50 

61 

52 

71 
54 

69 

50 

67 

55 

74 

52 

67 
54 

70 

55 

81 
46 

80 
47 

79 
48 

78 

52 

73.2 
47.2 

SONORA 

MAX 
MIN 

76 
44 

71 
46 

76 
46 

75 
48 

71 
46 

76 
50 

76 
56 

73 
54 

56 
36 

66 
44 

53 
42 

65 
36 

56 
44 

55 
48 

72 
46 

76 
50 

85 

54 

92 
54 

90 
55 

68 
60 

83 
54 

74 

52 

74 
54 

70 
56 

70 
54 

75 
56 

78 
54 

82 
58 

65 

50 

54 

82 
54 

74.1 
50.2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

64 
34 

68 
34 

66 
34 

63 
37 

68 

35 

69 
36 

66 
45 

58 

41 

47 

38 

46 
36 

42 

31 

55 

27 

57 

32 

60 
38 

66 
35 

77 
37 

80 
45 

80 
47 

78 
46 

75 
45 

71 

47 

70 
43 

60 
49 

55 
46 

53 
41 

53 
45 

70 
40 

62 
46 

65 
44 

56 
43 

64 
45 

64.3 
40.1 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

66 
40 

67 
43 

66 
44 

63 
46 

72 
46 

71 

50 

71 
49 

59 
47 

62 
40 

49 

35 

61 
35 

56 
32 

58 
44 

56 
43 

65 
37 

72 
47 

74 

53 

74 
54 

72 
55 

67 

55 

69 
52 

60 
47 

53 
40 

52 
48 

53 
45 

66 

52 

60 
46 

52 

37 

54 
40 

54 
44 

56 
48 

63.2 
45.0 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

72 
49 

75 
48 

74 
49 

71 
50 

77 
49 

77 

55 

75 
63 

58 
46 

69 
38 

53 
44 

57 
47 

71 
42 

69 
47 

78 
50 

82 
50 

96 
52 

94 
54 

89 
55 

90 
56 

76 
55 

72 
53 

75 
57 

80 
56 

79 
55 

79 
53 

80 
52 

86 
51 

77 
57 

63 
53 

85 
56 

82 
57 

77.2 
51.3 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 
MIN 

75 
48 

73 
46 

77 
50 

75 
50 

72 
50 

77 
56 

79 
66 

74 

52 

56 
41 

68 
45 

53 
48 

68 
42 

70 
46 

68 
48 

75 
49 

81 

52 

87 
64 

92 
53 

86 
56 

87 
55 

78 
50 

59 

57 

72 
53 

80 
55 

52 

77 
61 

50 

84 

56 

76 
52 

81 
55 

63 
55 

75.1 
51.2 

STOCKTON  mowRy  bridge 

MAX 
MIN 

75 
49 

75 
47 

77 
49 

73 
46 

79 
45 

79 
52 

76 
55 

74 

50 

71 
40 

65 
42 

65 
45 

73 
41 

72 
46 

79 
49 

85 
46 

90 
49 

95 
51 

92 
51 

90 
51 

84 
54 

70 
52 

75 
55 

78 
53 

79 
54 

60 
50 

77 
50 

87 
48 

80 
56 

83 
50 

83 
54 

75 
55 

78.6 
49.5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

74 
44 

73 
45 

72 
50 

66 
51 

75 
49 

74 
50 

75 
58 

71 
52 

61 
40 

56 
43 

60 
44 

67 
39 

56 
45 

78 
44 

81 
47 

88 
48 

86 

50 

90 
54 

95 
54 

86 
60 

79 
55 

81 

57 

78 
57 

80 
60 

61 

57 

83 

57 

89 

53 

8  I 
62 

83 
60 

85 
64 

66 

57 

77.5 
51.8 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 
39 

60 
45 

60 
45 

52 
44 

66 
45 

69 
42 

54 

46 

51 

30 

52 

34 

42 
35 

44 

32 

55 
31 

56 
35 

60 
38 

59 
45 

77 
49 

81 

50 

60 
51 

87 
52 

79 
55 

73 
47 

73 
48 

68 
51 

54 
48 

70 
49 

76 
48 

77 
52 

52 

50 

50 

53 

56.5 
44.9 

sunland 

MAX 
MIN 

75 
47 

74 
50 

69 
49 

69 
54 

80 
46 

86 

55 

79 
54 

76 
66 

70 
55 

68 
51 

69 
43 

74 
42 

75 
43 

72 
64 

75 
45 

85 
49 

82 
50 

70 
55 

70 
61 

76 
53 

71 

52 

73 

53 

66 
53 

53 

47 

67 
47 

47 

60 

53 

54 

54 

56 

71.8 
51.1 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

63 
45 

68 
45 

65 
41 

65 
40 

70 
49 

75 
39 

63 

39 

55 
40 

54 

34 

51 
26 

54 

36 

57 
29 

61 
34 

64 

32 

75 
38 

77 
37 

83 
39 

64 
42 

87 
47 

87 
44 

87 
44 

79 
44 

79 
43 

51 

49 

43 

43 

47 

44 

43 

52 

71.8 
41.3 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

61 
30 

56 
30 

68 

33 

57 
34 

60 
34 

60 
35 

63 
42 

55 
39 

41 

24 

43 

29 

43 

27 

42 
29 

52 
31 

52 
33 

53 
31 

59 
32 

63 
33 

71 
35 

73 
35 

75 
42 

71 
39 

72 
35 

70 
42 

6 1 
41 

56 

37 

39 

39 

43 

37 

42 

40 

59.6 
35.3 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

60 
45 

63 
43 

69 
45 

65 
41 

67 
43 

69 
45 

66 

45 

71 
47 

70 
45 

67 

45 

68 

35 

60 

32 

55 
37 

60 
40 

67 
46 

84 

40 

87 
43 

82 
54 

82 
58 

85 

53 

78 
50 

58 
47 

50 

45 

47 

47 

50 

49 

49 

54 

52 

69.2 
45.8 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

74 

50 

77 
49 

81 
52 

60 
50 

79 
49 

80 
51 

60 

55 

83 

57 

77 

51 

70 
47 

66 
45 

70 
41 

75 
47 

74 
47 

79 
50 

88 
58 

93 
54 

92 
65 

91 

55 

89 
61 

88 
54 

82 
57 

80 
56 

78 
52 

80 
58 

8 1 
60 

80 
59 

58 

59 

53 

54 

80.1 
54.7 

TERMO 

MAX 
MIN 

60 
32 

60 
32 

56 
34 

63 

33 

65 
39 

70 
35 

60 
41 

53 

32 

47 
28 

51 
21 

45 

30 

52 
21 

51 
25 

54 

31 

65 

36 

70 
29 

77 
32 

80 
34 

82 
34 

81 
32 

75 
45 

36 

36 

43 

41 

42 

36 

34 

70 
42 

38 

45 

66.0 
34.5 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
69 

92 
64 

91 
59 

92 
64 

99 
66 

107 
68 

106 
71 

9* 

73 

94 

67 

89 

62 

84 
59 

85 
58 

90 
56 

94 
65 

96 
63 

100 
57 

102 
68 

98 
64 

98 
67 

96 
64 

97 
59 

94 

57 

93 
64 

93 
62 

65 

94 

63 

92 
63 

53 

65 

68 

58 

94,6 
64,9 

THREE  RIV  EDISON  PH  Z 

MAX 
MIN 

77 
51 

75 
48 

76 
48 

79 
49 

74 

47 

79 
51 

78 
55 

76 
55 

80 

63 

70 
45 

70 
46 

66 
40 

72 
45 

73 
49 

75 
43 

85 
52 

90 
55 

92 

55 

86 
58 

89 
58 

85 

67 

61 
57 

80 
54 

71 

77 

79 
60 

79 

79 

78 

80 

81 

78.6 
52.3 

Tiger  creek  ph 

MIN 

71 
41 

70 
42 

71 
43 

69 
46 

72 
43 

74 
48 

73 

53 

66 

47 

S9 

37 

58 
49 

50 
37 

63 

33 

54 
42 

66 
44 

74 
44 

80 
44 

68 
50 

87 

50 

86 
52 

60 
54 

80 
52 

74 
48 

71 

53 

64 
54 

71 

50 

74 

50 

78 
51 

75 
52 

71 
48 

75 

60 

78 
64 

72.1 
47.1 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

71 
48 

69 
53 

67 
55 

67 
55 

68 

72 
51 

75 
55 

76 
57 

74 

53 

68 

54 

66 

54 

73 
47 

74 
48 

59 

50 

73 
61 

73 
49 

71 
51 

68 
58 

56 
58 

71 
56 

70 
55 

72 
62 

71 
55 

67 
66 

67 
55 

57 

52 

65 
52 

67 
57 

71 
54 

69 
55 

69 
54 

69.9 
63.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TRACV  CARBONA 

MAX 

77 

73 

76 

76 

72 

79 

79 

76 

63 

57 

65 

66 

71 

71 

77 

82 

77 

.1 

MIN 

43 

52 

50 

48 

47 

55 

56 

52 

41 

44 

48 

41 

45 

49 

46 

51 

54 

64 

53 

54 

50 

55 

53 

55 

51 

50 

47 

66 

52 

54 

62 

60 

.8 

TRACY   PUMPING  PLANT 

MAX 

71 

72 

75 

72 

77 

80 

77 

67 

69 

66 

65 

71 

66 

75 

81 

76 

.0 

MIN 

43 

52 

52 

45 

41 

48 

49 

45 

52 

52 

59 

54 

55 

54 

54 

64 

55 

53 

47 

47 

53 

54 

54 

54 

51 

.1 

TRINITY   DAM  VISTA  POINT 

MAX 

69 

65 

61 

57 

64 

64 

58 

67 

62 

60 

71 

84 

86 

82 

72 

.4 

MIN 

38 

43 

45 

40 

45 

40 

35 

37 

37 

40 

42 

43 

47 

50 

54 

55 

66 

55 

47 

54 

55 

50 

45 

.8 

TRONA 

MAX 

90 

90 

93 

91 

92 

97 

91 

87 

60 

78 

73 

79 

66 

82 

^70 

98 

92 

66 

89 

90 

93 

85 

89 

.9 

MIN 

&4 

57 

55 

56 

59 

60 

66 

56 

53 

52 

44 

52 

52 

62 

58 

58 

62 

52 

54 

64 

52 

55 

57 

50 

63 

60 

65 

50 

64 

58 

.1 

TRUCKEE  RS 

MAX 

62 

57 

56 

56 

62 

65 

53 

40 

42 

41 

51 

50 

58 

62 

.4 

MIN 

29 

31 

36 

34 

36 

42 

38 

19 

23 

26 

27 

32 

29 

29 

30 

33 

34 

40 

38 

34 

35 

31 

35 

35 

31 

37 

39 

32 

.8 

TULELAKE 

MAX 

62 

55 

51 

54 

60 

66 

65 

53 

51 

52 

60 

56 

61 

69 

69 

82 

80 

68 

.8 

MIN 

31 

39 

37 

41 

39 

41 

39 

37 

34 

31 

37 

27 

31 

30 

42 

35 

41 

41 

49 

42 

47 

40 

40 

35 

35 

38 

37 

38 

42 

48 

48 

38 

.5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

72 

69 

67 

60 

56 

66 

69 

66 

60 

56 

50 

60 

66 

67 

75 

77 

85 

86 

88 

93 

65 

73 

80 

80 

60 

72 

.2 

MIN 

47 

49 

50 

52 

54 

54 

50 

50 

45 

44 

45 

44 

45 

60 

62 

57 

58 

60 

61 

64 

59 

58 

51 

61 

61 

62 

63 

64 

59 

60 

54 

.6 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 

74 

73 

71 

71 

76 

60 

80 

80 

76 

74 

72 

74 

76 

74 

75 

75 

74 

72 

70 

73 

59 

73 

.6 

MIN 

52 

55 

56 

57 

46 

57 

50 

56 

50 

52 

50 

46 

46 

45 

45 

46 

50 

52 

54 

54 

52 

55 

58 

57 

55 

57 

49 

55 

57 

50 

58 

62 

.4 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

91 

92 

91 

91 

93 

99 

99 

94 

66 

86 

79 

79 

88 

86 

89 

94 

98 

90 

92 

91 

.6 

MIN 

58 

53 

56 

54 

58 

61 

61 

66 

59 

51 

50 

48 

50 

55 

56 

55 

59 

61 

65 

64 

66 

62 

59 

55 

59 

69 

59 

61 

56 

61 

56 

58 

.2 

TWIN  LAKES 

MAX 

50 

48 

46 

48 

54 

54 

53 

42 

38 

35 

35 

44 

45 

62 

58 

62 

59 

58 

54 

.2 

MIN 

21 

27 

35 

36 

35 

32 

39 

33 

14 

26 

20 

13 

29 

29 

27 

33 

32 

32 

35 

35 

32 

29 

34 

35 

29 

32 

32 

36 

32 

31 

32 

30 

.2 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

78 

68 

65 

70 

85 

76 

75 

68 

64 

64 

71 

68 

66 

75 

63 

55 

68 

.5 

MIN 

44 

46 

50 

44 

47 

51 

53 

62 

40 

40 

45 

41 

47 

48 

51 

49 

63 

52 

53 

53 

53 

63 

53 

53 

53 

51 

51 

49 

52 

60 

49 

.2 

UK  I  AH 

MAX 

67 

68 

67 

65 

69 

75 

70 

64 

66 

63 

63 

71 

72 

74 

77 

92 

95 

71 

82 

86 

SO 

75 

.9 

MIN 

48 

40 

46 

49 

52 

50 

55 

45 

38 

45 

40 

3* 

39 

39 

45 

45 

49 

49 

50 

50 

64 

54 

63 

55 

54 

54 

46 

51^  49 

49 

57 

48 

.0 

UCLA 

MAX 

64 

64 

62 

64 

65 

71 

72 

71 

66 

64 

64 

66 

68 

66 

66 

62 

62 

65 

64 

65 

.5 

MIN 

56 

56 

54 

57 

52 

56 

57 

58 

56 

53 

50 

52 

53 

54 

54 

56 

55 

56 

56 

59 

56 

59 

59 

58 

56 

56 

54 

57 

58 

56 

S6 

S5 

.7 

UPLAND   3  N 

MAX 

74 

73 

70 

69 

78 

88 

64 

81 

76 

72 

72 

73 

79 

60 

86 

83 

74 

76 

81 

77 

75 

71 

59 

66 

69 

68 

69 

75 

.6 

MIN 

46 

47 

48 

52 

43 

46 

51 

63 

47 

52 

43 

44 

42 

41 

47 

49 

47 

49 

51 

55 

51 

52 

53 

52 

45 

45 

43 

51 

52 

48 

42 

48 

.0 

UPPER   LAKE  RS 

MAX 

67 

67 

66 

71 

70 

66 

64 

64 

72 

73 

79 

68 

92 

92 

86 

71 

70 

79 

80 

81 

75 

.1 

MIN 

37 

38 

41 

46 

50 

43 

34 

41 

34 

38 

39 

41 

46 

44 

52 

54 

52 

56 

45 

53 

52 

49 

44 

.9 

UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 

MAX 

64 

66 

65 

66 

64 

70 

73 

65 

56 

66 

62 

62 

66 

64 

66 

73 

8  5 

56 

66 

64 

66 

.0 

MIN 

48 

46 

45 

49 

52 

55 

55 

48 

43 

45 

46 

42 

46 

50 

49 

48 

48 

51 

50 

48 

51 

52 

52 

53 

63 

62 

51 

52 

52 

52 

51 

49 

.5 

VACAVI LLE 

MAX 

75 

77 

75 

64 

74 

78 

72 

56 

67 

60 

64 

71 

70 

76 

82 

71 

82 

75 

.7 

MIN 

43 

46 

49 

50 

52 

48 

56 

46 

37 

41 

41 

38 

45 

43 

47 

51 

52 

52 

51 

52 

49 

54 

62 

53 

53 

48 

48 

56 

50 

52 

56 

4« 

,7 

VALYERMO  RS 

MAX 

77 

79 

79 

79 

81 

87 

87 

64 

74 

74 

65 

70 

76 

74 

77 

77 

78 

4I 

80 

.1 

MIN 

37 

40 

39 

39 

38 

42 

45 

48 

41 

32 

31 

26 

34 

36 

36 

40 

45 

41 

49 

45 

45 

43 

48 

36 

40 

37 

41 

38 

40 

54 

40 

.5 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

85 

82 

65 

66 

82 

67 

92 

89 

74 

72 

66 

63 

77 

79 

74 

80 

63 

72 

82.4 

MIN 

52 

46 

48 

47 

43 

46 

51 

57 

51 

45 

43 

37 

42 

47 

43 

48 

52 

54 

53 

50 

58 

54 

54 

45 

46 

46 

48 

49 

50 

64 

53 

48 

.8 

VI SALIA 

MAX 

82 

78 

61 

83 

80 

84 

84 

83 

61 

76 

74 

70 

75 

80 

77 

64 

92 

97 

95 

91 

85 

78 

77 

84 

85 

62 

76 

82 

88 

82 

.5 

MIN 

51 

53 

53 

54 

52 

55 

60 

56 

51 

62 

50 

46 

50 

53 

53 

63 

59 

59 

65 

59 

56 

56 

56 

51 

60 

51 

59 

59 

58 

61 

60 

65 

•  6 

VISTA   2  NNE 

MAX 

70 

69 

66 

68 

70 

78 

75 

74 

72 

70 

67 

69 

71 

70 

72 

70 

72 

68 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

63 

72 

71 

70 

70 

.5 

MIN 

55 

56 

56 

66 

48 

49 

51 

54 

55 

55 

48 

48 

45 

49 

49 

48 

52 

57 

57 

51 

59 

55 

59 

56 

52 

58 

51 

56 

57 

55 

57 

53 

.4 

VOLTA  PH 

MAX 

71 

67 

65 

67 

67 

67 

66 

64 

57 

56 

55 

62 

63 

71 

80 

82 

84 

65 

83 

90 

78 

78 

79 

76 

75 

78 

64 

36 

76 

79 

79 

73 

.2 

MIN 

42 

46 

46 

49 

52 

46 

50 

45 

35 

37 

39 

36 

42 

43 

47 

55 

54 

57 

55 

58 

52 

52 

55 

57 

58 

57 

52 

69 

54 

54 

54 

49 

.6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

70 

73 

72 

73 

66 

76 

80 

70 

53 

70 

59 

66 

70 

69 

74 

82 

87 

91 

83 

82 

54 

60 

52 

68 

72 

71 

70 

79 

70 

72 

75 

71 

.9 

MIN 

42 

43 

45 

50 

47 

53 

57 

45 

36 

40 

41 

39 

46 

42 

49 

45 

49 

47 

50 

62 

54 

54 

54 

55 

54 

52 

46 

54 

63 

52 

62 

4« 

.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

73 

76 

78 

73 

80 

89 

66 

82 

73 

70 

63 

72 

77 

73 

77 

69 

83 

62 

60 

76 

72 

70 

74 

72 

72 

71 

77 

76 

.8 

MIN 

37 

37 

38 

42 

38 

44 

41 

50 

44 

32 

30 

30 

31 

34 

33 

39 

43 

43 

42 

44 

45 

42 

37 

46 

37 

46 

38 

47 

49 

45 

44 

40 

.3 

WASCO 

MAX 

81 

78 

80 

82 

81 

62 

80 

80 

65 

75 

76 

70 

74 

76 

77 

84 

91 

96 

94 

95 

91 

85 

79 

60 

81 

83 

89 

85 

76 

61 

87 

82 

.4 

MIN 

52 

51 

54 

54 

54 

56 

59 

58 

53 

52 

50 

44 

49 

56 

62 

57 

51 

63 

64 

51 

55 

55 

52 

54 

56 

50 

59 

56 

55 

58 

62 

55 

.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

68 

66 

62 

65 

69 

75 

69 

62 

63 

65 

63 

66 

66 

68 

66 

65 

60 

64 

65 

62 

65 

.2 

MIN 

43 

43 

49 

50 

48 

52 

57 

60 

39 

40 

39 

36 

42 

43 

41 

45 

49 

51 

49 

51 

52 

53 

52 

62 

62 

52 

50 

52 

50 

63 

53 

48 

.1 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 

67 

64 

57 

58 

56 

60 

69 

65 

59 

60 

46 

57 

64 

65 

74 

83 

88 

89 

81 

73 

.8 

MIN 

39 

47 

44 

44 

45 

46 

40 

39 

33 

41 

37 

32 

35 

40 

38 

38 

40 

45 

43 

49 

50 

51 

49 

57 

50 

43 

41 

45 

57 

63 

45 

43 

.8 

WEED  1  S 

MAX 

52 

5 1 

5  3 

54 

64 

63 

54 

57 

49 

51 

56 

59 

69 

68 

76 

84 

67 

.9 

MIN 

32 

35 

43 

40 

47 

44 

40 

35 

32 

36 

33 

30 

33 

31 

40 

33 

36 

44 

43 

48 

48 

43 

39 

41 

45 

48 

37 

39 

44 

47 

42 

39 

.7 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

75 

72 

67 

63 

70 

67 

60 

60 

66 

69 

78 

82 

91 

83 

75 

.0 

MIN 

48 

48 

50 

49 

49 

46 

41 

42 

40 

47 

53 

64 

58 

51 

55 

65 

59 

69 

67 

60 

69 

56 

59 

52 

.5 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

46 

47 

41 

46 

45 

53 

54 

60 

45 

45 

36 

30 

39 

46 

41 

50 

56 

5  8 

60 

59 

58 

45 

46 

46 

50 

46 

48 

.3 

MIN 

25 

23 

26 

22 

22 

24 

32 

27 

26 

23 

14 

6 

20 

23 

17 

22 

26 

28 

33 

31 

29 

30 

32 

27 

30 

30 

31 

30 

26 

28 

30 

25 

.6 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

38 

38 

33 

32 

32 

42 

40 

36 

31 

31 

22 

21 

30 

32 

27 

41 

45 

46 

44 

46 

45 

40 

3 1 

40 

36 

37 

38 

40 

40 

36 

.7 

MIN 

18 

20 

18 

17 

21 

27 

27 

21 

12 

16 

2 

3 

15 

16 

11 

20 

24 

29 

30 

28 

25 

25 

24 

16 

22 

23 

21 

25 

20 

22 

27 

20 

.3 

WILLIAMS 

MAX 

79 

76 

72 

77 

73 

76 

79 

74 

56 

57 

66 

63 

72 

72 

62 

89 

92 

94 

95 

94 

92 

79 

83 

64 

62 

83 

88 

88 

79 

.2 

MIN 

51 

50 

50 

53 

51 

56 

59 

47 

41 

45 

43 

42 

44 

46 

50 

54 

56 

57 

55 

55 

54 

55 

55 

65 

64 

54 

56 

57 

56 

60 

59 

52 

.3 

WILLIT5   1  NE 

MAX 

60 

60 

61 

56 

66 

71 

65 

60 

61 

56 

57 

61 

63 

66 

68 

82 

66 

83 

83 

76 

64 

66 

5  8 

76 

72 

72 

80 

79 

72 

72 

71 

69 

.1 

MIN 

42 

36 

41 

46 

51 

46 

49 

41 

35 

43 

43 

36 

39 

38 

44 

43 

43 

43 

44 

48 

49 

51 

48 

53 

49 

49 

43 

46 

47 

43 

47 

44 

.4 

WILLOWS 

MAX 

78 

74 

76 

73 

64 

75 

75 

76 

61 

65 

55 

66 

71 

73 

79 

85 

89 

91 

93 

91 

81 

58 

6  1 

79 

79 

80 

82 

85 

78 

77 

.1 

MIN 

47 

47 

51 

52 

52 

56 

57 

61 

46 

43 

46 

42 

46 

48 

49 

53 

52 

56 

57 

59 

55 

56 

56 

56 

57 

56 

55 

59 

66 

60 

60 

52 

.8 

WINTERS 

MAX 

78 

75 

76 

75 

64 

75 

78 

72 

56 

66 

57 

65 

70 

70 

79 

85 

91 

92 

94 

90 

65 

76 

82 

85 

71 

86 

76 

.7 

MIN 

47 

48 

52 

51 

50 

55 

57 

49 

38 

46 

45 

41 

47 

45 

49 

53 

55 

56 

55 

55 

53 

55 

55 

55 

55 

52 

50 

56 

64 

56 

57 

51 

.5 

WOODFOROS 

MAX 

65 

64 

66 

65 

69 

72 

64 

56 

54 

61 

47 

56 

61 

60 

66 

71 

75 

77 

73 

66 

65 

67 

71 

66 

.9 

MIN 

39 

40 

42 

45 

48 

45 

46 

43 

30 

36 

29 

35 

36 

40 

39 

43 

43 

47 

49 

48 

49 

44 

46 

47 

43 

47 

54 

45 

43 

47 

45 

43 

>0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

80 

76 

78 

77 

74 

76 

81 

74 

55 

66 

58 

66 

73 

72 

82 

85 

90 

95 

96 

89 

62 

57 

77 

77 

76 

83 

64 

89 

76 

86 

89 

78 

,4 

MIN 

44 

44 

49 

52 

51 

51 

56 

49 

37 

41 

42 

42 

47 

44 

46 

49 

52 

51 

51 

52 

51 

57 

51 

52 

52 

51 

49 

67 

62 

55 

55 

49 

,S 

YORBA  LINDA 

MAX 

73 

75 

70 

72 

79 

65 

80 

80 

76 

73 

73 

75 

60 

77 

78 

80 

75 

73 

68 

77 

75 

75 

72 

72 

75 

76 

71 

65 

74 

71 

70 

74 

.8 

MIN 

54 

55 

57 

56 

46 

49 

53 

56 

52 

53 

48 

46 

46 

46 

47 

64 

53 

58 

57 

59 

55 

57 

59 

56 

51 

65 

50 

57 

57 

62 

53 

53 

,2 

YREKA 

MAX 

69 

64 

60 

57 

63 

63 

72 

63 

63 

67 

52 

66 

62 

66 

75 

76 

82 

86 

87 

92 

93 

81 

82 

81 

80 

83 

62 

84 

68 

83 

79 

73 

>6 

MIN 

34 

38 

40 

43 

47 

45 

44 

39 

34 

37 

40 

34 

40 

37 

42 

39 

45 

48 

49 

58 

49 

48 

44 

45 

40 

44 

47 

53 

51 

50 

43 

,7 

See  Befeience  Notes  Following  SUtloo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1963 


Day  of  mouth 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVAP 

• 

.  30 

■ 

• 

■ 

■ 

.  22 

.  15 

■ 

■ 

•  '^'^ 

■ 

.  23 

.  17 

.  2  5 

.  25 

.  30 

.  30 

.  33 

.  34 

.  30 

.  20 

.  15 

.  17 

.  20 

.  30 

.27 

.27 

.25 

.26 

.  35 

WIND 

EVAP 

.  26 

.21 

.  13 

.  14 

.24 

.  20 

.29 

.  20 

.20 

.  20 

.  16 

.  16 

.28 

.  20 

.23 

.35 

.20 

.  19 

.23 

.  20 

.20 

.  25 

.20 

.  20 

.  20 

.20 

.20 

.  10 

.05 

.05 

.20 

WI  NO 

18 

13 

1 3 

12 

16 

19 

13 

15 

3 1 

19 

25 

15 

18 

17 

18 

27 

25 

4 

25 

11 

25 

8 

36 

14 

13 

32 

3 

9 

26 

MAX 

85 

65 

87 

64 

65 

86 

91 

64 

82 

81 

84 

82 

83 

86 

85 

67 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

65 

83 

64 

92 

8  1 

72 

66 

70 

83 

MIN 

49 

51 

52 

55 

50 

45 

50 

52 

54 

53 

53 

50 

44 

47 

48 

48 

51 

47 

52 

51 

54 

55 

53 

55 

54 

54 

53 

52 

52 

52 

53 

EVAP 

.  30 

.  30 

.  25 

.  27 

.  15 

.  16 

.  20 

.  22 

.02 

.21 

.  00 

.  15 

.  12 

.  14 

.  16 

.28 

.  32 

.  30 

.  30 

.  30 

.  30 

.  16 

.  18 

.  22 

.  30 

.34 

.35 

.37 

.39 

.35 

.36 

WI  NO 

7  1 

87 

62 

115 

46 

33 

38 

23 

37 

2  1 

33 

30 

28 

37 

20 

29 

93 

96 

41 

58 

49 

75 

90 

81 

88 

61 

48 

73 

MAX 

84 

82 

83 

82 

69 

78 

83 

78 

64 

76 

60 

74 

76 

78 

79 

66 

96 

98 

94 

89 

76 

61 

83 

84 

60 

84 

84 

86 

69 

90 

68 

MIN 

50 

52 

52 

55 

55 

55 

56 

52 

46 

49 

48 

47 

46 

48 

49 

51 

54 

61 

61 

56 

60 

58 

59 

60 

56 

58 

58 

57 

56 

60 

60 

EVAP 

.  25 

.  27 

.  22 

.08 

.  27 

.27 

.27 

.  25 

.  09 

.  05 

.  09 

.  11 

.  16 

.09 

.  12 

.26 

.26 

.  30 

.  30 

.  30 

.22 

.  30 

.  22 

.06 

.  17 

.  16 

.  16 

.  12 

.21 

.30 

.  12 

WI  NO 

48 

75 

61 

5  1 

118 

85 

85 

108 

26 

52 

56 

62 

32 

23 

34 

3 1 

30 

30 

35 

39 

37 

56 

36 

20 

53 

33 

45 

31 

43 

26 

39 

EVAP 

.  26 

.20 

.24 

.  15 

.20 

.  15 

.20 

.06 

.09 

.  10 

.  19 

.  15 

.19 

.  17 

.30 

.  18 

.22 

.28 

.20 

.  15 

.09 

.03 

.  15 

.  15 

.26 

.  15 

.  15 

.21 

.20 

.28 

.23 

WI  NO 

109 

90 

41 

40 

48 

17 

32 

3 1 

12 

28 

42 

60 

40 

40 

80 

40 

38 

50 

42 

35 

13 

10 

29 

31 

32 

2D 

40 

40 

28 

40 

112 

MAX 

75 

76 

79 

79 

80 

82 

82 

75 

74 

76 

80 

84 

64 

87 

88 

84 

86 

67 

82 

84 

76 

78 

76 

77 

64 

66 

90 

90 

81 

81 

81 

MIN 

50 

48 

53 

55 

54 

60 

61 

51 

45 

56 

49 

47 

50 

53 

52 

51 

51 

57 

54 

62 

55 

56 

56 

58 

52 

51 

53 

51 

57 

58 

54 
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.  20 

.  22 
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.  15 

.23 

.21 

.  26 

.  17 

.  18 

.20 

.  17 

.26 

.21 

.  20 

.26 

.22 

.25 

.20 

.09 

.  15 

.  16 

.07 

.03 

.08 

.  09 

.06 

.06 

.  03 

.  11 

.  25 

.  23 

WI  NO 

35 

71 

47 

42 

41 

53 

42 

55 

45 

48 

65 

106 

58 

47 

55 

39 

36 

36 

26 

23 

39 

51 

30 

28 

40 

40 

40 

22 
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49 

60 
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82 
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85 

78 
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74 
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80 

84 

68 

86 

85 

76 

67 

67 
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73 

71 

63 

62 

72 

83 

82 
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56 
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58 

58 

53 

50 

46 
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54 
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58 

51 

55 
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54 

54 

58 

58 
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.  18 

.  15 

.  18 

.  17 

.  15 

.17 

.  15 

.  14 

.02 

.  12 

.06 

.08 

.  15 

.  10 

.  19 

.  19 

.21 

.24 

.  18 

.22 

.22 

.09 

.  10 

.  18 

.  13 

.  18 

.  16 

.21 

.  08 

.08 

.  22 

WIND 

19 

16 

19 

16 

18 

16 

16 

18 

13 

17 

24 

17 

16 

12 

19 

18 

11 

12 

13 

18 

24 

18 

14 

20 

18 

22 

19 

19 

15 

20 

21 

EVAP 

.21 

.  24 

* 

* 

.20 

.  1 1 

.  07 

.  06 

* 

* 

.  44 

.  19 

.27 

.  23 

.26 

* 

* 

.  64 

.  16 

.  16 

.26 

.  27 

* 

* 

.77 

.  32 

.  22 

* 

.  53 

WIND 

20 

78 

16 

88 

46 

18 

62 

19 

23 

15 

1 1 

88 

40 

25 

35 

53 

1 15 

72 

42 

* 

56 

EVAP 

.24 

.26 

.25 

* 

* 

.  68 

.20 

.  22 

.  17 

.29 

* 

.62 

.22 

.26 

.24 

.20 

* 

* 

.58 

.25 

.22 

.26 

.26 

* 

.58 

.30 

.25 

.  15 

.24 

.27 

WI  NO 

99 

128 

117 

* 

* 

331 

104 

93 

71 

105 

* 

* 

366 

79 

103 

67 

76 

* 

* 

286 

101 

113 

100 

99 

* 

203 

125 

102 

76 

129 

106 

MAX 

81 

79 

79 

78 

80 

82 

76 

63 

79 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

80 

78 

79 

73 

78 

61 

MIN 

56 

5  6 

56 

55 

55 

56 

49 

5 1 

53 

54 

55 

5  6 

57 

59 

58 

57 

58 

59 

59 

58 

59 

59 

EVAP 

.24 

.22 

.25 

.26 

.  17 

.22 

.20 

.  20 

* 

.  14 

.04 

.  13 

.21 

.  14 

.25 

.23 

.26 

.30 

.  28 

.32 

.23 

.  11 

.  15 

.24 

.28 

.29 

.27 

.31 

.22 

.28 

.31 

WI  ND 

78 

59 

103 

115 

1 15 

70 

77 

94 

46 

50 

45 

34 

5  1 

27 

69 

28 

3  1 

32 

53 

116 

1 10 

73 

81 

101 

102 

90 

65 

97 

114 

69 

61 

MAX 

83 

83 

82 

80 

67 

80 

82 

75 

56 

7  1 

59 

70 

82 

75 

85 

66 

92 

93 

9  1 

66 

81 

67 

76 

80 

81 

86 

84 

66 

73 

86 

66 

MI  N 

47 

48 

48 

52 

50 

54 

57 

49 

42 

45 

47 

47 

49 

50 

50 

56 

59 

59 

56 

53 

51 

53 

53 

53 

52 

52 

51 

54 

51 

56 

56 

EVAP 

.60 

.60 

.72 

.80 

.65 

.54 

1.00 

1.05 

.90 

.90 

.66 

.50 

.60 

.75 

.60 

.  64 

.52 

.60 

.65 

.66 

.75 

» 

1.50 

.63 

.67 

.  60 

.62 

.71 

.60 

.  60 

.75 

WI  ND 

119 

14 

99 

115 

104 

57 

84 

238 

275 

2  69 

135 

129 

72 

144 

59 

63 

40 

40 

48 

70 

.  99 

* 

266 

76 

99 

79 

73 

123 

9  1 

89 

106 

MAX 

95 

94 

94 

92 

97 

96 

96 

84 

85 

82 

87 

89 

90 

87 

95 

95 

99 

100 

98 

97 

96 

94 

94 

97 

97 

97 

90 

95 

97 

97 

MIN 

63 

63 

63 

68 

61 

64 

65 

72 

62 

59 

54 

55 

59 

61 

66 

64 

66 

69 

69 

67 

68 

65 

66 

68 

67 

68 

65 

66 

70 

EVAP 

- 

.21 

.20 

* 

* 

.46 

.  14 

.  14 

.02 

.  16 

* 

* 

.41 

.  18 

.25 

.25 

.23 

* 

* 

.80 

.  11 

.07 

.  18 

.05 

« 

« 

.54 

.26 

.  18 

« 

.48 

WI  ND 

94 

85 

139 

2  17 

68 

10  1 

43 

55 

* 

301 

107 

77 

53 

35 

308 

161 

92 

126 

102 

* 

354 

120 

13  1 

* 

215 

MAX 

79 

79 

79 

_ 

79 

60 

75 

56 

76 

78 

70 

79 

84 

89 

89 

64 

61 

72 

81 

75 

78 

74 

60 

MIN 

47 

47 

49 

- 

53 

56 

50 

43 

44 

- 

45 

49 

51 

52 

56 

- 

- 

54 

54 

55 

54 

41 

- 

- 

52 

53 

55 

- 

53 

EVAP 

.  16 

.  10 

.03 

.09 

.  -. 

.05 

.  12 

.11 

.  14 

.08 

.  12 

.  14 

.  19 

.09 

.20 

.  15 

.  13 

.10 

.06 

.06 

.02 

.08 

.  14 

.  12 

.  14 

.  10 

.  15 

.  14 

.09 

.  10 

.  16 

WIND 

36 

49 

29 

51 

109 

56 

40 

35 

55 

30 

79 

37 

53 

36 

38 

27 

37 

25 

32 

23 

23 

45 

44 

38 

26 

32 

36 

30 

27 

32 

35 

MAX 

73 

72 

65 

68 

73 

70 

72 

72 

72 

7  1 

72 

75 

75 

77 

80 

80 

80 

79 

67 

69 

68 

7  6 

76 

75 

75 

75 

77 

78 

79 

75 

81 

MIN 

52 

53 

5 1 

54 

54 

58 

53 

48 

47 

53 

49 

48 

46 

52 

54 

58 

56 

55 

55 

57 

55 

58 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

56 

55 

EVAP 

.35 

.30 

.30 

.32 

.30 

.27 

.29 

.  12 

.04 

.05 

.  12 

.  16 

.11 

.25 

.20 

♦ 

» 

.79 

.28 

.43 

.29 

.23 

.  14 

.20 

.30 

.32 

.33 

.20 

.  15 

.21 

.21 

WIND 

93 

82 

84 

123 

114 

55 

131 

72 

28 

33 

72 

42 

33 

41 

53 

» 

* 

86 

30 

53 

37 

38 

32 

42 

44 

32 

30 

37 

37 

28 

40 

EVAP 

.23 

.  19 

.23 

.20 

.  10 

.21 

.  16 

.  14 

.00 

.11 

.00 

.  10 

.  10 

.  10 

.22 

.22 

.27 

.27 

.22 

.26 

.25 

.08 

.  11 

.  16 

.  16 

.24 

.27 

.25 

.  13 

.  18 

.26 

WIND 

78 

60 

97 

63 

26 

30 

51 

54 

38 

31 

70 

42 

30 

29 

39 

32 

60 

43 

24 

62 

91 

47 

40 

64 

49 

78 

62 

69 

43 

47 

55 

EVAP 

.  25 

.  25 

.  24 

.  22 

.  23 

.25 

.  16 

.  19 

.  20 

.  18 

.  16 

.  19 

.  22 

.  23 

•  18 

.  26 

.30 

.  33 

.  30 

.35 

.34 

.33 

.  2  1 

.  22 

.  18 

.  25 

.31 

.  15 

WI  ND 

36 

54 

37 

23 

24 

32 

25 

37 

49 

23 

50 

44 

29 

33 

39 

31 

29 

25 

29 

34 

47 

48 

25 

33 

25 

32 

'  32 

'  26 

'  56 

MAX 

88 

84 

88 

87 

66 

64 

84 

74 

83 

72 

72 

84 

80 

76 

88 

92 

96 

94 

94 

86 

86 

86 

62 

61 

66 

88 

86 

76 

87 

66 

90 

MIN 

52 

52 

52 

56 

58 

56 

56 

59 

51 

50 

49 

46 

46 

54 

54 

55 

60 

61 

62 

62 

60 

59 

57 

60 

56 

61 

60 

62 

59 

62 

58 

EVAP 

.07 

.  16 

.  10 

« 

« 

.31 

_ 

WIND 

EVAP 

.  40 

.45 

.  28 

.34 

.39 

.41 

.45 

.45 

.40 

.45 

.32 

.41 

.33 

.42 

.42 

.43 

.42 

.37 

.37 

.44 

.45 

.  45 

.31 

.45 

.41 

.45 

.  45 

.30 

.38 

.41 

.43 

WIND 

46 

22 

69 

45 

50 

# 

66 

39 

36 

49 

66 

70 

21 

38 

73 

41 

32 

35 

45 

36 

44 

47 

52 

56 

70 

75 

74 

54 

86 

51 

70 

MAX 

97 

97 

96 

96 

97 

99 

101 

99 

88 

97 

9  1 

9  1 

92 

93 

92 

98 

99 

100 

98 

99 

101 

MIN 

62 

61 

61 

62 

61 

62 

62 

65 

62 

57 

55 

54 

58 

58 

56 

61 

65 

66 

65 

61 

65 

63 

62 

59 

61 

60 

60 

60 

60 

63 

64 

EVAP 

.  30 

.30 

.  44 

.32 

,  36 

.30 

.  30 

.  40 

.  34 

WIND 

81 

81 

78 

59 

86 

73 

74 

'72 

115 

74 

107 

76 

67 

77 

'72 

'77 
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62 

'79 

56 

74 

81 

77 

158 

82 

74 

62 

120 

80 

56 

64 

EVAP 

.  22 

.21 

.  41 

.  17 

.  30 

.  15 

.  19 

.05 

.  15 

.  16 

.  19 

25 

12 

24 

24 

WIND 

27 

25 

« 

43 

15 

22 

18 

23 

15 

16 

32 
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'30 

27 

24 

45 

* 

'  17 

26 

26 

47 

'37 
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'56 

19 

♦ 

'79 

26 

'  18 

'25 

'32 

EVAP 

.  22 

.  13 

.  03 

.06 

.  03 

.  12 

.  10 

.  12 

.09 

.01 

.  09 

•  ^"l 

.  2  1 

* 

• 

*  7^ 

24 

26 

.  25 

.  25 

.  23 

WI  ND 

38 

33 

26 

57 

44 

26 

26 

25 

14 

15 

27 

3  1 

25 

26 

10 

'■ 

'in 

10 

*  1  R 

*  19 

'  14 

14 

'  1  R 
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'  a 

'  g 

* 

EVAP 

.  15 

.  86 

.  13 

.  15 

.29 

.  14 

.03 

.31 

.  16 
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.  13 
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.  10 

.09 

.45 
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, 
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.  13 

.  15 

.30 
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.  17 
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.  14 
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.  19 
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.21 

.09 

.11 

.  17 

.  13 
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.  29 

.  30 

* 

y 

28 

24 

.36 
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.  34 
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86 
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69 
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51 

43 

60 

55 

45 

45 
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56 

46 

40 

'  49 

*  82 

*  75 

'  48 
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*  80 

106 

57 

84 

55 

69 

96 
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.30 

.30 

.24 

.25 

.25 

.20 

.20 

.27 

.20 

.23 

.  2B 

.20 

.23 

.24 

.30 

.25 

.30 

.40 

.38 

.30 

.20 

.  10 

.22 

.22 

.20 

.30 

.20 

.30 

.30 

.35 

.30 

WI  ND 

1 60 

200 

137 

193 

150 

150 

100 

70 

250 

190 

180 

160 

80 

70 

160 

210 

310 

110 

160 

100 

130 

190 

MAX 

80 

79 

78 

78 

85 

84 

63 

75 

79 

78 

78 

86 

85 

84 

68 

91 

94 

92 

85 

79 

77 

75 

85 

86 

83 

81 

68 

86 

68 

66 

61 

MIN 

51 

51 

58 

53 

59 

57 

60 

51 

45 

51 

50 

50 

51 

52 

56 

53 

59 

57 

57 

54 

55 

54 

56 

57 

55 

53 

53 

58 

56 

59 

59 

EVAP 

.  24 

.22 

.  24 

.  18 

.08 

.20 

.  15 

.  15 

.01 

.  16 

.01 

.  11 

.  19 

.  12 

.22 

.22 

.21 

.28 

.22 

.28 

.20 

.07 

.  14 

.22 

.  19 

.22 

.22 

.28 

.  18 

.24 

.28 

WIND 

24 

18 

28 

16 

33 

1 

14 

14 

4 

15 

08 

10 

6 

3 

10 

6 

3 

3 

3 

7 

20 

7 

7 

16 

11 

13 

6 

14 

15 

13 

14 

MAX 

87 

87 

87 

86 

68 

83 

84 

77 

60 

79 

70 

79 

81 

75 

88 

93 

96 

94 

80 

92 

96 

MIN 

5  1 

52 

52 

54 

52 

57 

57 

52 

45 

46 

47 

49 

49 

52 

52 

56 

60 

61 

61 

50 

57 

62 

61 

61 

60 

60 

59 

61 

59 

61 

61 

CVAP 

.23 

.21 

.22 

.20 

.21 

.  16 

.  18 

.  17 

.  11 

.20 

.  16 

.  13 

.22 

.20 

.  25 

.25 

.30 

.22 

.26 

.  27 

.  20 

■ 

.  14 

.  11 

.  14 

.  19 

16 

• 

10 

.  19 

.  17 

.  21 

WIND 

EVAP 

26 

19 

.  6  1 

.  18 

.08 

.  1 1 

.  1 1 

* 

* 

.63 

.  10 

.25 

.20 

.21 

» 

.75 

.  13 

.05 

.  12 

.06 

* 

* 

.69 

.23 

.  16 

* 

.28 

WIND 

99 

'84 

'70 

* 

* 

147 

42 

'53 

22 

38 

* 

« 

201 

36 

52 

45 

25 

* 

* 

129 

54 

45 

37 

61 

* 

* 

i«e 

66 

72 

154 

EVAP 

.26 

.  10 

.22 

.36 

.  17 

.  14 

.34 

.  12 

.02 

.20 

.08 

.  14 

.  19 

.  19 

.  14 

.27 

.25 

.47 

.32 

.28 

.28 

.08 

.26 

.  14 

.  17 

.30 

.29 

.36 

.06 

.28 

.33 

WIND 

70 

67 

51 

39 

29 

70 

52 

52 

28 

18 

50 

32 

46 

47 

52 

78 

21 

43 

67 

63 

87 

55 

16 

55 

56 

100 

75 

60 

41 

EVAP 

.34 

.35 

.34 

.26 

.26 

.28 

.28 

.38 

.  12 

.24 

.26 

.21 

.36 

.26 

.35 

.38 

.44 

.51 

.52 

.48 

.39 

.32 

.32 

.32 

.23 

.24 

.36 

.27 

.20 

.30 

.45 

WI  ND 

98 

118 

73 

67 

75 

68 

64 

101 

79 

52 

112 

99 

97 

81 

96 

97 

115 

102 

124 

93 

82 

75 

55 

64 

66 

96 

92 

67 

70 

61 

123 

MAX 

84 

80 

83 

82 

61 

67 

86 

62 

70 

62 

73 

72 

79 

79 

83 

87 

69 

90 

86 

69 

87 

86 

89 

86 

84 

91 

87 

82 

64 

90 

68 

MIN 

51 

51 

50 

53 

53 

58 

59 

54 

43 

50 

50 

47 

51 

54 

52 

56 

62 

58 

59 

58 

55 

54 

60 

58 

59 

50 

57 

60 

62 

60 

62 

EVAP 

.  18 

.  15 

.  19 

* 

.38 

.  13 

.06 

.16 

.06 

* 

.08 

.05 

.  15 

.23 

.25 

* 

* 

.71 

.  15 

.  17 

.  15 

.13 

* 

.48 

.  16 

.06 

* 

.26 

WIND 

13 

15 

24 

51 

20 

11 

12 

15 

» 

50 

10 

29 

37 

34 

* 

93 

8 

10 

10 

9 

37 

10 

14 

* 

23 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BEAUMONT  PUMPING  PL  (A) 

BERRVESSA  LAKE 

BOCA 

BURLINSAME 

CACHUMA  DAM  (B) 

CAMP  PARDEE  (C) 
CHICO  EXP  STA  (A) 
CHULA  VISTA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

DOTTONS  LANDING 

FERNDALE  2  NW 

FLEMING  FISH  &  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMEN  CITY  1  SSW  (D) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI  (E) 

MANDEVILLE  ISLAND 

MONTI  CELLO  DAM 

NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (B) 
PANCCHE  CREEK 

PLACERVILLE  I FG 


6.  12 
571 
83.9 
51.3 

7.51 

17  10 
61.9 


1502 

5.58 
1310 
61.4 
53.5 

5.23 

1407 
77.  1 
54.  5 

4.  70 
538 

6.62 

1106 

7.41 

3203 
79.0 
56.3 

6.75 


51.6 

21.41 

3275 
93.  6 
62.5 

3  5.52 
2964 
76.2 
50.7 

3.40 
1247 
74.  1 
53.7 

7.26 
1624 

5.48 

1606 

7.60 
1075 
84.8 
56.4 


12.44 
1562 
95.7 
61.  1 

11.27 
2495 

B  6.17 
772 

5.48 

671 


7.20 
1946 

8.01 
4430 
83.  1 
54.6 

5.73 
364 
84.3 
55.4 


5.99 


5.59 
1682 

6.81 
163» 

10.02 
2664 
83.9 
55.0 

4.38 
535 


3««  retereDC«  notes  following  Station  Index. 


CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1963 


Station 

Day  of  month 

3  -  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 

H  < 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STACB) 

EVAP 

.  25 

.  18 

.  17 

.  09 

.  20 

.  23 

.  28 

.  24 

.30 

.  26 

.26 

.26 

.27 

.  19 

.39 

.25 

.27 

.23 

.  13 

.  18 

.26 

.  17 

.22 

.22 

.25 

.24 

.23 

.  13 

.  11 

.  12 

.  16 

6.74 

WIND 

'37 

31 

32 

22 

34 

27 

27 

29 

50 

54 

53 

47 

35 

33 

40 

38 

29 

42 

26 

33 

37 

29 

37 

35 

35 

43 

31 

29 

34 

23 

24 

1076 

SALT  SPRINGS  PH  (G) 

EVAP 

.  19 

.  17 

.  22 

.  09 

.  05 

.  06 

.  03 

.  04 

.07 

.  10 

.09 

.09 

.  27 

.  26 

.  27 

.23 

.  17 

.20 

.20 

.  18 

.  10 

.07 

.  17 

.  12 

.05 

.05 

.  10 

.07 

4.30 

WIND 

SAN  LUIS  DAM 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.29 

.21 

.25 

.  12 

.24 

.15 

.26 

.30 

.25 

.33 

.30 

.30 

.40 

.45 

.45 

.32 

.33 

.36 

.  33 

.32 

.36 

.37 

.33 

.35 

.  35 

.40 

9.  62 

WI  ND 

116 

109 

90 

106 

106 

66 

62 

82 

58 

79 

79 

119 

71 

81 

105 

81 

52 

148 

157 

200 

202 

167 

134 

185 

148 

147 

163 

167 

157 

150 

157 

3744 

MAX 

84 

85 

85 

87 

78 

87 

84 

85 

70 

83 

70 

77 

83 

81 

85 

88 

91 

93 

88 

85 

79 

79 

83 

79 

82 

83 

81 

84 

78 

85 

85 

82 . 8 

MIN 

50 

51 

52 

52 

53 

56 

56 

56 

47 

50 

50 

47 

50 

54 

53 

55 

60 

57 

58 

53 

53 

55 

55 

55 

54 

54 

52 

53 

54 

55 

55 

53.4 

SHASTA  DAM 

.28 

.  27 

.  12 

.  08 

.  07 

,05 

.  08 

.04 

.  12 

.07 

.03 

.05 

.  13 

.  14 

.16 

.35 

.25 

.22 

.29 

.32 

.  14 

.07 

.27 

.  17 

.  16 

.26 

.23 

.22 

.28 

.  15 

.22 

5.29 

WIND 

'30 

'35 

25 

26 

64 

9 

17 

19 

33 

10 

17 

9 

12 

10 

25 

20 

26 

23 

23 

22 

33 

11 

32 

20 

28 

18 

28 

26 

39 

27 

18 

735 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.25 

.25 

.25 

.  12 

.20 

.  15 

.  15 

.  12 

.  10 

.  12 

.13 

.  15 

.  15 

.  15 

.35 

.  15 

.30 

.30 

.30 

.40 

.30 

.  15 

.35 

.20 

.30 

.25 

.30 

.30 

.25 

.30 

.35 

7.  14 

WI  ND 

55 

40 

40 

0 

5 

5 

15 

25 

10 

10 

30 

20 

40 

50 

40 

25 

5 

20 

30 

90 

100 

40 

40 

10 

20 

50 

50 

70 

30 

70 

100 

1135 

MAX 

85 

85 

85 

84 

88 

87 

84 

79 

78 

75 

68 

8 1 

6 1 

86 

8E 

90 

89 

84 

65 .  6 

MIN 

50 

52 

52 

57 

55 

60 

62 

54 

45 

52 

50 

47 

50 

53 

52 

57 

62 

60 

49 

56 

53 

56 

57 

60 

58 

56 

52 

57 

56 

57 

55 

54.6 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.  23 

.  04 

.  13 

.  11 

.  15 

.  08 

WI  ND 

58 

81 

52 

60 

55 

44 

69 

90 

21 

45 

56 

26 

47 

45 

50 

49 

30 

57 

55 

38 

24 

21 

21 

22 

22 

2C 

19 

31 

14 

18 

17 

1257 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A! 

EVAP 

.36 

.  39 

.  30 

.  25 

.  22 

.  23 

.32 

.  1 1 

.  10 

.  16 

.  22 

.  2  8 

.29 

.41 

.  45 

.  45 

10 . 24 

WI  ND 

292 

277 

197 

189 

109 

107 

136 

107 

93 

126 

160 

142 

200 

197 

207 

ill 

'51 

195 

236 

366 

298 

193 

171 

191 

197 

295 

254 

265 

211 

317 

316 

6208 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.22 

.22 

.  12 

* 

* 

.07 

.07 

.  18 

.08 

.06 

* 

# 

.25 

.  15 

.  19 

.23 

.27 

* 

.78 

.23 

.  17 

.  2  1 

.  27 

* 

* 

.85 

.30 

.  26 

.  30 

5.50 

WIND 

12 

16 

22 

■* 

24 

7 

14 

9 

13 

* 

* 

22 

11 

9 

15 

35 

* 

» 

120 

36 

64 

54 

61 

* 

» 

124 

45 

55 

* 

91 

859 

TULELAKE 

EVAP 

.24 

.09 

.08 

.07 

.20 

.23 

.  19 

.  12 

.09 

.12 

.  13 

.13 

.  15 

.  19 

.26 

.26 

.28 

.34 

.40 

.34 

.  24 

.  18 

.24 

.32 

.32 

.30 

.32 

.30 

.36 

.30 

.23 

7.02 

WIND 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.22 

.  17 

.  12 

.00 

.  12 

.05 

.  15 

.00 

.08 

.06 

.00 

.06 

.  15 

.  17 

.  19 

.29 

.26 

.27 

.25 

.26 

.  15 

.07 

.20 

.  14 

.  14 

.07 

.36 

.22 

.24 

.41 

4.87 

WI  ND 

29 

29 

14 

47 

64 

45 

5 

36 

21 

41 

10 

35 

35 

33 

38 

70 

34 

31 

22 

35 

31 

14 

29 

22 

20 

34 

24 

45 

* 

98 

996 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

* 

.30 

.23 

.  15 

.23 

.  19 

.17 

.  19 

.  16 

.  12 

.22 

.24 

.23 

.20 

.27 

.30 

.21 

.11 

.11 

.08 

.08 

.06 

.03 

.06 

.06 

.07 

.05 

.04 

.08 

.  16 

.20 

4.60 

WIND 

71 

47 

41 

64 

48 

51 

42 

51 

45 

67 

90 

43 

45 

79 

70 

46 

34 

38 

32 

36 

33 

24 

35 

39 

30 

34 

22 

34 

44 

44 

1379 

MAX 

84 

82 

81 

83 

87 

86 

78 

76 

70 

76 

79 

81 

82 

85 

85 

85 

81 

70 

68 

66 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

65 

70 

82 

82 

75.4 

MIN 

51 

54 

55 

49 

54 

56 

57 

58 

48 

49 

45 

48 

53 

44 

56 

56 

58 

55 

56 

55 

54 

55 

54 

55 

55 

54 

53 

53 

56 

55 

53.4 

WHISKEVTOWN   RES  (A) 

EVAP 

.29 

.20 

.  13 

* 

* 

.05 

.  15 

.  10 

.08 

.06 

.35 

.16 

.22 

.  18 

.25 

* 

.79 

.08 

.09 

.20 

.15 

* 

.75 

.37 

.23 

.25 

.28 

5.41 

WI  ND 

54 

33 

30 

* 

44 

17 

23 

9 

6 

* 

16 

11 

24 

14 

12 

* 

41 

11 

9 

22 

22 

* 

69 

16 

22 

15 

38 

558 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  I N  5 AN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 

(A)      PAN  PAINTED   INSIDE    AND  OUTSIDE  WITH   ALUMINUM  PAINT. 
(B>      PAN  PAINTED   INSIDE   WITH   ALUMINUM  PAINT. 

(C)     PAN  IS  OF  COPPER,    AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<D>     PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<F)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)      PAN   IS   OF  STEEL   PLATE,    PAINTED  WITH   ALUMINUM   INSIDE   AND  OUTSIDE. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

a 
< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2  5W 

4  INCHES 

9  AM 

77 

77 

77 

77 

73 

80 

82 

34 

81 

79 

75 

77 

78 

78 

78 

80 

81 

82 

85 

63 

84 

83 

84 

81 

80 

81 

81 

81 

ai 

83 

84 

80 

2 

MAX 
MIN 

98 
75 

100 
73 

100 
74 

100 
74 

100 
73 

101 
77 

105 
79 

106 
83 

100 
60 

102 
77 

93 
73 

92 
71 

97 
74 

99 
75 

97 
75 

101 
77 

104 
78 

106 
80 

107 
84 

106 
81 

105 
83 

108 
81 

101 
83 

102 
78 

102 
76 

104 
78 

105 
77 

105 
80 

99 

78 

103 
60 

108 
60 

101 
77 

9 
6 

8  INCHES 

9  AM 

77 

77 

76 

78 

79 

80 

81 

83 

81 

81 

76 

77 

77 

80 

79 

81 

82 

63 

64 

64 

84 

84 

64 

83 

82 

83 

83 

83 

82 

63 

84 

81 

1 

MAX 
MIN 

83 
76 

64 
77 

85 
77 

65 
78 

66 
78 

86 
79 

66 
80 

89 
81 

87 
81 

87 
80 

65 
78 

63 
77 

65 
77 

86 
77 

86 
79 

87 
79 

89 
61 

91 
62 

91 
63 

92 
84 

92 
84 

92 
64 

93 
84 

90 
82 

90 
82 

90 
82 

90 
83 

91 
83 

89 
62 

87 
62 

88 
82 

68 
80 

0 
5 

12  INCHES 

9  AM 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

82 

82 

82 

81 

80 

79 

80 

80 

80 

81 

82 

84 

64 

64 

65 

65 

64 

83 

83 

84 

84 

84 

Bit 

64 

85 

61 

9 

20  INCHES 

9  AM 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

80 

80 

81 

81 

82 

62 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

79 

7 

39  INCHES 

9  AM 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

76 

76 

78 

78 

78 

79 

79 

75 

9 

79  INCHES 

9  AM 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

74 

7 

DAVIS   1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
59 

74 
60 

75 
61 

76 
62 

69 
61 

76 
64 

76 
66 

74 
60 

62 
53 

67 
54 

60 
52 

66 
51 

76 
56 

74 
56 

62 
60 

67 
64 

91 
68 

94 
70 

92 
70 

90 
68 

66 
66 

74 
66 

78 
65 

83 
65 

85 
66 

88 
67 

86 
67 

90 
70 

80 
66 

88 
70 

90 
71 

79 
63 

6 
0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
52 

55 
52 

54 
53 

55 
52 

57 
52 

58 
54 

59 
56 

60 
57 

60 
57 

60 
57 

60 
57 

50 
56 

59 
57 

60 
56 

60 
56 

61 
56 

62 
58 

61 
57 

60 
57 

60 
57 

60 
56 

62 
56 

62 
59 

62 
58 

63 
60 

63 
60 

61 
60 

60 
59 

59 
58 

60 
57 

60 
58 

59 
56 

6 
6 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
55 

64 
63 

64 
63 

63 
62 

62 
61 

61 
60 

61 

60 

61 

60 

61 
60 

60 
60 

60 
59 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

60 
59 

60 
60 

61 
60 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

61 

60 

61 
61 

61 
60 

60 
60 

62 
60 

63 
62 

63 
62 

61 
60 

0 
1 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION   1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   18  INCH  DEPTH  FROM  7   A.   M.   MAY   1  TO  7   A.   M.   MAY  3,   AND  FROM  7  A.  M. 

MAY  29   TO  7   A.   M.   MAY   31   (96  HOURS). 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  relereDce  aotea  ioUowmg  Station  Index. 
-  154  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28' 

29 

30 

31 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

11 
4.4 

9 
4.3 

6 
2.8 

4 
2.3 

2 
1.4 

T 

T 

6.3 

.9 

3 

.6 

3.1 

T 

4.5 
6 
.5 

5 
.4 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.5 

T 

CALAVARAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

8.5 
9 

3 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

7 

2 

HETCH  HETCHV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

9 

6 

4 

T 

T 
T 

4.0 

1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5.0 
3 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

11 

9 

7 

5 

2 

5.0 

5 

2 

3.7 

5 

4.5 
7 

3 

2 

.5 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

5 

2 

3.0 
3 

2.0 

2 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

1.5 

1 

T 

MCXJNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

58 

55 

52 

47 

45 

45 

45 

42 

52 

1.0 

51 

6.8 

57 

1.0 

54 

50 

48 

45 

43 

39 

32 

30 

30 

28 

25 

21 

19 

14 

14 

14 

14 

10 

8 

4 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1.0 

1 .0 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

73 

70 

67 

63 

60 

58 

56 

1.5 

66 

9.5 

53 

8.5 

67 

9.5 

72 

T 
68 

55 

T 

62 

59 

»6 

53 

51 

49 

46 

43 

40 

T 
36 

T 

34 

32 

T 
30 

T 
28 

T 
27 

T 
25 

T 
23 

T 
21 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

9 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

.5 
1 

T 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 
T 

4.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

44 

42 

40 

38 

37 

35 

33 

32 

2.0 

33 

32 

2.0 

32 

2.0 

33 

32 

30 

8.0 

34 

32 

30 

26 

26 

25 

24 

23 

10.0 
33 

3.0 

34 

1.0 

34 

2.0 

35 

2.0 

36 

1.0 

36 

1.0 

37 

1 .0 

37 

35 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiection 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

O  1/1 

o  a 

O  (/I 
O  Q. 

O 

Q. 

o  yi 
o  a 

ISd 
Wd  OO'OI 

« 

60-10 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

28 

8.3 

23++ 

NW 

10 

71 

51 

34 

52 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

e 

4.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

29 

25 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

6 

5.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

7.2 

31 

SE 

20 

60 

3 

4 

2 

3 

1 

0 

13 

6.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

s 

32 

6.2 

22++ 

NNW 

11 

62 

64 

56 

74 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

6.0 

EUREKA  WB  CITY 

Nt 

7.7 

31 

S 

4 

5 

2 

3 

2 

0 

0 

12 

41 

8.6 

FRESNO  WB  AIRPORT 

NW 

43 

6.3 

25 

NW 

10 

80 

54 

35 

61 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

86 

4.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

5.8 

21++ 

W 

11 

74 

59 

53 

71 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6.S 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

32 

8.2 

26++ 

W 

11 

83 

66 

68 

83 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

6.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

W  t 

5.8 

26 

W 

11 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

52 

6.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

52 

50 

6 

5 

6 

0 

0 

0 

17 

6.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

10.7 

25++ 

WNW 

31 

82 

58 

59 

78 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

6.7 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.6 

25++ 

NW 

1 

9 

7 

1 

0 

0 

0 

17 

7.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

25 

8.9 

33 

SE 

28 

76 

54 

40 

65 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

7 

70 

6.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

27 

6.6 

25 

W 

10 

92 

71 

60 

65 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

77 

5.8 

SANDBERG  WB 

NNW 

13.6 

37++ 

N 

1 

54 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

20 

8.0 

19 

NW 

25+ 

78 

64 

54 

78 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

55 

6.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

30 

11  .5 

36 

WSW 

30+ 

91 

77 

71 

86 

11 

0 

2 

0 

0 

0 

13 

6.6 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

SW  » 

46 

9.5 

27 

W 

30 

76  S 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

S 

57 

SAN  JOSE 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

42 

6.6 

29++ 

WNW 

31  + 

93 

69 

69 

68 

9 

1 

2 

0 

0 

0 

12 

5.6 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

W 

26 

8.3 

29++ 

W 

10 

83 

59 

47 

72 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

5.5 

TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

SiOO  A.M.  „  ,  , 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  155  - 


STATION  INDEX 


STATION 


I  Q  COUNTY 


A6B0TT  MtNE 
ACTON  esCONDIOO 
AOfLANTO 

N  pangeb  station 


ALDEHPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  •'.^ 
ALPINE 
ALTAOCNA 

ALTURAS  RANGER  STATtON 


FC261BEJ01* 

3064 

3115 
3136 
3144 
3161 


AMBOy  BIT* 

ANGIOLA  D204 

ANGWIN  PAC  UNION  COL  0212 
ANTIOCH  FigPfflOAPC  MILLp22T 

ANTTOCM  PiJMPING  PLANT  30232 

ANZA  0235 

APACHE  CAMP  0239 

LE  VALLEY  0244 

APROVO  GRANGE  0320 

ARROYO  SECO  0322 


.AKE 

.OS  ANGELES 
BEROINO 
■!00OC 

■ONTRA  COSTA 
^UMBOLDT 
.OS  ANGELES 
SAN  OIEGO 
.OS  ANGELES 
100  OC 

i  beboino 
^apa 

■ontra  costa 
ontra  costa 

tlVEBSIOE 
/ENTURA 

BERDINO 
iN  LUIS  OBPO 
WNTEREY 


ARROYO  SECO  RS  FC  508  00327  1.0S  ANGELES 

ASH  MOUNTAIN  0343  TULARE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I  0355  ORANGE 

ATLAS  ROAD  pJT2  f^APA 

ATWELL  CCC  CAMP  0374  TULAPE 

AUBEPftY  0379  FRESNO 

AUBURN  P3e3  PLACER 

LON  PLEASURE  PIER  P395  LoS  ANGELES 

AZUSA  CITY  PARK  FC   143  b410  LoS  ANGELES 

BADGER  0422  ffULARE 

BADGER  PASS  0429  MARIPOSA 

BAKER  0436  SAN  BEROINO 

BAKER  9  NNW  p437  ISAN  BERDINO 

3AKERSFIELD  W6  AIRPORT  p442  ^ERN 
Cm  power  HOUSE 
L  MOUNTAIN  LOOKOUT 
8ARNES0N  PARK 
6AHRETT  0AM 
BAftSTOW 
BARTON  FLAT 


POi.9  FRESNO 
0469  ftEHAMA 
0509  ORANGE 
0514  ^AN  OIEGO 
0919  SAN  BERDINO 
p!34  FRESNO 

BATES  RIOGE  0943  iSNTA  BARBARA 

6EALE  AFB  0584  f^UBA 

BEARTRAP  meadow  0596  TULARE 

BEAUMONT  p606  RIVERSIDE 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT  0607  RIVERSIDE 

BEAUMONT  1   E  0609  RIVERSIDE 

BEEHIVE  MEADOW  bfclT  kuOLUMNE 

BEL  AIR  FC  10  0619  LoS  ANGELES 

BEN  LOMOND  0674  SANTA  CRUZ 

BEBKELEY  0693  |aLAMEOA 


BERRyESSA  LAKE  P7fi5 
BESWICK   7  S  p"  ~ 

ilEBER  0 
IIG  BAR  RANGER  STATION  p 
i  BEAR  LAKE  0 
IIG  BEAR  LAKE  DAM  p' 
I  BEND  RANGER  STATIONO' 
i  DALTON  DAM  FC223B-EO 
i  PINE  CREEK  b 
IIG  PINES  PARK  FC  B3B  b 


^APA 

SI SK ! YOU 

LASSEN 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 

f.OS  ANGELES 

tONTEREY 
OS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
pRESNO 
'INYO 
INYO 

santa  clara 
Lassen 
Placer 


ilG  5UR  state  Park 

lIG  TUJUNGA  0AM  FC460-E 
;IRM|NGHAM  GEN  MOSPITALbfllS 
iISMOP  CPEEK    INTAKE  2  p819 

iisHOP  Pass  SNOW  couRSEbe^i 

■  WB  AlPPORT  0822 

ISHOP  UNION  CARBIDE  0824 

MOUNTAIN  2   SW  p890 

ILACKS  MOUNTAIN  0867 

iLUE  CANYON  WB  AIRPORT  Id997 

:  CREEK  MTN  LO  p900  ttEL  NORTE 
iLUE  LAKE  REDWOOD  CREEKp903  ^lUMSOtOT 

iLVTHE  b924  piVERSIOE 

iLYThE  7  W  b929  pIVERSIOE 

iLYThE  FAA  AIRPORT  b927  piVERSIOE 

lOCA  p93I  NEVADA 

60NITA  0966  BAN  DIEGO 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STAb973  [<£NDOCINO 

BORON  b979  KERN 

60RREG0  DESERT  PARK  p9e3  }SAN  DIEGO 

B0RPE60  SPRINGS  3  NNE  0986  ^AN  DIEGO 
BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
'  BOWMAN  DAM 
I  BRADFORD  RANCH 
I  BRADLEY 
BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 


1005  SANTA  CRUZ 
1009  SAN  DIEGO 
1013  lOS  ANGELES 
1018  fJEVAOA 
1031  pIVERSIDE 
J034  MONTEREY 
1046  MENDOCINO 
fl04e  JMPERIAL 

tt090  SISKIYOU 
3096  ORANGE 
1097  ORANGE 
1060  CONTRA  COSTA 


IGEB  STA 


1080  HUMBOLDT 
1096  PLACER 
1112  VOLO 


BRAV  10  WSW 
BfiEA  CITY 
BRE4  0AM 
BRENTWOOD  6  I 
BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  Rj 
BRIDGEVILLE  <•  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNMAM  ranch 
BRUSH  CREEK  RANGER  STa  1130  BUTTE 

BRUSHY  SPRGE  GUARD  STA  3133  PLACER 
BRYSON  1142  MONTEREY 

BUCKhORN  1H.9  iSHASTA 

BUCKS  CREEK  Ph  1159  pLUMAS 

SUCKS  LAKE  1161  Plumas 

BUENA  VISTA  ^170  SAN  BENITO 

BULLARDS  bar  PwR  house  1180  fruBA 
BURBANK  FIRE  DEP  FC226eil92  \.0S  ANGELES 
BURBANK  i 
BURLINGAME 


BURNEY 

BURNT  Ranch  i  s 

BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRRLO  NAT  MONUMENT 
CACHUHA  DAM 

ON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 


4  SHASTA 

5  Trinity 

6  contra  costa 

7  LASSEN 
4  HERN 

0  RIVERSIDE 

2  SAN  DIEGO 

3  ^NTA  BARBARA 
2  SAN  BERDINO 
7  CALAVERAS 


1280  CALAVERAS 

1281  KLAMEDA 
1288  IMPERIAL 


CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RSi 300  ^ULAPE 

CALISTOGA  1312  NAPA 

CALLAHAN  RANGER  STATlONlJlfe  SISKIYOU 

CAMP  ANGELUS  3369  SAN  BEROINO 

CAMPO  342*.  SAN  DIEGO 

CAMP  PARDEE  ;iA2e  CALAVERAS 

CAMP  PIONEER  SKI    SHLTERIASS  |SIERRA 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO      1444  jsN  LUIS  OBPO 
CAMPTONVILLE  Ranger  STA;1462  fYUSA 
CAN6Y   n   SW  1475  HOOOC 

CANBY  RANGER  STATION       1476  MOOOC 
CANOGA  PAftK  PIERCE  COL  <1484  LOS  ANGELES 
CANTIL 
CANYON  DAM 
CARBON  CANY 
CARBON  CANY 
CARIBOU  POWER  HOUSE 


I  GILMAN 


1488  I 

1497  Plumas 

1516  ORANGE 
1920  BAN  BERDINO 
1522 


Ul 

U 

0 

3 

ON 

34  °0 

117  29 

120  57 

6 

34  3* 

123  26 

121  46 

119  20 

11 

34  13 

117  53 

122  15 

J6  <!« 

37  40 

116  07 

119  03 

30 

34  99 

lis  92 

116  59 

23 

41  92 

121  oa 

123  19 

4 

36  15 

118  30 

11  8  34 

118  22 

12 

41  24 

17 

40  99 

9 

33  »7 

114  36 

11*'  43 

17 

33  n 

122  12 

U6  17 

33  29 

39  92 

120  48 

39  41 

32  57 

12 

41  34 

26 

33  99 

26 

33  53 

117  55 

27 

37  53 

121  47 

38 

38  15 

38.  36  U 

40  32 

36:  39  16 

36  46 

( 

39  41 

121  20 

I 

120  35 

24 

39  48 

21 

40  92 

121  51 

8 

39  94 

121  20 

8 

39  94 

20 

( 

39  25 

34  11 

34  12 

37  35 

21 

40  53 

39 

40  4S 

37  93 

122  05 

23 

40  34 

121  18 

ID 

39  24 

33  55 

3: 

32  40 

32 

34  35 

6 

34  23 

2 

38  17 

34 

38  12 

11 

37  29 

6 

32  41 

115  28 

39  93 

118  41 

17 

38  39 

1  22  39 

12 

41  18 

122  4S 

28 

34  09 

116  59 

32  57 

1( 

38  19 

120  51 

e 

39  38 

120  34 

4 

39  20 

120  41 

6 

39  27 

121  03 

21 

41  22 

121  03 

21 

41  27 

120  53 

13 

34  11 

118  34 

35  18 

117  58 

1 

40  10 

121  05 

26 

33  99 

117  47 

26 

33  57 

117  48 

8 

40  09 

121  09 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4S0l  ] 
6141^ 
41301 
1272! 
6749  9P 
68I9i 

1579; 
10000 
6862 


2317 
723 
8154 
1  1040 
4108 

93901  12N 

2330| 

7200 

5280|  MI6 
4808 


390!  MID 
5932 
109  9P 


2179 
3390 
3059 
9347 
3345! 


6470*  5P 
6550; 
2090' 
72001 


OBSERVER 


1  ALLEN  FECHT 


PRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK   J  CUZIILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TEDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L»W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  *  WH5E 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMAT [ON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILL INGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  OUTBA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  OUBOSe 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZU5A  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 


E  mEThENY 

.  WTH  ■ 


SERVICE 


U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  Dl EGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  a;p  force 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT   JBRIG  OlST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MIKE   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  O  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK    P  HICKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  OIST 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEAlHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  MWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAl.  OIV  BEACH  ♦  PKS 

DI  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCATELLI 
THE  OLIVE  BAPREL 
L  A  WTR  ♦  PWP  OEPT 
NEVADA    IRRIG  DIST 

CLOSED  3-19-63 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
C  JOHNSTON 

SERVICE 


U  S  WEATHER  BUREAU  I 
BPEA  FIRE  DEPT  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO  ' 
BRUCE  L  60ELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM  j 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
ERNEST  A  WEFERLING 
MRS   ANNA   M  DAVIDSON 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER  I  CRITTENDEN 
MRS  ALICE  E  CHURCHILL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  VISTA  W  S  OIST 
JAMES   A  WAKELANO 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD  , 
CAL  OIV  BEACH  *  PKS  I 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL   JR  I 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH  , 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST 


CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 


CTHTTrtM 

Dl  Ai  Jun 

INDEX  NO. 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECEP. 

ti 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

934 

ONTEBEY 

4 

36  29 

121  44 

425 

9P 

9P 

A  A  COLL  I NS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

988 

ARIPOSA 

WH  H  ALISON 

CAZ AOERO 

602 

ONOHA 

22 

38  33 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECTLVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

606 

1 SK I  YOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

5P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

RESNO 

11 

36  47 

lie  40 

4650 

SA 

CLOSED  5-23-63 

CECARVILLE 

ODOC 

18 

41  32 

120  10 

4670 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTEPVILLE  power  HOUSE 

UTTE 

23 

39  47 

121  40 

532 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

693 

UBA 

6 

39  29 

121  14 

3979 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  0 

OS  ANGELES 

13 

34  19 

116  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTM  RESERVOIR 

682 

OS  ANGELES 

13 

34  14 

116  37 

912 

CHERRY  VALLEY  DAM 

697 

UOLUMNE 

6A 

HETCH  hEICM  wTR  SUP 

'a 

40  la 

121  13 

4930 

4P 

MRS  C  B  KROEKER 

CHTCO  E«PER|MENT  STA 

iUTTE 

23 

39  42 

131  47 

209 

4P 

4P 

4P 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CMIQUITO  CREEK 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

125 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  08P0 

120  12 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  ranger  STa 

CENTURA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHUUA  VISTA 

32  36 

117  06 

9 

eA 

SA 

SA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIuHIS 

SACRAMENTO 

23 

36  42 

121  18 

138 

9P 

JAMES  D  GOOORIOGE 

CLAREMONT  FC  2300 

.777 

lOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  44 

1290 

9P 

CLAREMONT  POMONA  COL 

.OS  ANGELES 

36 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F   P  BRACKETT  08SY 

CLARK  SflURG 

.784 

YOLO 

14 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUOP  RCH 

122  24 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

E  I  SKI  YOU 

zl 

123  27 

979 

JOHN  R  JAROINE 

ClEARL AKE  H 1 GHL ANDS 

1  320 

8A 

c 

C  IVAN  GLENDINNING 

CLOVEPOAlE  3  SSE 

SONOMA 

22 

122  59 

320 

BA 

6A 

JOHN   R  6YR0 

CLCVEROALE   11  W 

,840 

SONOMA 

3  a  46 

123  13 

1820 

c 

FRANK    S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

HADERA 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL  I NGA 

1864 

FRESNO 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1867 

37 

36  oe 

130  31 

663 

C 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL  I NGA  14  WNW 

1669 

RESNO 

37 

36  14 

120  34 

1640 

MRS  CHARLES  HOWELL 

1862 

LAKE 

38  90 

132  46 

2400 

lOA 

HAMILTON  HESS 

COFFEE  CPEEK  RS 

1886 

TRINITY 

3! 

41  09 

122  42 

2900 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COMASSET   1  NNE 

11891 

BUTTE 

23 

39  97 

121  43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

lie  07 

3679 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLO  SPRINGS  CAMP 

il909 

MONTEREY 

36  1) 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

1907 

SHASTA 

420 

7A 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

COL FA » 

1912 

PLACER 

( 

120  58 

2418 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

131  11 

989 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

1962 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

CONCORD  3  E 

rONTRA  COSTA 

! 

37  98 

121  59 

195 

SA 

HOWARD  fi  LEE 

COOL 

1985 
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1  RALPH  STAPEHHORST 

MRS  L  M  WEST 
I       KERN  CO  FSTRy  ♦  F  0 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  JOHN  F  WALL 
I  MRS  ALTA  M  BOGUE 

s  hetch  hetchy  wtr  sup 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
I     '  US  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

RAYMOND  Shine 

hOMEB  L  PARNELL 

MBS  EMMA  R  PEREIRA 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  LAUBA  6  CEDERLOF 

DUANE  J  COK 


JAMES  P  KINOBEO 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
'  SAN  MATEO  DEPT  AGR 
i  ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

'  STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  U  S  FOREST  SERVICE 

OLIN  LEWIS 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  P  G  +  E  COMPANY 

METRO  WATER  DISTBICT 
[  U  S  FOBEST  SERVICE 

j  MRS  MARY  JO  DRENNAN 
DEPT 


'ATER 


SUP 


I  HEALOSBURG  FIRE 

WALDO  F  IVERSON 

LAKE  HEMET 

VISTA   IRRIG  DIS 
,  MAX  D  LEY 
.  MRS  CLORENE  AKERS 
;  ROY  E  WALTERS 
I       HETCH  HETCHY  \ 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

S.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  H06EBG 

Si  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  Of  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
;  MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 

I  MRS  DOROTHY  MC  COLLJM 

JOHANNA  J  COUCH 
I  CLIFFORD  W  CRAWFORD 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KENNETH  RODRIGUES 
S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  6  *  E  COMPANY 
I     I  SO  CALIF  EDISON  CO 
]  RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

MRS  FRANCES  V  MOSS 
I  STATE  DIV  OF  hWYS 
NEW   IDRIA  MINE  *  CHEM 
I       U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IfiRlG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
,  WTR  +  PWB  DEPT 
,  WTR  ♦  PWB  DEPT 
;  RESEABCM  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  W  MULL 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
I  FARM  +  HOME  ADV 
HENRY  K  MULLER 
PflC  COAST  AGGREGATES 

LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
)  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
♦  E  COMPANY 

*■   E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

OLD  DEL  POMTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 


STATION 

d 
as 

□ 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

0 
0 

0 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a 
u 
g 

SPECIAL 

LA  MOHDA^  ^  ^ 

GRANGE 

33 

33  33 

117  48 

310 

L  8  WATER  DISTRICT 

(660 

;aN  MATEO 

37  19 

6P 

LAKE  ALPINE 

»664 

tLPINE 

s' 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

k671 

>AN  BERDINO 

9P 

5P 

LAKE  ELEANOR 

i679 

ruOLUMNE 

LAKE  MOUNTAIN 

i690 

rPINlTY 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

i7Pl 

.AKE 

5P 

9P 

LAKEPORT  SCS 

i70  3 

.AKE 

123  55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

k705 

INYO 

lie  37 

S 

CALIF  ELEC  POWER  CD 

tAKESHORE 

(709 

SHASTA 

122  2J 

8P 

aP 

BP 

U  S  BUB  RECLAMATION 

25 

32  12 

116  54 

449 

HELU   IRRIG  DIST 

LAKE  SPAULDING 

V713 

<EVADA 

e 

39  19 

5156 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

V714 

(EVADA 

4P 

4P 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

>735 

;AN  DIEGO 

117  00 

150( 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

JAN  DIEGO 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

i74T 

.OS  ANGELES 

118  09 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  PAN2A  RANCH 

W67 

;n  LUIS  OBPO 

120  10 

195( 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  POBTE 

'LUMAS 

: 

LAS  PLUMAS 

t8I3 

iUTTE 

5P 

9P 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

1838 

;i  SK 1  YOU 

BA 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

1*851 

'ENDOCINO 

39  41 

133  39 

1640 

: 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

•  863 

:ern 

10 

34  90 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHU2A  PATROL 

STATION  FC   352  fi 

4867 

.OS  ANGELES 

4P 

: 

LfESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

»8S0 

rOLUSA 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

lERCED 

130  15 

9P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

:>eB6 

"L  DORADO 

131  01 

54( 

7A 

LEMON  COVE 

•  890 

rULARE 

119  02 

513 

9P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CD 

L  INOSAY 

LTLE  LAST  CHANCE  VALLEY4977 

'LUMAS 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

.OS  ANGELES 

13 

34  19 



118  18 

3750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

21 

40  54 

8A 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

kLAMEDA 

54! 

7A 

MRS  M  I  OUARTERHAN 

LLANO  SHAWNFE  HILLS  BCH 

>0D2 

.OS  ANGELES 

34  28 

6P 

6P 

MRS  E  A  E6ERLE 

LOCK WOOD  3  N 

S017 

MONTEREY 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOP  MfSA 

iAN  DIEGO 

]]  11 

117  15 

?! 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODl 

5033 

>AN  JOAQUIN 

5P 

5P 

5P 

LOGAN  MEADOW 

^040 

s 

SO  CAlIF  EDISON  CO 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

^064 

INTA  BARBARA 

6t 

4P 

LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  RH6067 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

LONE    TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAQUIN 

37 

37  37 

121  33 

430 

BA 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

Tuolumne 

38  11 

U  S  FOREST  SERVICE 

>0B2 

.OS  ANGELES 

J; 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

^085 

.OS  ANGELES 

MID 

1  ^ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LORA I NE 

Charles  w  poole 

LOS  ALAMOS 

;NTA  BARBARA 

BA 

HENRY  R  GEWE 

LOs  ANGELE?  we  A 1 RPORT 

.OS  ANGELES 

99 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  we  CITY 

SI  I  5 

.OS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  flANOS 

1118 

<ERCED 

129 

ROGER  C  BICE 

LOS  BANGS  ARBURUA  RANCH 

ill9 

1ERCED 

37 

36  53 

120  56 

SS 

ABBUBUA  BANCH 

LOS  r.ATOS 

H23 

5ANTA  CLARA 

4 

37  13 

131  99 

391 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

133  02 

2215 

9A 

ISADOB  MILLER 

LOS  PRIFTOS  RANGER  STA 

Il47 

>NTA  BARBARA 

119  47 

1029 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

:EftN 

119  41 

389 

KEBN  CO  FSTRY  »  F  D 

TUOLUMNE 

S 

HETCH  HETCHT   WTB  SUP 

50( 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOy ALTON 

ROLLO  LARSEN 

iAN  BERDINO 

SS 

SS 

MRS  FRANCE  PBlTCHABO 

IONTEREY 

121  27 

35! 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CP  FOOTHILL  BLVD 

6212 

SAN  8EBDIN0 

z. 

34  06 

117  30 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLF  CREEK  POWER  HOUSE 

1215 

IAN  BEBDINO 

28 

34  13 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

>AN  BERDINO 

117  39 

376( 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

277! 

U  S  FOREST  SERVICE 

: 

MBS  M  E  MAHNKE 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

131  34 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

8J 

US  NAT  PABK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

*336 

!IVEBSIDE 

38 

33  53 

117  15 

1485 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

MAPE  ISLAND 

'333 

1" 

38  06 

52 

MID 

U  S  NAVAL  SHIPYARD 

6B9 

BP 

8P 

1 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

'ARIPOSA 

119  SB 

3011 

9A 

MBS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLcEV I LLE 

5546 

FLOISE    6  FAIBBANKS 

:ONTBA  COSTA 

235 

: 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

:ONTRA  COSTA 

132  06 

27( 

BA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

S377 

:ONTRA  COSTA 

38  01 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

131  36 

9^ 

9A 

MARYSVILLE  FIPE  DEPT 

'UOLUMNE 

119  51 

49151 

9P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC   CARTMY  POINT 

■4  4 

Tehama 

33 

... 

131  41 

3800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

mc  Cloud 

54*.9 

31 

41  16 

122  OB 

3300 

8A 

ROYCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

i496 

4480 

7Ai 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA   3  SE 

1 1 VERS  I DE 

-175 

BA 

D  fi  W  ALEXANDER 

i50S 

SKI  YOU 

121  37 

6736 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MENOOTA  DAM 

S928 

166 

7A 

FRANK    F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

!S533 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MEPCEO  2 

168 

c 

MERCED   [BRIG  DIST 

MEBCEY  HOT  SPRINGS 

B 

U69 

5f 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

DORADO 

6470 

7P 

N  E  BENSON 

MEYFRS   INSPECTION  STA 

EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

I 

39  03 

3690 

c 

fl  M  POWELL 

MI  DOLE TOWN 

5598 

1122 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDDLETOWN  B  WSW 

5600 

2312 

lOA 

CLOSED  2/10/63 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

562  3 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  3 

5629 

SAN  BERPINO 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5633 

34  05 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

^669 

lie  46 

3400 

c 

MBS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

121  36 

BA 

C  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  K ING 

^680 

36  26 

797* 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

7 

40  12 

133  46 

400 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

.731 

;AN  BERDINO 

6 

34  56 

4310 

5P 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

11 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

91 

MID 

MIO 

MODESTO   IRBIG  DIST 

MODE<.TO  2 

5741 

93 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

2739 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

monache  meadows 

5777 

36  13 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779 

38 

6520 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE    3  NE 

5785 

13 

"ONTEPEY 

5795 

'MONTEREY 

339 

SS 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

monticelld  dam 

5819 

■JAPA 

33 

38  30 

133  07 

505 

9A 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

5833 

VENTURA 

33 

34  17 

520 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

3079 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  hill    2  E 

1844 

lANTA  CLARA 

229 

BA 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  MILL  6  WWW 

660 

c 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5893 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

2580 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

1866 

SN  LUIS  08P0 

120  51 

lis 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BEBDINO 

47  39 

5P 

5P 

S7A7E  DIV  OF  HWYS 

MT  BALOY  FC  85G 

5900 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  39 

4275 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALOY  NOTCH 

5901 

SAN  BEBDINO 

28 

34  17 

117  37 

7735 

4P 

MT  BALOY  SKI   LIFT  INC 

MOUNT  OANAhER 

5909 

=L  DOBaDO 

1 

38  49 

120  40 

BA 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

4 

37  52 

2100 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

4306 

UP 

'ba 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBBON  RANGER  STA 

5941 

12 

4390 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

iANTA  CRUZ 

20 

37  01 

1800 

c 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA   SKI  BOWL 

5980 

23 

41  22 

7841 

9A 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5983 

S 1  SK I  YOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983 

23 

41  19 

3544 

MID 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS    3  SW 

1ARI  N 

37  54 

132  36 

1475 

c 

CALIF  DIV  8EACH  +  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  S 

.006 

.OS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

4P 

C  M 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

S027 

'^ARIN 

17 

37  54 

133  34 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICP 

MUMBO  BASIN 

5032 

TRI NJ  TY 

35 

41  13 

133  32 

97O0 

s 

DEPT  WATER  RESOURCiS 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

130  93 

770 

BA 

BA 

8A 

MONTEREY  CO  FCWCD 

S065 

SAPA 

17 

38  18 

133  17 

It 

7A 

EARL  S  GIPSON 

NAPA  STATF  HOSPITAL 

i074 

17 

38  17 

132  16 

60 

9P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  1  NW 

S109 

ilENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

32C 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEFOLES 

M15 

SAN  BERDINO 

5 

34  90 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

S118 

SAN  BERDINO 

5 

34  46 

114  37 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

-  157  - 


STATION  INDEX 


NEENACM 
HEVAO*  CITY 
NEWARK 

NEW8URY  PARK    It  SW 
NEMHALU  SOLEDAO  FC  32 
NEWHALL  U  S  RANGEfi  STA 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  0EACM  I 


iiee 

S.17S 
il97 

6305 


6377 


oakdale  wooowaRr  dam 
OA^  KNOLL  Ranger  sta 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVFLLE  1  WNW 
OAKVILLE  4  SW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE 


OCEANSlOE  PUMPING  PLANT| 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RI0GE|s395 
OJAI 
OLINDA 

ONION  VALLEY  6<.5Z 
ONO  'bkbb 
OPIOS  CAMP  FC  57  BE  ^465 
ORANGE  COUNTY  RE  SERv0IH|£i<.73 
ORANGE  COVE 


ORICK  PRAlRlE  CREEK  PK  61*98  HuHeOLDT 

CRICK  10  SE  b<t99  MUHBOLDT 

ORLAND  6506  3LENN 

ORLEANS  6506  HUMBOLDT 

OROVILLE  bSZl  bUTTE 

OROVILLE  BRIDGE  6525  BUTTE 

OROVILLE  RANGER  STATIONksjB  feuTTE 

OSTRaNDER  LAKE  6552  MARIPOSA 

OXNARD  6559  VENTURA 

OZENA  6576  [/ENTURA 

PACHECO  PASS  jsiSea  MERCED 

pacific  house  6597  fl  dorado 

dam  fc  33  a-e    6602  cos  angeles 
Ranch  6610  ban  senito 


OS  ANGELES 

NEVADA 

»LAMEOA 

/ENTURA 
OS  ANGELES 
OS  ANGELES 

STANISLAUS 

GRANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

LN  LUIS  OBPO 

MADERA 

^ARIN 

STANISLAUS 
>ISK ITOU 
kLAMEOA 
*APA 

*apa 

SONOMA 
.AN  DIEGO 

>AN  DIEGO 

>AN  DIEGO 
RESNO 
/ENTURA 
GRANGE 
'LUMAS 

ANGELES 
3RANGE 
'  RESNO 


PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 


k62<.  Los  ANGELES 
6627  Los  ANGELES 
6635  plVERSlOE 
6646  EANTa  CLARA 
6650  MONTEREY 


PALOMAR  MTN  0BSERVATORY6657  SAN  DIEGO 


PALOS  VEROES  EST  FC  43D|6663 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR  j&699 


PAfiKFIELD 
PARKFIELO 

PASADENA  6719  LoS  ANGELES 

PASKENTA  Ranger  STATIONt726  TEHAMA 


OS  ANGELES 
AN  BENITO 
RESNO 
16685  buTTE 
|668e  jruOLUMNE 

BERDINO 
6703  f^ONTEREY 
lONTEREY 


f.70, 


PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  A  inPORT|67i.2 
PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE  STATION  2|£>e26 
PETALUMA  1  N 
PIEDRA 


LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO 
754  KERN 

761  Tehama 

767  (TULARE 

I  VERS  IDE 
■  ONOMA 
lONOMA 
RESNO 


PIEDRA  BLANCA  GUARD  STAj&efci  ^ENTURA 
PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC   321   E  |tie91  LoS  ANGELES 

PINNACLES  NATIONAL  HON  6926  BAN  6EN I  TO 

PlflU  2  ESE  6940  tsNTURA 

PISHO  BEACH  6943  BN  LUIS  OBPO 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5p946  SHASTA 


PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 


POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  wB 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATlflN 
POINT  PIEORAS 


,6950  (.AKE 

,  DORADO 
lb962  E(.  DORADO 

6963  tL  DORADO 
6972  GLENN 
6975  BhASTA 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 
7015  ^NTa  BARBARA 

NTA  SARBABA 
7024  jSN  LUIS  OBPO 
7050  Los  ANGELES 


PORT  CHICAGO  NAVAI 
PORTEfiVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 

POSEY   3  £  f7096 

POTTERS  SAWMILL  ;7106 

POTTER  VALLEY  3  NNW  ^107 

POTTER  VALLEY  3  SE  7108 
POTTER  VALLEY  PWR  MOUSE'7109 

POWAY   VALLEY  7111 

PRADO  DAM  7123 

PRIEST  VALLEY  7150 

QUAKING  ASPEN  7179 

OUINCY  RANGER  STATION  7195 

RAMONA  SPAULDING  T231 

RANCMITA  721.4 

RANOSBURG  7253 

RATTLESNAKE  CREEK  \rZi9 

RAYMOND  9  N  p273 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT  7292 


REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

HEPRESA 

RICHARDSON  GftOVE  ST  PI 

RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
BOUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPBINGS  I  E 
SACHES  SPBINGS 


OEP  7070  Contra  costa 

7077  fruLARE 
7085  PLUMAS 
^7093  'tuLARE 


■10D0C 
■1ENDOCIN0 
MENDOCINO 
■1END0CI  NO 


»I VERSIDE 

■fONTEREY 

ruLARE 

'LUMAS 

SAN  OIECO 

SAN  DIEGO 

CERN 


7296 
7  306 
'7339 
^7^51 
^7  370 

7414 
74i.6 
37470 


SACRAMENTO  we  AIRPORT  [7630 
SACRAMENTO  W8  CITY  [7633 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA  [7637 
SACEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 


7641 

7643 
7646 
7649 

7661 


^ENOOC1NO 
SACRAMENTO 
HUMSOLDT 
ONTRA  COSTA 
lOLANO 
'IVERSlOE 


'IVERSlOE 
>LACER 

INYO 
>LACER 
BESNO 
rULARE 
Shasta 

BEROINO 
lUOLUMNE 

SACRAMENTO 
SACRAMENTO 
TEHAMA 


WPA 
iAPA 

iLENN 

ONTRA  COSTA 
■lONTEREY 


36  27 

38  23 

38  25 

33  12 

33  13 

33  09 
36  18 

34  27 


41  18 

39  30 
39  31 


37  04 

38  1.5 
34  20 


37  27 
36  21 
33  21 


38  03 
3A  IT 
35  53 


34  56 
2  3|  40  20 
91  36  36 


161  38  29 
17  36  55 
33  34  40 

34  34 

35  40 
34  04 


36  07 

39  56 
33  04 
33  14 

35  22 

36  59 

37  21 

40  09 


23  40  35 
28  34  03 
41  37  29 
22  39  16 
1  38  42 
7  40  02 
4  37  56 


19  37  27 
1  38  48 
27  37  19 


119  30 
122  43 

120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  28 
122  59 
117  23 

117  21 

116  06 
120  24 

119  15 
U7  51 

120  53 
122  37 

lie  06 

117  52 


123  55 

122  II 

123  32 
121  33 
121  34 
121  34 
119  33 
119  11 
119  19 


120  30 

lie  24 

121  22 


116  32 
122  06 
121  30 


lie  23 

120  50 

120  35 

121  38 

119  40 
114  10 

120  26 
120  2e 
lie  09 

1  22  32 


117  14 

122  36 

122  38 

119  23 

119  10 

lie  26 

121  11 

lie  45 

120  38 

121  59 

122  52 
120  48 
120  44 


122  51 
122  53 
120  51 


'  48  '  118  38  . 


123  08 

123  04 

123  08 

117  04 

117  38 

120  42 

lie  32 

120  57 

116  51 


J2 

117  39 
lie  43 
119  53 


121  56 
117  05 
119  51 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 

ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

EDWARD  L  Thompson 

S  SN  JOAOUIN  |R  DISI 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  euREAU 
MBS  LUANA  STRINGER 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSlOE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HERSCHEL   P  CLAUSEN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CiT  ASSN 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN   P  OhRwALL 
PALMDALE    IRRlG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 

OBSERVATORY 


GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISR 
PACIFIC  GAS  t  ELEC  CO 
Sj  HETCM  HETCHY   WTR  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
I  HERBERT  h  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANJTA  tf  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  £  CHAIX 
MRS  IDA  H  AKEfiS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
USES*  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  AOAHSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  M  DAYBELL 
REUBEN  G  DALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  His  LODGE 
R  e  POTTER 
WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G       E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  OIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
W   A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
s]  DEPT  WATER  RESOURCES 

lYHOND  H  JOHNSON 
St  SO  CALIF  EDISON  CO 
S  CALIF   STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  6ERTA&NA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
sj  HETCM  HEICHY  WTR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  u  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATFTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

specialI 

SALINAS  FAA  AP 

lONTERY 

36 

40 

121  36 

74 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

>N  LUIS  OBPO 

2' 

35 

20 

120  30 

1375 

6/ 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SAL  SI PUEDES  GAGING  STA 

jNTA  BARBARA 

250 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

nil 

kMADOR 

16 

38 

30 

120  13 

3P 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

salyeR  Ranger  station 

r698 

35 

53 

123  35 

62: 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

.OS  ANGELES 

26 

2P 

2P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

lONT  ERE Y 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  SENlTO 

jAN  BENIT 

JOHN  H  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

26 

34 

08 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

77  3  1 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121  42 

600 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

.OS  ANGELES 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANOBERG  WB 

-OS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  IAN6ARK  FLAT 

.OS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  E^''GOIO  RANCH 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

jA     A  CLA  A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

.OS  ANGELES 

13 

34 

17 

118  28 

977 

SS 

SS 

FARMERS  INS  GROUP 

7762 

13 

34 

19 

lie  30 

1250 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  SUNSET 

CITY  SAN  FRANCISCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  FRANC  1  SCO 

FEDERAL  BUI LDI NG 

SAN  FRANCI SCO 

HID 

u  s  WEATHER  Bureau 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

5P 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

.OS  ANGELES 

26 

34 

12 

117  52 

1481 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

-OS  ANGELES  ^ 

1  3 

06 

lie  06 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7607 

SAN  MATEO 

37 

18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

f 1 VERSI OE 

a; 

33 

116  5B 

153! 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

33 

: 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SAN  joaou IN  ExP  Range 

27 

37 

06 

119  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

7821 

SANTA  CLARA 

21 

121  54 

70 

MID 

MID 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

20 

121  31 

620 

MRS  GAYE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STAT  ION 

7837 

33 

36 

117  31 

7  30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

27 

121  04 

260 

BA 

SA 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  Obispo  poly 

7851 

18 

120  40 

CAL  STATE  POLY  COL 

SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7670 

'ENTURA 

33 

33 

14 

119  27 

563 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7876 

.OS  ANGELES 

33 

118  16 

10 

6P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

7680 

5P 

5P 

CITY  ENGINEER 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

T888 

JRANGE 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7697 

LOUIS  LUE6KERI 

SANTA  BARBARA 

7902 

snta  Barbara 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

N   A   BAR9A  A 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7910 

.OS  ANGELES 

33 

24 

lie  25 

1568 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

37 

21 

121  56 

81 

5P 

5P 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  FE  DAM 

7926 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARl lA  2  SW 

7930 

1200 

6P 

SANTA  MARGARITA  800STERfT933 

SN  LUIS  OBPO 

120  38 

1100 

6A 

RICHARD  S  PILECKl 

SANTA  MAfilA  we  AIRPORT 

238 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

r953 

SP 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7  957 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38 

27 

122  42 

167 

7A 

7A 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7987 

SNTA  Barbara 

3; 

34 

37 

120  06 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  I 

B014 

.OS  ANGELES 

6A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

B025 

SISKIYOU 

1; 

41 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SCOTIA 

6045 

HUMeOLDT 

29 

124  06 

139 

6A 

6A 

PAC  1 F I C  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

24 

122  14 

350 

8A 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

1072 

: 

GEO  A  NAMMENS 

SECRET  VALLEY 

e074 

SEPULVEDA  DAM 

e092 

.OS  ANGELES 

1 ; 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

ei35 

SHASTA 

2; 

40 

43 

122  25 

1076 

8A 

BA 

8A 

:  M 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  AeSORPTION  PLANT 

8158 

.OS  ANGELES 

33 

57 

117  54 

680 

9^ 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

6162 

1UMB0LDT 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 

B175 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

B20T 

MARRY  H  ROEBER 

siERRAviLLE  Ranger  sta 

8218 

" 

:  H 

8230 

.OS  ANGELES 

1 ; 

: 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  Ranger  sta 

8243 

2( 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

=N  A     A  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

22 

38 

41 

123  oe 

1930 

BA 

H 

SLACK  CANYON 

B2T6 

lONTEREY 

24 

36 

05 

120  40 

173( 

: 

STATE  Dl V  OF  FSTRY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

B293 

SACRAMENTO 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

'  1  VERS  1 DE 

PALM  SPRINGS  WiR  CO 

SNOW  FLAT 

B3ie 

1ARI  POSA 

50 

119  30 

8700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS 

1331 

IE VADA 

:  H 

SODA  SPRINGS  1  E 

:  H 

SOLEDAD 

8336 

10NT£R£  Y 

JOHN  N  FRANCIONI 

SOMESSAR  1  W 

8346 

)  I  SK 1 'OU 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

8348 

'ENTuPA 

33 

4B5 

8A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

8349 

/entuRa 

33 

34 

17 

119  03 

510 

BA 

BERYLWOOD   invest  CO 

SONOMA 

8351 

17 

38 

17 

122  27 

20 

5P 

5P 

SONORA 

B353 

'UOLUMNE 

120  2  3 

1830 

BA 

SA 

SONORA  JUNCTION 

8355 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  farallon 

8376 

42 

.23  00 

21 

: 

so  ENTRANCE  Y05EMITE  NP 

B360 

*AR I POSA 

14 

37 

30 

119  36 

5120 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

1390 

iAN  BERDINO 

04 

116  49 

7120 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

19 

9560 

s 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

8436 

.OS  ANGELES 

26 

34 

03 

117  49 

660 

: 

R  S  HUTCHISON 

spreckels  mwy  bridge 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121  41 

60 

MBS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE   7  ENE 

? 

36 

10 

lie  42 

247< 

ELMER  A  SUTTON 

SPfilNGVILLE  RANGER  STl\ 

1:11 

36 

08 

118  46 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

1463 

TULARE 

12 

118  39 

4070 

: 

P  C  +  £  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

36 

39 

120  14 

8A 

8A 

SQUAW  VLV  DEVEL  CO 

SQUIRREL   INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

15 

34 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL  INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

15 

34 

117  14 

5680'  5P 

5P 

LEROY  KEMP 

STANDI SH  1  E 

8467 

LASSEN 

18 

22 

120  24 

dt 

STANOISH  ♦  HICKET  ST  PK. 

6490 

MENDOCINO 

53 

est 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

38 

oe 

120  22 

1130 

5P 

G  +  £  COMPANY 

STATE  LAKES 

1510 

11 

36 

56 

118  35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

lUTTE 

8 

39 

54 

121  32 

3516 

BA 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

8554 

San  JOAOUIN 

27 

37 

56 

121  20 

c 

STOCKTON  W8AP 

8558 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121  15 

28 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  STATION  4B560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121  18 

11 

SA 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWfiY  BRIDGE 

B562 

27 

37 

51 

121  23 

15 

5P 

5P 

5P 

SIONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

3015 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

B580 

23 

23 

122  33 

1168 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

[SL  NN 

23 

35 

122  32 

800 

5P 

5P 

c 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

B591 

Shasta 

21 

41 

10 

121  56 

53O0 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

6 

39 

34 

121  06 

3784 

5P 

SUEY  RANCH 

9627 

SN  LUIS  OBPO 

35 

00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

B648 

37 

05 

119  13 

6240 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNLAND 

3660 

-OS  ANGELES 

1460 

7P 

SUNSET  6EACH  STATE  PAflKi86eO 

SANTA  CRUZ 

20 

121  50 

85 

c 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120  34 

105 

c 

SUSANA  KNOLLS 

1700 

vENTuRa 

33 

16 

118  40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

B701 

16 

40 

Z5 

120  39 

4170 

8A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

B702 

LASSEN 

16 

23 

120  33 

4148 

MID 

MID 

SUSANVILLE    1  WNW 

3703 

lASSEN 

26 

120  40 

4555 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

9713 

4MAD0R 

It 

38 

23 

120  48 

1586 

8A 

STATE  DiV  OF  FSTRY 

TAFT 

9752 

CERN 

10 

35 

119  28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE  CITY 

3758 

36 

39 

120  09 

blZ6 

6A 

DAHYL  X  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

9771 

PLACER 

1 

39 

120  22 

6000 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

9826 

<,ERN 

35 

08 

118  27 

6P 

6P 

MRS   ANITA  COWAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

9832 

CERN 

08 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

t.ERN 

10 

35 

02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

9873 

LASSEN 

18 

52 

120  27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  £  LAKSO 

TERMO  BRIN  HaBR  RANCH 

3876 

LASSEN 

16 

120  16 

5360 

8A 

3RIN  HARR 

STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

rniiMTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ei 

K 

SPECIAL 

THE  CEDARS 

1801 

1 

39  15 

120  21 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

1089 

SONOMA 

22 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

1892 

IVERSIDE 

33  38 

116  10 

120 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

1905 

/ENTURA 

34  11 

118  51 

aio 

9P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912 

ULARE 

1 

36  22 

118  91 

2200 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDI50N  Pm2B9|i. 

ULARE 

36  28 

118  93 

2P 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVERS  EDISON  PH18917 

ULARE 

9 

36  28 

lie  92 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO  i 

IMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2359 

4P 

4P 

P  G  •  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

OS  ANGELES 

3; 

3A  05 

IIB  36 

749 

9P 

L  A  CO  FIRE  DEPT  1 

TORRaHCE 

OS  ANGELES 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

33 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  OEPT  i 

^AN^JOAOUIN 

AACE  R  TUGEL 

SAN  JOAQUIN 

z: 

37  42 

121  29 

1^0 

12M 

12» 

BANTA  CAReONA  IR  CO 

tracy  puhp 1 ng  plant 

kLAMEDA 

27 

37  48 

121  39 

6P 

6P 

6P 

'  U  S  BUR  RECLAMATION 

'006 

SOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

MID 

TRINITY  0AM   WISTA  POINT 

902<t 

RINlTY 

39 

40  48 

122  46 

2500 

BA 

8A 

8A 

TRONA 

SAN  BEROINO 

35  47 

117  23 

1699 

TRUCKEE  RAN&ER  STATION 

NEVADA 

36 

SA 

BA 

U  S  FOREST   SERVICE  i 

OS  ANGELES 

13 

34  2  3 

ue  05 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEF 1  ELD 

ERN 

10 

35  09 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

i 1 SK 1 TOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

9P 

5P 

9P 

ULARE 

10 

lie  IT 

8950 

UOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

119 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

23 

122  le 

8A 

8A 

SA 

TusTiN  IRVINE  Ranch 

'087 

GRANGE 

33 

33  44 

118 

3P 

3P 

TWENTYNINE  PALMS 

'099 

SAN  BEROINO 

6 

34  08 

1975 

9P 

5P 

ILPJNE 

1 

38  42 

7829 

SnTa  BARBARA 

30 

34  59 

4P 

4P{ 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  UCD 

■4EN0OCIN0 

22 

39  09 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

■•ENOOCINO 

22 

39  oa 

123  16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

ABSORPTION  PLANT 

GRANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

.OS  ANGELES 

34  04 

lia  27 

430 

4P 

4P 

u  <;  L  A 

UPLAND  3  N 

nil 

SAN  BERDINO 

21 

3*  oa 

117  39 

1605 

9P 

5P 

L16ERTY  GROVES  CORP 

.AKE 

231  39  11 

4P' 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

.AKE 

23 

39  10 

134^ 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

17 

40  19 

124  11 

2SS 

9P 

WESLEY  C  HOSCOE 

UPPER  SAN  LEANDRO 

FILTERS 

\LAMEDA 

122  10 

394 

7a 

7A 

: 

E  BAY  HUN  UTL  01  ST 

UPP£P  TRES  PINOS 

9199 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2090 

: 

ELDON  FANCHER 

VACAVlLLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

175 

6P 

E  H  UHL 

VALLETON 

9221 

■MONTEREY 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

9228 

SAN  DIEGO 

3: 

1619 

7A 

C  F  IVERSON 

valyeRho  Ranger  station 

9251 

LOS  ANGELES 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  ISB 

9260 

.OS  ANGELES 

i: 

34  11 

lie  27 

699 

8A 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

nil 

i/ENTURA 

33 

119  18 

45 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

ft  301 

FRESNO 

27 

37  22 

lie  59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VlCTOftVILLE  PUMP  PLANT 

P325 

SAN  SERDINO 

15 

34  32 

IIT  18 

2898 

8A 

: 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FI«E  STA  FC  120 

I931.5 

.OS  ANGELES 

29 

34  29 

118  oa 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

VINTON 

>351 

PLUMAS 

B 

120  11 

4949 

4P 

FRANK  OOTTA 

VISALIA 

)36T 

ULARE 

9 

36  20 

354 

BA 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  2  NNE 

»37B 

SAN  DIEGO 

117  U 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

3036 

8A 

ERNEST  R  STEWARD 

VOLLMERS 

ilBb 

SHASTA 

23 

122  26 

1359 

7A 

: 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

4P 

*P 

: 

P  6  +  E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

nil 

CALAVERAS 

2 

38  11 

120  58 

214 

BA 

CLARION  E  VAN  SChAICK 

WALHaR  SCHOOL 

:ONTRA  COSTA 

37  57 

122  09 

115 

5P 

MRS  MARY  V  DENNIS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

:ONTRA  COSTA 

37  93 

122  02 

249 

BA 

8A 

RAY    1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

wASioJA  Phoenix  ranch 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 


WEAVEflVILLE  RANGER  STA   ?490  rPINlIY 


WEED  1 

WELDON  1  WSW 
WENOEL   10  SE 
WEST  6IG  PINE 
WESTHAVEN 
WEST  POINT   3  SW 
WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 

WHEELER  SPRINGS  2 
WHEELER  SPRINGS   T  I 
WHISKEYTOWN  Res 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  Rock 

city  HALL 
106  D 


COUNTY 


SACRAMENTO 

.OS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
E.ERN 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
4ARIP0SA 


WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOODFORDS 
WOODLAND    1  WNW 
WRIGHTS 

WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  NATIONAL  I 
YREKA 


NEW  STATIONS 
MIDDLETOWN  4  WSW 


9499  $ISKIYOU 
9512  KERN 
9526  I.ASSEN 
9532  SNiA  BARBARA 
?560  FRESNO 

9583  calaveras 
^^597  Placer 
9602  Tulare 
P605  Yuba 

9615  VENTURA 
9618  VENTLIRA 
9621  SHASTA 


»660  Los  ANGELES 
»677  COLUSA 
»6e4  ■tENOOCINO 

»685 

?6e5  Mendocino 

jLENN 
?722  nVERSlDE 
»742  kOLO 
»754  ItERN 
J773  f^BESNO 
ALPINE 

rOLO 

>ei4  ;anta  claRa 


NIGHTINGALE 


9616 


DORADO 
?847  pRANGE 
seSl  -lENDOCINO 
5855  h*RlPOSA 
9666  SISKIYOU 


IB  02 

22  09 

23  21 


OBSERVATION 
TIME  AND 
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L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNERS  Resort  co 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
PHOENU  RANCH 
LOUIS  BECHIS 
US  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER  I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKER 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
hORST  CO 


VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILQER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  water  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
HOWARD  ft  ALLARD 
UM  M  8LACKM0RE 
I  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
I     {  MRS  WILMA  C  6aRR 
U  C  AGR  EUTEN  SERV 
MARVIN  E  HARE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HUL8ERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST 


HOMER  E  PETERSON 


CHARLES  S  HALE 


t  1.  AMERICAN  2.  CALAVERAS  3.  CARSON 
17.  NORTH  COAST  18.  N.E.  INTERIOR  19. 
MARIA     31.    SANTA  MARGAfll TA     32.     SANTA  ' 


COAST  5 
OWENS  20.  PAJARO 
NEZ     33.      SOUTH  COAST 


DESERT  7.  EEL  8.  FEATHER  9, 
'IT  22.  RUSSIAN  23.  SACRAMENTO  24. 
STANISLAUS     35.    TRINITY     36.  TRUCKEE 


KAWEAH  10.  KERN  11.  KINGS  12,  KLAMATH 
SALINAS  25.  SAN  DIEGO  26.  SAN  GABRIEL  2 
37.    TUOLUMNE     38.  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California    may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  I 
this  issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  j 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?.  i 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     ([Hiring  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C    Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.      Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

j 

G  "Soil  Temperature"  Table.  1 
H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  I 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  ho  entry.  j 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments.  | 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet    above  sod-covered  ground;     however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield.  I 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain.  I 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc . , of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1,25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli 
matolo^ical  Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CALIFORNIA  -  JUNE  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:       116°on  the  18th  at  Death  Valley 
Lowest  Temperature:       11°  on  the  4th  at  White  Mountain  2 

t 

Greatest  Total  Precipitation:         6.  93  inches  at  Meyers  4  SW 
Least  Total  Precipitation:  0.  00  inch  at  95  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:      4.  50  inches  on  the  17th  at  Meyers  4  SW 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     46.  5  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  46  inches  on  the  7th  at  White  Mountain  2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 

I 

in  several  traffic  accidents.    A  private  plane  ground- 
looped  while  landing  in  the  wind  at  Stockton.    The  rain 
and  wind  moved  into  the  southwestern  part  of  the  San 
Joaquin  Valley  on  the  morning  of  the  11th,  causing  som 
flooding  and  minor  damage  to  buildings.    Damage  to 
streets  and  vehicles  resulted  in  San  Diego  on  the  11th 
as  a  result  of  rains  and  local  flooding. 

Two  boys  who  had  been  fishing  sought  shelter  under  a 
pine  tree  and  were  killed  by  lightning  on  the  13th  at  Lyo 
Dam,  east  of  Sonora.    Lightning  on  the  16th  in  Tehama 
County  burned  considerable  range  and  wheat  land,  a  few 
farm  buildings,  and  some  utility  poles.    Hail  on  the  18th 
in  the  vicinity  of  Mt.   Shasta  City  resulted  in  limited  dan: 
age  to  crops  and  some  local  flooding.    Strong  winds 
swept  over  the  Coachella  Valley  on  the  21st  and  22d, 
sandblasting  cars  and  trucks  and  overturning  several 
house  trailers. 


C.  Robert  Elford 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 
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Temperature:  June  temperatures  averaged  below  normal 
over  most  of  the  State,  with  negative  departures  of  more 
than  2°  in  most  mountain  areas  and  in  some  parts  of  the 
south.    Red  Bluff  reported  a  minimum  of  50"  on  the  29th, 
the  lowest  ever  reported  on  that  date.    Stockton  reported 
the  lowest  maximum  readings  on  the  27th  and  28th  ever 
reported  on  those  dates.    At  the  other  extreme  was  102° 
on  the  16th  to  set  a  new  record  for  the  date  and  103°  on 
the  17th  to  equal  the  record  for  that  date.    The  minimum 
on  the  17th,  69°,  was  the  highest  ever  recorded  on  that 
date  and  equalled  the  highest  minimum  ever  recorded  in 
June.    At  the  Red  Bluff  station  February  was  more  than 
6°  above  normal,  but  the  other  5  months  in  the  first  half 
of  1963  have  all  been  cooler  than  normal,  with  the  de- 
partures for  the  six-month  period  averaging  -1.  7°. 

Precipitation:  Rainfall  was  lighter  than  normal  over  the 
north  and  central  coasts  and  in  most  of  the  interior  val- 
ley.   Greater  than  normal  precipitation  was  reported  from 
mountain  areas  and  over  the  southern  part  of  the  State. 
Both  Los  Angeles  and  San  Diego  reported  the  heaviest 
June  precipitation  since  1934.    Los  Angeles  experienced 
considerably  more  cloudiness  than  usual,  while  Santa 
Maria  reported  more  wind  but  less  fog  than  usual. 

Storms:   Wind  and  heavy  rain  on  the  10th  in  the  San  Fran- 
cisco Bay  Region  and  over  the  northern  San  Joaquin  Val- 
ley disrupted  power,  caused  local  flooding,  and  resulted 
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IIR 

71.2 

45.0 

58.1 

-  2.2 

87 

18  + 

31 

29 

232 

0 

0 

1 

0 

1  .66 

.61 

.72 

T 

T 

5 

2 

0 

"VADA  CITY 

75.7 

46.0 

51.4 

-  1.5 

90 

18  + 

37 

29 

138 

2 

0 

0 

0 

.24 

.33 

.19 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

'LAND 

87.9 

58.0 

73.0 

-  1.8 

103 

18 

51 

29+ 

3 

13 

0 

0 

0 

.01 

.36 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

'OVILLE 

87.9 

59.3 

73.6 

102 

18 

52 

5 

1 

10 

0 

0 

0 

.76 

.75 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

*RADISE 

81.8 

55.6 

68.7 

98 

18 

46 

27 

23 

4 

0 

0 

0 

.23 

.16 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

-ACERVILLE 

79.9 

50.2 

65.1 

-  1.2 

95 

18 

42 

23 

66 

4 

0 

0 

0 

.05 

.50 

•  05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

•  F 

£  1 
<  S 

o 

< 

Departure 
From  Normal 

s 

gi 

X 

£ 

Lowest 

£ 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

2 
° 

2 

t: 

Q. 

a 

E 
Z 

0 

Greatest  Day 

£ 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

J. 

a 

Q 

«■ 
1 

"c 

o 

6 

o 

£ 
a 

1    .10  or  More 

c 
o 
£ 

1    1 .00  or  More  1 

S  > 
o  ^ 

°  I 

s  * 

ho 

5 ; 

OS 

PLACERVILLE  IFG 

77.6 

54.0 

55.8 

94 

18 

43 

27+ 

72 

3 

0 

0 

0 

.15 

.09 

1  1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PLAT INA 

81.8 

50.1 

55,0 

94 

17  + 

41 

11  + 

63 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

73.7 

38.4 

56,1 

-  0.7 

85 

18 

26 

29 

252 

0 

0 

2 

0 

1.10 

.53 

.34 

5 

•  0 

0 

3 

0 

0 

QUINCY  RS 

79.4 

42.6 

61.0 

0.0 

95 

17 

33 

29 

150 

4 

0 

0 

0 

1  .37 

•  53 

.72 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

87.8 

61.3 

74,6 

-  1.6 

103 

17  + 

50 

29 

1 

11 

0 

0 

0 

.15 

.30 

.12 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  2 

91.1 

51.4 

76.3 

1.2 

105 

15 

50 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

.17 

.96 

.12 

1  7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKL I N 

53.0 

70.1 

104 

18 

29 

11 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

85.1 

54.0 

70.1 

-  2.4 

103 

17 

49 

11 

2 

7 

0 

0 

0 

T 

.10 

T 

28+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

84,1 

55.5 

59.8 

-  1.7 

101 

17 

29+ 

6 

0 

0 

0 

.02 

.10 

10 

0 

0 

SHASTA  DAM 

84.2 

60.3 

72,3 

101 

17 

50 

29+ 

15 

8 

0 

0 

0 

.23 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

40. 6M 

55, OM 

1.5 

84 

17 

29 

0 

0 

3 

0 

1.51 

1 

.07 

10 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1  E 

//R 

■■9.3 

35.0 

47,7 

75 

17 

28 

30+ 

515 

0 

0 

9 

0 

1  .98 

.40 

10  + 

.0 

3 

1 

6 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

88.5 

54,7 

71,6 

-  0.9 

103 

16 

44 

29 

4 

1 7 

0 

0 

0 

.32 

.07 

.23 

1  8 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

73.8 

47.7 

50,8 

89 

18 

37 

29 

159 

0 

0 

0 

0 

.77 

.37 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

81.0 

59,8 

70,4 

96 

17 

49 

29 

25 

7 

0 

0 

0 

.30 

.20 

23 

.0 

Q 

2 

Q 

0 

TWIN  LAKES 

58.8 

34,1 

46,5 

-  1.7 

70 

16 

22 

29 

550 

0 

0 

14 

0 

2.71 

1 

.60 

.75 

5 

12.5 

19 

1 

7 

1 

0 

UPPER  LAKE  RS 

86. 6M 

47, IM 

66, 9M 

101 

1 5 

38 

29 

47 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

85.7 

53,1 

69,4 

-  1.5 

102 

17 

45 

10 

5 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  PH 

82.8M 

52,9M 

67, 9M 

95 

18  + 

42 

29 

41 

5 

0 

0 

0 

.50 

.57 

.38 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

M 

55,1 

M 

100 

17 

47 

29 

10 

0 

0 

0 

.60 

.37 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLIAMS 

90.9 

56,5 

73,8 

103 

16 

51 

29+ 

0 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

87.2 

58.0 

72,6 

-  1.0 

103 

18 

48 

29 

5 

9 

0 

0 

0 

.06 

.25 

.04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

87. 8 

55.5 

72,2 

103 

18 

49 

11 

1 

10 

0 

0 

0 

.12 

.12 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

89.1 

54.7 

71,9 

-  0.8 

106 

18 

48 

1 1 

0 

14 

0 

0 

0 

.02 

.10 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

65,2 

-  1.1 

.58 

- 

.10 

NORTHEAST    INTERIOR  BASIN 

66.9 

38.2 

52.6 

81 

17 

30 

30+ 

364 

Q 

0 

4 

0 

1.45 

.53 

10 

0 

1 

0 

BRIDGEPORT 

68.5 

35.3 

51.9 

79 

30+ 

24 

29 

384 

0 

0 

9 

0 

1.82 

.35 

6 

T 

0 

8 

0 

0 

CEOARVILLE 

71.4 

46.5 

59.0 

-  3.5 

87 

17 

33 

29 

219 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.57 

.74 

3 

T 

0 

5 

J 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

66.7 

37.4 

52.1 

80 

19 

29 

29 

381 

0 

0 

3 

0 

2.44 

.75 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

DOYLE   5  SSE 

74. OM 

44.  3 

59. 2M 

89 

14 

30 

29 

186 

1  .48 

.35 

23 

.0 

0 

5 

Q 

0 

FLEMING  FISH  +  GAME 

77.4 

45.7 

51.6 

88 

18 

30 

29 

124 

0 

0 

1 

0 

.70 

.32 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

72.8 

42.7 

57.  8 

-  2.4 

86 

18 

31 

29 

225 

0 

0 

1 

0 

1.38 

.42 

.60 

22 

.0 

Q 

4 

0 

MEYERS  4  SW 

55.2 

34.5 

49.9 

79 

15 

25 

25 

445 

0 

0 

11 

0 

6.93 

4.50 

17 

4.0 

1 

5 

7 

2 

1 

MONO  LAKE 

69.9 

42.8 

56.4 

80 

25  + 

33 

4 

253 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.35 

6 

T 

0 

5 

0 

0 

SUSANVILLE  AP 

75.0 

43.9 

50.0 

-  2.2 

89 

19 

29 

29 

167 

0 

0 

1 

0 

.80 

.13 

.45 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAHOE  CITY 

62.1 

38.6 

50.4 

-  2.5 

75 

20 

29 

29 

433 

0 

0 

5 

0 

2.64 

2 

.08 

.78 

10 

1.0 

1 

10 

7 

3 

0 

TERMO 

70.9 

M 

M 

85 

18 

0 

0 

0 

1.44 

.57 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

TRUCKEE  RS 

65. BM 

36. 5M 

51. 2M 

-  2.9 

79 

19+ 

28 

29+ 

408 

0 

0 

6 

0 

1.90 

1 

•  37 

.52 

10 

.0 

0 

1 

0 

WOODFORDS 

71. 4M 

43.3 

57. 4M 

83 

19 

30 

10 

205 

0 

0 

1 

0 

1.74 

.49 

17 

1.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

55,3 

-  2.1 

1.95 

1 

.29 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

AVI  LA  BEACa 

73.6 

52,0 

62 . 8 

91 

25 

47 

5+ 

73 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

75.5 

45.6 

51 ,  1 

85 

25 

42 

6 

113 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

58.2 

52.6 

50.4 

-  0.5 

77 

25 

49 

1 1 

132 

0 

0 

0 

0 

.08 

•  10 

.08 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

72.6 

48.2 

50.4 

79 

29+ 

42 

3 

132 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

71.6 

46.7 

59.2 

83 

17 

39 

29 

169 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

76.8 

53.2 

55,0 

86 

17 

48 

24 

30 

0 

0 

0 

0 

.05 

.09 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

80.3 

49.8 

65,1 

94 

25 

43 

29 

51 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

61  .7M 

48  •7M 

55, 2M 

65 

30 

42 

3 

289 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

73.8 

48.1 

51.0 

-  4.0 

85 

25 

42 

29 

120 

0 

0 

0 

0 

.10 

.02 

.05 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

KI  NG  CI TY 

80.1 

48,7 

64.4 

-  1.0 

92 

15 

39 

3 

52 

2 

0 

0 

0 

,00 

- 

.06 

.00 

.o 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

81.4 

47,7 

54.5 

-  2.4 

100 

18 

42 

29 

50 

3 

0 

0 

0 

T 

- 

.10 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

78.0 

49.2 

53.6 

-  2.4 

89 

17+ 

45 

29 

60 

0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STA 

80.0 

52.9 

66.5 

93 

18 

48 

10 

20 

4 

0 

0 

0 

,02 

.02 

U 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

54.8 

50.7 

57.8 

72 

29 

44 

3 

210 

0 

0 

0 

0 

,14 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

78.5 

50.2 

54.4 

95 

17 

43 

10 

75 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

68.9 

50.2 

59.5 

-  1.4 

87 

16 

37 

22 

208 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND   WB  AP 

R 

69.9 

53.4 

51.7 

-  1.1 

80 

17 

49 

29 

97 

0 

0 

0 

0 

.03 

.09 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

75. 5M 

52. IM 

63, 8M 

84 

18 

44 

29 

49 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

82.4 

45.3 

54.4 

99 

15 

40 

4 

52 

4 

0 

0 

0 

.01 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

83.6 

48.0 

55,8 

101 

15 

42 

5+ 

41 

5 

0 

0 

0 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

85.2 

44, 5M 

64, 9M 

101 

16 

34 

8 

52 

7 

0 

0 

0 

.45 

.36 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

64.5 

49.5 

57,0 

70 

14 

43 

4 

234 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

80.1 

50,5 

65,4 

97 

18 

45 

29+ 

30 

2 

0 

0 

0 

.06 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

82.1 

42.9 

52,  5 

98 

16 

33 

29 

104 

7 

0 

0 

0 

.15 

.06 

.15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

79.6 

51,2 

65,4 

91 

17 

29 

26 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

•  11 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

68.3 

54,4 

51,4 

77 

26 

51 

29+ 

102 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

76.6 

49,8 

53.2 

96 

17 

29 

80 

2 

0 

0 

0 

,13 

.13 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALINAS  2  E 

68.5 

51.2 

59.9 

-  0.8 

75 

29 

43 

2  9+ 

148 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAI    IMAC     PAA  AD 
i WHO    rM«  AK 

70.  1 M 

52.4 

61. 3M 

75 

11 

44 

2  9+ 

108 

.01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

87.5 

43.4 

55.5 

102 

16 

35 

29 

51 

11 

0 

0 

0 

.11 

.11 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

51.7 

50. 9M 

55,  3M 

68 

6 

45 

29 

250 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

57.5 

49.7 

58,6 

-  2.7 

76 

25 

45 

5 

183 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.11 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

53.7 

52.4 

58.1 

-  1.0 

71 

25 

49 

9 

201 

0 

0 

0 

0 

J 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGOPIO  3  SE 

64.6 

47.4 

55.0 

75 

17 

38 

4+ 

262 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

77.6 

53.4 

55,5 

89 

1  7 

49 

29 

23 

0 

0 

0 

0 

,02 

.02 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

70.7 

49.2 

50.0 

-  2.1 

85 

26 

43 

3 

151 

0 

0 

0 

0 

,09 

- 

.07 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

72.1 

52.3 

6  2.2 

49 

83 

0 

0 

0 

0 

T 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

78.8 

51.8 

55.3 

0.0 

90 

17 

45 

29 

22 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

72.5 

47,9 

60.2 

-  l.l 

85 

30 

41 

4 

137 

0 

0 

0 

0 

,03 

- 

.18 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

70.3 

5  0.4 

60.4 

84 

1  8 

47 

30+ 

137 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT   CREEK   2  ESE 

80.6 

48.8 

54.7 

100 

18 

41 

29 

54 

4 

0 

0 

0 

.05 

.06 

.06 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

67.5 

48.9 

58.3 

79 

4 

41 

29 

195 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.9 

-  1.0 

.04 

.09 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

80.5 

57.1 

58.8 

-  1.9 

92 

18 

50 

24 

4 

2 

0 

0 

0 

.01 

.08 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH   PUMP   PLT  3 

34.6 

54.0 

59.3 

110 

18 

48 

27+ 

5 

5 

0 

0 

0 

.03 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MTN 

33.3 

57.7 

70.5 

-  4,1 

100 

18 

49 

4 

15 

8 

0 

0 

0 

.07 

.17 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


CALIFORN 
JUNE  19' 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


I  ;ERSF  lELD  WB  AP 
l-CH  PH 

HCKWELLS  CORNER 
I  riONWILLOW 
i.AVERAS  BIG  TREES 
.  <P  PARDEE 
iFHAY   BULL   RUN  RCH 

.;rpy  valley  dam 

MINGA 

KORAN  IRRIG  DIST 

MIR 

>LEYS 

;CTRA  PH 

/E  POINTS  5  SSW 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Max.  Depth 
on  Ground 

°  I 
'°< 

°  t 

s  * 

5  * 
o£ 

75.3 

58.8 

67.1 

0.0 

65 

30 

54 

29  + 

8 

0 

0 

0 

0 

.  52 

.49 

.49 

1  1 

.0 

0 

71.7 

59.5 

55.5 

0.9 

76 

30  + 

55 

7  + 

15 

0 

0 

0 

0 

.24 

.19 

.20 

1  1 

.0 

0 

73.7 

59.0 

56.4 

-  1.6 

83 

30  + 

55 

11 

24 

0 

0 

0 

0 

.14 

.08 

.11 

1  1 

.0 

0 

79.0 

52.8 

55.9 

92 

18  + 

44 

24 

73 

5 

0 

0 

0 

.19 

.05 

.07 

10 

.0 

0 

66.3 

40.0 

53.2 

76 

29  + 

28 

11 

352 

0 

0 

4 

0 

,25 

.15 

1  2 

.0 

0 

66.  5 

47,4 

57.0 

83 

1  6 

33 

7  + 

257 

0 

0 

0 

0 

,50 

.45 

1 1 

.0 

0 

6S.<> 

57.7 

63.1 

-  1.3 

72 

29 

52 

7 

52 

0 

0 

0 

0 

,30 

.22 

.19 

1 1 

.0 

0 

72.2 

57.2 

54.7 

76 

30 

52 

25 

24 

0 

0 

0 

0 

.19 

.12 

1 1 

.0 

0 

77.0 

50.9 

54.0 

-  2.7 

91 

25  + 

41 

12 

68 

2 

0 

0 

0 

.49 

.45 

.36 

1 1 

.0 

0 

70.1 

54.9 

52.5 

1.0 

77 

25 

48 

6 

70 

0 

0 

0 

0 

.80 

.75 

.52 

1 1 

.0 

0 

71.6 

47.6 

59.6 

64 

17  + 

33 

6 

165 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

1 1 

.0 

0 

75.3 

55.7 

66.0 

-1.5 

66 

30  + 

50 

24+ 

33 

0 

0 

0 

0 

.35 

.25 

.20 

1 1 

.0 

0 

B2.5 

48.8 

65.7 

97 

25  + 

40 

18  + 

52 

8 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

62.9 

50.0 

56.5 

-  0.4 

69 

13 

42 

4 

249 

0 

0 

0 

0 

,05 

.00 

.04 

5 

.0 

0 

78.6 

53. 6M 

66. IM 

-1.7 

90 

30 

46 

24 

39 

1 

0 

0 

0 

.11 

.04 

.05 

11 

.0 

0 

80.7 

49.5 

65.1 

93 

30 

38 

24 

35 

8 

0 

0 

0 

,09 

.03 

2  + 

.0 

0 

82.4 

56.1 

58.  8 

-  0.9 

97 

25 

49 

24 

15 

10 

0 

0 

0 

.31 

.21 

.24 

12 

.0 

0 

31.2 

56.3 

68.8 

-  0.8 

92 

30 

51 

29+ 

2 

5 

0 

0 

0 

.09 

.05 

.07 

12 

.0 

0 

80.9 

54.2 

67.6 

93 

25 

48 

24+ 

19 

5 

0 

0 

0 

.18 

.14 

12 

.0 

0 

74.1 

52.4 

63.3 

91 

17  + 

44 

7 

108 

2 

0 

0 

0 

.34 

.25 

.25 

5 

.0 

0 

83.5 

55.5 

69.5 

-  1.0 

97 

25 

48 

24 

8 

11 

0 

0 

0 

.48 

.39 

•  21 

1 1 

.0 

0 

59.0 

49.7 

59.4 

-  5.4 

68 

15 

33 

6 

211 

0 

0 

0 

0 

.64 

.51 

.44 

12 

.0 

0 

70.5 

56.9 

64.  7 

-  1.0 

79 

30  + 

54 

7 

21 

0 

0 

0 

0 

.28 

.23 

•  25 

1 1 

.0 

0 

M 

54.0 

M 

65 

16 

47 

24 

0 

0 

0 

0 

.30 

.22 

•  15 

1 1 

.0 

0 

77.5 

55.9 

66.7 

87 

25 

50 

24+ 

22 

0 

0 

0 

0 

.25 

.23 

1 1 

.0 

0 

85.9 

51.2 

69.1 

-  1.3 

103 

15 

44 

24 

5 

1  3 

0 

0 

0 

.05 

-  .01 

.05 

1 1 

.0 

0 

69.8 

58.7 

54.3 

-  0.3 

74 

30+ 

55 

11 

24 

0 

0 

0 

0 

.33 

.28 

•  33 

1 1 

.0 

0 

75.3 

55.7 

66.  1 

-  1.1 

86 

30 

52 

9 

14 

0 

0 

0 

0 

.08 

.05 

.  06 

11 

.0 

0 

72.5 

54.0 

53.3 

0.0 

83 

28 

49 

7 

56 

Q 

0 

0 

1.21 

1.13 

1.13 

1 1 

.0 

0 

70.1 

53.7 

61.9 

80 

29  + 

47 

28 

84 

0 

0 

0 

0 

.31 

.25 

1 1 

.0 

0 

65.4 

54.4 

60.4 

79 

29  + 

51 

6  + 

151 

0 

0 

0 

0 

.28 

.21 

11 

.0 

0 

57.0 

50.3 

58.7 

-  0.9 

75 

17 

42 

4 

164 

.03 

-  .11 

.02 

10 

.0 

0 

51  .6M 

6  8 

2  5 

35 

7+ 

94 

0 

0 

0 

0 

,20 

.18 

1 1 

.0 

0 

72. 4M 

52. 4M 

52. 4M 

82 

25 

47 

30  + 

77 

0 

0 

0 

0 

.62 

.27 

11 

.0 

0 

75.2 

53.0 

54.1 

90 

15 

47 

6 

72 

1 

0 

0 

0 

.48 

.22 

11 

.0 

0 

54.1 

-  0.3 

49 

7+ 

44 

0 

0 

0 

0 

.13 

.16 

.0 

0 

75.3 

54.9 

55.1 

-  1.9 

85 

30 

48 

7 

25 

0 

0 

0 

0 

.06 

.01 

.04 

10 

.0 

0 

73. 9M 

49. 3M 

51  .5M 

87 

25 

45 

24+ 

100 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

11 

.0 

0 

67.5 

58.4 

53.0 

74 

29 

55 

9+ 

55 

0 

0 

0 

0 

.15 

.14 

11 

.0 

0 

79.5 

51.0 

65.3 

93 

25 

44 

24+ 

50 

5 

0 

0 

0 

.17 

.05 

22 

.0 

0 

73.0 

54.7 

63.9 

84 

29 

'fB 

29+ 

43 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

11 

.0 

0 

79.6 

44.5 

62.1 

-  3.0 

95 

16 

35 

21 

115 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

77. 9M 

55. 7M 

55. 8M 

-  0.9 

89 

30 

50 

8 

18 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  .01 

.02 

10 

.0 

0 

53.8 

-  2.1 

.23 

.15 

96.3 

57,5 

82.0 

110 

1  8 

56 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

1  4  + 

.0 

0 

89.  1 

60.0 

74.5 

104 

19  + 

49 

11 

4 

1  5 

0 

0 

0 

.  05 

.05 

1 1 

.0 

0 

82.0 

51.1 

56.5 

96 

1  5 

44 

24 

39 

8 

0 

0 

0 

.22 

.10 

1 

.0 

0 

82.8 

47.8 

65.3 

-  4.5 

99 

19 

37 

4 

76 

9 

0 

0 

0 

.55 

.45 

.25 

1 1 

.0 

0 

56.2 

37.9 

47.1 

66 

1 7 

25 

4 

528 

0 

0 

7 

0 

1.27 

.65 

7 

12.6 

4 

99.1 

63.6 

81,5 

-  3.6 

110 

1 7 

52 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

•  00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

99.4 

69.4 

84,4 

112 

17 

55 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

94. 6M 

61  .7M 

78, 2M 

108 

1  6 

50 

7 

2 

22 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

98.3 

53.9 

81,1 

-  4.9 

111 

16 

54 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

69.4 

62.6 

76,1 

105 

17 

52 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

.13 

.13 

5 

.0 

0 

91.7 

51.3 

75.5 

104 

19  + 

49 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

11  + 

.0 

0 

104.4 

77.7 

91.1 

-  2.6 

116 

18 

61 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.16 

.15 

.11 

5 

.0 

0 

78. 3M 

47. IM 

52. 7M 

69 

20  + 

35 

4 

119 

0 

0 

0 

0 

1.77 

.53 

7 

.0 

0 

94.4 

74. IM 

84.  3M 

107 

18 

54 

13+ 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

99.4 

52.8 

81.1 

-  4.3 

110 

18+ 

51 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

74.3 

55.2 

64.8 

-  5.4 

93 

17 

45 

7  + 

102 

2 

0 

0 

0 

.45 

.41 

.24 

12 

.0 

0 

62.2 

55,2 

68.7 

-  5.2 

95 

20  + 

44 

6 

41 

3 

0 

0 

0 

.96 

.88 

.45 

12 

.0 

0 

94.0 

65.3 

79.7 

107 

19  + 

54 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

97.9 

56.1 

82.0 

-  3.1 

no 

17  + 

51 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

99.4 
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83,0 
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7 

0 

25 

0 

0 

0 
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.0 

0 

M 

M 

M 

96 
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39 

4 

0 

0 

0 

.84 

.78 
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.0 

0 

96.2 

59.4 

63,8 
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113 
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60 

29 

0 

26 

0 

0 
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-  .01 
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.0 

0 

91.6 

50.0 

75,8 

102 
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4 

0 

16 

0 

0 

0 

.04 
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.0 

0 
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70,8 

83,7 

109 
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59 
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0 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

66.8 

45.2 

56,0 

81 

15 

35 

7 
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0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

63.1 

56.4 

59,8 

99 

15 

46 

4 

35 

10 

0 

0 

0 

.51 

.49 
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.0 

0 
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42 

11 

57 

9 

0 

0 

0 

.22 

.22 

12 

.0 

0 

85.5 
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100 
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11 

0 

0 

0 

.00 
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110 
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0 
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0 
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62. 7M 
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51 

7 
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4 
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0 
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12 

9 

0 

0 

0 
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.0 

0 
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53. 5M 

67. 7M 

93 

19 

41 

13 

55 

5 

0 

0 

0 
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.53 

13 

.0 

0 

98.4 
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85.7 

111 

17 

52 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

82.7 

55.3 

69.  6 

-  3.4 

97 
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6 
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0 
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-  .03 
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.0 

0 

84.9 

55.0 

70.0 
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16 

46 
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27 

12 

0 

0 

0 

,22 

.16 
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.0 

0 

96.8 

64.5 

81.7 

-  1.2 

112 

16 

57 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

97.5 

72.3 

64.9 

112 

18 

50 

7 

0 
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0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

85.1 

58.6 

72.4 

99 

19  + 

47 

5 

15 

10 

0 

0 

0 

,22 

.11 
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,0 

0 

54.5 

45.3 

55.4 

-  5.6 

79 

16 

34 

6 
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0 

0 

0 

0 

,38 

.24 

.15 
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.0 

0 

98.1 

68.3 

63.2 

112 

16 

51 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

93.0 

62.6 

77.8 

-  3.6 

106 

20 

53 

2  4+ 

0 

20 

0 

0 

0 

,04 

-  .02 

.04 

12 

.0 

0 

94.7 

62.4 

78.6 

106 

19  + 

52 

7+ 

0 

21 

0 

0 

0 

,03 

.03 
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.0 

0 

63. 9M 

46.1 

55. OM 

95 

20  + 

37 

4 

50 

6 

0 

0 

0 

,00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

64.6 

53.7 

69.2 

96 

20  + 

45 

4 

32 

10 

0 

0 

0 

.07 

.06 

14 

.0 

0 

52.4 

29,4 

40.9 

66 

20 

19 

24 

713 

0 

0 

22 

0 

1.97 

1.10 

7 

20.0 

12 

37.4 

23.1 

30.3 

47 

27  + 

11 

4 

1034 

0 

6 

29 

0 

4.39 

1.42 

11 

46.6 

46 

72.6 

-  4.3 

.36 

.28 

Precipitation 


LONG  BEACH  KB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MILL  CREEK  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MT  WILSON  FC  338B 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNAPD 

PALOMAR  MTN  OBSY 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGUELLO  WB 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STA 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SUNLAND 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

DIVISION 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 

8ARST0W 

BEAUMONT  1  E 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AP 
BORREGO  SPRGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

HA  I  WEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MTN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MO J AVE  2  ESE 

MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AP 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SQUIRREL   INN  2 

THERMAL  FAA  AP 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 


//R 
R 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  168  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


28     29  30 


•01     •04  T 


.02     .03  .05 


.39     .30  T 


.04  .01  .05 
•04     .06  .02 


.13      .10  .02 


.85      .02  .03 


.02  .14  .28 
•03  1.20  .30 
•02      .25  .06 


.09      .14  .48 


.04      .01  .01 


.03      .02  .01 


■  01 

T 

.03  T 

•10     .11  T 

.15      .12  .01 


•01     .OS  .10 


.01     .01  tOl 


,05     .05  .72 


,03     .06  T 


.05     .37  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLARFMONT  FC  2300 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARK SBUPG 

CLAHKS  VALLfY  MUDD  PANCH 
CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERHALE   3  SSE 
COALINGA 
COALINGA  14  WNW 
COBB   2  NW 

COHASSET  1  NNE 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHE»Y 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  I  0AM 
COOCOOAN   IRPIG  OIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CPFSCFNT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  FNF 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

OAGGETT   FAA  AP 
OANA  2  SF 
DAVENPORT 
DAVIS   1  WSH 
DAVIS  CPEEK 

DEATH  VALLEY 

DFEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 
DE  5ABLA 
DESCANSO  PS 

DOBBINS  COLGATE  F0RFB4Y 
DONNER  MEMORIAL  ST  RK 

DOS  RIOS 

DOWNEY  FIOE   OEPT  FCIOTC 

DOWNIEVILLE  PS 

DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIP  PS 

OUTTONS  LANDING 
FA6LE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

FLFCTOA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
FLK  VALLFY 

ELLEPY  LAKE  // 
ELLIOTT 

FLSINOPF 
ESCONDIDO 

.EUREKA  WB  CITY  P 
EXCHEOUER  OESERVniP 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIPMONT 
FE=>GUSON  PANCH 
FEONDALF  R  SSW 
FERNDALE  2  NW 
FIDOLFTOWN  LYNCH  RCH 

FILLMORE   1  WNW 
FINLEY  1  SSE 
FINLEY  5  5W 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  6AMF 

FOLSOM  DAM 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORT  BIOWELL 

FOPT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ODSS 

FRENCH  GULCH 

FPESNO  WB  AP  P 
FRIANT  GOVT  CAMP 
FULLFPTON  APPOUES  RCH 
FULLEPTON  HILLCPEST  PES 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  OS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILPOY 

GILROY   14  ENE 

GLENDALE  STAPFNHOPST 
GLENDORA  WEST  F  C  165 
GLENNVILLE 


1  .27 
1.48 
1,48 


.33     .02  .02 


.25  .02 
.05  .09 


13     14     15     16     17  18 


•06  .03 
.26     .22  .02 
.36  .09 


.01     .18  .02 

.02  .01 
.10  .08 
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CALIFORNIA 


■ 

Station 

15 

Day  of  Month 

O 
H 

1   1  2  1  3 

4  j 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29  30 

31 

UN 

GROVE 

LAKE  HWY  "NIC  ST» 
VALLEY 
1  K 

.60 
.19 
1.77 
.66 

T 

.04 

.02 

.10 

.06 

,07 
.16 

.04 
T 

.12 

.01 

.08 
.10 

T 

T 

.04 

T 

T 

.17 

.22 
.75 

T 

•  02 

T 
T 

.04 

T 

.33 

.02 

T 

T        T  T 

.35 

.15 
.32 

lEW 

ILLE  0  5 
AND  RS 
VILLE 
CYN  LOWER  EC  364 

.27 
1.10 
.57 
.00 
.66 

.02 

.01 

.05 

.06 

.03 

.17 
.02 

.08 
,29 

.18 

.11 
.48 

.02  .06 

■  04 

T 

•  02 

.02 
.63 

.02 

.23 
.06 

CYN  UPPER  FC  367 

OON  BAY  2  NNW 

ON  AEB 

D 

.93 
.95 
.00 
.00 
.17 

.16 

.02 

.22 
.17 

.59 
.46 

.30  .01 

CAMP  RS 

GAGING  STA 
ON  GULCH  RS 
L  FNGLFBRIGHT  DAM 
EEK  PH  1 

1.02 
.00 
.04 

1.30 
.61 

,02 

.07 
.05 

T 

•  02 

.17 

.02 
.10 

.20 

.19 
1.26 

.26 
.12 

.26  .02 

.04 
.15 

LO  PUMP  PLANT 

K  RS 

BURG 

8URG  7  F 

■  00 
.17 
.00 
.00 
.05 

.05 

.15 

•  02 

W  DAM 

,DE2  2  NW 
lA 

HETCHY 
VALLEY  RANCH 

.00 
.31 
.06 
2.77 
.10 

.11 

.24 

.01 

.01 

.30 

.04 
1  .83 

T 

.01 
T 

.02 

.06     .19  .32 
T 

.10 

S  FC  60A 
.TER 

>EW  2  WSW 

.45 
.90 

.30 
.37 

.05 

.04 

.10 

T 

.16 

.04 

.16 
.05 

.39 

.05 

• 

•  10 

.29 
.15 

.10 
.01 

.05 

.06 
•  22 

.10 

2  SE 

ID  LARGO  STA 

DIST  GRAVFS  RCH 
:S  DAM 
I6T0N  LAKF 

.25 
.00 
.00 
1.30 

T 

.02 

.88 

.40 

T 

.15 

.01 

.09 

T 

T 

LD  HWY  MNTNC  STA 

'ILD  RS 
AL 

AL  FAA  AP 

.67 
.37 

,00 
.00 
.00 

T 

.37 

.47 

•  20 

NDENCE 

US  OATF  GARDEN 
RN 

RN  ARMITAGE 

.84 
.00 
.04 

T 

.06 

.06 

.36 

.10 

.11 

.06 

.19 

.01 

T 

.02  T 
.03 

ITN 

'ALLEY 
INDALE 
1  TREE 
1  WYNOLA 

T 

2.17 
.46 
.04 
.22 

.06 

T 

.11 

.22 

.04 

.60 

.05 

.03 

.  16 
.05 

T 

.16 

7 

.25 
.03 
.04 

•  05 

.21 

.42 

.23 

T 

•  11 

.04 

.  DAM 

INCH  // 
>G 

'VILLE 
'FLO 

.77 
.00 
.00 

T 
T 

T 

.43 

.34 

I 

T 

IGER 

MVEP   INTAKE  3 
MVEP  PH  1 
nVEP  PH  3 

:man  city  1  SSW 

.00 
.52 
.43 
.33 
.29 

.10 
.12 

T 

.01 

,11 

.14 
.10 
.02 
.22 

.20 
•  16 
.07 

.27 
.03 
.02 

T 

:man  STA 

:  POWFR  HOUSE 

:iTY 

'H  P 
rs  FERRY  2  SE 

.02 
.65 
.00 
.57 
.23 

.11 

.02 
.19 

.06 

T 

.01 

.02 
.30 

.04 

.04 

•  46 
.10 

T 

-rSCENTA  FC  251 
"TTE  2  NNE 
>  BEACH 
<0A 

.51 
.72 
.05 
.13 
.10 

.03 

.01 

.32 

.32 
.05 
.11 

.05 

.05  .05 

•  01 

T 

.51 

ARROWHEAD 

5PT 

HORE 

IDF  2  FNE 
5PAULD1NG 

.36 

T 

.90 
,06 
1.47 

T 

T 

.02 

.09 

T 

.04 

.05 
.09 

.04 
.01 

.18 
.05 

T         .07  .13 

.10 
.01 

.15 

•  02 

•  09 

T 

.61 

.46 

.41 

.17 

T 

5PAUL0ING  DAM 
SA 

STEP 
-UMAS 
3E0S  NM 

1.36 
.34 
.51 
.35 

1.59 

.12 
.02 

.03 

.01 
.13 

.04 

.03 

.08 

T 

.01 
.04 

T 

.14 
.09 

T 

.04 
.49 

.05  .08 

.02 

.21 
•  22 

•  07 

T 

.17 

.09 

.43 
.01 

.31 
.04 

.41 
.02 

.03 
.64 

.05  .05 

2A  PT  STA  FC  352  0 
ILLE  KEEGAN  RANCH 
AND 

N  RANCH 

.29 
.99 
•  20 
.00 
.08 

.02 

.16 
.06 

.79 

.07 
.03 

.22 
.01 

T 

.20 

COVE 
AY 

E  VALLEY 
"ORE  2  SSW 
SHAWNEE  HILLS  RCH 

.06 
.28 
1.4C 

T 

.22 

.10 

T 

.29 

T 

.04 

.01 
.15 

T 

.05 
.09 

.22 

.01 

T 

T 

.08 

.10 
T 

.12 

.15 

.55 

noo  2  N 
OOD  MESA 

C  SEWAGE  PLANT 
TREE  CANYON 

.0« 
.2C 
.01 
T 

.05 

.09 

T 

.09 

.02 

.06 
.01 
.05 

BEACH 

BEACH  WB  AP 
VALLEY  INSP  STA 
LAHOS 

NGELES  WB  AP  R 

.3< 
.52 
1.0( 

.n 

.2< 

.06 

T 

T 
T 

,06 
,02 

T 

.11 

.03 

T 

T 

.03 
.36 

.02 

.36 
.49 
T 

.14 
.20 

T 

.03 

.02  .19 

.05 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

•  14 

.0* 

NGELES  WB  CITY  R 
ANOS 

ANOS  APRURUA  RCH 
ATOS 

ATOS  «  SW 

.1' 
.01 

.oi 

T 

.01 

.06 
.22 

T 

.03 

T 

RIETOS  RS 
TON 

NE  VALLEY  1  SSW 

.52 
1.4- 
.0< 

,01 
,79 

.51 

.15 

•  30 

•  09 

.14 
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LYTLf  CREEK  PH 
LYTLF  CRFEK  RS 
MADELINE  MNTNC  ST* 
MAPE°fl 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAN2AN1TA  LAKE  / 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 
MAR ICOPA 
MAR IPOSA 

MARTINEZ  FIRE  STA 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAHE 

MECCA  3  5E 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STA  2 

MEYERS  k  SW 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MIDOLETOWN 
MIDDLETOWN 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA   SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MOJAVE   2  ESE 
MONO  LAKE 

MONTICELLO  DAM 
MOORPAPK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  EI^E  DEPT 

MOORO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT   6ALDY  FC  B5C 
MT   BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC    3388  // 

MUlP  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEFDLFS  FAA  AP 
NEENACH 

NEVADA  CITY 

NFWBU^Y  PARK    U  SW 

NEWHALL    SOLEDAD  FC    32  C 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT  BEACH  HAP80'' 

NICOLAUS  #2 
NIGHTINGALE 
NILANO 

NORTH  FORK  RS 
OAKOALE   WOODWARD  DAM 

OAX   KNOLL  PS 

OAKLAND  WB  AP  R 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDF 

OCOTILLO  WFLLS 

OJAI 

OLINOA 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 
ORANGE  COVE 

ORICK   PPAIRIE  CP  PAPK 

ORLANO 

OPLFANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

nxNAPD 
OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  AF 
PAICINFS  OHRWALL  RCH 

PALMOALE  R 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

PALOS  VERDES  EST   FC  43D 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 

PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PASADENA 
PASKENTA  RS 
PASO  PORLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATT IWAY 
PAYNES  CREEK 
PERRIS 

PETALUMA  FIRF    STA  2 
PIEDRA 

PIEDPA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 

PIT   RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERV  ILLE 
PLACEPVILLE  IFG 
PLAT INA 

POINT  ARENA 

POINT  APGUELLO  WB  R 
POINT  APGUELLO  LIGHT  STA 


.46 
.00 

.00 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


19     20  21 


•09     *0l  .04 


1,24     .05  T 


.38      .05  T 


,33     .01  .16 


.06  .05 
.07  ,05 


,03     .19  T 


.04     .18  .06 


.04  ,03 
.02  ,08 


.12     .17  ,02 


.06     .11  .01 


.02  .08 
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■ontinued 


PIEDRAS  BLANCAS 
MONA 

9T  CHICAGO  NAVAL  PFPOT 

RTERVIt-LE 

RTOLA 

SEY  3  E 
WAY  VALLEY 
lEST  VALLFY 
INCY  PS 

MONA  SPAULHING 

NCHITA 
ND50UPG 
YMOND  9  N 

0  BLUFF  WB  AP  P 
DOING  FlPf    STA  2 

OLANOS 
OWOOD  CITY 
PRFSA 

CHARnSON  GROVE    ST  PR 
CHMOND 

0  VISTA 

VFPSir>F  FIPF  STA  3 
VERSIDE  CITRUS  F   S  ff 
CKLIN 

UNO  MOUNTAIN  1  NNF 


GEHEN  CREEK 
INT  HELENA 
,INT  MARYS  COLLFGE 

LINAS  2  E 
.LINAS  FAA  AP 
.LINAS  DAM 

1SIPUFDF5  GAGING  STA 
IT  SPRINGS  PH 

.LYFP  PS 

,N  ANDREAS  2  S 

,N  ANTONIO  CN  MOUTH 

.N  ANTONIO  MISSION 

,N  AROO 

,N  BERNARniNO  CO  HOSP 
<H  CLFMENTE  0AM 
,N08FRG  PTL    STA  FC130e 
.NDBERG  W8  //R 
.N  DIEGO  Wp  AP  R 

iN  DIHA";  FIPF  WDN  FC  95 
,N  EM  I  GO  to  DANCH 
iN  FERNANDO 

F  PICHMOND  SUNSET  P 
iN  FPANCI  SCO  WB  AP  R 

FOANCI  SCO  FOB  P 
\H  GABRIEL   CANYON  PH 
IN  GABPIEL  DAM  FC425BE 
IN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
\N  GRFGOOin  -i  SF 

\H  JACINTO 

VH  JOSE  R 
IN  LUIS  DAM 
W  LUIS  OBISPO  POLY 
\H  MATFO 

tN  PEDRO 

VN  RAFAEL 

VNTA  ANA  FIPF  STA 

»NTA  ANA  RIVER  PH  1 

\NTfl  ANITA  FFON  FC  43? 

^NTA  BARBARA 

*NTA  BARBARA  FAA  AP 

tUTb  RflOBAOA    TV  PFAK 

ANTA  CATALINA  WBAP 

4NTA  CLARA  nNIVFPSITY 

ANTA  CRUZ 

ANTA  MARGARITA  2  SW 
ANTA  MARGARITA  BOOSTER 
ANTA  MARIA  WB  AP  R 
ANTA  MONICA  PIER 

ANTA  PAULA 

ANTA  POSA 

ANTIAGO  DAM 

AUGUS  POWER   PLANT  1 

AWYERS  BAP  PS 

COTIA 

EAfiSVILLE  LAKE 
eCRET  VALLEY 

hasta  dam 
hell  ass  plant 

helter  cove 
hingle  springs 

lERRAVILLE  PS 
IGNAL   HILL  FC  415 
KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

NOW  CREEK  UPPER 

ODA  SPRINGS   1  E  //R 

OLEDAD 

0ME5BAR  1  W 

OMiS  3  NE 

OMIs  3  NW 

ONOMA 

ONORA 

-0  Entrance  yosemite  np 

OUTH  FORK  cabin 

PADPA  PAC  FC  356  C 
PRECKELS  HWY  BRIDGE 
PPINGVILLE  7  ENF 
OUIRREL  INN  1 
QUIRREL  INN  2 

'TANDISH  1  E 
TANDISH  +  HICKEY  ST  PR 
-TaNISLAUS  PH 
STOCKTON  W6AP 
"TOCKTON  FIRE    STA  4 

"TOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
5T0NYF0RD  RS 


Day  of  Month 


1       2      3       4      5       6  7 


T         T  T 


.02     .03  .40 


10       11  12 


.13 


.28 


T  .08 

.03  .14 
.10  .09  .03 
.09  .07 


13     14  15 


.07  ,06 
.23 


T      '    .03      .39  T 


.09     .02  .25 


.01      .08  .31 


.02      .15  .17 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 

TERMO 

THERMAL   FAA  AP 
THOUSAND  OAK.S 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 
TIGEP  CPEEK  PH 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 
TORRANCE 
TRACY  CARSONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRAVIS  AFB 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  PS 
TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

TWITCHELL  0AM 
UK  I  AH 

URIAH  U  WSW 

UNION  OIL   STEARNS  AOS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPEP  LAKE  PS 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  PS 
VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 

VICTOPVILLF  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIPE    STA  FC  120 

VINTON 

VISALIA 

VISTA  2  NNF 

VOLCANOVILLE 
VOLLMEPS 
VOLT A  PH 
WALLACE    1  SE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT   CREEK    2  ESE 

WALNUT  CREEK    A  E 

WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

WARNER  SPPINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLF  PS 
WEED  1  S 
WENDEL   10  SE 
WeSTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITF  MOUNTaiN  2 
WHITTIEP  FC   106  D 


.56 
1.24 
1  .09 


10     11  12 


.07 
.54 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.05  .28 
.29  .13 
.02     .25  .02 


.40 
.51  .10 


1.32  .07 


19     20  21 


.01     .26  .03 


.02  .05 

T 

T  T  .11 


.06 
.10 


.25 
T  .15 


25     26  27 


.39     .03  .03 


1.42  .10 


WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

WOOOFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINOA 
YOSEMITf  NP 

YREKA 


.05  .25 
.06  .04 


.35      .04  .01 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


ISHOP  WB  AP 


Day  Oi  Month 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 
MIN 

73 
39 

68 

37 

61 
37 

64 

39 

62 
45 

67 

36 

73 

39 

75 
41 

73 
48 

57 
40 

75 
40 

81 
45 

88 
51 

66 
56 

37 
54 

88 

59 

87 
51 

89 

58 

85 
53 

82 

52 

76 
49 

60 
45 

66 

33 

72 
42 

77 
42 

79 
45 

76 
44 

65 
34 

68 
31 

75 

38 

MAX 
MIN 

75 
52 

75 
51 

70 
43 

70 
50 

74 
52 

69 
50 

73 
52 

74 
54 

75 
54 

73 
50 

77 
47 

90 
5i 

86 

56 

87 
53 

90 
65 

92 
54 

92 
55 

98 
53 

83 
49 

80 
54 

73 
51 

72 
51 

69 
47 

75 
55 

77 
51 

80 
46 

90 
48 

68 
45 

71 
42 

76 
55 

MAX 
MIN 

66 
52 

73 
52 

71 
53 

68 
51 

69 
52 

53 
48 

65 
47 

69 
5i 

72 
45 

68 
49 

64 
60 

67 
49 

62 
49 

76 
47 

34 
50 

85 
54 

83 
51 

82 
50 

83 
46 

82 
47 

78 
52 

70 
51 

69 
53 

79 
45 

82 
52 

81 

53 

80 
46 

85 

53 

84 
54 

88 
53 

MAX 
MIN 

'2 
48 

75 
45 

70 
34 

59 
38 

72 
43 

64 

33 

70 
35 

77 
42 

78 
45 

53 
39 

63 
39 

79 
41 

84 
48 

92 
51 

90 
44 

92 
43 

91 
45 

89 
45 

92 
51 

88 
45 

82 
45 

53 
42 

59 
34 

65 
42 

74 

37 

80 
36 

84 

37 

78 
34 

52 
28 

70 
38 

MAX 
MIN 

83 
51 

82 
47 

72 
46 

78 
52 

79 
48 

80 
45 

76 
46 

84 

76 
60 

77 
49 

77 
48 

76 
48 

72 
47 

79 

88 

98 
60 

97 
60 

82 
5  5 

82 
49 

82 

76 

70 

76 

81 

87 

82 

64 

70 

77 

82 

MAX 
MIN 

80 
61 

86 
63 

83 
59 

81 
50 

82 
50 

79 
50 

33 
54 

78 
54 

81 

65 

73 
55 

79 
62 

75 
55 

75 
57 

76 
68 

80 
57 

90 
59 

88 
63 

92 
59 

78 
57 

83 
52 

82 
57 

78 
57 

75 
57 

78 
50 

82 
56 

89 
52 

85 

52 

71 
54 

75 
56 

79 
61 

MAX 
MIN 

80 
53 

89 
56 

85 
55 

80 
54 

85 
59 

81 
59 

84 

59 

83 
57 

36 
55 

78 
50 

82 
43 

31 
49 

82 
53 

80 
55 

84 

55 

94 
57 

97 
61 

1  10 

58 

84 

55 

85 
56 

82 
53 

80 
55 

75 
54 

79 
48 

84 
54 

91 
54 

95 
48 

83 
50 

75 
49 

63 
50 

MAX 
MIN 

67 
56 

82 
52 

86 
52 

77 
49 

79 
56 

78 
50 

57 
54 

80 
50 

87 
64 

89 
50 

74 
55 

71 
52 

76 
54 

82 
50 

87 
53 

92 
58 

97 
73 

100 
73 

98 
68 

95 
63 

91 
54 

80 
52 

79 
52 

74 
64 

83 
50 

91 
63 

94 
57 

86 
52 

77 
50 

81 
54 

MAX 
MIN 

54 

56 

46 

45 

52 

51 

49 

45 

46 

46 

47 

43 

60 

51 

59 

51 

61 

68 

67 

53 

47 

45 

49 

51 

53 

58 

54 

45 

43 

46 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 
48 

86 
46 

76 
46 

82 
52 

78 
53 

82 
52 

83 

53 

37 
54 

85 
52 

79 
49 

80 
52 

78 
54 

81 

55 

8b 
57 

92 
63 

97 
68 

99 
68 

95 
58 

89 
54 

82 
49 

78 
49 

75 
48 

76 
50 

84 
54 

91 
58 

90 
49 

72 
49 

73 
50 

80 
52 

MAX 
MIN 

69 
55 

65 
54 

70 
50 

69 
56 

69 
57 

71 
55 

67 
54 

66 
55 

67 
54 

65 
58 

65 
55 

64 
54 

56 
54 

68 
55 

66 
59 

56 
60 

67 
50 

67 
62 

68 
59 

68 
60 

68 
51 

57 
58 

68 
59 

70 
54 

70 
55 

70 

58 

70 
59 

66 
54 

66 
54 

57 
55 

MAX 
MIN 

75 
50 

74 
50 

75 
47 

75 
47 

68 
47 

55 
52 

58 
48 

69 
50 

58 
48 

65 
54 

72 
54 

71 
54 

70 
57 

71 
66 

76 
56 

73 
55 

70 
56 

71 
56 

69 
58 

72 
55 

75 
50 

75 
50 

74 
54 

80 
50 

91 
52 

70 
52 

73 
50 

78 
52 

85 
50 

87 
51 

MAX 
MIN 

98 
70 

95 
74 

102 
72 

95 
58 

87 
66 

91 
61 

82 
55 

86 
51 

93 
66 

98 
72 

39 
59 

86 
60 

38 
65 

89 
63 

96 
73 

100 
76 

105 
79 

110 
78 

109 
77 

109 
78 

107 
74 

98 
67 

98 
63 

85 

59 

91 

59 

100 
68 

105 
71 

103 
69 

99 
64 

96 
70 

MAX 
MIN 

85 
62 

90 
66 

81 
60 

84 

55 

83 
62 

72 
53 

84 

62 

88 
62 

92 
55 

79 
58 

73 
54 

77 
61 

86 
51 

89 
65 

94 
68 

101 

103 
74 

102 
73 

99 
73 

95 
70 

83 
60 

32 
56 

78 
59 

85 
58 

93 
63 

95 
66 

88 
63 

79 
56 

81 
54 

88 
68 

MAX 
MIN 

75 
56 

82 
59 

83 
54 

77 
51 

77 
57 

74 
49 

69 
54 

79 
65 

83 
59 

82 
59 

65 
55 

71 
51 

77 
60 

83 
57 

89 
51 

91 
63 

94 

65 

93 
63 

90 
64 

90 
63 

85 
56 

77 
56 

76 
56 

79 
53 

86 
59 

90 

62 

89 

59 

81 
55 

78 
53 

82 
56 

MAX 
MIN 

78 
54 

70 
56 

81 
54 

80 
55 

72 
56 

75 
51 

61 

50 

69 
50 

75 
45 

79 
47 

65 
52 

69 
52 

72 
53 

59 
46 

83 
51 

90 
55 

94 
55 

92 
53 

90 
49 

89 
49 

88 
52 

77 

55 

77 
55 

74 
43 

83 
47 

91 
48 

89 
47 

84 
47 

88 
46 

90 
46 

MAX 
MIN 

90 
60 

95 
63 

83 
52 

83 
52 

81 

63 

72 
54 

80 
50 

35 
68 

92 
60 

77 
64 

76 
49 

79 
52 

85 
55 

91 
54 

98 
54 

100 
69 

104 
73 

101 
67 

104 
67 

98 
72 

89 
63 

87 
62 

77 
57 

87 
62 

95 
58 

98 
51 

91 

53 

90 

65 

89 
55 

95 
57 

MAX 
MIN 

72 
52 

69 
52 

75 
48 

75 
49 

70 
45 

64 
45 

56 
45 

69 
47 

74 
47 

77 
50 

64 
47 

65 
50 

62 
51 

59 
46 

82 
53 

91 
58 

92 
55 

92 
55 

89 
55 

87 

52 

86 

50 

72 
50 

69 

60 

71 
41 

82 
52 

91 
51 

87 
45 

80 
49 

85 
48 

66 
49 

MAX 
MIN 

73 
52 

79 
52 

79 
53 

75 

50 

75 
50 

57 
47 

72 
46 

76 

61 

30 
49 

78 
50 

69 
48 

70 
51 

71 

53 

84 
48 

94 
54 

96 

58 

94 
61 

94 

56 

90 

53 

89 
55 

87 
51 

73 
52 

73 
52 

85 
44 

93 
48 

90 
49 

89 
52 

87 
50 

89 
47 

90 
50 

MAX 
MIN 

74 
46 

77 
45 

78 
44 

77 
43 

72 
43 

57 
42 

68 
47 

70 
48 

71 
47 

75 
48 

73 
47 

72 
46 

73 
47 

75 
48 

82 
49 

80 
51 

80 
50 

73 
49 

77 
48 

75 
49 

74 
48 

70 
45 

71 
46 

77 
45 

85 
46 

81 
47 

79 
45 

73 
46 

79 
45 

60 
45 

MAX 
MIN 

74 
53 

75 
53 

73 
54 

71 
51 

71 
54 

67 
53 

65 
61 

63 

63 

61 
50 

64 
60 

54 
49 

55 
52 

54 

61 

57 
55 

70 
53 

69 
53 

75 
54 

62 
54 

67 
53 

58 
54 

72 
52 

63 
53 

69 
51 

71 
54 

77 
54 

64 

52 

63 
54 

56 
52 

74 
51 

71 
54 

MAX 
MIN 

82 
56 

86 
55 

78 
53 

81 
54 

84 

52 

80 
59 

85 
53 

81 
63 

82 
58 

82 
53 

89 
52 

81 
52 

81 
57 

78 
51 

84 

59 

92 
63 

96 
57 

98 
62 

88 

67 

85 
55 

85 

52 

79 

52 

77 
53 

83 
51 

85 
52 

91 
59 

84 

62 

76 

52 

75 

53 

81 
54 

MAX 
MIN 

84 
47 

81 
48 

75 

78 

80 

74 
55 

83 

84 
45 

90 
50 

85 
43 

33 

92 

97 

103 

102 

105 
56 

106 
57 

102 
62 

99 

95 

80 

75 
53 

72 
45 

81 
45 

88 
45 

91 
48 

96 
47 

62 
45 

70 
39 

81 

53 

MAX 
MIN 

68 
38 

71 

35 

58 
39 

62 

22 

61 

31 

53 
34 

59 
26 

61 

30 

67 
31 

64 
42 

55 

30 

60 
34 

63 
37 

70 
32 

75 
37 

78 
42 

78 
41 

79 
38 

80 
35 

78 
37 

74 
41 

74 

36 

59 
41 

59 
24 

75 
27 

78 
27 

79 
32 

71 
36 

74 
34 

78 
32 

MAX 
MIN 

S2 
48 

86 
49 

80 
40 

79 
37 

79 
48 

63 
44 

69 
48 

80 
44 

33 
47 

63 
48 

69 
46 

58 
46 

74 
41 

78 
48 

88 
55 

96 

55 

96 
57 

93 
55 

99 
55 

97 
55 

92 
59 

89 
44 

73 
48 

80 
44 

88 
45 

91 
48 

92 
47 

82 
45 

84 

42 

92 
45 

MAX 
MIN 

57 
36 

57 
40 

52 
34 

51 

25 

65 
36 

47 
26 

41 
31 

45 

33 

53 
37 

51 
38 

43 
28 

44 
32 

49 
34 

64 
37 

68 
45 

55 
44 

68 
47 

57 
44 

56 
47 

57 
46 

64 

45 

50 
49 

55 
31 

43 

29 

57 
39 

56 
44 

66 
44 

61 
38 

58 
37 

51 
41 

MAX 
MIN 

88 
58 

89 
64 

93 
56 

89 
56 

88 
54 

83 
55 

76 
56 

86 
59 

90 
65 

95 
55 

75 
55 

76 
58 

33 
56 

88 
51 

92 
67 

97 
72 

104 
72 

106 
76 

101 
67 

101 
68 

94 
56 

85 
55 

85 

55 

80 
55 

87 
52 

95 
64 

89 
67 

87 
53 

81 
52 

85 
55 

MAX 
MIN 

67 
51 

62 
46 

55 
40 

60 
41 

55 
41 

61 
43 

62 
47 

57 
49 

65 
43 

66 
41 

66 
45 

73 
51 

69 
61 

67 
62 

77 
57 

79 
64 

75 
57 

77 
61 

76 
60 

70 
48 

58 
43 

52 
37 

50 
38 

62 
41 

69 
50 

70 
52 

60 
44 

50 
38 

62 
38 

68 
46 

MAX 
MIN 

99 
69 

99 
71 

98 
68 

97 
62 

92 
64 

90 
61 

89 
52 

92 
53 

95 
60 

95 
64 

89 
65 

87 
61 

39 
62 

98 
61 

101 
64 

107 
56 

110 
69 

108 
73 

107 
70 

106 
71 

104 
66 

100 
68 

94 
55 

95 
59 

101 
55 

107 
51 

106 
63 

106 
61 

104 
61 

105 
52 

MAX 
MIN 

96 
69 

100 
73 

100 
74 

93 
69 

95 
65 

84 
51 

87 
65 

91 
53 

98 
69 

92 
70 

67 
55 

90 
62 

90 
66 

98 
68 

106 
71 

110 
74 

112 
78 

110 
81 

109 
76 

109 
76 

104 

70 

99 
70 

97 
71 

96 
68 

102 
67 

108 
68 

104 

72 

107 

67 

102 
73 

106 
71 

MAX 
MIN 

68 
40 

70 
41 

55 
31 

52 
35 

55 
37 

55 
37 

59 
34 

57 
38 

70 
41 

57 
35 

54 
38 

57 
38 

73 
37 

76 
44 

69 
44 

77 
45 

81 
47 

73 
43 

78 
47 

80 
38 

73 

37 

53 

32 

51 
34 

53 
36 

69 

38 

75 

38 

76 
37 

70 
44 

55 
30 

66 
30 

MAX 
MIN 

72 
59 

73 
60 

59 
60 

70 
60 

70 
61 

67 
58 

71 
56 

69 

60 

72 
62 

58 
60 

73 
57 

72 
57 

72 
55 

77 
51 

76 
60 

75 
60 

74 
61 

75 
52 

77 
57 

75 
62 

71 
61 

71 
50 

72 
61 

76 
49 

75 
51 

74 

58 

73 
60 

81 
50 

81 
50 

62 
65 

MAX 
MIN 

95 
62 

96 
62 

95 
55 

90 
56 

87 

59 

75 
50 

85 
55 

90 
62 

95 
66 

84 

60 

80 
57 

86 

57 

87 
68 

96 
62 

104 
70 

107 
67 

108 
70 

105 
63 

106 

69 

102 
69 

94 
64 

91 

53 

86 

52 

95 
54 

101 

59 

104 
61 

99 
72 

100 

73 

101 
64 

MAX 
MIN 

70 
43 

68 
43 

59 
31 

63 
33 

55 
40 

59 
40 

53 
43 

70 
45 

56 
45 

63 
33 

65 
35 

70 
39 

74 
60 

70 
50 

77 
53 

78 
52 

71 
66 

79 
52 

76 
53 

71 

50 

69 
41 

53 
37 

53 
36 

65 
40 

71 
46 

71 
48 

69 
47 

57 
42 

64 
35 

71 
41 

MAX 
MIN 

96 
64 

98 
53 

99 
63 

98 
58 

92 
63 

95 
50 

31 
54 

87 
60 

93 
60 

96 
63 

92 
62 

35 
62 

87 
62 

39 
61 

98 
68 

105 
75 

110 
76 

111 

72 

■108 
69 

107 
65 

107 

101 

97 

95 

96 

104 

107 

105 

106 

103 

MAX 
MIN 

67 
36 

67 
37 

62 
29 

66 
25 

62 
33 

53 
32 

51 

39 

56 
39 

55 
36 

53 
34 

62 

37 

65 

31 

56 
31 

67 
37 

73 
41 

77 
38 

78 
39 

78 
40 

79 
42 

75 
36 

69 
45 

55 

38 

62 
35 

66 
26 

76 
30 

76 
36 

71 
37 

67 
45 

72 
24 

79 
29 

MAX 
MIN 

86 
53 

92 
47 

85 
45 

85 
44 

84 
50 

84 
55 

85 

51 

90 
44 

81 
45 

89 
52 

89 
56 

99 
56 

102 
57 

102 
62 

96 
56 

95 
53 

90 
50 

82 
49 

78 

53 

84 

50 

89 
54 

93 
54 

89 
50 

71 
52 

78 
46 

85 
50 

MAX 
MIN 

71 
58 

70 
59 

67 
59 

72 
57 

66 
55 

63 
55 

69 
54 

59 
5'4 

57 
53 

59 
65 

64 

53 

70 
66 

59 
56 

76 
64 

81 
57 

82 
59 

80 
50 

75 
59 

77 
59 

75 
58 

69 
59 

55 

59 

70 
58 

78 
54 

83 
57 

78 
58 

76 
56 

79 
55 

82 
67 

82 
59 

74.8 
44.1 

78.5 
50.9 

74.9 
50.2 

75.5 
40.9 

79.5 
48.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued   _, 

Station 

Day  01  Month 

rage 

o  ' 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

>  ; 
< 

BURLINGAME 

MAX 

69 

67 

73 

69 

77 

74 

70 

70 

73 

75 

76 

72 

74 

73 

74 

79 

73 

72 

69 

66 

67 

75 

79 

77 

76 

57 

66 

79 

74 

72 

MIN 

47 

44 

42 

43 

45 

43 

46 

51 

47 

48 

50 

62 

54 

54 

55 

50 

49 

54 

48 

47 

50 

45 

47 

47 

47 

48 

53 

47 

44 

50 

48 

BURNEV 

MAX 

78 

78 

71 

64 

69 

66 

69 

77 

79 

78 

66 

76 

81 

89 

85 

90 

91 

90 

89 

88 

79 

67 

63 

69 

74 

79 

81 

70 

65 

71 

MIN 

42 

38 

39 

32 

45 

31 

35 

40 

43 

42 

35 

43 

54 

52 

50 

51 

49 

50 

54 

53 

45 

48 

37 

41 

38 

37 

40 

41 

29 

35 

42 1 

BUTTONWILLOW 

MAX 

83 

88 

93 

83 

88 

84 

74 

87 

90 

94 

82 

72 

79 

86 

90 

96 

102 

105 

103 

102 

93 

85 

83 

79 

86 

94 

97 

89 

80 

84 

88 

MIN 

60 

62 

57 

55 

57 

64 

57 

57 

55 

59 

56 

56 

59 

62 

67 

70 

69 

70 

58 

65 

58 

56 

58 

55 

58 

54 

57 

53 

53 

59) 

CA8RILL0  MM 

MAX 

70 

65 

73 

69 

68 

69 

69 

66 

68 

62 

70 

70 

69 

70 

68 

66 

71 

70 

72 

69 

69 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

59 

MIN 

57 

58 

57 

57 

57 

55 

54 

58 

57 

57 

55 

55 

57 

58 

69 

58 

56 

57 

59 

59 

56 

58 

59 

59 

58 

58 

69 

59 

54 

57 

57' 

CACHUMA  DAM 

MAX 

70 

75 

79 

77 

78 

66 

65 

71 

78 

76 

63 

64 

70 

74 

81 

es 

93 

87 

80 

80 

75 

72 

73 

70 

80 

91 

81 

77 

78 

83 

■"i 

MIN 

51 

51 

52 

44 

47 

49 

46 

46 

47 

47 

46 

49 

49 

50 

54 

52 

51 

51 

50 

52 

51 

50 

52 

51 

44 

48 

50 

44 

42 

40 

48 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

64 

70 

69 

58 

66 

60 

58 

64 

70 

71 

54 

60 

66 

68 

74 

79 

82 

62 

82 

82 

76 

56 

57 

57 

68 

78 

77 

70 

59 

68 

68 

MIN 

45 

44 

37 

36 

44 

41 

40 

43 

46 

44 

42 

40 

42 

47 

51 

54 

56 

52 

50 

38 

39 

40 

37 

44 

46 

45 

40 

30 

40 

43 

CALLAHAN  RS 

MAX 

80 

79 

68 

70 

65 

72 

77 

80 

81 

76 

83 

91 

94 

95 

97 

90 

92 

94 

93 

88 

77 

57 

73 

82 

84 

86 

83 

55 

68 

82 

Bli 

MIN 

42 

38 

36 

34 

45 

43 

36 

39 

43 

35 

40 

48 

59 

52 

51 

51 

50 

52 

52 

45 

44 

46 

45 

45 

42 

43 

44 

39 

31 

37 

43 

CAMPO 

MAX 

70 

80 

77 

70 

71 

65 

69 

75 

76 

75 

65 

71 

71 

83 

91 

95 

94 

89 

69 

86 

80 

73 

70 

85 

90 

87 

85 

88 

88 

92 

80 

MIN 

51 

54 

42 

50 

52 

46 

46 

49 

39 

49 

49 

48 

40 

44 

53 

47 

43 

42 

35 

50 

48 

34 

41 

41 

37 

40 

39 

40 

4S 

CAMP  PARDEE 

MAX 

81 

88 

87 

79 

84 

81 

85 

87 

90 

91 

76 

81 

64 

85 

69 

95 

101 

102 

94 

91 

87 

60 

75 

77 

87 

94 

95 

78 

76 

84 

861 

MIN 

53 

53 

51 

52 

52 

53 

55 

52 

57 

51 

49 

53 

66 

53 

56 

63 

68 

60 

54 

54 

49 

49 

46 

53 

59 

62 

50 

49 

*9 

51 

53J 

CANOGA   PARK  PIERCE  COL 

MAX 

77 

76 

76 

80 

78 

69 

74 

75 

75 

72 

64 

74 

76 

65 

92 

91 

89 

85 

84 

83 

82 

70 

73 

85 

91 

90 

84 

87 

90 

90 

80 

HIN 

55 

59 

60 

53 

49 

48 

46 

46 

48 

56 

53 

55 

51 

49 

53 

56 

60 

59 

55 

54 

57 

56 

56 

45 

49 

51 

54 

47 

49 

49 

52 

CANT  I L 

MAX 

88 

90 

79 

82 

80 

75 

81 

68 

93 

81 

78 

80 

95 

93 

99 

102 

105 

103 

104 

96 

89 

82 

74 

88 

95 

99 

92 

84 

90 

98 

89  j 

MIN 

61 

64 

64 

56 

68 

60 

52 

55 

66 

60 

56 

54 

57 

66 

72 

79 

57 

69 

66 

78 

65 

59 

50 

59 

59 

57 

70 

54 

50 

70 

62 

CANYON  DAM 

MAX 

72 

75 

60 

69 

65 

67 

71 

81 

75 

53 

70 

76 

84 

83 

84 

86 

85 

85 

83 

82 

55 

65 

56 

69 

75 

77 

73 

5* 

62 

72 

72 

MIN 

43 

39 

40 

36 

42 

41 

39 

43 

43 

35 

38 

42 

47 

49 

60 

51 

50 

48 

48 

45 

34 

43 

38 

36 

40 

42 

44 

38 

32 

34 

41 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

69 

68 

68 

69 

62 

72 

74 

70 

69 

74 

74 

75 

76 

74 

75 

77 

83 

78 

58 

66 

67 

69 

67 

73 

79 

70 

67 

69 

75 

71 

711 

MIN 

50 

41 

42 

45 

50 

40 

42 

45 

46 

48 

50 

48 

91 

53 

60 

46 

46 

54 

50 

49 

52 

41 

44 

49 

42 

45 

51 

51 

39 

40 

46j 

CATHAY   BULL  RUN  RCH 

MAX 

77 

83 

85 

74 

81 

77 

74 

82 

85 

89 

70 

75 

76 

80 

87 

92 

97 

99 

98 

94 

86 

79 

76 

75 

83 

91 

93 

81 

75 

81 

83,, 

MIN 

49 

53 

45 

43 

49 

50 

47 

51 

53 

47 

45 

48 

51 

63 

58 

63 

64 

63 

60 

54 

53 

50 

45 

45 

51 

53 

47 

52 

40 

*6 

50) 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

84 

77 

75 

71 

70 

74 

77 

82 

82 

74 

80 

87 

89 

92 

86 

93 

90 

89 

87 

70 

70 

65 

80 

84 

86 

82 

77 

77 

SO 

80j 

MIN 

47 

48 

42 

35 

46 

42 

37 

40 

43 

36 

40 

49 

56 

51 

47 

53 

50 

50 

50 

40 

48 

45 

42 

50 

44 

44 

40 

34 

46 

44. 

CEDARVILLE 

MAX 

71 

70 

66 

52 

65 

58 

65 

69 

71 

70 

56 

71 

85 

86 

82 

85 

67 

81 

86 

34 

60 

60 

59 

63 

69 

76 

82 

75 

52 

65 

71. 

MIN 

46 

48 

34 

40 

44 

38 

42 

47 

51 

36 

40 

48 

55 

57 

54 

57 

52 

55 

61 

56 

45 

39 

41 

46 

48 

46 

52 

40 

33 

42 

**' 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

92 

93 

86 

85 

87 

85 

68 

92 

93 

92 

92 

93 

86 

89 

101 

102 

104 

100 

100 

95 

86 

81 

80 

87 

93 

94 

92 

78 

84 

89 

90. 

MIN 

54 

49 

43 

46 

51 

45 

48 

51 

55 

50 

47 

54 

57 

57 

60 

62 

54 

65 

64 

55 

54 

55 

54 

51 

53 

53 

45 

53 

43 

49 

53 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

70 

73 

74 

62 

69 

64 

59 

64 

73 

72 

66 

64 

64 

64 

75 

82 

83 

84 

85 

83 

79 

70 

65 

72 

77 

79 

73 

70 

71.i 

MIN 

44 

47 

40 

36 

46 

42 

39 

43 

47 

47 

37 

42 

42 

46 

49 

52 

54 

54 

55 

52 

43 

40 

39 

47 

50 

49 

43 

37 

45.1 

CHESTER 

MAX 

76 

70 

67 

68 

69 

72 

75 

74 

73 

76 

84 

85 

86 

84 

83 

85 

82 

81 

73 

61 

71 

77 

77 

75 

65 

69 

76 

75.1 

MIN 

34 

33 

32 

40 

35 

32 

39 

35 

39 

40 

46 

47 

47 

47 

50 

47 

47 

43 

42 

39 

39 

35 

37 

35 

37 

28 

32 

39.{ 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

92 

86 

79 

87 

86 

85 

87 

92 

68 

85 

93 

92 

86 

89 

100 

99 

104 

lOO 

97 

91 

83 

79 

80 

87 

93 

93 

91 

77 

87 

90 

89,L 

MIN 

56 

55 

57 

48 

56 

49 

56 

55 

58 

54 

50 

57 

64 

60 

63 

69 

65 

65 

61 

58 

55 

55 

53 

54 

58 

53 

54 

44 

54 

56.1 

CHULA  VISTA 

MAX 

65 

68 

65 

66 

66 

64 

65 

66 

69 

66 

68 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

67 

69 

66 

56 

56 

70 

70 

6«.< 

MIN 

60 

60 

60 

60 

59 

57 

57 

56 

57 

57 

54 

60 

51 

62 

62 

61 

50 

51 

56 

56 

69 

54 

54 

55 

58.! 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

69 

68 

69 

74 

71 

61 

69 

74 

71 

69 

68 

71 

71 

60 

85 

85 

83 

82 

82 

80 

75 

55 

71 

79 

88 

83 

80 

84 

87 

87 

76,. 

MIN 

56 

57 

57 

55 

52 

52 

52 

48 

50 

54 

53 

53 

56 

54 

64 

58 

60 

60 

58 

57 

57 

56 

55 

47 

54 

53 

56 

52 

51 

54 

54,' 

CLARKSBURG 

MAX 

82 

89 

85 

79 

84 

80 

85 

82 

67 

79 

83 

79 

63 

78 

83 

91 

95 

101 

82 

82 

77 

78 

74 

79 

89 

92 

85 

70 

73 

84 

83,, 

MIN 

52 

53 

60 

50 

52 

57 

53 

50 

57 

51 

50 

53 

55 

57 

55 

57 

64 

58 

54 

54 

52 

51 

51 

53 

56 

58 

53 

52 

49 

53 

54." 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

80 

74 

79 

78 

80 

95 

79 

86 

85 

89 

89 

92 

97 

98 

95 

92 

78 

84 

88 

69 

77 

75 

79 

85.,. 

MIN 

50 

45 

53 

45 

45 

46 

43 

50 

54 

52 

54 

58 

59 

58 

52 

52 

42 

42 

46 

46 

51 

42 

48 

49.1 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

79 

75 

84 

74 

83 

83 

84 

84 

75 

75 

74 

76 

90 

95 

98 

80 

85 

60 

75 

72 

82 

86 

92 

62 

72 

72 

82 

81  j 

MIN 

53 

52 

55 

50 

48 

46 

47 

47 

49 

50 

54 

50 

50 

52 

51 

52 

48 

48 

51 

49 

46 

52 

53 

52 

50 

50 

52 

50, 

COALINGA 

MAX 

91 

90 

86 

86 

84 

77 

86 

90 

95 

88 

78 

83 

90 

92 

96 

101 

103 

102 

99 

9! 

91 

82 

78 

86 

95 

97 

91 

84 

84 

88 

89, 

MIN 

55 

59 

57 

54 

58 

59 

57 

57 

61 

54 

55 

67 

59 

61 

64 

67 

58 

57 

55 

61 

54 

55 

55 

54 

51 

54 

55 

51 

50 

54 

57, 

COLFAX 

MAX 

82 

81 

78 

75 

70 

75 

78 

82 

83 

81 

76 

75 

83 

91 

94 

95 

93 

90 

82 

79 

70 

71 

81 

85 

87 

73 

67 

76 

83 

80. 

MIN 

55 

55 

47 

50 

53 

50 

51 

55 

59 

54 

51 

53 

56 

62 

57 

59 

56 

57 

62 

47 

45 

46 

52 

56 

61 

48 

47 

45 

52 

S3i 

COLUSA    1  SSH 

MAX 

91 

90 

85 

86 

84 

84 

86 

91 

91 

85 

90 

66 

88 

87 

99 

103 

101 

98 

90 

86 

85 

80 

82 

85 

93 

92 

89 

76 

82 

88 

88. 

MIN 

52 

57 

60 

56 

56 

60 

54 

54 

54 

52 

51 

56 

58 

57 

61 

67 

72 

65 

66 

55 

54 

52 

52 

53 

57 

60 

52 

52 

51 

54 

56. 

CORCORAN    IRRIG  D15T 

MAX 

84 

87 

83 

80 

87 

84 

77 

87 

93 

94 

77 

76 

80 

86 

92 

96 

102 

105 

104 

100 

95 

85 

82 

79 

87 

94 

99 

88 

80 

85 

88. 

MIN 

59 

61 

52 

50 

57 

53 

57 

55 

56 

57 

55 

56 

56 

59 

64 

66 

67 

69 

65 

50 

53 

51 

56 

54 

55 

56 

55 

53 

50 

50 

56  ,r 

CORONA 

MAX 

78 

74 

73 

78 

77 

69 

74 

77 

75 

70 

71 

76 

75 

84 

89 

90 

67 

83 

84 

62 

77 

74 

78 

84 

90 

86 

83 

89 

88 

90 

8O1 

MIN 

57 

58 

57 

54 

52 

51 

53 

49 

50 

55 

55 

55 

57 

50 

54 

57 

59 

60 

56 

53 

59 

59 

58 

48 

50 

53 

52 

50 

48 

51 

54 1 

COVELO 

MAX 

77 

78 

71 

71 

74 

66 

75 

82 

85 

80 

80 

86 

92 

92 

89 

95 

98 

98 

94 

88 

77 

72 

68 

76 

83 

86 

86 

74 

67 

77 

81, j 

MIN 

44 

44 

45 

39 

46 

38 

39 

44 

48 

40 

41 

53 

67 

54 

54 

54 

54 

56 

50 

46 

47 

47 

39 

44 

44 

47 

41 

45 

35 

41 

45 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 

65 

63 

61 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

61 

65 

62 

63 

64 

60 

66 

55 

65 

63 

65 

62 

64 

54 

66 

63 

60 

62 

63.1. 

MIN 

49 

51 

47 

37 

49 

50 

48 

49 

50 

49 

44 

47 

49 

46 

49 

51 

49 

49 

49 

48 

51 

45 

49 

44 

44 

50 

48 

47, 

CROCKETT 

MAX 

74 

81 

78 

77 

61 

75 

80 

71 

79 

68 

74 

73 

72 

72 

76 

86 

88 

87 

71 

77 

75 

76 

74 

78 

81 

87 

75 

57 

72 

79 

76, 

MIN 

55 

57 

52 

52 

55 

53 

51 

53 

53 

51 

53 

63 

54 

67 

54 

54 

65 

55 

52 

53 

53 

53 

52 

48 

53 

52 

55 

53 

51 

54 

53, 

CULVER  CITY 

MAX 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

68 

67 

64 

67 

70 

69 

73 

73 

73 

75 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

73 

75 

75 

72 

73 

SO 

79 

71, 

MIN 

57 

58 

58 

56 

53 

51 

51 

52 

54 

55 

54 

53 

54 

54 

56 

58 

60 

58 

59 

59 

59 

58 

58 

43 

54 

58 

58 

53 

54 

54 

55.f 

CUYAMA 

MAX 

76 

81 

83 

85 

80 

76 

68 

77 

62 

67 

67 

65 

74 

61 

90 

95 

99 

99 

97 

95 

91 

62 

80 

75 

80 

88 

92 

86 

75 

77 

82., 

MIN 

45 

49 

40 

40 

43 

37 

41 

41 

45 

45 

35 

40 

43 

46 

53 

55 

57 

55 

53 

50 

44 

42 

47 

41 

44 

46 

44 

38 

43 

41 

44.1 

CUYAMACA 

MAX 

72 

68 

77 

74 

65 

64 

51 

62 

68 

76 

67 

53 

63 

65 

74 

84 

86 

86 

81 

82 

78 

70 

68 

58 

77 

81 

80 

74 

77 

79 

72  .t 

MIN 

45 

44 

46 

38 

40 

37 

37 

42 

44 

43 

41 

40 

42 

43 

44 

47 

55 

53 

55 

56 

55 

42 

40 

39 

45 

40 

44 

49 

49 

47 

44. 

DAGGETT    FAA  AP 

MAX 

92 

96 

89 

84 

85 

76 

82 

88 

94 

83 

78 

80 

67 

93 

100 

102 

104 

103 

104 

100 

92 

90 

81 

90 

96 

99 

97 

95 

92 

98 

91. 

MIN 

60 

64 

63 

53 

60 

56 

49 

59 

62 

57 

61 

53 

56 

59 

66 

70 

74 

72 

68 

76 

68 

55 

60 

52 

60 

65 

65 

60 

58 

59 

61. 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

80 

91 

85 

78 

84 

82 

84 

85 

90 

82 

81 

80 

81 

81 

64 

94 

99 

101 

87 

85 

81 

79 

76 

79 

85 

92 

85 

70 

77 

82 

84., 

MIN 

50 

51 

59 

50 

53 

58 

50 

49 

55 

49 

46 

49 

55 

55 

56 

56 

72 

57 

55 

53 

49 

49 

53 

51 

54 

57 

51 

51 

50 

50 

53.' 

See  Relerence  Notes  FollowUig  StatJoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


station 

Day  01  Month 

age 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

Aver 

VALLEY 

MAX 
MIN 

103 
79 

105 
80 

103 
76 

99 
69 

96 
76 

94 
61 

91 
64 

98 
71 

102 
78 

102 
79 

93 
70 

95 
73 

98 
74 

101 
69 

107 
79 

111 
67 

115 
87 

1 16 

90 

114 
90 

114 

90 

112  108 
86  79 

106 
77 

101 
74 

106 
77 

111 
75 



no 

89 

110 
83 

105 
75 

105 
74 

'77I7 

'  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

75 
46 

80 
46 

80 
49 

81 
36 

73 
50 

62 
41 

61 
44 

73 
41 

75 
43 

76 
39 

63 
36 

70 
44 

70 
44 

69 
45 

61 
51 

85 
51 

87 
60 

87 
55 

89 
57 

89 
57 

88 
58 

65 
52 

61 
39 

80 
40 

85 
49 

86 
51 

84 

50 

74 
45 

83 
46 

47)1 

XIR 

MAX 
MIN 

89 
53 

88 
55 

86 
55 

86 
50 

82 
63 

64 

53 

87 
55 

69 
50 

93 
56 

76 
50 

80 
51 

84 
54 

87 
55 

90 
66 

96 
58 

100 
63 

101 
66 

97 
61 

93 
58 

89 

53 

82 
51 

79 
48 

79 
46 

88 
49 

94 
54 

96 

67 

81 
51 

78 
50 

84 
49 

88 

50 

53!7 

sABLA 

MAX 
MIN 

79 
50 

80 
49 

72 
45 

74 
46 

72 
46 

73 
46 

78 
47 

78 
48 

79 
52 

77 
45 

78 
49 

80 
51 

79 
53 

78 
54 

88 
65 

92 
60 

89 
64 

88 
58 

94 
60 

85 
56 

75 
46 

69 
46 

65 
46 

74 
47 

80 
48 

82 
50 

85 
49 

66 
45 

71 
39 

76 
45 

49,9 

JINS   COLGATE  FOREBAY 

MAX 
MIN 

88 
54 

83 
53 

80 
45 

81 
50 

81 
61 

79 
47 

84 
49 

87 
53 

86 
59 

84 
53 

84 
50 

83 
53 

63 
66 

87 
66 

95 
60 

98 
66 

99 
70 

98 
65 

97 
66 

92 

57 

83 
47 

78 
49 

73 
48 

82 
52 

89 
55 

91 
57 

84 
48 

75 
50 

80 
45 

67 
51 

85,7 
53,9 

^ER   MEMORIAL   ST  Pl^ 

MAX 
MIN 

65 
38 

70 
36 

64 
30 

50 
34 

65 
35 

53 
34 

57 
33 

67 
35 

71 
38 

66 
34 

54 
36 

66 
36 

73 
36 

76 
43 

72 
44 

77 
43 

79 
46 

74 
41 

80 
43 

78 
37 

73 
45 

62 
38 

54 

35 

52 
35 

68 
38 

74 

39 

73 
42 

67 
41 

54 
29 

67 
30 

56  ,  7 
37,4 

^lEVILLE  RS 

MAX 
MIN 

75 
45 

82 
45 

72 
39 

68 
39 

73 
46 

65 
41 

74 

41 

75 
44 

81 
46 

76 
46 

66 
40 

81 
46 

87 
48 

69 
52 

u 

86 
63 

95 
55 

87 
61 

88 
54 

66 
46 

62 
44 

69 
41 

63 
43 

66 
43 

75 
46 

81 
44 

64 
44 

73 
46 

60 
35 

72 
40 

76,4 
45.3 

-E  5  SSE 

MAX 
MIN 

70 
46 

75 
46 

70 
38 

59 
36 

70 
42 

61 
44 

66 
43 

72 
47 

75 
44 

76 
44 

58 
45 

73 
43 

85 
47 

89 
60 

76 
60 

84 

52 

85 

50 

80 
47 

87 
53 

86 
47 

43 

41 

64 

39 

65 
43 

71 
43 

81 
46 

83 
49 

77 
45 

51 
30 

71 

37 

44.3 

CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

81 
54 

78 
57 

76 
57 

77 
48 

76 
61 

61 
61 

73 

52 

75 
46 

76 
49 

75 
64 

64 
52 

69 
53 

71 
64 

84 

60 

96 
57 

97 
59 

93 
57 

89 
56 

86 
53 

85 
54 

61 
56 

69 
56 

69 
56 

87 
46 

92 
53 

89 
53 

83 
61 

85 
49 

89 
53 

90 
54 

53!l 

-EYS 

MAX 
MIN 

77 
44 

77 
45 

71 
38 

73 
33 

68 
42 

65 
42 

73 
39 

77 
42 

79 
46 

72 
42 

65 
35 

69 
41 

72 
40 

79 
46 

65 
50 

89 
50 

90 
53 

89 
53 

87 
50 

82 
44 

72 
34 

70 

37 

67 
43 

77 
37 

84 
42 

86 

43 

77 
42 

67 
39 

75 
32 

80 
34 

76.5 
41.9 

TONS  LANDING 

MAX 
MIN 

75 
50 

81 
50 

80 
49 

77 
52 

75 
49 

72 
50 

72 
48 

68 
47 

73 
49 

70 
52 

72 
65 

79 
51 

83 
54 

67 
53 

69 
50 

77 
51 

71 
48 

78 
52 

84 
55 

70 
55 

65 
60 

74  ,  2 
51,0 

-E  MTN 

MAX 
MIN 

95 
75 

97 
76 

95 
72 

93 
69 

89 
70 

88 

79 

64 

88 
71 

93 
72 

65 
66 

82 
64 

84 
64 

86 

67 

97 
75 

102 
82 

105 
88 

107 
63 

105 
86 

106 
85 

102 
78 

98 
72 

90 
70 

90 
70 

93 
72 

100 

77 

102 
75 

99 

75 

101 

73 

97 
75 

94,4 
74,1 

r  PARK  RES 

MAX 
MIN 

84 
52 

88 
46 

83 
53 

74 
44 

84 
51 

79 
55 

81 
48 

83 
61 

68 
64 

89 
61 

86 
50 

87 
54 

69 
60 

88 
60 

88 
52 

98 
63 

98 
61 

98 
61 

95 
60 

90 
57 

85 
53 

78 
49 

73 
44 

78 
49 

82 
53 

88 
54 

89 
47 

74 
51 

72 
43 

61 
49 

65.1 
52,8 

:apitan  dam 

MAX 
MIN 

76 
57 

72 
58 

80 
58 

75 
58 

74 
55 

67 
64 

73 
65 

76 
48 

77 
55 

67 
57 

66 
56 

74 
57 

70 
61 

83 
63 

89 
57 

90 
59 

89 
61 

67 
54 

90 
59 

87 
59 

75 
58 

74 
59 

75 
50 

84 
53 

67 
49 

87 
52 

85 
52 

93 
64 

91 
51 

79.7 
55.3 

CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

97 
62 

98 
62 

98 
63 

96 
57 

93 
56 

88 

59 

86 
51 

94 

58 

98 
60 

96 
62 

85 
59 

89 
60 

90 
60 

99 
62 

105 
65 

110 
72 

110 
72 

1 10 
68 

107 
66 

108 
66 

102 
64 

98 
63 

94 
56 

96 
57 

103 
60 

106 
64 

105 
65 

106 
72 

104 
66 

109 
72 

99  .4 
62.6 

CTRA  PH 

MAX 
MIN 

85 
50 

86 
52 

84 
46 

79 
49 

79 
47 

77 
51 

80 
60 

84 
49 

66 
52 

84 
45 

75 
44 

79 
51 

80 
50 

86 
51 

90 
56 

95 
59 

96 
63 

97 
57 

90 
57 

88 
53 

66 
48 

78 
46 

75 
44 

85 
47 

91 
49 

94 

55 

93 
46 

77 
46 

82 
41 

87 
53 

64.9 
50.2 

VALLEY 

MAX 
MIN 

76 
42 

70 
46 

68 
41 

67 
38 

64 
49 

65 
48 

76 
36 

76 
42 

76 
45 

78 
44 

84 
44 

90 
49 

89 
60 

92 
48 

95 
49 

93 
53 

94 
51 

93 
51 

64 

43 

78 
44 

60 
49 

59 
46 

70 
44 

74 
40 

79 
41 

85 
41 

80 
39 

56 
43 

66 
37 

70 
46 

76.6 
44,6 

^NORE 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
57 

79 
55 

78 
51 

75 
61 

67 
50 

76 
61 

80 
47 

83 
47 

76 

70 
51 

74 
49 

77 
57 

68 
48 

99 
64 

102 
57 

97 

56 

94 

54 

94 

52 

92 

52 

85 
53 

77 
66 

77 
54 

89 

45 

95 

50 

92 
49 

88 
48 

91 
48 

92 
47 

95 
48 

64,6 
52,0 

DNDIDO 

MAX 
MIN 

76 
58 

74 
56 

74 
58 

74 

53 

73 
57 

67 
54 

71 
50 

71 
56 

72 
50 

65 
57 

66 
54 

72 
56 

72 
68 

78 
49 

83 
58 

85 
58 

64 
60 

73 
60 

64 
57 

81 

59 

77 

59 

71 

58 

73 
59 

79 
47 

84 
46 

82 
53 

79 
57 

85 
49 

87 
48 

89 
49 

76.7 
54.8 

EKA  we  CITY 

MAX 
MIN 

60 
53 

58 
51 

56 
50 

60 
48 

56 
60 

56 
49 

57 
46 

57 
50 

58 
50 

66 
46 

57 
49 

56 
49 

59 
52 

60 
60 

57 
50 

59 
51 

59 
51 

56 

50 

59 
51 

60 
51 

61 

62 

59 
51 

60 
50 

60 
53 

60 
50 

58 
49 

67 
51 

60 

51 

65 
49 

59 

53 

58.6 
50.2 

RFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
55 

83 

53 

83 
51 

79 
55 

61 

48 

60 
63 

83 
50 

82 

49 

60 
49 

75 
52 

78 
51 

76 
65 

81 
56 

68 
55 

94 
54 

97 
54 

91 
55 

77 
54 

77 
54 

77 

50 

76 

52 

78 
52 

85 
53 

92 
67 

90 
58 

73 
54 

74 

50 

82 
47 

8 1 
45 

82.0 
62.5 

RMONT 

MAX 
MIN 

68 
57 

73 
56 

77 
51 

66 
53 

70 
51 

60 
46 

56 
45 

68 
47 

79 
54 

78 
49 

53 
46 

62 
47 

69 
49 

67 
51 

60 
63 

91 
69 

93 
73 

89 
68 

84 

65 

85 
65 

80 
56 

67 

62 

64 

50 

64 
51 

81 
66 

67 
61 

81 
60 

76 

55 

77 
54 

82 
57 

74.3 
55.2 

NDALE   2  NW 

MAX 
MIN 

65 
51 

63 
53 

60 
47 

62 
46 

60 
51 

60 

47 

61 
46 

60 
48 

61 
50 

69 
46 

60 
46 

60 
50 

61 
47 

65 
45 

66 
60 

61 
51 

63 
47 

60 
50 

61 
51 

51 

63 
62 

62 
50 

62 
50 

51 

47 

46 

60 
46 

6  3 
46 

46 

53 

62.0 
48.7 

I  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

91 
53 

88 
47 

87 
51 

85 
54 

81 

51 

86 
50 

90 
53 

92 
58 

85 

62 

80 
56 

65 
54 

90 
55 

92 
57 

97 
58 

103 
66 

103 
67 

102 
66 

98 
61 

95 
56 

88 
52 

83 
51 

82 
51 

66 
53 

94 

56 

99 

59 

95 

52 

90 
49 

83 
47 

90 
51 

90.3 
54.6 

4ING  F I SH  +  GAME 

MIN 

78 
49 

77 
45 

66 
42 

73 
44 

66 
46 

69 
40 

76 
41 

76 
47 

77 

46 

75 
38 

74 
48 

64 
44 

84 
49 

82 
57 

85 
51 

86 
64 

62 
52 

88 
50 

87 
54 

85 
49 

77 
51 

65 
46 

66 
43 

74 
47 

81 
43 

84 

45 

61 
46 

74 
36 

70 
30 

80 
39 

77.4 
45.7 

SOM  DAM 

MIN 

82 
53 

88 
57 

86 
65 

79 
58 

65 
55 

64 
54 

84 
55 

85 
54 

69 
59 

87 
52 

81 
51 

62 
66 

61 
66 

82 
56 

87 
66 

96 

60 

97 
67 

97 
62 

92 
56 

89 
65 

81 

53 

80 

52 

76 
51 

78 
51 

87 

56 

93 
63 

91 

52 

73 

51 

76 

51 

83 
56 

85.0 
55.5 

TANA  fvAISER 

MIN 

74 
52 

74 
52 

73 
64 

75 
57 

73 
56 

66 
54 

71 
53 

79 
52 

76 

53 

74 
54 

70 
55 

72 
65 

72 

82 
54 

91 
63 

93 
67 

89 
59 

87 
61 

85 
68 

84 
55 

81 
57 

73 
49 

76 
53 

84 
52 

92 
56 

88 
56 

84 
66 

85 
55 

89 
55 

91 
58 

80.1 
55,7 

MIN 

72 
41 

79 
39 

70 
36 

71 
37 

72 
43 

66 

35 

75 

36 

80 
42 

84 
46 

81 
36 

76 
41 

80 
44 

94 
46 

96 
55 

92 
56 

96 
52 

96 
54 

96 
53 

95 
42 

75 
50 

72 
45 

70 
43 

62 

38 

73 
40 

80 
41 

65 
44 

68 
40 

72 
43 

64 
34 

72 
40 

79.6 
43.2 

T  BIDWELL 

MIN 

75 
41 

69 
39 

59 
40 

70 
40 

65 
40 

62 
40 

64 

37 

72 
41 

65 
43 

60 

39 

72 
41 

81 
44 

80 
46 

65 
50 

33 
48 

85 
52 

84 

51 

66 
46 

85 
53 

77 
49 

70 
43 

55 
38 

66 
35 

70 
42 

74 
44 

82 
45 

8 1 
40 

66 
44 

31 

39 

72.8 
42.7 

T  BRAGG 

MIN 

68 
50 

64 
50 

60 
43 

62 
48 

63 
48 

62 
48 

63 
45 

66 
47 

65 
49 

64 
49 

65 
46 

62 
47 

61 
49 

62 
51 

63 
61 

59 
48 

61 
49 

66 
50 

61 
45 

64 

50 

62 
50 

61 
49 

45 

46 

46 

46 

50 

61 
49 

45 

46 

63.1 
47.8 

T  BRAGG  AVN 

MIN 

64 
49 

61 
49 

62 
48 

62 
47 

62 
48 

62 
47 

60 
39 

63 
42 

63 
44 

65 
47 

57 
40 

66 
47 

58 
49 

59 
51 

57 
61 

58 
49 

46 

47 

42 

49 

64 
48 

62 
44 

43 

42 

42 

41 

50 

48 

40 

41 

61.6 
46,7 

T  JONES  RS 

MIN 

78 
41 

79 
39 

69 
34 

67 
34 

64 
42 

79 
32 

76 
34 

79 
37 

80 
43 

76 
34 

84 
43 

89 
48 

92 
56 

93 
50 

95 
51 

96 
54 

91 
49 

91 

52 

93 
46 

91 
44 

80 
41 

65 
45 

36 

37 

82 
42 

42 

46 

42 

33 

40 

80,9 
42,2 

MIN 

69 
49 

64 
48 

65 
49 

64 
46 

63 
47 

64 
46 

69 
46 

56 
46 

56 
47 

60 
46 

60 
44 

69 
49 

62 
52 

64 
64 

63 
52 

61 
50 

61 
50 

58 
52 

65 
51 

64 
44 

63 
47 

64 
47 

64 
46 

44 

44 

43 

47 

45 

47 

44 

62,6 
47,4 

SNO  W6  AP 

MAX 
MIN 

87 
56 

92 
61 

80 
56 

87 
51 

83 
59 

76 
56 

85 
57 

90 
67 

93 
61 

73 
66 

78 
57 

83 
68 

85 
61 

90 
59 

96 
64 

101 
69 

104 
70 

102 
68 

99 
65 

93 
61 

83 
54 

81 
54 

78 
54 

53 

59 

62 

56 

80 
54 

49 

64 

88,0 
58.4 

ANT  GOVT  CAMP 

MAX 
MIN 

83 
52 

89 
57 

92 
51 

79 
46 

68 
54 

82 
53 

77 
52 

86 
52 

91 
67 

94 

53 

76 
55 

78 
53 

82 
56 

64 

55 

93 
60 

78 
61 

103 
65 

102 
64 

102 
60 

99 
56 

95 
51 

84 
49 

82 
46 

80 
49 

89 
55 

97 
57 

98 

53 

89 
51 

81 
44 

47 

67.9 
53.9 

RGETOWN  RS 

MAX 
MIN 

78 
41 

69 
42 

74 
45 

71 
48 

79 
51 

72 
44 

73 
60 

74 
54 

75 

56 

80 
58 

88 
64 

90 
67 

91 

65 

89 
64 

87 
57 

77 
44 

70 
41 

64 

41 

69 
46 

77 
54 

84 

57 

84 
44 

68 
44 

65 
43 

75 
48 

76.9 
50.7 

NT  FOREST 

MAX 
MIN 

54 
41 

56 
43 

64 
38 

58 
31 

60 
39 

59 
32 

47 
35 

53 
39 

62 
41 

67 
43 

55 
39 

60 
36 

65 
39 

60 
41 

66 
44 

72 
46 

77 
49 

79 
50 

79 
52 

77 
60 

72 
43 

48 

38 

60 
39 

51 

33 

63 
36 

72 
46 

74 
44 

68 
40 

57 
35 

62 
40 

62.6 
40.8 

LESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

72 
58 

76 
58 

71 
59 

73 
55 

72 
59 

68 

55 

70 
54 

72 

58 

73 
51 

70 
58 

70 
67 

72 
55 

70 
64 

76 
49 

84 
55 

84 
58 

82 
61 

82 
61 

85 
57 

81 
59 

72 
60 

71 

68 

72 

60 

81 
47 

83 
51 

82 
55 

80 
57 

87 
51 

88 
49 

90 
52 

77.0 
55.7 

See  Helereace  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  cAuro4  ^ 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GILROY 

MAX 

75 

81 

85 

77 

85 

71 

76 

74 

65 

82 

70 

79 

79 

76 

85 

92 

93 

87 

80 

79 

79 

76 

73 

76 

87 

94 

81 

73 

75 

83 

!* 

MIN 

A8 

48 

46 

46 

54 

47 

46 

45 

46 

53 

49 

49 

53 

57 

53 

53 

53 

55 

54 

54 

52 

45 

45 

44 

50 

52 

51 

51 

43 

49 

GLENNVILLE 

MAX 

Tt 

79 

77 

72 

72 

66 

70 

77 

60 

77 

63 

65 

83 

85 

87 

91 

92 

91 

99 

88 

83 

72 

70 

76 

84 

87 

86 

78 

74 

82 

MIN 

51 

48 

40 

40 

39 

40 

51 

44 

45 

42 

46 

48 

42 

45 

49 

54 

52 

52 

53 

50 

42 

39 

47 

36 

42 

44 

44 

39 

35 

39 

GRANT  GROVE 

MAX 

55 

63 

55 

54 

54 

43 

49 

55 

62 

55 

52 

54 

59 

63 

71 

74 

75 

75 

73 

69 

60 

58 

49 

60 

68 

70 

56 

56 

52 

'i 

MIN 

41 

39 

33 

40 

32 

37 

39 

38 

42 

38 

36 

36 

40 

46 

50 

52 

50 

53 

50 

43 

39 

37 

34 

38 

38 

46 

41 

36 

40 

H 

GRASS  VALLEY 

MAX 

75 

85 

77 

71 

76 

71 

74 

75 

79 

81 

73 

79 

80 

83 

80 

87 

90 

90 

89 

87 

79 

73 

69 

56 

76 

83 

85 

76 

57 

72 

MIN 

52 

50 

40 

47 

50 

49 

47 

51 

55 

5ft 

46 

50 

53 

56 

58 

53 

55 

62 

62 

55 

45 

43 

43 

45 

45 

54 

44 

45 

42 

45 

^\ 

GRATON    1  W 

MAX 

83 

78 

80 

79 

81 

76 

73 

70 

70 

67 

65 

68 

70 

82 

83 

87 

59 

75 

81 

78 

71 

78 

80 

86 

83 

66 

72 

78 

32 

.!' 

MIN 

46 

44 

50 

45 

53 

45 

45 

47 

46 

49 

43 

48 

52 

55 

51 

50 

50 

53 

51 

47 

48 

46 

45 

45 

47 

47 

49 

48 

43 

45 

HAIWEE 

MAX 

84 

82 

87 

79 

76 

77 

64 

69 

78 

85 

77 

65 

66 

77 

83 

89 

91 

95 

94 

95 

94 

92 

87 

73 

80 

85 

90 

91 

80 

81 

MIN 

54 

57 

59 

46 

51 

44 

49 

51 

54 

53 

50 

50 

48 

50 

54 

62 

67 

64 

65 

65 

60 

51 

56 

49 

53 

55 

61 

56 

54 

55 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

MAX 

61 

61 

62 

59 

56 

62 

62 

63 

63 

63 

52 

60 

58 

63 

62 

60 

61 

61 

64 

55 

59 

60 

64 

65 

56 

MIN 

45 

43 

42 

48 

44 

46 

52 

54 

55 

52 

50 

50 

52 

53 

52 

51 

46 

52 

46 

48 

53 

44 

46 

44 

50 

HAMILTON  AFB 

MAX 

76 

76 

74 

77 

73 

79 

73 

70 

68 

74 

75 

72 

70 

73 

74 

76 

79 

73 

71 

73 

70 

70 

73 

73 

91 

83 

62 

57 

74 

77 

MIN 

52 

51 

57 

51 

56 

48 

49 

50. 

50 

46 

46 

50 

54 

57 

54- 

50 

52 

55 

51 

48 

51 

52 

49 

47 

49 

49 

55 

51 

48 

50 

HANFORO 

MAX 

85 

91 

89 

66 

85 

62 

85 

89 

93 

90 

76 

81 

85 

69 

95 

100 

102 

100 

100 

96 

91 

81 

80 

85 

91 

95 

96 

84 

83 

88 

MIN 

56 

58 

54 

58 

58 

52 

57 

56 

57 

54 

55 

55 

54 

56 

62 

65 

57 

55 

65 

55 

53 

53 

53 

52 

54 

58 

52 

54 

49 

51 

HAPPY   CAMP  RS 

MAX 

81 

81 

71 

75 

70 

70 

74 

82 

87 

82 

80 

90 

96 

99 

100 

102 

98 

101 

100 

95 

78 

67 

53 

76 

87 

88 

91 

80 

60 

72 

MIN 

46 

52 

40 

41 

41 

50 

45 

44 

56 

42 

63 

56 

55 

55 

56 

58 

50 

58 

51 

48 

48 

51 

47 

47 

49 

49 

52 

45 

46 

50 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 

72 

77 

70 

66 

72 

67 

77 

77 

80 

88 

72 

80 

61 

90 

87 

92 

93 

91 

92 

90 

80 

70 

67 

73 

80 

84 

94 

75 

58 

70 

Is 

MIN 

43 

40 

40 

36 

47 

34 

38 

42 

45 

45 

38 

45 

56 

51 

51 

52 

50 

51 

54 

52 

55 

47 

40 

42 

40 

40 

41 

42 

31 

36 

HAYFiELO   PUMP  PLANT 

MAX 

93 

94 

93 

91 

90 

87 

78 

84 

87 

92 

85 

60 

84 

87 

95 

101 

105 

107 

107 

103 

102 

97 

91 

89 

94 

102 

102 

99 

100 

99 

M 

MIN 

72 

67 

64 

68 

62 

60 

54 

60 

61 

60 

57 

56 

64 

64 

72 

78 

79 

73 

67 

69 

63 

64 

52 

68 

57 

65 

65 

64 

57 

65 

HEALDSBURG 

MAX 

87 

81 

79 

86 

78 

88 

80 

82 

78 

82 

77 

75 

76 

79 

89 

94 

97 

77 

82 

85 

81 

76 

82 

87 

94 

86 

70 

76 

85 

88 

MIN 

56 

58 

54 

52 

57 

53 

48 

50 

49 

51 

46 

50 

53 

57 

54 

52 

54 

55 

53 

49 

55 

48 

44 

48 

51 

51 

51 

52 

55 

50 

HENSHAW  DAM 

MAX 

75 

66 

79 

74 

71 

70 

59 

68 

73 

76 

62 

68 

70 

67 

60 

90 

93 

92 

87 

67 

84 

75 

71 

71 

83 

88 

85 

80 

84 

86 

u 

MIN 

50 

53 

48 

46 

43 

46 

46 

49 

43 

50 

48 

41 

44 

44 

48 

52 

52 

46 

45 

44 

45 

51 

45 

39 

44 

40 

39 

39 

38 

43 

r 

HETCH  HETCHY 

MAX 

70 

75 

75 

65 

72 

66 

62 

69 

72 

76 

62 

65 

68 

68 

75 

84 

87 

95 

86 

86 

80 

72 

67 

65 

74 

81 

81 

75 

65 

73 

iU 

MIN 

45 

49 

41 

37 

49 

45 

42 

44 

47 

52 

39 

43 

43 

47 

49 

51 

55 

57 

55 

54 

44 

43 

45 

41 

45 

48 

47 

45 

39 

42 

HILTS 

MAX 

70 

74 

60 

60 

63 

57 

58 

68 

68 

67 

64 

80 

82 

84 

87 

98 

85 

91 

88 

80 

67 

57 

56 

63 

76 

74 

82 

67 

58 

54 

u 

MIN 

42 

48 

38 

36 

44 

41 

36 

41 

45 

3' 

46 

52 

58 

53 

52 

45 

53 

53 

51 

49 

46 

44 

40 

39 

48 

43 

49 

42 

35 

42 

HOLL I STER 

MAX 

74 

77 

75 

78 

70 

70 

75 

78 

70 

66 

75 

66 

69 

74 

81 

85 

77 

67 

70 

70 

70 

70 

69 

79 

86 

75 

69 

70 

80 

76 

MIN 

46 

46 

45 

44 

44 

43 

44 

47 

51 

51 

51 

49 

52 

56 

52 

50 

50 

54 

52 

48 

51 

43 

49 

44 

46 

48 

48 

48 

42 

48 

HOOPA 

MAX 

77 

76 

68 

74 

70 

70 

74 

60 

82 

79 

85 

91 

92 

93 

91 

95 

102 

101 

90 

S5 

72 

72 

59 

73 

81 

84 

89 

72 

57 

78 

MIN 

55 

54 

42 

44 

54 

42 

45 

46 

53 

58 

53 

57 

59 

59 

57 

59 

61 

55 

49 

51 

55 

52 

45 

48 

40 

45 

46 

46 

44 

53 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

56 

60 

60 

54 

56 

49 

49 

55 

59 

59 

47 

54 

58 

61 

67 

71 

73 

73 

73 

70 

56 

56 

54 

66 

65 

58 

58 

50 

67 

63 

1.9 

MIN 

36 

39 

32 

29 

36 

32 

35 

35 

38 

41 

34 

33 

36 

37 

43 

45 

47 

46 

47 

45 

39 

34 

34 

30 

39 

42 

40 

38 

32 

36 

|li7 

IDRIA 

MAX 

82 

84 

71 

80 

79 

72 

80 

63 

85 

82 

72 

73 

81 

85 

91 

96 

95 

94 

93 

89 

80 

75 

70 

79 

84 

87 

86 

77 

75 

63 

MIN 

52 

53 

46 

50 

49 

43 

44 

56 

61 

44 

44 

48 

50 

50 

55 

68 

70 

70 

56 

61 

43 

40 

40 

43 

46 

50 

53 

47 

43 

54 

IDYLLWILD  RS 

MAX 

71 

79 

70 

66 

67 

82 

81 

78 

75 

81 

79 

77 

79 

81 

MIN 

40 

37 

35 

32 

38 

37 

32 

37 

37 

37 

35 

35 

37 

38 

49 

48 

43 

45 

32 

40 

42 

40 

43 

41 

IMPERIAL 

MAX 

97 

98 

96 

90 

94 

83 

65 

93 

98 

92 

86 

89 

90 

97 

106 

110 

110 

109 

lOS 

105 

99 

95 

94 

93 

102 

104 

103 

105 

101 

103 

MIN 

67 

67 

67 

63 

61 

61 

57 

63 

63 

51 

59 

65 

66 

65 

70 

78 

80 

74 

74 

59 

63 

56 

61 

51 

65 

72 

72 

72 

71 

69 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

98 

99 

99 

93 

95 

82 

86 

93 

96 

92 

86 

89 

91 

99 

107 

111 

111 

109 

109 

108 

101 

98 

95 

99 

105 

107 

105 

105 

103 

106 

MIN 

67 

66 

65 

60 

61 

61 

55 

61 

63 

66 

63 

63 

65 

63 

68 

75 

78 

73 

73 

57 

72 

69 

66 

60 

62 

58 

73 

71 

71 

70 

INDEPENDENCE 

MAX 

90 

81 

78 

80 

61 

90 

71 

72 

71 

79 

93 

96 

95 

96 

96 

93 

81 

88 

92 

92 

MIN 

51 

39 

49 

47 

48 

46 

46 

48 

49 

48 

53 

53 

64 

63 

71 

48 

51 

55 

54 

55 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 

98 

94 

95 

97 

93 

90 

81 

90 

94 

96 

87 

87 

88 

92 

99 

109 

113 

113 

109 

108 

107 

98 

92 

92 

99 

105 

107 

103 

105 

104 

MIN 

67 

69 

64 

64 

67 

62 

65 

6ft 

61 

66 

61 

63 

66 

67 

73 

82 

83 

60 

80 

79 

70 

67 

55 

64 

68 

75 

75 

75 

60 

77 

INYOKERN 

MAX 

95 

93 

89 

83 

61 

79 

79 

88 

92 

87 

87 

85 

87 

91 

97 

100 

102 

101 

102 

101 

99 

95 

85 

84 

94 

97 

96 

91 

90 

95 

MIN 

63 

62 

64 

46 

61 

56 

55 

54 

59 

68 

55 

55 

56 

54 

64 

72 

70 

67 

66 

67 

58 

64 

50 

59 

52 

57 

60 

55 

49 

53 

|iO 

IRON  MTN 

MAX 

97 

92 

98 

95 

66 

91 

82 

85 

92 

95 

90 

85 

87 

68 

96 

99 

105 

109 

108 

109 

105 

102 

96 

95 

94 

101 

105 

103 

106 

98 

i6 

MIN 

76 

71 

74 

67 

69 

69 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

70 

75 

79 

62 

83 

81 

84 

77 

59 

72 

68 

70 

70 

75 

60 

75 

70 

l'« 

JESS  VALLEY 

MAX 

66 

66 

56 

59 

55 

67 

65 

66 

66 

62 

69 

74 

78 

76 

82 

78 

80 

83 

79 

77 

70 

52 

56 

55 

72 

76 

74 

56 

52 

75 

.1 

MIN 

45 

38 

32 

38 

41 

33 

34 

36 

41 

34 

33 

43 

46 

50 

47 

47 

46 

48 

51 

46 

41 

38 

32 

38 

48 

39 

42 

34 

28 

35 

(.2 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

60 

74 

72 

70 

65 

53 

64 

70 

74 

64 

63 

66 

61 

76 

66 

90 

88 

84 

85 

83 

70 

68 

57 

75 

85 

82 

78 

83 

83 

87 

1.3 

MIN 

49 

48 

46 

43 

42 

41 

45 

42 

44 

47 

44 

42 

47 

42 

50 

56 

55 

50 

47 

46 

40 

47 

46 

38 

55 

39 

40 

43 

41 

42 

1.3 

KENTFIELD 

MAX 

75 

80 

77 

75 

60 

74 

80 

67 

76 

66 

72 

73 

70 

69 

72 

82 

81 

84 

72 

76 

77 

75 

73 

77 

81 

89 

77 

67 

72 

79 

•i 

MIN 

48 

47 

52 

47 

55 

46 

46 

45 

48 

45 

46 

52 

53 

57 

53 

50 

54 

54 

47 

46 

51 

54 

47 

50 

49 

50 

55 

51 

47 

49 

l,i 

KERN   RIVER    PH  1 

MAX 

84 

92 

93 

85 

63 

78 

61 

90 

91 

92 

73 

73 

84 

90 

95 

102 

103 

103 

102 

98 

98 

90 

80 

87 

95 

96 

85 

82 

82 

89 

,2 

MIN 

65 

67 

64 

52 

65 

58 

61 

64 

67 

67 

57 

60 

62 

66 

70 

75 

75 

75 

74 

71 

52 

60 

59 

60 

70 

67 

59 

57 

55 

62 

.3 

KERN  RIVER   PH  3 

MAX 

80 

83 

81 

75 

77 

72 

74 

81 

85 

82 

79 

71 

76 

86 

91 

94 

95 

95 

94 

92 

87 

79 

75 

81 

91 

92 

91 

99 

83 

88 

,0 

MIN 

51 

55 

51 

50 

55 

46 

48 

57 

60 

54 

52 

53 

51 

50 

62 

57 

70 

70 

68 

58 

62 

50 

55 

49 

57 

62 

55 

55 

45 

48 

:,i 

KETTLEMAN   CITY   1  SSW 

MAX 

87 

89 

94 

82 

89 

85 

78 

69 

92 

95 

75 

75 

82 

90 

93 

99 

105 

105 

104 

104 

96 

96 

84 

84 

89 

97 

101 

89 

82 

86 

.6 

MIN 

60 

64 

62 

56 

60 

57 

60 

62 

60 

59 

56 

57 

59 

60 

64 

58 

79 

75 

72 

65 

59 

57 

56 

54 

45 

65 

59 

54 

59 

50 

.6 

KETTLEMAN  STA 

MAX 

88 

92 

89 

87 

85 

78 

86 

90 

94 

91 

76 

69 

90 

92 

97 

102 

105 

103 

100 

97 

90 

83 

79 

86 

94 

100 

94 

85 

84 

90 

.6 

MIN 

58 

66 

63 

58 

60 

56 

57 

62 

76 

59 

56 

62 

63 

62 

66 

74 

75 

73 

70 

67 

55 

56 

55 

58 

54 

55 

54 

54 

54 

;,1 

KING  CITY 

MAX 

79 

80 

77 

83 

76 

78 

79 

81 

82 

73 

81 

85 

77 

85 

68 

92 

91 

78 

77 

72 

72 

75 

74 

83 

89 

86 

73 

73 

83 

60 

.1 

MIN 

51 

45 

39 

40 

52 

41 

47 

49 

49 

52 

52 

51 

59 

54 

64 

53 

52 

56 

52 

52 

51 

47 

44 

44 

45 

48 

46 

50 

40 

45 

KLAMATH 

MAX 

67 

65 

65 

60 

65 

68 

70 

73 

66 

69 

66 

65 

66 

63 

62 

70 

59 

62 

55 

61 

65 

63 

70 

65 

70 

57 

54 

64 

66 

66 

,0 

MIN 

55 

52 

42 

44 

47 

41 

40 

46 

48 

42 

46 

49 

49 

48 

52 

52 

50 

53 

53 

52 

49 

50 

45 

50 

45 

44 

48 

48 

45 

54 

'0 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

84 

87 

86 

79 

84 

80 

63 

85 

88 

90 

74 

81 

65 

85 

85 

95 

99 

100 

95 

91 

94 

80 

77 

78 

95 

92 

94 

78 

76 

63 

,5 

MIN 

50 

51 

51 

47 

52 

54 

52 

51 

49 

49 

55 

53 

57 

53 

65 

52 

63 

57 

52 

54 

50 

45 

45 

55 

60 

50 

51 

42 

48 

'.6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

70 

68 

67 

71 

71 

70 

69 

69 

66 

67 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

70 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

73 

75 

..8 

MIN 

58 

60 

60 

58 

57 

58 

50 

50 

50 

56 

57 

54 

57 

53 

54 

61 

61 

61 

52 

57 

61 

60 

59 

53 

54 

55 

51 

50 

55 

.3 

See  Reference  Notes  FoUowing  SUUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


Station 


Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23  i 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

70 

75 

69 

75 

72 

68 

69 

71 

74 

66.8 

MIN 

47 

46 

49 

38 

42 

35 

35 

41 

44 

43 

36 

42 

43 

43 

48 

52 

53 

53 

52 

51 

52 

44 

43 

39 

43 

48 

47 

53 

44 

48 

45.2 

MAX 

'si 

'51 

80 

86 

91 

92 

76 

82 

89 

87.2 

MIN 

4S 

44 

47 

43 

53 

42 

46 

49 

52 

45 

47 

52 

55 

53 

65 

60 

65 

51 

45 

44 

42 

47 

48 

50 

43 

45 

40 

45 

48.9 

MAX 

86 

72 

70 

76 

81 

83.4 

MIN 

52 

51 

45 

52 

48 

50 

54 

57 

52 

51 

48 

55 

62 

57 

59 

'59 

51 

50 

61 

56 

52 

45 

44 

48 

52 

55 

48 

42 

41 

42 

52.0 

MAX 

62 

74 

81 

80 

79 

78 

76 

58 

72 

72 

71 

76 

72 

69.7 

MIN 

'>'> 

46 

34 

34 

40 

42 

37 

39 

42 

42 

36 

43 

42 

47 

49 

52 

55 

48 

49 

42 

43 

40 

37 

34 

41 

42 

41 

42 

36 

32 

41.6 

MAX 

70 

73 

70 

62 

72 

69.1 

MIN 

43 

38 

42 

42 

43 

43 

44 

42 

43 

45 

45 

49 

51 

56 

55 

61 

54 

46 

44 

38 

38 

39 

46 

48 

42 

42 

32 

44.6 

MAX 

70 

7n 

75 

74 

78 

81 

'  72,5 

MIN 

57 

58 

58 

58 

58 

55 

63 

57 

54 

66 

55 

55 

57 

53 

57 

60 

59 

59 

58 

50 

69 

57 

69 

51 

51 

57 

56 

54 

54 

56 

56.4 

MAX 

66 

7 1 

76 

90 

71 

85 

94 

83.1 

MIN 

56 

60 

56 

46 

54 

49 

47 

64 

68 

60 

48 

50 

53 

55 

52 

66 

59 

54 

67 

57 

51 

57 

54 

52 

55 

55 

66 

58 

54 

60 

56.4 

MAX 

61 

66 

67 

99 

98 

92 

78 

65 

86.6 

MIN 

60 

60 

51 

57 

57 

48 

57 

59 

64 

58 

66 

59 

53 

61 

67 

71 

62 

72 

54 

60 

65 

65 

53 

58 

50 

54 

51 

54 

51 

58 

59.2 

MAX 

70 

82 

57 

59 

59,5 

MIN 

41 

43 

32 

36 

40 

33 

39 

39 

48 

37 

35 

47 

45 

46 

53 

58 

61 

57 

53 

50 

41 

M 

33 

39 

42 

46 

39 

32 

31 

38 

42.4 

MAX 

88 

84 

76 

84 

04 

76 

87 

93 

87 

86 

86,8 

MIN 

52 

56 

53 

48 

54 

52 

52 

64 

65 

51 

50 

54 

54 

55 

60 

66 

65 

53 

60 

55 

52 

49 

48 

50 

65 

57 

63 

51 

54 

52 

64,4 

MAX 

92 

77 

80 

65 

91 

87,2 

MIN 

62 

66 

52 

53 

55 

52 

55 

58 

51 

61 

55 

56 

66 

59 

65 

'71 

'75 

'57 

65 

61 

55 

60 

51 

52 

59 

60 

56 

53 

46 

54 

68,1 

MAX 

'57 

80 

90 

89.6 

MIN 

60 

62 

51 

48 

51 

53 

61 

56 

56 

60 

56 

55 

54 

57 

62 

'57 

67 

55 

61 

54 

57 

51 

50 

55 

58 

55 

52 

47 

51 

56.7 

MAX 

73 

80 

81.4 

MIN 

45 

47 

43 

45 

49 

43 

45 

44 

48 

47 

46 

45 

49 

49 

60 

51 

55 

53 

51 

47 

51 

60 

48 

44 

47 

51 

51 

50 

42 

46 

47.7 

MAX 

85 

80 

80 

80,2 

MIN 

55 

58 

65 

47 

58 

45 

47 

64 

68 

57 

42 

47 

50 

56 

62 

65 

69 

56 

65 

47 

49 

55 

62 

57 

52 

48 

54,1 

MAX 

86 

85,7 

MIN 

52 

54 

50 

47 

53 

50 

50 

49 

54 

51 

50 

51 

53 

65 

66 

51 

52 

57 

63 

50 

50 

50 

50 

48 

53 

56 

49 

50 

45 

53 

52.0 

MAX 

57 

66.3 

MIN 

45 

52 

42 

37 

51 

50 

52 

49 

46 

54 

60 

45 

56 

49 

55 

53 

53 

66 

55 

53 

62 

45 

46 

50 

48 

49 

50 

49 

41 

43 

49.3 

MAX 

70 

7 1 

83 

71.9 

MIN 

60 

60 

50 

58 

59 

58 

55 

56 

56 

57 

55 

59 

59 

59 

60 

60 

50 

51 

52 

61 

52 

61 

63 

57 

56 

61 

61 

56 

58 

59 

59.2 

MAX 

75 

72 

71 

73 

73 

76 

76 

80 

85 

75,3 

MIN 

60 

63 

62 

58 

58 

56 

54 

55 

58 

59 

59 

56 

59 

58 

59 

63 

63 

62 

61 

61 

52 

61 

59 

54 

55 

50 

50 

55 

54 

56 

58,8 

MAX 

71 

68 

70 

78 

71.7 

MIN 

60 

62 

61 

58 

58 

55 

55 

57 

59 

59 

68 

67 

69 

59 

52 

62 

53 

62 

52 

63 

52 

51 

50 

56 

60 

51 

61 

55 

68 

59 

59.5 

MAX 

58 

71 

80 

79 

83 

83 

73.7 

MIN 

60 

59 

60 

59 

58 

55 

56 

55 

58 

67 

56 

57 

69 

58 

50 

61 

51 

61 

51 

60 

52 

51 

60 

55 

60 

61 

51 

56 

59 

59 

59.0 

MAX 

91 

80 

86 

92 

79 

103 

'52 

82 

80 

90 

95 

96 

80 

86 

91 

68.1 

MIN 

53 

56 

54 

54 

57 

52 

50 

51 

55 

50 

61 

56 

65 

56 

56 

62 

54 

56 

54 

55 

53 

51 

53 

53 

55 

62 

63 

45 

62 

64.4 

MAX 

81 

76 

74 

77 

75 

73 

75 

79 

76 

75 

80 

89 

89 

87 

75 

61 

76 

73 

76 

83 

86 

75 

79 

78 

78.0 

MIN 

49 

49 

47 

49 

47 

47 

47 

47 

50 

49 

49 

50 

50 

61 

50 

55 

55 

54 

62 

51 

49 

47 

47 

48 

49 

48 

48 

48 

45 

49 

49.2 

MAX 

85 

92 

87 

79 

77 

59 

78 

84 

86 

60 

59 

74 

81 

88 

96 

99 

100 

100 

93 

87 

81 

77 

85 

92 

95 

94 

89 

86 

93 

86.5 

MIN 

59 

57 

58 

56 

49 

55 

44 

52 

55 

43 

48 

52 

53 

52 

57 

59 

57 

64 

64 

46 

67 

60 

50 

54 

56 

59 

63 

62 

55 

56.5 

MAX 

81 

88 

90 

78 

66 

62 

76 

85 

90 

94 

74 

79 

82 

65 

92 

106 

97 

81 

96 

84 

84 

84 

87.8 

MIN 

54 

57 

53 

53 

55 

55 

54 

55 

59 

58 

51 

57 

58 

57 

56 

56 

55 

67 

62 

67 

54 

51 

48 

52 

58 

56 

54 

52 

46 

44 

54.8 

MAX 

81 

80 

78 

80 

78 

78 

78 

80 

79 

75 

75 

81 

77 

78 

66 

76 

78 

81 

88 

71 

80 

80.1 

MIN 

51 

61 

56 

57 

55 

60 

50 

46 

57 

46 

61 

55 

54 

54 

57 

59 

54 

49 

46 

48 

47 

48 

53 

48 

54 

61 

48 

43 

48 

51 

52.7 

MAX 

65 

66 

63 

52 

60 

52 

58 

66 

69 

70 

52 

57 

69 

77 

73 

66 

62 

65.7 

MIN 

44 

36 

30 

31 

36 

35 

34 

41 

42 

33 

37 

43 

50 

45 

48 

51 

51 

50 

50 

46 

39 

35 

35 

36 

40 

40 

40 

31 

28 

35 

39,8 

MAX 

88 

93 

90 

87 

87 

74 

87 

90 

94 

83 

76 

84 

90 

93 

97 

104 

1 06 

105 

83 

90 

90.6 

MIN 

61 

65 

59 

58 

63 

54 

69 

63 

67 

62 

55 

63 

51 

66 

70 

75 

80 

74 

72 

70 

59 

57 

61 

57 

64 

68 

63 

55 

53 

53 

62.9 

MAX 

77 

85 

62 

81 

84 

79 

82 

76 

83 

72 

76 

76 

78 

73 

79 

5I 

82 

80.0 

MIN 

54 

55 

51 

50 

50 

53 

54 

62 

63 

48 

51 

52 

55 

57 

54 

55 

58 

55 

53 

54 

52 

55 

49 

52 

54 

55 

53 

49 

53 

52.9 

MAX 

87 

92 

87 

79 

66 

63 

85 

66 

91 

92 

64 

68 

85 

68 

90 

93 

87 

82 

88 

93 

78 

80 

83 

88.4 

MIN 

57 

59 

58 

56 

59 

56 

67 

64 

52 

54 

54 

56 

69 

58 

63 

68 

'78 

'54 

58 

55 

54 

53 

55 

54 

60 

60 

53 

53 

52 

55 

57.9 

MAX 

74 

76 

68 

65 

69 

69 

71 

75 

78 

76 

58 

79 

83 

88 

90 

69 

61 

57 

74 

79 

80 

67 

57 

69 

75.5 

MIN 

40 

38 

34 

32 

43 

30 

35 

38 

42 

36 

40 

47 

56 

50 

49 

61 

47 

51 

61 

50 

43 

42 

32 

35 

41 

40 

39 

42 

30 

37 

41.4 

MAX 

96 

99 

94 

97 

92 

91 

83 

85 

90 

91 

100 

S3 

105 

103 

103 

98 

94 

93 

98 

100 

102 

100 

103 

104 

96.0 

MIN 

70 

67 

66 

66 

63 

65 

62 

64 

53 

65 

53 

52 

55 

68 

72 

79 

65 

70 

55 

69 

54 

68 

69 

66 

62 

63 

68 

57 

67.0 

MAX 

88 

68 

87 

85 

84 

80 

86 

69 

99 

98 

94 

98 

69 

62 

79 

67 

93 

95 

95 

82 

83 

89 

86.6 

MIN 

54 

56 

57 

50 

55 

63 

62 

64 

69 

56 

55 

56 

66 

50 

52 

64 

60 

55 

52 

50 

47 

51 

65 

59 

52 

51 

45 

50 

54.5 

MAX 

69 

64 

51 

64 

55 

54 

57 

69 

57 

53 

66 

59 

73 

69 

79 

73 

63 

57 

50 

65 

52 

60 

54 

73 

71 

74 

65.2 

MIN 

34 

35 

31 

30 

31 

32 

33 

36 

35 

32 

33 

33 

35 

39 

39 

42 

43 

38 

43 

37 

45 

39 

36 

30 

29 

25 

31 

34 

30 

30 

34.6 

MAX 

70 

73 

75 

75 

72 

69 

65 

71 

75 

77 

55 

64 

69 

80 

88 

92 

86 

87 

65 

72 

60 

90 

90 

87 

85 

85 

88 

79.0 

MIN 

52 

51 

50 

51 

49 

45 

46 

45 

49 

50 

48 

50 

51 

48 

56 

66 

65 

61 

57 

57 

51 

62 

50 

44 

57 

50 

55 

66 

56 

65 

52.8 

MAX 

68 

72 

65 

57 

63 

54 

64 

69 

72 

71 

55 

58 

74 

78 

74 

66 

73 

51 

53 

59 

66 

73 

76 

66 

51 

63 

66.8 

MIN 

38 

33 

31 

31 

39 

35 

34 

37 

41 

36 

35 

41 

44 

45 

45 

47 

46 

48 

46 

43 

41 

36 

35 

37 

36 

37 

39 

37 

38 

33 

39.0 

MAX 

80 

85 

81 

71 

89 

95 

93 

93 

92 

69 

85 

61 

60 

87 

69 

86 

65 

84 

89 

62.9 

MIN 

64 

63 

58 

55 

56 

51 

60 

59 

52 

52 

52 

57 

60 

66 

72 

77 

72 

74 

70 

70 

65 

56 

55 

55 

70 

68 

66 

58 

67 

62.7 

MAX 

90 

87 

79 

87 

81 

64 

86 

90 

93 

79 

82 

66 

88 

90 

95 

101 

102 

96 

92 

87 

81 

78 

79 

67 

94 

96 

78 

78 

83 

69 

87.4 

MIN 

53 

56 

56 

51 

58 

56 

62 

61 

66 

54 

52 

66 

56 

65 

58 

65 

72 

52 

56 

54 

61 

50 

50 

61 

54 

68 

52 

52 

51 

53 

55.2 

MAX 

82 

85 

79 

77 

77 

71 

85 

86 

77 

73 

72 

79 

83 

95 

99 

99 

98 

99 

91 

84 

77 

73 

82 

91 

90 

69 

84 

85 

92 

84.4 

MIN 

59 

62 

53 

55 

60 

51 

61 

61 

52 

51 

53 

60 

52 

63 

69 

71 

72 

74 

73 

65 

59 

52 

52 

58 

59 

60 

51 

58 

62 

59.7 

E  ARROWHEAD 

EPORT 

ESHORE 

E  SPAULOING 

E  SPAULOING  DAM 

MESA 
ICASTER 
|>  PLUMAS 
Ia    EDS  NM 

GRAND 

«40N  COVE 

HI 

"'lOSAV 

/ERMORE  2  SSW 

4N0  SHAWNEE  HILLS  RCH 
flDI 

IMPOC  SEWAGE  PLANT 

ING  BEACH 

I 

4iN0  BEACH  WB  AP 
■Is  ANGELES  WB  AP 

IIS  ANGELES  WB  CITY 
IS  BANOS 
^!)S  GATOS 

"IjCERNE  VALLEY   1  SSW 

Ml 

'I'VOERA 
(NDEVILLE  ISLAND 

II 

i'anzanita  lake 
Uricopa 

•|i 

iARTINEZ  FIRE  STA 
ARYSVILLE 
I  C  CLOUD 
i'lECCA  3  SE 
HERCED  FIRE  STA  2 
llEYERS  4  SW 
'lILL  CREEK  2 
ItlNERAL 

MTCHELL  CAVERNS 

WOESTO 

lOJAVE  2  ESE 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFIi 
JUNE 


Day  Of  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

MONO  LAKE 

MAX 

67 

70 

66 

67 

66 

67 

61 

65 

64 

53 

60 

66 

67 

68 

69 

77 

75 

77 

80 

75 

75 

71 

62 

67 

77 

30 

77 

72 

75 

79 

MIN 

43 

46 

38 

33 

42 

46 

42 

43 

40 

39 

40 

35 

41 

44 

46 

47 

46 

47 

49 

47 

54 

46 

33 

36 

43 

45 

44 

46 

36 

43 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

84 

88 

85 

77 

84 

80 

64 

85 

68 

85 

79 

84 

82 

85 

88 

94 

99 

99 

93 

89 

82 

eo 

73 

80 

86 

92 

88 

58 

76 

83 

MIN 

56 

55 

52 

51 

56 

56 

51 

52 

56 

52 

50 

52 

56 

56 

57 

52 

66 

50 

56 

53 

50 

51 

52 

49 

55 

57 

40 

47 

49 

54 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

64 

64 

64 

62 

62 

63 

62 

61 

63 

69 

62 

68 

68 

65 

63 

66 

67 

67 

55 

66 

54 

64 

65 

65 

53 

66 

66 

72 

64 

MIN 

36 

47 

44 

46 

46 

50 

49 

48 

48 

52 

54 

54 

50 

52 

56 

54 

53 

56 

55 

54 

48 

46 

52 

50 

47 

52 

53 

61 

49 

49 

MOUNT A i  N  PASS 

MAX 

77 

82 

79 

74 

75 

69 

71 

76 

80 

74 

76 

79 

84 

88 

92 

90 

93 

89 

82 

81 

75 

80 

87 

91 

37 

81 

34 

91 

MIN 

55 

53 

45 

45 

42 

42 

43 

47 

50 

47 

41 

43 

61 

61 

65 

72 

74 

77 

55 

50 

53 

45 

53 

56 

67 

50 

51 

57 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 

64 

72 

68 

60 

60 

46 

52 

52 

66 

66 

62 

54 

62 

62 

70 

76 

74 

72 

72 

72 

69 

76 

68 

66 

70 

72 

72 

68 

75 

70 

MIN 

42 

42 

43 

35 

36 

29 

34 

32 

36 

38 

26 

30 

40 

40 

40 

44 

45 

50 

40 

48 

48 

42 

40 

37 

37 

44 

48 

44 

44 

44 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

78 

82 

78 

76 

60 

71 

76 

79 

83 

78 

76 

75 

79 

75 

82 

90 

96 

92 

82 

79 

70 

72 

67 

73 

83 

93 

79 

65 

68 

78 

MIN 

50 

51 

48 

46 

49 

50 

50 

53 

57 

43 

47 

49 

54 

49 

49 

65 

72 

47 

49 

45 

45 

45 

45 

47 

54 

60 

46 

44 

46 

50 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

72 

69 

60 

69 

66 

62 

69 

70 

73 

61 

63 

68 

69 

73 

84 

87 

84 

83 

79 

65 

61 

54 

56 

69 

76 

72 

61 

65 

66 

70 

MIN 

48 

47 

47 

46 

43 

44 

49 

57 

54 

43 

45 

51 

54 

55 

65 

68 

70 

67 

62 

44 

39 

37 

38 

48 

55 

53 

43 

38 

42 

50 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

69 

68 

55 

58 

58 

53 

61 

67 

71 

64 

62 

73 

81 

83 

85 

85 

84 

84 

81 

82 

59 

56 

60 

70 

73 

SO 

71 

51 

62 

MIN 

32 

32 

33 

26 

39 

27 

28 

32 

39 

31 

34 

43 

55 

54 

44 

44 

44 

45 

43 

39 

40 

36 

33 

39 

34 

35 

36 

28 

32 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

MAX 

71 

61 

59 

64 

56 

62 

68 

70 

72 

59 

75 

80 

83 

84 

87 

84 

86 

87 

83 

75 

62 

58 

64 

74 

75 

78 

66 

54 

65 

72 

MIN 

47 

43 

37 

39 

43 

40 

42 

44 

47 

41 

48 

54 

56 

49 

50 

54 

52 

53 

54 

48 

45 

40 

42 

39 

47 

43 

44 

38 

31 

39 

MT   WILSON   FC  338B 

MAX 

71 

75 

70 

63 

55 

45 

57 

65 

69 

65 

46 

48 

57 

69 

77 

83 

79 

75 

76 

74 

69 

62 

54 

66 

74 

71 

68 

6S 

69 

74 

MIN 

44 

50 

48 

39 

45 

33 

33 

45 

51 

39 

34 

36 

39 

48 

55 

62 

64 

59 

59 

57 

52 

45 

37 

38 

53 

54 

51 

50 

51 

52 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

80 

83 

83 

80 

78 

76 

74 

75 

76 

72 

75 

74 

74 

77 

84 

84 

89 

79 

72 

78 

77 

74 

76 

84 

SS 

36 

70 

73 

81 

79 

MIN 

48 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

46 

45 

42 

45 

45 

52 

52 

53 

54 

52 

55 

53 

51 

47 

50 

48 

54 

51 

51 

53 

49 

45 

48 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 

92 

100 

97 

92 

92 

84 

87 

93 

97 

93 

87 

91 

90 

98 

99 

104 

111 

110 

110 

loa 

104 

98 

97 

95 

102 

107 

104 

103 

102 

106 

MIN 

74 

72 

77 

70 

68 

66 

62 

65 

71 

76 

72 

66 

71 

69 

76 

79 

78 

34 

84 

82 

80 

75 

73 

55 

57 

72 

76 

75 

72 

72 

NEVADA  CITY 

MAX 

78 

79 

74 

68 

73 

69 

73 

75 

79 

79 

70 

75 

78 

80 

80 

87 

90 

90 

89 

88 

79 

71 

67 

63 

75 

SI 

84 

70 

55 

73 

MIN 

47 

44 

38 

38 

44 

39 

41 

44 

47 

42 

45 

49 

52 

53 

57 

56 

53 

54 

48 

48 

44 

45 

42 

46 

47 

41 

48 

37 

38 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

90 

89 

S5 

87 

86 

83 

87 

90 

93 

90 

81 

86 

89 

90 

95 

100 

101 

100 

95 

91 

88 

82 

78 

88 

93 

97 

94 

78 

82 

89 

MIN 

53 

54 

58 

51 

53 

53 

50 

54 

57 

54 

52 

57 

56 

57 

60 

64 

66 

63 

57 

53 

50 

50 

51 

51 

55 

58 

50 

51 

49 

52 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

68 

67 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

67 

68 

68 

68 

57 

68 

69 

59 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

MIN 

57 

58 

59 

57 

58 

57 

52 

54 

54 

57 

55 

57 

58 

56 

58 

50 

59 

60 

60 

60 

61 

60 

51 

59 

59 

55 

60 

55 

57 

58 

NIGHTINGALE 

MAX 

MIN 

NORTH   FORK  RS 

MAX 

71 

78 

82 

71 

77 

72 

63 

71 

80 

84 

65 

64 

68 

73 

82 

89 

92 

94 

94 

91 

86 

77 

75 

69 

79 

SS 

89 

80 

73 

78 

MIN 

49 

54 

44 

40 

48 

46 

45 

49 

52 

50 

44 

44 

46 

50 

55 

57 

61 

57 

52 

55 

46 

43 

46 

41 

52 

53 

51 

43 

40 

45 

OAKOALE   WOODWARD  DAM 

MAX 

80 

88 

86 

79 

85 

83 

84 

86 

89 

91 

73 

79 

83 

85 

90 

95 

101 

102 

95 

91 

84 

31 

77 

79 

87 

94 

94 

77 

77 

82 

MIN 

52 

53 

51 

47 

52 

53 

53 

51 

56 

51 

50 

52 

54 

55 

58 

63 

64 

51 

56 

52 

53 

50 

48 

51 

56 

61 

49 

52 

47 

52 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

69 

73 

73 

71 

67 

69 

72 

66 

70 

70 

68 

73 

70 

72 

72 

74 

80 

69 

65 

65 

69 

65 

69 

71 

79 

54 

55 

55 

72 

70 

MIN 

54 

52 

51 

51 

54 

51 

51 

50 

51 

53 

51 

55 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

54 

53 

53 

55 

54 

55 

55 

54 

49 

53 

OCEANSIDE 

MAX 

74 

74 

70 

75 

73 

68 

71 

70 

68 

69 

63 

72 

74 

74 

73 

72 

70 

74 

75 

74 

71 

71 

73 

74 

74 

73 

72 

75 

75 

76 

MIN 

58 

59 

60 

57 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

56 

56 

53 

58 

60 

50 

50 

60 

62 

64 

61 

50 

61 

53 

52 

54 

64 

54 

53 

53 

OJAI 

MAX 

79 

74 

75 

77 

74 

63 

70 

76 

74 

63 

67 

69 

68 

86 

91 

89 

82 

75 

80 

73 

57 

66 

75 

85 

91 

85 

77 

83 

87 

89 

MIN 

48 

53 

51 

52 

48 

50 

44 

43 

52 

54 

53 

41 

52 

48 

52 

55 

52 

67 

52 

55 

54 

52 

55 

45 

51 

49 

54 

47 

49 

49 

ORANGE  COVE 

MAX 

82 

85 

92 

81 

84 

82 

75 

64 

89 

92 

78 

74 

80 

86 

89 

95 

101 

103 

101 

98 

93 

83 

81 

78 

36 

94 

96 

86 

80 

83 

MIN 

59 

63 

51 

49 

55 

52 

60 

58 

59 

59 

57 

54 

56 

60 

62 

67 

66 

57 

66 

61 

54 

52 

52 

51 

58 

58 

57 

55 

49 

52 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

64 

61 

61 

62 

60 

63 

63 

68 

65 

65 

69 

64 

69 

64 

65 

70 

70 

54 

65 

54 

62 

66 

63 

65 

63 

64 

65 

65 

MIN 

51 

50 

38 

40 

47 

37 

39 

49 

47 

38 

43 

49 

49 

46 

50 

50 

46 

51 

50 

49 

50 

41 

42 

41 

42 

47 

43 

52 

ORLAND 

MAX 

90 

92 

86 

79 

87 

82 

85 

88 

93 

89 

82 

92 

90 

90 

88 

102 

100 

103 

97 

90 

85 

80 

75 

S3 

36 

91 

92 

78 

75 

85 

MIN 

60 

58 

57 

56 

63 

60 

60 

55 

56 

62 

57 

58 

63 

68 

62 

67 

73 

62 

61 

57 

53 

52 

51 

52 

58 

59 

51 

53 

51 

54 

ORLEANS 

MAX 

85 

73 

77 

72 

75 

80 

84 

88 

81 

85 

93 

97 

97 

94 

98 

102 

103 

92 

92 

90 

78 

72 

72 

84 

67 

90 

92 

75 

74 

73 

MIN 

48 

49 

40 

43 

48 

43 

44 

46 

52 

43 

49 

50 

58 

57 

55 

57 

58 

56 

55 

49 

47 

50 

41 

47 

45 

45 

67 

43 

43 

42 

OROVILLE 

MAX 

86 

93 

87 

80 

87 

82 

86 

87 

93 

90 

84 

87 

87 

87 

89 

99 

100 

1(T2 

100 

93 

87 

82 

79 

79 

38 

93 

94 

78 

75 

84 

MIN 

59 

59 

58 

54 

58 

52 

55 

57 

62 

55 

54 

59 

62 

60 

65 

72 

69 

59 

62 

58 

56 

57 

56 

57 

63 

68 

54 

56 

53 

59 

OXNARD 

MAX 

71 

68 

71 

72 

68 

68 

69 

68 

65 

67 

66 

71 

69 

68 

72 

76 

68 

68 

57 

68 

69 

70 

69 

72 

77 

72 

72 

72 

76 

73 

MIN 

54 

56 

57 

55 

52 

48 

50 

52 

56 

56 

55 

53 

57 

55 

56 

58 

58 

57 

57 

50 

60 

53 

54 

50 

53 

55 

56 

57 

52 

54 

PALMOALE 

MAX 

84 

88 

77 

80 

75 

64 

76 

83 

85 

73 

68 

70 

74 

87 

95 

97 

95 

93 

92 

87 

83 

70 

71 

S3 

92 

90 

85 

84 

87 

93 

MIN 

55 

58 

55 

46 

54 

49 

50 

55 

57 

53 

49 

51 

55 

55 

61 

65 

65 

68 

69 

68 

60 

54 

54 

47 

53 

58 

64 

52 

45 

51 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

85 

90 

78 

82 

73 

67 

79 

85 

90 

70 

70 

73 

79 

90 

96 

101 

98 

98 

97 

93 

78 

76 

74 

83 

92 

93 

37 

87 

88 

95 

MIN 

58 

58 

54 

46 

53 

48 

49 

53 

57 

50 

48 

49 

54 

55 

61 

62 

55 

67 

66 

64 

55 

53 

53 

46 

50 

56 

62 

58 

50 

48 

PALM  SPRINGS 

MAX 

92 

98 

96 

92 

88 

85 

88 

94 

97 

96 

86 

89 

90 

100 

110 

112 

111 

108 

110 

106 

102 

97 

90 

98 

106 

107 

103 

104 

103 

107 

MIN 

67 

64 

64 

63 

62 

61 

58 

59 

62 

64 

57 

63 

65 

61 

70 

74 

74 

72 

68 

67 

65 

64 

61 

59 

66 

65 

54 

56 

63 

67 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

74 

78 

71 

79 

72 

76 

73 

75 

74 

75 

76 

78 

84 

77 

77 

73 

74 

75 

77 

75 

81 

75 

69 

72 

78 

MIN 

47 

53 

47 

47 

47 

51 

55 

56 

53 

59 

57 

55 

59 

54 

55 

54 

52 

50 

50 

51 

51 

53 

51 

44 

51 

PALOMAR   MTN  OBSY 

MAX 

69 

77 

77 

67 

63 

63 

57 

65 

71 

70 

60 

54 

55 

71 

79 

84 

84 

82 

79 

77 

78 

66 

66 

72 

79 

78 

78 

75 

75 

78 

MIN 

42 

50 

49 

39 

43 

33 

35 

43 

48 

46 

34 

36 

42 

45 

55 

60 

54 

55 

56 

55 

54 

48 

43 

41 

52 

53 

53 

52 

52 

50 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

83 

86 

90 

88 

86 

81 

82 

85 

92 

76 

78 

85 

86 

89 

95 

101 

101 

97 

95 

95 

82 

SO 

35 

92 

97 

30 

78 

82 

MIN 

57 

56 

57 

54 

57 

54 

51 

58 

53 

56 

58 

67 

55 

59 

65 

68 

65 

55 

63 

51 

49 

49 

50 

54 

58 

49 

51 

48 

51 

PARADISE 

MAX 

81 

85 

79 

75 

78 

75 

79 

79 

85 

82 

77 

85 

84 

80 

85 

94 

95 

98 

95 

89 

81 

75 

71 

73 

81 

85 

87 

73 

59 

78 

MIN 

56 

54 

49 

53 

52 

50 

52 

55 

59 

54 

53 

56 

57 

56 

63 

68 

72 

70 

63 

56 

50 

50 

49 

55 

56 

62 

46 

49 

47 

55 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

97 

96 

97 

96 

91 

90 

82 

87 

93 

96 

90 

90 

90 

90 

98 

100 

104 

112 

108 

108 

105 

100 

96 

95 

97 

104 

105 

103 

103 

101 

MIN 

74 

71 

72 

70 

69 

64 

60 

64 

68 

73 

71 

68 

69 

68 

75 

78 

80 

84 

80 

79 

75 

73 

72 

68 

70 

74 

76 

75 

75 

74 

PASADENA 

MAX 

68 

70 

69 

74 

72 

63 

70 

73 

72 

67 

66 

72 

72 

79 

85 

85 

84 

82 

81 

79 

77 

71 

72 

81 

36 

34 

80 

83 

86 

86 

MIN 

56 

58 

55 

56 

55 

54 

52 

50 

52 

55 

53 

56 

57 

53 

57 

60 

62 

50 

59 

57 

58 

58 

57 

50 

54 

56 

57 

53 

53 

55 

PASO  ROBLES 

MAX 

87 

89 

88 

84 

81 

66 

69 

85 

85 

70 

77 

75 

75 

83 

96 

99 

88 

83 

79 

78 

78 

77 

73 

87 

94 

90 

34 

80 

85 

88 

MIN 

47 

45 

43 

40 

47 

41 

48 

43 

45 

51 

51 

51 

49 

48 

50 

50 

50 

49 

51 

46 

43 

41 

51 

42 

45 

46 

45 

42 

45 

44 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

MAX 

87 

89 

82 

85 

73 

70 

74 

88 

86 

67 

79 

79 

79 

86 

99 

101 

91 

SI 

83 

83 

79 

80 

75 

88 

96 

90 

77 

SO 

85 

94 

MIN 

48 

46 

46 

42 

46 

42 

45 

44 

47 

51 

53 

51 

48 

48 

52 

53 

56 

53 

53 

50 

47 

46 

46 

46 

49 

51 

45 

45 

44 

46 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
UUNE  1963 


Station 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

MAX 

78 

78 

75 

76 

72 

65 

74 

78 

79 

73 

70 

72 

74 

86 

96 

97 

94 

90 

89 

90 

86 

75 

76 

67 

97 

89 

65 

89 

94 

91 

MIN 

ib 

56 

42 

55 

51 

43 

46 

51 

50 

56 

52 

46 

40 

45 

48 

54 

58 

40 

54 

49 

47 

46 

44 

45 

46 

48 

47 

51 

46 

53 

MAX 

79 

75 

77 

80 

73 

76 

75 

75 

71 

76 

74 

74 

74 

76 

79 

98 

89 

75 

76 

71 

73 

70 

77 

79 

87 

82 

6 1 

69 

77 

80 

MIM 

*7 

50 

51 

46 

50 

50 

45 

49 

49 

48 

45 

50 

54 

55 

52 

50 

51 

54 

52 

45 

48 

48 

50 

48 

47 

48 

54 

46 

47 

47 

MAX 

87 

84 

76 

83 

82 

75 

80 

88 

87 

84 

76 

62 

82 

68 

97 

101 

100 

100 

92 

69 

77 

74 

74 

83 

92 

92 

87 

72 

84 

86 

MIN 

*0 

44 

43 

41 

47 

37 

38 

34 

44 

47 

44 

49 

48 

47 

52 

57 

50 

50 

45 

48 

39 

47 

40 

45 

49 

40 

44 

36 

44 

MAX 

75 

82 

78 

72 

76 

72 

77 

79 

62 

82 

72 

75 

60 

79 

83 

90 

94 

95 

9, 

89 

82 

75 

71 

70 

80 

87 

88 

72 

70 

77 

MIN 

50 

50 

43 

46 

46 

48 

47 

50 

54 

60 

45 

49 

52 

53 

57 

59 

61 

61 

68 

57 

48 

45 

42 

45 

51 

54 

46 

49 

44 

45 

MAX 

72 

79 

77 

68 

74 

70 

74 

76 

79 

79 

71 

73 

75 

77 

63 

88 

92 

94 

93 

88 

79 

72 

66 

68 

78 

65 

85 

71 

67 

76 

MIN 

5* 

57 

49 

49 

50 

49 

51 

55 

60 

49 

46 

53 

55 

66 

59 

70 

70 

69 

67 

58 

45 

44 

43 

50 

56 

62 

43 

44 

46 

50 

MAX 

80 

72 

73 

75 

71 

77 

81 

84 

64 

77 

81 

90 

93 

86 

94 

94 

94 

93 

91 

86 

76 

74 

74 

79 

84 

85 

82 

70 

75 

79 

MIN 

53 

49 

43 

49 

51 

45 

52 

64 

67 

41 

41 

45 

58 

53 

55 

59 

54 

55 

62 

53 

49 

47 

46 

45 

56 

53 

42 

45 

42 

49 

MAX 

64 

63 

62 

60 

62 

62 

61 

61 

64 

64 

63 

69 

59 

63 

64 

60 

64 

64 

60 

52 

63 

62 

64 

63 

63 

63 

61 

61 

64 

67 

MIN 

49 

48 

47 

46 

47 

46 

42 

43 

44 

47 

42 

47 

48 

62 

51 

49 

48 

49 

48 

49 

51 

45 

46 

46 

46 

45 

49 

48 

44 

47 

MAX 

59 

60 

60 

59 

60 

61 

62 

63 

62 

62 

67 

68 

69 

65 

50 

62 

56 

63 

62 

62 

62 

64 

63 

67 

66 

62 

64 

64 

64 

60 

MIN 

49 

49 

46 

42 

49 

46 

49 

49 

50 

60 

50 

51 

51 

53 

53 

52 

54 

53 

52 

51 

49 

52 

50 

46 

50 

50 

51 

48 

60 

MAX 

63 

64 

62 

61 

60 

59 

65 

63 

58 

60 

67 

65 

66 

70 

66 

64 

65 

55 

66 

65 

62 

67 

68 

54 

65 

65 

69 

66 

66 

64 

MIN 

48 

44 

45 

43 

49 

49 

50 

51 

47 

50 

51 

51 

51 

54 

54 

53 

51 

55 

53 

50 

46 

47 

51 

46 

50 

49 

47 

47 

49 

50 

MAX 

71 

67 

69 

77 

74 

62 

72 

75 

76 

66 

70 

75 

74 

83 

86 

88 

87 

85 

85 

63 

77 

70 

76 

85 

89 

86 

83 

86 

69 

90 

MIN 

57 

56 

56 

55 

51 

52 

51 

47 

47 

53 

52 

50 

53 

58 

60 

60 

58 

57 

56 

58 

58 

45 

50 

53 

57 

50 

49 

50 

MAX 

78 

82 

82 

79 

83 

60 

82 

77 

80 

74 

77 

76 

77 

73 

60 

88 

90 

97 

78 

82 

75 

79 

74 

76 

84 

89 

64 

70 

75 

60 

MIN 

51 

54 

46 

45 

51 

50 

50 

50 

50 

60 

46 

50 

50 

55 

62 

53 

53 

54 

54 

63 

52 

52 

49 

48 

55 

50 

50 

52 

45 

49 

MAX 

82 

85 

92 

62 

85 

83 

74 

64 

90 

94 

76 

72 

76 

87 

90 

97 

102 

104 

102 

99 

95 

64 

82 

78 

87 

94 

97 

67 

80 

64 

MIN 

62 

65 

53 

55 

54 

52 

54 

60 

61 

60 

55 

56 

56 

52 

55 

71 

69 

72 

69 

65 

55 

63 

56 

52 

57 

60 

55 

53 

50 

53 

MAX 

75 

75 

67 

69 

61 

64 

71 

75 

71 

57 

71 

78 

62 

81 

64 

83 

78 

66 

83 

80 

67 

62 

61 

71 

76 

80 

75 

68 

70 

78 

MIN 

37 

37 

41 

34 

40 

35 

33 

38 

38 

40 

37 

38 

42 

46 

46 

47 

45 

42 

46 

38 

36 

34 

34 

35 

36 

37 

42 

40 

26 

30 

MAX 

60 

66 

67 

65 

63 

60 

62 

69 

70 

66 

57 

58 

54 

73 

75 

80 

82 

83 

82 

81 

77 

69 

62 

62 

76 

76 

78 

74 

70 

72 

MIN 

39 

49 

46 

35 

41 

37 

39 

43 

40 

40 

41 

40 

46 

44 

45 

54 

54 

53 

■  51 

50 

42 

36 

36 

37 

39 

41 

41 

40 

37 

36 

MAX 

83 

83 

75 

60 

72 

71 

79 

84 

65 

69 

75 

76 

82 

66 

94 

98 

95 

92 

91 

83 

76 

75 

78 

62 

90 

90 

76 

74 

82 

85 

MIN 

41 

4i 

40 

38 

49 

40 

38 

40 

45 

45 

48 

42 

44 

45 

46 

50 

42 

53 

47 

40 

44 

44 

42 

44 

40 

45 

36 

42 

33 

38 

MAX 

75 

83 

77 

69 

76 

69 

73 

78 

63 

79 

71 

63 

83 

90 

89 

93 

96 

89 

91 

88 

93 

70 

65 

70 

77 

85 

64 

76 

62 

75 

MIN 

47 

41 

39 

35 

48 

35 

36 

41 

42 

42 

38 

36 

48 

50 

49 

52 

54 

51 

49 

41 

45 

46 

40 

41 

40 

40 

41 

42 

33 

34 

MAX 

67 

SO 

78 

76 

73 

66 

72 

75 

77 

72 

70 

73 

71 

83 

92 

92 

91 

90 

90 

88 

78 

73 

74 

64 

90 

88 

86 

89 

90 

93 

MIN 

56 

56 

57 

54 

50 

51 

46 

55 

46 

54 

53 

55 

53 

42 

46 

51 

51 

55 

44 

49 

52 

55 

57 

38 

43 

42 

44 

42 

41 

45 

MAX 

89 

88 

80 

65 

76 

70 

75 

84 

88 

80 

75 

78 

77 

68 

93 

97 

99 

98 

99 

98 

87 

84 

75 

61 

91 

94 

90 

82 

85 

95 

MIN 

59 

63 

63 

60 

47 

5° 

49 

54 

60 

54 

48 

50 

49 

55 

64 

69 

71 

71 

66 

67 

64 

59 

52 

51 

58 

62 

55 

60 

55 

60 

MAX 

91 

85 

79 

64 

80 

84 

69 

92 

69 

61 

91 

92 

89 

69 

103 

102 

103 

100 

94 

85 

80 

75 

82 

87 

92 

93 

77 

75 

82 

88 

MIN 

65 

63 

57 

56 

61 

60 

62 

61 

64 

62 

64 

53 

67 

54 

55 

71 

70 

70 

67 

63 

55 

57 

53 

58 

62 

63 

63 

53 

50 

56 

MAX 

92 

92 

81 

83 

63 

84 

91 

93 

91 

92 

91 

100 

96 

90 

106 

104 

103 

103 

101 

97 

86 

79 

S3 

86 

93 

94 

93 

78 

83 

88 

MIN 

64 

62 

55 

55 

61 

57 

60 

63 

66 

60 

60 

64 

65 

64 

66 

72 

71 

72 

70 

66 

59 

57 

53 

59 

60 

65 

64 

53 

50 

58 

MAX 

78 

76 

79 

78 

70 

65 

75 

60 

81 

66 

73 

73 

74 

66 

94 

93 

95 

90 

92 

88 

75 

74 

80 

68 

97 

91 

95 

91 

92 

93 

MIN 

56 

57 

58 

55 

56 

53 

52 

51 

51 

56 

52 

55 

57 

52 

55 

59 

58 

60 

57 

55 

58 

58 

57 

49 

54 

55 

54 

53 

53 

55 

MAX 

84 

79 

75 

84 

76 

62 

60 

77 

80 

79 

79 

80 

81 

78 

78 

80 

91 

86 

81 

74 

72 

72 

79 

83 

89 

97 

70 

71 

80 

62 

MIN 

48 

49 

47 

47 

54 

47 

46 

55 

52 

47 

50 

54 

58 

63 

6E 

55 

54 

60 

53 

49 

53 

52 

48 

47 

51 

50 

51 

52 

46 

48 

MAX 

77 

74 

70 

71 

74 

67 

71 

74 

75 

73 

78 

90 

90 

84 

63 

95 

100 

64 

83 

75 

74 

77 

82 

61 

90 

69 

68 

78 

MIN 

51 

55 

46 

45 

45 

47 

46 

52 

51 

47 

48 

50 

55 

54 

54 

54 

54 

51 

53 

52 

51 

47 

50 

49 

51 

45 

42 

46 

MAX 

72 

72 

75 

74 

71 

74 

65 

62 

65 

50 

65 

55 

64 

54 

67 

69 

68' 

71 

62 

64 

73 

73 

67 

70 

71 

77 

63 

63 

68 

76 

MIN 

55 

57 

56 

55 

55 

55 

54 

51 

51 

51 

63 

52 

65 

57 

54 

54 

55 

54 

54 

55 

55 

56 

55 

55 

57 

54 

55 

54 

51 

56 

MAX 

78 

75 

75 

77 

74 

71 

74 

78 

76 

72 

74 

74 

75 

84 

89 

90 

90 

66 

86 

86 

79 

75 

77 

86 

90 

87 

95 

88 

90 

92 

MIN 

59 

60 

61 

58 

57 

56 

54 

62 

» 

57 

66 

56 

58 

52 

61 

60 

50 

51 

59 

57 

60 

59 

60 

51 

53 

55 

55 

54 

51 

54 

MAX 

73 

78 

76 

76 

78 

75 

68 

74 

79 

77 

69 

73 

75 

75 

84 

91 

91 

92 

87 

87 

85 

77 

75 

78 

87 

93 

87 

85 

89 

92 

MIN 

57 

58 

59 

56 

54 

54 

52 

46 

50 

54 

63 

64 

56 

49 

49 

57 

59 

61 

57 

55 

58 

59 

58 

46 

51 

54 

53 

51 

49 

53 

MAX 

84 

91 

86 

78 

66 

84 

65 

66 

90 

90 

64 

65 

83 

84 

90 

97 

102 

104 

96 

92 

83 

80 

83 

64 

87 

94 

93 

75 

78 

83 

MIN 

52 

"•3 

54 

49 

48 

52 

51 

53 

53 

53 

49 

50 

54 

53 

55 

58 

58 

52 

56 

55 

54 

53 

53 

50 

55 

57 

53 

53 

45 

50 

MAX 

93 

87 

60 

66 

64 

85 

86 

91 

87 

84 

62 

66 

fin 

67 

96 

99 

103 

88 

87 

82 

81 

79 

61 

87 

93 

90 

73 

77 

83 

89 

MIN 

52 

52 

60 

52 

53 

56 

53 

50 

53 

51 

49 

53 

54 

56 

55 

59 

62 

57 

55 

54 

53 

51 

53 

52 

57 

55 

53 

5' 

50 

55 

MAX 

91 

86 

77 

66 

61 

84 

85 

90 

84 

60 

60 

63 

76 

66 

95 

98 

101 

85 

85 

79 

79 

75 

79 

86 

92 

87 

70 

74 

81 

87 

MIN 

56 

56 

61 

58 

55 

59 

56 

52 

53 

52 

52 

54 

56 

57 

58 

60 

63 

58 

55 

54 

54 

52 

54 

54 

59 

55 

53 

53 

52 

56 

MAX 

87 

64 

60 

64 

60 

64 

80 

65 

79 

83 

60 

79 

76 

62 

94 

93 

96 

61 

80 

85 

81 

74 

78 

80 

91 

85 

71 

75 

62 

86 

MIN 

48 

51 

47 

46 

53 

46 

46 

49 

55 

52 

46 

47 

51 

55 

53 

52 

55 

55 

54 

55 

50 

51 

47 

50 

49 

50 

51 

51 

47 

46 

MAX 

76 

76 

75 

78 

73 

73 

74 

78 

74 

72 

75 

75 

74 

64 

90 

96 

83 

71 

55 

70 

57 

72 

80 

87 

80 

63 

88 

76 

75 

MIN 

50 

48 

43 

43 

52 

46 

50 

49 

65 

46 

46 

50 

50 

51 

46 

52 

54 

54 

52 

52 

50 

51 

60 

52 

50 

55 

52 

50 

41 

51 

MAX 

67 

69 

70 

66 

62 

66 

69 

62 

66 

65 

72 

73 

67 

62 

65 

66 

67 

71 

66 

71 

74 

69 

69 

69 

75 

68 

MIN 

53 

60 

44 

43 

52 

45 

50 

52 

49 

62 

53 

52 

55 

56 

54 

52 

52 

55 

52 

54 

53 

49 

53 

55 

50 

53 

55 

50 

43 

51 

MAX 

69 

7L 

^2 

70 

70 

69 

75 

70 

74 

74 

74 

70 

63 

67 

67 

67 

72 

68 

72 

75 

55 

69 

75 

69 

MIN 

55 

53 

46 

44 

52 

47 

53 

52 

60 

54 

55 

55 

57 

67 

54 

52 

52 

64 

53 

53 

54 

52 

55 

55 

52 

53 

55 

52 

44 

52 

MAX 

74 

70 

69 

67 

63 

65 

74 

83 

62 

83 

82 

80 

75 

56 

60 

70 

77 

79 

77 

71 

69 

75 

MIN 

46 

51 

43 

42 

49 

45 

44 

50 

50 

41 

41 

49 

46 

52 

55 

59 

64 

63 

60 

55 

45 

44 

45 

45 

48 

55 

52 

46 

45 

47 

MAX 

78 

78 

74 

84 

80 

82 

69 

96 

96 

94 

99 

101 

101 

91 

87 

74 

71 

67 

76 

83 

85 

90 

71 

65 

75 

MIN 

51 

52 

45 

43 

46 

42 

45 

46 

52 

45 

47 

53 

60 

60 

58 

59 

56 

58 

49 

49 

55 

50 

49 

47 

47 

50 

47 

47 

42 

49 

MAX 

67 

66 

65 

66 

69 

58 

64 

67 

70 

70 

60 

65 

66 

76 

88 

91 

91 

66 

81 

79 

76 

62 

66 

77 

85 

86 

79 

79 

81 

82 

MIN 

52 

54 

54 

50 

51 

47 

44 

47 

49 

50 

49 

48 

52 

50 

66 

63 

52 

53 

53 

55 

54 

51 

53 

45 

50 

57 

50 

51 

56 

55 

MAX 

86 

87 

63 

84 

83 

76 

81 

60 

86 

80 

60 

61 

83 

91 

99 

102 

100 

98 

95 

92 

87 

95 

88 

85 

92 

92 

90 

82 

84 

90 

MIN 

41 

42 

39 

40 

42 

38 

40 

40 

40 

40 

40 

46 

49 

49 

49 

52 

52 

51 

47 

45 

42 

42 

44 

39 

42 

49 

41 

39 

35 

44 

MAX 

80 

76 

79 

80 

71 

65 

76 

80 

62 

71 

76 

74 

75 

86 

95 

95 

95 

93 

92 

90 

79 

74 

77 

89 

97 

92 

86 

92 

94 

94 

MIN 

58 

59 

60 

56 

56 

55 

53 

50 

50 

56 

64 

56 

66 

54 

56 

60 

59 

61 

58 

55 

59 

59 

56 

48 

52 

54 

56 

52 

50 

53 

RRIS 

TALUMA  FIRE  STA  2 

Innacles  m 

ACERVILLE 

ACERVILLE  IFG 

ATINA 
lINT  ARENA 
|llNT   ARGUELLO  WB 

PIEDRAS  BLANCAS 
IMONA 

)RT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

)RTERVILLE 

'iRTOLA 

)SEY   3  E 

ilEST  VALLEY 

JINCY  RS 

'»M0NA  SPAULDING 

ANDS8URG 

ED  BLUFF    M  AP 

E001N6  FIRE   STA  2 

EDLANOS 

EDWOOD  CITY 

ICHARDSON  GROVE  ST  PARX 
ICHMOND 

lIVERSIDE  FIRE  STA  3 
ilVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
:OCKLIN 

■ACRAMENTO  WB  AP 
|.ACRAMENTQ   WB  CITY 
j.AINT  HELENA 
j>AINT   MARYS  COLLEGE 
jiALINAS   2  £ 

JiALINAS   FAA  AP 

1 

jsALT  SPRINGS  PH 
jsALYER  RS 

|SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
jSAN  ANTONIO  MISSION 
;SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 


82. S 
48.8 


76.4 
49.3 


85.2 
44.5 


79.9 
50.2 


77.6 
54.0 


81.8 
50.1 


52.4 
47.0 


52.9 
50.0 


64.5 
49.5 


80.1 
50.5 


73.7 
38.4 


70.0 
42.5 


62.1 
42.9 


79.4 
42.5 


80.7 
49.6 


86.1 
56.6 


87.8 
51.3 


91.1 
51.4 


82.4 
55.1 


78.8 
49.6 


68.3 
54.4 


61.2 
56.3 


87.2 
53.0 


86.1 
54.0 


84.1 
65.5 


82.5 
50.4 


76.6 
49.8 


68.5 
51.2 


70.1 
62.4 


72.8 
49.2 


62.1 
60.0 


74.1 
52.4 


87.5 
43.4 


83.5 
55.5 


S«e  Reierence  Noles  Foliowliig  Station  Index 
-  181  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORN' 
JUNE  IS 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

SAN06ERG  MB 

68 

71 

52 

66 

55 

46 

66 

71 

73 

46 

54 

57 

63 

72 

62 

88 

85 

80 

83 

79 

67 

61 

59 

71 

60 

77 

72 

70 

70 

77 

MIN 

46 

56 

47 

46 

42 

36 

40 

51 

46 

40 

40 

43 

44 

53 

60 

65 

64 

63 

62 

58 

50 

44 

42 

44 

53 

56 

52 

48 

41 

52 

SAN   DIEGO  WB  AP 

70 

68 

66 

71 

66 

56 

70 

68 

66 

66 

66 

70 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

73 

70 

58 

58 

70 

73 

73 

72 

71 

75 

79 

79 

MIN 

59 

60 

59 

60 

60 

58 

54 

59 

58 

59 

57 

57 

59 

58 

61 

61 

59 

50 

62 

61 

60 

60 

58 

66 

57 

59 

50 

59 

57 

60 

SAN  FERNANDO 

70 

70 

76 

76 

71 

64 

72 

66 

67 

67 

66 

71 

72 

61 

64 

85 

83 

77 

78 

79 

MIN 

56 

58 

60 

54 

50 

53 

51 

50 

50 

55 

53 

55 

52 

51 

55 

57 

62 

59 

58 

55 

54 

50 

49 

47 

52 

63 

54 

50 

54 

52 

s  F  RICHMOND  Sunset 

61 

61 

60 

63 

51 

68 

62 

57 

58 

63 

63 

64 

64 

64 

61 

62 

59 

59 

59 

60 

51 

60 

63 

63 

63 

63 

62 

51 

64 

63 

MIN 

49 

46 

47 

46 

50 

47 

50 

51 

49 

47 

50 

52 

54 

55 

52 

52 

53 

54 

55 

55 

52 

48 

53 

50 

52 

55 

52 

45 

52 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

67 

65 

65 

57 

62 

69 

70 

64 

66 

72 

68 

71 

69 

71 

66 

69 

75 

71 

66 

62 

65 

64 

71 

58 

76 

62 

64 

64 

59 

66 

MIN 

48 

47 

47 

47 

49 

46 

47 

49 

47 

47 

50 

50 

53 

52 

51 

61 

51 

53 

51 

52 

52 

52 

49 

50 

49 

49 

52 

52 

48 

51 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

67 

66 

67 

70 

62 

65 

64 

68 

60 

66 

62 

65 

64 

63 

62 

54 

69 

60 

59 

52 

63 

50 

66 

65 

71 

56 

62 

61 

68 

64 

MIN 

52 

55 

55 

52 

51 

51 

51 

50 

49 

52 

52 

51 

54 

54 

63 

51 

53 

54 

53 

53 

52 

52 

53 

53 

53 

52 

53 

53 

54 

51 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

72 

72 

68 

75 

73 

56 

72 

74 

73 

68 

66 

75 

74 

78 

84 

83 

83 

61 

82 

79 

78 

73 

82 

82 

87 

86 

61 

85 

86 

66 

MIN 

56 

58 

59 

57 

54 

55 

52 

60 

61 

56 

54 

55 

56 

52 

55 

60 

61 

61 

59 

57 

61 

69 

59 

50 

53 

58 

58 

53 

52 

54 

SAN   GREGORIO   3  SE 

MAX 

63 

62 

61 

52 

59 

55 

63 

64 

51 

65 

66 

66 

56 

58 

66 

57 

75 

66 

64 

56 

52 

58 

55 

57 

68 

60 

65 

56 

56 

65 

MIN 

45 

46 

38 

38 

49 

45 

39 

39 

45 

49 

42 

49 

46 

65 

51 

50 

46 

53 

51 

52 

52 

60 

49 

52 

42 

45 

52 

49 

49 

51 

SAN   JAC INTO 

MAX 

81 

84 

80 

81 

78 

59 

80 

82 

86 

75 

76 

77 

78 

90 

100 

103 

100 

96 

97 

92 

82 

80 

80 

93 

98 

95 

69 

94 

95 

96 

MIN 

55 

51 

56 

55 

51 

52 

62 

52 

46 

54 

52 

52 

57 

45 

53 

56 

55 

54 

50 

51 

54 

55 

56 

44 

48 

45 

45 

45 

45 

47 

SAN  JOSE 

MAX 

79 

75 

73 

62 

70 

76 

80 

77 

84 

75 

75 

80 

77 

79 

80 

88 

89 

61 

76 

73 

72 

72 

75 

77 

65 

83 

70 

69 

75 

77 

MIN 

53 

53 

50 

52 

56 

51 

52 

52 

52 

53 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

69 

55 

54 

54 

55 

51 

50 

53 

53 

55 

55 

53 

49 

52 

SAN   LUIS  DAM 

MAX 

75 

88 

87 

79 

66 

73 

60 

80 

90 

88 

77 

61 

85 

61 

91 

98 

104 

103 

84 

85 

80 

78 

77 

77 

86 

93 

91 

75 

77 

83 

MIN 

55 

58 

55 

56 

56 

51 

51 

52 

66 

52 

53 

53 

55 

67 

68 

58 

65 

53 

55 

54 

54 

51 

54 

54 

59 

65 

50 

54 

51 

60 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

68 

67 

75 

74 

75 

59 

53 

68 

70 

71 

63 

71 

70 

72 

72 

73 

81 

76 

59 

69 

69 

67 

69 

55 

70 

86 

72 

55 

70 

81 

MIN 

46 

46 

43 

46 

47 

49 

47 

46 

46 

48 

52 

51 

52 

61 

53 

52 

53 

53 

55 

52 

47 

45 

51 

48 

49 

49 

49 

51 

47 

51 

SAN  MATEO 

MAX 

74 

74 

67 

77 

64 

74 

71 

73 

70 

59 

72 

74 

70 

73 

74 

76 

83 

72 

70 

67 

67 

68 

70 

75 

62 

73 

65 

66 

76 

76 

MIN 

52 

50 

49 

49 

51 

49 

51 

53 

52 

51 

53 

53 

55 

51 

55 

53 

54 

55 

53 

53 

54 

64 

51 

53 

52 

53 

56 

53 

49 

52 

SAN  PEDRO 

MAX 

70 

69 

70 

72 

68 

68 

69 

57 

55 

68 

67 

59 

66 

67 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

70 

72 

72 

74 

71 

71 

71 

73 

74 

MIN 

58 

60 

5S 

59 

58 

56 

56 

58 

58 

67 

55 

57 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

61 

61 

57 

57 

59 

60 

59 

59 

58 

60 

SAN  RAFAEL 

MAX 

SO 

77 

72 

79 

76 

61 

74 

75 

73 

73 

69 

75 

74 

72 

75 

81 

80 

61 

74 

75 

71 

72 

75 

81 

90 

77 

55 

71 

MIN 

50 

56 

53 

50 

53 

49 

46 

47 

49 

47 

48 

52 

64 

57 

53 

52 

51 

55 

50 

49 

49 

47 

46 

61 

52 

55 

51 

49 

SANTA  ANA   FiRE  STA 

MAX 

75 

73 

70 

75 

74 

69 

72 

74 

71 

69 

68 

74 

76 

75 

77 

77 

77 

77 

78 

77 

75 

73 

75 

78 

81 

81 

77 

80 

81 

86 

MIN 

56 

59 

59 

55 

58 

55 

53 

53 

62 

56 

66 

56 

56 

54 

56 

60 

60 

61 

61 

57 

60 

59 

59 

54 

65 

55 

56 

53 

54 

56 

SANTA  BARBARA 

MAX 

73 

70 

71 

73 

72 

71 

69 

70 

65 

65 

69 

69 

65 

72 

77 

73 

72 

70 

66 

67 

73 

73 

77 

76 

60 

78 

72 

83 

82 

79 

MIN 

53 

54 

59 

51 

55 

51 

49 

54 

55 

55 

54 

52 

52 

51 

55 

59 

56 

59 

58 

58 

52 

52 

50 

51 

54 

56 

57 

50 

52 

51 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

71 

68 

70 

70 

70 

67 

56 

67 

53 

65 

66 

58 

65 

58 

75 

69 

66 

66 

66 

69 

73 

73 

73 

75 

75 

68 

70 

60 

80 

77 

MIN 

55 

55 

57 

51 

53 

52 

61 

53 

66 

55 

55 

54 

52 

63 

54 

59 

57 

59 

59 

54 

52 

51 

53 

51 

56 

57 

51 

47 

48 

50 

SANTA   CATALINA  W8AP 

MAX 

67 

62 

64 

58 

62 

57 

58 

64 

66 

56 

57 

64 

61 

63 

77 

79 

73 

68 

69 

54 

62 

65 

62 

70 

76 

71 

58 

71 

79 

77 

MIN 

54 

54 

55 

52 

52 

61 

52 

51 

52 

53 

52 

52 

54 

54 

65 

59 

55 

55 

55 

54 

55 

54 

54 

53 

64 

53 

53 

54 

61 

61 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

80 

77 

75 

82 

74 

78 

80 

76 

82 

77 

75 

80 

78 

80 

80 

67 

90 

81 

79 

75 

75 

74 

76 

85 

87 

76 

72 

72 

79 

77 

MIN 

50 

51 

48 

49 

55 

49 

60 

49 

50 

50 

61 

61 

65 

55 

57 

55 

58 

55 

54 

53 

53 

50 

49 

50 

50 

53 

55 

54 

46 

49 

SANTA  CRUZ 

MAX 

72 

77 

78 

75 

75 

66 

66 

65 

59 

64 

76 

72 

62 

70 

73 

73 

67 

66 

67 

76 

76 

71 

70 

79 

85 

74 

74 

76 

84 

66 

MIN 

48 

45 

42 

41 

46 

43 

45 

46 

49 

50 

51 

57 

52 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

52 

48 

44 

43 

45 

45 

45 

55 

47 

42 

45 

SANTA  MARIA   WB  AP 

MAX 

63 

66 

67 

66 

50 

64 

66 

67 

67 

63 

69 

72 

70 

69 

69 

71 

75 

69 

67 

64 

54 

64 

64 

66 

73 

69 

65 

65 

69 

55 

MIN 

52 

48 

45 

42 

47 

60 

51 

50 

49 

54 

61 

48 

65 

64 

54 

54 

54 

56 

55 

53 

50 

45 

52 

51 

45 

51 

52 

46 

47 

47 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

63 

63 

53 

51 

54 

64 

64 

65 

65 

55 

65 

65 

65 

55 

56 

55 

66 

66 

67 

65 

66 

57 

67 

MIN 

59 

61 

60 

59 

57 

66 

55 

65 

57 

58 

57 

57 

57 

57 

60 

61 

61 

60 

61 

61 

50 

50 

59 

56 

57 

67 

59 

56 

66 

58 

SANTA  PAULA 

MAX 

73 

72 

70 

74 

66 

65 

70 

71 

69 

66 

70 

70 

72 

75 

77 

72 

72 

71 

71 

69 

67 

73 

71 

82 

75 

75 

75 

81 

80 

MIN 

52 

53 

54 

52 

48 

48 

60 

47 

65 

65 

52 

54 

60 

53 

57 

58 

59 

60 

59 

52 

52 

55 

50 

46 

50 

56 

47 

48 

47 

SANTA  ROSA 

MAX 

83 

86 

84 

80 

83 

81 

84 

73 

75 

73 

74 

71 

70 

70 

74 

82 

89 

91 

73 

78 

62 

81 

76 

76 

60 

89 

75 

66 

75 

SI 

MIN 

50 

48 

46 

47 

51 

50 

46 

48 

47 

49 

44 

46 

49 

54 

52 

51 

51 

53 

51 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

48 

50 

45 

46 

47 

SCOT lA 

MAX 

62 

63 

60 

61 

54 

60 

62 

62 

61 

62 

63 

66 

66 

67 

58 

71 

68 

69 

64 

64 

61 

64 

52 

63 

65 

55 

68 

62 

63 

71 

MIN 

53 

49 

49 

48 

51 

49 

48 

50 

61 

48 

50 

52 

62 

48 

52 

51 

60 

50 

51 

52 

53 

50 

52 

54 

48 

48 

51 

50 

46 

54 

SHASTA  DAM 

MAX 

84 

85 

80 

76 

82 

74 

60 

86 

64 

67 

75 

67 

95 

92 

89 

95 

101 

96 

97 

93 

85 

80 

67 

75 

82 

88 

90 

72 

71 

77 

MIN 

63 

62 

53 

57 

57 

62 

60 

62 

54 

69 

50 

54 

66 

65 

67 

70 

72 

70 

69 

66 

57 

51 

53 

57 

50 

65 

53 

50 

50 

54 

SHELTER  COVE 

MAX 

69 

68 

62 

65 

66 

71 

72 

73 

74 

71 

58 

59 

59 

65 

53 

69 

69 

66 

69 

70 

68 

60 

62 

65 

65 

MIN 

56 

55 

50 

49 

51 

52 

44 

56 

53 

46 

50 

51 

48 

53 

51 

54 

55 

59 

51 

49 

52 

52 

48 

49 

54 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

71 

78 

67 

50 

70 

60 

66 

75 

70 

59 

74 

76 

78 

79 

82 

84 

75 

62 

81 

74 

64 

59 

51 

72 

77 

78 

70 

52 

70 

MIN 

40 

44 

35 

38 

40 

38 

39 

45 

39 

39 

42 

44 

46 

45 

50 

46 

43 

49 

39 

43 

32 

35 

41 

38 

38 

50 

45 

26 

32 

SODA   SPRINGS    1  E 

MAX 

55 

60 

56 

45 

56 

47 

91 

58 

64 

57 

49 

60 

68 

68 

64 

73 

75 

66 

73 

70 

68 

54 

46 

45 

61 

68 

66 

52 

45 

38 

MIN 

36 

32 

28 

32 

32 

33 

31 

34 

34 

33 

33 

36 

39 

41 

41 

43 

46 

40 

43 

36 

38 

35 

32 

32 

36 

39 

43 

36 

32 

28 

SONOMA 

MAX 

86 

83 

63 

84 

79 

63 

82 

85 

82 

76 

79 

60 

75 

63 

92 

90 

98 

89 

81 

77 

78 

72 

79 

64 

93 

87 

70 

72 

80 

85 

MIN 

46 

44 

47 

44 

51 

45 

45 

44 

47 

51 

44 

49 

53 

56 

53 

51 

54 

55 

53 

45 

46 

45 

45 

49 

47 

49 

53 

47 

42 

45 

SONORA 

MAX 

76 

63 

62 

74 

80 

74 

76 

62 

64 

66 

66 

64 

76 

61 

87 

92 

97 

97 

95 

94 

85 

78 

71 

72 

83 

92 

90 

78 

73 

80 

MIN 

52 

54 

46 

45 

50 

64 

50 

52 

55 

52 

45 

62 

54 

55 

60 

62 

65 

64 

52 

58 

48 

45 

47 

46 

54 

58 

52 

50 

42 

47 

SO   ENTRANCE    YOSEMITE  NP 

MAX 

67 

74 

66 

68 

63 

54 

58 

69 

70 

56 

58 

62 

55 

72 

80 

85 

83 

86 

63 

81 

72 

64 

52 

70 

78 

78 

77 

74 

70 

75 

MIN 

41 

46 

36 

32 

45 

37 

35 

40 

44 

47 

36 

37 

38 

44 

47 

50 

52 

53 

52 

49 

42 

37 

30 

39 

40 

45 

45 

30 

32 

36 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

68 

70 

61 

61 

57 

46 

57 

50 

57 

56 

47 

51 

56 

57 

78 

79 

76 

71 

76 

69 

66 

59 

53 

69 

72 

69 

67 

66 

66 

70 

MIN 

46 

49 

41 

37 

43 

34 

36 

43 

48 

40 

36 

39 

42 

46 

50 

52 

58 

59 

60 

57 

53 

44 

40 

39 

48 

56 

46 

46 

51 

52 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

90 

88 

81 

87 

62 

84 

68 

90 

92 

80 

63 

87 

86 

89 

97 

102 

103 

93 

91 

82 

81 

78 

61 

88 

9* 

94 

75 

76 

64 

86 

MIN 

55 

56 

55 

55 

57 

56 

54 

53 

58 

55 

51 

54 

55 

67 

58 

64 

59 

61 

57 

56 

55 

55 

54 

51 

56 

55 

S3 

54 

50 

54 

STOCKTON   FIRE    STA  4 

MAX 

81 

88 

86 

79 

85 

81 

85 

88 

90 

81 

82 

6  5 

64 

94 

100 

90 

89 

83 

82 

77 

80 

87 

93 

92 

77 

77 

83 

MIN 

53 

57 

55 

53 

55 

56 

52 

51 

56 

54 

51 

54 

65 

56 

57 

61 

65 

^58 

55 

55 

54 

54 

53 

50 

54 

57 

49 

53 

49 

52 

STOCKTON   MOWRY  BRIDGE 

MAX 

92 

88 

82 

88 

35 

85 

89 

91 

90 

86 

85 

87 

87 

89 

96 

101 

102 

97 

89 

86 

79 

75 

80 

88 

94 

92 

78 

74 

65 

69 

MIN 

53 

53 

51 

50 

55 

53 

50 

47 

53 

62 

50 

50 

63 

53 

64 

58 

66 

56 

55 

53 

53 

52 

62 

46 

50 

65 

48 

52 

46 

51 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

91 

90 

77 

86 

80 

65 

87 

90 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

99 

103 

101 

99 

93 

90 

85 

75 

61 

84 

91 

92 

90 

75 

83 

87 

MIN 

55 

50 

56 

45 

54 

65 

61 

63 

55 

62 

52 

56 

60 

60 

61 

63 

60 

53 

61 

56 

52 

57 

47 

50 

55 

55 

49 

50 

44 

51 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


Stafion 

Day  01  Month 

« 

D) 
i 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
48 

68 
47 

67 
44 

69 
41 

64 
46 

68 
42 

71 
46 

76 
47 

74 
50 

74 
43 

74 
47 

83 
51 

75 
51 

78 
52 

85 
52 

88 
60 

87 
51 

89 
58 

83 
58 

77 
52 

71 
44 

61 
40 

56 
40 

70 
42 

78 
48 

79 

50 

68 
48 

59 
42 

71 
37 

75 
43 

73.8 
47.7 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

70 
54 

69 
56 

68 

58 

75 
51 

67 
60 

63 
50 

68 
49 

73 
47 

72 
48 

50 
55 

63 
66 

67 
51 

68 
48 

80 
50 

87 
54 

90 
67 

87 

60 

81 

58 

76 
56 

76 
49 

59 

57 

67 
56 

71 

55 

82 
60 

89 
52 

83 
54 

80 
62 

84 
54 

85 
51 

85 
53 

75.2 
53.0 

SU5ANVILLE  AP 

MIN 

80 
46 

72 
41 

59 
43 

72 
42 

63 
46 

69 

39 

78 
39 

77 
43 

78 
45 

60 
40 

75 

39 

80 
45 

85 
44 

85 
46 

86 
50 

86 
52 

83 
50 

88 
50 

69 
52 

82 
51 

73 
52 

52 
42 

58 
42 

74 
45 

84 

42 

84 
42 

76 
46 

62 
40 

72 
29 

79 
34 

76.0 
43.9 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

57 
39 

62 
38 

62 
32 

47 
34 

62 
36 

53 
35 

52 
35 

59 
37 

50 
40 

63 
32 

51 
35 

58 
38 

65 
46 

70 
43 

50 
43 

69 
46 

72 
45 

66 
43 

68 
46 

75 
47 

72 
41 

67 

39 

60 

33 

45 

32 

57 
38 

71 
41 

72 
47 

67 
39 

55 
29 

63 

32 

62.1 
3S.(> 

TEHACHAP 1 

MIN 

59 
51 

74 
54 

68 
47 

67 
43 

67 
51 

62 
48 

68 
46 

72 
48 

75 
52 

59 
51 

65 
45 

64 
45 

70 
48 

75 
50 

77 
51 

86 
55 

86 
60 

84 

50 

82 
62 

79 
55 

72 
49 

67 
46 

66 
45 

53 
45 

72 
44 

84 

42 

80 
61 

77 
55 

70 
45 

67 
42 

72.6 
49.9 

TEJON  RANCMO 

MIN 

63 
62 

88 
64 

87 
55 

81 

53 

81 

58 

79 

52 

82 

55 

85 

61 

90 

55 

88 
62 

75 
53 

74 

63 

63 
58 

87 
62 

93 
68 

99 
74 

102 
76 

101 
73 

99 
72 

97 

66 

93 
55 

82 

55 

80 
68 

83 
54 

90 
62 

95 
65 

92 
57 

84 
50 

78 
49 

86 

55 

87.2 
60.1 

MIN 

70 

68 

55 

65 

59 

63 

70 

71 

70 

54 

70 

78 

79 

80 

84 

80 

81 

85 

83 

79 

68 

58 

60 

59 

76 

79 

72 

56 

68 

76 

70.9 

THERMAL    FAA  AP 

MIN 

97 
68 

98 
69 

97 
67 

94 

66 

92 
66 

83 
62 

88 

51 

91 

55 

97 

62 

89 
56 

86 
62 

89 
64 

90 
67 

98 
<»> 

107 
70 

112 

80 

111 

80 

107 
80 

106 
76 

106 

72 

98 
70 

94 
67 

93 
54 

98 
64 

104 
63 

105 
73 

103 
74 

104 
57 

102 
55 

105 
76 

98.1 
68.3 

THREE  RIV  EOlSON  PH  2 

MIN 

78 
59 

86 
61 

88 
48 

80 
43 

83 
54 

79 
52 

77 
53 

83 
54 

88 
66 

85 
62 

74 
55 

74 
50 

32 
51 

87 
52 

92 
50 

95 
63 

100 
63 

101 
63 

100 
64 

97 
50 

92 
53 

81 
50 

79 
54 

81 
49 

89 
54 

92 
57 

94 
57 

80 
52 

78 
50 

S3 
50 

86.0 
55.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

79 
49 

SO 
50 

78 
44 

75 
42 

75 
46 

70 
48 

75 
46 

80 
49 

81 
52 

80 
60 

70 
44 

75 
46 

75 
50 

62 
63 

67 
57 

90 
59 

91 
58 

91 
50 

92 
59 

88 
54 

80 
44 

73 
44 

57 
44 

78 
45 

85 
50 

87 
54 

86 
49 

74 
45 

77 
40 

82 
44 

80.1 
49.2 

TORRANC  E 

MIN 

71 
56 

71 
59 

71 
60 

72 
56 

72 
49 

68 

53 

69 
49 

70 
54 

65 
54 

68 
58 

58 
66 

70 
53 

70 
54 

71 
55 

76 
57 

75 
50 

75 
61 

74 
50 

73 
52 

73 
50 

70 
58 

73 
58 

71 
59 

76 
52 

79 
56 

82 
55 

75 
55 

75 
52 

81 
54 

81 
54 

72.9 
55.3 

tracy  carbona 

MIN 

80 
53 

89 
67 

87 
57 

79 
60 

87 
60 

80 
68 

83 
62 

86 
49 

89 
69 

91 
65 

92 
52 

84 
53 

67 
55 

86 
55 

89 
65 

95 
62 

101 
72 

101 
50 

97 
55 

91 
52 

84 
55 

78 

56 

78 
54 

76 
48 

86 
67 

93 
57 

92 
49 

75 
55 

75 
48 

83 
53 

86.6 
55.5 

tracy  Pumping  plant 

MIN 

88 
54 

85 
61 

80 
55 

86 

57 

77 
56 

83 

53 

86 

65 

90 
49 

88 

50 

82 
54 

83 
54 

87 
53 

86 
47 

88 

56 

97 
55 

102 
61 

103 
59 

87 
51 

83 
58 

79 
55 

76 
55 

73 
54 

77 
53 

88 

53 

93 
60 

92 
53 

70 

55 

71 
53 

84 

51 

86 
57 

86.0 
55.9 

trinity  dam  vista  point 

MIN 

79 
46 

66 
43 

76 
46 

65 
45 

72 
46 

83 
48 

68 
48 

81 
64 

68 
69 

91 
58 

93 
55 

89 
56 

93 
54 

89 
51 

80 
45 

70 
53 

79 
49 

82 
52 

85 
53 

68 
43 

40 

49.7 

MIN 

92 
65 

93 
66 

97 
62 

90 
53 

85 
60 

88 
66 

77 
66 

82 

69 

89 
52 

94 
63 

82 
55 

79 
57 

83 
61 

68 

57 

94 
67 

99 
74 

102 
73 

105 

73 

104 

72 

106 

72 

104 
74 

99 
64 

95 

50 

95 
53 

89 

50 

97 

63 

100 

63 

99 
51 

92 
56 

61 

93.0 
62.5 

truckee  rs 

MAX 
MIN 

68 
36 

64 

30 

50 
28 

63 
36 

48 
34 

58 
37 

63 
34 

70 

37 

55 

33 

64 

30 

64 
35 

74 
35 

76 
42 

68 
41 

75 
44 

79 
44 

74 

39 

79 
44 

77 

37 

72 
42 

62 
37 

53 
35 

50 

32 

65 

35 

78 
38 

74 

47 

66 
41 

53 
28 

55 
29 

65.8 
36.5 

tulelake 

MIN 

71 
39 

71 
40 

61 
31 

61 
33 

60 
38 

67 
32 

71 
37 

73 

37 

71 
43 

61 
38 

75 
39 

81 
40 

85 
57 

84 

50 

67 
45 

87 
45 

36 
49 

89 
48 

83 
46 

80 
42 

65 
41 

58 

38 

53 

36 

69 
39 

74 

43 

80 
39 

76 
41 

67 
35 

63 
30 

73 
39 

73.1 
40.4 

turntable  creek 

MAX 
MIN 

81 
63 

82 
62 

76 
62 

71 
55 

75 
57 

72 
65 

76 

59 

81 
62 

83 
64 

83 
57 

73 
60 

84 
62 

90 
64 

90 
63 

63 
56 

94 
58 

96 
73 

94 
68 

93 
59 

91 
57 

83 

57 

75 

61 

65 
52 

75 
66 

80 
68 

85 
65 

88 

55 

71 

51 

6! 
49 

75 
53 

81.0 
59.8 

TusT 1 n  irvine  Ranch 

MAX 
MIN 

74 
56 

70 
59 

68 
69 

76 
55 

73 
58 

70 

65 

73 
48 

73 
49 

70 
49 

68 
50 

69 
56 

74 

55 

74 

56 

76 

60 

76 
53 

78 
50 

78 
60 

78 
50 

79 

59 

75 
55 

75 

60 

72 
60 

73 
60 

78 
52 

80 
50 

SO 
52 

78 
57 

SO 

50 

83 
50 

85 
52 

75.3 
54.9 

twentynine  palms 

MIN 

92 
70 

95 
64 

92 
62 

89 

59 

88 
59 

85 

52 

83 

52 

89 

59 

95 
62 

91 
64 

82 
54 

84 

55 

84 

69 

94 
61 

99 
70 

103 
71 

106 
75 

104 
72 

106 
71 

105 
70 

100 
66 

98 
60 

94 

58 

89 
60 

97 

59 

103 
64 

100 
65 

99 
54 

95 

59 

67 

94.7 
62.4 

MIN 

58 
34 

60 
29 

51 
27 

52 
32 

48 
31 

47 
30 

53 

32 

59 
30 

56 
32 

52 
28 

55 
33 

61 
34 

65 
37 

62 
35 

69 
36 

70 
42 

69 
41 

69 
37 

58 
41 

65 
41 

59 
42 

52 

38 

42 

30 

58 
27 

63 
32 

64 
38 

58 
47 

58 
34 

56 
22 

28 

58.8 
34.1 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

72 
49 

71 
48 

72 
45 

74 
46 

70 
45 

65 
49 

69 
46 

65 
46 

71 
51 

72 
52 

73 
52 

73 
53 

79 
63 

80 
52 

80 
51 

74 
55 

71 
55 

70 
63 

70 
48 

70 
45 

70 
53 

74 
45 

87 
47 

79 
46 

78 
51 

75 

50 

85 
49 

46 

73.9 
49.3 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

78 
50 

75 
52 

71 
47 

78 
46 

70 
66 

78 

46 

84 
48 

90 

50 

88 

53 

90 
48 

90 
49 

89 
51 

86 

55 

87 
65 

97 
55 

104 
59 

102 
62 

97 
68 

89 
63 

81 

65 

72 
53 

70 
47 

79 
44 

84 
48 

89 
49 

90 
53 

83 
51 

59 
50 

77 
42 

84 

47 

84.0 
51.0 

UCLA 

MAX 
MIN 

68 
58 

67 
60 

65 
61 

66 
59 

66 
57 

64 

55 

54 

55 

53 
55 

62 

65 

50 
58 

56 
56 

56 
66 

65 
57 

68 
57 

70 
56 

70 
50 

7? 
62 

66 

60 

70 
51 

68 
60 

57 
60 

66 

60 

67 
59 

69 

57 

73 

51 

70 
60 

68 
60 

71 
57 

74 

58 

73 
59 

67.5 
58.4 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

71 
54 

72 
55 

73 
53 

77 
52 

73 
51 

60 
49 

72 
44 

77 
45 

71 
46 

70 
62 

71 
53 

74 
47 

75 
54 

64 

47 

91 
49 

92 
48 

90 
66 

87 
58 

88 
53 

84 
50 

75 
52 

68 

65 

75 

55 

86 
44 

93 
60 

88 
52 

84 
49 

88 

50 

86 
53 

91 
55 

79.5 
51.0 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 
MIN 

82 
46 

80 
40 

74 
44 

79 
41 

85 
48 

80 
39 

86 
43 

89 
45 

87 

60 

85 
43 

87 
46 

88 
51 

89 
55 

89 
62 

96 
49 

101 
55 

100 
68 

97 
58 

95 

56 

90 
49 

75 
49 

72 
43 

84 
41 

90 
47 

96 
49 

88 
41 

77 
38 

65 
42 

86.6 
♦7.1 

UPR  SAN   LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

68 
61 

72 
52 

75 
49 

73 
48 

73 
49 

70 

48 

69 
47 

68 
49 

68 
49 

68 
49 

68 
49 

66 

50 

70 
52 

68 
54 

69 

62 

77 
52 

78 
53 

84 

53 

68 

52 

66 

52 

55 
52 

69 
49 

64 

50 

70 
52 

73 
52 

80 
50 

64 

51 

64 

52 

66 
47 

74 
47 

70.3 
50.4 

VACAVI LLE 

MAX 
MIN 

85 
52 

86 
62 

80 
57 

86 
52 

81 
68 

85 
61 

87 
51 

90 
48 

82 

55 

83 
45 

83 
47 

84 
50 

63 
55 

87 
54 

97 
54 

101 
55 

102 
65 

89 
57 

90 
54 

82 
54 

82 
48 

76 

53 

79 
50 

88 

50 

94 
55 

89 
58 

71 
50 

77 
51 

85 
50 

50 

85.7 
53.1 

U  Al  vc  Dun    D  c 

MIN 

82 
49 

86 
48 

85 
46 

80 
37 

75 

66 

75 
45 

39 

80 
42 

81 
46 

80 
39 

70 
40 

65 
45 

75 
44 

83 
46 

90 
63 

93 
56 

92 
67 

94 
64 

95 
54 

95 
52 

89 
50 

84 
45 

82 
44 

83 

38 

87 
42 

89 
49 

87 
41 

85 

38 

82 
46 

42 

83.9 
46.1 

vicTORviLLE  Pump  plant 

MAX 
MIN 

84 

55 

87 
54 

91 
55 

80 
45 

80 
54 

74 
49 

65 
47 

79 
50 

85 

52 

88 
54 

65 
49 

70 
50 

78 
54 

82 
51 

90 
66 

93 
62 

97 
62 

98 
62 

94 
60 

98 
65 

92 
54 

84 
49 

78 
52 

73 
46 

S3 
50 

91 
53 

91 
54 

89 
55 

88 
51 

50 

84.6 
53.7 

VISALIA 

MAX 
MIN 

83 
62 

86 
66 

92 
57 

80 
62 

85 
60 

83 
53 

75 
55 

85 
50 

89 

62 

93 
59 

76 
56 

76 
59 

79 
58 

87 
60 

91 
56 

96 

70 

101 
72 

102 
57 

102 
65 

98 

63 

9* 
55 

84 

55 

82 
55 

79 
56 

86 

60 

94 
61 

97 
57 

87 
55 

81 
51 

55 

87.6 
59.4 

VISTA  2  NN£ 

MAX 
MIN 

72 
56 

71 
57 

70 
58 

72 
51 

72 
57 

67 

55 

69 

63 

69 
54 

70 
61 

68 
55 

66 
54 

71 
55 

72 
57 

73 
60 

75 
55 

75 
58 

75 
59 

75 
50 

77 
57 

75 
60 

71 
69 

69 
58 

72 
59 

74 
48 

75 
52 

77 
54 

74 
57 

77 
51 

84 
48 

61 
51 

73.0 
54.7 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

81 
57 

82 
50 

74 
46 

75 
47 

74 

50 

76 
52 

82 
56 

82 
52 

83 
53 

86 
54 

88 
58 

86 
56 

92 
59 

94 
64 

95 
66 

95 
54 

94 
52 

89 

67 

82 
47 

72 
47 

72 
45 

78 
46 

84 

62 

87 

59 

86 
43 

74 
45 

75 
42 

49 

82.8 
52.9 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

78 
49 

82 
48 

81 
43 

79 
46 

83 
51 

77 
43 

79 
46 

81 
44 

86 

50 

83 
45 

79 
45 

77 
49 

83 
50 

75 
55 

82 
50 

91 
54 

97 
56 

100 
64 

82 
53 

80 
52 

74 
48 

74 
50 

72 
50 

70 
47 

84 

47 

91 
49 

79 
54 

66 
48 

71 
41 

48  1 

80.6 
48.8 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
51 

81 
63 

78 
45 

72 
47 

68 
41 

69 
44 

70 
45 

75 
42 

81 
41 

77 
48 

56 
47 

69 

39 

66 
49 

61 
42 

91 
49 

95 
55 

92 
55 

89 
48 

88 
45 

87 
44 

82 
35 

71 
47 

69 

38 

82 

38 

88 
44 

87 
41 

84 
41 

83 
38 

85 
38 

43 

79.6 
44.5 

WASCO 

MAX 
MIN 

83 
59 

87 

65 

92 

57 

81 

63 

84 

67 

86 
56 

74 

57 

85 
50 

90 
61 

94 
56 

79 

55 

72 
66 

81 

59 

85 
52 

92 
69 

95 
71 

101 
71 

103 
70 

103 
59 

100 
64 

95 

60 

85 

55 

83 
58 

84 
58 

87 
59 

94 

64 

97 
59 

90 
54 

81 

52 

86 

62 

88.3 
59.9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

72 
50 

67 
49 

73 
45 

79 
44 

67 
51 

68 
49 

51 
46 

62 
46 

64 
45 

51 
50 

63 
53 

70 
51 

54 
52 

53 
54 

69 
53 

68 
52 

59 
51 

68 

53 

66 

51 

64 
52 

71 
46 

70 
43 

66 
45 

64 

50 

70 
47 

74 

50 

64 

53 

66 
47 

72 
41 

72 
48 

67.6 
48.9 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

80 
42 

80 
43 

71 
35 

74 
37 

74 
51 

71 
34 

78 
38 

53 
40 

86 
46 

83 
35 

75 
39 

85 

46  1 

91 
58 

95 
64 

95 
56 

98 
54 

98 
54 

94 
53 

94 
46 

91 
44 

77 
46 

69 
47 

65 

35 

74 
40 

82 
42 

86 
44 

67 
43 

76 
46 

77 
47 

75 
33 

81.4 
44.3 

S**  R«Iorenc«  Notss  FoUowbig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


WEED  1  S 
WHISItEYTOWN  RES 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 
WILLIAMS 
WILLITS   1  NE 


WOODFORDS 


WOODLAND   1  WNW 


Y0R8A  LINDA 


YOSEMITE  NP 


Day  Of  Month 

•rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.9| 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avt 

MAX 

73 
36 

73 
37 

63 
37 

61 

32 

63 
34 

59 

39 

64 

31 

71 
31 

74 
36 

73 
39 

61 
41 

75 
45 

36 
45 

83 
49 

89 
51 

90 
48 

85 
45 

86 
46 

86 
47 

83 
42 

73 
37 

57 
37 

58 
41 

65 

35 

74 
35 

75 

38 

77 
37 

67 
40 

51 

30 

34 

il'.Z 

MAX 
MIN 

88 
51 

77 
53 

61 
57 

77 
53 

81 
55 

88 
52 

77 
53 

68 
56 

95 
64 

96 
51 

100 
63 

98 

65 

98 
60 

93 
62 

87 
56 

79 
51 

83 
58 

90 
60 

90 
51 

74 
48 

47 

56.1 

MAX 
MIN 

50 
25 

50 
29 

53 
32 

48 

20 

46 
31 

46 
24 

39 
25 

44 

27 

49 
24 

47 

30 

40 
25 

40 

29 

42 

33 

46 
29 

50 
37 

56 
32 

63 
34 

64 

35 

52 
35 

65 
34 

54 

32 

50 
40 

59 
24 

39 

19 

57 

25 

50 
31 

64 

33 

61 

32 

48 

30 

27 

29.4 

MAX 
MIN 

39 
20 

36 
23 

37 
21 

30 
11 

32 
20 

34 
16 

28 
14 

32 
21 

34 
20 

33 
24 

28 
17 

30 
20 

30 
21 

35 
20 

36 
30 

44 
26 

45 
28 

46 

30 

45 
30 

47 

33 

46 

31 

42 
29 

40 
17 

27 
13 

38 
20 

44 
29 

47 
31 

43 
26 

35 
23 

29 

23.1 

MAX 
MIN 

95 
56 

90 
55 

85 
54 

88 
57 

92 

57 

82 
61 

68 
57 

92 
56 

93 
59 

90 
56 

83 
53 

93 

57 

88 
60 

90 
58 

91 
57 

103 
62 

100 
60 

102 
57 

101 

58 

92 
56 

90 
54 

88 

52 

80 
53 

82 
56 

90 
50 

92 
61 

95 
51 

93 
53 

90 
51 

52 

56.6 

MAX 
MIN 

72 
41 

67 

39 

67 
42 

70 
39 

68 
47 

73 
39 

76 
40 

81 

82 
46 

79 
42 

81 
43 

84 
49 

61 
53 

81 
50 

89 
50 

95 
51 

95 

53 

91 
55 

84 
47 

79 
44 

56 
43 

65 
43 

72 
37 

75 
41 

81 
42 

81 
44 

78 
47 

54 
41 

72 
37 

45 

44.5 

MAX 
MIN 

85 
57 

93 
57 

$7 
59 

80 
53 

87 

55 

87 
61 

87 
56 

86 
57 

94 

58 

89 
63 

83 
53 

91 
57 

86 
64 

89 
60 

66 
63 

97 
69 

97 

70 

103 
68 

97 

61 

90 
57 

85 
55 

79 

54 

76 

51 

81 

54 

85 
60 

89 
51 

91 

52 

78 

52 

74 
48 

54 

58.0 

MAX 
MIN 

87 
57 

92 
57 

87 
59 

80 
57 

87 
56 

83 
62 

86 
55 

88 

53 

92 
60 

88 
51 

83 
49 

85 
54 

85 
60 

86 
57 

90 
59 

97 
50 

102 
75 

103 
52 

97 
57 

92 
55 

36 
54 

83 
52 

82 
54 

81 

51 

89 
57 

95 
50 

91 
52 

73 
54 

78 

52 

54 

56.6 

MAX 
MIN 

70 
45 

68 
47 

59 
34 

35 

39 

37 

37 

47 

44 

30 

63 
35 

72 
40 

75 
46 

73 
40 

77 
49 

31 
49 

70 
49 

78 
49 

83 
54 

75 

53 

68 
52 

63 
45 

55 
36 

66 
38 

79 
45 

79 
50 

74 
55 

57 
41 

71 
35 

43 

431* 

MAX 
MIN 

88 
54 

94 
52 

91 
60 

80 
53 

89 
53 

85 
60 

87 
50 

92 
51 

94 
56 

91 
50 

85 
48 

66 
52 

67 
56 

86 
56 

91 
56 

100 
59 

104 
72 

106 
61 

97 
54 

91 

53 

88 

50 

83 
51 

77 
55 

82 
51 

90 
57 

96 
59 

92 
50 

75 

53 

81 
51 

84 

52 

89.1 
54.7 

MAX 
MIN 

78 
59 

75 
59 

71 
58 

77 
55 

74 

56 

69 
55 

72 
51 

76 
50 

73 
52 

66 
55 

69 
55 

74 
55 

75 
55 

81 
51 

83 
55 

83 
50 

82 
60 

80 
61 

82 
51 

60 
57 

76 
60 

73 
60 

83 
51 

85 
53 

81 

55 

81 
58 

85 
52 

87 
52 

89 
54 

77.9 
55.7 

MAX 
MIN 

75 
45 

77 
50 

69 
41 

72 
39 

70 
47 

58 
44 

67 
40 

74 

76 
48 

64 

50 

70 
40 

70 
40 

72 
44 

76 
45 

84 

50 

87 
54 

87 
57 

81 
51 

86 
55 

85 
55 

77 
46 

73 
43 

74 
44 

75 
42 

84 
46 

84 

51 

82 
49 

72 
45 

42 

82 
41 

76.1 
46.3 

MAX 
MIN 

79 
45 

79 
44 

66 
42 

66 
37 

66 
46 

63 
39 

69 
39 

77 

79 
4  9 

76 
40 

72 
47 

83 
53 

91 
57 

92 
56 

93 
55 

95 
57 

94 
54 

94 1  94 
57!  53 

90 
49 

80 
48 

68 
46 

55 
40 

70 
44 

79 
49 

32 
47 

85 
51 

75 
44 

57 
38 

69 
45 

76.3 
47.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  moDth 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9AM 

83 

85 

85 

83 

83 

81 

78 

81 

82 

84 

81 

82 

82 

84 

86 

89 

91 

90 

89 

90 

88 

86 

85 

83 

85 

87 

88 

87 

87 

88 

85.1 

MAX 
MIN 

105 
81 

106 
81 

107 
62 

107 
80 

105 
81 

104 
79 

95 
74 

102 
78 

104 
80 

106 
82 

100 
80 

102 
79 

104 
80 

105 
81 

108 
84 

112 

88 

117 

89 

115 
87 

115 
87 

114 

85 

106 
82 

106 
81 

104 
79 

105 
80 

108 
82 

110 
83 

109 
82 

108 
83 

110 
84 

106.9 
81.9 

e  INCHES 

9AM 

84 

85 

85 

84 

84 

83 

81 

82 

83 

84 

63 

83 

83 

84 

86 

88 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

87 

85 

86 

88 

89 

88 

89 

89 

86.0 

MAX 
MIN 

89 
84 

90 
84 

91 
85 

91 
84 

90 
84 

89 
83 

86 
80 

87 

80 

88 
82 

90 
83 

89 
83 

88 
82 

89 
83 

89 
83 

91 
84 

94 
86 

96 
88 

97 
90 

96 
89 

96 
89 

95 
88 

93 
86 

92 
86 

91 
85 

92 
8S 

93 
86 

94 
88 

93 
87 

93 
88 

94 
89 

91.5 
85.1 

12  INCHES 

9AM 

85 

85 

86 

85 

65 

84 

83 

83 

84 

85 

84 

84 

84 

85 

87 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

90 

86.7 

20  INCHES 

9AM 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

85 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

84.7 

39  INCHES 

9AM 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

80.8 

79  INCHES 

9AM 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

77.9 

DAVIS  1  W5W 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
68 

93 
71 

92 
71 

86 
69 

92 
69 

91 
71 

91 
70 

94 
70 

96 
73 

91 
70 

91 
68 

92 
71 

93 
73 

92 
73 

96 
76 

99 
78 

102 
82 

104 
80 

99 
76 

98 
75 

94 
72 

92 
71 

91 
71 

93 
71 

96 
75 

100 
78 

97 
72 

89 
70 

91 

70 

94 
72 

93.9 
72.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  I 

12  INCHES  (C) 
STATION  2 

MAX 
MIN 

62 
59 

62 
59 

62 
60 

64 

60 

62 
60 

60 
59 

61 
58 

63 
59 

63 
60 

61 
60 

60 
58 

59 
57 

60 
58 

62 
58 

64 
60 

66 
62 

68 
64 

68 
66 

68 
65 

68 
65 

66 
66 

66 
65 

67 
64 

68 
64 

69 
65 

69 
66 

68 
65 

69 
65 

69 
66 

70 
66 

64.9 
61.9 

18  INCHES  (D) 

MAX 
MIN 

63 

62 

62 

62 

62 
61 

62 
61 

61 
61 

61 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

60 
60 

61 

60 

62 
61 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 

63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

61.6 
61.1 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9 i 00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  7  A.   M.   JUNE   27  TO  7  A.M.  JUNE  29   (24  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 
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-  184  - 


EVAPORATION  AND  WIND  ^VJeT^I^ 


Day  of  month 

StstioQ 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

3 

EVAP 
WI  ND 

.30 

.37 

.43 

.40 

.43 

.37 

.35 

.32 

.30 

.32 

.30 

.30 

.30 

.29 

.30 

.37 

.32 

.43 

.34 

.36 

.36 

.36 

.33 

.31 

.32 

.34 

.37 

.35 

.36 

.37 

10.37 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT(a) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MI  N 

.21 

12 
86 
54 

.  10 

14 
76 
56 

.07 

12 
89 
63 

.33 

19 
91 
55 

.  10 

24 
84 
54 

.09 

13 
69 
52 

.20 

13 
59 
49 

.  15 

17 
79 
49 

.  19 

20 
82 
52 

.25 

22 
87 

66 

.09 

7 
70 
53 

.  14 

16 
79 
52 

.  15 

19 
74 
46 

.18 

25 
81 
50 

.25 

23 
89 
51 

.  22 

33 
94 
58 

.  40 

14 
94 
59 

.  25 

25 
93 
56 

.42 

32 
92 
55 

.32 

37 
92 
55 

.30 

30 
63 
58 

.  12 

38 
65 
55 

.20 

41 
79 
55 

.  18 

39 
81 
47 

.  19 

31 
89 
49 

.42 

23 
93 
52 

.20 

16 
90 
55 

.40 

50 
87 
54 

.  10 

40 
88 
57 

.20 
31 
89 
52 

6.42 
737 
80.  1 
51.9 

BERRYESSA  LAKE  (b) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

54 
86 
60 

.39 

64 
90 
59 

.38 

79 
89 
56 

.33 

63 
90 
58 

.34 

53 
91 

55 

.34 

61 
88 
57 

.35 

55 
93 
59 

.35 

73 
87 
58 

.35 

58 
90 
59 

.40 

54 
92 
57 

.33 

85 
89 
57 

.33 

76 
88 
59 

.30 

46 
86 
59 

.32 

112 
85 
60 

.37 

56 
91 
60 

.36 

49 
94 

65 

.40 

46 
98 
70 

.45 

37 
100 
62 

.45 

80 
91 
63 

.40 

63 
91 
51 

.35 

117 
87 
54 

.45 

84 
88 
54 

.36 

76 
83 
55 

.30 

30 
91 
54 

.33 

43 
94 
57 

.37 

77 
96 
63 

.45 

129 
91 
53 

.35 

128 
81 
53 

.32 

73 
86 
52 

.35 

62 
91 
57 

10.89 
2083 
89.9 
58.2 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.11 

25 

.21 

33 

.29 

72 

.17 

78 

.20 

45 

.05 
49 

.13 

46 

.20 

25 

.21 

19 

.24 

81 

.18 

60 

.17 

40 

.29 

53 

.  17 

30 

.09 

19 

.23 

20 

.22 

27 

.14 

20 

.21 

21 

.31 

30 

.37 

74 

.33 

84 

.15 

48 

.05 

41 

.22 

24 

.29 

26 

.33 

46 

.42 

125 

.26 

79 

.24 

34 

6.48 
1374 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

60 
83 
52 

.27 

55 
83 
53 

.30 

85 
79 
49 

.23 

50 
78 
57 

.15 

106 
77 
53 

.27 

52 
83 

50 

.26 

22 
83 
55 

.22 

48 
81 
56 

.  19 

42 
87 
55 

.24 

20 
90 
53 

.26 

30 
93 
56 

.25 

30 
93 
57 

.24 

20 
92 
58 

.27 

37 
86 
57 

.  25 

43 
86 
61 

.  23 

68 
83 
57 

.  30 

32 
86 
58 

.  24 

17 
87 
60 

.26 

41 
87 
58 

.27 

49 
86 
55 

.23 

77 
80 
55 

.  19 

44 
79 
53 

.22 

47 
84 

50 

88 
85 
55 

35 
85 
55 

12 
85 
54 

18 
83 
57 

61 
81 
57 

41 
88 

57 

60 
91 
54 

B  7.29 
1390 
84.8 
55.3 

CACHUMA  DAM  (c) 

EVAP 
Wl  ND 
MAX 
MIN 

.24 

108 
79 
54 

.23 

42 
82 
53 

.24 
43 
84 

56 

.26 

50 
82 
52 

.30 

60 
82 
55 

.24 

70 
79 
52 

.  18 

37 
71 
53 

.22 

50 
79 
52 

.24 

38 
82 
57 

.23 

39 

85 
57 

.20 

83 
70 
56 

.07 

28 

70 
56 

.09 

35 
72 
58 

.20 

36 
83 
59 

.28 

48 
86 
61 

.28 

39 
91 
62 

.30 

39 
92 
62 

.30 

38 
92 
61 

.21 

31 
85 
54 

.23 

40 
87 
51 

.24 

61 
82 
57 

.25 

70 
82 
55 

.30 

88 
82 
55 

.30 

78 
82 
56 

.29 

42 
86 
56 

.30 
44 
88 
58 

.29 

44 
87 
59 

.24 

47 
82 
53 

.30 

71 
82 
51 

.30 

46 
85 
52 

7.36 
1545 
82.4 
56.4 

CAMP  PARDEE  (d) 

EVAP 
WI  ND 

.  18 

20 

.25 

20 

.30 

2  1 

.30 

29 

.28 

19 

.25 

26 

.26 

18 

.29 

20 

.31 

23 

.31 

24 

.16 

32 

.25 

20 

.25 

21 

.27 

23 

.28 

22 

.30 

21 

.36 

20 

.35 

19 

.35 

24 

.31 

24 

.33 

31 

.29 

30 

.23 
33 

.21 

26 

.31 

23 

.33 

19 

.37 

29 

.27 
29 

.24 

32 

.32 

26 

8.52 

724 

CHI  CO  EXP  STA  (a) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

92 
56 

* 

86 
55 

198 
■79 
57 

.27 

7 
87 
48 

.33 

35 
86 
56 

55 
85 
49 

30 
87 
56 

92 
55 

* 

88 
58 

.87 

109 
85 
54 

.37 

29 
93 

50 

.28 

31 
92 
57 

.28 

53 
86 
64 

.26 

37 
89 

60 

* 

100 
63 

♦ 

99 
69 

.87 

55 
104 
65 

.35 

34 
100 
55 

.36 

38 
97 
51 

.36 

63 
■  91 
58 

.33 

73 
83 
55 

* 
» 

79 
55 

80 
53 

.82 

117 
87 
54 

.30 

7 
93 
57 

.27 

41 
93 
58 

.47 

121 
91 
53 

.27 

76 
77 
54 

* 

87 
55 

.55 

44 
90 
54 

8  9.13 
1253 
87.8 
55.4 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 

72 
68 

60 

* 

.47 

230 
81 
59 

.11 

107 
66 
58 

.  19 

119 
76 
58 

.28 

174 
78 
55 

.22 

116 
77 
55 

* 
* 

* 

.59 

289 
76 
56 

.20 

104 
75 
58 

.  11 

71 
72 
58 

.25 

84 
80 
58 

.24 

100 
79 
56 

* 

* 

* 

.  66 

271 
82 
56 

.  13 

59 
75 
61 

.24 

85 
81 
61 

.25 

131 
81 
61 

.25 

95 
81 
50 

* 

.41 

245 
77 
58 

.27 
106 
81 
53 

.26 

111 
81 
54 

.24 

74 
83 
58 

.24 

79 
82 

60 

.26 

85 
82 
55 

.28 

117 
82 
55 

.29 

95 
85 
56 

5.55 
3029 
78.4 
57.5 

DAVIS   1  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

44 
81 
55 

.35 

56 
89 
58 

.50 

133 
90 
53 

.45 

131 
77 
53 

.35 

83 
87 
55 

.54 

125 
84 
53 

.39 

91 
83 
55 

.30 

60 
89 
53 

.34 

63 
91 
56 

.35 

131 
84 

50 

.29 

72 
83 
51 

.33 

70 
86 
54 

.33 

79 
86 
56 

.34 

116 
86 
55 

.31 

59 
91 
58 

.34 

53 
96 
60 

.43 

70 
98 
66 

.44 

55 
98 
51 

.40 

107 
90 
55 

.35 

110 
90 
53 

.44 

135 
85 
51 

.36 

110 
85 
50 

.31 

86 
82 

56 

.33 
84 

87 
52 

.28 

33 
89 

60 

.32 

23 
95 
52 

.44 

153 
88 
49 

.29 

129 
78 
51 

.33 

87 
85 
50 

.35 

79 
85 
53 

10.78 
2639 
87.3 
54.8 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.68 

107 
97 
67 

.63 

103 
98 
71 

1.05 

186 
92 
66 

.75 

133 
92 
57 

.55 

67 
94 
63 

.30 

123 
91 
60 

.36 

62 
93 
61 

.46 

32 
96 
67 

.55 

60 
96 
69 

.80 

119 
83 
67 

.  60 

251 
90 
60 

.53 
♦ 

90 
59 

.52 

160 
93 
67 

.50 

60 
92 
67 

.90 

146 
98 

70 

.  90 

100 
102 
63 

.75 

53 
103 
75 

.90 

123 
102 
72 

.75 
48 

103 
85 

.88 

127 
101 
71 

1.05 

152 
98 
67 

.95 

160 
95 
75 

1.10 
266 
93 
63 

.75 

126 
95 
61 

.  60 
44 

101 
65 

.63 

60 
100 
68 

1.05 

150 
97 
69 

1.28 
245 
95 
65 

.75 

168 
95 
60 

.68 

47 
98 
64 

22.20 
3488 
95.8 
66.5 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 

166 
77 
53 

* 

* 

.70 

207 
83 

50 

.35 

107 
82 
52 

.29 

135 
81 
53 

.36 

99 
80 
55 

.31 

125 
78 
52 

» 
* 

* 
* 

.80 

405 
79 
51 

.  12 

116 
77 
51 

.39 

129 
78 
53 

.24 

128 
79 
54 

.22 

152 
78 
56 

* 
* 

* 
* 

.76 

288 
84 
56 

.31 

116 
86 
57 

.27 

149 
76 
56 

.28 

144 
77 
52 

.32 

199 
81 
51 

♦ 

* 

.99 

443 
83 
50 

.30 

58 
85 
56 

.31 

82 
88 
57 

.15 

193 
79 
54 

.  19 

171 
57 
50 

* 

13.68 

(8212 

8.59 
3834 
79.9 
53.3 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.  17 
35 
90 
58 

.21 

48 
82 
58 

.21 

63 
80 
51 

.  17 

33 
78 
55 

.17 

46 
80 
57 

.26 
67 
79 
51 

.17 

43 
79 
52 

.  19 

45 
81 
55 

.13 

41 
80 
57 

.  15 

48 
72 
51 

.  12 

32 
75 
55 

.  13 

30 
77 
58 

.17 

29 
83 
56 

.18 

28 
83 
55 

.  14 

34 
82 
58 

.  14 

33 
75 
58 

.  15 

32 
82 
50 

.14 

40 
80 
57 

.  16 

42 
80 
56 

.  14 

29 
81 
59 

.  18 

38 
81 
58 

.  18 

46 
82 
55 

.20 

41 
81 
58 

.24 

31 
85 
58 

.  15 

31 
84 
58 

.20 

30 
81 
55 

.16 

39 

80 
54 

.15 

25 
85 
55 

.20 
50 
84 
54 

.26 

42 
84 
59 

5.22 
1170 
80.9 
55.7 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 
WI  ND 

.21 
23 

.27 

31 

.25 

58 

.17 

37 

.  14 

26 

.15 

30 

.22 

26 

.29 

25 

.29 

33 

.12 

46 

.23 

59 

.30 

35 

.21 

22 

.30 

58 

.20 

13 

.29 

24 

.24 

32 

.24 

32 

.34 

19 

.38 

48 

.39 

72 

.28 

77 

.  10 

41 

.22 

48 

.30 

29 

.32 

37 

.42 

74 

.27 

70 

.  18 

35 

.26 

35 

7.58 
1195 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 

34 

.27 

25 

.35 

39 

.40 

76 

.30 

56 

.30 

50 

.31 

44 

.30 

50 

.30 

39 

.32 

70 

.25 

59 

.30 

60 

.26 

54 

.29 

76 

.28 

35 

.30 

23 

.36 

29 

.39 

33 

.39 

65 

.33 

51 

.35 

114 

.36 

85 

.30 

65 

.  19 

31 

.30 

24 

.32 

20 

.43 

92 

.32 

104 

.28 

65 

.  30 

29 

9.3» 

1609 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

66 
85 
56 

.31 

29 
92 
63 

.34 

58 
90 
63 

.47 

76 
81 
52 

.38 

46 
85 
52 

.39 

75 
88 
58 

.21 

63 
78 
55 

.33 

29 
89 
57 

.40 

41 
92 
62 

.46 

55 
90 
56 

.24 

47 
77 
56 

.23 

41 
82 
58 

.25 

43 
80 
57 

.24 

30 
82 

60 

.36 

34 
93 

61 

.45 

42 
95 
65 

.45 

33 
99 
69 

.52 

33 
99 
68 

.56 

54 
99 
66 

.54 

50 
95 
63 

.52 

72 
92 
55 

.44 

71 
85 
54 

.43 

82 
86 
54 

.37 

50 
84 
49 

.43 

44 
89 
55 

.44 

38 
94 

61 

.52 

50 
95 
60 

.45 

57 
90 
57 

.39 

60 
85 
50 

.42 

48 

88 
50 

11.85 
1517 
88.7 
58.  1 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.  14 

.  17 

.30 

.20 

.  19 

.21 

.06 

.  11 

.12 

.  19 

.08 

.  13 

.  10 

.09 

.07 

.23 

.25 

.23 

.27 

.28 

.30 

.27 

.18 

.18 

.21 

.25 

.29 

.26 

.26 

.25 

5.87 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.41 

80 
97 
63 

.45 

85 
95 
64 

.28 

7 

100 
67 

.38 

80 
102 
61 

.45 

66 
96 
62 

.45 

70 
93 
58 

.41 

81 
89 
56 

.34 

56 
96 
58 

.30 

20 
87 
62 

.41 

41 
99 
65 

.43 

60 
92 
58 

.32 

46 
96 
61 

.43 

53 
96 
60 

.36 

66 
97 
63 

.49 

24 

101 
67 

.45 

35 
105 
70 

.57 

50 
106 
70 

.52 

38 
108 
72 

.62 

57 
106 
57 

.54 

49 
105 
73 

.54 

53 
105 
65 

.50 

88 
95 
63 

.45 

54 
94 

62 

.46 

68 
94 
59 

.41 

28 
102 
62 

.48 

32 
103 
65 

.53 

48 

104 
65 

.54 

58 

101 
64 

.48 

35 
105 
61 

.53 

47 
105 
55 

13.53 
1585 
99. 1 
63.6 

KETTLEMEN  CITY  1  SSW 

(e) 

EVAP 
WIND 

.43 

83 

.46 

82 

.60 

97 

.60 

149 

.45 

68 

.49 

103 

.44 

116 

.30 

64 

.45 

63 

.60 

95 

.42 

175 

.27 

70 

.30 

88 

.45 

72 

.30 

68 

.  60 

71 

.70 

70 

.75 

79 

.45 

57 

.50 

72 

.45 

73 

.40 
68 

.55 

75 

.55 
78 

.41 

65 

.49 

62 

.52 

85 

.49 

79 

.43 

80 

.44 

75 

14.39 
2492 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WI  ND 

* 
50 

.42 

24 

.40 

42 

.31 

42 

.32 

24 

.26 

32 

.36 

27 

.30 

25 

.31 

- 
61 

- 

38 

.28 

15 

.30 

35 

.28 

31 

.31 

31 

.34 

30 

.37 

22 

.39 

31 

.43 

.36 

.38 

.33 

.35 

.20 

.36 

.39 

.42 

.32 

.30 

.34 

36 

B  9.79 

1023 

LAKESHORE 

EVAP 

.30 

.28 

.30 

.20 

.38 

.25 

.25 

.30 

.26 

.22 

.21 

.25 

.26 

.25 

.28 
3 

.24 

10 

.28 

8 

.30 

7 

.29 

Q 

.41 

25 

.26 

10 

.  14 

6 

.  17 

B 

.25 

8 

.26 

.38 

27 

.26 

16 

.  16 

15 

.20 
9 

.23 

5 

7 .  82 
458 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.42 

* 

.20 

.31 

.  19 

.22 

.30 

.39 

.23 

.30 

.41 

.30 

.23 

.34 

.23 

.46 

.22 

.38 

.37 

.45 

.30 

.  15 

.29 

.33 

.40 

.29 

« 

.41 

B  8.40 

LODI  (E) 

EVAP 
WIND 

.34 

73 

.39 

85 

.49 

140 

.32 

63 

.37 
84 

.41 

100 

.38 

53 

.33 

64 

.33 

61 

.36 

71 

.25 

65 

.34 

53 

.30 

68 

.28 

78 

.33 

65 

.36 

70 

.42 

48 

.45 

70 

.37 

75 

.37 

53 

.33 

112 

.37 

123 

.24 

75 

.30 

55 

.35 

47 

.44 

58 

.40 

91 

.32 
94 

.35 

72 

.33 

64 

10.63 

2241 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WI  ND 
MAX 
MIN 

.40 

150 
89 
57 

.36 

150 
87 
60 

.45 

220 
87 
56 

.30 

120 
91 
58 

.40 

190 
85 
56 

.45 

190 
88 
57 

.40 

140 
89 
56 

.30 

120 
88 
57 

.30 

110 
87 
60 

.40 

140 
88 
57 

.30 

50 
90 
57 

.30 

100 
91 
58 

.30 

250 
90 
58 

.25 

170 
91 
58 

36 
170 
93 

25 

'bo 

97 

.  40 

ho 
97 

.  36 

240 
91 

.40 

120 
89 
59 

.30 

90 
89 
58 

.30 

110 
87 
58 

.30 

120 
34 
54 

.30 

60 
87 
58 

.25 

70 
94 
56 

.30 

60 
98 
60 

.40 

90 
97 
64 

.36 

120 
88 
56 

.30 

130 
86 
57 

.35 

100 
89 
56 

.30 

60 
93 
60 

10.  14 
3830 
90.0 
58.4 

MONTI  CELLO  DAM 

EVAP 
WI  ND 
MAX 
MIN 

.22 
8 
90 
61 

.30 

10 
97 
61 

.37 

25 
95 
53 

.34 

32 
87 
56 

.29 

17 
92 
58 

.30 

18 
93 

56 

.32 

16 
93 
57 

.26 

10 
93 
59 

.28 

6 
97 
62 

.35 

28 
93 

56 

.30 

37 
87 
57 

.30 

19 
93 
58 

.28 

17 
90 
61 

.29 

28 
93 
61 

.25 

14 
96 
63 

.30 

8 

100 
73 

.38 

11 

100 
70 

.35 

7 

104 
57 

.32 

11 
100 
54 

.30 

20 
98 
61 

.38 

35 
92 
55 

.32 

32 
92 
54 

.24 
22 
80 
56 

.26 

17 
88 
56 

.28 

8 
95 
59 

.32 

8 
99 
64 

.39 

30 
95 
56 

.30 

43 
85 
54 

.30 

24 
89 
55 

.29 

10 
92 
57 

9.  19 
571 
93.3 
59.3 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

(c) 

EVAP 
WIND 

.34 

79 

.40 

50 

.57 

88 

.25 

102 

.46 

41 

.47 

74 

.25 

59 

.30 
41 

.40 

51 

.46 

25 

.15 
45 

.20 

12 

.22 

33 

.29 

79 

.30 

54 

.40 
53 

.27 

30 

.44 

59 

.54 

85 

.41 

68 

.41 

126 

.24 

79 

.27 

93 

.33 

35 

.40 

53 

.33 

35 

.55 

52 

.24 
86 

.44 

64 

.41 

64 

10.74 
1825 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.43 

117 
82 
63 

.35 

138 
87 
61 

.60 

154 
86 
65 

.57 

163 
76 
51 

.51 

136 
84 
54 

.50 

132 
83 
55 

.37 

80 
84 
55 

.41 

89 
87 
63 

* 

* 

1.02 

263 
92 
55 

.21 

97 

80 
57 

.29 

54 
89 

60 

.27 

52 
87 
59 

.36 

85 
90 
59 

.41 

59 
93 
62 

.45 

85 
98 
66 

.57 

79 
97 
65 

.56 

79 
97 
66 

.52 

88 
94 
52 

.53 

88 
93 
50 

.47 

94 
88 
53 

.46 

111 
85 
54 

.44 

1 14 
95 
53 

.40 

93 

.40 

77 
89 
56 

.55 

79 
94 
60 

.45 

78 
94 
34 

.45 

78 
87 
56 

.37 

85 
83 
52 

.45 

100 
84 
55 

13.37 
2948 
88.5 
58.3 

PLACERVILLE  I  FG 

EVAP 
WIND 

* 

.60 

36 

.  18 

39 

.20 

10 

.  18 

35 

.  17 
8 

.71 

65 

.  18 

23 

.  11 

15 

.20 

18 

.21 

17 

* 

♦ 

.90 
1  09 

.38 

71 

.28 

22 

.20 

10 

.27 

45 

* 
« 

* 

.57 

91 

.23 

21 

.28 

22 

.28 

23 

.23 

27 

♦  ( 
»  ( 

9.45 

8  52 

6.82 

7  60 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA(c) 

EVAP 
WIND 

.  16 
38 

.21 

27 

.  17 
38 

.28 

.21 
34 

.  23 
5! 

.  18 
39 

.20 

34 

* 
36 

.42 

45 

.  18 

54 

.  16 

35 

.20 

40 

.24 

35 

.37 

34 

.22 

37 

.31 

29 

.29 

37 

.28 

34 

.26 

30 

.30 

52 

.22 

40 

.21 
35 

.29 
42 

.37 
34 

.36 
40 

.31 

37 

.  26 
31 

.37 

36 

.36 
35 

7.62 
1140 

See  retetence  ootes  foUovring  Station  Index. 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■Si!? 

SALT  SPRINGS  PH  (g) 

EVAP 

.  12 

.25 

.  11 

.  15 

.21 

.  14 

.09 

.  12 

.  17 

.  19 

.  12 

.24 

.  15 

.  16 

.20 

.24 

.  30 

.31 

.28 

.  32 

.30 

.  24 

.04 

.  14 

.  14 

.38 

.29 

.  24 

.23 

.22 

6.09 

WIND 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.  30 

.  40 

.  45 

.  48 

.  45 

.  40 

J. 

• 

5 

45 

50 

45 

45 

33 

4? 

50 

45 

45 

WI  ND 

183 

123 

12  1 

12  1 

126 

158 

157 

102 

194 

125 

106 

109 

161 

*  94 

146 

218 

192 

261 

180 

179 

134 

*  8  1 

92 

212 

194 

146 

4349 

MAX 

76 

90 

88 

80 

88 

82 

84 

83 

91 

85 

84 

89 

88 

85 

90 

96 

99 

100 

87 

86 

83 

63 

83 

84 

91 

95 

87 

81 

83 

88 

87.0 

MIN 

53 

57 

53 

54 

56 

51 

51 

52 

57 

51 

53 

55 

56 

56 

60 

57 

63 

61 

55 

54 

53 

51 

53 

54 

57 

61 

52 

53 

50 

52 

54.7 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.35 

.26 

.39 

.29 

.20 

.26 

.39 

.26 

.42 

.39 

.23 

.29 

.36 

.31 

.31 

.26 

.50 

.31 

.35 

.28 

.42 

.30 

.  15 

.20 

.23 

.40 

.35 

.26 

.  17 

.  17 

9,06 

WIND 

27 

IB 

35 

41 

13 

64 

55 

97 

3 

39 

44 

16 

32 

24 

9 

19 

56 

28 

19 

10 

31 

30 

50 

15 

15 

25 

45 

20 

20 

20 

920 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.40 

.45 

.30 

.35 

.30 

.40 

.30 

.30 

.  30 

.35 

.25 

.30 

.20 

.30 

.37 

.30 

.  54 

.35 

.45 

.35 

.35 

.35 

.30 

.25 

.45 

.30 

.38 

.  30 

.30 

10.  14 

WIND 

60 

50 

65 

25 

80 

60 

30 

20 

20 

60 

10 

20 

20 

15 

5 

90 

MAX 

93 

93 

90 

92 

90 

89 

92 

93 

93 

92 

93 

94 

92 

95 

97 

99 

100 

98 

92 

91 

87 

84 

83 

92 

95 

95 

88 

89 

93 

92.2 

MIN 

55 

57 

54 

56 

56 

55 

56 

58 

60 

55 

58 

60 

56 

61 

64 

65 

67 

65 

60 

56 

54 

53 

55 

55 

60 

62 

53 

- 

53 

58 

57.8 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.04 

.  19 

.20 

.  17 

.  16 

- 

.  15 

.  12 

.  14 

.  18 

.09 

.  19 

.24 

.  15 

.09 

.21 

.  IB 

.  13 

.  12 

.  22 

.31 

.  12 

.  19 

.  06 

.  20 

.  17 

.20 

.24 

.  15 

.  17 

B  4.94 

WIND 

27 

22 

30 

45 

33 

48 

2 1 

16 

45 

16 

27 

14 

19 

705 

TRACY  PUMPING  PLANT  (a) 

EVAP 

.49 

.  60 

.55 

.49 

.58 

.54 

.54 

.48 

.53 

.45 

.45 

.42 

.43 

.45 

.45 

.30 

.79 

.72 

.54 

.  64 

.50 

.50 

.40 

.38 

.45 

.80 

.45 

.  60 

.30 

.54 

15.36 

WI  ND 

276 

223 

193 

122 

326 

2 10 

181 

139 

164 

239 

127 

127 

42 

139 

138 

89 

276 

251 

255 

377 

313 

350 

235 

157 

104 

218 

290 

344 

138 

192 

6235 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

* 

1.07 

.36 

.  18 

.45 

.33 

« 

* 

1.01 

.22 

.24 

.  29 

.29 

» 

* 

.90 

.33 

.38 

.35 

.35 

* 

* 

.58 

.28 

.  32 

.33 

.35 

* 

0.50 

9.11 

WI  ND 

183 

96 

35 

141 

80 

*- 

ft 

166 

80 

36 

39 

44 

* 

* 

137 

43 

38 

38 

47 

* 

135 

45 

41 

48 

73 

* 

098 

1645 

TIM  Fl   fif  P 

.  3  1 

.  34 

.  29 

.  IB 

.24 

.  26 

.  28 

.  29 

.  2  8 

.  15 

.  14 

■ 

.33 

.35 

.38 

.40 

.22 

.33 

.30 

.34 

.31 

.17 

.  19 

.22 

.29 

.34 

.39 

.28 

.  14 

.20 

8  .16 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.45 

.22 

.38 

.28 

.22 

.40 

.32 

.27 

.45 

.36 

.32 

.25 

.26 

.27 

.22 

.21 

.46 

.31 

.24 

.28 

.34 

.26 

.20 

.24 

.21 

.28 

.37 

.21 

.09 

.33 

8.70 

WIND 

55 

87 

104 

89 

48 

137 

111 

91 

90 

79 

98 

50 

34 

32 

24 

5 

82 

42 

15 

15 

33 

26 

57 

19 

14 

31 

11 

17 

39 

45 

1580 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.20 

.32 

.  18 

.  26 

.  19 

.  12 

.  18 

* 

.17 

.  17 

.  14 

.  15 

.30 

.20 

.39 

.25 

.20 

.15 

.20 

.22 

.28 

.33 

.25 

.30 

.35 

.20 

.28 

.  37 

.30 

6.65 

WIND 

51 

54 

38 

66 

40 

36 

39 

* 

135 

44 

52 

35 

50 

52 

65 

38 

46 

42 

39 

51 

50 

74 

44 

57 

59 

36 

71 

80 

56 

1500 

MAX 

85 

85 

85 

85 

84 

72 

63 

68 

84 

84 

85 

86 

89 

88 

88 

87 

B2 

81 

85 

84 

83 

85 

6B 

87 

79 

84 

85 

86 

83.8 

MI  N 

56 

55 

53 

49 

54 

53 

53 

53 

54 

54 

53 

56 

57 

59 

58 

61 

60 

59 

54 

53 

57 

52 

53 

55 

56 

52 

53 

53 

54.8 

WHISKEYTOWN  RES  (a) 

EVAP 

» 

.98 

.27 

.21 

.36 

.28 

* 

.86 

.25 

.31 

.24 

.28 

* 

* 

.78 

.28 

.37 

.34 

.28 

» 

♦ 

.68 

.28 

.28 

.37 

.21 

* 

0.50 

8.41 

WI  ND 

120 

30 

39 

51 

30 

* 

56 

36 

24 

17 

22 

34 

8 

14 

15 

59 

* 

65 

14 

11 

27 

23 

* 

052 

767 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFtR  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION, 

(a)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

Cb)  PAN  BOTTOM  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(c)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(d)  PAN  IS  OF  COPPER,    PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINTM  PAINT. 

(e)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(f)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(g)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 
(S  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTAL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

1 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

1 

2.0 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SODA  SPRINGS  1  £ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

16 

.5 

15 

13 

4.5 

16 

2.5 

12 

9 

6 

4 

4.0 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

4.0 
3 

9.0 

12 

6 

4 

2.0 

1 

2.0 

1.0 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

38 

35 

33 

T 

32 

T 

31 

8.0 

39 

14.0 

46 

2.0 

43 

38 

35 

15.0 

40 

1.0 

40 

2.0 

42 

.5 

40 

38 

36 

34 

30 

30 

28 

26 

25 

24 

1.0 

24 

23 

22 

21 

20 

16 

16 

W00DF0RD5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


CALIFORNIA 
JUNE  1963 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
■  sunrise  to  sunaet 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

1  Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  in 
o  0- 

-* 

lOiOO  AM 
PST 

O  1/1 
O  CL 

lOiOO  PM 
PST 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

661-001 

200 
and  over 

(2 

BAKERSFIELO  W6  AIRPORT 

2  5 

7.4 

21-+-+ 

NNW 

10  + 

55 

42 

26 

40 

1 

3 

\ 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

26 

22 

BLUE   CANYON  W8  AIRPORT 

8,3 

36 

ENE 

1 2 

- 

48 

2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

1  3  + 

86 

68 

56 

78 

7 

EUREKA  WB  CITY 

30 

10 

- 

FRESNO  WB  AIRPORT 

67 

23 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

5 

1 9 

6.9 

1 8-H- 

SW 

10 

81 

62 

56 

76 

3 

\ 

LOS   ANGELES  WB  AIRPORT 

32 

6.6 

21-H- 

WNW 

23 

84 

69 

67 

82 

3 

2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w# 

5.9 

19 

s 

11  + 

61 

62 

76 

2 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

- 

56 

45 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

10.9 

32-t-+- 

w 

20 

82 

61 

54 

77 

0 

.1 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB 

8 . 3 

23-M- 

NW 

29 

- 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

14 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

NNW 

18 

10.3 

34 

NW 

16 

55 

32 

22 

38 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

90 

3.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SSW 

23 

8.2 

34 

NW 

3 

80 

49 

33 

69 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

97 

1.9 

SANDBERG  WB 

NNW 

13.0 

36++ 

s 

10+ 

- 

48 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

4 

2.2 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SW 

16 

7.4 

21 

s 

11 

84 

68 

67 

80 

9 

2 

1 

0 

0 

0 

12 

48 

6.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

W 

38 

12  .2 

37 

w 

4+ 

90 

68 

62 

86 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2.6 

SAN   FRANCISCO  FED  BLOG 

w« 

48 

10.6 

31 

w 

20 

74S 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

78 

SAN  JOSE 

w 

39 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

34 

9.2 

29-H- 

WNW 

28  + 

90 

65 

65 

87 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

«.2 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

W 

23 

9.7 

29-H- 

E 

10 

71 

40 

27 

56 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1.7 

«  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S     8:00  A.M. 


See  reference  notes  foUovrlno  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Averoge 
Maximum 

I  E 

<  s 

Si 

< 

Departure 
From  Normal 

_ 

1 

1 

Lowest 

« 
a 

a 
a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Deplti 

° 

1 

o 

1 
o 

1 
o 

1.00  or  More 

5! 

s  > 
si 

s  > 
hi 

s  > 

•„s 

JANUARY  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

SEPTEMBER  1962 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61*2 

53.1 

57.2 

69 

30+ 

30+ 

228 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

OCTOBER  1962 

CLEARLAK,E  HIGHLANDS 

72.9 

43.7 

58.3 

87 

2 

36 

5 

206 

0 

0 

0 

0 

7.40 

3.00 

12 

.0 

0 

4 

3 

3 

UKl  AH 

Ti.b 

47.0 

60.8 

-  0.6 

93 

1 

38 

1 7+ 

135 

1 

0 

0 

0 

7.74 

5.76 

3.19 

12 

.0 

0 

5 

4 

2 

DECEMBER  1962 

BLYTHE 

70.2 

37.6 

53.9 

0.1 

79 

9+ 

26 

28 

338 

0 

0 

7 

0 

.59 

.04 

.44 

18 

.0 

0 

^ 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

71.7 

41  .5 

56.6 

1.4 

82 

6 

32 

29+ 

254 

0 

0 

2 

0 

.88 

.43 

.81 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

INDEPENDENCE 

H 

M 

M 

73 

8 

11 

28 

0 

0 

0 

.01 

-  1.16 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

67.7 

44.5 

56.1 

81 

4 

37 

29 

268 

0 

0 

0 

0 

.69 

.60 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

NEWARK 

56.7 

41.8 

49.  3 

59 

15 

25 

481 

0 

0 

5 

0 

2.20 

1.77 

1  7 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAN  JOSE 

58.6 

43.7 

51.3 

0.8 

71 

14 

31 

26+ 

416 

0 

0 

2 

0 

2.00 

-  .62 

.96 

16 

.0 

0 

3 

2 

0 

SANTA  CLARA  UNI VERS 1 TY 

57.9 

40.9 

49.4 

0.2 

70 

14 

2  9+ 

474 

0 

0 

4 

0 

2.01 

-  .91 

1.00 

1 6 

.0 

0 

4 

1 

1 

TERMO 

it7.5 

21.1 

34.  3 

69 

6 

2 

27 

944 

0 

2 

27 

0 

.72 

.47 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

JANUARY  1963 

DEATH  VALLEY 

63.0 

34.1 

48.6 

-  3.4 

73 

31 

13 

503 

0 

0 

11 

0 

_  ,20 

3 

.0 

0 

0 

0 

Q 

GLAMIS  6  ENE 

M 

M 

M 

26 

24 

19+ 

0 

0 

7 

0 

.0 

0 

LAS  PLUMAS 

55.8 

34.8 

45.3 

-  2.2 

70 

6 

24 

12 

606 

0 

0 

12 

0 

0 

3 

2 

2 

NEWARK 

53.6 

35.1 

44.4 

24 

13 

633 

0 

0 

12 

0 

1.51 

.98 

31 

.0 

0 

2 

2 

0 

PANOCHE  CREEK 

M 

M 

M 

60 

31  + 

0 

0 

0 

.34 

.21 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PISMO  BEACH 

59.8 

35.9 

47.9 

72 

6 

29 

14 

524 

0 

0 

10 

0 

1.75 

.66 

31 

.0 

0 

3 

3 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

63.4 

36.4 

49.9 

-  1.5 

75 

7 

24 

14 

457 

Q 

I  3 

Q 

.77 

-  2.46 

.52 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

57. 7M 

39.9 

48. 8M 

68 

6 

30 

1  3 

494 

0 

0 

1 

0 

4.45 

2.14 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

SAN  LUIS  0AM 

H 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

45.6 

51.5 

69 

7 

13 

409 

0 

0 

0 

0 

.85 

,73 

31 

.  0 

0 

2 

1 

Q 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

*9.9 

29.9 

39.9 

-  4.8 

3 1 

20 

1  3 

771 

0 

0 

24 

0 

1.96 

-  .83 

1,10 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

TERMO 

44.  6M 

5.9M 

26. 3M 

58 

21 

11 

1223 

0 

3 

30 

6 

3 1 

4 

30 

2 

1 

Q 

FEBRUARY  1963 

GLAMIS  6  ENE 

81.1 

50.6 

65.9 

92 

7 

35 

11  + 

51 

3 

Q 

Q 

Q 

.02 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

65.2 

48.2 

66.  7 

5.6 

73 

27 

42 

1  6 

227 

0 

0 

0 

0 

3.67 

-  6.69 

.93 

13 

.0 

0 

8 

3 

0 

MONT  EREY 

66.2 

48.9 

57.6 

79 

3 

42 

22 

204 

0 

0 

0 

0 

2.70 

1.13 

10 

.0 

0 

4 

3 

1 

SUSANVILLE  AP 

33.0 

44.  6M 

10.2 

66 

6 

2  3 

27 

56  3 

0 

0 

16 

0 

1.06 

-  1,45 

.48 

1 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARCH  1963 

FERNDALE  2  NW 

M 

M 

M 

66 

29 

33 

17 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

85.8 

52.4 

69.  1 

90 

22  + 

44 

29 

6 

2 

0 

0 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

kLKN    KlVtK    KM  1 

68.1 

47.2 

67.7 

-  0.7 

83 

21 

38 

17 

227 

Q 

0 

0 

0 

2.06 

.22 

1.06 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

64.4 

39.4 

51.9 

77 

1 

32 

1 9 

400 

0 

0 

1 

0 

3.62 

1.64 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

62.8 

37.0 

49.9 

77 

23 

23 

459 

0 

0 

1 

0 

3.49 

1.53 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

69.5 

40.7 

55.1 

-  1.2 

85 

1 

32 

5 

300 

0 

0 

1 

0 

1.28 

-  .47 

.59 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

APRIL  1963 

FIVE  POINTS  5  SSW 

68. 5M 

43. IM 

56. 8M 

81 

30+ 

32 

2 

267 

0 

0 

1 

0 

1.16 

.38 

7 

.0 

0 

0 

0 

GLAM IS  6  ENE 

82.1 

47.0 

64.6 

96 

13 

36 

21  + 

88 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

M 

M 

M 

84 

30 

0 

0 

0 

.15 

.16 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

63.9 

37.7 

60.8 

76 

29 

32 

14+ 

419 

0 

0 

3 

0 

4.20 

1.13 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

CIICAMUtl  I  C  AD 

53.0 

30.2 

41.6 

-  6.4 

71 

30+ 

13 

22 

696 

0 

0 

18 

0 

2.06 

1.24 

.74 

6 

3.3 

T 

22  + 

6 

2 

0 

VACAVILLE 

63.8 

41.8 

52.8 

-  5.5 

78 

29 

32 

21  + 

357 

0 

0 

2 

0 

5.46 

3.67 

1.18 

6 

.0 

0 

12 

4 

2 

MAY  1963 

FOREST  GLEN 

72. 7M 

42. 6M 

67. 7M 

2.0 

95 

20 

32 

9 

239 

2 

0 

1 

0 

1.78 

-  .78 

1  .06 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

84.6 

62.3 

68.5 

96 

18  + 

41 

12 

22 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

68.9 

44.0 

66.6 

0.3 

86 

18 

31 

12 

260 

0 

0 

1 

0 

2.60 

.16 

I. 01 

9 

.0 

0 

4 

2 

1 

PrSHO  BEACH 

65.5 

48.5 

57.0 

79 

15 

42 

13 

239 

0 

0 

0 

0 

.22 

,15 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

70.6 

44.0 

57.3 

-  0.2 

83 

17 

32 

11 

236 

0 

0 

1 

0 

2.93 

1.46 

.97 

9 

T 

0 

6 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


1 
0 
H 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4  1 

5  1 

E 

7  1 

s  1 

g 

10 

11 

12 

13  I  14  1  15 

16  j 

17  1 

18 

19  1 

20  [ 

21 

22  1 

23  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

JANUARY  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

- 

.2* 

- 

- 

- 

- 

JUNE  1962 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

.00 

AUGUST  1962 

ONO 

•  78 

.26 

.iO 

SEPTEMBER  1962 

A8B0TT  MINE 
ANOIOLA 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

•OO 
•  08 
.1» 

T 

T 

T 

T 

T  T 

.08 

.15 

0CT06ER  1962 

CLEARLAKE  H 1 GHLANDS 
UK  I  AH 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

7.40 
7.7* 
.08 

.07 
.62 

1.00 
2.95 

3.00 
3.19 

2.85  .48 
.30  .68 

.08 

NOVEMBER  1962 

leesville  keegan  ranch 

ONO 

.87 
3.41 

T 

T 

.02 

2.30 

.65 
1.11 

DECEMBER  1962 

abbott  mine 
blythe 

chittenden  pass 
el  centro  2  ssw 
finley  1  sse 

3.01 
.S9 

2.86 
.88 

3.96 

.04 

.45 
.06 

.05 
.53 

.01 

.29     .07  .48 
.09 

.74     .28  .61 

.70 
1  .95 
.30 

1.02 

.60 
.07 
.87 

.44 
.27 
.61 
.46 

.14 

•  05 

FORESTHILL  RS 
FORT  DICK  1  NNE 
INDEPENDENCE 
JOHNSONDALE 
LA  MESA 

6.69 
8.77 

.01 

T 

•  59 

.92 

.45 
6.49 

2,79 
.94 

•  06 

.06 

2.30 

.80 

T 

•  09 

.24 
.01 
.5C 

.42 

T 

T 

LEBEC 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LONE  TREE  CANYON 
LOYAL TON 
MORGAN  HILL  2  E 

•  01 
2.88 
1.48 
1.20 

2.28 

.03 

.32 
,03 
.17 
.01 

•         .45  .44 

.07 

.49 
.70 
.83 
1 .25 

.71 
.68 

.65 

.47 
.07 

.27 

.01 

.20 

MOUNT  DANAHER 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  i*  SW 
NICOLAUS  #2 
OAKVILLE  1  WNW 

4.87 
2  .20 
.09 
2. S3 
4.24 

T 

T 

T 

.27 

1.53 
.09 

.14 
•  66 

.07 

T 

T 

T 

.05 

.09  .17 
.14     .01  • 

2.55 
T 

1.10 
* 

.57 
1.77 
.09 
.66 
* 

.15 
.29 

.37 
3.ld 

RAYMOND  9  N 
SAINT  JOHN 

SAN  JOSE  R 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SHINGLETGWN  2  E 

2.02 
3.25 
2.00 
2^01 
B^21 

.02 

.05 
.33 

3.46 

.42 
.55 

.05  .72 
.14  .41 
.10  .67 

1  .40 

.96 
1.00 
.65 

.02 
1.90 
.22 
.41 
2.09 

.06 
.75 

.0; 

.91 

.01 

•  01 

.01 

.12 

T 

TERMO 

termo  brin  MARR  rch 
walnut  patrol  st a  fc102c 
white  rock 

.72 
.71 
•  11 
2.66 

.02 

.01 

.01 
.25 

.01 

.01 

.14 
.14 

.05 

.47 
.42 

1.45 

.02 
.15 

.82 

.OS 

.05 
.07 

.06 

JANUARY  1963 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

FORT  DICK   1  NNE 

GLAMIS  6  ENE 

K0R8EL 

.01 
4.94 
2.25 

.01 

.20 

.62 
.25 

2.59 
.42 

T 

1.73 
1.36 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KE EGAN  RANCH 
LOS  PRIETOS  RS 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  1*  SW 

9.37 

1.60 
1.51 
.03 

.05 

T 

T 

T 

.42 
.28 
T 

3.68 
2.36 
1.25 
.53 
.03 

5.27 
.56 
.07 
.96 

OR  ICK    10  SE 
PANOCHE  CREEK 
P15M0  BEACH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  EMIGDIO  RANCH 

5.25 
.  34 

1.75 
.77 
.02 

.01 

.52 

t 

.75 
.53 

1.65 
.21 
.56 

.02 

2.65 
.13 
.66 
.24 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAS  LUIS  DAM 

SANTA  CATALINA  W6AP 

STANISLAUS  PH 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

4.45 

.85 
5,74 
1.96 

T 

T 

.10 

.01 

.01 

.04 

.02 

t 

•  95 

T 

T 

2.14 
.81 

2.65 
.80 

1.36 
1.13 
.73 
3.09 
1.10 

TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  RCH 
VENTURA 

1.08 
1.58 
.51 

•  59 

.42 
.66 
.01 

.34 
•  50 

FEBRUARY  1963 

GLAMIS  6  ENE 

LAS  PLUMAS 

MONTEREY 

SUSANVILLE  AP 

TERMO  6R1N  MARR  RCH 

.02 
3.67 
2.70 
1.06 

.17 
.67 
.46 

.06 

.11 

.04 

.03 
.14 

.04 

.49 
.07 
.02 

.05 
.01 

.17 
1.13 
.16 

.02 
.06 

.57 

.93  .63 
.64  .12 
.12 

T 

.20 
.02 

.04 
.01 

.03 

MARCH  1963 

ANZA 

600NV I  LLC  HWY  MNTNC  STA 

BRADLEY 

FERNDALE  2  NW 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

1.50 
2.68 
2.30 

T 

.12 
T 

.66 

.22 

.64 

.12 

.13  .22 
.02  I 

.06 

.20 
.10 

.66 
1.31 

.41 

1.13 

.01 

T 

.70 

.02 

.40 

•  25 

•  25 

•  1( 

•  0« 

1.36 

.82 

1.21 
1.23 

.09 
1.62 
1.10 
.97 
.57 

•  71 

•  43 

.12 

•  36 

GLAMIS  6  ENE 
KERN  RIVER  PH  1 
LOMPOC  SEWAGE  PLANT 
MIDDLETOWN  *  WSW 
PAYNES  CREEK 

.02 

3.62 
13,75 
3.38 

T 

.06 

.07 
.15 

.11 

.10 

.08 

.66 
.03  .43 

.02 
.01 
1.60 
2.19 
.43 

.81 
.26 

.30 

.06 
1.34 
.49 

.3' 
•  0! 

1.20 
.47 

1  .06 
1.54 
4.00 
1.15 

1.67 
.05 

1.2! 
T 

.68 

T 

PISMO  BEACH 
RAYMOND  9  N 
RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

3.49 
1  .28 

.06 

.OS 

.03 
.02 

.48 
.13 

1.26 
.12 
.01 

.02 
1.08 
.59 

.2( 

•  34 
.42 

.20 
1.20 
.02 

.12 

1.70 

1.53 
.31 

APRIL  1963 

ANZA 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
GLAMIS  6  ENE 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

1.72 
1.16 
1.50 
.OC 

T 

.03 

.01 

.13 

.54 

.36 
.53 

.04 

.02 

.06 

.06 

.32 

.07 

.13 

.34 

.10  1.03  .29 

.11 
.05 

.53 
.30 

.13 
.31 

•  04 

.02 
.01 

.3; 

.17 
.17 

.03 

.07 
.50 

.30 
.23 
.63 

.31 

T 

HOJAVE  2  ESE 
NEWBURY  PARK  4  SW 
ORICK   10  SE 
PISMO  BEACH 

.15 
.38 
10.65 
4.20 

•  97 

.78 

.45 

.52 

.08 
.64 

.22 

.02 

.92 

Se«l 

2.22 

.30 

1.35 

1.13  .49 

nole.  following  Station 

.07 

.6( 

•  44 

T 

.30 
.62 

1.0! 
.Of 

•  04 

.24 

.15 
.90 
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DAILY  PRECIPITATION 


RIO  VISTA 
SUSANVILLE  AP 
TERMO  6R1N  MARR  RCM 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
VACAVILLE 

WHITE  ROCK 

MAY  1963 

BREA  CITY 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
DOS  RIOS 
FOREST  GLEN 

FORT   DICK  1  NNE 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LONE  TREE  CANYON 

LOS  PRIETOS  RS 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 
MARTINEZ    3  SSE 
MIODLETOWN 
MORGAN  HILL  2  E 

MOUNT  DANAHER 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  #2 
NIGHTINGALE 
ORICK    10  SE 

OROVILLE  BRIDGE 
PASKENTA  RS 
PAYNES  CREEK 
PISMO  BEACH 
RAYMOND  9  N 

SHINGLETOWN  2  E 
SOMESBAR  1  W 
TERMO  6RIN  MARR  RCH 
WHITE  ROCK 
YOSEMITE  NP 


1.23 
1.06 
2.93 


1.82  1.9(t 


Day  of  Month 


,08  1,99  3,53 
,07  1,06 


.25  T 
1.08  1.21 


10      11  12 


13     14  15 


16     17  18 


28     29    30  31 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DECEMBER  1962 


JANUARY  1963 
DEATH  VALLEY 


PANOCHE  CREEK 


SAN  LUIS  DAM 


MARCH  1963 
FERNDALE  2  NW 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.01 

15 


.21 

207 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE 
TIME  OF  OBSERVATION. 

NEWARK     -     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1963 
SUSANVILLE  AIRPORT 

MAY  1963 
YOSEMITE   NATL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

.7 

T 

.7 

T 

1.5 

T 

Sm  T«(er«nce  notM  following  StsUOD  Indfli- 
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DAILY  TEMPERATURES  '1'"°'"''' 

DELAYED  DATA 


Day  Oi  Month 


otaiion 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7  js 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17  j 

18 

19  j 

20  j 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30  j 

31 

Aver 

JANUARY  1962 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

54 

57 

55 

62 

63 

59 

47 

51 

53 

47 

60 

62 

58 

60 

68 

60 

58 

MIN 

25 

23 

25 

24 

27 

25 

17 

IS 

17 

17 

26 

29 

26 

25 

27 

27 

23 

SEPTEMBER  1962 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

58 

59 

58 

60 

57 

57 

55 

61 

58 

5S 

61 

65 

64 

62 

60 

62 

62 

69 

65 

63 

63 

61 

62 

56 

60 

60 

63 

66 

63 

69 

61.2 

MIN 

51 

50 

52 

53 

55 

56 

57 

50 

54 

53 

57 

51 

50 

53 

54 

66 

58 

55 

50 

63.1 

OCTOBER  1962 

CLEARLAK.E   Hi GHLANDS 

MAX 

84 

87 

78 

69 

70 

78 

71 

73 

74 

74 

69 

60 

63 

58 

61 

65 

66 

75 

76 

79 

75 

77 

78 

79 

74 

75 

68 

71 

79 

76 

74 

72.9 

MIN 

42 

48 

41 

40 

57 

49 

45 

46 

46 

50 

42 

38 

40 

40 

40 

39 

39 

41 

39 

40 

39 

37 

37 

38 

UK  I  AH 

MAX 

93 

81 

69 

70 

76 

70 

71 

75 

68 

66 

62 

63 

58 

61 

70 

77 

80 

83 

77 

76 

82 

65 

76 

63 

65 

75 

81 

84 

83 

85 

85 

74.6 

MIN 

50 

51 

41 

56 

50 

38 

38 

40 

43 

50 

45,  46 

46 

52 

50 

49 

46 

4« 

47 

47 

46 

DECEMBER  1962 

BLYTHE 

72 

77 

79 

76 

79 

78 

75 

76 

74 

72 

73 

73 

72 

60 

68 

72 

69 

70 

67 

66 

58 

56 

56 

62 

63 

67 

67 

70.2 

MIN 

45 

40 

35 

36 

33 

44 

51 

49 

41 

41 

35 

34 

44 

35 

32 

34 

26 

30 

29 

28 

37.6 

tL    Ltn  1  KU    c  ooVf 

74 

77 

74 

82 

81 

80 

79 

81 

80 

80 

78 

75 

72 

64 

61 

70 

72 

75 

73 

66 

67 

56 

56 

59 

64 

66 

66 

69 

71.7 

MIN 

43 

43 

42 

43 

42 

40 

40 

39 

49 

53 

43 

45 

41 

36 

37 

43 

40 

37 

39 

32 

32 

33 

36 

41.5 

INDEPENDENCE 

MAX 

60 

60 

69 

68 

69 

73 

66 

66 

61 

61 

61 

53 

64 

64 

64 

45 

49 

MIN 

35 

26 

26 

25 

35 

40 

39 

30 

12 

12 

11 

LA  MESA 

MAX 

66 

70 

70 

81 

79 

78 

73 

68 

65 

66 

59 

64 

62 

70 

69 

74 

71 

64 

67 

70 

74 

68 

56 

59 

63 

64 

62 

65 

69 

68 

66 

67.7 

MIN 

43 

45 

41 

42 

41 

44 

51 

54 

49 

46 

45 

42 

47 

50 

47 

46 

38 

38 

37 

39 

36 

NEWARK 

MAX 

56 

60 

61 

66 

62 

64 

58 

64 

62 

55 

55 

56 

60 

66 

69 

63 

56 

59 

52 

52 

56 

47 

46 

64 

46 

48 

52 

51 

61 

52 

56 

66.7 

MIN 

51 

43 

40 

41 

40 

38 

43 

46 

54 

54 

52 

41 

42 

36 

41 

39 

36 

26 

31 

30 

30 

31 

32 

38 

41.8 

SAN  JOSE 

MAX 

63 

62 

67 

66 

68 

61 

65 

64 

55 

54 

57 

66 

69 

71 

63 

60 

57 

59 

54 

59 

51 

46 

55 

50 

52 

50 

55 

55 

57 

60 

51 

56.8 

MIN 

52 

45 

57 

47 

43 

44 

43 

43 

45 

39 

40 

42 

53 

53 

60 

54 

54 

53 

47 

42 

39 

44 

42 

41 

31 

31 

33 

34 

33 

36 

36 

43.  7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

61 

63 

69 

65 

66 

58 

56 

64 

54 

50 

55 

63 

67 

70 

65 

61 

58 

59 

54 

57 

50 

50 

61 

52 

55 

64 

53 

55 

55 

54 

51 

67.9 

MIN 

50 

42 

42 

40 

40 

40 

39 

38 

48 

53 

51 

50 

44 

43 

37 

37 

36 

37 

36 

30 

30 

30 

30 

33 

35 

40.9 

TERMO 

45 

48 

53 

54 

59 

54 

55 

54 

52 

51 

50 

54 

54 

52 

44 

44 

42 

45 

47 

50 

48 

40 

30 

30 

36 

40 

51 

51 

43 

49 

47.6 

MIN 

28 

31 

21 

24 

30 

35 

32 

32 

22 

18 

17 

17 

19 

10 

7 

6 

2 

7 

13 

13 

18 

21.1 

JANUARY  1963 

DEATH  VALLEY 

MAX 

61 

58 

61 

63 

72 

69 

69 

67 

65 

67 

63 

53 

49 

52 

56 

56 

61 

61 

58 

58 

60 

64 

67 

65 

65 

71 

69 

62 

6« 

70 

73 

63.0 

MIN 

34 

40 

34 

37 

28 

26 

34 

29 

27 

29 

33 

34 

31 

34 

33 

36 

40 

56 

66 

34.1 

GLAMlS   6  ENE 

MAX 

71 

71 

72 

71 

67 

67 

69 

69 

MIN 

39 

42 

34 

24 

30 

29 

31 

41 

41 

41 

41 

40 

42 

43 

42 

43 

LA&  PLUMAS 

MAX 

58 

56 

50 

63 

70 

63 

62 

61 

59 

55 

48 

50 

49 

51 

56 

66 

57 

54 

62 

56 

58 

57 

58 

69 

66 

50 

60 

42 

44 

57 

61 

66.8 

MIN 

32 

32 

34 

43 

28 

^' 

28 

34 

36 

34 

30 

34 

36 

31 

37 

34 

31 

31 

34 

36 

43 

64 

34.8 

NEWARK 

MAX 

48 

55 

53 

56 

58 

64 

59 

60 

63 

58 

50 

49 

45 

51 

53 

57 

54 

52 

49 

54 

55 

54 

53 

53 

46 

50 

40 

62 

56 

62 

53.6 

MIN 

32 

31 

38 

34 

38 

36 

30 

24 

26 

30 

29 

32 

34 

32 
32 

26 

29 

36 

41 

41 

38 

37 

33 

36 

36 

46 

56 

35.1 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

59 

60 

49 

41 

44 

56 

60 

MIN 

32 

29 

31 

36 

44 

49 

PISMO  BEACH 

MAX 

64 

65 

58 

59 

71 

72 

70 

68 

62 

57 

59 

57 

56 

55 

58 

59 

59 

60 

58 

60 

59 

62 

56 

57 

55 

54 

54 

56 

56 

59 

59 

59.8 

MIN 

35 

35 

35 

35 

35 

37 

45 

44 

44 

44 

37 

32 

30 

29 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

36 

34 

34 

35 

36 

36 

35 

45 

45 

45 

35.9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

65 

63 

62 

67 

68 

72 

75 

72 

62 

57 

57 

50 

53 

65 

66 

67 

70 

56 

57 

67 

74 

66 

73 

63 

65 

63 

55 

68 

60 

67 

68 

63.4 

MIN 

38 

46 

46 

38 

35 

34 

35 

41 

45 

50 

46 

31 

29 

24 

28 

26 

29 

29 

36 

26 

31 

31 

32 

32 

42 

37 

32 

40 

44 

46 

47 

36.4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

62 

58 

58 

56 

62 

68 

62 

66 

57 

53 

53 

51 

55 

56 

60 

57 

55 

63 

62 

61 

52 

56 

53 

64 

55 

56 

56 

57.7 

MIN 

40 

38 

42 

43 

44 

42 

44 

44 

41 

40 

36 

34 

30 

36 

35 

35 

37 

42 

36 

35 

37 

37 

44 

42 

46 

45 

40 

36 

37 

47 

51 

39.9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

54 

56 

53 

56 

56 

56 

57 

60 

43 

55 

63 

MIN 

24 

21 

25 

26 

26 

26 

36 

40 

50 

SANTA  CATALINA  UBAP 

MAX 

61 

60 

60 

57 

63 

66 

69 

65 

57 

51 

55 

46 

50 

54 

61 

61 

57 

55 

55 

56 

63 

60 

61 

57 

56 

51 

50 

53 

54 

58 

57 

57.4 

MIN 

52 

50 

47 

47 

48 

51 

56 

53 

49 

45 

44 

37 

36 

37 

47 

45 

43 

41 

44 

43 

50 

45 

44 

44 

45 

44 

42 

44 

44 

48 

50 

46.6 

STOCKTON  FIRE  STA  h 

MAX 

46 

43 

39 

50 

56 

58 

55 

50 

54 

55 

53 

45 

47 

48 

50 

53 

54 

55 

45 

53 

50 

55 

57 

44 

49 

45 

43 

39 

43 

52 

60 

49.9 

MIN 

27 

27 

27 

34 

31 

32 

30 

30 

32 

32 

28 

21 

20 

22 

23 

29 

25 

29 

32 

23 

27 

30 

28 

32 

33 

30 

36 

35 

35 

39 

60 

29.9 

TERMO 

MAX 

47 

46 

45 

41 

48 

51 

50 

55 

48 

36 

20 

20 

42 

43 

52 

47 

49 

35 

32 

45 

58 

55 

52 

56 

46 

43 

47 

40 

36 

60 

44.  6 

MIN 

6 

6 

22 

2 

9 

9 

16 

3 

11 

1  5 

-   9  - 

-  7 

-  4 

0 

2 

3 

-  2 

13 

3 

1 

5 

2 

3 

4 

5 

4 

2 

22 

36 

6.9 

FEBRUARY  1963 

GLAMIS   6  ENE 

MAX 

80 

78 

80 

81 

90 

90 

92 

88 

78 

79 

78 

79 

80 

76 

69 

73 

73 

79 

81 

82 

83 

78 

80 

84 

86 

88 

34 

82 

61. 1 

MIN 

35 

47 

54 

58 

60 

58 

57 

54 

46 

42 

35 

41 

42 

45 

44 

52 

49 

47 

49 

51 

51 

62 

58 

56 

68 

50.6 

LAS  PLUMAS 

MAX 

63 

63 

69 

63 

70 

71 

71 

62 

60 

60 

64 

63 

61 

61 

60 

60 

61 

65 

64 

64 

64 

72 

69 

67 

70 

68 

73 

68 

65.2 

MIN 

55 

51 

53 

56 

46 

47 

46 

45 

50 

47 

48 

47 

51 

47 

42 

45 

48 

46 

46 

50 

47 

47 

53 

46 

44 

49 

47 

46 

48.2 

MONTEREY 

MAX 

64 

71 

79 

70 

70 

67 

70 

72 

66 

61 

61 

65 

59 

60 

65 

63 

62 

63 

64 

65 

67 

62 

66 

71 

68 

66 

63 

70 

66.2 

MIN 

54 

52 

53 

55 

50 

52 

51 

52 

54 

51 

52 

47 

52 

45 

47 

46 

49 

49 

46 

50 

49 

42 

46 

44 

45 

46 

43 

44 

4S.9 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

51 

53 

65 

65 

58 

66 

63 

54 

51 

50 

62 

47 

54 

51 

50 

50 

53 

57 

59 

57 

54 

55 

63 

62 

55 

51 

56 

56.0 

MIN 

42 

38 

46 

34 

38 

39 

35 

33 

30 

40 

29 

37 

^' 

26 

31 

32 

35 

32 

37 

30 

29 

25 

27 

32 

42 

33.0 

MARCH  1963 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

54 

59 

55 

56 

63 

57 

54 

63 

64 

60 

59 

65 

66 

58 

56 

MIN 

33 

34 

35 

36 

43 

46 

43 

42 

49 

47 

50 

45 

46 

61 

41 

GLAMIS  6  ENE 

MAX 

85 

84 

68 

69 

68 

90 

66 

88 

87 

66 

79 

80 

78 

86.8 

MIN 

49 

50 

49 

52 

53 

51 

52 

55 

48 

49 

53 

54 

49 

50 

52 

51 

54 

56 

58 

54 

56 

57 

56 

58 

56 

57 

56 

49 

44 

46 

50 

52.4 

KERN  RIVER  PH  I 

MAX 

71 

65 

57 

64 

70 

74 

70 

71 

63 

65 

70 

66 

75 

67 

59 

55 

54 

55 

67 

74 

83 

74 

77 

68 

74 

74 

77 

74 

65 

67 

65 

66.1 

HIN 

50 

49 

44 

44 

46 

45 

50 

48 

47 

48 

48 

47 

47 

50 

41 

41 

38 

41 

1 

41 

50 

55 

55 

50 

45 

44 

53 

54 

48 

48 

47 

46 

47.2 

S««  RelereQce  Notes  FoUowIng  Statlos  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Of  Month 

rag» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«  ' 

>  r 
< 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
38 

72 
41 

69 
38 

64 

36 

69 
40 

67 
41 

65 
43 

62 
42 

62 

39 

58 
42 

59 
45 

63 
45 

57 
40 

61 

35 

57 
36 

54 
34 

56 
34 

60 
37 

68 
32 

74 
37 

70 
40 

60 
43 

52 
47 

65 
34 

57 

35 

64 

35 

55 
44 

52 
44 

64 
37 

67 
41 

65 
45 

54.4 
39.4 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
SO 

75 
48 

70 
38 

62 
36 

61 

37 

60 
38 

59 
47 

60 
43 

60 
43 

60 

39 

66 
40 

58 
38 

62 
39 

63 
38 

55 
38 

54 

36 

55 
38 

62 
34 

66 
34 

66 
34 

69 
34 

51 

34 

59 
23 

57 
34 

51 
34 

62 

33 

59 
34 

60 
34 

52 
34 

70 
33 

55 
33 

62.8 

37.01 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 
MIN 

85 
41 

74 
42 

64 
40 

65 
38 

69 
32 

74 
36 

67 

38 

71 

40 

65 
45 

64 
42 

66 
43 

67 
48 

76 

38 

71 
40 

60 
42 

55 
37 

55 
39 

62 
33 

73 
36 

79 

37 

75 
41 

66 
46 

64 

46 

73 
40 

60 
40 

75 
43 

62 
44 

71 
46 

66 
46 

70 
42 

68 
35 

59.5 
40.7 

APRIL  1963 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

60 
35 

62 
32 

70 
41 

47 

76 
46 

72 
49 

70 
56 

66 
50 

65 
42 

65 
42 

71 
42 

78 
43 

81 
44 

72 
57 

65 
49 

61 

39 

60 
36 

65 

37 

66 
43 

62 
41 

65 
34 

71 

39 

75 
44 

56 

43 

63 
48 

57 
38 

61 
46 

5S.5 
43.1 

GLAMIS   6  ENE 

MAX 
MIN 

83 
42 

69 
38 

79 
51 

83 
48 

89 
49 

90 
52 

93 
53 

92 
50 

87 
44 

84 
45 

ei 

41 

86 
52 

96 
59 

92 
48 

89 
44 

74 
39 

65 
38 

69 

38 

74 

36 

72 
37 

73 
36 

79 
48 

84 

49 

65 
52 

81 
58 

68 
52 

78 
45 

82 
54 

92 
51 

94 

50 

.82.1 
47.0 

HOJAVE  2  ESE 

MAX 
MIN 

75 
35 

80 
44 

84 
49 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

66 
33 

60 
33 

70 

33 

75 

35 

72 

33 

61 

33 

57 
33 

60 
33 

59 
34 

60 

33 

61 
33 

62 
32 

66 
32 

62 
32 

67 
49 

57 
41 

59 

38 

59 

37 

60 
36 

60 
40 

58 
35 

69 
36 

66 
46 

56 
44 

57 
43 

59 
43 

55 
41 

72 
47 

75 
45 

72 
46 

63.9 
37.7 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

41 
27 

49 
18 

55 
33 

64 

31 

61 
41 

49 
40 

47 

39 

50 
32 

48 

33 

45 
34 

54 

28 

62 
32 

69 
33 

58 
37 

41 
28 

42 
20 

38 
27 

45 
31 

43 

30 

41 

23 

43 

19 

53 
13 

62 

22 

54 

26 

47 
35 

50 
32 

59 
36 

68 
29 

71 
40 

71 

35 

53.0 
30.2 

VACAVl LLE 

MAX 
MIN 

59 
34 

61 
32 

63 
44 

73 
40 

61 

52 

58 

53 

59 
49 

63 
41 

63 
42 

58 
43 

62 
36 

69 
48 

69 
50 

69 
51 

58 
43 

55 
34 

61 

36 

52 
35 

61 
43 

46 
40 

62 

32 

65 
40 

73 
37 

54 

43 

55 
46 

55 
43 

67 

37 

75 
41 

76 
43 

77 
46 

63.8 
41. S 

MAY  1963 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

68 

36 

63 
43 

59 
43 

58 
44 

60 
48 

61 
43 

66 
44 

64 
39 

61 
32 

63 
39 

48 
33 

55 
36 

62 
36 

68 
41 

73 
41 

77 
40 

84 
42 

90 
42 

88 
41 

95 
49 

66 
49 

83 
53 

60 
49 

79 
49 

62 
37 

87 
45 

63 
45 

66 
45 

78 
45 

72.7 
42.5 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
54 

85 
53 

84 

50 

88 
50 

93 
57 

89 
61 

80 
61 

83 
56 

78 
42 

63 
52 

75 
41 

82 
48 

78 
50 

83 
46. 

90 
51 

95 
55 

95 
58 

94 

55 

94 

55 

91 
54 

88 
58 

86 
55 

62 
46 

86 
51 

64 
50 

33 
52 

75 
50 

62 
46 

85 
52 

35 
54 

64.5  ' 
52.3 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

70 
37 

65 
38 

69 
46 

66 
42 

58 
48 

70 
42 

73 
50 

63 
46 

52 
33 

60 
35 

57 
37 

48 
31 

61 
38 

59 
39 

68 
39 

71 
40 

79 
45 

66 
44 

63 
45 

64 
51 

78 
49 

72 
49 

74 
47 

71 
51 

59 
47 

57 
46 

73 
47 

77 
53 

72 
46 

67 
49 

73 
53 

56.9 
44.0  'i 

NIGHTINGALE 

MAX 
MIN 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
45 

77 
49 

68 
46 

67 
44 

68 
45 

72 
48 

78 
49 

71 
51 

60 
51 

66 
49 

66 
43 

64 
43 

63 
42 

65 
43 

79 
43 

74 
43 

64 
43 

60 
43 

62 
52 

62 

52 

60 

53 

61 

53 

59 
54 

60 

53 

69 
52 

50 
54 

56 
52 

51 

51 

62 
55 

65 
52 

57 
51 

65.9 
48.5 

Y05EMITE  NP 

MAX 
MIN 

71 
43 

73 
42 

75 
40 

69 
40 

75 
39 

70 
44 

72 
48 

65 
46 

60 
38 

50 
38 

52 
32 

66 
33 

63 
35 

61 
43 

74 
41 

80 
48 

63 
51 

82 
52 

76 
50 

73 
50 

60 
45 

74 
46 

58 
53 

65 
46 

71 
44 

75 
47 

75 
45 

55 
46 

73 
44 

76 
44 

73 
49 

70.6 
44.0 

See  Heference  Notes  Following  Station  Index 
-   192  - 


STATION  INDEX 


bl»9 


NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  A 
NEWMALL  SOLEDAO  FC    32  C|M62 
NEWHALL  U  S  Ranger   STA  |S164 
NEWMAN  J  NK 
NEWPORT  BEACH  M 
NICOLAUS  *2 
NILAND 


NIPOHO  2  NW 
NORTH  FORK  SANGER  S 
NOVATO  S  WNW 
OAKOaLE  WOODWARD  0*1 
OAK  KNOLL  RANGE"  ST, 
OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE  1  WNW 
OAKVILLE  <•  SW 
OCCIDENTAL 
f  OCEANSIOE 


^166 

bl9<t 
619T 

(.207 


OS  ANGELES 
4EVADA 
\LAMEDA 
/ENTURA 
.OS  ANGELES 

OS  ANGELES 
iTANISLAUS 
GRANGE 
iUTTER 
IMPERIAL 

jN  LUIS  OePO 


6377 


OCEANSIOE  PUMPING  PLANT6379  j^AN  DIEGO 
OCOTILLO  WELLS  |S3e3  ^AN  DIEGO 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE6395  FRESNO 
OJAl  M''  K^NTURA 

OLINOA  |bt32  ORANGE 

ONION  VALLEY  &452  PLUHAS 

piti^  &HASTA 
OPIDS  CAMP  FC  57  BE         ib''65  LOS  ANGELES 
ORANGE  COUNTY  RESERVO IRl.473  pRANGE 
ORANGE  COVE  l!>ft76  FRESNO 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PR  6'.98  HUMBOLDT 

ORICK  10  SE  b<.99  HUMBOLDT 

ORLAND  6506  BLENN 

ORLEANS  6508  ^lUMBOLDT 

OROVILLE  6521  BUTTE 

OHOVILLE  BRIDGE  |6525  ^UTTE 

OROVILLE  RANGER  STATION6528  feuTTE 

OSTRANDER  lake  t552  MARIPOSA 

OKNARD  6569  ^ENTuRa 

tA  6576  VENTURA 


PACHECO  PASS  6583 
PACIFIC  HOUSE  6597 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E  6602 
PAICINES  OHflWALL  RANCH  IbfilO 
PALMDALE  6624 
PALMDALE  FAA  AIRPORT  6627 
PALM  SPRINGS  i6635 
PALO  ALTO  CITY  HALL  ^bkb 
PALOMA  6650 
PALOMaR  MTN  0BSERVAT0RY6657 

PAL05  VERDES  EST  FC  4306663 
PANOCHE  6675 
PANOCHE  CREEK  ^677 
66B5 
6688 
^699 
|6703 


PARADISE 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 

PARRFIELO  7  NNW  6706 

pasadena  6t19 
paskenta  Ranger  station^t26 


PASO  ROBLES 
Paso  ROBLES  5  I 
PASO  ROBLES  FA, 
PATTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERRIS 


6730 

AIRP0RT6742 
16754 
|b761 
6767 
6816 


PETALUMA  FlRf  STATION  26826 
PETALUMA  1  N  1*829 
PIEDRA  6957 


PIEOHA  BLANCA  GUARD  STA6e62  k'ENTURA 
PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC   321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MO 
PIHU  2  Ese 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 


PLACERVILLE    1  W 

PLASKETT 

PLATINA 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  W6 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEDfiAS  BLANCAS 
POMONA 


PORT  CHICAGO  NAVAI 
PORTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY   3  Nl 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY 
POWAY  VALLEY 


7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULARE 

7095  t>LUMAS 
7093  TULARE 

7096  frULARE 

7106  MODOC 

7107  ^^ENDOC  INO 
3  SE  7108  MENDOCINO 
PwR  HOUSE7109  MENDOCINO 

7111  &AN  OIECO 


PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

QuiNCY  Ranger  station 

rahona  spaulding 

ranchita 

randsburg 

rattlesnake  creek 

raymond  9  n. 

red  bluff  wb  airport 

redoing  1  se 

redding  fire  sta  no  2 

redlands 

redwood  city 

redwood  valley 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
>  RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  ■ 

RIVCRSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKL IN 

HOSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
HOUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 

SADDLE  CAMP  Ranger  STA 

SA6EHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  £ 


.OS  ANGELES 
iSAN  BENITO 
FRESNO 
euTTE 

Tuolumne 
san  berdjno 
monterey 
monterey 
los  angeles 

TEHAMA 

5n  LUIS  OBPO 
!5N  LUIS  OBPO 
pN  LUIS  OBPO 
KERN 
[TEHAMA 

Tulare 
Riverside 

50N0MA 
SONOMA 
FRESNO 


6891   I.OS  ANGELES 
6926  SAN  BENITO 
6940  VENTURA 
6943  ^N  LUIS  OBPO 
16946  SHASTA 
6950  LAKE 
6960  EL  DORADO 

6962  El  DORADO 

6963  EL  DORADO 
6972  GLENN 
6975  SHASTA 
7000  AMADOR 
7009  MENDOCINO 
7015  ENTA  BARBARA 


7016  SNTA  I 
7024  BN  LUIS  OBPO 
7050  Los  ANGELES 


■  riverside 
'  monterey 

'  Tulare 

■  Plumas 
san  diego 

I  feAN  DIEGO 
.  KERN 

>  FRESNO 

I  MARIPOSA 
'  TEHAMA 

■  SHASTA 
,  SHASTA 

.  SAN  BERDINO 
•  SAN  MATEO 
MENDOCINO 
I  SACRAMENTO 
I  MUMBOLOT 
.  CONTRA  COSTA 

>  SOLANO 

)  Riverside 


7473  Riverside 

7*92  PLACER 
7510  SnyO 
T516  PLACER 
T560  FRESNO 
T579  [ruLARE 
7580  SHASTA 
7600  |sAN  BERDINO 
7623  7U0LUMNE 

7630  SACRAMENTO 
7633  SACRAMENTO 
7637  TEHAMA 
7641  NEVADA 
7643  NAPA 
7646  r^APA 

LENN 

7661  tONTRA  COSTA 
7668  MONTEREY 


3 

LONGITUDE 

Z 

o 
p 
< 

15 

48 

2890 

9 

39 

16 

121 

01 

2600 

37 

122 

02 

33 

34 

34 

11 

27  37 

33 

33 

a 

39 

33 

30 

35 

04 

360 

27 

37 

14 

119 

30 

2630 

38 

122 

43 

34 

37 

12 

41 

17 

39 

17 

3S 

28 

17 

38 

122 

33 

33 

33 

13 

30 

6 

33 

09 

116 

09 

175 

27 

36 

120 

24 

33 

34 

119 

15 

26 

33 

117 

UO 

53 

23 

40 

122 

26 

26 

33 

117 

9 

36 

119 

19 

17 

41 

22 

124 

161 

12 

41 

11 

123 

55 

2475 

23 

39 

122 

12 

12 

41 

8 

39 

121 

33 

8 

39 

8 

39 

32 

121 

14 

37 

119 

33 

33 

34 

34 

27 

37 

04 

860 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

1  } 

113 

24 

it 

33 

37 

24 

36 

33 

33 

33 

48 

216 

27 

3« 

36 

120 

50 

1265 

27 

120 

35 

2  3;  39 

121 

37 

38 

119 

40 

5 

34 

24 

24 

36 

13 

34 

lie 

09 

23 

39 

24 

39 

120 

41 

700 

24 

3? 

120 

45 

995 

24 

35 

40 

120 

38 

803 

34 

56 

3968 

2: 

9 

36 

28 

17 

3E 

17 

39 

122 

38 

11 

36 

119 

23 

29 

34 

34 

3065 

29 

118 

26 

20 

3« 

29 

21 

23 

56 

1550 

3( 

44 

1890 

1 

1 

44 

1785 

44 

122 

51 

6580 

122 

53 

K 

3{ 

1"; 

38 

34 

33 

3! 

26 

3* 

38 

01 

122 

50 

9 

36 

04 

119 

01 

393 

8 

39 

120 

28 

10'  35 

10 

35 

21 

41 

22 

22 

39 

22i  39 

33 

32 

28 

33 

53 

560 

24 

3( 

11 

120 

42 

2300 

10 

120 

57 

3: 

3; 

116 

32 

v. 

35 

11 

36 

118 

27 

37 

119 

53 

23 

40 

122 

15 

23 

34 

470 

23 

122 

24 

29 

3< 

03 

117 

11 

1318 

37 

22 

39 

1 

38 

121 

10 

37 

23 

38 

41 

28 

33 

29 

33 

58 

117 

20 

1015 

2 

39 

120 

30 

19 

37 

118 

I 

38 

121 

14 

27 

37 

52 

10 

35 

23|  40 

121 

56 

19 

3i 

12 

117 

05 

37 

06 

119 

51 

23 

31 

30 

17 

23 

31 

35 

121 

29 

23 

23 

10 

122 

48 

3850 

36  39 

26 

120 

14 

6337 

17 

38 

30 

122 

28 

255 

n 

38 

30 

32 

23 

39  34 

122 

22 

1050 

23 

39 

43 

122 

00 

145 

625 

24 

40 

121 

37 

80 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  A  WTR  ♦  PWP  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE    SALT  COMPANV 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 

ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAOUl N   ]R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIOE  FIRE  DEPT 

OCEANSIOE  WATER  DEPT 
MRS  flILEEN  M  LEWIS 
PACIFIC   TEL  &  TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HERsCHEL  P  CLAUSEN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RVAN 
LONG  BEACH  SCm  DI  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  cove  CIT  ASSN 

C*L  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  e  LYONS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTHV 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OKNARD 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOVO  R  POOLE 
E  K  6ARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRiG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
palomaR  OBSERVATORV 

george  tally 

MISS  LILT  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISH 
PACIFIC  GAS  £r  ELEC  CO 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KuNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRy 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAIX 
MRS  lOA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOOOAKER 
LORRIN  L  CRAIN 


STATION 


SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSlPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

sALYpR  Ranger  station 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP  7723 

r73i  I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WNTERy 

IIS  OBPO 
;nta  BARBARA 
^MADOR 
[RINITY 
ALAVERAS 
•OS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 

BENITO 


7734  Los  ANGELES 

7735  Los  ANGELES 
7740  |5AN  DIEGO 

ANGELES 


SAN  CLEMENTE 
SANOBERG  PATROL 

STATION  FC    130  B 
SANOBERG  WB 
'  SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
:  SAN  DIMAS  F|R£  WRD  FC95I7749 
I  SAN  OlMAS  TANBARK  FLAT  17750 
I  SAN  EMIGDIO  RANCH  7753  KERN 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA    7755  BANTA  CLARA 

I  SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 
.  SAN  FRANCISCO 
1       RICHMOND  SUNSET 

SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 
■i  SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  I 


SAN  GREGORlO  3  SE  7607  SAN  MATEO 

SAN  JACINTO  7810  RIVERSIDE 

SAN  JACINTO  Ranger  sta  7813  Riverside 

SAN  JOAOUIN  EJtP  RANGE  7617  tiAOERA 

SAN  JOSE  '621  ^ANTA  CLARA 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE7834  SAN  BENITO 

SAN  JUAN  GUARD  STATION  7837  ORANGE 

SAN  LUIS  DAM  [7846  MERCEO 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY  7851  SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO  7664  SAN  MATEO 


7870  Ventura 

7876  los  angeles 

7880  Marin 

I  7888  pRANGE 


SAN  NICOLAS   I SLAND 
I  SAN  PEDRO 
I  SAN  RAFAEL 
I  SANTA  ANA  FIRE   STAT  1 


I  SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  17894  SAN  BERDINO 

I  SANTA  ANITA  FERN  FC  4327697  LOS  ANGELES 

SANTA  BARBARA  7902  SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP       7905  SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK     7909  SNTA  BARBARA 

,  SANTA  CATALINA  WBAP         7910  LOS  ANGELES 

;  SANTA  CLARA  UNIVERSITY  7912  SANTA  CLARA 

I  SANTA  CRUZ  7916  gANTA  CRuZ 

I  SANTA  FE  DAM  7926  LOS  ANGELES 

SANTA  MARGARITA  2  SW       7930  EN  LUIS  OBPO 

i  SANTA  MARGARITA  BOOSTER79J3  SN  LUlS  OBPO 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  7946  SNTA  BARBARA 

SANTA  MONICA  7950  LOS  ANGELES 

,  SANTA  MONICA  PIER  7953  L 

SANTA    PAULA  7957  VENTURA 


7976 


U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 

U   S   NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
REUBEN  G  DALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
R  E  POTTER 
WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  6  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
Sl  CORPS  OF  ENGINEERS 
J  OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
;  CALIF  STATE  ENG 

MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
Sj  HETCH  mETCMY  WTR  SUP 

u  s  WEATHER  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIP 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  6  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 


SANTA  ROSA 
I  SANTA  YNEZ 

i  SANTIAGO  DAM  7987 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1|8014 

I  SAWYERS  BAR  RANGE"  STA  B025 

1  SCOTIA  |e045 

I  SEARSVILLE  LAKE  18068 

SEBASTOPOL  4  SSE  18072 

SECRET  VALLEY  8074 

I  SEPULVEDA  DAM  |8092 

I  SHASTA  DAM  18135 
'  SHELL  ABSORPTION  PLANT  H158 

■  SHELTER  COVE  B162 

SHINGLE  SPRINGS  6173 

SHINGLETOWN  2  E  P175 

SIERRA  CITY  |8207 

]  SIERRAVILLE  RANGER  STA  6218 

I  SIGNAL  HILL  FC  415  6230 
I  SILVERADO  RANGER  STA  B243 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP8266 


SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS   1  E 

1  W 


SONOMA 

EnTA  BARBARA 

ORANGE 

Los  ANGELES 

E I SK 1  YOU 

MuMBOLDT 

san  mateo 

Sonoma 

Lassen 

1-05  ANGELES 

tSHASTA 

Los  ANGELES 

UuMBOLDT 

pL  DORADO 

&HASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 


SONORA 

SONORA  JUNCTION 
:  FARALLON 


I  SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NPB380  MARIPOSA 
SOUTH  FORK  CABIN  p390  SAN  BERDINO 

SOUTH  LAKE  |S406  jJNYO 

SPADRA  PACIFIC  f 
COLONY  FC  356  C  B4 


436    .OS  ANGELES 


SPPECKELS  MWT  BRIDGE  B446 

'  SPRINGVILLE  7  ENE  B455 

;  SPRINGVILLE  RANGER  STA  |B460 
I  SPRINGVILLE  TULE 

I      HEADWORKS  B463 

SQUAW  VALLEY  LODGE  B474 

SQUIRREL    INN  1  B476 

,  SQUIRREL   INN  2  B479 

STANDISH  1   e  |8487 

STANOISH  *   HKKEV    ST  PKp490 

SIANJSLAUS   POWER   HOUSE  B499 
I  STATE  LAKES 
STIRL 


MONTEREY 

rULARE 

rULARE 

rULARE 
'LACER 

san  berdino 
san  berdino 
Lassen 
Mendocino 


STOCK 
STONYI 
STONVi 


8499  tUOLUMNE 

8510  FRESNO 

CITY  fiS  ^544  BUTTE 

DISPOSAL  PLANtpSS*  |SAN  JOAQUIN 

ON  WBAP  B558  $AN  JOAQUIN 

FIRE  STATION  4^560  ISAN  JOAQUIN 

MOWRY  BRIDGE  |856^  BAN  JOAQUIN 
ORD  COOLEY  RANCH  |85T8 


STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
.  SUMMIT  MEADOW 


,'  SUNSET   BEACH  STATE  PARKpf 
I  SURF  2  ENE 
,  SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 
'  SUSANVILLE  AIRPORT 


,  tahoe  city 
i  talbot  camp 
tehacmapi 

tehachapi  Ranger  sta 
i  tejon  rancho 

I  TERMO 
TERMO  BRIN  MARR  RANCH 


SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

Los  ANGELES 

kANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

Lassen 
Lassen 


38  30 
40  53 

39  10 


36 

20  24 

123  35 
20  40 
17  40 

I  54 

05 


13  33  48 
281  33  45 
301  34  46 


B2  7  2  SONOMA 

6276  Monterey 
s293  sacramento 
6317  Riverside 

|93ie  MARIPOSA 
p331  NEVADA 
P332  NEVADA 
B3JB  MONTEREY 
B346  SISKIYOU 

B348  VENTURA 
8349  VENTURA 
8  351  SONOMA 
B353  TUOLUMNE 
IB355  MONO 

8376  BAN  FRANCISCO 


39  19 
39  19 
36  26 
41  23 


39  34 

36  00 

37  05 


35  08 
35  08 
35  02 
40  52 
40  55 


22  01 

17  58 

20  38 

120  36 


120  55 

121  51 
120  38 
120  22 


123  08  , 

120  40 

121  OS 
116  41 

119  30 

120  23 

120  22 

121  30 
123  29 


I  58 


119  27 
123  00 
119  36 


121  41 
119  42 
119  48 


120  14 
117  15 

117  14 
120  24 
123  44 

120  22 

118  35 

121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 

121  56 

121  06 

120  23 

119  13 
118  19 

121  50 

120  34 

118  40 
120  39 
120  33 

120  40 

120  48 

119  28 

120  09 
120  22 
118  27 

lie  27 

118  45 
120  27 
120  16 


1076     BA     BAj     8AjC  I 


680 
55  5P 
1375 
3535 
4182 
4975  8A 

100 


1940! 
8700 
6750 


5239 
5680 
4030 


1130 
10300 
3518 


MID  I 


4555 
1596 

1025 
6226 
6000 
3975 
3975 
1425 
5300  6P 
5360 


FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
'  G  +  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
1  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 


A  CO  FIRE  DEPT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
AN  DIMAS  FIRE  STA 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 


I  s  WEATHER  Bureau 

PASADENA  WATER  DEPT 
_    .  OE  VORE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

POMPON 10  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
E  0  eiLLWILLER 
MRS  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  BUR  RECLAMATION 
AL   STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

S  WEATHER  BUREAU 
MARINE  EXCHANGE 
INO  JOURNAL  OF  MARIN  CO 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
:  BARBARA  FIRE  DEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV   STATION  KEyT 

I  s  WEATHER  Bureau 

iNtV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  e  SURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKl 

.  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
1  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 


,  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I       JOHN  K  LEITHOlC 
i  STATE  OIV  OF  FSTRY 
MRS  MABEL  VAN  vLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

I       U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANCIONI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

j  LAWTON  INVESTMENT  CO 
!  BERyLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 

.  +  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  HWYS 

S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ElEC  power  CO 
s|  CALIF  ELEC  POWER  CO 

:  S  HUTCHISON 

MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 

I  G  *  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  St-»TE  PARK 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEy 
CAL  OIV   BEACH  t  PKS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
I  S  WEATHER  aUREAU 
STOCKTON  FIRE  OEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 

DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEeLER  CO 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
I  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 
OARYL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
BRIN  MARR 
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STATION  INDEX 


ONTANA  S  N 
ONTANA  KAISER 
OREST  GLEN 

oBESTHiLL  Sanger  st< 

ORKS  OF  SALMON 
ORT  B I  DWELL 
OftT  BRAGG 

ORT  BRAGG  AVIATION 
ORT  OICK  1  NNE 


■ORT  . 


.  Ese 


ORT  JONES  RANGER  STA 

ORT  ROSS 

REEOOM  S  NNW 

RENCH  GULCH 

RESNO  W8  AIRPORT 

RIANT   GOVERNMENT  CAMP 
'ULLERTON  AOROUES  RANCH 
'ULLERTON  0AM  ! 
■ULLERTON  h:LLCREST  RES3, 
GABBERVILLE  3. 

GARDEN  VALLEY  2  S  S 
GASOUET  RANGER  STATfON  3 
GEM  LAKE  3. 

georgetown  9: 
georgetown  ranger  sta  3 

gerbep  ranch  3 

gerle  creek  camp  3, 

giant  forest  3 
gibraltar  dam  no  2 
gillespie  field 


GJLROY 
GiLPOT  B  NE 
GILROY  lU  ENE 
GLAMIS  6  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC  29SG( 
GLENDORA  west  FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  PS 
GOLD  BUN 
GONZALES  9  ENE 

GBACE  MEADOW 
GRANITE  5ASIN 
GBANT  GROVE 

GRASS  LAKE  KWY  MNTC  1  - 
GRASS  VALLEY  b' 
GBATON  I  W  b578 
GREENVIEW  p6I* 
GREENVILLE  RANGER  ' 
GBIZ2LY  FLATS 
GROVELAND  2 


20 
30 

3*.  t>LACEB 

51  IISKIYOU 

57  <000C 

61  1EN0OCINO 

6<>  MENDOCINO 

73  )EL  NOBTE 

76  HSKIYOU 

82  k I  SKI YOU 

91  pONOMA 

32  SANTA  CRUZ 

A2  Shasta 
57  Fresno 
61  FRESNO 
79  ORANGE 
85  DPANGE 
88  ORANGE 
20  HUMBOLDT 

38  Fl  DORADO 
57  PEL  N0R7E 
69  hONO 
81   EL  DORADO 
8i  EL  DORADO 

87  KANTA  CLARA 

88  FL  DORADO 
97  TULARE 

02  ENTA  BARBARA 
10  BAN  DIEGO 


EANTA  CLARA 
EANTA  CLARA 
EANTA  CLARA 
IMPERIAL 
loS  ANGELES 
Los  ANGELES 
KERN 


02 

29  [tuOLUMNE 
BESNO 
ULARE 
ISK 1  YOU 
EVAOA 

I SK I  YOU 
LUMAS 
L  DORADO 

Tuolumne 


Los  ANGELES 


GBOVELANO  BANGER  STA  [3672  TuOLUMNE 
GUERNEVILLE  [3683  SONOMA 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC  36*. 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HA  I WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASEbTJ* 


bAN  MATEO 
^LUMAS 
pARIN 


MANFORO 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  ST* 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRV  L  ENGLEBRIGHT  DAI 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK   RANGER   STATION  f 

HAYWARO  6  ESF 
HEAL0S6URG 
HEALOSBURG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ   7  se 
MESPERIA 
hETCh  heTCHy 
hidden  valley  ranch 

highland  lakes 

HILTS 
HOBEBGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  bf)  A 
HOLLISTEB 


HOLLISTER  10  ENE 

HONEYOEW  2  WSW 
HOOPA 

hOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 


387B  SONOMA 
B896  RIVERSIDE 
3914  SAN  DIEGO 
3925  San  BENITO 
9928  SAN  BENITO 
393!  SAN  BEROINO 
3939  TUOLUMNE 
39'.6  ^<EVADA 

^95*  HLPINE 

3987  SISKIYOU 
hOlO  LAKE 
*0U  tULARE 
|k017  Los  ANGELES 
f.022  SAN  BENITO 
l«.025  BAN  BENITO 


ISAN  BEN 


ki9i 

lOLEWlLD  HWY  MNTNC  STA  I^ZOZ 
IDRIA  ftlOi. 
lOYLLWILD  RANGER  ST* 
IMPERIAL 
IMPERIAL   FAA  AP 
INDEPENDENCE 

INOEPENDENCe  ONION  VLY  fez: 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
INTOKERN 


INYOKERN  ARMITaGE 
lONE 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSETVILLE 

KENTFIELD 

KERLlNGER 

KERN  RlvER    INTAKE  NO  : 
KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 

KILaBC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FEBBT  2  SE 
KOBBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  Z51 
LAFAYETTE  Z  NNE 
#  LAOUNA  BEACH 


PINITY 
lEL  NOBTE 
,*•*  BENITO 
tlVERSIDE 
MPERIAL 
MPERIAL 
NYO 
NYO 

9  PlVEHSIOE 


EBN 

280  kEBN 
f>2BJ  AMADOR 
".297  SAN  BERDINO 
f>3T>  MODOC 
1*389  ^ULABE 
■t<>05  jsAN  BERDINO 
kAlZ  SAN  DIEGO 
".418  SAN  DIEGO 
h't22   iSNTA  BARBARA 
hA*2  FRESNO 

f.46T  jsAN  BERDINO 


SHASTA 

monterey 
del  norte 
[humbolot 
5tani slaus 

^^UM80L0T 

DORADO 
Los  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
DRANCE 


1*540 
1*602 
i»616 
t628 
*633 
Ii64  7 


l-OS  ANGELES 
,  BABBAR* 

Nevada 


humboldt 
Lake 
f.100  MENDOCINO 
11.120  TULARE 
|!.H.4  EN  LUIS  OBPO 
laiftB  [TUOLUMNE 
L166  TFHAMA 
M70  CALAVERAS 
hl76  FRESNO 
Mei  RIVERSIDE 


22  51 

23  19 

21  49 

22  38 
19  *3 

19  03 
IT  55 
17  53 

17  55 

23  4B 

20  51 
23  58 

19  OS 

20  51 

20  '>8 

21  29 
20  23 

18  '•6 

16  58 


le  58 
22  IZ 
21  04 


20  56 
20  32 
20  14 


89001 

looool 

6600'  8A 
5085j 
2640  SA 
ZIO  6P 
2818 
9560 
3930 
2829 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


la  24 

23  23 
20  25 


21  58 

2  52  I 
2  52  I 


102 
102| 


I  Z4 
I  24 
1  14 
24  09 


5  34 
e  12  I 
8  20 


1630 
2700 
2160 
2765 
3195 
3870  BA 
1480; 

8700 
2900 

Z960 
8500 
2650 


345     BA  BA 


3220 
7020  4P 
4390 

1260 
1290 
2650  4P 
5397! 


41  2220 


GILROy  FIRE  DISTRICT 

william  j  kickham 
SETH  e  auser 
desert  metals  co 

BBLPH  STAPENHOBST 

MBS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTfiT   ♦  F  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  eOGUE 

SUP 
RS 

US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PAftNELL 
MRS  EMMA  B  PEREIBA 
U  S  FOBEST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEOERLOF 
DUANE  J  COX 


JAMES  P  KINDRED 


JAMES  I 
L  A  WTR  ♦  PWB  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 

ALBION  A  SARGENT 

U  S  AIR  FORCE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEEPS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 

MBS   MARY    JO  DRENNAN 
HEALDS8URG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE  HEME!  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAK   0  LET 
'  MBS  CLOBENE  AKERS 
BOY  E  WALTEBS 
I       HETCH  HETCHY  wTH  SUP 
CLABENCE  E  OASSOWAV 

S  DEPT  OF  WTR  RESOORCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBEBG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKEBT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTEB 
MRS  EDA  C  MUBBELL 
,  MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 


MBS 


MC  ' 


JOHANNA  J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  RODRIGUES 
HETCH  hETCMY  wTR  sup 
MBS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

MRS  FRANCES  V  MOSS 
1  STATE  DIV  OF  hWYS 

NEW  IDRIA  MINE  *  CHEM 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
I  AGR  RESEARCH  SERVICE 
:  KERN  CO  FIBE  DEPT 


STATE  OIV  OF  HWYS 
METfiO  WATER  DIST 
WALTER  CANIRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
S|  SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  *  HOME  ADV 

HENRY  H  MULLER 

PAC  COAST  AGGREGATES 

MRS  LILA  LOFBEBG 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STANOABD  oil  CO  CAL 

P  G  ♦  E  COMPANY 

P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
D  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRT  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 


STATION 


ROLAND  "  GETCHELL 
KAISER   STEEL  CORP 
MBS  8  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 
L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  we  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  BATON 
CARL  C  CRAMER 

U  S  FOBEST  SERVICE  * 
C  A  CALL  I 
WESTMINSTER  PROJ  INC 
'  MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  8UR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
COBPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UT 1 L  OEPTj 
MRS  N  E  PANCOAST 

I  R  C  KYLE 

i  U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

I  MRS  HILDA  DRAGHI 
.1  U  S  WEATHER  BUREAU 


LAGUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPOBT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABBINA 
LAKESHOBE 

LAKESIDE  Z  ENE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  0AM 

LAKE  WOHLFOBD 
'  LA  MESA 
'  LANCASTER 
I  LA  panz*  Ranch 
I  LA  POOTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  6E0S  N*T  monument 


LAYTONVILLE  M51 

LEPEC  ^863 
LECHUZA  PATROL 

I  STATION  FC  35Z  6  kB6T 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH  ksBO 

LE  GRAND  ^884 

LEHMAN  RANCH  llt8B6 

LEMON  COVE  fcB90 

LINDSAY  f.957 


^650  )RANGE 

)  iAN  MATEO 
.  kLPINE 

I  BERDINO 
)fc679  ruOLUMNE 
)  (TRINITY 

Ktoi 


fc703 


LTLE  LAST  1 


VALLEY«.97T 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR  Ft986 
LITTLE  VALLEY  k9B8 
LIVEPMORE  Z  SSW,  R99T 
LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCHBOOZ 
LOCKWOOO  2  N  boi7 
LOCKwOOO  mesa  ^023 
,  LOOI  5032 
LOGAN  MEADOW  5040 
I  LOMPOC  SEWAGE  PLANT  p064 
!  LONE  PINE  COTTONWOOD  PHp067 


LONE  TREE  CANYON 
1  LONG  BARN  EkP  STATION 
•  LONG  BEACH 
I  LONG  BEACH  we  AP 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
'  LOR*INE 
;  LOS  ALAMOS 

I  LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
;  LOS  ANGELES  we  CITY 
I  LOS  nANOS 


S074 


,  BANOS  ARBURUA  RANChPU? 


231 


LOS  GATOS 
I  LOS  GATOS  4  SW 
j  LOS  PRIETOS  RANGER  STj 

LOST  HILLS 

LOWER  KieOEY  BID6E 
I  LOWER  OTAY  reservoir 

LOyALTON 

LUCERNE  VALLEY  I  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 


LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD  521 
LVTLF  CREEK  POWER  H0USEB21 

LYTLE  CREEK  Ranger  STA 

MADELINE  MNTNC  ST* 
"APERA 

MAD  PivER  Ranger  sta 

I  MAMMOTH  PASS 
I  MANOEVILLE  ISLAND 
LAKE 


,  MARCH  FIELD 

MARE  ISLAND 

MAPICOPA 

"ARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ  3  S 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
I  MABVSVILLE 

MATHER 

MC   CARTHT  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 
,  MERCED  FIRE  <;TATI0N 
,  MERCED  2 

mercet  hot  springs 


AKE 


>AN  DIEGO 

JEVADA 

NEVADA 

AN  DIEGO 
,AN  DIEGO 

OS  ANGELES 
iN  LUIS  OBPO 
>LUMAS 
JUTTE 
IISKIYOU 


.OS  ANGELES 

rOLUSA 

*ERCEO 

:L  DORADO 

rULARE 

ruLARE 

>LUMAS 

OS  ANGELES 

.ASSEN 

LLAMEOA 

.OS  ANGELES 

MONTEREY 

JAN  DIEGO 

JOAQUIN 
4A0ERA 

JNTA  BARBARA 
INYO 

>AN  JOAQUIN 

ruOLUMNE 

-OS  ANGELES 
Los  ANGELES 
SIERRA 
kERN 

ENTA  BARBARA 
OS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 

HEHCEO 
BANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
ENTa  BARBARA 
(tERN 
TUOLUMNE 

AN  DIEGO 

lERRA 

AN  BEROINO 
lONTEBEY 

BERDINO 
BERDINO 
BEROINO 
ASSEN 
lADERA 
RINITY 


YERS   INSPECTION  STA 
CHIGAN  BLUFF 
DOLETOWN 
DDLETOWN  8  WSW 
LFORO  LAUFMAN  RS 

ll  creek  no  2 
ll  creek  intake 

LO  5  NE 


MIRANDA  SPENGLER  RANCH  f 
MITCHELL  CAVEBNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 

MONTICELLO  DAM 
'  MOORPARK  1  SSE 
MOBENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
m0BG*H  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
M0B0N60  VALLEY 
MOROO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GAT 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RANGER  ST 

MOUNT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  fC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 

# NAPA  STATE  HOSPITAL 
:  NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 


MARIPOSA 
ALPINE 

rONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

ESS 5  pBA 
400  tuolumne 
Itehama 
5449  siskiyou 

^496  FRESNO 
5502  PlVEflSIOE 
5505  pISKIYOU 
B528  FRESNO 

5532  Merced 
p535  Merced 

B550  FRESNO 
5571  EL  DORADO 

557Z  DORADO 
PLACER 
LAKE 


I  San  BERDINO 
I  BAN  BERDINO 
I  TULARE 
•  TEHAMA 

>  TULARE 

I  HUMBOLDT 
Ban  BEROINO 

I  Fpesno 

I  pTANISLAUS 
STANISLAUS 

■  KERN 

'  TULABE 

I  ftONO 

>  M SKI  YOU 
I  flQNTEREY 


BB18 

5823 
5840 

5846 
S853 
S863 
^866 
)e69 


NAPA 

VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
jANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
IN  LUIS  OBPO 
;N  LUIS  OBPO 
SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
:L  DORADO 

:ontra  costa 
santa  clara 
siskiyou 
Santa  cruz 
siskiyou 
siskiyou 
s  isk i  you 

itABtN 

-OS  ANGELES 

^ARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 

4APA 

MENDOCINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 


7  39 

9  03 

6  13 

8  01 
I  45 

36  )6 

B  3D 


21  00 
21  00 
18  10 
18  10 


ZZ  07 

IB  93 

16  31 

Zl  37 


n  39 

17  37 

ZO  40 

21  56 

21  39 

2!  00 

21  43 

22  12 
22  14 
2Z  19 

22  36 

18  04 
22  34 
22  32 
20  93 
22  17 

22  16 

23  34 
14  36 
14  37 


IB  26  I 
ZO  17  j 
IB  23  I 


19  47 
19  41 

19  53 
16  56 
ZO  15 

16  57 
21  27 

17  20 
17  27 
17  Z9 

20  28 


22  OS 

22  06  I 

22  08 

21  36 

19  51  I 

21  41 

22  08 
19  26  ' 
16  02 
21  37 
ZO  22 
ZO  29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P 

2390'  MID 
1950 
4979 

506  9P 
4770 


1600 
1330 
295  5P 


4Z79 
77  39 
3408 
2100 
4206 
4290 

7S41 
7900 
3944 


1^' 


OBSERVER 


l  6  water  district 

james  c  allen 

oept  water  resources 

LAKE  ARROWHEAD  f  D 
HETCH  HETCMY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 

HELIK    IRRIG  DIST 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
!  ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 
.  LA  MESA  FIRE  DEPT 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
,  ABE    E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
US  NAT  PABK  SERVICE 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  B  LEHMAN 
KAWEAH   LEMON  CO 
FRANK    OF  CMAINE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  HINDS 
MRS  M  I  OUARTERHAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLIN6 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOOI    SEWAGE   TREAT  PL 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 
L  A  WTR  *  PWB  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  W  TEED 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

HENRY  R  GEWE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 

ARBURUA  RANCH 

CITY  OF  LOS  GATOS 

ISAOOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SAN  OIE60  WTR  DEPT 

ROLLO  LARSEN 

MRS  FRANCE  PBITCHARO 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MPS  M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
JESSE  FIERRO 
US  NAT   PARK  SERVICE 

U  S  AIR  FORCE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISf  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 
BOYCE  C  WHEELEB 
BAOIO  STATION  KRFM 
D  B  W  ALEXANDER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSED  Z/10/63 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  W4LKEB 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEEPS 

HAROLD   fi  CHACE 
CAL  OIV  9EACH  +  PKS 
5  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 

Y  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
TOM  W  WILLIAMS 
ROBERT  W  JOHNSON 

US  BUR  RECLAMATION 
US  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  ThELMA  F  DOWNER 
MANUEL    V  HOSE 

US  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 


U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALDY  SKI    LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  OIV  BEACH  +  PARK 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK    I  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 

US   NAT    PARK  SERVlCi: 

DEPT  WATER  RESOURCiS 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  f  ALLEMANT 
MASON] TE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
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STATION  INDEX 


AeBOTT  MtNt  P006  .AKC 

ACTON  ESCONOIDO  FC261BfpOI4  ^OS  ANGELES 
AOEUANTO 

AOIN  RANflEP  STATtON 
ALA-^O  1  H 
ALOeRPOINT 
ALISO  CH  OAT  MT  FC  ' 
ALPINE 
ALTADENA 


iO?<t   SAN  BERDINO 
1029  MODOC 
D064  CONTRA  COSTA 

boee  MuMBOLOT 

bll^  Los  ANGELES 
pl36  SAN  DtECO 


AMBOY  bi76  San 

ANGIOLA  bzOft  TULAOE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL       t>Zl2  NaPA 

ANTIOCM  FIBREBOARR  MILLoaZT  CONTRA  COSTA 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT  CONTRA  COSTA 

ANZA  p;35  pIVERSIDE 

APACHE  CAMP  0239  i/ENTURA 

APPLF  VALLEY  p2u*>  RAN  BEROrNO 

ARROYO  GPANOe  0320  5N  LUIS  OBPO 

ARROYO  SECO  bi22  MONTEREY 

ARROYO  SECO  BS  FC  908  cbsZT  LOS  ANGELES 

ASM  MOUNTAIN  D343  TULARE 

ASSOC  OIL  ANAHErw  NO  I  D3S5  ORANGE 


D3T2  I 

D37*.  TULARE 
D3T9  FRESNO 
0383  PLACER 
0395  Los  AN6ELES 
0*10  LOS  ANGELES 

b*z2  Tulare 

|D*25  flAR|POSA 
b436  klN  BERDINO 
OAS?  SAN  BEBOINO 
O*-.?  kEBN 
b4A9  FRESNO 
DobS  Tehama 
D509  ORANGE 
0314  SAN  OIEGO 
0919  BAN  9ERDIN0 
093*  ff^SHO 

D943  |SNTa  BARBARA 
0584  kUBA 
0996  TULARE 

D60b  Riverside 

|0607  PlVERSlOE 
0609  RrVEPSIDE 
PSIT  TUOLUMNE 
p619  Los  ANGELES 
0674  SANTA  CRUZ 
P693  ^LAMEOA 

BEPRVESSA  LAKE  |o709  ^*APA 

BESWiCK   T  S  0715  5  I SK I  YOU 

BIEBER  0731  t-ASSFN 

BIG  RAfi  RANGE"  STATION  0736  TOINITY 

BIG  BEAR  LAKE  0741  SAN  BERDINO 

BIG  REAP  LUKE  DAM  0742  SAN  BERDINO 

BIG  BEND  RSNGER   STATlON07fc7  PLACER 

BIG  OALTON  DAM  FC2Z3B-E079e  IDS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEK  D767  INYO 

BIG  PINES  PARK  FC  e3B     D7T9  LOS  ANGELES 


ATLAS  ROiC 
ATWELL  CCC  CAMP 
AUBEPPY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIPR 
AZUSA  CITY  PARK  FC  14 
BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFIELO  W8  AIRPORT 
BALCM  POWER  MOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BAPTON  FLAT 

BATES  PIOGE 
BEALE  AFB 
BEAPTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT  1  E 

BEEHIVE  MEADOW 

BEL  AIR  FC  10 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 


BIG  SUP  STATE  PARK  0790 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC460-eO798 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITALOeiS 
BISHOP  CREEK  INTArr  2  0819 
BISHOP  PASS  SNOW  C0UftSEDe21 
BISHOP  Wfl  AIRPORT  0822 
BISHOP  UNION  CARBIDE  0824 
BLACK  MOUNTAIN  2  5W  OB90 
BLACKS  MOUNTAIN  0867 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT  0897 


MONTEREY 
Los  ANGELES 
Los  ANGELES 

FPFSNO 

INYO 

INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

PLACER 


BLYTME 
BLYTME  7  W 

blvtme  faa  airport 

BOCA 
BONITA 
BOONVILLE 
flOfiON 

BORPEGO  DESERT 


9!*  RIVERSIDE 
b92S  pIVEPSIDE 
D92T  RIVERSIDE 
0931  f*EVADA 
0968  San  DIEGO 

mntnc  stad973  mendocino 
0979  Kern 
0983  san  diego 


nORPEGO  SPR|NG<  3  NNE 
BOULOER  CPEEK 

LOCATELLl  RANCH 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADFORD  RANCH 
BRADLEY 

BRANSCOMB   2  NW 
BRAWL EY  2  SH 

BRAY  10  WSM 
BRFA  CITY 
BRFA  DAM 
BRENTWOOD  6  • 
BRIDGEPORT 


0986  ^AN  DIEGO 

J005  |ANTA  CPU? 

1013  LOS  ANGELES 
lOlS  NEVADA 

iiosi  Riverside 

1034  MONTEREY 


BRIDGEPORT  BANGER  STA     1076  MONO 


BRIDGEVILLE  ■ 

BROCKWAY  SUMMIT 
SPOOKS  FARNHAM  ( 


lOBO  HUMBOLDT 
1096  PLACER 
1112  ' 


BRUSH  CPEEK  Ranger  STa  1130  BUTTE 
BPUShY  SPPGS  guard  STA  111  33  PLACER 

BPYsoN  J142  Monterey 

BUCKHOPN  1149  SHASTA 

BUCKS  CREEK  Ph  D159  ^lUMAS 

BUCKS  LAKE  1161  Plumas 

BUENA  vista  1170  SAN  BENITO 

BULLARDS  bap  PwP  MOUSE  1180  YUflA 
BURBANK  FIPE  DEP  1 
BURBANK  HB  AIRPORT 
BUPLINGAME 


flURNEY 

BURNT  RANCH  1  5 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  eiG  TPFES 


CALAVERAS  Ranger  sta 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATI0N1131& 
CAMP  AN6ELUS  1369 
CAMPO  1424 
CAMP  PARDEE  3428 
CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEPa433 


1280 
11281 
3286 

1312 


1048 

lOSO  SISKIYOU 

1096  ORANGE 

1097  ORANGE 

1060  CONTRA  COSTA 
1072  MONO 


SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 
I.ASSEN 

Rern 

riverside 

&AN  DIEGO 
5nta  barbara 
san  seroino 
calaveras 

Italaveras 

tkLAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 
NAPA 

SISKIYOU 
SAN  BEflOINO 
|SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
filERPA 


CAMP  SAN  LUIS  OBISPO      1444  pN  LUIS  OBPO 
CAMPTONVILUE  RANGER  STA1462  YUBA 
CANBY  11   SW  1*79  MOOOC 

CAHBY  RANGER  STATION       1*76  hODOC 
CAKOGA  PARK  PIERCE  COL  |146*  LOS  ANGELES 
CANTIL  ll4S8  kCRN 

CANYON  DAM  1497  PLUMAS 

CARBON  CANYON  CILMAN       aSlB  DPANGE 
CARBON  CANYON  WORKMAN     1920  ^aN  BERDINO 
CARIBOU  POWER  HOUSE         1922  PLUMAS 
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17 

19 
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117 

29 

120 

02 

123 

36 

118 

33 

116 

46 

lie 

08 

120 

32 

119 

49 

35  99 

119 

29 

17 

3B  34 

122 

26 

121 

121 

44 

40 

20 

117 

13 

120 

34 

2* 

121 

29 

lie 

10 

36  29 

118 

90 

26 

33  99 

117 

53 

122 

19 

9 

>6 

118 

40 

37  09 

119 

29 

121 

04 

118 

19 

117 

*4 

119 

01 

119 

40 

6 

39  16 

116 

04 

35  23 

07 

10 

119 

03 

119 

09 

122 

47  1 

117 

91 

116 

40 

117 

lis 

93 

119 

99 

39  07 

121 

26 

36  41 

118 

92 

116 

99 

116 

116 

96 

119 

lie 

27 

122 

06 

122 

19 

122 

14  ' 

12 

41  92 

122 

14 

21 

41  07 

121 

08 

123 

15 

116 

55 

116 

98 

120 

31 

117 

49 

118 

2B 

117 

41 

36  19 

121 

13 

It  \l 

n 

13 

34  11 

lie 

30 

19 

37  15 

lie 

39 

11 

37  06 

lie 

34 

118 

22 

118 

*3  1 

122 

10 

121 

120 

42 

12 

123 

46 

17 

40  95 

123 

49  1 

9 

33  17 

16  I 

U4 

43 

43  ' 

120 

06 

117 

123 

2i 

117 

39 

116 

25 

U« 

21 

* 

37  09 

122 

12 

116 

17 

lis 

21 

120 

40 

116 

48 

120 

123 

40 

119 

33 

41  34 

122 

08 

26 

33  55 

117 

94 

26 

33  53 

117 

56 

121 

119 

14 

119 

17 

123 

49 

120 

04 

122 

09 

39  41 

121 

20 

120 

35 

21 

39  48 

121 

09 

21 

121 

91 

39  94 

121 

121 

12 

121 

lie 

18 

lie 

22 

122 

21 

21 

40  53 

w> 

40 

39 

40  48 

123 

28 

4 

37  92 

122 

09 

1  2i 

40  34 

121 

18 

10 

39  24 

119 

28 

33  99 

116 

3; 

32  40 

117 

14 

32 

34  39 

59 

117 

34 

2 

38  IT 

120 

19 

38  12 

120 

22 

l: 

37  29 

121 

49 

32  41 

119 

<i 

39  53 

lie 

41 

n 

38  39 

1  22 

12 

41  le 

122 

28 

34  09 

116 

33 

32  37 

116 

28 

!  16l  38  19 

120 

51 

'  1 

39  38 

120 

4  39  20 

120 

«  39  27 

02 

:  21  41  22 

121 

2 

41  27 

120 

52 

1 

3*  11 

118 

34 

39  18 

117 

58 

40  10 

09 

2t 

33  99 

117 

2t 

S3  97 

in 

48 

40  05 

09 

I  OB£iERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

E   S  E  i 


1623  7A 
2142 
3760 


6800 
2613 
3049 

2605     4P]  4P 


1272 
6749 
6815 
5739 
1975 
10000 
6862 

239 
2317 

722 
8194 
1 1 04O 
4108;  MID;  MIC^ 
9390  12n'  12» 
2330 
7200| 
92801  MID  MID 


MID 


6470  5P 
6950 
2050 


CLOSED  10-31-62 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  5  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON  L>W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  POAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCmOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

U  S  FOREST  SERVICE 
US  NAT   PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PETE  E  OUBOSe 
OAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 
AZUSA  CITY  Park 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

US  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METheny 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  AIR  FORCE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHT  WTI 
MIKE  MC  NALLY 
MPS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


SUP 


1819) 
4101 


3136 
9770 
2630 
696 
5965 

619 
2760 
4900 
4312 

794  4P 


1629 
1220 
2906 


MARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MARK  P  HICKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK   FIRE  DIST 

MRS  MAPGIE  a  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  TMRASHEP 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  5  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  fCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MAPT  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRy 
STATE  Dltf  OF  FSTPy 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAU  DIV  BEACH  ♦  PKS 

DI  GIORGIO  FRUIT 

VINCENT  0  LOCATELLl 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA    IRRIG  DIST 

CLOSED  3-19-63 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGP  RESEARCH  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  P  HUNT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  A  WEFERLING 

MRS   ANNA   M  DAVIDSON 
P  G  4  E 
ELMER  L 
MRS  ALICE  E  CHURCHILL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BUPLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  P 
BUENA  VISTA  W  S  0 1 ST 
JAMES   A  WAKELAND 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUP  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  MWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
e  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST 


CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 


carmel  valley 
catmat  bull  run  r, 
cazaoero 

CeClLVILLE  SAWYER 

mountain  view 
cedar  grove 
cedabville 
cfnteRville  power 
challenge  ranger  sta 

CHATSWOPTH  FC  24  D 


M0USE1624 
1693 
1680 


CHATSWOPTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CMICO  EKPERIMENT  STA 
CHIOUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPaTE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 

CLAPEMONT  FC  2300 
CLaREHONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CLAPKS  VALLEY  MUPD  PCH 
CLEAR  CREEK 
CLEABLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 

I  COALINGA  1  SE 
I  COALINGA    14  WNW 

COBB  2  NW 
I  COFFEE  CREEK  PS 
I  COhASSET  I  NNE 
'  COLBYS  FC  53  0 
I  COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISH  MATCHEPv 
I  COLFAI 

I  COLGATE  POWER  HOUSE 


1773 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MONTEREY 
MARIPOSA 
jONOMA 

II  SKI  YOU 

FRESNO 

^OOOC 

3UTTE 

rUBA 

.OS  ANGELES 

-OS  ANGELES 
TUOLUMNE 
>LUMAS 
iuTTE 

Madera 
ban  benito 

En  LUIS  OBPO 
)i/ENTUPA 
EAN  DIEGO 
SACRAMENTO 


1777  Los  ANGELES 
1779  Los  ANGELES 
l78*  kOLO 
1789  GLENN 

1799  siskiyou 
1806  Lake 

1838  SONOMA 
1840  SONOMA 

184*  Madera 

186*  FRESNO 

1867  FRESNO 
1869  FRESNO 

!iee2  Lake 

1886  fPINlTY 
1891  bUTTE 
1896  Los  ANGELES 
1909  ^lONTEREY 
1907  Shasta 
1912  PLACER 
S9I6  [fUBA 


I  COLUSA  1    SSW  1948  flOLUSA 

1  CONCORD  3  E  1962  CONTRA  COSTA 

!  COOL  1985  EL  DORADO 

COPCO  NO  1   DAM  1990  BISK  I  YOU 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT2012  KINGS 

■  CORNING  HOUGHTON  RANCH  2027  TEHAMA 

I  CORONA 
CORRAL  I TOS 

I  COTTONWOOD  CREEK 

I  COVELO 


[2031  Riverside 
2048  ^anta  cbuz 

?069  INYO 

eo8i  Mendocino 


covelo  eel  River  rs  eoe* 

COVINA  TEMPLE  FC  193  ZOfO 
COYOTE  CANYON  B103 
COYOTE  WELLS  2111 
CPABTPEE  MEADOW  Zll* 
CRAWFORD  RANCH  jzi  39 

CRESCENT  CITY  I  N  21*7 
CRESCENT  CITY  7  ENE  Z148 
CRESCENT  CITY  MNTNC  SlAglSO 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY  2163 


MENDOCI NO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 


CROCKETT 
)  CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

'1  culver  city 
'  cummings 
Cunningham 

CUYAMA 
CUYAMACA 
CUYAMA  RANCH 
,  CUYAMA  RANGER  STATION 
DAGGETT  1  ENE 


2177 


2255 


DAGGETT  FAA  AIRPORT         (2297  SAN  BERDINO 

DANA  2  SE  2269  SHASTA 

DAVENPORT  2290  SANTA  CRuZ 

DAVIS  1  WSW  229*  YOLO 

DAVIS  CREEK  2296  MODOC 

DAY  12  306  MOOOC 

DEATH  VALLEY  2319  llNYO 

DEEP  CANTON  LABOPATOfiY  2327  piVEPSIDE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE       2331  INYO 

DEFR  CPEEK  POWER  HOUSE  B33*  NEVADA 


23*6  KERN 

2362  Monterey 
2369  stanislaus 
12389  stanislaus 

2402  BUTTE 


DELANO 
DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STATIONl2*06  SAN  DIEGO 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  (2*32  LOS  ANGELES 

DOBBINS  COLGATE  FOBEBAY2458  "TUBA 

DCNNEP  MEMORIAL  ST   Pt.     2467  NEVADA 
PC  PIOS  2490  f^ENDOCINO 


D0U8LEBUNK  MEADOW  \ 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C| 
I  DOWNIEVILLE  RANGER  STA  2500 


IruLAPE 
Los  ANGELES 
SIERRA 

Lassen 
Lassen 

ANGELES 

Mariposa 

frOLO 

SAN  BERDINO 
DUNSMUIR  RANGER  STATlONpST;  [siSKIYOU 


DOYLE 

DOYLE  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOi 
I  DUDLEYS 
■  DUNNIGAN 
,  DUNN 


2504  I 
2506  I 
2516  I 


OUTTONS  I 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIDETTE  MEADOW 
EL  CAPITAN  DAM 
,  EL  CENTBO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZARETH  LAKE  CANYON 

FC  128  e 
ELK  VALLEY 


EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  *  SSE 
ESCONOIDO 
ESCONOIDO  fHfK  I 
ETIWANOA 
.  ETNA 

'I  EUREKA  WB  CITY 


Mapa 

PlVEPSIDE 
COLUSA 
TULARE 

San  DIEGO 
Imperial 

llMADOR 


i  exchequer  reservoir 
eieteR  fauver  ranch 

FA|OF lELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

f A IBMONT 
;  FALLBROOK 
j  FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FEPNDALE  e  SSW 
j  FERNDALE  2  NW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
,  F IGUEROA  MOUNTAI N 
.  F  ILLMORE  1  WNW 
I  FINLEY   1  NNE 

FINLEY   1  SSE 

FINLEY  5  SW 
1  F IVE  POINTS  5  SSW 
I  FLEMl NG  F I SH  *  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 


36  29 

37  24 

38  32 


37  : 


58 


123  I 

123  03 
118  40 

120  10 

121  40 
121  14 

lie 

118  37 

119  95 
121  11 


TULAPE 
RAN  DIEGO 
PEL  NORTE 
PEL  NORTE 
DEL  NOPTE 
SAN  BERDINO 

CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
Los  ANGELES 

Mendocino 
Lake 

SNT*  BARBARA 

San  DIEGO 

feN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
ISAN  BERDINO 


2580 
2996 
2640 
2653 
2709 
2713 
2728 

^735! 
2749  [ 


2796  MONO 

2760  SAN  JOAOUIN 

^775  bPANGE 

2805  Riverside 

peiZ  RIVERSIDE 
286?  BAN  DIEGO 
2869  SAN  DIEGO 
|2899  SAN  BERDINO 
2899  SISKIYOU 

1910  MUMBOLDT 
920  MARIPOSA 
922  TULARE 
933  SOLANO 
934  isOLANO 
941  Los  ANGELES 
2998  SAN  DIEGO 

3020  FehaMA 
902  5  HUMBOLDT 
p030  tiUMflOLDT 

3038  {AMADOR 
3048  SNTA  BARBARA 
t3090  Ventura 
3055  Lake 

3096  Lake 

3097  Lake 

3063  FRESNO 
3087  i.ASSEN 
5093  FRESNO 

3113  Sacramento 


39  97 
34  IS 
36  13 


23  39  12  ! 

4  37  98 

1   38  5J 

12|  41  59 

9  36  06 

23  39  5*  , 

28  33  92  ; 

20  36  59 

19  36  29 

7  39  *7 

7'  39  90 


33i  3*  01 

7'  39  90 

23  36  57 

30  34  56 

25;  32  59 

30I  3*  99 

30  34  91 

61  34  52 


J  31,  ' 


21  41  *4 
21  *1  13 
6  36  28 


9,  35  47 

*  36  36 

27  37  25 

37  37  32 

23  39  52 

33  32  51 

26  33  59 

I     8  39  21 

36  39  19 

7,  39  *3 

10]  35  57 

33  33  56 

6  39  3* 

18;  40  02 

16'  39  57 

29  34  29 

14  37  45 

23'  38  53 

j  35  I 


l|  41  13 


23  39  22 
I  11    36  «* 

25.  32  53 


37  96 

38  1* 

33  48 


33  J7 
33  07 
33  07 


'  36  21 
I  38  19 
I  38  15 
i  3*  42 
I  33  21 
I  39  36 
I  40  21 
'  40  30 
'  40  36 

>  38  31 
:  34  44 
I  34  24 
1  39  01 
I  38  98 
I  38  58 

36  21 
I  40  22 
'  37  16 

3B  4a 


3000 
4690 
4670 


40  18 

39  43 

37  30 

'  20  36  54  I 

,  24  35  41 

I  10  34  48 

33  32  36 

23   36  43 

26  34  07     117  4* 

I  26  34  06     117  43 

I  23l  36  25 

'  23  39  33 


38  46     123  : 

37  32  I  119  ; 

36  09  I  120  : 

36  06     120  : 


122  42 
121  43 
118  07 


121  U 

'  122  01 
121  99 

121  01 

122  20 
119  3* 
122  22 
117  34 


1640 

2400 
2900 
3180 
36T9 


1929 
2703 
200  8A 


123  09 
117  92 
116  30 
119  98  I 

116  20  : 

116  17 

124  II 
124  05 
124  12 

117  16 

122  13 

117  51 

118  2) 

123  38  ; 
122  52  I 

119  37  , 
116  35  , 
119  40 

119  29  ( 
116  92  I 

116  47 

121  31  I 

122  12  I 
121  49 

120  22 

121  23 


5370 
79 
1269 
1421' 
2  2  40 
46  50!  6  A 
21701 
2749 
1979 


12001 
9225I 
3700! 


119  19 
121  93 
121  23  j 

120  48  I 


lie  08 

120  90  ! 

120  06 

120  09 

118  32 

120  06 

121  98 
116  26 

122  16 


115  27 
122  31  , 
lie  23  I 


123  43 

119  14 

121  11 
117  47 
117  20 
117  19 
117  09 
IIT  0* 

117  Jl 

122  94 

124  10 

120  16 
119  04 
122  03 
122  03 

118  26 
in  19 

121  15 

122  27 
124  20 
12*  17 


Bl^tG 


2895 
42*0 
*389! 
1519: 


13*0 
1377 
1790 


I  COLLINS  JR 
H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
CLOSED  5-23-63 

.  SOIL  CON  SERVICE 

6  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCM  HETCH  WTR  SUP 

C  B  kROEKER 
US  PLANT    INTRO  GPDN 
i  DEPT  OF  WIB  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  MATCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIOGE 

ELDER 
'  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUC  CO 
OICK  MUOD 
JOHN  R  JAROINE 
C  IVAN  GLENDINNING 
JOHN  R  BYRD 
RANK  S  ORNBAUN 
I  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 

DN  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
HAMILTON  HESS 

'  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ROBERT  L  CHANDLER 
S  FOREST  SERVICE 
I  S  F  •  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 


IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

I  B  ThRELKEL 

'AC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
1  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 

I  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  M0RIT2 

C«-H  SUGAR  REFINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY  M  INGRAM 

M   V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
HELIK    IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 
MARLEY  NEUEReURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  f  mUGhES 
I  HERMAN  L  L0REN2EN 
I  US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  80YD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
I  P  G  +  E  COMPANY 

DELANO  FIRE  OEPT 
'  USN  POSTGRAD  SCHOOL 
'  STANISLAUS  COUNTY 


U  S  FOREST  SERVICE 
!  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
FRANK  L  WHITE 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIPE  DEPT 

I  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  OUON 
FRANK    M  ROWLAND 

,  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

I  D  MC  LEAN 

IRS  aletha  c  hunt 

EARL  K  WOBSER 
1  S  FOREST  SERVICE 

lAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
Sf>H  OIEGO  WATER  DEPT 
Et  CENTHO  WATER  DEPT 
♦  E  COMPANY 


IF  OEPT  OF  AGR 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

:  NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN   L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONOIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  BUCHNER 

I  S  WEATHER  BUREAU 

MERCED  IPRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 

WTR  *  PWB  DEPT 
US  SOIL  CON  SEBVICE 
,  S  MENDICHl 
MRS  LISA  FERGUSON 

H  S  HIERONVMUS 
ROLLIN  Z  BOYTON 

WENTWORTH  LYNCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
JAMES  T  MELVIN 
ALBEBT  E  MOOPHEAO 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


THEBI 


AIRPOfil 


>LACeft 
<  ^ONOHA 
:1VERS|[ 


THOUSAND  OAKS 
THReE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  PH2 
THREE  RIVERS  EDISON  PHH91 
TIGER  CREEK.  POWER  HOUSE  3926 
topanga  patrol  STA  I 
TORRANCE 


LARE 
ruLARE 
VMAOOR 


tRabuco  canyon 
r  2  sse 

T  CARBONA 

V  Pumping  t 

'IS  AFS 


TRgcKEE  Ranger  station  \ 
tujunga  mill  cr  FC  ' 

tulefieud 
tulelake 

tunnel  ranger  stat|( 
tuolumne  meadows 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 

N  IRVINE  Ranch 
■yNINE  PALMS 


J992 


.  ;AN  BEfiOINO 
NEVADA 

ANGELES 


JISKlrOU 
rULARE 
ruOLUMNE 
NISLAUS 


WITCMELL  DAM 


rNION  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 
CALIF 


112*.  hiENDOCINi 


LOS 


LES 


UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RANGER 
UPPER  MaTTOLE 
UPPER  SAN  LEaNDRO 
FILTERS 

UPPER  TRES  PJNOS 

VACAVILLE 

VALLETON 

.EV  CENTER   3  Nf 

VALYE^^MO  Ranger  s' 


1221  I 


ITERET 


VENADO 


TS  FC  15, 


p22e  SAN  DIEGO 
T|ON|9251    ,03  ANGELES 
-OS  ANGELES 
^273  SONOMA 
'265  /ENTURa 


paol 


■RESI 


VICTORVILLE  PUMP  PLANT  B325  ^AN  BERDINO 

VINCENT  FIRE  STA  FC  120p. 
VINTON 
VISALIA 
VISTA  Z  NNE 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

A  POWER  HOUSE 
ACE  1  SE 


120  03 
120  19 
23  12 


.  20  ,  119  18 


I  120  se  I 

122  OS 
122  02 


3036 
1359 
2200 


■  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  DEWEY 

AVIATION  AGENCY 
TURA  CO  FIRE  DEP 


J  S  FOREST  S( 
.OS  ANGELES  ( 
tERN  COUNTY  I 


>  CO 


TULELAKE  IHRIG  OIST 
I  S  WEATHER  BUREAU 
lEPT  WATER  RESOURCES 
:AfiL  A  PEARSON 
I  S  8UR  RECLAMATION 
THE  JRVINE  COMPANY 
NAT  PARK  SERVICE 


RIA 


WCD 


V  FIRE  DEPARTMENT 
.  MARJORie  S  DORY 


LIBERTY  GROVES 
EDGAR  J  SCHUET 
.  FOREST  SER' 
WESLEY  C  ROSCOl 


ELDON  FANCMER 


U  S  FOREST  SERVICE 
VAN   NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  8  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
.  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 


.  CO  I 


IRE  DEP 


MRS  IRENE  M  ' 
'  P  G  ♦  E  COMP, 
,  CLARION  E  VAl 


■llmeps 

SCHAICK 
V  DENNIS 
ITTEMORE 


WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  fc  E 
WALNUT  GROVE 


WASIOJA  PHOENIX  Ranch 
watsonville  waterworks 
wawona  ranger  station 

weaveRville  Ranger  sta 


PINE  LOOKOUT  b&: 


:ontra  costa 
ontha  cost a 
&acramento 


NTa  BARBARA 

RESNO 

ALAVERAS 


'  2  NE 

SPRINGS  2  SSW 


■IHEELER  SPRINi 

.(hiskeytown  Res 

•(HITE  MOUNTAIN  1 
^HlTB  MOUNTAIN  2 
■/HITE  ROCK 
<H1TTIER  city  HALL 

FC  106  D 
WILLIAMS 
ilLLlTS  1  NE 


SHASTA 

•lONO 

•lONO 


TS  HOWARD 


FORES' 


NEW  STATIONS 
MIDDLE  TOWN  4  W 
LAKE  SOLANO 
MOJAVE   2  ESE 


!  RE-ESTABLISHED 
leUCKWELL'S  CORNER 
STATION  CLOSED 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


iANTA  CLARA 

DORADO 
GRANGE 
lENOOCINO 
lAfllPOSA 


37  54 

37  51 

38  14 


122  01 
121  59 
121  31 


IC  35  37 
23    39  02 


2400 
5200 
9200 


122  32 

113  11 

118  14 

121  05 

118  02 

122  09 

123  21 


122  40 
lie  09 


119  52 
122  26 


1785 
ISO 
2680 


CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
PHOENIX  RANCH 
IS  BECHIS 
NAT  PARK  SERVICE 


.  WEATHER  BUREAI 


■I  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 


ROSCOE  G  WILBER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

UNIVERSITY  OF  CALIF 


NEWTON  i 


KMORE 


JORGENSEN 
i  CORPS  OF  ENGINEER; 
IRS  WILMA  C  6ARR 
I  C  AGR  EXTEN  SERi 
MARVIN  £  WARE 


WEATHER 


3UREAI 


'  S  FOREST  SERVICE 


HOMER  E  PETERSON 


DEAN  SAMS 
CLOSED  10-31-62 


iVEPAS  3 ,  CARSON 
I.E.  INTERIOR  19. 
>RITA     33.     SANTA  ■ 


ITRAL  COAST  5. 
.  20.  PAJARO 
■3.      SOUTH  COAS; 


COLORADO     6.  DESERT 
21.      PIT     22.  RUSSIA 
34.    STANISLAUS  ib 


EEL  8.  FEATHER  ' 
23.  SACRAMENTO  24 
RINITV     36.  TRUCKEI 


10.   KERN     11.  I 


July  1962 
July  1962 


December  1962 

October  1962 

October  1962 
October  1962 

October  1962 
December  1962 

December  1962 


r  1962 

1963 
y  1963 
y  1963 


Harcb  . 
April  : 

April  : 
April 


al  Data  Table 
al  Data  Table 


Station  In. 


CllmatolOKlcal  Data  Tab; 
Daily  Temperature  T; 

Cllmatologlcal  Data  Tab! 


Daily  Pretlplt; 


Cliraatologlcal  Data  Tab 
Dally  Precipitation  Tab 


Cliraatologlcal  Data  Tab 

Dally  Temperature  Table 
Cliraatologlcal  Data  Table 
Dally  Precipitation  Table 
Evaporation  and  Kind  Table 
Cliraatologlcal  Data  Table 
Cliraatologlcal  Data  Table 


Dally  Temperature  Table 
Cllmatological  Data  Table 


Ferry  2  SE 
Ferry  2  SE 
Ferry  2  SE 


Aldorpolnt 
Nlcolnus  » 


Preclpitatl. 
Preclpltatl. 


<  0.00. 
'  0.00. 


Secret  Valley  established  9-26-62.     Data  for  Sept.,  Oct., 
Nov.,  and  Dec,   1962  published  under  04-8075-3  Secret  Valley 
Uaintainance  Station.     Time  changed  from  5  00  p.m.  to 
6:00  a.m. 


Precipitation  for  12th  should  I 
itatlon  should  be  missing. 

Average  Uln  should  be  39. B°; 


irage  should  be  t 


for  October 


le  6.56. 
30th  0.10  and 


Precipitation  total  2.43  Inches.  Greatest 
on  17th.     Number  of  days  0.10  or  more  4;  0 
1.00  or  more  1.  Sacramento  Drainage  Preclpltat 
Average  4.51,  departure  -  1,92. 


day  1.12  Inches 
50  or  more  2; 

Division 


for  December  17,   1.12  im 


Precipitation  Di 
Precipitation  De 
Precipitation  v; 

Delete  all  recoi 
April  30,  1963. 


,  official. 


'  should 
y  should 


Delete  all  Uax  Temperatures. 

Total  Precipitation  2.86  Inches. 

Precipitation  value  on  31st  0. 

Evaporation  on  31st  0.15;     Total  Evaporatli 

Precipitation  Departure  for  March  0.98 

Total  2.99  Inches.  Number  of  days  with  0. 
0.50  or  more, 2;  1.00  or  more, 2.  South  Coas' 
Divisional  Average  2.37;  Departure  -  0.26. 

Precipitation  on  2Bth  1.02  inches. 


Precipitation  Deparl 


erage  MlnUaum  40.9°. 
I  for  April  2.76  inches. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI ImatoloEi st  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ^i imaioiogi st ,   as/  Federal 

I  Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

I  Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  dati  l l  ho 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin.  ^unc  u^ua  win  loe 

thls^issue''''^^'^^"^  ^"  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late     to  be  included  in 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F . ,  precipi tation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

tlon°an"wrnd"  Table''^''  ^"  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 

Ncrmals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow      sleet      or  ice  on  the  irround 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional     drlltine     and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.      (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations  For  these  sta- 
Psrand"°Mt°"sh'::^fwrCity  ^rs^Oo'^^m" .  VsT. "'"^  '  ^^"^''"^  ™  ^^'^^  ^  ^  °° 

In  the  station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
f ol lowi  ng : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  liter  in 

"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin.  .  j-n 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storaee-Gase 
Precipitation  Data"  Bulletin.  ^ 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961     annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Higliest 

t; 
° 

0 

a 

Degree  Days 

No.  of  Doys 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

£ 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth  ] 

0 

o 

o 

Date 

.10  or  More  1 

o 

s 

1 .00  or  More 

,°  s 
s< 

S« 

5  I 

om 

Total 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOINT 

83.6 

52.7 

68.2 

102 

28 

43 

3 

12 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN   PAC  UNION  COL 

Si. It 

50.5 

68.0 

96 

26 

40 

2 

29 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RS 

92.6 

48.7 

70.7 

106 

28 

43 

8 

6 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RS 

86*3 

45.6 

66.0 

97 

27 

35 

8 

44 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

14+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

86.0 

44.3 

65.2 

95 

28  + 

30 

4 

53 

12 

0 

1 

0 

.11 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLOVEROALE  3  SSE 

87.4 

52.7 

70.1 

-  2.8 

103 

27 

46 

30+ 

3 

10 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

86.4 

45.8 

66.1 

99 

28 

39 

3 

42 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY   1  N 

66. 3M 

49. 7M 

58. OM 

70 

26 

42 

30 

211 

0 

0 

0 

0 

.49 

.20 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

BUTTONS  LANDING 

79. 2M 

51  .7M 

65. 5M 

95 

27 

45 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELK.  VALLEY 

60. 5 

44.7 

62.6 

95 

27 

37 

2 

106 

5 

0 

0 

0 

.10 

.  10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY 

R 

61.7 

52.6 

57.2 

0.9 

65 

24+ 

48 

3+ 

234 

0 

0 

0 

0 

.11 

.00 

.05 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

65.6 

50.3 

58.0 

71 

3 

43 

3 

211 

0 

0 

0 

0 

.27 

.10 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOREST  GLEN 

87. OM 

44.  3M 

65. 7M 

-  2.7 

99 

13 

39 

8 

48 

15 

0 

0 

0 

T 

_ 

.26 

T 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

65.  1 

49.6 

57.4 

70 

26 

45 

2+ 

231 

0 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.05 

.01 

4 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVN 

65.5 

46.5 

56.0 

59 

25+ 

40 

2  9+ 

272 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   JONES  RS 

87.0 

45.3 

66.2 

96 

28+ 

36 

8 

33 

12 

0 

0 

0 

.11- 

.11 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

65.3 

47.6 

56.5 

71 

10 

41 

1 

255 

0 

0 

0 

0 

T 

.06 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

6RAT0N  1  W 

82.2 

48.0 

65.1 

-  0.7 

97 

26 

42 

2+ 

36 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAMILTON  AFB 

76.  I 

51.5 

63.8 

95 

26 

45 

1 

33 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RS 

87.7 

52.0 

69.9 

-  3.5 

103 

28  + 

42 

8 

15 

12 

0 

0 

0 

.00 

.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEALOSBURG 

88.5 

50.6 

69.6 

0.2 

102 

26 

41 

30 

7 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

77. 5M 

46. 5M 

62.  OM 

92 

13 

35 

8 

115 

1 

0 

0 

0 

.13 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOPA 

85.0 

52.7 

68.9 

102 

14+ 

43 

2 

26 

9 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

5 

.0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

80.2 

50.8 

65.5 

-  0.4 

97 

27 

44 

1 

28 

4 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH 

R 

69.0 

50.2 

59.6 

84 

26 

43 

3  + 

160 

0 

0 

0 

0 

.33 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

LAVA  BEDS  NM 

76.5 

47.2 

61.9 

88 

14 

38 

9+ 

120 

0 

0 

0 

0 

.oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

77.5 

39. t 

58.6 

88 

14 

29 

9 

196 

0 

0 

3 

0 

.31 

.31 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

82.4 

51.5 

67.0 

-0.3 

99 

25 

44 

3 

15 

4 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

.OO 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

69.  4M 

46. 9M 

58. 2M 

83 

25 

39 

3 

199 

0 

0 

0 

0 

.33 

.21 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORLEANS 

88.7 

49.7 

69.2 

105 

27 

42 

3 

21 

14 

0 

0 

0 

.15 

- 

.09 

.15 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

80.2 

50.5 

65.4 

-  1.1 

99 

26 

45 

21  + 

38 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.CO 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

65.6 

48.7 

57.2 

72 

27 

39 

1 

237 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

100 

28  + 

38 

1 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

84. IM 

51. 8M 

68. OM 

100 

28 

45 

3 

15 

5 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

86.9 

50.9 

68.9 

-  1.8 

102 

25 

42 

3+ 

14 

13 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RS 

86.0 

49.3 

67.7 

103 

28 

41 

12  + 

24 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

79. 6M 

53. 5M 

66. 6M 

98 

27 

47 

1 

16 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

82.8 

49.2 

66.0 

-  0.8 

99 

27 

43 

3+ 

26 

3 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

67.9 

52.5 

60.2 

-  0.8 

76 

5  + 

45 

3 

144 

0 

0 

0 

0 

.08 

•  03 

.  04 

22 

.0 

0 

0 

0 

SONOMA 

86.1 

48.1 

67.1 

100 

25 

41 

3+ 

24 

9 

0 

0 

0 

.00 

.OO 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

//R 

84. 9M 

50. 9M 

57.  9M 

97 

13 

40 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE 

79.4 

41. 3M 

60. 4M 

89 

14 

32 

9 

142 

0 

0 

1 

0 

.00 

_ 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88.5 

51.9 

70.2 

-  3.5 

103 

26 

44 

3 

13 

13 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RS 

87.0 

45.7 

66.4 

-  5.0 

100 

14 

38 

8 

34 

12 

0 

0 

0 

.04 

_ 

.14 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.0 

41.2 

59.6 

88 

28 

32 

8 

150 

0 

0 

1 

0 

.40 

.40 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLITS  1  NE 

81.2 

44.5 

62.9 

94 

26 

37 

1 

96 

6 

0 

0 

0 

.00 

•  OO 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

83.8 

49.9 

66.9 

-  5.3 

94 

28  + 

40 

8 

32 

8 

0 

0 

0 

.13 

_ 

.14 

•  06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.3 

-  2.7 

.07 

_ 

.08 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RS 

81.5 

45.6 

63.5 

95 

13 

37 

8 

78 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  OO 

.0 

0 

0 

0 

ALTURAS  RS 

84.5 

38.7 

61.6 

-  4.7 

94 

28  + 

32 

2 

111 

4 

0 

1 

0 

.07 

.24 

•  07 

14 

.0 

0 

Q 

0 

Q 

AUBURN 

90.0 

55.9 

73.0 

-  4.8 

99 

14 

46 

2 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

88.  5 

57.7 

73.1 

99 

27  + 

51 

8+ 

15 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

BLUE  CANYON  WB  AP 

//R 

72.5 

54.4 

63.5 

-  5.0 

80 

26+ 

47 

6+ 

64 

0 

0 

0 

0 

.00 

.09 

•  00 

.  0 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

74.  3 

49.4 

61  .9 

-  5.4 

83 

26 

42 

1 

105 

0 

0 

0 

0 

.00 

.16 

•  00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

91. 5M 

53. OM 

72. 3M 

-  6.1 

101 

27  + 

46 

3 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

81.7 

40.9 

61.3 

93 

14 

32 

2 

123 

3 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

81. IM 

42.  OM 

61  .5M 

-  4.8 

90 

13 

33 

3+ 

118 

1 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

96.3 

53.9 

75.1 

-  4.1 

104 

1  3 

44 

3+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

79. 8M 

38. 2M 

59. OM 

31 

3 

183 

0 

0 

2 

0 

.02 

_ 

.21 

•  02 

1  3 

.0 

0 

Q 

0 

CHICO  EXP  STATION 

93.0 

58.3 

75.7 

-  3.0 

102 

12  + 

50 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

87.0 

55.0 

71.0 

98 

12 

50 

8 

1 

10 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

89. 5M 

51. IM 

70. 3M 

100 

13 

40 

3+ 

4 

17 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

87.6 

60.1 

73.9 

-  3.4 

97 

14 

51 

4+ 

1 

14 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

92.  3 

57.3 

74.8 

-  3.5 

101 

12 

51 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  1  WSW 

88.0 

53.3 

70.7 

-  4.5 

97 

27+ 

47 

3 

3 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  PH 

79. 8M 

43. 8M 

61.8M 

-  5.0 

87 

13 

38 

5 

107 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

84. 5M 

53. 3M 

68. 9M 

-  3.8 

92 

13 

46 

3 

18 

7 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE  F0RE8AY 

91. 2M 

55. 9M 

73. 6M 

100 

12 

48 

3+ 

22 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RS 

83.6 

45.5 

64.6 

95 

27 

40 

4+ 

52 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAST   PARK  RESERVOIR 

89.5 

54.4 

72.0 

-  5.4 

101 

14 

46 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

86.7 

54.2 

70.5 

101 

26 

45 

1 

3 

10 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

89.7 

58.6 

74.2 

101 

13 

51 

2 

2 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RS 

84. IM 

55. 9M 

70. OM 

93 

14+ 

44 

4 

19 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

86.5 

54.5 

70.5 

-  6.9 

95 

27 

46 

4 

13 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  1 

84. 9M 

42. 8M 

63. 9M 

-  6.0 

96 

14 

34 

2 

68 

6 

0 

0 

0 

.00 

.28 

.  00 

•  0 

Q 

Q 

JESS  VALLEY 

78. 6M 

42.4 

60.  5M 

26 

27 

35 

2 

131 

0 

0 

0 

0 

T 

.41 

T 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKEPORT 

93.1 

49.7 

71.4 

103 

12 

42 

3+ 

5 

21 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.uO 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

88.7 

55.7 

72.2 

101 

27 

44 

2 

7 

17 

0 

0 

0 

.09 

.06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

76. 9M 

45. 6M 

51.  3M 

-  1.9 

86 

27 

36 

5 

134 

0 

0 

0 

0 

.00 

.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING  DAM 

77. CM 

47.7M 

52.  4M 

85 

25 

39 

19 

102 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

92.7 

63.1 

77.9 

-  4.8 

100 

26+ 

50 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

•  0 

Q 

0 

0 

MANZANITA  LAKE 

II 

74.5 

41.9 

58.2 

84 

14+ 

34 

2 

209 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARYSVILLE 

93.3 

59.0 

75.2 

-  2.8 

102 

14 

52 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

80.6 

44.3 

62.5 

-  4.0 

92 

14 

36 

3+ 

96 

3 

0 

0 

0 

T 

.29 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

76.7 

39.0 

57.9 

-  5.1 

87 

14 

30 

20 

213 

0 

0 

2 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONT ICELLO  DAM 

90.6 

55.9 

73.3 

100 

27  + 

48 

2 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

IIR 

79.9 

47.1 

63.5 

-  4.5 

93 

27  + 

39 

8+ 

77 

2 

0 

0 

0 

.07 

.23 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

84.2 

46.2 

55.2 

-  4.7 

92 

27+ 

40 

4 

45 

5 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

ORLAND 

91.8 

58.1 

75.0 

-  5.3 

102 

13 

50 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

93.4 

61.2 

77.3 

102 

14+ 

52 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

87.6 

60.0 

73.8 

96 

28  + 

46 

2 

1 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Terr 

perature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

o 

o 
t 

Dole 

« 
E 

No,  of  Days 

Total 

Departure 

_ 
i 

o 
E 

Greatest  Day 

0 
D 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

Total 

1    Max,  Depth  1 

on  Ground  j 

1 
a 

s 
s 

o 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

5  . 

o-  < 

s  * 
"  " 

o  n 

PLACERVILLE 

87.5 

51.9 

59.7 

-  4.0 

96 

14 

44 

4+ 

1 2 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

86.6 

60.6 

73.6 

94 

31  + 

50 

2 

2 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAT INA 

87.0 

52.7 

69.9 

98 

13 

40 

2 

21 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

81.7 

35.5 

59.  1 

-  3.8 

91 

13 

29 

3 

179 

1 

0 

5 

0 

.00 

.37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

QUINCY  RS 

86.6 

39.2 

62.9 

-  3.2 

97 

14 

33 

3 

82 

8 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF  WB  AP 

R 

93.2 

63.2 

78.2 

-  5.6 

104 

13  + 

52 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  2 

9^.4 

65.0 

30.2 

-  2.5 

106 

13 

54 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

ROCICLIN 

93.8 

55.0 

74.4 

-  3.5 

103 

27  + 

49 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP 

91  .'t 

56.4 

73.9 

-  3.5 

100 

26  + 

51 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

89.0 

57.2 

73.1 

-  2.9 

99 

12 

52 

3+ 

0 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

90.0 

64.5 

77,  3 

103 

14 

50 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

S0.8M 

39. IM 

60. OM 

-  3.9 

90 

2  8 

32 

3 

158 

1 

0 

1 

0 

.00 

- 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1  £ 

//R 

70.2 

39.9 

55.1 

79 

28 

35 

25+ 

299 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

92.8 

57.2 

75.0 

-  4.4 

102 

13  + 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

83.4 

51.4 

67.4 

95 

31  + 

44 

1 

3  7 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

88. 6M 

63. 9M 

76. 3M 

98 

13 

54 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

67. 8M 

39. OM 

53. 4M 

-  2.6 

74 

14 

33 

3+ 

351 

0 

0 

b 

0 

.25 

.39 

.25 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPPER  LAKE  RS 

91. 2M 

47. 6M 

69. 4M 

101 

13 

39 

3 

10 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

91.4 

53.8 

72.6 

-  3.1 

101 

26 

45 

3 

2 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  PH 

87.7 

56.7 

72.2 

98 

14 

44 

2 

8 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

91  .*M 

59. 5M 

75.  5M 

104 

13 

47 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

91.1 

59.1 

75.1 

-  3.6 

101 

27  + 

50 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

92.7 

56.7 

74.7 

101 

15+ 

50 

8+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND  I  WNW 

93.0 

55.5 

74.  3 

-  2.8 

102 

13  + 

50 

8+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

D  I V 1  S I  ON 

59.2 

-  3.8 

.01 

■ 

.09 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 

BOCA 

79.0 

34.8 

55.9 

88 

13 

26 

25 

247 

0 

0 

7 

0 

.16 

.15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT 

81.7 

3  5.2 

58.5 

87 

30+ 

28 

3 

196 

0 

0 

7 

0 

.03 

.03 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEOARVILLE 

81.7 

52.5 

67.1 

-  5.9 

90 

14 

45 

8 

27 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.33 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

77. 3M 

3  7.4M 

57. 4M 

85 

28  + 

31 

29+ 

230 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE   5  SSE 

84.8 

46.6 

65.7 

94 

14 

40 

8+ 

37 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  +  GAME 

85. 2M 

45. 8M 

65. 5M 

95 

13 

39 

8+ 

35 

4 

0 

0 

0 

.02 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  Bl DWELL 

81.9 

43.7 

62.8 

-  5.6 

91 

13 

37 

3 

77 

1 

0 

0 

0 

T 

.35 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MEYERS  »  SW 

77.3 

36.7 

57.0 

34 

12 

30 

30+ 

239 

0 

0 

5 

0 

.07 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

83.3 

47.9 

65.6 

39 

20 

41 

4 

30 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

73.6 

39.3 

56.5 

82 

14 

33 

26+ 

257 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUSANVILLE  AP 

86.0 

45.3 

65.7 

-  4.3 

95 

13 

36 

2 

31 

6 

0 

0 

0 

.28 

.10 

.28 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

74.4 

41.8 

58.1 

-  2.8 

81 

28  + 

35 

3 

209 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.26 

T 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

TERMO 

82.5 

M 

M 

91 

13 

1 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE  RS 

77.0 

37.5 

57.3 

-  4.6 

85 

15  + 

30 

29 

234 

0 

0 

5 

0 

.00 

- 

.35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODFORDS 

81.8 

63.0 

67.4 

88 

30 

46 

18 

13 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

D I V I  S I  ON 

61.5 

-  4.1 

.04 

- 

.  33 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

AVILA  BEACH 

77.5 

53.7 

65.5 

97 

24 

47 

3 

2  3 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

80.6 

46.9 

63.8 

93 

26 

41 

3 

46 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

70.7 

54.5 

62.6 

1.1 

88 

26 

51 

3 

82 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

8URLINGAME 

75.8 

50.6 

63.2 

92 

25 

44 

23 

69 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

76.2 

45.6 

60.9 

93 

25 

41 

3 

132 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

82.2 

54.3 

68.3 

98 

27 

51 

20+ 

8 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

85.9 

50.4 

68.2 

98 

27 

45 

7 

5 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

65.0 

51.5 

58.3 

69 

25+ 

46 

25 

202 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

79.1 

49.5 

54.3 

-  3.3 

94 

25 

44 

1 

48 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

82.7 

48.9 

55.8 

-  2.2 

97 

25 

35 

27 

32 

5 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

85.8 

49.8 

57.8 

-  3.9 

99 

27 

43 

1 

1 7 

12 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

81.4 

48.0 

64.7 

-  4.9 

95 

25 

40 

2  5+ 

47 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

85.2 

54.1 

69.7 

102 

27 

48 

1 

2 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

65.1 

50.7 

57.9 

68 

27  + 

40 

1 

212 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

33.8 

55.5 

59.7 

97 

13 

45 

3 

31 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

75. IM 

58. OM 

66. 6M 

-  4.7 

84 

13 

43 

2 

69 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

94.1 

43.5 

71.3 

102 

14 

41 

2 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

R 

71.7 

55.5 

53.6 

-  0.7 

94 

26 

50 

3 

58 

1 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

1  3  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

77.6 

52.9 

65.3 

95 

27 

45 

3+ 

36 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

91.6 

43.6 

70.1 

100 

14 

39 

2 

3 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

93.2 

51.0 

72.1 

103 

14 

44 

2 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

92.6 

47.7 

70.2 

102 

13 

41 

3+ 

6 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

69.5 

48.7 

59.1 

78 

24 

40 

30 

175 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

64.9 

50.1 

57.5 

59 

22 

45 

1 

223 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

85.3 

52.4 

68.9 

99 

27 

43 

14 

4 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

91.3 

45.0 

68.2 

100 

13 

35 

2 

15 

21 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

83.0 

52.5 

67.8 

-  0.1 

93 

26 

46 

1 

12 

6 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

R I CHMOND 

71.1 

56.1 

53.6 

83 

27 

53 

3 

52 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

81.3 

52.0 

66.7 

97 

26 

47 

9 

30 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS   2  E 

72.2 

51.5 

61.9 

-  0.1 

90 

26 

48 

3 

95 

1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

94.6 

45.4 

70.5 

103 

14 

38 

2 

4 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

64.3 

53.0 

58.7 

75 

2 

50 

8 

190 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

70.9 

53.5 

62.2 

-  0.5 

94 

26 

50 

25 

95 

1 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

65.3 

54.1 

59.7 

0.9 

88 

26 

52 

29 

166 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

12  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

63.8 

48.8 

58.8 

89 

26 

41 

10 

187 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

79.4 

54.8 

67.1 

-  1.1 

97 

25 

49 

1 

15 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

75.9 

50.7 

53.3 

-  1.6 

36 

25 

46 

2 

54 

0 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

76.1 

54,5 

55.3 

97 

26 

51 

30+ 

30 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

80. 3M 

52. 7M 

66. 5M 

-  1.4 

97 

26 

45 

3 

22 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

77.0 

48.7 

52.9 

-  0.1 

95 

25 

43 

1 

81 

I 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.01 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTERS 

72.5 

52.9 

52.7 

92 

27 

49 

4 

85 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

84.9 

51.1 

68.0 

99 

27 

46 

31  + 

17 

10 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

71.6 

49.8 

60.7 

89 

27 

45 

3 

134 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.9 

-  0.7 

T 

.02 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1963 

CONTINUED  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Averogo 
Maximum 

Average 
Minimum 

o 

o 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

i 
1 

^ 

a 

£ 
o 

No.  of  Days 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

0 

o 

Snow,  sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

0 

a 

£ 

1 

o 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

»  < 

So 

°  J 

Total 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

85. 3M 

58. 2M 

71, 8M 

-  2.2 

97 

27 

51 

21  + 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

89.5 

53.5 

71,5 

99 

27 

46 

3+ 

1 

15 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MTN 

93.5 

54.4 

79,0 

-  4.4 

102 

13 

53 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

M 

58. 5M 

M 

50 

4+ 

0 

0 

0 

.oo 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AP 

R 

93.9 

65.7 

79,8 

-  4.5 

103 

13 

57 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  PH 

90.9 

64.9 

77,9 

97 

31  + 

53 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACK.WELLS  CORNER 

98.6 

54.4 

81,5 

110 

14 

54 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

9't.8 

53.4 

79.1 

103 

16 

55 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

73.7 

47.4 

63.1 

-  5.5 

86 

15  + 

41 

4 

77 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

92.9 

57.4 

75.2 

-  3.6 

103 

14 

48 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

91.* 

54,5 

73.0 

100 

14 

45 

3+ 

1 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

82.  2M 

51. 3M 

56.  8M 

38 

14 

44 

4 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

96.6 

51.3 

79.0 

-  2.9 

104 

16 

52 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

95.9 

59.5 

77.7 

104 

15+ 

51 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR 

92.1 

54.7 

73.4 

-  3.6 

100 

14 

45 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  PH 

92.5 

49.2 

70.9 

-  7,0 

101 

14  + 

41 

2 

7 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

96.7 

58.3 

77.5 

104 

13 

49 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AP 

R 

95.9 

61.1 

78.  5 

-  2,1 

103 

14  + 

64 

3+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT   GOVT  CAMP 

97.4 

55.5 

77.0 

105 

13 

48 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

75.9 

46.9 

51.4 

-  2,6 

83 

14  + 

40 

8 

116 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVI LLE 

89.1 

47.0 

68.1 

96 

30+ 

41 

4+ 

20 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

72.1 

46.3 

59.2 

78 

15+ 

39 

3 

176 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

94.3 

57.8 

76.  1 

-  4,4 

101 

14 

51 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

83. IM 

50.  3M 

55.  7M 

-  4,9 

89 

15 

43 

4 

19 

0 

0 

0 

0 

.00 

.11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

70.5 

43.0 

56.8 

-  4,2 

77 

30  + 

35 

5+ 

247 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDRIA 

90.0 

59,  8 

74,9 

-  6,1 

98 

13 

48 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

97.3 

71.3 

84,3 

-  3,0 

105 

13 

53 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

K.ERN  RIVER  PH  3 

94.8 

50.5 

77,7 

100 

23  + 

49 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

K.ETTLEMAN  CITY   1  SSW 

93.2 

57.1 

82  ,  7 

106 

15 

59 

4+ 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

K.ETTLEMAN  STA 

97.3 

55.3 

81,3 

105 

14 

51 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

91.9 

55. 5M 

7  3,8M 

100 

14  + 

48 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

93.1 

57.1 

75,1 

-  4,4 

100 

14+ 

50 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

94.7 

59.8 

77,3 

-  5.0 

101 

15  + 

62 

4+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

95.4 

58.2 

77,3 

-  3.3 

103 

16  + 

50 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

89.0 

53.9 

71,5 

-  1.2 

9ff 

11 

49 

2  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

95.6 

56.3 

76.0 

-  2.8 

104 

14 

50 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

95.7 

56.9 

75.3 

-  3.8 

104 

15  + 

42 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

95.1 

67.3 

81.7 

-  4.5 

107 

14 

58 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

94. 7M 

56. OM 

7  5.4M 

-  3.2 

101 

15+ 

45 

11  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

92.3 

55.4 

74.4 

-  1.9 

100 

27  + 

51 

3+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN   2  NW 

92.1 

55.5 

73.8 

-  5.2 

99 

27  + 

48 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

89.7 

53. IM 

71.4M 

97 

15  + 

46 

6+ 

1 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

91.7 

55.7 

73.7 

-  4.0 

100 

12 

48 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

95.2 

59.3 

77.3 

-  3.2 

102 

15  + 

53 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  CREEK 

92.4 

56.3 

74.4 

101 

14 

48 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

95.0 

52.2 

78.6 

—  2.5 

102 

16  + 

54 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

0 

POSEY  3  E 

81.6 

48.9 

55.3 

88 

14 

41 

3 

59 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PH 

81.3 

68.8 

48 

5 

19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SAN   LUIS  DAM 

91.9 

60.3 

75.1 

102 

15 

53 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA 

91.3 

74.  1 

48 

4 

0 

1 9 

Q 

Q 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

82.0 

46.1 

64.1 

89 

14 

40 

3 

60 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  W6AP 

91.7 

58.1 

74,9 

101 

27  + 

52 

3 

0 

2 1 

.00 

.00 

.0 

0 

Q 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STA  ^ 

89.5 

55.6 

72,6 

-  1.9 

98 

11 

49 

2 

0 

IB 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

90. 7M 

54. OM 

72,  4M 

99 

27 

50 

29+ 

0 

21 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

31.4 

54.7 

58,1 

89 

12 

47 

4 

27 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

94.7 

65.0 

79,9 

-  2.8 

101 

31  + 

54 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

93.6 

59.5 

76,6 

-  3.6 

103 

13 

53 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

37.8 

52.9 

70.4 

-  3,6 

95 

14 

46 

4+ 

9 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

90.7 

54.8 

72.8 

100 

23 

47 

3 

2 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY   PUMPING  PLANT 

89.4 

57.2 

73.3 

100 

25 

47 

20 

I 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

94.8 

61.7 

78.3 

-  3,8 

102 

14 

51 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

95.1 

62.5 

78.8 

-  4,6 

103 

14 

62 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

88.2 

50.3 

69.3 

-  2.7 

95 

14 

46 

26+ 

5 

17 

0 

0 

0 

T 

- 

.29 

T 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74.0 

-  3.2 

T 

■ 

.04 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPI NE 

87.3 

55.9 

71.5 

94 

25+ 

44 

7 

7 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

70.1 

58.2 

64.2 

-  1.8 

74 

28  + 

62 

24 

31 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

93.9 

53.7 

73.8 

-  2.6 

102 

26  + 

46 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

92.8 

57.3 

75.1 

100 

25+ 

47 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

,21 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

80.7 

39.9 

60,3 

87 

14 

28 

5 

140 

0 

0 

5 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BON  I TA 

77.7 

59.5 

58.6 

-  0.8 

84 

18 

51 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

,01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AP 

R 

83.7 

59.8 

71.8 

-  2.0 

90 

24+ 

55 

29 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NM 

R 

72.5 

60.0 

56.3 

79 

26 

57 

10+ 

5 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

86.9 

49.3 

68.  1 

95 

14 

44 

2 

8 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

94.3 

48.7 

71.5 

100 

14 

38 

4 

5 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

92.2 

54.5 

73.4 

100 

13 

48 

2 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

70. OM 

50. 9M 

5  5.5M 

-  1.4 

73 

25  + 

55 

2 

15 

0 

0 

0 

0 

.00 

,01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

88.2 

56.2 

72.2 

-  2.2 

95 

24 

52 

30+ 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

90.1 

54.5 

72.4 

-  2.2 

99 

23 

48 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

76.0 

59.9 

58.0 

81 

25 

47 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CU  YAMA 

92.3 

52.9 

72.6 

100 

24+ 

40 

2 

3 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

87.5 

53.9 

70.7 

0.0 

94 

25 

42 

10+ 

13 

14 

0 

0 

0 

.00 

.53 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

92.2 

55.0 

74.1 

100 

24  + 

60 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

92.0 

55.0 

73.5 

99 

25  + 

50 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

93. 3M 

52. 7M 

75. 5M 

-  3.0 

105 

24 

42 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

87.1 

55.7 

71.4 

-  1.7 

98 

21 

47 

5+ 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

92.5 

60.5 

76.5 

99 

24+ 

65 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

86.5 

57.7 

72.1 

94 

24+ 

48 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

92.9 

47.9 

70.4 

100 

25  + 

38 

4 

5 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILO  RS 

86. 9M 

50. 2M 

68. 5M 

92 

24+ 

39 

6 

17 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

90.3 

51.2 

70.8 

99 

24 

43 

5+ 

8 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

72. 9M 

58. 5M 

55. 7M 

-  2.3 

77 

18 

50 

2 

11 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1963 


Station 

Tern 

peroture 

Precipitotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 
a 

i 
i 

-* 

0 

No,  of  Doys 

Total 

r 

_ 

E 
o 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

0 

a 

Total 

Q. 

o 
o 

s 

° 

0 

o 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

Degree  t 

"  J 
°< 

J 

°  J 

OB 

LA  MESA 

80.1 

59.1 

69.6 

89 

18 

54 

3+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

68.1 

52.2 

60.2 

83 

26 

45 

13+ 

148 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

77.5 

61.6 

69.6 

-  1.2 

87 

24+ 

58 

4+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

80.5 

60.4 

70.5 

-  1.4 

88 

18 

55 

3+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

20+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP 

R 

75.6 

61.8 

68.7 

1.1 

80 

26 

57 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

82.3 

61.8 

72.1 

-  0.9 

87 

25+ 

58 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  2 

93.1 

62.4 

77.8 

100 

26+ 

53 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SALDY  NOTCH 

76.8 

52.5 

64.7 

82 

31  + 

44 

7+ 

69 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  FC  3388 

/  / 

79.0 

60.2 

69.6 

88 

14 

51 

6  + 

18 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

71. 'I 

60.5 

66.0 

-  1.4 

76 

25 

54 

3 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSlOE 

75.1 

60. 0 

67.6 

78 

25+ 

56 

20+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

89.8 

53.0 

71.4 

-  1.8 

99 

24 

47 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARO 

73.0 

55.9 

64.5 

-  0.3 

77 

25  + 

49 

7  + 

26 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MTN  08SY 

R 

84.  1 

59.8 

72.0 

90 

25 

49 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

87.0 

58.5 

72.8 

-  0.8 

93 

24 

54 

29+ 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

96.0 

55.3 

75.7 

104 

25 

47 

18 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  AR6UELL0  WB 

R 

65.2 

51.6 

58.4 

-  0.1 

80 

26 

48 

9 

198 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

•  02 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

90.6 

55.7 

73.2 

-  1.0 

97 

24+ 

48 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

93.8 

49.4 

71.6 

102 

25 

40 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANOS 

96.6 

58.3 

77.5 

0.8 

103 

25  + 

53 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 

92. it 

58. 5M 

75. 5H 

-  0.4 

99 

24 

60 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

R 

94.1 

55.5 

74.8 

101 

26  + 

49 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

87.7 

60.4 

74.1 

96 

25 

52 

6 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

97.8 

57.1 

77.5 

-  0.1 

105 

24 

50 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANOBERG  WB 

/  /R 

82.7 

59.2 

71.0 

-  3.4 

91 

23 

51 

5 

7 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP 

R 

74.3 

62.1 

68.2 

-  1.4 

78 

24+ 

59 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

90.7 

55.5 

73.1 

-  1.2 

102 

13 

47 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

86.9 

58.5 

72.7 

93 

25 

52 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

100.5 

52.5 

76.5 

-  1.0 

109 

24 

46 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

_  1.0 

76 

19 

55 

1 

I 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

81.6 

59.0 

70.3 

-  1.6 

92 

18 

64 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

_    Q  ,  2 

84 

24 

51 

14 

0 

0 

0 

0 

•  00 

- 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

74.7 

56.6 

65.7 

83 

3 

48 

2 

12 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27+ 

.0 

0 

0 

c 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

14 

54 

1 

I 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP 

R 

69.5 

51.2 

60.4 

-  1.8 

75 

25  + 

45 

3 

135 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

67.6 

60.  3M 

64.  OM 

71 

26 

56 

7+ 

30 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78. OM 

52. 4M 

65. 2M 

84 

25  + 

46 

2 

17 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

89.7 

55.2 

72.5 

98 

24+ 

49 

29 

0 

13 

0 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

77.0 

57.4 

67.2 

-  1.0 

79 

30+ 

50 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

81.7 

56.3 

69.0 

-  2.4 

87 

24  + 

60 

4  + 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

77.  5M 

49. 4M 

6  3.5M 

85 

25  + 

44 

3 

48 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

73.1 

60.7 

66.9 

78 

2  5 

56 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

93.2 

54.2 

73.7 

100 

24 

49 

11  + 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

79.0 

57.0 

68.0 

84 

18 

61 

18 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

93.9 

49.7 

71.8 

-  1.2 

100 

13 

40 

7+ 

4 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

87.4 

57.6 

72.5 

-  0.5 

95 

13 

51 

3+ 

0 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.1 

-  1.5 

T 

- 

.07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 

1U7.5 

75.9 

91.7 

114 

15 

69 

5+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

102.1 

66.1 

84.1 

107 

24+ 

59 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   I  E 

95.9 

55.1 

75.5 

103 

24 

46 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AP 

R 

97.1 

52.4 

74.8 

-  1.3 

102 

25+ 

43 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

71.0 

50.0 

60.5 

77 

24+ 

44 

2 

134 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

106.9 

73.0 

90.0 

-  2.1 

112 

24+ 

63 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AP 

109.0 

81.0 

96.0 

117 

25 

73 

7+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

60RREG0  SPRGS   3  NNE 

104. 7M 

67. 7M 

86. 2M 

112 

15 

57 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY   2  SW 

107.1 

73.1 

90.1 

-  2.8 

112 

15+ 

61 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

101.9 

67.5 

84.7 

108 

23  + 

58 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

102.9 

68.9 

85.9 

109 

22 

62 

6+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

114.0 

88.3 

101.2 

-  0.4 

120 

16  + 

81 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

90.  5M 

55. IM 

72.  8M 

95 

24+ 

46 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.OO 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MTN 

105.5 

82.7 

94.1 

112 

15 

75 

5+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

107.7 

72.0 

89.9 

-  2.3 

113 

14 

62 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

88.4 

65.4 

76.9 

-  2.3 

96 

25+ 

57 

8+ 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

94.1 

61.7 

77.9 

-  3.2 

101 

15 

51 

29 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

104.7 

73.7 

89.2 

110 

26  + 

64 

6+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

106.1 

76.1 

91.1 

-  0.7 

114 

14 

69 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

108.4 

75.1 

91.8 

114 

25  + 

66 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

96. IM 

58. 7M 

77.  4M 

101 

24 

48 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

107.1 

74.8 

91  .0 

-   I  .1 

113 

15 

60 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MTN 

108.5 

81.3 

94,9 

114 

25+ 

73 

4+ 

0 

31 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

79.1 

56.5 

67.8 

86 

24t 

46 

8+ 

32 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

96.4 

62.5 

79.5 

103 

23+ 

54 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

94. 5M 

62. 7M 

78. 6M 

101 

14 

54 

4  + 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

99.6 

63.6 

81.6 

106 

25 

56 

7 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

103.0 

72.2 

87.6 

26 

64 

4 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

92.7 

73.8 

83.3 

98 

14 

66 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

97.2 

67.2 

82.2 

105 

21 

61 

4+ 

0 

28 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

92.4 

68.1 

80.3 

97 

23+ 

58 

7+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

R 

94.8 

63.1 

79.0 

-  2.5 

102 

14 

55 

18+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AP 

98.8 

61.2 

80.0 

105 

23+ 

52 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109.  3 

71.5 

90.4 

-  0.2 

116 

25 

64 

6+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

- 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

107.9 

83.3 

95.6 

113 

25  + 

71 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

97.6 

67.1 

82.4 

105 

1 9 

58 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

77.2 

61.8 

69.5 

0.4 

85 

24 

51 

1 

25 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

106.3 

74.0 

90.2 

112 

22  + 

63 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

104.0 

68.2 

86.1 

-  3.3 

110 

15 

59 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

•  03 

.00 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

105.1 

70.0 

87.6 

111 

24+ 

57 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RS 

95.1 

50.1 

72.6 

100 

25+ 

31 

12 

0 

29 

0 

1 

0 

.00 

•  15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

97.0 

58.4 

77.7 

103 

31  + 

51 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

67.1 

34.4 

50.8 

72 

21 

26 

3 

433 

0 

0 

8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

54.1 

36.1 

45.1 

58 

31  + 

29 

2 

609 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

15 

1 

0 

0 

0 

DIVISION 

82.2 

-2.4 

T 

.20 

See  Reference  Notes  Following 
-  205  - 


Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


ALISO  CN  OAT   HT  FC«46 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 
ANTJOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEr 

ARROYO  GRANOF 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASH  MTN 

ASSOC  OrL  ANAHEIM  1 
AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A2U5A  CITY  PARK  FC  143 
BAKER  9  NNW 

BAKERSF lELO  WB  AP  R 

BALCH  PH 

BARRETT  DAM 

BARSTOW 

BEALE  AFB 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEL  AIR  FC  10 
SEN  LOMOND 

BERKELFY 

BERRYFSSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  // 

BIG  BEND  RS 

8IG  DAL  TON  DAM  FC  223  BE 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BIG  SIlR   STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  HAM  FC  *6  DE 


E  2/ 


BISHOP  CPFEK 
BISHOP  WB  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLACKWFLLS  CORNER 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CP 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AP 
BOCA 

BONI TA 

eOONVlLLF  HWY  MNTNC  STA 
eORREGO  DESERT  PARK 
eORREGO  SPRGS  3  NNE 
BOULEVAPD 

BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRAN5C0MB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BOfA  CITY 

BRIDGEPORT 
BRIDGEVILLE   4  NNW 
BROOKS  FARNHAM  RCH 
6UCKH0PN 
BUCKS  CREEK  PH 

8ULLARDS  BAR  PH 

BURBANK   FIRE   OEP  FC  226B 

BURBANK   WB  AP  fl 

6URLINGAMF 

6U0NEY 


1  S 


BURNT  RANCI 
BURTON  RANCH 
8UTT0NWILL0W 
CABAZON 

CABRILLO  NM  I 

CACHUMA  DAM 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  SAN  LUtS  OBISPO 

CAMPTDNVlLLE  RS 

CANBY   11  SW 
CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 

CEOARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHERRY  VALLEY  OAH 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 

CLAREMONT  FC  Z30D 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 


T  T 
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CLARKS  VALLEY  MUOO  RANCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
COALINGA 

COALINGA  1*  WNW 
COBB  2  NW 
COHASSET  1  NNE 
COLBYS  fC53D 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
CORCORAN  IRRtG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE   FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCEN^  CITY  7  ENE 
CROCKETT 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DAGGETT   FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS   I  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  Ph 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
D£  SABLA 
DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOWNEY  FIRE   DEPT  FC107C 

OOWNIEVILLE  RS 

OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RS 

OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE  // 
ELLIOTT 

ELSINORE 
ESCONDIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  2  NW 
FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 

FINLEY  1  SSE 
FINLEY   5  SW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  BIOWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVN 

FORT  JONES  RS 

FORT  ROSS 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  we  AP  R 
FHIANT  GOVT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 


2  S 


GARDEN  VALLEY 
GASQUET  RS 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 

6ERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
6ILR0Y 

GILROY   ifc  ENE 
GLENDALE  STAPENHQRST 
GLENDORA  WEST  F  C  185 
6LENNVILLE 
GOLD  RUN 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 
GRASS  VALLEY 


13     14  15 


16     17     18     19     20     21     22    23     24     25     26     27     28     29  30 


.02  .05 


T         .10     T  .03 


.00 

T 

.OC 
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GRATON   1  W 
GREENVIEW 
GREENVILLE  RS 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 

HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  SAY   2  NNW 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 

HAPPY   CAMP  RS 
HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  1 

HAYF lELD  PUMP  PLANT 
HAYFORK  RS 
HEALDSeURG 
HEALDSBURG  Z  E 
HEMET 

HENSHAW  0AM 

HERNANDEZ  2  NW 

HESPERIA 

HETCH  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HILTS 
HOBERGS 

HOEGEES  FC  60A 
HOLLISTER 
HONEYDEW  2  WSW 

HOOP  A 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER   DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 

HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDR  1  A 

IDYLLWILD  RS 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

iNDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN  ARMITAGE 

I  ONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTF IFLD 

KERL INGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

KETTLEMAN  STft 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  FERRY   2  SE 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE  2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LA»^E  ARROWHEAD 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  Z  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE   SPAULDING  DAM 

LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  8E05  NM 
LESEC 

LECHUZA  PT   STA  FC  352  0 

LE  GRAND 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCKWOOO  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  W8  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  R 
LOS  BANGS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
LOS  GAT05 

LOS  GATOS  SW 
LOS  PPIETOS  RS 
LUCERNE   VALLEY   1  SSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RS 

MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MANZANITA  LAKE  // 
MARCH  FIELD 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 
MARl POSA 
MARTINEZ  3  SSE 


.oc 

.00 

.oc 


.09  T 


13  14 


15 


19     20     21     22     23  24 
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MARTINEZ  FIRE  STA 
HARYSVIULE 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE    STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS    INSPECTION  STA 

MIOOLETOWN 
MIDOLETOWN  4  WSW 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE 

MOJAVE   2  ESE 
MONO  LAKE 

MONTICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC    3388  // 

MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEENACH 

NEVADA  CITY 

NEWHALL    SOLEDAD  FC   32  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

NIGHTINGALE 

NILAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RS 
OAKDALE   WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  WB  AP  R 
OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 
OCOTILLO  WELLS 

OJAI 
OL INDA 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE   CR  PARK 

ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OfiOVILLE  BRIDGE 
OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMOALE  " 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

PALOS  VEROES  EST   FC  43D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKF lELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATHWAY 
PERR IS 

PETALUMA  FIRE    STA  2 
PIEORA 

PIEDRA  6LANCA  GUARD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 

PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLAT INA 
PLYMOUTH 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  F 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STi 
PT  PIEDRAS  BLANCAS 
POMONA 


PORT  CHICAGO 
PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY 

POWAY  VALLEY 
PRIEST  VALLEY 
OUINCY  PS 


NAVAL  DEPOT 


.00 
.00 
.07 


.00 
.00 
,00 
.00 


11      12      13     14     15      16  17 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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13     14  15 


RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
PAND56URG 
RAYMOND  9  N 

RED  8LUFF  WB  AP  I 

PEODING  FIPF    STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E   S  1 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  I 
SACRAMENTO  WB  CITY  I 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT   SPRINGS  PH 

SALYER  RS 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL    STA  FC130B 
SANDBERG  W8 
SAN  DIEGO  WB  AP 


SAN  DIMAS  FIRE  WON  FC  95 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL   DAM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 
SAN  GREGORIO   3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  0AM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 


/R 


STA 


SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA 
SANTA  ANA 
SANTA  ANITA  FERN  FC 
SANTA  BARBARA 


SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  W6AP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTa  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  0AM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 
SAWYERS  BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY 
SHASTA  DAM 
SHELL  A8S  PLANT 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLE  TOWN  2  E 
SIERRAVILLE  PS 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SNOW  CREEK  UPPER 

SODA  SPRINGS   1  E  //R 

50LE0AD 

SOMESBAR  1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 
SONORA 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 
SPADPA  PAC  FC   356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 

STANDISH  1  E 
STANDISH  +  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STA 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORD  COOLFY  RANCH 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 


STRAWBERRY 
SUEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AP 

SUTTER  HILL  RS 
TAHOE  CITY 
TEHACHAPI 


LEY 


,00 
.00 
.00 
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TEJON  RANCHO 
TERMO 

THERMAL  FAA  AP 

THOUSAND  OAKS 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  Pm 
TOPANGA  PATROL   STA  FC 
TORRANCE 
TRACY  CAReONA 
TRACY  PUWING  PLANT 


TRAVIS  AF6 
TRINITY  DAM 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 


rSTA  POINT 


TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTrN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNtNE  PALMS 

THIN  LAKES 
TWITCHELL  0AM 
UKtAH 

UK  I  AH  4  WSH 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE   7  M 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERHO  RS 
VAN  NUYS  FC  15fl 

VENTURA 

VICTORVILLE   PUMP  «.ANT 
VINCENT   FIRE   STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 

VISTA  2  NNE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE    1  SE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

WALNUT  CREEK   4  E 

WALNUT   PATROL   STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WENOEL    10  SE 
WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  FC    106  D 

WILLI TS   1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOOOFOROS 

WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 


Day  of  Month 


13     14  15 


le     17  18 


19     20  21 


25     26  27 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEV  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

89 

89 

89 

88 

88 

89 

89 

90 

92 

93 

90 

91 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

96 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

95 

94 

96 

95 

96 

92.9 

MAX 
MIN 

110 
84 

111 
86 

110 
84 

112 

84 

112 

84 

111 

84 

111 
84 

112 
86 

113 

88 

111 

89 

113 
86 

1121 
87 

115 
90 

117 
91 

117 
93 

115 
92 

116 
90 

117 
90 

115 
94 

116 
94 

115 
93 

118 
94 

117 
90 

116 
90 

117 
90 

115 
89 

115 
89 

113 
88 

112 
88 

114 
92 

113 
89 

113.9 
88.8 

8  INCHES 

9  AM 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

97 

96 

95 

95 

95 

95 

96 

93.5 

MAX 
MIN 

96 
89 

96 
90 

95 
89 

95 

,89 

95 
88 

95 
89 

95 
89 

95 
90 

97 
90 

96 
91 

97 
90 

97 
91 

98 
92 

99 
93 

100 
94 

100 
94 

100 
94 

100 
93 

100 
94 

100 
95 

100 
95 

102 
95 

102 
95 

102 
95 

103 
96 

102 
96 

102 
96 

102 
95 

102 
95 

102 
95 

99.0 
92.5 

12  INCHES 

9  AM 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

93.7 

20  INCHES 

9  AM 

87 

68 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

91  .0 

39  INCHES 

9  AM 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

68 

83 

85.8 

79  INCHES 

9  AM 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

81  .2 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

94 
73 

92 
69 

93 
70 

93 
72 

94 
72 

95 
73 

94 
73 

94 
71 

97 
74 

100 
75 

102 
80 

103 
79 

103 
79 

101 
78 

102 
78 

98 
75 

95 
75 

98 
75 

101 
77 

97 
75 

93 
75 

99 
75 

99 
76 

97 
74 

99 
75 

98 
79 

101 
79 

101 
77 

97 
75 

97 
75 

100 
76 

97.8 
75.2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
67 

72 

67 

72 
58 

72 
68 

71 
68 

70 
57 

70 
67 

71 

67 

72 
68 

71 
68 

71 
67 

72 
58 

73 
59 

74 
70 

75 
72 

74 
71 

74 
70 

74 
70 

74 
71 

74 
72 

75 
72 

74 
72 

75 
71 

75 
71 

75 
72 

75 
72 

74 
71 

74 
70 

73 
70 

73 
70 

73 
70 

73.0 
69.5 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
64 

55 
54 

64 
63 

64 
54 

64 
54 

55 
54 

55 
64 

65 
64 

55 
54 

55 
65 

66 
65 

65 
55 

66 
55 

57 
57 

58 
57 

59 
58 

59 
58 

68 
57 

57 
56 

57 
66 

57 
57 

67 
67 

67 
67 

68 
57 

58 
57 

58 
6S 

59 

58 

59 
68 

68 
68 

63 
58 

69 
68 

66.7 
56.1 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE.  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH _COVERI  NO 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.  M.     READINGS  AT  9:00  A.  M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.  MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.  IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  FROM  7  A,  M.  JULY  17  TO  7  A.  M.  JULY  19  (48  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


Se«  ralvieoce  noiea  loUowmg  Slauon  lodo. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


ABBOTT  MINE 

ACTON  ESCONDIDO  FC261 

AOELANTO 

AOIN  BS 

ALAMO   1  N 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBRE80ARD  MI 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO  RS  FC  508 
ASH  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  1 

AUBERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
:    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


A2USA   CITY  PARK   FC    1  <>  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


BACKUS  RANCH 
BAKER   9  NNW 
BAKERSFIELD  WB  AP 
BALCH  PH 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BEALE  AFB 
BEAUMONT 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


BEAUMONT   PUMPING  PLANT  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


BEAUMONT    1  E 
BEL   AIR   FC  10 
BEN  LOMOND 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


August 


Septembei 


January 


February 


April 


May 


See  reference  notes  iollowing  Station  Index, 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow, 
iall 

BERICELEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BERSYESSA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BIG  BAR  PS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

BIG  BEAR  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

6.0 

3 

8.0 

7 

12.3 

5 

16.0 

3 

- 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

2.0 

1.0 

5.5 

5 

11.0 

8 

27.0 

6 

30.0 
10 

77.0 

BIG  BEND  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2 

1 

19 

95.2 

30 

27 

- 

BIG  CREEK  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BIG  OALTON   DAM   EC  223 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BIG  PINES  PARK   EC  836 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

7.5 

17.0 
4 

11.5 

38.0 

BIG  SUR   STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BIG  TUJUNGA   DAM  EC  46 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

BISHOP   KB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.6 

2 

T 

1.6 

BISHOP   UNION  CARBIDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

1.5 

.3 

3 

- 

37.0 

31 

26.0 

1.0 

15 

12.5 

3 

- 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

2.0 

BLACKWELLS  CORNER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SLUE  CANYON  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

6.4 

7.4 

2 

.6 

80.0 
17 

55.4 

30 

14.8 

8 

166.6 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

blythe 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BLYTHE   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BOCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

T 

10.5 

10 

T 

31.0 

12 

36.0 

18 

78.5 

BONITA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BOONVILLE  HWY   MNTNC  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BORREGO  DESERT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BOULEVARD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

BOUQUET  CANYON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

4.0 

10.0 

2 

4.0 

2 

95.0 

18 

74.0 

30 

16.0 

9 

205.0 

BRADFORD  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

2 

1 

- 

- 

- 

BRADLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BRANSCOMB  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

1.2 

1 

5.2 

BRAWLEY  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BREA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

18.7 

6 

6.9 

.7 

T 

27.3 

BRIDGEVILLE   A  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.0 

.4 

1.4 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BRUSH  CREEK  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

15.5 

2 

19.5 

28.0 

64.0 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

T 

2.0 

See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

BULLAR05  BAR  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

2 

T 

2.0 

82.36 

BURBANK  FIRE  DEP  FC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.72 

BURBANK   WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

.1 

9.72 

BURLINGAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.96 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

9.0 

3 

16.0 

6 

1.5 

3 

27.0 

37.57 

BURNT  RANCH  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

3 

7.5 

4 

14.0 

52.75 

BURTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

36.00 

6UTT0NWILL0W 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

3.86 

CABAZON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.5* 

CABRILLO  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.96 

CACHUMA  0AM 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

13.83 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.i 

1 

55.5 
18 

40.5 

25 

9.6 

2 

106.1 

61.96 

CALAVERAS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.81 

CALEXICO  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.40 

CALISTOGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

53.78 

CALLAHAN  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

.9 

2.0 

2.0 

6.9 

28.42 

CAMPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

7.88 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

24.93 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.98 

CAMPTONVILLE  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

76.12 

CANBY   11  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

1 

1.0 

22.5 

T 

E  30.00 

CANBY  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

14.0 

T 

21.73 

CANOGA   PARK   PIERCE  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.05 

CANTIL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.79 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

"..0 

1.8 

9.0 

2 

.5 

30.5 

10 

40.0 
14 

85.8 

50.30 

CARIBOU  POMER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

16.1 

2 

6.8 

26.9 

52.82 

CARMEL  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.72 

CATHAY  BULL  RUN  RCM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24. SO 

CA2ADER0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

82.63 

CECILVILLE  SAWYER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

T 

10.0 

21.5 

3 

34.5 

58.31 

CEDAR  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CEOARVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

1.3 

4.0 

1 

T 

7.5 

4 

16.4 

5 

T 

29.2 

18.60 

CENTERVILLE  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

54.17 

CHALLENGE  RS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

23.0 

23.0 

82.96 

CHATSWORTH  FC   24  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.76 

CHERRY  VALLEY  OAH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

I. 8 

1 

T 

47.8 

11 

40.0 

- 

- 

52.34 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

10.5 

13.5 

4 

2.0 

29.5 

10 

21.5 

9 

2.0 

82.0 

43.43 

CHICO  EXP  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.20 

CHITTENDEN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.68 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  of  1962  -  1963 

CALIFORNIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

CHUL*  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.25 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.29 

CLAREMONT  Fc  2300 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.35 

CLAREMONT  POMONA  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.47 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.39 

CLARKS  VALLEY   MUDO  RA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

19.92 

CLEAR  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

72.38 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

T 

- 

- 

E  33.78 

CLOVERDALE  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

49.74 

COALINOA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

8.27 

COALINGA  14  HNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.29 

COBB  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

2.0 

1 

- 

60.17 

COHASSET  1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

16.0 

7. A 

26. <• 

70.00 

COLBYS  FC53D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.59 

COLEMAN  FISH  HATCHERr 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.18 

COLFAX 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

66.28 

COLGATE  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

49.51 

COLUSA  1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.92 

CONCORD  3  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

23.30 

COOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

40.90 

COPCO  NO  I  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

1 

1.0 

1.2 

4.2 

24.42 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.54 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

19.83 

CORONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.63 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

3.! 

43.17 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.79 

COYOTE  CANYON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

COYOTE  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  1.64 

CRESCENT  CITY  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

72.23 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

90.59 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

28.88 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

16.24 

CULVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.22 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1.0 

4.0 

80.91 

CUNNINGHAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

40.33 

CUYAMA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.47 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

11.6 

13.1 

4 

24.7 

17.86 

DAGGETT  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.08 

DANA  2  SE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1.3 

'•.0 

9.0 

2 

1.0 

1 

15.3 

38.14 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Snow- 
iall 


DAVENPORT 
DAVIS   1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DEATH  VALLEV 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


DEEP  CANYON  LABORATORY  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


DEER  CREEK  PH 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    TN  ON  GD 


DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


DENAIR 
DE  SABLA 
DESCANSO  RS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


DOBBINS  COLGATE  FOREBAY  SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 


DONNER  MEMORIAL  ST  PK  SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 


DOS  RIGS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC 
DOWNIEVILLE  RS 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


DRY  CANYON  RESERVOIR  SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


OUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTn 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  PH 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


ELIZABETH  LAKE   FC12eB  SNOWFALL 

I    IN  ON  GD 


ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

ELSINORE 

FSCONDIOO 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


FAIRFIELD  POLICE   STA  SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 


26.5 

13 


20.0 
16.8 


5.0 

2 


17.0 
22.0 
22.5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

Total 
fall 

Total 
Precip- 
itation 

FAIRWNT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.0 

1 

.3 

1.3 

7.01 

FERGUSON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

30.36 

FERNDALE  8  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

68.55 

FERNDALE  2  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

FIOOLETOWN  LYNCH  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

».5 

1 

T 

4.5 

44.38 

FILLMORE   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.68 

FINLEY   1  5SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

T 

.5 

34.93 

FINLEY  5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

1.0 

45.14 

FIVE  POINTS  5  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.81 

FLEMING  FISH  t  GAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

T 

2.0 

12.20 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

29.94 

FONTANA  5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.59 

FONTANA  KAISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.48 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

3.0 

1 

T 

1.5 

4.5 

E  78.67 

FORESTHILL  RS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

65.50 

FORKS  OF  SALMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

52.9} 

FORT  BIOWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

2.0 

9.0 

1 

T 

10.0 
1 

14.0 

42.0 

19.13 

FORT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

41.30 

FORT  BRAGG  AVN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

40.17 

FORT  DICK  1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  6.53 

FORT  JONES  RS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.5 

•  4 

26.69 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

38.58 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2 

2.0 

1 

4.5 

43.18 

FRESNO  WB  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

11  .59 

FRIANT  GOVT  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.24 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  8.77 

FULLEPTON  HILLCREST  R 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.53 

GAR8ERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  68.82 

GARDEN  VALLEY  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47.03 

GASOUET  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

2.0 

104.07 

GEM  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

1 . 1 

11.1 

58  .54 

GEORGETOWN  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GERBER  RANCH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

T 

23.96 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

5.0 

1 

37.0 

21 

60.0 

27 

3.5 

2 

T 

107.0 

46  .58 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.55 

GILLESPIE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.33 

GILROY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.52 

GILROV  14  ENE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

24,99 

See  reference  notes  lollowing  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

Jflnusry 

Pebrusry 

May 

June 

Total 
iall 

Total 
itatioQ 

GLAMIS  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.68 

GLENDALE  5TAPENH0RST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.97 

GLENDOPA  WEST  F  C  185 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.42 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3.5 

10.5 

11.48 

GOLD  RUN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

72.43 

GOOSE  LAKE  WEST 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

5.0 

2 

41  .0 

20 

44.0 

30 

3 

T 

90.0 

41  .07 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

T 

2.0 

i,.0 

2 

3.5 

I 

14.5 

6 

9.0 

6 

3.0 

T 

37  .  5 

- 

GRASS  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

13.2 

5 

3.0 

16.2 

71.54 

GRATON   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

47.60 

GREENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

3.0 

3.0 

28.20 

GREENVILLE  RS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

5 

3 

- 

51.61 

GROVELAND  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.3 

6.0 

20.3 

42.77 

GUERNEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

48.81 

HAINES  CYN  LOWER  FC 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

12.40 

HAINES  CYN  UPPER  FC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.60 

HA  I  WEE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.0 

I 

4.0 

6.81 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.08 

HAMILTON  AFB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.43 

HANFORO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8. IS 

HAPPY  CAMP  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

T 

2.0 

64.36 

HARRIS  GAGING  STA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

12.11 

HARRISON  GULCH  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

3 

9.0 

2 

- 

- 

40.77 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.91 

HAT  CREEK  PH  1 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

2 

15.5 

3.0 

22.5 

26.61 

HAYFIELO   PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.56 

HAYFORK  OS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2 

6.0 

2 

3.0 

1 

- 

38.83 

HEALOSBURG 

SNOWFALL 

I    IN  ON  GO 

SO. 32 

HEALDSBURG  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

44.35  • 

HEMET 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

6.70 

hEnshaw  dam 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.53 

HERNANDEZ  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

- 

17.23 

hesperia 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

3.47 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.0 
7 

19.0 

8 

1.0 

1 

49.0 

40.08 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

44.38 

HILTS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

.5 

5.5 

1 

3.8 

T 

9.8 

E  30.22 

H0BER6S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.5 

: 

2.5 

2 

9.0 

70.48 

HODGES  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

HOEGEES  FC  60A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.83 

See  reference  notes  following  Station  Inuex. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

HOLLISTER 
HONEYOEW  2  WSW 
HOOP* 

HOOPA  2  SE 
HOPLANO  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  ST 
IDRIA 

lOYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
lONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  HYNOLA 
JUNCAL  0AM 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERLINSER 

KERN  RIVER  INTAICE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 
KOHBEL 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GP 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  SD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


January 


February 


12.0 

6 

19.9 


April 


76.0 

30 


May 


Total 
Snow. 
UU 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 


July 


August 


Septembei 


January 


February 


April 


May 


Total 
Snow- 
fall 


LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE   2  NNE 

LAGUNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKESIDE   2  ENE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LA  MESA 

LANCASTER 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEOS  NM 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3i2 
LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE   2  SSW 
LLANO  SHAWNEE   HILLS  P 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOO  MESA 
LODI 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE   TREE  CANYON 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  <i  SW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


Snowfall 
I  IN  on  go 


snowfall 

1    IN  ON  GO 


snowfall 

1  IN  ON  GO 


snowfall 

1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  60 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


3.0 

I 


7.0 

1 


10.4 

10 


1 

10.2 


5.0 

2 


E  *a.6; 

7*. 86 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow, 
iall 

LOS  PRIETOS  RS 

SNOWFALL 

I    i  ri  yjn  ou 

LOYALTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

- 

T 

- 

LYTLE  CREEK  Ph 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

LYTLE  CREEK  RS 

snowfall 
1  In  on  gd 

1.3 

1 

1.3 

MADELINE   MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.2 

4.0 

- 

5.5 

2 

.5 

11.6 

5 

14.7 

7 

4.3 

1 

.5 

- 

MADERA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MAD  RIVER  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

3.0 

2 

4.0 

2 

9.0 

MANDEVILLE  ISLAND 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

HAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 

1    IN  CiK  C'.rs 
I    in   \jr*  OL* 

3.0 

6.5 

.5 

5.0 

2 

5.0 

3 

36.6 

17 

55.7 

30 

13.7 

12 

3.0 

1 

128.0 

MARCH  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARE  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARICOPA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARIPOSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1.0 

3.0 

MARTINEZ  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARTINEZ  FIRE  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARYSVILLE 

SNOWFALL 
1    In  ON  GD 

MATHER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

27.0 

16.0 

T 

43.0 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 

I    in  \jn  \3V 

1.0 

9.0 

2 

15.0 

7 

27.0 

52.0 

MEADOW  LAKE 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

7 

4 

T 

- 

MECCA  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MENDOTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MERCED  FIRE  STA  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

7.5 

4.7 

3 

T 

69.5 

19 

52.8 

30 

5.0 

6 

4.0 

1 

147.5 

MEYERS  INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

10.0 

T 

6.0 

68.5 

20 

80.0 

30 

7.5 

2 

1.5 

176.5 

MIDOLETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

I.O 

MIOOLETOWN  <.  HSW 

SNOWFALL 

1    in  Kjn  ou 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.0 

3.0 

- 

MILL  CREEK  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.5 

1.5 

MINERAL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

2.5 

9.5 

3 

1.5 

1 

40.5 
15 

53.0 
24 

3.5 

2 

no. 5 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

SNOWFALL 

T 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

2.0 

MODESTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

MOJAVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

.5 

- 

MOJAVE  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

14.0 

T 

T 

14.0 

MONTEREY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

MONTICELLO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MOORPARK  1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Snow- 
iall 


MORGAN  HILL  2  E 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  SAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
Ml   BALDV   FC  85G 
MT   BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT   DIABLO  NORTH  GA 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT   HEBRON  RS 
MOUNT   SHASTA   SKI  BOWL 
MOUNT   SHASTA  WB  CITY 
MT  WILSON  FC  338B 
MUIR  WOODS 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY   PARK    4  SW 

NEWHALL  SOLEOAD  FC 

NEWMAN   2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS 

NICOLAUS  *2 

NIGHT INGAlE 

NILAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

NOPTh  HOLLYWOOD 
OAKOALE   WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RS 
OAKLAND  we  AP 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


8.0 

3 


11.1 

2 


See  reterence  notes  loUowing  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 


Season  of  1962  -  1963 


CALirORMIA 


Sialic 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Snow- 
iall 


OCOTILLO  WELLS 

OJAI 

OLINOA 

ONO 

OPIOS  CAMP  PC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE   CR  PARK 

ORICK  10  5E 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIOOE 

OXNARO 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 

PACOIMA   0AM  FC 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOHAR  MTN  OBSY 
PALOS  VERDES  EST  FC 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PANOCHE  JUNCTION 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELO 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IKAY 

PAYNES  CREEK 

PERR I S 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


6.0 

3 


16.0 

10 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  of  1962  - 

1963 

< 

:alifornia 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 
Precip- 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12*96 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

5.0 

6.14 

PINNACLES  NM 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

16.19 

PIRU  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.69 

PISMO  BEACH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.39 

PIT  RIVER  PH  5 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

1 

95.21 

PITTS  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

44.31 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

44  .40 

PLACERVILLE  IFG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  6 

PLATINA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.1 

3 

1 

T 

36  .14 

PLYMOUTH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E  33.08 

POINT  ARENA 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

40  .83 

POINT   ARGUELLO  WB 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

12  .30 

POINT  ARGUELLO  LIGHT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

SNOWFALL 

POMONA 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

9.67 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PORTERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PORTOLA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

7 

6 

POSEY  4  ENE 

SI«3WFALL 
1    I N  ON  GD 

POSEY   3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

22,0 

9 

22  •? 

8 

POTTERS  SAWMILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

POTTER   VALLEY  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

POWAY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PRIEST  VALLEY 

SNOWFALL 
I    I N  ON  GD 

OUINCY  RS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

4 

2 

RAMONA  SPAULDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

RANCHI TA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

6.0 

8.33 

RANDSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

RAYMOND  WHIPPLE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

RAYMOND  9  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

RED  BLUFF  WB  AP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

23.32 

REDDING  FIRE  STA  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

REDLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.41 

REDWOOD  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

24.32 

REPRESA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

26  .94 

RICHARDSON  GROVE  ST  P 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

80.37 

RICHMOND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.54 

RIO  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.50 

See  reference  notes  iollowing  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

Augxisl 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
iall 

Total 

Pr»cip-- 

itation 

R  I  VERS  IDE  FIRE   STa  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.47 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.33 

ROCKL I N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

27.32 

ROUND  MOUNTAIN    I  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

77.52 

SACRAMENTO  WB  AP 

Snowfall 
I  IN  on  GD 

26.21 

SACRAMENTO  WB  CITY 

Snowfall 

1    IN  ON  GD 

22.28 

SAGEHEN  CREEK 

snowfall 

1   IN  ON  GD 

3.8 

7.7 

Iii.O 

9 

T 

81.8 

25 

62.9 

30 

2.7 

2 

.3 

*S.14 

SAINT  HELENA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4*. 58 

SAINT  JOHN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

40.56 

SALINAS  2  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

14.53 

SALINAS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.70 

SALINAS  DAM 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

19.50 

SALSIPUEDES  GAGING  ST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.34 

SALT   SPRINGS  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9 

'•0.0 

6 

3.0 

85.0 

53.20 

SALYER  RS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

52.10 

SAN  ANDREAS  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

35.07 

SAN  ANTON  10  CN  h40UTH 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GO 

14.21 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

24.35 

SAN  ARDO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

14.44 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.58 

SAN  CLEMENTE  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.79 

SANOBERG  PTL  STA  FC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.8 

11.3 
1 

28.1 

8.33 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.2 

7.0 

1 

16.2 

5.56 

SAN  DIEGO  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.98 

SAN  OIMAS  FIRE  WON  FC 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

9.75 

SAN  EHIGDIO  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.82 

SAN  FERNANDO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.37 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

26.72 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25,39 

SAN  FRANCISCO  FOB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.15 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.36 

SAN  GABRIEL  DAM  FC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.05 

SAN  GABR I el  fire  DEP T 

S  NO  W  F  A  L  L 
1    IN  ON  GO 

9.58 

SAN  GREGORIO  3   SE , 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37.68 

SAN  JACINTO 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

6.88 

SAN  JOSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

21  .30 

SAN  LUIS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SNOWFALL 
1    In  ON  GO 

24.80 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


SAN  PEDRO 


SAN  RAFAEL 


SANTA   ANA  FIRE  STA 
SANTA   ANA  RIVER   PH  1 
SANTA   ANITA  FERN  FC  4 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA   BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA  WB  AP 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

SAWYERS   BAR  RS 

SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY 
SECRET  VALLEY  MNTnC  S 
SHASTA  DAM 
SHELL   ABS  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN   2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC  A15 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  OD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


.3 

13.0 


18.0  7.1 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  of  1962  -  1963 

CALIFORNIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 
Snow- 
fall 

Total 

Prselp- 

itation 

SOMESBAR    1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

.5 

- 

E  67.62 

SOMIS   3  NE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  SD 

10.05 

SOMIS   3  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

E  11.34 

SONOMA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

34.40 

SONORA 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GO 

3.0 

1 

3.0 

33.31 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

56.2 

12 

58.3 

8 

2.0 

- 

55.13 

SOUTH  FORK  CABIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

18.0 

15 

19.0 

17 

18.0 

19 

56.0 

13.26 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

9.99 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.02 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

30.23 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22.63 

SQUIRREL   INN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

14.0 

- 

14.18 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

1.3 

6.0 

5 

27.0 

11 

27.9 

10 

63.2 

18.83 

STANDISH  1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1.8 

2.0 

4.3 

15.21 

STANDISH  &  HICKEY  ST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

78.82 

STANISLAUS  PH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

36.70 

STIRLING  CITY  RS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

STOCItTON   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.82 

STOCKTON  FIRE   STA  « 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.46 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.19 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

7.5 

4.0 

T 

16.5 

69.10 

STONYFORO  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

24.39 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

21.83 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 
1 

53.9 

18 

22.5 

13 

2.0 

1 

81.4 

106.13 

SUEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.53 

SUNLAND 

SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 

T 

T 

11.75 

SUSANA  KNOLLS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

9.16 

SUSANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 

1 

- 

24.93 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

6-2 

3 

3.3 

9.5 

E  24.99 

SUTTER  HILL  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  33.06 

TAHOE  CITY 
TEHACHAP I 

SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

7.5 

7.0 

3 

61.3 

22 

9.0 

67.3 

30 

7.0 

2.0 
4 

1.0 

1 

1 

16.0 

45.13 
5.45 

TEJON  PANCHO 
TERMO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 

1 

1 

9.5 

3 

«.9 

5.1 

9.11 

E  15.12 

TERMO  8R1N  HARR  RCH 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

- 

THERMAL   FAA  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.48 

THOUSAND  OAKS 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

9.73 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.92 

See  relerence  notes  lollowing  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Sncw- 
iall 


Total 
Precip- 
itation 


TIGER  CREEK  PH 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


TOPANGA  PATROL   STA  FC  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


TRACY  CARBONA 


TRACY   PUMPING  PLANT 


TRAVIS  AFB 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


TRINITY   DAM  VISTA   POINT  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 
TULELAKE 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UK  I  AH 

UK  I  AH  4  WSW 
UKIAH  1  W 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


UNION  OIL  STEARNS  ABS  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


UCLA 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  V 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

UPR   SAN   LEANDRO  FILTER  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


VACAVILLE 

VALLEY  CENTER  3  NNE 
VALYERMO  RS 
VAN  NUYS   FC  156 
VENTURA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


VICTORVILLE  PUMP  PLANT  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


VINCENT  FIRE  STA  FC 

VINTON 

VISALIA 

VISTA   2  NNE 

VOLCANOV ILLE 

VOLLMERS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


14.0  16.5 


See  reference  notes  following  Station  Inaex. 
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22.0 

2 


26.0 


69.5 

30 


3.1 

T 

132.0 


10.64 
8.80 
13.21 
2*.S5 
'•1.80 
1  .61 
42.81 
4.53 
13.07 
12.86 
E  65.73 
5.76 
2.1* 
64.91 


E  8.83 
9.22 
11.68 


5.01 
8.85 
10.73 
1.76 


CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Total 
fall 

Total 

Pr«cip- 

itatioD 

VOLTA  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

6.5 

1 

11.5 

34.03 

WALLACE   I  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  22.7$ 

WALMAR  SCHOOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31  .98 

WALNUT  CREEIC  2  E5E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.58 

WALNUT   CREEK   A  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.15 

WALNUT   PATROL    STA  FC 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

E  10.90 

WARNER  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

5.0 

7.81 

WASCO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.15 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

28.85 

WEAVERVILLE  RS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.0 

1 

5.8 

45.06 

WEED  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.5 

3.0 

1 

13.0 

6 

12.0 

5 

29.5 

37.17 

WENDEL  10  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.49 

WESTHAVEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.01 

WEST  POINT  3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

1 

1.0 

1 

9.0 

45.77 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3. A 

1 

8.0 

2 

T 

11.4 

63.56 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5-5 

T 

1.5 

5.0 

T 

lA.O 

2 

16.0 

28 

36.5 

31 

11.5 

30 

8.0 

11 

20.0 
5 

119.0 

13.99 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

14.0 

12.0 

2.0 

6.3 

T 

18.0 

3 

21.0 

28 

35.5 

31 

32.5 

30 

35.0 

31 

46.5 

30 

223.8 

20.94 

WHITE  ROCK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

27.54 

WHITTIER  FC   106  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.69 

WILLIAMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.51 

WILLITS  1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.6 

1 

6.6 

55.37 

WILLOWS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.79 

WINTERS 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

28.67 

WOFFORD  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

A.O 

1.0 

5.0 

8.66 

WOOOFOROS 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

1.5 

2.0 

1 

25.0 

5 

20.0 

6 

I.O 

49.5 

29.33 

WOODLAND  1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.39 

WRIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

1.0 

67.71 

YORBA  LINDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

YOSEMITE  NP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

33.0 

8 

15.0 

3 

T 

48.0 

39.96 

YREKA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

2.5 

1 

T 

.1 

2.9 

23.77 

NOTE,      COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF   1   INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  FOR  JANUARY  1963. 
E  AMOUNT  IS  WHOLLY  OR  PARTIALLY  ESTIMATED. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     120°  on  the  16+  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:      26"  on  the  25th  at  Boca,   and  on  the  3d  at  White  Mountain  1 


Greatest  Total  Precipitation:   1.15  inches  at  Little  Valley 
Least  Total  Precipitation:        0.00  inch  at  546  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:      1.15  inches  on  the  14th  at  Little  Valley 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     15  inches  on  the  1st  at  White  Mountain  2 


See  reference  notes  lollowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1963 


Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

Ave 

AOIN  OS 

MAX 
MIN 

76 
42 

75 
39 

76 
39 

73 
40 

74 
43 

74 
47 

68 
48 

76 
37 

81 
39 

80 
45 

86 

41 

90 
46 

95 

52 

89 
50 

83 
44 

80 
47 

76 
49 

88 
45 

84 

61 

82 
49 

83 
49 

82 
43 

82 
48 

80 
39 

78 
41 

84 
53 

90 
49 

88 

52 

83 
50 

86 
47 

85 
47 

81  •5 
46.6 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

76 
49 

75 
48 

77 
43 

81 
55 

86 

53 

82 

55 

80 
52 

75 
52 

80 
57 

81 
51 

78 
55 

87 
51 

100 
56 

100 
53 

85 
56 

79 
53 

80 
57 

78 
55 

87 
58 

80 
58 

76 
56 

88 
55 

79 
50 

84 

53 

83 
45 

84 
47 

92 
50 

102 
50 

86 
53 

36 
58 

37 
60 

83*6 
52.7 

ALPINE 

MAX 
MIN 

8S 
54 

87 
54 

89 
53 

85 
54 

83 
47 

78 
46 

78 
44 

84 
49 

83 
54 

84 
51 

86 

53 

88 
58 

92 
60 

94 
62 

91 
64 

87 
60 

90 
58 

94 
60 

89 
64 

87 

65 

88 
59 

87 
57 

92 
68 

94 
63 

94 
64 

90 
53 

85 
52 

87 
52 

36 
54 

84 
54 

82 
57 

87  .3 
55.9 

ALTURAS  RS 

MAX 
MIN 

79 

36 

31 

32 

90 
33 

80 
35 

78 

39 

80 
40 

81 
49 

72 
36 

80 
36 

83 

39 

SO 

37 

88 
40 

92 
44 

94 
47 

87 
42 

85 
40 

84 
49 

78 
36 

88 
38 

89 
37 

88 
36 

87 
36 

87 
38 

89 
41 

78 
40 

84 

38 

86 

36 

94 
41 

89 

39 

86 
35 

92 
36 

64  .5 
38.7 

ANGWIN   PAC   UNION  COL 

MAX 
MIN 

80 
45 

77 
40 

74 
41 

75 
46 

78 
47 

75 
49 

75 

50 

84 
47 

88 
54 

92 
57 

93 
66 

92 
54 

88 
58 

90 
54 

87 
52 

84 
47 

82 
49 

85 
51 

88 
51 

87 
61 

88 
47 

87 
47 

83 
48 

83 
42 

90 
64 

96 
62 

92 
60 

90 
47 

85 
50 

89 
50 

90 
51 

85.4 
50.5 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 

MAX 
MIN 

86 
51 

78 
51 

76 
53 

85 
65 

81 
65 

79 
60 

85 

63 

89 
56 

92 
63 

86 
60 

83 
61 

80 
59 

92 
59 

85 
55 

83 
60 

84 

55 

86 
55 

86 

52 

86 
51 

88 
66 

39 
52 

88 
67 

54 

91 
66 

97 
65 

88 
58 

76 
52 

83 
58 

85 
67 

85.3 
58.2 

ANTIOCH  PUMP   PLI  3 

MAX 
MIN 

97 
46 

85 
51 

36 
46 

88 
56 

83 
53 

84 

59 

82 
49 

80 
48 

89 
54 

93 
52 

97 
57 

94 

57 

92 

59 

89 
56 

90 
56 

89 
57 

87 
54 

86 
62 

91 
53 

90 
48 

89 
50 

91 
59 

90 
48 

91 
51 

87 
55 

95 
67 

99 
61 

95 
62 

86 
49 

87 
49 

91 
64 

89.5 
53.5 

ASH  MTN 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
53 

84 

56 

86 
56 

85 
59 

84 
60 

87 
59 

86 
59 

87 
60 

93 
67 

96 
70 

98 
68 

102 
69 

101 
69 

100 
73 

100 
72 

94 
60 

89 
61 

92 
64 

68 

68 

65 

93 
66 

98 
67 

93 
52 

94 
63 

98 
67 

99 
59 

98 
58 

97 
59 

100 
70 

93.5 
64.4 

AU8ERPY 

MAX 
MIN 

57 

50 

50 

50 

52 

56 

54 

55 

57 

61 

64 

65 

64 

71 

68 

56 

58 

58 

57 

56 

54 

64 

53 

65 

68.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

87 
55 

84 
46 

80 
48 

80 
48 

82 
50 

84 
50 

82 
57 

81 
51 

87 
54 

93 
59 

95 
62 

98 
65 

98 
67 

99 
68 

98 
61 

89 
55 

85 
65 

86 
57 

91 
68 

92 
57 

93 
57 

93 
57 

93 
57 

90 
52 

86 
52 

92 
52 

97 
62 

96 
53 

92 
59 

92 
59 

95 
59 

90.0 
65.9 

4VAL0N  PLFASURF  P!FR 

MAX 
MIN 

70 
54 

72 
55 

70 
54 

70 
56 

70 
58 

69 
55 

70 
58 

69 
56 

68 
56 

68 
59 

68 
60 

69 
60 

68 
58 

68 
58 

71 
60 

70 
62 

70 
59 

69 
58 

70 
58 

74 
58 

70 
60 

70 
60 

70 
62 

71 
52 

70 
58 

70 
59 

72 
59 

74 

69 

71 
60 

71 
61 

71 
63 

70.1 
58.2 

AVI  LA  BEACH 

MAX 
MIN 

74 
52 

79 
49 

84 
47 

88 
51 

80 
54 

77 
57 

78 
53 

87 
53 

76 
53 

76 
54 

70 
54 

70 
56 

77 
53 

77 
57 

69 
55 

77 
56 

91 
50 

84 
52 

78 
55 

76 
66 

75 
54 

74 
54 

80 
52 

97 
52 

83 
56 

73 
53 

72 
56 

72 
66 

70 
55 

70 
66 

70 
54 

77.6 
53.7 

BAKFR   9  NNW 

MAX 
MIN 

102 
72 

105 
69 

100 
70 

103 
74 

101 

69 

99 

72 

101 
75 

102 
76 

104 

75 

107 
74 

107 
74 

106 

72 

110 

77 

112 
81 

114 
87 

113 
83 

108 
74 

106 
76 

109 
76 

110 
81 

103 
81 

112 
85 

111 
73 

113 
78 

113 
76 

113 
77 

110 
73 

109 
72 

109 
72 

110 
74 

111 
80 

107.6 
75.9 

BAKERSFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

92 
62 

85 
57 

87 
58 

85 
58 

86 
62 

89 
62 

87 

62 

87 
60 

92 
66 

96 
68 

100 
70 

100 
70 

103 
73 

102 
70 

101 
72 

96 
71 

89 
64 

90 
63 

95 
68 

96 
66 

95 
67 

92 
68 

97 
65 

89 
64 

90 
52 

95 
66 

99 
69 

98 
69 

98 
58 

98 
67 

101 
69 

93.9 
66.7 

BALCH  PH 

MAX 
MIN 

87 
60 

86 
60 

87 
58 

86 
59 

81 
60 

84 
61 

84 
62 

85 
61 

85 
61 

91 
53 

93 
71 

97 
70 

97 
68 

96 

70 

95 
72 

95 
66 

90 
63 

88 
64 

93 
65 

93 
68 

92 
66 

92 
68 

93 
67 

93 
68 

89 
53 

93 
65 

94 
67 

93 
69 

93 
68 

95 
59 

97 
69 

90.9 
64.9 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

91 
46 

94 
48 

91 
45 

95 
46 

91 
47 

89 
47 

84 
46 

85 
48 

92 

53 

90 
S3 

90 
49 

94 
52 

96 

55 

99 
57 

100 
59 

95 
57 

93 
58 

93 
53 

101 
55 

96 
61 

95 
60 

97 
59 

94 
58 

102 
58 

102 
58 

102 
54 

92 
56 

90 
66 

92 
67 

92 
56 

93 
60 

93.9 
63.7 

BABSTOW 

MAX 
MIN 

98 
61 

97 
63 

98 
60 

96 
59 

93 
60 

96 
61 

97 
62 

99 
63 

100 
67 

101 
65 

102 
64 

104 
65 

105 
70 

106 

75 

105 
78 

100 
72 

99 
69 

104 
65 

105 
65 

106 
70 

107 
72 

106 
70 

107 
67 

107 
63 

105 
67 

103 
64 

102 
52 

102 
52 

103 
68 

106 
69 

105 
70 

102.1 
66.1 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

87 
53 

90 

50 

87 

52 

90 
51 

91 
51 

83 
48 

84 
47 

83 
49 

90 
54 

92 
56 

89 
54 

92 
57 

95 

62 

98 
61 

99 
64 

95 
59 

92 
56 

90 
56 

95 
63 

99 
73 

96 
62 

97 
60 

97 
53 

98 
54 

100 
62 

100 
58 

95 

55 

94 

56 

92 
58 

93 
59 

93 
63 

92  .8 
57.3 

BEAUMONT    1  E 

MAX 
MIN 

92 
50 

92 
46 

94 
47 

92 
50 

90 
55 

87 
47 

85 
48 

93 
48 

95 
55 

92 
55 

95 
51 

98 
54 

100 
59 

100 
60 

98 
61 

95 
61 

95 
56 

99 

62 

102 
68 

99 
64 

98 
62 

99 
58 

101 
58 

103 
50 

102 
60 

98 
55 

96 
52 

96 
52 

96 
55 

97 
68 

95 
50 

95  .  9 
55.1 

BEN  LOMONO 

MAX 
MIN 

77 
47 

76 
45 

75 
41 

76 
45 

80 
47 

77 
50 

76 
47 

81 
46 

90 
47 

84 
45 

85 
45 

84 
45 

83 
46 

82 
47 

80 
46 

79 
46 

81 
47 

80 
48 

79 
47 

82 
46 

84 
46 

32 
46 

81 
46 

83 
47 

85 
48 

93 
50 

82 
51 

76 
50 

74 

50 

75 
49 

76 
50 

45.9 

BERKELFY 

MAX 
MIN 

65 
53 

68 
52 

68 
51 

68 
57 

69 

57 

69 
56 

69 
57 

77 
54 

78 
56 

80 
55 

68 
55 

66 
55 

67 
54 

67 
54 

69 
55 

69 
54 

72 
56 

71 
66 

69 
64 

69 
66 

76 
54 

75 
65 

69 

55 

75 
52 

79 
54 

88 
59 

67 
54 

66 
54 

65 
54 

67 
52 

67 
53 

70.7 
64.6 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

86 

53 

79 
51 

80 
52 

77 
56 

80 
56 

83 
58 

79 

58 

85 

51 

88 

53 

92 

60 

96 

63 

99 
61 

96 

62 

94 

61 

95 
60 

86 
58 

84 
59 

85 
58 

91 
59 

87 
57 

91 
68 

92 
69 

91 
58 

86 
56 

89 
58 

93 
62 

99 
63 

92 
57 

84 

56 

92 
57 

94 
68 

86  .5 
57.7 

BIG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

87 
46 

89 
44 

86 
44 

90 
50 

90 
48 

87 
59 

77 
54 

77 
43 

83 
45 

90 
47 

97 
47 

101 
52 

105 
54 

105 
53 

96 
49 

91 
46 

90 
48 

86 
47 

98 
61 

96 
51 

93 
46 

93 
51 

91 
49 

97 
49 

85 
45 

92 
47 

101 
46 

106 
51 

101 
51 

100 
49 

98 
47 

92.6 
48.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
33 

79 
31 

76 
30 

74 

30 

76 

34 

75 
28 

76 

31 

79 

30 

82 
41 

78 
37 

79 
36 

82 
48 

82 
41 

87 
42 

85 
35 

76 
52 

79 
50 

85 
36 

84 
42 

82 
46 

84 
47 

84 
46 

86 
46 

83 
44 

83 
46 

34 

40 

81 

39 

80 
44 

80 
44 

33 
43 

82 
47 

39.9 

BISHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
48 

91 
47 

91 
44 

91 
43 

91 
45 

92 
49 

93 
49 

93 
50 

95 
53 

96 

53 

98 
54 

100 
57 

101 
56 

99 
61 

98 
56 

100 
53 

97 
46 

96 
55 

100 
63 

100 

63 

101 
54 

100 
56 

102 
53 

101 
52 

102 
49 

96 
60 

98 
56 

98 
54 

98 
55 

99 
63 

99 
56 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

67 
49 

67 
44 

66 
45 

65 
45 

66 
45 

68 
46 

67 
48 

66 
47 

70 
48 

71 
50 

73 
50 

72 
50 

73 
52 

72 
52 

70 
53 

65 
50 

69 
50 

69 
46 

72 
52 

76 
57 

76 
68 

76 

53 

77 
52 

77 
61 

73 
52 

75 
47 

70 
49 

73 
50 

73 
52 

74 
52 

74 
54 

71.0 
50.0 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

91 
61 

94 

54 

96 
55 

91 
57 

89 
61 

91 

60 

93 
61 

91 

59 

91 

62 

97 
64 

102 
69 

103 
70 

105 
70 

110 
73 

107 
70 

106 
67 

99 
63 

94 
63 

96 
65 

101 
65 

101 

65 

102 
65 

99 
66 

103 
54 

95 
61 

95 
63 

102 
69 

103 
73 

103 
67 

102 
65 

104 
69 

64.4 

BLUE   CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 
50 

64 

50 

65 
48 

64 

48 

65 
47 

65 
47 

61 
48 

70 
48 

72 
53 

75 
56 

77 
56 

79 
62 

80 
64 

78 
60 

74 
57 

11 

68 

53 

73 
53 

74 

55 

75 
58 

76 
58 

76 
55 

74 

57 

70 

62 

74 
50 

80 
59 

79 
52 

76 
67 

76 
56 

77 
56 

76 
69 

72.5 
54.4 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

105 
64 

104 
65 

104 
65 

103 
67 

104 
63 

104 

67 

104 
67 

105 
68 

103 
80 

104 
75 

105 
69 

109 
69 

111 
74 

112 
74 

110 
77 

106 
79 

106 
76 

111 

70 

110 
78 

105 
80 

110 
79 

112 
75 

111 
74 

112 
74 

111 
76 

110 
78 

106 
75 

105 
74 

105 
74 

104 
78 

102 
80 

^73!o 

6LYTHE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

111 
74 

107 
78 

105 
74 

105 
74 

105 
73 

105 
73 

104 
73 

105 
75 

104 
83 

106 
83 

107 
78 

109 
75 

113 
83 

116 
82 

112 
86 

111 
84 

111 

82 

114 
81 

109 
89 

109 
87 

114 
88 

114 
84 

113 

82 

115 
85 

117 
84 

110 

87 

110 
34 

109 
82 

107 
80 

108 
82 

95 
84 

81.0 

BOCA 

MAX 
MIN 

77 
35 

73 
31 

73 
30 

72 
28 

72 

35 

1^ 
35 

72 
36 

69 
34 

78 

35 

80 
32 

80 
36 

84 
40 

88 
40 

87 
45 

80 
36 

78 
36 

76 
33 

73 
33 

81 
38 

81 
34 

82 
33 

83 
32 

82 
34 

81 
37 

76 
26 

82 
39 

82 
35 

86 
39 

82 
32 

82 
33 

84 

35 

79.0 
34.8 

BONITA 

MAX 
MIN 

81 
55 

83 

53 

79 
51 

76 
57 

75 
54 

74 

61 

74 
60 

74 
61 

73 

62 

73 
59 

73 
61 

78 
57 

83 
56 

81 
59 

77 
63 

77 
57 

81 
69 

84 
55 

78 
63 

77 
60 

78 
64 

77 
64 

78 
63 

81 
60 

77 
61 

77 
62 

77 
57 

79 
62 

78 
59 

78 
55 

78 
65 

77.7 
69.6 

eORREGO  SPPGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

105 
68 

104 
71 

105 
62 

103 
62 

102 
60 

102 
59 

101 
57 

100 
58 

102 
69 

101 
68 

103 
62 

103 
64 

105 
67 

102 
76 

112 
74 

109 
76 

106 
72 

105 
65 

107 
67 

105 
74 

106 
76 

109 
73 

105 
75 

108 
72 

105 
69 

110 
68 

107 
62 

103 
66 

104 
68 

103 
70 

^67.7 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

68 
42 

67 
45 

67 
45 

66 
44 

67 
46 

67 
44 

63 
44 

72 
45 

74 
46 

76 
50 

79 

52 

82 
56 

81 
56 

80 
55 

77 
52 

73 
49 

70 
60 

76 
48 

75 
52 

77 
62 

77 
50 

76 
50 

76 
52 

72 
47 

75 
45 

83 
46 

80 
59 

77 
55 

77 
50 

78 
51 

77 
53 

74.3 
49.4 

BRAWLFY  2  SW 

MAX 
MIN 

106 
68 

111 
70 

106 
66 

104 
66 

105 
61 

102 
67 

102 

65 

102 

65 

103 
74 

104 

75 

103 
69 

104 
69 

109 
79 

112 
76 

112 
78 

110 
77 

108 
75 

109 
70 

110 
79 

107 

79 

107 
79 

111 
77 

110 
77 

109 
75 

111 
75 

111 
74 

108 
75 

106 
73 

106 
74 

105 
76 

107 
31 

107.1 
73.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

76 

32 

77 

32 

75 

28 

75 

29 

76 

32 

75 
34 

76 
34 

82 
34 

82 
38 

83 
34 

85 
35 

86 
39 

85 
41 

82 
38 

78 
34 

79 
48 

77 

32 

83 
35 

86 
37 

86 
34 

36 
36 

86 
35 

84 

33 

81 
40 

84 
31 

87 
34 

85 
35 

85 
40 

34 

34 

87 

36 

31 
37 

81.7 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

MAX 
MIN 

90 
48 

83 
47 

84 
45 

79 
56 

82 
52 

81 
54 

79 
48 

94 

51 

96 
59 

97 
57 

100 
61 

101 
57 

100 
56 

92 
57 

85 
56 

88 
53 

95 
55 

95 
52 

96 
54 

95 
55 

94 

61 

101 

47 

94 
49 

96 
52 

91.5 
53.0 

BUPBANK   WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
58 

84 
57 

84 

57 

81 
58 

79 

59 

76 
57 

78 
59 

82 

59 

84 

59 

81 

59 

83 
59 

86 
57 

90 
62 

90 
64 

85 
63 

81 
60 

84 

60 

87 
60 

85 
61 

86 
62 

86 
62 

86 
61 

87 
61 

90 
61 

89 
62 

81 
62 

79 
61 

83 
58 

82 
55 

83 
60 

82 
61 

83.7 
69.8 

BUOLINGAME 

MAX 
MIN 

68 
50 

67 
54 

72 
51 

73 
50 

74 
58 

76 
53 

76 

52 

77 
51 

90 
50 

85 
48 

80 
52 

77 
54 

77 
54 

77 

51 

74 
50 

70 
50 

71 
60 

79 
48 

75 
49 

76 
47 

70 
49 

74 
54 

70 
44 

72 
50 

82 
48 

92 
53 

91 
51 

75 
52 

73 
47 

74 
48 

73 
50 

76.8 
50.6 

See  BeieiencQ  Notes  FoUowlng  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ^V'TJt 


Station 

Day  Ol  Month 

aqo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

8URNEY 

MAX 

75 

77 

75 

74 

73 

75 

74 

71 

79 

83 

84 

38 

91 

93 

87 

83 

79 

78 

85 

83 

34 

84 

82 

83 

76 

80 

37 

91 

86 

85 

37 

81 

,7 

MIN 

36 

41 

42 

45 

38 

36 

40 

39 

42 

46 

51 

46 

44 

52 

41 

40 

39 

40 

43 

40 

43 

37 

38 

40 

45 

43 

40 

39 

40 

.9 

B'JTTONW  I LLOW 

MAX 

89 

94 

87 

89 

86 

87 

90 

88 

88 

95 

100 

101 

102 

101 

102 

103 

96 

90 

93 

98 

95 

97 

96 

97 

92 

94 

95 

99 

99 

98 

99 

9* 

.8 

MIN 

62 

58 

62 

62 

60 

61 

62 

63 

66 

65 

66 

71 

71 

63 

64 

61 

64 

65 

65 

64 

66 

64 

61 

62 

65 

62 

64 

64 

68 

63 

CAB^ILLO  NM 

MAX 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

71 

69 

72 

71 

70 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

79 

74 

74 

74 

76 

72 

72 

.5 

HIN 

58 

59 

58 

59 

58 

60 

58 

58 

58 

59 

60 

61 

60 

59 

60 

60 

62 

6 1 

6  1 

61 

60 

63 

62 

62 

60 

62 

63 

63 

62 

60 

•  0 

Cachi  jma  dam 

MAX 

81 

76 

80 

81 

80 

81 

79 

78 

86 

S3 

90 

89 

91 

95 

93 

93 

89 

85 

86 

89 

85 

89 

92 

91 

91 

93 

94 

88 

83 

88 

90 

86 

.9 

MIN 

47 

44 

47 

49 

54 

50 

49 

48 

48 

52 

50 

49 

54 

48 

49 

48 

50 

50 

49 

49 

48 

49 

45 

49 

54 

50 

50 

50 

46 

49 

.3 

CALAVFPAS  BIG  TPEFS 

MAX 

74 

72 

71 

70 

70 

73 

72 

70 

74 

79 

82 

83 

84 

86 

86 

82 

76 

76 

79 

81 

83 

82 

81 

82 

80 

31 

83 

82 

81 

83 

84 

79 

.7 

MIN 

44 

44 

42 

41 

43 

45 

52 

46 

48 

47 

50 

53 

55 

52 

49 

46 

42 

44 

47 

43 

49 

48 

50 

48 

45 

46 

51 

50 

48 

47 

4B 

47 

.4 

CALLAHAN  RS 

MAX 

78 

79 

76 

76 

75 

74 

74 

80 

85 

34 

89 

95 

96 

95 

90 

87 

85 

92 

89 

91 

91 

86 

85 

81 

81 

89 

97 

95 

95 

94 

92 

86 

.3 

MIN 

41 

39 

40 

49 

44 

52 

50 

35 

38 

44 

42 

47 

52 

50 

48 

46 

47 

45 

49 

49 

46 

47 

44 

48 

43 

43 

46 

50 

49 

46 

46 

45 

.6 

CAMPO 

MAX 

92 

92 

94 

92 

89 

85 

87 

92 

91 

92 

94 

95 

99 

100 

96 

93 

94 

99 

97 

97 

98 

98 

99 

99 

99 

94 

92 

94 

95 

95 

91 

94 

.3 

MIN 

39 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

40 

48 

47 

45 

43 

52 

54 

55 

64 

49 

50 

54 

59 

54 

54 

54 

56 

53 

48 

50 

52 

52 

54 

56 

48 

.7 

CAMP  PARDEE 

MAX 

89 

86 

82 

83 

84 

86 

83 

82 

90 

96 

101 

100 

102 

103 

101 

96 

90 

88 

95 

94 

95 

96 

94 

94 

90 

95 

99 

99 

94 

95 

99 

92 

,9 

MIN 

54 

48 

51 

5 1 

5  3 

53 

54 

49 

56 

61 

64 

63 

62 

64 

63 

55 

56 

56 

59 

59 

60 

57 

59 

53 

55 

59 

67 

58 

57 

60 

63 

57 

•  4 

CANOGA   PARK   P I ERCE  COL 

n9 

90 

92 

90 

85 

84 

85 

83 

91 

90 

93 

95 

100 

93 

93 

88 

90 

97 

95 

96 

95 

94 

97 

98 

98 

95 

33 

90 

91 

93 

91 

92 

.2 

MIN 

54 

56 

^' 

54 

51 

" 

59 

58 

56 

55 

55 

56 

58 

56 

55 

56 

55 

55 

55 

5  1 

52 

55 

57 

54 

.5 

CANTIL 

90 

96 

95 

94 

94 

98 

97 

100 

102 

104 

103 

108 

108 

105 

103 

98 

96 

105 

106 

106 

108 

106 

108 

103 

105 

104 

103 

101 

102 

106 

105 

101 

•  9 

MIN 

70 

69 

69 

70 

68 

60 

58 

6 1 

63 

64 

66 

32 

81 

73 

60 

68 

79 

60 

65 

63 

63 

61 

63 

7 1 

61 

66 

67 

.5 

CANYON  DAM 

72 

71 

73 

73 

70 

78 

73 

77 

82 

84 

83 

86 

90 

84 

81 

78 

81 

33 

82 

85 

84 

84 

82 

83 

85 

82 

89 

86 

36 

85 

31 

.1 

MIN 

33 

34 

33 

38 

41 

42 

44 

41 

4  3 

44 

48 

48 

44 

42 

42 

42 

46 

42 

42 

44 

44 

40 

40 

52 

38 

48 

43 

43 

41 

42 

.0 

CAPMpL  VALLEY 

MAX 

67 

69 

72 

75 

78 

75 

77 

84 

30 

31 

79 

'5 

80 

73 

72 

75 

73 

73 

71 

74 

76 

75 

76 

86 

93 

87 

74 

70 

73 

74 

76 

.2 

MIN 

42 

43 

41 

44 

49 

46 

* 

45 

44 

47 

45 

47 

47 

49 

49 

45 

43 

47 

48 

42 

43 

42 

42 

47 

55 

43 

50 

45 

45 

47 

45 

.6 

CATHAv  Bull  run  rch 

MAX 

86 

37 

82 

85 

83 

85 

85 

83 

36 

92 

95 

96 

99 

100 

99 

95 

90 

88 

91 

93 

94 

93 

92 

95 

90 

92 

95 

97 

95 

95 

96 

91 

.4 

MIN 

5 1 

46 

46 

47 

51 

52 

54 

50 

54 

55 

57 

61 

62 

59 

62 

53 

52 

56 

56 

56 

55 

55 

51 

55 

57 

60 

57 

56 

58 

54 

.6 

CECILVILL^  SAWYER 

MAX 

80 

80 

75 

80 

79 

76 

70 

75 

84 

93 

91 

95 

94 

90 

86 

86 

84 

89 

90 

39 

86 

35 

86 

91 

82 

92 

96 

96 

93 

92 

91 

96 

.0 

MIN 

40 

38 

39 

30 

46 

5  1 

48 

49 

40 

45 

44 

49 

53 

50 

44 

43 

41 

42 

47 

45 

41 

45 

43 

42 

40 

44 

49 

50 

47 

45 

43 

44 

.3 

CEDARV I LLE 

MAX 

73 

80 

79 

79 

78 

77 

78 

72 

75 

82 

79 

80 

86 

90 

88 

34 

84 

77 

80 

89 

86 

38 

33 

87 

78 

75 

79 

86 

89 

87 

86 

81 

,7 

MIN 

47 

46 

48 

49 

50 

55 

54 

45 

47 

51 

48 

54 

57 

57 

54 

54 

55 

49 

5? 

56 

55 

5  7 

52 

56 

48 

50 

53 

62 

56 

54 

55 

52 

.5 

CFNTERVILLE  PH 

MAX 

90 

89 

88 

87 

87 

87 

84 

96 

96 

99 

103 

103 

104 

103 

102 

95 

99 

97 

97 

96 

97 

97 

95 

95 

97 

102 

102 

101 

98 

100 

100 

96 

.3 

MIN 

52 

44 

44 

46 

52 

53 

53 

50 

50 

56 

60 

60 

62 

57 

56 

51 

52 

55 

56 

53 

55 

54 

55 

55 

52 

57 

53 

59 

53 

55 

55 

53 

.9 

CHERRY   VALLEY  DAM 

MAX 

76 

76 

74 

75 

76 

73 

77 

SO 

85 

85 

82 

88 

87 

11 

83 

78 

84 

35 

S6 

85 

84 

36 

83 

83 

85 

87 

85 

85 

87 

82 

.2 

MIN 

46 

47 

45 

44 

47 

49 

50 

51 

53 

55 

98 

55 

55 

5Z 

43 

43 

50 

52 

54 

53 

52 

53 

50 

51 

55 

56 

53 

52 

53 

51 

.3 

CHESTER 

MAX 

76 

72 

72 

71 

75 

72 

69 

83 

77 

77 

82 

84 

84 

85 

82 

81 

77 

80 

84 

89 

87 

85 

86 

85 

79 

.8 

MIN 

33 

32 

31 

35 

3  7 

3  8 

38 

3  3 

36 

33 

38 

44 

47 

39 

37 

40 

39 

41 

35 

36 

38 

40 

36 

35 

50 

41 

42 

40 

40 

38 

38 

■  2 

CHICO  EXP  5TA 

MAX 

87 

86 

83 

S3 

85 

86 

84 

92 

94 

98 

102 

102 

100 

99 

92 

92 

88 

96 

94 

94 

95 

94 

93 

91 

96 

100 

97 

94 

93 

97 

97 

93 

0 

MIN 

57 

50 

53 

54 

59 

60 

59 

52 

56 

65 

58 

63 

66 

64 

62 

60 

58 

57 

61 

56 

59 

59 

57 

53 

61 

61 

63 

57 

55 

58 

58 

3 

CHULA  VISTA 

MAX 

71 

69 

70 

70 

68 

67 

67 

67 

66 

68 

72 

70 

69 

71 

73 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

70 

■  0 

MIN 

60 

56 

57 

57 

60 

60 

61 

59 

60 

61 

59 

59 

63 

59 

63 

63 

62 

64 

62 

62 

62 

66 

65 

60 

.9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

87 

97 

89 

85 

82 

81 

81 

S6 

87 

86 

97 

90 

94 

93 

89 

86 

38 

93 

91 

39 

92 

39 

92 

95 

94 

88 

85 

87 

88 

86 

86 

88 

•  2 

MIN 

53 

53 

52 

53 

55 

54 

58 

53 

54 

56 

56 

54 

61 

61 

61 

58 

55 

57 

59 

60 

59 

57 

58 

59 

61 

57 

54 

52 

52 

52 

59 

56 

.2 

CLARKSBURG 

MAX 

86 

78 

78 

78 

80 

83 

80 

78 

89 

94 

97 

98 

96 

89 

92 

83 

80 

34 

93 

84 

37 

S3 

89 

84 

88 

92 

97 

90 

30 

88 

95 

37 

0 

MIN 

52 

52 

52 

52 

52 

56 

57 

50 

54 

59 

53 

59 

56 

55 

57 

56 

56 

55 

56 

54 

54 

5  5 

55 

54 

52 

57 

6 1 

56 

54 

53 

55 

55 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

85 

83 

85 

81 

80 

82 

81 

84 

90 

91 

98 

100 

98 

91 

89 

85 

84 

90 

92 

93 

91 

SB 

90 

81 

91 

98 

98 

95 

95 

96 

89 

5 

MIN 

40 

52 

40 

53 

51 

57 

54 

48 

54 

52 

52 

58 

53 

63 

60 

60 

50 

50 

52 

47 

46 

49 

53 

48 

48 

50 

50 

48 

46 

48 

51 

1 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

88 

84 

84 

80 

SO 

82 

78 

7S 

SS 

96 

96 

92 

90 

84 

36 

90 

36 

86 

92 

36 

83 

90 

92 

86 

33 

96 

103 

88 

78 

86 

89 

87 

4 

MIN 

52 

47 

48 

54 

50 

50 

55 

56 

57 

58 

60 

50 

51 

52 

56 

51 

58 

52 

50 

48 

51 

54 

52 

54 

56 

63 

54 

52 

46 

46 

50 

52 

7 

COALINGA 

MAX 

93 

88 

90 

87 

90 

88 

88 

86 

95 

99 

103 

101 

103 

103 

104 

101 

98 

94 

99 

93 

97 

96 

101 

97 

94 

101 

100 

99 

100 

101 

101 

96 

6 

MIN 

58 

52 

55 

55 

60 

61 

59 

59 

59 

62 

69 

62 

66 

65 

67 

58 

59 

62 

59 

64 

65 

62 

63 

62 

60 

61 

64 

63 

63 

64 

62 

61 

3 

COLFAX 

MAX 

81 

77 

79 

79 

80 

80 

78 

34 

88 

91 

94 

95 

96 

97 

91 

84 

83 

88 

89 

91 

91 

39 

88 

33 

88 

94 

93 

92 

90 

92 

92 

87 

6 

MIN 

61 

51 

53 

51 

55 

55 

55 

53 

58 

61 

64 

66 

63 

68 

64 

59 

55 

58 

62 

63 

63 

63 

62 

54 

56 

62 

65 

67 

64 

63 

64 

60 

1 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

88 

85 

85 

84 

85 

86 

36 

39 

95 

95 

99 

101 

100 

96 

94 

88 

38 

95 

91 

93 

94 

93 

91 

89 

95 

100 

98 

93 

92 

97 

95 

92 

3 

MIN 

54 

51 

52 

54 

52 

57 

56 

52 

56 

60 

69 

62 

63 

60 

59 

56 

53 

55 

59 

56 

56 

57 

56 

55 

55 

72 

61 

58 

55 

54 

57 

57 

3 

CORCORAN   IPPIG  DIST 

MAX 

89 

94 

85 

89 

88 

89 

90 

88 

89 

95 

100 

102 

103 

103 

104 

104 

96 

91 

95 

99 

98 

96 

96 

100 

93 

94 

98 

101 

101 

100 

100 

9S 

9 

MIN 

51 

55 

52 

56 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

63 

66 

66 

66 

66 

60 

58 

56 

59 

60 

62 

59 

59 

58 

57 

60 

62 

62 

62 

58 

60 

59 

5 

CORONA 

MAX 

90 

91 

91 

89 

84 

83 

85 

88 

89 

37 

37 

91 

97 

96 

91 

69 

90 

95 

93 

91 

92 

92 

99 

97 

91 

90 

82 

88 

38 

89 

89 

90 

1 

MIN 

50 

49 

48 

50 

53 

53 

53 

57 

54 

56 

56 

53 

59 

57 

54 

56 

54 

53 

55 

57 

58 

5  7 

57 

57 

55 

55 

54 

54 

54 

56 

59 

54 

6 

COVELO 

MAX 

82 

80 

78 

76 

78 

79 

73 

73 

81 

86 

83 

93 

96 

97 

92 

84 

83 

83 

88 

88 

39 

87 

87 

81 

89 

96 

95 

99 

95 

95 

93 

86  < 

4 

MIN 

41 

41 

39 

46 

44 

45 

47 

40 

44 

47 

47 

51 

50 

50 

48 

46 

47 

46 

50 

48 

45 

47 

42 

42 

45 

47 

46 

49 

47 

48 

46 

45  • 

8 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

65 

65 

66 

67 

65 

69 

67 

67 

63 

68 

63 

65 

65 

64 

66 

65 

63 

67 

69 

68 

66 

69 

69 

70 

65 

64 

65 

66 

66 

66* 

3 

MIN 

44 

44 

46 

52 

55 

49 

46 

48 

52 

43 

51 

52 

53 

54 

53 

50 

55 

55 

47 

57 

46 

52 

48 

54 

46 

52 

44 

42 

46 

49. 

7 

CROCKETT 

MAX 

82 

71 

70 

75 

77 

82 

80 

76 

85 

91 

92 

86 

83 

79 

34 

78 

79 

81 

38 

84 

85 

85 

86 

81 

81 

92 

93 

30 

73 

81 

83 

32* 

2 

MIN 

51 

53 

53 

56 

56 

55 

56 

53 

54 

55 

55 

56 

55 

55 

57 

54 

55 

53 

53 

5 1 

52 

52 

54 

53 

58 

54 

54. 

3 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

74 

76 

76 

74 

76 

75 

77 

75 

75 

74 

71 

78 

77 

78 

77 

78 

77 

78 

76 

78 

75 

77 

79 

81 

75 

74 

75 

75 

76 

76  • 

0 

47 

56 

55 

57 

60 

61 

60 

58 

59 

59 

61 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

60 

59 

60 

61 

6 1 

62 

60 

61 

62 

65 

63 

62 

62 

62 

59. 

9 

CUYAMA 

MAX 

84 

88 

82 

85 

81 

84 

86 

85 

33 

90 

97 

100 

100 

98 

95 

92 

91 

94 

96 

94 

96 

98 

97 

100 

90 

89 

94 

97 

95 

96 

98 

92. 

3 

MIN 

46 

40 

43 

48 

64 

66 

65 

62 

68 

66 

50 

52 

50 

49 

47 

50 

52 

49 

47 

50 

51 

50 

52 

57 

49 

5 1 

5 1 

52 

52 

54 

56 

52. 

9 

CUYAMACA 

MAX 

82 

S3 

82 

83 

82 

81 

79 

79 

85 

84 

34 

88 

90 

91 

92 

91 

87 

84 

93 

92 

92 

91 

92 

93 

94 

93 

90 

99 

89 

89 

90 

87. 

5 

MIN 

54 

53 

52 

42 

43 

50 

44 

43 

45 

42 

47 

46 

50 

65 

66 

65 

63 

60 

55 

6 1 

59 

60 

56 

58 

5-9 

53. 

9 

DAGGETT   FAA  AP 

MAX 

100 

98 

100 

97 

93 

97 

98 

98 

101 

101 

103 

104 

106 

106 

107 

103 

101 

104 

103 

106 

108 

109 

106 

108 

107 

104 

101 

105 

105 

106 

104 

102. 

9 

MIN 

63 

62 

63 

63 

65 

62 

64 

65 

66 

63 

67 

70 

73 

76 

81 

73 

73 

66 

68 

72 

75 

74 

71 

72 

69 

66 

66 

66 

73 

70 

73 

9 

DAVIS    1  WSW 

MAX 

85 

80 

78 

81 

S3 

85 

81 

82 

39 

93 

95 

97 

96 

91 

93 

85 

32 

85 

92 

86 

89 

89 

89 

85 

88 

91 

97 

96 

85 

86 

93 

88. 

0 

MIN 

52 

48 

47 

51 

52 

55 

55 

48 

51 

56 

60 

56 

57 

55 

55 

54 

55 

51 

54 

50 

52 

53 

53 

52 

53 

65 

53 

55 

♦9 

♦9 

52 

53. 

3 

DEATH  VALLEY 

MAX 

109 

109 

108 

109 

104 

107 

109 

110 

113 

113 

113 

114 

119 

119 

120 

120 

115 

112 

116 

117 

117 

117 

lie 

118 

113 

113 

114 

115 

112 

115 

117 

114. 

0 

MIN 

81 

83 

82 

85 

84 

84 

86 

89 

88 

37 

91 

90 

95 

89 

95 

92 

86 

86 

38 

94 

94 

98 

92 

94 

89 

84 

38 

S6 

88 

87 

92 

««. 

3 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

85 

84 

84 

82 

84 

S6 

89 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

92 

92 

89 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

94 

92 

90 

90 

91 

92 

90. 

5 

MIN 

48 

48 

51 

50 

46 

51 

53 

53 

56 

53 

64 

63 

59 

57 

57 

55 

58 

56  1 

60 

60 

56  j 

56 

56 

61 

51 

S7 

54 

55. 

1 

S«e  Relerence  Notes  PoUovriag  Station  Index 


-  231  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  [ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

78 

82 

83 

86 

87 

85 

84 

78 

74 

80 

80 

62 

32 

82 

81 

78 

76 

66 

85 

85 

83 

84 

64 

79, 

8 

MIN 

41 

40 

39 

38 

43 

41 

42 

43 

44 

41 

46 

44 

44 

44 

43 

39 

39 

46 

47 

49 

43 

44 

47 

43. 

6 

DENAIR 

MAX 

S8 

82 

85 

S6 

86 

87 

36 

88 

90 

98 

99 

98 

99 

100 

96 

90 

88 

92 

93 

92 

91 

92 

94 

90 

93 

96 

99 

94 

94 

94 

94 

92, 

MIN 

49 

50 

52 

54 

54 

5  2 

52 

56 

56 

55 

59 

55 

54 

54 

57 

61 

66 

54 

55 

67 

64. 

7 

DE  SABLA 

MAX 

78 

78 

74 

77 

77 

73 

80 

84 

86 

89 

90 

92 

90 

90 

34 

80 

35 

86 

84 

85 

35 

84 

83 

85 

91 

90 

90 

37 

88 

36 

MIN 

48 

48 

46 

50 

50 

60 

53 

5  1 

56 

54 

55 

52 

55 

51 

50 

59 

56 

69 

59 

54 

64 

63. 

3 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

MAX 

87 

85 

83 

83 

84 

84 

83 

89 

93 

95 

100 

99 

99 

98 

91 

88 

95 

94 

93 

93 

95 

95 

91 

MIN 

49 

58 

54 

55 

57 

58 

53 

61 

60 

59 

65  i 

9 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

76 

77 

79 

83 

85 

85 

79 

78 

75 

72 

80 

80 

80 

31 

80 

80 

74 

80 

82 

85 

79 

80 

63 

77  • 

MIN 

32 

34 

38 

34 

38 

43 

42 

39 

42 

38 

32 

40 

37 

35 

36 

35 

43 

31 

37 

36 

41 

31 

35 

39 

37. 

4 

DOWNIEVILLE  RS 

79 

76 

77 

75 

77 

77 

77 

75 

80 

83 

85 

88 

90 

90 

89 

86 

82 

80 

84 

35 

87 

87 

87 

86 

79 

65 

95 

89 

87 

86 

89 

83. 

6 

MIN 

43 

41 

40 

40 

45 

45 

46 

46 

41 

45 

48 

51 

51 

52 

47 

45 

45 

44 

49 

45 

46 

45 

45 

44 

41 

47 

48 

50 

45 

44 

47 

45 

5 

DOYLE  5  S5E 

81 

80 

79 

80 

80 

80 

79 

76 

82 

36 

87 

87 

91 

94 

88 

85 

83 

80 

86 

38 

39 

39 

88 

89 

81 

81 

84 

90 

89 

88 

90 

84. 

g 

MIN 

43 

40 

40 

43 

44 

47 

45 

40 

46 

48 

47 

50 

54 

54 

50 

50 

44 

50 

45 

47 

49 

43 

52 

42 

49 

47 

64 

46 

46 

47 

46 

6 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

88 

90 

89 

88 

85 

84 

84 

90 

91 

91 

90 

96 

100 

99 

95 

87 

89 

96 

95 

95 

94 

96 

98 

100 

98 

94 

39 

89 

92 

94 

93 

92 

2 

MIN 

52 

50 

53 

53 

56 

54 

53 

56 

56 

55 

55 

53 

59 

62 

62 

57 

55 

60 

58 

57 

56 

58 

57 

59 

50 

57 

52 

61 

53 

56 

69 

66 

0 

DUTTONS  LANDING 

78 

71 

73 

76 

78 

84 

85 

86 

78 

80 

70 

77 

78 

79 

83 

83 

75 

80 

87 

95 

71 

75 

79 

MIN 

52 

5  0 

55 

52 

51 

55 

63 

64 

5  0 

61 

7 

EAGLE  MTN 

102 

107 

103 

102 

101 

101 

101 

101 

103 

101 

102 

102 

106 

110 

112 

107 

107 

107 

109 

108 

104 

109 

110 

110 

111 

110 

106 

105 

104 

105 

105 

MIN 

80 

80 

77 

75 

75 

76 

77 

78 

82 

84 

80 

82 

8  3 

9 1 

89 

84 

35 

86 

67 

87 

86 

87 

86 

82 

80 

84 

83 

66 

62 

^82 

7 

EAST  PAR1(  res 

85 

83 

79 

79 

79 

83 

82 

82 

87 

92 

93 

96 

99 

101 

96 

90 

85 

85 

92 

90 

90 

92 

91 

92 

85 

91 

95 

99 

92 

92 

95 

MIN 

48 

50 

50 

50 

5  2 

49 

52 

55 

60 

57 

64 

56 

55 

55 

53 

55 

57 

56 

57 

5  3 

55 

52 

51 

57 

55 

69 

67 

62 

64 

64 

4 

EL  CAPITAN  dam 

MAX 

92 

95 

94 

95 

90 

92 

83 

85 

89 

88 

88 

91 

93 

97 

99 

88 

91 

95 

99 

93 

92 

94 

92 

97 

99 

95 

87 

88 

90 

90 

89 

92 

MIN 

50 

5 1 

51 

51 

53 

57 

55 

52 

55 

56 

52 

53 

55 

57 

57 

54 

54 

54 

56 

58 

59 

53 

54 

57 

58 

55 

54 

64 

65 

68 

61 

66 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

110 

107 

106 

106 

105 

102 

102 

104 

105 

104 

105 

110 

112 

113 

112 

108 

109 

109 

103 

108 

111 

111 

111 

111 

110 

110 

106 

105 

105 

106 

103 

107 

7 

MIN 

66 

66 

68 

66 

62 

65 

63 

65 

68 

74 

64 

67 

72 

76 

77 

76 

74 

72 

79 

79 

77 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

72 

75 

75 

82 

72 

0 

ELECTPA  PH 

MAX 

84 

83 

80 

83 

83 

S4 

81 

88 

93 

92 

98 

99 

101 

101 

100 

95 

89 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

93 

93 

97 

96 

97 

96 

98 

98 

92 

5 

MIN 

49 

41 

43 

45 

49 

5  1 

48 

46 

50 

52 

5  3 

52 

59 

5  5 

47 

50 

50 

49 

50 

47 

42 

50 

50 

47 

45 

53 

52 

52 

49 

51 

46 

49 

2 

ELK  VALLEY 

MAX 

72 

72 

70 

66 

74 

71 

65 

74 

81 

81 

82 

89 

94 

91 

82 

78 

77 

84 

83 

79 

75 

30 

79 

80 

79 

67 

95 

93 

92 

86 

62 

SO 

5 

MIN 

38 

37 

38 

50 

5 1 

60 

42 

38 

5  2 

47 

5 1 

47 

5  1 

43 

48 

41 

45 

47 

40 

55 

40 

40 

41 

43 

46 

50 

44 

41 

42 

44 

7 

tL  o 1 NOHt 

97 

100 

97 

92 

88 

95 

90 

95 

96 

95 

97 

101 

103 

104 

100 

99 

103 

101 

101 

102 

104 

106 

104 

96 

97 

97 

98 

97 

96 

98 

3 

MIN 

50 

48 

50 

53 

52 

54 

50 

56 

57 

58 

55 

50 

52 

54 

65 

53 

62 

7 

ESCONO I  DO 

MAX 

89 

86 

90 

88 

87 

80 

SO 

84 

84 

83 

84 

85 

87 

92 

88 

88 

89 

91 

39 

89 

93 

88 

90 

91 

93 

90 

83 

84 

86 

84 

81 

87 

1 

MIN 

47 

55 

58 

53 

52 

51 

51 

50 

59 

57 

55 

60 

56 

65 

58 

69 

51 

55 

7 

EUREKA  WB  CITY 

59 

61 

65 

63 

64 

64 

64 

63 

62 

52 

61 

60 

58 

61 

60 

62 

62 

50 

51 

63 

65 

53 

53 

55 

63 

63 

57 

59 

50 

50 

60 

6 1 

7 

MIN 

52 

48 

48 

55 

54 

54 

55 

65 

54 

55 

54 

50 

54 

53 

54 

52 

51 

50 

52 

62 

52 

63 

52 

.6 

EAIRFIELD  POLICE  STA 

84 

76 

77 

79 

80 

79 

85 

88 

93 

96 

93 

89 

87 

88 

80 

80 

81 

90 

90 

65 

68 

87 

34 

84 

95 

101 

99 

67 

81 

91 

90 

66 

^7 

MIN 

45 

49 

50 

54 

54 

57 

54 

50 

55 

59 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

55 

55 

52 

53 

57 

62 

55 

64 

54 

53 

64 

.2 

FA  I RMONT 

MAX 

86 

82 

85 

85 

82 

81 

79 

80 

86 

88 

89 

87 

93 

95 

90 

94 

85 

84 

95 

93 

90 

91 

97 

94 

96 

92 

87 

86 

88 

87 

94 

88 

,4 

MIN 

62 

59 

59 

58 

62 

58 

57 

57 

58 

6  3 

65 

65 

73 

73 

73 

68 

56 

68 

55 

68 

70 

71 

56 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

70 

65 

.4 

FERNDALE  2  Nw 

MAX 

63 

65 

71 

70 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

65 

64 

63 

64 

64 

63 

66 

65 

62 

55 

70 

58 

55 

69 

68 

66 

64 

62 

62 

64 

54 

65 

.5 

MIN 

46 

45 

43 

57 

54 

54 

48 

48 

56 

53 

49 

45 

45 

51 

52 

52 

53 

52 

56 

55 

46 

55 

49 

49 

53 

47 

47 

50 

50 

50 

50 

50 

.3 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

95 

87 

88 

88 

89 

91 

87 

93 

95 

100 

102 

103 

104 

103 

102 

100 

92 

94 

98 

97 

97 

96 

100 

98 

94 

100 

100 

100 

100 

103 

103 

96 

,7 

MIN 

56 

49 

50 

51 

53 

56 

57 

56 

57 

60 

60 

65 

65 

63 

63 

56 

54 

57 

60 

56 

59 

60 

61 

57 

56 

60 

63 

62 

61 

51 

62 

6« 

.3 

FLEMING  FISH  +  GAME 

MAX 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

76 

82 

85 

87 

88 

92 

95 

88 

86 

84 

81 

85 

38 

89 

39 

86 

88 

85 

62 

84 

90 

90 

66 

66 

,2 

MIN 

43 

39 

39 

40 

45 

47 

39 

52 

43 

48 

45 

49 

43 

45 

45 

43 

54 

41 

55 

44 

52 

48 

45 

.6 

FOLSOM  DAM 

MAX 

88 

84 

80 

82 

75 

73 

74 

73 

88 

95 

97 

100 

101 

99 

99 

90 

85 

87 

93 

91 

93 

94 

92 

90 

89 

93 

99 

97 

90 

93 

97 

89 

,7 

MIN 

54 

51 

52 

53 

56 

56 

57 

53 

66 

71 

60 

58 

57 

57 

58 

57 

53 

59 

58 

55 

56 

64 

67 

68 

57 

59 

61 

66 

■  6 

FONTaNA  KAISER 

MAX 

90 

90 

92 

93 

91 

8? 

84 

89 

91 

89 

91 

94 

99 

97 

93 

91 

92 

98 

95 

94 

95 

94 

95 

99 

98 

95 

89 

93 

91 

90 

90 

92 

,6 

MIN 

59 

58 

57 

59 

58 

58 

57 

57 

61 

56 

5  8 

59 

62 

62 

61 

52 

64 

52 

53 

52 

53 

54 

65 

63 

58 

50 

57 

60 

61 

60 

.5 

FOREST  GLEN 

MAX 

81 

83 

82 

80 

75 

80 

70 

70 

79 

90 

84 

96 

99 

98 

90 

91 

81 

89 

90 

90 

86 

67 

86 

79 

95 

96 

98 

94 

94 

95 

67 

.0 

MIN 

41 

41 

40 

49 

42 

50 

49 

39 

40 

44 

44 

49 

5  1 

47 

43 

43 

43 

46 

45 

41 

45 

45 

42 

41 

44 

46 

45 

46 

44 

44 

44 

.3 

FORT  BIOWELL 

MAX 

77 

80 

79 

77 

77 

78 

70 

75 

81 

82 

83 

87 

91 

85 

83 

81 

79 

63 

86 

37 

85 

82 

65 

80 

76 

75 

86 

87 

87 

65 

86 

81 

MIN 

40 

40 

37 

39 

50 

47 

53 

46 

41 

41 

40 

45 

49 

50 

44 

40 

41 

41 

40 

43 

50 

43 

40 

39 

42 

46 

47 

46 

42 

46 

43 

.7 

FORT  BRAGG 

MAX 

64 

64 

64 

68 

68 

62 

67 

69 

68 

65 

66 

65 

62 

63 

67 

53 

64 

55 

54 

64 

54 

66 

55 

57 

68 

70 

69 

52 

60 

62 

62 

55 

MIN 

45 

45 

48 

56 

55 

52 

53 

50 

51 

53 

50 

5 1 

49 

5  0 

45 

50 

48 

46 

52 

46 

53 

47 

50 

46 

50 

52 

50 

46 

47 

46 

49 

.5 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

63 

64 

65 

66 

68 

67 

68 

69 

68 

68 

64 

61 

64 

65 

65 

65 

55 

52 

56 

65 

68 

66 

56 

59 

69 

68 

50 

61 

62 

63 

55 

65 

,5 

MIN 

40 

40 

44 

56 

52 

47 

48 

47 

49 

52 

46 

5 1 

46 

50 

47 

46 

43 

53 

48 

4 1 

49 

42 

46 

44 

44 

45 

46 

40 

42 

41 

46 

.6 

FORT  JONES  RS 

MAX 

83 

84 

82 

83 

85 

79 

70 

76 

83 

83 

86 

94 

95 

96 

91 

87 

83 

88 

90 

90 

88 

89 

89 

91 

79 

87 

94 

96 

93 

92 

90 

87 

MIN 

40 

39 

41 

54 

45 

54 

53 

36 

37 

44 

40 

47 

51 

47 

46 

45 

50 

44 

48 

47 

43 

48 

48 

5  1 

44 

4 1 

43 

47 

47 

42 

43 

45 

.3 

FORT  ROSS 

MAX 

63 

63 

66 

67 

65 

67 

67 

70 

69 

71 

63 

63 

63 

60 

66 

67 

57 

66 

65 

56 

67 

65 

59 

70 

70 

60 

61 

58 

50 

61 

65 

MIN 

41 

44 

44 

50 

50 

48 

49 

51 

47 

47 

48 

52 

50 

49 

47 

47 

45 

tl 

45 

48 

53 

50 

47 

50 

50 

47 

.6 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

93 

86 

88 

87 

89 

90 

88 

89 

95 

99 

100 

103 

103 

103 

102 

95 

92 

95 

99 

97 

97 

95 

99 

93 

94 

98 

102 

101 

100 

100 

101 

MIN 

58 

54 

54 

57 

60 

61 

61 

58 

60 

62 

62 

67 

67 

68 

67 

60 

59 

58 

62 

62 

62 

6 1 

6  1 

62 

58 

6C 

64 

52 

63 

61 

63 

61 

.1 

FRIANT   GOVT  CAMP 

MAX 

92 

94 

87 

90 

89 

91 

92 

88 

91 

97 

102 

103 

105 

104 

104 

104 

97 

93 

95 

100 

100 

100 

98 

102 

95 

97 

101 

103 

101 

100 

102 

97 

,4 

MIN 

53 

49 

48 

53 

52 

56 

56 

54 

57 

59 

61 

64 

62 

61 

64 

56 

54 

53 

57 

57 

58 

56 

56 

57 

51 

57 

59 

56 

58 

57 

69 

66 

.5 

GEORGETOWN  RS 

MAX 

81 

78 

75 

76 

77 

78 

76 

74 

82 

86 

90 

91 

93 

93 

86 

81 

80 

36 

85 

88 

88 

86 

35 

61 

87 

92 

88 

90 

84 

MIN 

53 

48 

49 

44 

50 

49 

49 

49 

56 

57 

60 

62 

53 

56 

59 

60 

60 

59 

59 

53 

54 

51 

64 

59 

62 

55 

.9 

GIANT  FOREST 

MAX 

68 

70 

71 

68 

67 

66 

69 

70 

70 

74 

76 

78 

83 

83 

81 

80 

78 

72 

76 

30 

80 

82 

77 

30 

79 

78 

79 

79 

79 

78 

82 

76 

,  9 

MIN 

41 

42 

41 

42 

42 

43 

44 

40 

42 

48 

49 

50 

5  3 

53 

45 

47 

45 

46 

47 

51 

50 

46 

50 

47 

48 

49 

50 

49 

49 

61 

46 

.9 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

88 

88 

91 

84 

80 

79 

81 

84 

81 

82 

86 

87 

92 

93 

91 

84 

91 

94 

37 

85 

86 

84 

9C 

94 

89 

83 

85 

36 

65 

34 

64 

86 

.5 

52 

51 

48 

53 

54 

60 

58 

58 

58 

57 

55 

5g 

69 

52 

64 

GILROY 

MAX 

86 

75 

78 

81 

83 

86 

83 

80 

89 

94 

97 

86 

85 

85 

90 

88 

84 

86 

89 

87 

85 

87 

90 

89 

84 

95 

98 

32 

80 

30 

82 

66 

.9 

MIN 

47 

47 

47 

49 

49 

48 

46 

49 

49 

49 

51 

54 

53 

53 

50 

51 

51 

50 

52 

51 

49 

49 

53 

50 

50 

50 

53 

66 

52 

52 

61 

60 

GLENNVILLE 

MAX 

86 

83 

80 

■^8 

78 

80 

80 

81 

87 

90 

94 

96 

95 

93 

93 

92 

91 

91 

91 

91 

92 

88 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

93 

96 

96 

69 

.1 

MIN 

41 

41 

41 

41 

43 

45 

47 

49 

46 

43 

48 

48 

52 

53 

53 

52 

50 

51 

45 

45 

43 

51 

50 

51 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

51 

47 

.0 

GRANT  GROVE 

MAX 

66 

68 

68 

66 

63 

64 

67 

66 

68 

72 

74 

75 

78 

78 

78 

77 

72 

69 

71 

73 

75 

75 

72 

76 

75 

74 

76 

74 

73 

73 

77 

72 

.1 

MIN 

42 

40 

39 

42 

42 

43 

45 

45 

45 

49 

51 

51 

56 

55 

55 

52 

47 

42 

43 

47 

48 

47 

45 

44 

45 

45 

45 

47 

45 

45 

46 

45 

.3 

See  Refeience  Notes  Following  Stalloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1963 


Station 

Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1  

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GRASS  VALLFY 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
47 

77 

47 

77 
46 

76 
49 

79 
49 

79 
49 

76 

47 

92 
52 

86 
54 

89 

58 

91 
59 

92 
64 

94 
64 

94 
58 

85 
55 

83 
55 

82 
53 

87 
55 

69 
57 

90 
56 

90 
56 

89 
56 

89 
61 

85 
50 

86 
55 

95 
62 

94 

62 

94 

67 

93 
56 

92 
66 

54.5 

GRATON  1  W 

MAX 
MIN 

75 
42 

75 
42 

72 
47 

75 

52 

79 

50 

75 
50 

74 
49 

96 
46 

90 

50 

93 

50 

88 

53 

78 

50 

75 
50 

78 
51 

45 

8 1 
44 

93 
47 

37 
46 

85 
47 

83 
48 

89 
44 

88 
50 

83 
45 

84 
45 

91 
46 

97 

52 

89 
50 

70 
51 

78 
49 

80 
46 

79 
60 

46.0 

HA IWFF 

MAX 

MIN 

ne 

62 

89 
56 

89 
57 

90 
57 

86 
54 

85 
59 

97 
60 

97 
62 

89 
65 

91 

63 

93 
54 

93 
63 

97 
55 

97 
55 

101 
68 

98 
71 

98 
63 

94 
51 

95 
62 

98 
65 

97 
69 

100 
72 

97 
55 

99 
67 

100 
61 

100 
63 

94 
62 

94 

53 

96 

51 

96 
62 

98 
66 

61.7 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

MAX 
MIN 

62 

50 

62 

52 

66 
49 

68 

54 

67 

52 

64 

52 

65 
55 

66 

52 

69 

48 

68 
48 

66 

51 

55 
54 

64 
54 

62 
52 

62 
53 

66 
54 

67 
53 

54 

53 

60 
54 

62 
50 

64 

53 

65 
53 

66 
53 

66 
47 

68 
46 

69 
51 

56 
61 

67 
50 

64 
51 

62 

50 

62 
51 

65.0 
51.5 

HAMILTON  AFB 

MAX 
MIN 

69 
45 

69 

50 

72 
51 

'2 
55 

75 

53 

73 
55 

71 

55 

81 
52 

94 

52 

81 

51 

78 
53 

75 
52 

72 
53 

72 

52 

75 
51 

48 

77 

52 

73 
50 

72 
51 

77 

51 

79 
50 

80 
54 

72 
51 

77 

52 

89 
49 

96 

53 

82 
52 

71 
51 

73 
49 

74 
50 

73 
52 

51."5 

HANFORD 

MAX 
MIN 

93 
55 

90 
54 

97 

51 

86 

53 

87 

59 

89 
58 

88 
58 

87 
57 

93 
57 

97 
50 

100 
59 

99 
62 

100 
61 

101 
64 

100 
53 

98 
57 

91 
58 

91 
55 

95 
60 

95 
57 

96 
58 

95 
56 

96 
58 

94 
55 

92 
55 

95 
57 

99 
60 

97 
59 

97 
68 

98 
57 

98 
57 

67.8 

HAPPY   CAMP  PS 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
49 

81 
45 

82 
53 

78 
53 

83 
59 

75 
55 

70 
42 

91 
43 

87 

52 

87 
47 

95 

59 

101 
57 

103 
54 

92 
61 

90 
50 

87 
52 

87 
50 

94 
53 

75 

50 

91 
46 

87 

59 

88 
49 

91 
64 

84 

52 

86 
48 

95 
61 

103 
52 

88 
53 

94 
63 

98 
58 

(  87.7 
52.0 

HAT   CREEK   PH  1 

MAX 
MIN 

77 
37 

79 
34 

78 
59 

78 
38 

76 
41 

79 
37 

77 
43 

74 
40 

93 
38 

86 
43 

85 
43 

89 
44 

94 
46 

95 
50 

91 
47 

89 
45 

84 
52 

88 
42 

88 
42 

96 

43 

87 
43 

88 
43 

87 
43 

86 
43 

79 
39 

81 
40 

92 
41 

90 

46 

88 
42 

91 
41 

42.8 

HAYFIELD   PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

103 
64 

104 
70 

104 
64 

101 
64 

101 
64 

102 
64 

100 
66 

100 
67 

100 
75 

100 
75 

101 
71 

102 
72 

108 
74 

no 

74 

110 
77 

106 
79 

105 
73 

105 
70 

108 
80 

105 

83 

103 
81 

104 
83 

108 
80 

109 
79 

110 
77 

110 
74 

105 

70 

104 
77 

103 
76 

106 
78 

103 
80 

104.7 
73.7 

HEALnSBURG 

MAX 
MIN 

82 
47 

82 
44 

80 
45 

83 
51 

85 
54 

82 
56 

81 
43 

93 
58 

96 
60 

97 
55 

93 
58 

87 
54 

82 
53 

86 
45 

90 
50 

89 
49 

9  1 
51 

92 
51 

87 
51 

88 
49 

96 
49 

94 
56 

85 
61 

86 
46 

97 
53 

102 
47 

95 
56 

78 
53 

85 

52 

88 
41 

87 
43 

88.5 
60.6 

HFNSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

89 
40 

90 
40 

88 
40 

91 
38 

89 
40 

87 
42 

83 
42 

85 
42 

90 
49 

90 
43 

89 
40 

91 
45 

95 
51 

99 
53 

54 

95 
50 

92 
48 

96 
46 

98 
51 

98 
58 

95 
58 

95 
56 

96 
53 

97 
53 

100 
60 

100 
44 

94 
45 

93 
49 

93 
51 

93 
53 

93 
58 

92.9 
47.9 

HETCH  HFTCHY 

MAX 
MIN 

79 
45 

78 
46 

76 
44 

43 

77 

78 
48 

78 
49 

75 
48 

79 

50 

82 
50 

85 
52 

66 
54 

87 

58 

88 
57 

54 

51 

8 1 
46 

80 
48 

83 
50 

85 

50 

86 

52 

86 
52 

85 
50 

66 
51 

64 
46 

84 
49 

85 
53 

86 
64 

85 
62 

86 
51 

87 
52 

83.1 
50.3 

HILTS 

MAX 
MIN 

72 
42 

77 
43 

76 
41 

76 
45 

75 
50 

68 
53 

62 
36 

69 

39 

75 
49 

70 
43 

79 

50 

92 

54 

60 
48 

76 
47 

55 

70 
43 

86 

50 

86 
46 

84 

50 

74 
43 

36 
50 

70 
44 

75 
48 

85 
49 

84 
46 

83 
49 

80 
44 

82 
46 

77.6 
46.6 

H0LLI5TER 

MAX 
MIN 

68 
44 

73 

48 

75 
48 

78 
47 

80 

56 

80 
52 

76 

54 

84 

52 

97 
47 

87 
48 

77 
49 

75 
52 

75 
54 

82 
53 

76 
49 

75 
45 

78 
47 

77 
47 

78 

50 

77 
52 

80 
47 

84 
47 

83 
49 

81 
48 

93 
47 

94 

52 

85 
61 

71 
51 

71 
51 

73 
49 

77 
50 

79.1 
49.5 

HOOPA 

MAX 
MIN 

76 
45 

75 
43 

75 
45 

80 
56 

77 
51 

81 
52 

77 
57 

72 
45 

78 
48 

84 
50 

95 
61 

94 

55 

102 
57 

102 
57 

88 

51 

82 
48 

60 
55 

77 
59 

90 
51 

85 
58 

79 
47 

86 
58 

80 
58 

79 
52 

87 
47 

89 
61 

99 
55 

101 
54 

91 
53 

92 
54 

91 
50 

85.0 
52.7 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
39 

63 

39 

64 

36 

62 
35 

62 

35 

64 
38 

62 
40 

65 
41 

57 

43 

71 
42 

72 
45 

72 
48 

77 
50 

75 
45 

75 
47 

73 
46 

68 
41 

56 
39 

74 
43 

75 
45 

74 
48 

73 
46 

74 
44 

73 
44 

72 
44 

73 
42 

74 
45 

74 
45 

72 
46 

77 
46 

76 
46 

70.5 
43.0 

IDRIA 

MAX 
MIN 

84 

59 

82 
53 

91 
54 

81 
49 

83 
51 

83 
51 

83 
54 

88 
48 

93 
57 

93 
58 

95 

66 

96 
71 

98 
72 

96 
73 

67 

58 

57 

89 
58 

91 
59 

92 
65 

92 
65 

91 

60 

93 
63 

91 
59 

86 
54 

92 
57 

94 
65 

93 
64 

92 
56 

92 
61 

93 
50 

90.0 
59.8 

IDYLLWILD  PS 

MAX 
MIN 

82 
48 

81 
40 

82 
41 

90 
42 

39 

79 

94 
41 

84 

52 

83 
53 

85 
43 

89 
51 

92 
55 

85 
54 

53 

90 
46 

92 
54 

91 
58 

92 
64 

92 
55 

92 
56 

91 

53 

87 
49 

88 
49 

87 

62 

90 
64 

90 
56 

86 

57 

86.9 

50.2 

IMPFRIAL 

MAX 
MIN 

109 
73 

104 
74 

104 
69 

103 
71 

100 
70 

101 
71 

101 
71 

103 
59 

103 
75 

102 
76 

105 
71 

106 
72 

112 
79 

114 
80 

110 
81 

78 

108 
61 

109 
75 

106 
79 

107 
81 

111 
82 

110 
78 

108 
77 

110 
79 

110 
80 

106 
75 

106 
77 

105 
75 

105 
75 

104 
76 

97 
62 

106.1 
76.1 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

111 
74 

107 
70 

106 
70 

106 
68 

103 
70 

103 
70 

103 
66 

104 
66 

106 
75 

105 
77 

106 
67 

113 
70 

114 
74 

114 
81 

111 

80 

109 
77 

109 
79 

111 
75 

110 
79 

109 
80 

113 
81 

112 
78 

111 
79 

113 
81 

114 
79 

110 
75 

108 
76 

107 
75 

107 
77 

111 
78 

94 
81 

108.4 
75.1 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

92 
48 

91 

53 

90 
51 

91 
50 

91 
55 

93 

58 

94 

56 

96 
50 

97 
62 

100 
53 

99 
66 

99 
56 

95 
53 

95 
56 

100 
52 

99 
60 

101 
61 

100 
59 

99 
55 

97 
59 

97 
60 

98 
63 

96.1 
58.7 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

108 
78 

110 
77 

107 
75 

105 
74 

104 
77 

105 
75 

105 
74 

103 
77 

103 
77 

102 
76 

103 
75 

103 
74 

108 
89 

112 
87 

113 
77 

110 
73 

110 
77 

110 
77 

108 
69 

105 
78 

105 
81 

110 
79 

111 
76 

109 
77 

111 
73 

110 

60 

108 
56 

104 
67 

106 
55 

107 
65 

103 
75 

107.1 
74.8 

IRON  MTN 

MAX 
MIN 

104 
73 

108 
78 

105 
74 

104 

73 

104 
75 

104 
76 

103 
75 

105 
76 

105 
84 

101 
83 

105 
80 

107 
78 

111 
81 

112 
87 

114 

85 

1 1 1 
85 

109 
65 

109 
83 

111 
84 

110 
86 

109 
88 

113 
89 

112 
84 

113 

65 

114 

86 

113 
80 

109 
81 

112 
81 

109 
79 

109 
61 

110 
84 

108.5 
81.3 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

73 
41 

73 
35 

74 

36 

72 
38 

74 
40 

74 
44 

69 
44 

41 

38 

37 

37 

44 

45 

81 
51 

80 
45 

80 
44 

72 
39 

81 
41 

84 
44 

85 
43 

85 
46 

82 
45 

82 
43 

78 
45 

72 
37 

80 
41 

66 
48 

63 
46 

81 
47 

64 
43 

80 
43 

78. 6 
42.4 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

90 
44 

89 
43 

90 
44 

85 
44 

83 

43 

79 
44 

80 
44 

88 
46 

97 

53 

85 
44 

88 
48 

92 
52 

94 
57 

95 
57 

92 
52 

89 
48 

90 
51 

96 
51 

92 
55 

93 
56 

94 

57 

96 
69 

95 
59 

99 
66 

96 
49 

89 
52 

90 
52 

91 
53 

92 
55 

90 
58 

90 
50 

90.3 
51.2 

KENTFIFLD 

MAX 
MIN 

79 
44 

74 
51 

73 

51 

74 
54 

75 

53 

81 
54 

78 

53 

77 
51 

94 

51 

93 
52 

92 
54 

79 

52 

80 
51 

79 
51 

75 
49 

82 
48 

78 
53 

82 
49 

85 

50 

78 
51 

78 
48 

82 
55 

84 
49 

78 
51 

78 

50 

92 
49 

97 
54 

76 
53 

72 
48 

74 
47 

78 

50 

80.2 
50.8 

KERN  RIVER   PH  1 

MAX 
MIN 

94 
67 

90 
64 

99 
63 

88 
65 

87 
66 

90 
67 

99 
67 

98 
56 

95 
69 

99 
73 

104 

73 

105 
74 

106 
95 

105 
76 

105 
75 

102 
72 

99 
59 

95 
69 

97 
71 

98 
72 

98 
74 

97 
74 

99 
72 

97 
73 

92 
71 

99 
73 

102 
76 

102 
73 

101 

72 

100 
74 

104 
74 

97.3 
71.3 

KERN  RIVER   PH  3 

MAX 
MIN 

89 
54 

87 
49 

89 
56 

85 
54 

85 
55 

91 

55 

89 
56 

91 

55 

97 

53 

99 

53 

97 
60 

99 
69 

99 
67 

98 

72 

97 
58 

95 
51 

90 
57 

94 
57 

96 
68 

98 
51 

100 
61 

99 
59 

100 
62 

95 

63 

97 
56 

99 
59 

99 
66 

94 

59 

97 
58 

96 
66 

98 
68 

94.8 

60.5 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 
MIN 

92 
67 

97 
61 

88 
59 

92 
59 

90 
63 

91 
65 

93 
62 

90 
62 

92 
53 

98 
69 

103 
69 

105 
72 

104 
74 

105 
74 

1 06 
73 

1 04 
57 

97 
58 

95 
55 

96 
69 

101 
69 

100 
69 

101 
56 

100 
72 

101 
69 

95 
64 

96 
63 

100 
63 

104 
57 

102 
74 

101 
72 

101 
69 

98.2 
47.1 

KETTLEMAN  STA 

MAX 
MIN 

95 
66 

92 
56 

89 
57 

98 
56 

90 
62 

92 
62 

89 
60 

89 
59 

95 
62 

100 
64 

103 
73 

103 

72 

104 
73 

105 
58 

1  04 

72 

100 
53 

93 
64 

95 
64 

99 
57 

99 
57 

99 
58 

97 
57 

101 
57 

97 
54 

94 

63 

99 
51 

102 
73 

100 
72 

101 
70 

101 
72 

102 
71 

97.3 
65.3 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

75 
47 

75 
43 

79 
43 

81 
46 

84 

55 

81 
55 

79 
51 

84 
50 

90 
48 

92 
45 

94 
48 

84 
54 

61 
54 

98 
55 

81 
53 

78 
49 

62 
52 

62 
50 

79 
54 

78 

50 

79 
45 

82 
52 

81 
48 

82 
61 

91 
47 

97 

50 

90 
35 

78 
60 

96 
37 

60 
36 

82 
51 

82.7 
48.9 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

64 
45 

65 
43 

68 
43 

66 
55 

68 
49 

68 
53 

67 

54 

69 
46 

70 
46 

71 
46 

79 
47 

73 
49 

72 
51 

58 
54 

66 
53 

67 

53 

67 
54 

65 
52 

63 
56 

64 
56 

70 
48 

70 
67 

58 
48 

70 
53 

77 
47 

84 
60 

56 
50 

69 
52 

59 

50 

57 
47 

66 
47 

69.0 
50.2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

87 

88 
51 

82 
48 

85 
56 

85 
54 

87 
55 

86 
56 

84 

50 

88 
56 

94 
57 

99 
63 

100 
64 

100 
53 

100 
59 

98 
60 

94 

53 

88 
51 

89 
52 

92 
58 

93 
63 

93 
52 

92 
61 

92 
57 

93 
53 

87 
53 

92 
57 

97 
57 

99 
56 

95 
55 

94 
56 

97 
51 

91.9 
55. 6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

75 

53 

74 

50 

74 

55 

73 
53 

71 

56 

70 
55 

70 
59 

71 

55 

71 

50 

70 
61 

70 
60 

71 

59 

75 
55 

75 
58 

71 

50 

71 
59 

73 
58 

77 
57 

75 
58 

72 
67 

72 
54 

72 
64 

76 
62 

76 
52 

74 

52 

72 
57 

73 
61 

74 

59 

75 
52 

74 
65 

72.9 
58.5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

73 
48 

73 

50 

75 

55 

74 

53 

70 
51 

70 
46 

69 
45 

75 
45 

76 

55 

77 
54 

78 
52 

83 
55 

65 
56 

86 

58 

82 
61 

77 
62 

76 
57 

81 
53 

84 

56 

82 
64 

82 
64 

85 
61 

84 

67 

86 
63 

85 
57 

79 
56 

79 

55 

80 
61 

82 
57 

82 
58 

82 
60 

79.1 
56.6 

LAKFPORT 

MAX 
MIN 

89 
42 

84 

42 

83 
42 

80 
47 

86 
45 

85 
49 

79 
53 

99 
44 

95 
48 

95 
51 

97 
54 

103 
55 

102 
59 

102 
53 

98 
52 

89 
49 

99 

50 

95 
51 

97 
51 

98 
48 

95 
49 

92 
52 

94 

62 

90 
45 

91 
47 

99 
51 

101 
66 

98 
53 

97 
51 

98 
49 

99 
52 

93.1 
49.7 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

81 

50 

79 
44 

78 
46 

78 
56 

80 
56 

78 
58 

79 

55 

95 

49 

90 
54 

92 
55 

98 
64 

99 
51 

100 
59 

95 
60 

94 

59 

81 
55 

84 
57 

92 
55 

89 
54 

90 
54 

91 
52 

90 
62 

88 
55 

94 

63 

68 
50 

96 
67 

101 
52 

92 
57 

91 
55 

94 

66 

93 
54 

88.7 
55.7 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

71 

40 

68 

38 

69 
43 

67 
44 

69 
36 

70 
40 

69 
48 

76 
42 

76 
42 

77 

51 

91 

52 

92 
48 

62 
55 

82 
46 

79 
44 

74 

42 

78 
46 

79 
39 

60 
42 

78 
41 

78 
41 

77 
55 

75 
43 

77 
42 

65 
54 

86 
58 

82 
56 

80 
45 

81 
48 

79 
44 

75.9 
45.6 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 
MIN 

72 
45 

69 
43 

68 
44 

69 
40 

70 
48 

66 
48 

75 
43 

76 
48 

78 
50 

91 
52 

84 
54 

82 
52 

84 
54 

79 
46 

77 
43 

73 
42 

78 
45 

77 
39 

79 
47j 

79 
49 

77 
56 

77 

76 
46 

85 
54 

83 
52 

78 
49 

80 
50 

91 
49 

77.0 
47.7 

S««  Ref«rsnc0  Nolea  Following  SuUon  Indsx 


-  233  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LA  MESA 

MAX 

83 

85 

84 

86 

73 

72 

75 

79 

75 

74 

78 

82 

86 

85 

81 

77 

65 

69 

60 

79 

81 

79 

80 

86 

82 

74 

77 

80 

80 

79 

77 

80 

1 

MIN 

55 

54 

54 

57 

57 

60 

58 

58 

50 

58 

58 

56 

56 

60 

61 

59 

60 

60 

60 

64 

59 

1 

LANCASTER 

MAX 

89 

91 

92 

89 

89 

88 

88 

94 

95 

98 

96 

101 

102 

102 

98 

93 

91 

101 

101 

99 

103 

100 

103 

102 

100 

98 

9* 

96 

97 

99 

99 

96 

4 

63 

54 

59 

59 

62 

59 

58 

60 

57 

59 

66 

61 

63 

74 

72 

68 

65 

62 

61 

63 

61 

65 

62 

59 

59 

65 

65 

65 

62 

5 

LAS  PLUMAS 

MAX 

87 

86 

83 

82 

85 

83 

84 

69 

92 

94 

98 

99 

100 

99 

96 

92 

86 

93 

93 

94 

95 

97 

94 

92 

95 

100 

98 

97 

96 

97 

97 

92 

7 

62 

50 

57 

56 

59 

58 

57 

57 

60 

65 

67 

69 

69 

71 

67 

63 

59 

62 

66 

61 

65 

68 

66 

66 

66 

66 

63 

1 

LAVA  BEDS  NM 

MAX 

73 

72 

71 

70 

67 

70 

70 

67 

69 

76 

72 

78 

84 

86 

86 

83 

77 

68 

76 

81 

82 

31 

73 

79 

72 

70 

79 

87 

84 

83 

83 

76 

5 

MIN 

38 

45 

45 

49 

44 

52 

47 

39 

38 

46 

41 

42 

54 

56 

48 

47 

50 

44 

63 

48 

46 

48 

40 

44 

49 

5 1 

47 

2 

LE  GRAND 

MAX 

89 

86 

85 

84 

89 

87 

85 

86 

92 

96 

97 

96 

100 

100 

99 

97 

95 

91 

94 

93 

93 

92 

95 

93 

93 

95 

97 

97 

95 

97 

97 

93 

1 

55 

51 

50 

55 

59 

58 

60 

55 

57 

57 

60 

64 

64 

61 

61 

54 

52 

53 

56 

56 

60 

59 

57 

59 

57 

1 

LEMON  COVE 

MAX 

93 

85 

88 

86 

87 

90 

88 

88 

94 

97 

100 

101 

101 

100 

101 

9! 

91 

93 

97 

97 

97 

94 

98 

92 

93 

97 

99 

98 

98 

98 

99 

94 

7 

MIN 

58 

52 

53 

52 

55 

56 

58 

57 

60 

64 

66 

66 

65 

65 

67 

68 

55 

66 

63 

60 

62 

60 

61 

59 

56 

63 

63 

60 

61 

61 

61 

99 

8 

LINDSAY 

MAX 

95 

90 

89 

87 

88 

91 

89 

69 

95 

100 

101 

102 

102 

103 

103 

97 

92 

94 

99 

98 

98 

95 

99 

94 

95 

99 

101 

100 

100 

101 

101 

96 

4 

MIN 

53 

53 

50 

52 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

60 

63 

64 

64 

65 

58 

56 

56 

59 

60 

60 

59 

58 

54 

59 

60 

6 1 

59 

58 

60 

58 

2 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

8« 

74 

72 

77 

79 

82 

80 

78 

87 

95 

98 

94 

90 

90 

92 

83 

77 

81 

90 

60 

86 

81 

82 

87 

79 

95 

99 

95 

88 

91 

85 

8 

MIN 

43 

50 

49 

52 

54 

50 

54 

50 

47 

50 

52 

50 

^' 

50 

49 

46 

49 

46 

46 

46 

46 

49 

48 

'9 
* 

49 

S 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

MAX 

87 

90 

90 

88 

85 

86 

88 

94 

95 

98 

101 

96 

91 

92 

98 

100 

99 

99 

98 

99 

100 

98 

97 

95 

96 

95 

95 

97 

94 

5 

MIN 

54 

55 

54 

54 

57 

57 

58 

58 

5  9 

66 

70 

72 

72 

67 

58 

59 

63 

65 

69 

60 

62 

64 

64 

66 

69 

62 

7 

LODI 

MAX 

80 

81 

80 

81 

84 

82 

80 

88 

94 

97 

98 

95 

94 

95 

90 

85 

85 

91 

88 

90 

89 

90 

89 

85 

92 

97 

95 

87 

89 

94 

93 

89 

0 

MIN 

49 

49 

50 

54 

53 

5  5 

56 

50 

53 

5  8 

57 

60 

5  5 

56 

53 

53 

50 

56 

61 

53 

55 

53 

9 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 

65 

67 

69 

69 

68 

66 

65 

68 

68 

69 

66 

67 

67 

67 

65 

68 

68 

66 

65 

66 

67 

67 

66 

68 

69 

83 

78 

72 

66 

66 

67 

68 

1 

MIN 

52 

53 

45 

53 

54 

54 

54 

47 

46 

52 

56 

56 

5  3 

53 

53 

53 

46 

54 

48 

55 

54 

52 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

78 

83 

84 

78 

70 

69 

72 

78 

71 

72 

81 

82 

85 

84 

71 

72 

78 

87 

73 

73 

64 

73 

84 

67 

74 

74 

74 

80 

60 

76 

77 

77 

5 

MIN 

61 

60 

62 

61 

62 

60 

60 

60 

62 

62 

63 

65 

62 

63 

64 

63 

61 

.6 

LONG  BEACH  W6  AP 

MAX 

82 

84 

84 

82 

77 

72 

78 

81 

76 

75 

60 

80 

87 

83 

76 

75 

82 

88 

78 

81 

84 

79 

83 

86 

85 

79 

79 

81 

82 

SO 

79 

80 

9 

MIN 

56 

56 

59 

59 

61 

60 

61 

62 

59 

59 

60 

6 1 

60 

59 

63 

56 

62 

64 

63 

64 

63 

63 

61 

61 

61 

61 

63 

64 

60 

i4 

LOS  ANGELES  WB  AP 

MAX 

74 

75 

75 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

73 

73 

72 

77 

76 

75 

77 

76 

79 

76 

77 

76 

77 

75 

77 

79 

80 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

16 

MIN 

60 

58 

59 

61 

62 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

63 

62 

62 

62 

63 

65 

62 

63 

63 

63 

63 

61 

8 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

83 

82 

82 

81 

79 

77 

78 

81 

82 

81 

61 

80 

66 

87 

85 

32 

82 

36 

84 

84 

83 

82 

85 

87 

83 

81 

82 

61 

SO 

81 

82 

3 

MIN 

61 

60 

60 

60 

61 

60 

61 

60 

60 

61 

58 

62 

63 

62 

62 

63 

62 

64 

62 

62 

61 

62 

62 

61 

8 

LOS  BANOS 

MAX 

84 

87 

89 

89 

91 

90 

87 

91 

97 

102 

101 

102 

103 

104 

97 

93 

93 

95 

97 

97 

96 

97 

99 

93 

96 

101 

101 

96 

98 

99 

100 

95 

16 

MIN 

50 

54 

56 

6  1 

59 

61 

59 

61 

58 

56 

58 

58 

5* 

54 

56 

63 

59 

55 

55 

66 

S6 

>3 

LOS  GATOS 

MAX 

75 

74 

74 

75 

76 

73 

76 

78 

64 

93 

91 

85 

81 

84 

84 

77 

78 

78 

60 

76 

82 

79 

76 

90 

95 

92 

83 

83 

84 

83 

83 

81 

■4 

MIN 

46 

46 

46 

45 

46 

56 

49 

50 

5 1 

5  1 

5 1 

5 1 

5  5 

53 

50 

49 

49 

42 

44 

40 

40 

40 

40 

48 

53 

44 

49 

49 

49 

48 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

94 

93 

94 

94 

91 

93 

92 

97 

99 

98 

99 

102 

103 

103 

102 

96 

100 

102 

104 

103 

104 

104 

104 

105 

106 

103 

101 

100 

99 

100 

102 

99 

16 

MIN 

62 

58 

62 

58 

56 

62 

63 

62 

65 

66 

70 

71 

60 

62 

62 

67 

70 

69 

66 

67 

67 

62 

61 

63 

67 

67 

67 

63 

>6 

MADERA 

MAX 

90 

94 

86 

88 

88 

90 

90 

90 

89 

96 

100 

101 

103 

104 

104 

103 

95 

91 

95 

98 

97 

97 

96 

100 

91 

94 

98 

101 

100 

96 

101 

95 

»7 

MIN 

42 

53 

54 

58 

60 

53 

59 

59 

62 

64 

63 

6 1 

59 

58 

55 

60 

46 

44 

58 

60 

56 

56 

58 

64 

69 

60 

58 

61 

56 

•  9 

MANZANITA  LAKE 

67 

70 

67 

69 

66 

66 

65 

66 

70 

r 

76 

60 

84 

64 

81 

78 

72 

70 

76 

76 

77 

79 

77 

78 

70 

70 

77 

83 

81 

79 

SO 

74 

»5 

MIN 

40 

40 

42 

41 

43 

48 

50 

49 

41 

43 

42 

42 

43 

43 

♦3 

42 

39 

41 

42 

48 

*^ 

4* 

41 

•  9 

MAR  I COP  A 

MAX 

95 

68 

89 

88 

90 

92 

90 

89 

96 

101 

104 

104 

105 

107 

105 

99 

90 

90 

93 

93 

96 

92 

100 

95 

92 

98 

100 

99 

100 

99 

99 

9i 

•  1 

MIN 

60 

63 

61 

65 

70 

76 

68 

64 

70 

69 

70 

69 

67 

.3 

MARTINEZ   FIRE  STA 

84 

75 

78 

77 

77 

81 

78 

77 

89 

95 

95 

91 

68 

90 

66 

82 

80 

33 

90 

35 

86 

87 

83 

87 

83 

97 

102 

85 

79 

85 

86 

85 

»2 

MIN 

48 

" 

56 

54 

50 

58 

55 

54 

55 

60 

56 

^' 

** 

54 

.1 

MAR YSV I L  LE 

90 

89 

84 

87 

86 

88 

88 

38 

90 

95 

97 

100 

100 

102 

100 

95 

39 

89 

94 

95 

9* 

95 

93 

93 

89 

95 

100 

100 

96 

94 

98 

93 

k3 

MIN 

61 

67 

64 

65 

62 

62 

58 

60 

60 

59 

65 

66 

60 

57 

59 

60 

59 

»0 

73 

76 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

76 

63 

81 

85 

91 

92 

87 

83 

78 

77 

64 

32 

82 

83 

82 

81 

76 

81 

88 

91 

86 

85 

88 

80 

>6 

MIN 

36 

46 

49 

38 

39 

44 

40 

46 

51 

50 

47 

47 

42 

42 

44 

42 

42 

42 

46 

40 

45 

46 

47 

46 

4*» 

44 

44 

,3 

102 

99 

106 

100 

100 

99 

99 

96 

99 

100 

99 

99 

104 

107 

107 

109 

104 

105 

106 

104 

103 

106 

107 

104 

107 

110 

107 

101 

101 

100 

101 

103 

0 

MIN 

68 

69 

65 

64 

65 

65 

67 

65 

73 

72 

69 

70 

75 

75 

77 

78 

68 

71 

60 

77 

76 

77 

75 

71 

75 

72 

74 

75 

80 

72 

.2 

MERCED  FIRE  STA  2 

88 

83 

85 

88 

88 

87 

88 

95 

99 

99 

99 

101 

101 

101 

98 

90 

93 

95 

95 

93 

93 

96 

94 

98 

100 

99 

97 

99 

98 

94 

.7 

MIN 

59 

56 

58 

46 

55 

63 

63 

63 

55 

68 

56 

58 

57 

56 

0 

MEYERS  4  SW 

67 

69 

71 

64 

71 

71 

69 

76 

77 

78 

32 

84 

83 

79 

77 

75 

74 

78 

81 

60 

81 

62 

30 

81 

63 

80 

83 

79 

61 

32 

79 

77 

3 

MIN 

30 

34 

34 

40 

36 

40 

36 

40 

42 

45 

40 

38 

33 

36 

36 

37 

34 

39 

41 

*^ 

33 

30 

31 

36 

7 

MILL  CREEK  2 

90 

92 

89 

92 

89 

83 

85 

69 

90 

92 

91 

93 

94 

97 

98 

93 

91 

94 

97 

98 

96 

97 

97 

99 

100 

100 

94 

90 

92 

92 

93 

93 

il 

MIN 

60 

62 

62 

66 

69 

68 

70 

63 

66 

66 

69 

66 

61 

60 

60 

60 

62 

62 

4 

70 

71 

70 

69 

68 

70 

68 

66 

72 

77 

78 

62 

65 

87 

82 

79 

76 

72 

79 

75 

80 

SI 

79 

79 

72 

78 

81 

85 

82 

81 

S3 

76 

7 

MIN 

34 

32 

33 

34 

40 

43 

45 

48 

43 

40 

41 

♦2 

34 

41 

39 

39 

0 

91 

89 

88 

87 

87 

87 

86 

89 

89 

90 

90 

95 

97 

98 

97 

94 

93 

96 

94 

93 

95 

9* 

95 

97 

97 

95 

94 

94 

94 

96 

93 

92 

7 

MIN 

70 

72 

70 

76 

81 

80 

61 

76 

79 

76 

74 

74 

73 

73 

78 

76 

73 

8 

MODESTO 

85 

82 

84 

85 

86 

86 

83 

66 

95 

99 

99 

99 

99 

100 

96 

88 

88 

94 

91 

93 

92 

93 

9* 

68 

93 

100 

100 

95 

94 

96 

96 

92 

3 

MIN 

56 

53 

56 

60 

61 

63 

59 

62 

56 

56 

55 

59 

57 

53 

56 

57 

60 

56 

55 

56 

'7 

56 

4 

MOJAVE    2  ESE 

91 

91 

92 

88 

87 

90 

91 

94 

96 

98 

96 

101 

102 

101 

100 

100 

89 

100 

102 

102 

105 

99 

103 

101 

103 

97 

96 

97 

99 

101 

102 

97 

2 

MIN 

65 

62 

66 

^' 

76 

74 

65 

64 

62 

67 

69 

74 

64 

69 

66 

67 

64 

72 

72 

70 

74 

67 

2 

MONO  LAKE 

77 

79 

80 

78 

80 

78 

80 

82 

85 

86 

87 

85 

84 

83 

34 

60 

81 

82 

87 

89 

66 

68 

66 

84 

86 

86 

84 

85 

87 

S3 

82 

83 

3 

MIN 

47 

50 

47 

46 

45 

♦6 

49 

50 

50 

49 

55 

48 

47 

60 

52 

53 

54 

51 

47 

9 

MONTICELLO  DAM 

86 

80 

82 

80 

81 

85 

81 

80 

90 

94 

97 

100 

99 

99 

97 

91 

86 

86 

94 

91 

93 

93 

92 

90 

89 

95 

100 

97 

92 

93 

96 

90 

t 

MIN 

56 

59 

62 

58 

61 

59 

53 

56 

59 

56 

53 

55 

61 

61 

53 

55 

9 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

64 

65 

65 

66 

64 

62 

62 

66 

65 

68 

65 

64 

64 

66 

65 

66 

67 

65 

66 

63 

65 

65 

65 

68 

66 

67 

68 

65 

64 

62 

63 

69 

1 

MIN 

48 

54 

50 

54 

53 

48 

48 

60 

60 

49 

50 

50 

53 

54 

53 

52 

50 

7 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

89 

88 

88 

88 

85 

88 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

97 

97 

95 

92 

90 

9* 

96 

93 

96 

95 

97 

96 

95 

94 

94 

92 

91 

93 

94 

92 

4 

MIN 

67 

6  7 

69 

74 

71 

79 

79 

72 

70 

70 

70 

69 

73 

70 

67 

72 

74 

64 

72 

68 

1 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 

70 

73 

72 

70 

72 

70 

70 

76 

75 

73 

70 

60 

80 

62 

32 

74 

74 

80 

80 

60 

80 

60 

82 

81 

81 

77 

79 

78 

78 

SO 

82 

76 

8 

MIN 

45 

45 

48 

46 

44 

44 

44 

46 

50 

49 

46 

47 

47 

50 

60 

56 

50 

50 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

57 

56 

56 

56 

56 

57 

52 

9 

MT   DIABLO  NORTH  GATE 

MAX 

80 

66 

71 

74 

76 

78 

76 

74 

83 

68 

90 

94 

97 

91 

93 

60 

75 

80 

69 

83 

87 

85 

65 

83 

80 

89 

94 

92 

85 

88 

91 

S3 

8 

MIN 

51 

46 

45 

48 

52 

50 

50 

48 

51 

50 

54 

64 

65 

66 

65 

46 

52 

51 

55 

66 

60 

54 

54 

49 

51 

65 

67 

67 

61 

64 

66 

55 

9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

69 

62 

65 

68 

66 

64 

73 

77 

82 

78 

83 

84 

63 

77 

68 

69 

76 

7* 

76 

76 

75 

75 

79 

82 

81 

79 

79 

79 

79 

75 

1 

MIN 

46 

43 

47 

50 

50 

45 

45 

59 

63 

63 

67 

71 

72 

56 

63 

52 

55 

63 

65 

58 

56 

63 

54 

60 

66 

64 

64 

65 

66 

58 

0 

See  Relerence  Notes  Following  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

JULY  1909 


station 

Day  Oi  Month 

a> 

Ol 
q) 

1 

2 

3 

4 

5 

l« 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MOUNT  HEBRON  PS 

MAX 
MIN 

74 

35 

75 

32 

75 
31 

74 
49 

72 
37 

74 
47 

67 
44 

70 
37 

67 
29 

7! 

39 

70 

33 

78 
41 

86 

45 

88 
48 

81 
41 

77 
39 

80 
52 

76 
37 

81 
40 

S4 
44 

83 
38 

82 
41 

73 
35 

83 
40 

38 

36 

78 
39 

87 
44 

«« 
41 

83 
37 

S3 
38 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
40 

72 
39 

71 
41 

72 
51 

74 
44 

69 

53 

68 
48 

71 

39 

77 
44 

75 
53 

79 
44 

88 
52 

93 
54 

88 
51 

83 
50 

78 

50 

77 
52 

84 
44 

83 
47 

83 
48 

83 
44 

78 
51 

82 
43 

76 
46 

!  74 
47 

48 

93 
48 

68 
50 

86 
47 

89 
46 

88 
47 

*7!l 

MT  WILSON  FC  338B 

MAX 
MtN 

74 
55 

72 
51 

74 

55 

71 

71 

53 

70 
51 

70 
52 

75 

55 

77 
58 

79 
58 

78 
57 

83 
51 

84 

55 

88 
67 

82 
58 

76 
54 

74 
57 

61 
61 

84 
64 

81 
65 

82 
56 

84 

65 

85 
54 

85 
55 

66 

62 

78 
60 

79 
60 

81 
61 

85 
64 

81 
64 

79»0 
60*2 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

89 
43 

90 
41 

86 
44 

It 

85 
42 

87 
46 

90 

49 

90 

51 

92 
50 

96 

52 

98 
51 

88 
50 

96 

50 

102 
54 

101 
52 

101 
48 

91 
46 

91 
47 

95 
49 

96 
49 

97 
48 

96 
48 

97 
50 

99 
48 

49 

55 

98 
53 

98 
50 

98 
51 

97 
48 

97 
46 

94  •  1 

NAPA  STATF  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

76 
49 

75 
49 

75 
44 

78 
58 

80 
48 

78 
53 

77 
53 

87 
46 

93 
52 

91 
52 

87 
55 

83 
52 

82 
51 

80 
54 

76 
51 

78 
50 

79 
49 

84 
53 

81 
52 

78 
55 

85 
49 

85 
52 

84 

55 

83 
47 

11 

50 

97 
56 

75 
51 

75 
53 

82 
54 

81 

51 

82*4 
51.5 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

78 
43 

79 
41 

76 
41 

77 

40 

77 
46 

77 
46 

78 
47 

74 
41 

80 
42 

84 
45 

87 
48 

88 
49 

90 
53 

91 
53 

92 
54 

86 
46 

87 
49 

80 
45 

84 

47 

87 
47 

87 
46 

88 
46 

85 
46 

86 
43 

81 
42 

84 
46 

92 
49 

90 
51 

89 
47 

88 
46 

89 
48 

84. 2 
46.2 

NEWMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

87 
55 

84 
48 

85 
49 

B5 
50 

86 

55 

85 
55 

85 
55 

86 
50 

93 
55 

98 
57 

98 
63 

97 

60 

98 
61 

99 
61 

98 
60 

95 
53 

88 
54 

91 
52 

91 

57 

92 
54 

91 
54 

92 
54 

94 

57 

91 
51 

91 
53 

97 
67 

99 
60 

98 
59 

92 
55 

95 
.  57 

94 
68 

92.1 
55.5 

NEWPOPT  BEACH  HAPBOR 

MAX 
MIN 

69 
57 

71 
56 

71 
54 

71 
58 

70 
60 

68 
60 

70 
60 

71 
58 

71 
61 

69 

60 

58 
59 

58 
59 

72 
59 

72 
59 

72 
62 

72 
61 

71 
63 

72 
63 

72 
62 

72 
59 

72 
64 

73 
62 

73 
54 

72 
63 

76 
61 

74 

64 

72 
60 

71 
61 

72 
59 

73 
64 

74 
64 

71.4 
60.5 

NOPTH  FORK  PS 

MAX 
MIN 

84 
49 

86 
47 

81 
46 

82 
47 

81 

48 

83 
46 

84 

52 

82 
51 

84 

51 

88 
54 

93 
55 

94 

59 

95 
58 

97 

58 

97 
59 

95 
52 

89 
51 

87 

51 

89 
52 

93 

55 

91 
57 

93 
56 

90 

53 

94 

54 

89 
56 

89 
53 

93 
56 

95 
55 

93 
56 

93 
55 

95 

89.7 
53.1 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

89 

53 

87 
49 

83 
48 

83 

84 

54 

86 
54 

85 
55 

83 
50 

88 

56 

95 
58 

99 
60 

100 
51 

99 
53 

99 
50 

99 
53 

94 
54 

89 
55 

86 
52 

93 
55 

93 
54 

92 
54 

91 

55 

92 
57 

93 
51 

87 
55 

93 
62 

99 
55 

99 

55 

93 
54 

93 
55 

96 
59 

91.7 
55.7 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
54 

66 

55 

69 
50 

69 

59 

71 

57 

70 
57 

69 
56 

75 

54 

82 
54 

83 

55 

75 

56 

71 

55 

68 
55 

71 
55 

67 
53 

67 
56 

69 
66 

73 
66 

66 

65 

69 
56 

69 
55 

70 
56 

66 
55 

72 
54 

83 
55 

94 
58 

73 
58 

68 
66 

70 
65 

74 

55 

71 
56 

7X.7 
55.6 

OCEANSIDE 

MAX 
MIN 

74 

60 

75 
56 

75 
56 

76 
56 

73 
59 

72 
59 

74 
60 

74 
60 

74 
60 

^2 
60 

73 
60 

74 
60 

77 
60 

77 
63 

74 
66 

75 
59 

76 
59 

78 
67 

75 
67 

74 
56 

77 
64 

75 
63 

76 
63 

76 

62 

78 
61 

75 
61 

76 
61 

74 
61 

77 
60 

77 
60 

76 
60 

75.1 
60.0 

OJAI 

MAX 
MIN 

85 
50 

87 
47 

90 
51 

87 
50 

83 
52 

82 
49 

80 
52 

87 
53 

89 
54 

87 
55 

87 
55 

95 
51 

98 
53 

95 
55 

91 
55 

86 
50 

89 
52 

94 
61 

96 
56 

94 
56 

93 
56 

93 
57 

93 
54 

99 
54 

97 
55 

91 
63 

86 
56 

66 
56 

87 
50 

90 

52 

88 
63 

89.6 
63.0 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

90 

55 

93 
54 

86 
53 

88 
54 

87 

56 

87 
57 

91 

60 

90 
57 

90 
59 

95 
61 

98 
62 

100 
64 

102 
65 

102 
66 

102 
66 

101 
60 

95 
57 

92 
67 

94 
60 

98 
60 

97 
61 

98 
60 

94 

60 

98 
57 

93 
66 

94 
59 

98 
60 

100 

61 

100 
60 

99 
60 

100 
60 

95.2 
69.3 

ORICK   PRAIPIE   CP  PARK 

MAX 
MIN 

39 

69 

70 
47 

69 
52 

68 

59 
44 

70 
43 

68 
47 

72 
42 

73 
41 

73 
41 

68 
40 

66 

52 

66 

50 

65 

54 

66 
49 

64 
64 

63 
64 

72 
45 

70 
56 

68 

43 

70 
51 

75 
43 

83 
45 

76 
45 

69 
45 

68 
45 

66 
4« 

69.4 
46.9 

ORLAND 

MAX 
MIN 

88 
54 

86 

50 

81 
51 

84 

53 

83 

55 

85 
56 

85 
54 

84 

55 

91 

63 

95 

60 

97 
70 

100 
62 

102 
66 

100 
60 

97 
62 

93 
57 

87 
66 

88 
67 

96 
61 

92 
57 

93 
66 

93 
68 

93 
58 

91 
52 

88 
63 

96 
73 

100 
64 

100 
60 

92 
56 

94 

54 

96 
57 

91.8 
68.1 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

80 
44 

79 
43 

82 
42 

75 
48 

82 

50 

80 
48 

74 
46 

81 
44 

87 
49 

83 
49 

97 
48 

104 
54 

104 
56 

92 
53 

90 
50 

86 
48 

61 
60 

94 

63 

92 
62 

84 

53 

88 
48 

87 
57 

88 
48 

84 

52 

90 
46 

100 

65 

106 
54 

96 
52 

95 
50 

97 
49 

94 

49 

88. 7 
49.7 

OROVtLL^^ 

MAX 
MIN 

89 
60 

88 
52 

84 

53 

85 
54 

85 
59 

82 
60 

86 
60 

85 
55 

92 
60 

96 
70 

98 
65 

101 
67 

102 
70 

102 
65 

101 
63 

95 
59 

89 
60 

89 
61 

96 
64 

95 
59 

96 
60 

96 
61 

94 

62 

94 
68 

90 
60 

96 
63 

101 

69 

100 
64 

96 
60 

96 
61 

98 
63 

93.4 
61.2 

OXNARD 

MAX 
MIN 

72 
53 

71 
49 

73 
50 

74 

52 

73 
54 

72 
56 

73 
49 

74 

54 

72 
54 

70 
56 

72 
58 

70 
57 

71 
54 

73 
58 

72 
58 

72 
60 

74 
56 

75 
66 

75 
56 

74 

56 

73 
58 

73 
66 

73 
58 

77 
56 

77 
56 

75 
57 

73 
58 

73 
62 

73 
61 

72 
66 

73 
68 

73.0 
55.9 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

90 

59 

91 

58 

89 

57 

88 
55 

87 
61 

87 
61 

86 
58 

92 
57 

95 

58 

95 
59 

95 
70 

98 

55 

100 
68 

102 
66 

97 
73 

93 
68 

89 
63 

99 
56 

100 
68 

97 
68 

98 
67 

98 
63 

100 
59 

101 
64 

99 
58 

97 
64 

95 
61 

94 

61 

96 
69 

97 
68 

96 
73 

94.8 
63.1 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
58 

93 
54 

94 
54 

91 

52 

90 
57 

91 
56 

91 
58 

96 
56 

97 
55 

99 
54 

99 
68 

103 
63 

102 
65 

104 
66 

100 
71 

98 
68 

93 
61 

103 
64 

104 
56 

102 
56 

105 
66 

103 

55 

105 

65 

104 
64 

103 
56 

101 

62 

98 

62 

98 
62 

100 
68 

102 
64 

102 
72 

98.8 
61.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

108 
66 

107 
65 

105 
64 

105 
64 

104 
65 

104 
64 

103 
65 

105 
65 

104 

70 

105 

73 

107 
69 

111 
70 

115 
74 

115 

72 

115 
78 

110 
77 

110 
73 

112 
69 

111 
74 

109 
82 

113 

61 

111 

77 

111 

75 

114 

76 

116 
76 

114 
69 

107 
70 

109 
70 

109 
74 

111 
74 

107 
76 

109.3 
71.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

80 
45 

72 
52 

70 
45 

73 
51 

75 

53 

76 
56 

75 
54 

74 
48 

83 

52 

88 
51 

86 
54 

79 
60 

75 
60 

71 
57 

74 
52 

78 
51 

74 
52 

78 
60 

80 
55 

74 

50 

75 

49 

78 
56 

79 
50 

75 
49 

78 
49 

89 
53 

96 
56 

60 

74 

57 

73 
56 

77 

57 

77.6 
52.9 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 
MIN 

80 
54 

78 
53 

81 
53 

80 
49 

78 
50 

52 

75 
53 

80 
53 

82 
58 

81 
60 

83 
52 

85 
51 

86 
63 

88 
66 

88 
66 

86 
60 

83 
61 

86 
61 

88 
66 

88 
65 

85 
66 

88 
66 

89 
64 

89 
65 

90 
61 

85 
61 

85 
61 

86 

62 

85 
64 

85 
67 

85 
61 

84.1 
59.8 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

87 
56 

88 
48 

82 
51 

85 
52 

82 
50 

87 
49 

88 
50 

88 
53 

87 

55 

93 
60 

98 
50 

97 
53 

99 
63 

101 
65 

100 
62 

99 
65 

91 
64 

90 
53 

91 

68 

94 

57 

94 

58 

96 
58 

94 

55 

95 

56 

89 

53 

91 

63 

96 
54 

98 
60 

96 
55 

94 
51 

95 
59 

92.4 
56.3 

PARADISE 

MAX 
MIN 

82 
59 

82 
46 

79 
53 

78 

51 

79 

56 

80 

55 

77 
52 

79 
51 

85 
56 

89 
54 

91 
69 

95 
70 

96 

67 

95 

71 

96 
53 

90 
55 

83 
65 

84 
67 

90 
67 

90 
55 

90 
63 

91 

59 

89 
62 

89 
54 

83 
60 

90 
67 

94 

56 

96 

70 

90 
64 

91 

62 

93 
62 

87.6 
60.0 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

105 
75 

110 
62 

107 
79 

105 

77 

103 
71 

106 
80 

108 

77 

104 
79 

106 
86 

103 
87 

106 
83 

105 
80 

111 
84 

112 

85 

113 
87 

109 
86 

107 
86 

108 
84 

110 
88 

109 
90 

104 
86 

111 

88 

112 

85 

113 
86 

113 
86 

111 

89 

108 
82 

107 
82 

106 

83 

107 
65 

107 
83 

107.9 
83.3 

PASADENA 

MAX 
MIN 

85 
55 

86 
54 

86 
55 

85 
54 

82 
56 

80 
56 

81 
58 

85 
56 

86 

59 

85 
59 

86 

59 

88 
55 

92 

52 

92 
52 

88 
52 

85 
59 

87 
60 

90 
60 

89 
59 

89 
60 

90 
59 

86 

62 

89 
61 

93 
59 

92 
62 

91 
62 

84 
61 

86 
56 

86 
54 

86 
58 

86 
61 

87.0 
68. 6 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

88 
44 

87 
39 

87 
49 

85 
44 

86 
51 

85 
47 

83 
48 

90 
52 

94 
48 

94 
47 

92 
49 

91 
46 

96 
48 

100 
48 

98 
48 

94 
51 

90 
44 

94 
51 

94 
51 

94 

52 

94 

52 

95 
52 

96 
49 

94 

54 

97 

52 

97 
68 

86 
48 

87 
47 

92 
45 

89 
44 

88 
40 

91.6 
48.6 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
48 

87 
44 

90 
50 

90 
50 

89 
54 

87 
52 

88 
52 

91 
53 

99 
53 

97 
53 

88 
52 

95 
50 

99 
52 

103 
53 

98 
53 

92 
49 

90 
52 

94 
61 

97 
51 

96 
50 

95 
51 

98 
51 

99 
62 

95 
64 

96 

51 

97 
52 

89 
52 

92 
52 

94 
49 

92 
49 

91 
47 

93.2 
61.0 

PEPRIS 

MAX 
MIN 

94 
54 

94 
51 

96 
51 

93 
51 

85 

55 

88 
51 

86 

55 

96 

52 

98 
54 

91 

57 

95 

57 

97 
55 

100 
59 

98 

55 

101 
63 

99 
57 

96 
48 

98 
47 

101 
59 

97 
61 

101 

55 

97 

59 

101 
60 

103 

59 

104 

59 

98 

55 

93 
55 

93 

53 

96 

53 

94 

59 

93 

65 

96.0 
65.3 

PETALUMA   FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

73 
45 

69 
48 

72 
45 

73 
55 

76 
54 

75 

55 

72 

53 

82 
51 

89 
51 

91 

55 

85 

52 

79 
54 

73 
52 

80 
52 

79 
49 

74 

50 

75 
51 

86 
47 

81 

50 

79 
47 

79 
45 

80 
52 

82 
46 

76 
48 

91 
49 

99 
53 

98 

50 

74 

53 

61 
52 

83 
60 

80 

52 

80.2 
50.5 

PINNACLES  NM 

MAX 
MIN 

85 
44 

S3 
41 

84 
41 

85 
43 

87 
48 

84 

47 

82 
48 

89 
46 

93 
47 

97 
48 

97 
48 

100 
50 

102 
50 

101 
53 

98 
52 

91 
46 

88 
48 

93 
47 

93 
49 

94 
49 

94 

47 

95 
49 

94 
50 

92 
48 

94 

50 

97 

53 

95 
53 

95 
48 

93 
46 

97 
46 

99 
45 

92.6 
47.7 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

69 
49 

71 
46 

72 
46 

76 

50 

74 

50 

73 
49 

72 
50 

75 
50 

73 
50 

72 
51 

54 

52 

63 
50 

66 

50 

66 
53 

64 
53 

67 
62 

73 
48 

73 
49 

71 
46 

69 
51 

70 
48 

72 
48 

71 
48 

78 
4« 

74 
46 

65 

60 

70 
48 

67 
64 

63 
45 

62 
40 

61 
41 

69.5 
48.7 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

83 
49 

81 
44 

77 
45 

78 
44 

80 
51 

81 
51 

79 
51 

77 
48 

83 
49 

89 
52 

92 
55 

94 
57 

91 
56 

96 

58 

95 
57 

91 
31 

85 
53 

84 
60 

88 
53 

89 
53 

92 
52 

91 

52 

90 

53 

90 
49 

84 

49 

88 
53 

94 

52 

94 
57 

91 
54 

91 
55 

93 
55 

87.5 
51.9 

PLACERVILLE  IFC 

MAX 
MIN 

82 
57 

80 
50 

76 

52 

77 
51 

79 

53 

79 
54 

78 
54 

77 

53 

82 
60 

87 
62 

91 
51 

94 

70 

93 
72 

94 
71 

94 
54 

90 
60 

83 
57 

62 
59 

88 

62 

90 
61 

92 
62 

92 
64 

89 
61 

89 

61 

63 
59 

88 
67 

92 
67 

92 
67 

90 
60 

89 
63 

94 

65, 

86.6 
60.6 

PL  ATI NA 

MIN 

45 

40 

44 

70 
55 

77 
48 

74 

56 

75 
45 

82 
49 

88 

55 

90 
62 

93 

58 

95 

53 

98 
50 

95 

50 

95 
51 

86 
56 

83 
55 

89 
53 

88 
52 

89 

53 

88 

55 

87 
59 

86 

54 

86 

52 

87 

55 

93 
50 

97 
56 

97 
54 

90 
54 

92 
51 

91 

55 

87.0 
52.7 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

63 
39 

62 
47 

65 
43 

70 
53 

71 

52 

70 
48 

69 
47 

70 
53 

66 

52 

66 
52 

55 
50 

57 
51 

63 
49 

54 

61 

63 
51 

62 
52 

65 
49 

65 
48 

63 
50 

64 

48 

63 
49 

67 

53 

66 
48 

66 
48 

69 
47 

67 
49 

72 
46 

61 
60 

62 
47 

64 
46 

64 

65.6 
48.7 

See  Rdlerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Stalion 

Day  01  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

POINT  ARSUELLO  WS 

MAX 

63 

62 

64 

66 

63 

65 

56 

66 

67 

67 

70 

67 

64 

50 

64 

66 

66 

61 

64 

59 

64 

64 

64 

66 

66 

80 

69 

64 

63 

66 

65 

65 

.2 

MIN 

51 

51 

49 

52 

53 

52 

54 

51 

48 

52 

53 

52 

50 

52 

52 

53 

52 

50 

52 

52 

50 

60 

50 

49 

54 

54 

53 

52 

51 

.6 

PT   PIEDPAS  BLANCAS 

MAX 

65 

64 

64 

67 

54 

64 

55 

65 

65 

59 

63 

63 

66 

67 

67 

56 

65 

53 

64 

64 

63 

69 

66 

67 

64 

63 

65 

66 

66 

66 

56 

64 

.9 

MIN 

46 

47 

48 

50 

50 

53 

52 

50 

50 

50 

50 

52 

52 

53 

52 

48 

50 

48 

50 

50 

54 

54 

49 

60 

.1 

POMONA 

MAX 

92 

91 

88 

84 

82 

84 

89 

89 

88 

90 

93 

97 

94 

91 

89 

92 

95 

93 

92 

95 

92 

94 

97 

96 

91 

87 

89 

90 

69 

88 

90 

.6 

50 

50 

48 

50 

54 

55 

59 

52 

55 

57 

58 

53 

59 

59 

60 

56 

86 

56 

68 

56 

56 

56 

60 

66 

.7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

85 

75 

77 

80 

79 

81 

80 

78 

87 

92 

96 

89 

66 

83 

67 

62 

61 

S3 

69 

84 

87 

89 

88 

85 

83 

94 

99 

89 

84 

86 

87 

85 

.3 

MIN 

50 

52 

50 

50 

55 

54 

53 

51 

50 

52 

54 

54 

56 

43 

54 

55 

53 

60 

52 

.4 

POPTERVIULE 

MAX 

90 

94 

86 

89 

87 

87 

91 

88 

89 

95 

99 

101 

102 

102 

102 

102 

95 

91 

93 

98 

97 

97 

94 

98 

91 

93 

97 

100 

99 

98 

99 

95.0 

MIN 

58 

56 

54 

55 

58 

59 

59 

59 

62 

54 

65 

65 

70 

69 

57 

63 

66 

64 

65 

62 

.2 

PORTOLA 

MAX 

77 

75 

75 

74 

73 

75 

71 

80 

82 

82 

86 

89 

91 

65 

63 

80 

76 

83 

83 

82 

64 

84 

3^ 

61 

83 

85 

89 

87 

84 

86 

84 

SI 

.7 

MIN 

36 

32 

29 

33 

36 

38 

41 

31 

37 

35 

38 

43 

43 

45 

39 

39 

41 

32 

37 

36 

.5 

POSEY  3  E 

MAX 

76 

75 

74 

73 

73 

75 

74 

75 

73 

81 

83 

86 

66 

88 

83 

80 

79 

83 

85 

86 

67 

66 

87 

86 

84 

83 

86 

66 

85 

87 

66 

81 

.6 

MIN 

t*5 

42 

41 

42 

43 

45 

43 

44 

44 

46 

52 

52 

55 

55 

55 

*^ 

48 

49 

49 

55 

51 

46 

.9 

POTTER   VALLEY  PH 

MAX 

82 

80 

80 

83 

90 

97 

97 

93 

91 

90 

90 

85 

92 

100 

100 

100 

97 

38 

41 

40 

42 

47 

48 

53 

49 

50 

48 

48 

48 

45 

60 

51 

5 1 

50 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

83 

83 

83 

85 

85 

85 

82 

87 

93 

95 

94 

98 

100 

97 

94 

89 

86 

90 

92 

93 

92 

93 

96 

92 

93 

95 

93 

92 

96 

95 

96 

91 

.3 

MIN 

42 

35 

39 

40 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

48 

50 

55 

49 

45 

42 

43 

45 

47 

48 

43 

46 

45 

43 

45 

46 

46 

45 

45 

46 

45 

•  0 

OUINCY  RS 

MAX 

82 

79 

78 

79 

79 

80 

80 

76 

85 

88 

87 

93 

95 

97 

69 

87 

82 

62 

90 

91 

89 

89 

88 

86 

81 

93 

99 

89 

86 

90 

86 

.6 

MIN 

37 

34 

33 

35 

40 

41 

42 

35 

37 

40 

40 

45 

45 

47 

42 

38 

40 

40 

44 

38 

36 

39 

39 

38 

35 

39 

82 

38 

35 

38 

39 

.2 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

95 

92 

96 

92 

88 

85 

87 

90 

90 

91 

93 

95 

99 

100 

93 

93 

95 

100 

95 

96 

97 

94 

100 

101 

102 

91 

91 

93 

93 

91 

88 

93 

.8 

MIN 

43 

42 

40 

42 

43 

49 

47 

43 

50 

45 

43 

49 

54 

64 

55 

53 

49 

47 

54 

60 

59 

51 

56 

52 

47 

46 

49 

SO 

51 

56 

49 

.4 

RANOSBURG 

MAX 

86 

93 

93 

90 

91 

92 

93 

95 

93 

95 

99 

101 

102 

103 

100 

95 

94 

100 

105 

104 

104 

100 

103 

101 

102 

98 

97 

97 

99 

100 

100 

97 

.6 

MIN 

64 

70 

61 

62 

61 

58 

61 

63 

51 

63 

61 

59 

72 

77 

77 

68 

5* 

65 

73 

59 

66 

65 

70 

70 

70 

70 

67 

.1 

RED  BLUFF   WB  AP 

MAX 

87 

82 

84 

83 

87 

81 

84 

91 

97 

96 

100 

104 

104 

100 

92 

87 

88 

98 

94 

96 

96 

96 

92 

90 

93 

100 

103 

94 

96 

98 

97 

93 

.2 

MIN 

58 

52 

55 

57 

60 

60 

59 

56 

65 

67 

73 

55 

69 

59 

64 

61 

61 

63 

54 

63 

69 

56 

58 

63 

68 

67 

64 

60 

63 

63 

.2 

89 

88 

85 

84 

85 

82 

82 

92 

96 

98 

102 

105 

106 

102 

99 

94 

90 

100 

96 

96 

97 

97 

95 

92 

96 

101 

105 

105 

97 

101 

99 

95.4 

MIN 

61 

54 

56 

59 

59 

54 

50 

59 

55 

55 

59 

70 

65 

66 

60 

54 

68 

65 

52 

67 

66 

•  0 

REDLANDS 

MAX 

95 

93 

96 

94 

88 

39 

88 

94 

95 

93 

97 

99 

102 

103 

101 

98 

97 

100 

102 

99 

100 

100 

101 

103 

103 

96 

93 

94 

96 

95 

92 

•6 

MIN 

55 

54 

53 

54 

57 

54 

56 

55 

58 

5  7 

54 

56 

62 

52 

64 

60 

59 

61 

63 

62 

51 

61 

62 

61 

66 

57 

57 

57 

59 

61 

»« 

.3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

77 

72 

75 

79 

81 

80 

76 

87 

92 

94 

92 

62 

77 

76 

85 

74 

80 

67 

86 

83 

81 

82 

82 

80 

94 

98 

95 

82 

79 

82 

eo 

.0 

MIN 

46 

93 

47 

53 

55 

54 

55 

49 

54 

52 

54 

59 

58 

54 

51 

49 

51 

49 

52 

49 

48 

53 

49 

54 

60 

54 

50 

60 

58 

55 

55 

52 

.6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

MAX 

80 

74 

76 

78 

70 

74 

80 

80 

77 

89 

96 

97 

67 

81 

82 

79 

91 

85 

79 

ee 

79 

89 

84 

85 

96 

100 

87 

89 

91 

84 

.1 

MIN 

45 

47 

50 

50 

53 

53 

50 

54 

53 

52 

54 

54 

55 

55 

56 

5 1 

56 

56 

48 

52 

60 

50 

50 

50 

62 

54 

50 

50 

51 

91 

.8 

RICHMOND 

MAX 

69 

67 

70 

68 

59 

70 

70 

73 

81 

78 

79 

72 

70 

56 

65 

64 

73 

68 

69 

66 

67 

76 

73 

71 

78 

80 

88 

67 

62 

56 

69 

MIN 

54 

54 

53 

58 

58 

57 

57 

55 

58 

58 

59 

56 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

55 

58 

56 

56 

58 

57 

56 

54 

64 

56 

.1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

94 

92 

92 

90 

85 

85 

85 

91 

90 

89 

91 

94 

98 

98 

94 

92 

93 

97 

96 

95 

95 

94 

96 

99 

96 

91 

89 

91 

91 

91 

89 

92 

.4 

MIN 

50 

57 

56 

61 

50 

62 

58 

57 

59 

52 

62 

60 

60 

51 

60 

69 

66 

56 

55 

59 

61 

58 

.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

91 

94 

93 

95 

92 

86 

86 

87 

92 

92 

91 

93 

95 

100 

100 

97 

93 

95 

98 

99 

96 

97 

96 

97 

101 

101 

93 

91 

92 

92 

92 

94 

.1 

MIN 

5  1 

51 

49 

51 

55 

53 

55 

52 

55 

55 

55 

54 

59 

58 

60 

55 

55 

55 

60 

59 

56 

59 

56 

65 

54 

54 

54 

56 

59 

55 

.9 

POCKL IN 

MAX 

90 

87 

84 

85 

87 

87 

86 

85 

89 

95 

99 

100 

103 

102 

103 

93 

88 

90 

95 

96 

97 

97 

97 

93 

93 

94 

103 

100 

92 

96 

100 

93 

.8 

MIN 

54 

^' 

5 1 

49 

52 

55 

59 

59 

53 

60 

60 

58 

54 

55 

66 

66 

50 

63 

68 

57 

52 

52 

55 

.0 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

82 

81 

83 

85 

85 

85 

85 

90 

96 

96 

100 

100 

95 

98 

90 

86 

67 

94 

89 

93 

93 

92 

91 

90 

94 

100 

97 

86 

92 

97 

98 

91 

.4 

MIN 

53 

52 

51 

53 

56 

57 

57 

52 

56 

50 

62 

61 

58 

58 

59 

56 

57 

55 

56 

55 

55 

65 

56 

60 

61 

57 

55 

54 

57 

56 

.4 

SACRAMENTO  WB  CITY 

79 

78 

80 

82 

83 

82 

62 

88 

94 

97 

96 

99 

93 

95 

86 

83 

85 

94 

88 

92 

91 

90 

67 

88 

92 

98 

93 

84 

89 

95 

94 

89 

•0 

MIN 

54 

52 

52 

53 

57 

56 

58 

54 

59 

52 

55 

61 

59 

57 

59 

56 

57 

56 

56 

55 

56 

58 

58 

56 

67 

63 

61 

57 

55 

57 

58 

57 

.2 

1 n 1  ncLtDA 

80 

80 

77 

77 

82 

78 

78 

90 

92 

95 

92 

90 

90 

88 

83 

85 

87 

92 

84 

87 

90 

91 

84 

89 

96 

102 

87 

82 

84 

91 

90 

86 

.9 

MIN 

44 

42 

42 

48 

53 

52 

52 

47 

52 

52 

55 

52 

52 

53 

55 

47 

49 

49 

54 

50 

56 

52 

52 

50 

60 

52 

53 

54 

62 

54 

64 

50 

.9 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

MAX 

71 

70 

71 

71 

73 

7! 

71 

84 

89 

90 

89 

87 

87 

85 

82 

69 

73 

86 

83 

84 

78 

78 

77 

78 

87 

97 

91 

88 

61 

86 

86 

81 

.3 

MIN 

50 

50 

49 

49 

51 

54 

55 

48 

47 

49 

55 

54 

53 

53 

55 

53 

53 

54 

52 

52 

53 

53 

53 

51 

60 

56 

49 

52 

53 

52 

64 

52 

•  0 

SALINAS  2  E 

MAX 

67 

69 

71 

73 

74 

72 

7* 

74 

78 

77 

70 

59 

69 

73 

73 

72 

69 

70 

68 

72 

73 

71 

72 

75 

81 

90 

73 

68 

67 

67 

68 

72 

.2 

MIN 

5 1 

49 

48 

52 

54 

54 

55 

49 

50 

51 

50 

55 

50 

54 

52 

52 

52 

53 

53 

61 

52 

50 

51 

49 

62 

50 

51 

55 

51 

61 

61 

SI 

.6 

SALT   SPRINGS  PH 

MAX 

76 

74 

73 

73 

74 

74 

74 

77 

79 

64 

84 

65 

87 

67 

87 

63 

78 

|0 

82 

34 

84 

83 

84 

83 

81 

85 

86 

85 

85 

85 

85 

81 

.3 

MIN 

52 

5 1 

50 

48 

5  1 

49 

52 

53 

60 

52 

55 

68 

55 

59 

51 

62 

56 

60 

66 

69 

59 

50 

57 

66 

.2 

78 

77 

77 

81 

77 

80 

72 

74 

80 

84 

80 

95 

102 

101 

84 

82 

79 

89 

91 

83 

87 

63 

87 

82 

89 

97 

103 

95 

92 

94 

86 

.0 

MIN 

46 

44 

44 

50 

52 

55 

55 

46 

45 

45 

41 

41 

44 

55 

43 

53 

54 

53 

46 

50 

50 

47 

60 

54 

53 

52 

50 

49 

49 

.3 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

84 

83 

84 

83 

81 

78 

77 

84 

87 

85 

84 

90 

90 

94 

91 

88 

85 

69 

90 

91 

90 

96 

95 

96 

94 

86 

87 

89 

88 

86 

87 

.7 

MIN 

56 

58 

58 

58 

56 

52 

58 

55 

56 

55 

50 

63 

63 

65 

67 

63 

55 

67 

53 

64 

63 

64 

64 

68 

68 

60 

61 

60 

.4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

90 

85 

88 

85 

88 

85 

90 

89 

94 

97 

94 

97 

102 

103 

98 

99 

94 

94 

95 

96 

96 

97 

99 

98 

96 

97 

97 

98 

96 

98 

98 

94 

.6 

MIN 

40 

38 

43 

42 

43 

4  5 

47 

42 

49 

5  1 

49 

52 

53 

55 

52 

46 

46 

44 

44 

45 

46 

49 

46 

46 

45 

52 

49 

46 

46 

42 

46 

.4 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

97 

94 

97 

95 

89 

89 

90 

95 

97 

95 

97 

99 

102 

104 

101 

99 

97 

102 

103 

99 

102 

101 

102 

105 

104 

98 

95 

96 

98 

97 

94 

97 

.8 

MIN 

52 

50 

53 

56 

54 

55 

53 

57 

58 

55 

55 

60 

60 

62 

59 

56 

59 

61 

52 

60 

59 

60 

59 

57 

66 

66 

55 

56 

62 

57 

.1 

3/»r(UDCK^3  WD 

77 

74 

79 

73 

72 

75 

76 

78 

82 

83 

82 

68 

69 

88 

88 

81 

74 

83 

89 

86 

68 

88 

91 

84 

88 

63 

82 

64 

86 

67 

87 

82 

.7 

MIN 

54 

^' 

52 

52 

5 1 

5  3 

55 

52 

57 

57 

57 

62 

58 

68 

53 

55 

63 

66 

50 

62 

64 

63 

69 

59 

58 

61 

54 

63 

64 

69 

.2 

SAN  DIEGO  WB  AP 

75 

77 

76 

72 

72 

69 

72 

73 

71 

70 

73 

74 

76 

75 

70 

74 

75 

78 

75 

75 

75 

76 

76 

78 

74 

73 

75 

75 

75 

77 

75 

74 

.3 

MIN 

60 

60 

60 

61 

51 

61 

60 

51 

50 

59 

61 

60 

52 

63 

52 

63 

60 

53 

54 

62 

53 

53 

63 

64 

63 

64 

55 

55 

55 

65 

62 

.1 

SAN  FERNANDO 

87 

90 

89 

85 

86 

83 

86 

88 

89 

65 

90 

94 

102 

100 

94 

87 

90 

92 

93 

94 

93 

93 

96 

97 

95 

87 

86 

88 

90 

91 

69 

90 

.7 

MIN 

47 

5 1 

48 

52 

55 

55 

57 

55 

55 

55 

58 

53 

60 

62 

60 

56 

66 

56 

58 

56 

54 

50 

56 

56 

55 

.6 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

61 

75 

65 

66 

55 

57 

66 

55 

66 

68 

67 

60 

52 

62 

62 

63 

67 

63 

63 

64 

63 

67 

62 

64 

66 

67 

66 

59 

69 

62 

60 

64 

.3 

MIN 

52 

56 

55 

55 

55 

50 

53 

52 

54 

54 

53 

53 

54 

53 

53 

53 

5 1 

62 

65 

63 

53 

51 

51 

55 

53 

53 

51 

52 

53 

•  0 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

62 

64 

68 

70 

69 

70 

68 

74 

78 

81 

75 

70 

66 

65 

56 

65 

67 

70 

65 

69 

66 

68 

64 

69 

86 

94 

77 

73 

72 

74 

72 

70.9 

MIN 

51 

52 

52 

56 

54 

54 

55 

53 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

56 

55 

55 

52 

55 

54 

54 

55 

52 

55 

60 

56 

55 

55 

63 

53 

54 

53 

.6 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

50 

62 

65 

66 

63 

65 

65 

71 

73 

75 

64 

62 

61 

60 

62 

63 

63 

66 

62 

63 

65 

66 

53 

56 

76 

68 

62 

60 

61 

64 

61 

65 

.3 

MIN 

53 

53 

53 

57 

55 

55 

57 

55 

55 

56 

55 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

69 

55 

53 

62 

53 

54 

54 

■  1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

85 

87 

87 

85 

83 

80 

82 

85 

85 

85 

85 

87 

91 

91 

67 

85 

87 

90 

88 

88 

89 

88 

86 

92 

93 

91 

64 

86 

86 

86 

66 

86 

•  9 

MIN 

53 

53 

52 

54 

58 

57 

58 

55 

58 

59 

60 

55 

50 

60 

52 

56 

61 

58 

58 

69 

63 

63 

63 

60 

69 

62 

51 

58 

56 

59 

61 

58 

.6 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

63 

63 

68 

69 

69 

70 

57 

69 

72 

75 

72 

70 

57 

68 

65 

65 

66 

55 

65 

55 

67 

69 

66 

59 

76 

69 

75 

63 

66 

69 

66 

56 

.6 

MIN 

44 

51 

42 

46 

54 

52 

49 

51 

42 

41 

43 

51 

54 

50 

51 

54 

54 

54 

53 

50 

49 

54 

45 

45 

46 

45 

45 

53 

49 

46 

49 

46 

.8 

See  Reference  Notes  ToUowliig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Oi  Month 

0) 





Station 

0 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

3D 
30 

31 
31 

> 

< 

SAN  JACINTO 

MAX 

99 

97 

100 

96 

90 

92 

92 

98 

100 

98 

101 

103 

104 

105 

99 

99 

101 

105 

104 

103 

105 

102 

107 

109 

106 

96 

99 

102 

102 

102 

98 

100«5 

MIN 

47 

47 

48 

51 

47 

46 

47 

54 

53 

49 

50 

55 

56 

60 

55 

53 

49 

66 

50 

50 

55 

66 

66 

55 

49 

49 

60 

51 

54 

68 

62.6 

SAN  JOSE 

MAX 

72 

69 

73 

75 

77 

75 

74 

80 

88 

93 

85 

79 

78 

80 

79 

75 

77 

81 

74 

77 

76 

80 

75 

74 

85 

97 

36 

31 

79 

83 

82 

79.4 

MIN 

52 

50 

55 

60 

57 

58 

53 

54 

56 

57 

57 

58 

57 

57 

55 

54 

54 

65 

53 

52 

55 

53 

52 

53 

58 

60 

56 

53 

62 

63 

54.8 

SAN  LUIS  PAM 

MAX 

89 

78 

84 

85 

86 

89 

86 

84 

88 

94 

100 

99 

99 

100 

92 

87 

88 

94 

92 

93 

92 

94 

95 

90 

92 

97 

97 

91 

96 

97 

91.9 

MIN 

55 

53 

54 

55 

59 

58 

60 

56 

59 

61 

57 

51 

60 

61 

64 

56 

60 

50 

63 

62 

62 

61 

65 

58 

63 

63 

67 

52 

62 

59 

62 

60.3 

SAN  LUIS  OeiSPO  POLY 

MAX 

69 

70 

70 

75 

73 

73 

66 

70 

80 

81 

76 

74 

70 

76 

80 

6 1 

82 

71 

73 

76 

81 

64 

81 

66 

94 

79 

77 

71 

72 

76 

75.9 

MIN 

49 

46 

48 

50 

52 

53 

53 

49 

55 

49 

50 

52 

51 

52 

52 

51 

46 

51 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

53 

51 

52 

53 

53 

52 

49 

50.7 

SAN  MATEO 

MAX 

66 

67 

73 

75 

78 

75 

71 

80 

84 

89 

80 

75 

77 

75 

70 

73 

81 

74 

75 

72 

70 

72 

72 

66 

97 

83 

72 

76 

71 

74 

76.1 

MIN 

51 

54 

53 

55 

58 

54 

56 

54 

54 

54 

56 

55 

56 

54 

54 

54 

55 

53 

55 

64 

53 

57 

54 

66 

53 

69 

57 

66 

63 

61 

52 

64.5 

SAN  PEDRO 

MAX 

72 

74 

72 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

75 

72 

72 

72 

75 

75 

72 

74 

73 

73 

76 

74 

74 

72 

73 

72 

72 

74 

72.5 

MIN 

55 

58 

58 

59 

51 

59 

60 

50 

61 

59 

58 

59 

58 

61 

61 

61 

51 

51 

51 

62 

64 

64 

54 

53 

63 

55 

63 

62 

53 

63 

63 

61.0 

SAN  RAFAEL 

MAX 

76 

73 

70 

73 

73 

78 

75 

75 

85 

93 

91 

82 

78 

79 

79 

80 

76 

78 

79 

79 

78 

79 

93 

98 

76 

77 

79.6 

MIN 

47 

53 

52 

56 

56 

55 

55 

54 

58 

53 

53 

54 

53 

52 

52 

59 

52 

52 

52 

50 

57 

51 

55 

52 

57 

57 

50 

50 

53.6 

SANTA    ANA   FIPF  STA 

MAX 

85 

83 

85 

84 

81 

74 

77 

81 

80 

78 

78 

81 

86 

85 

77 

8 1 

92 

85 

80 

61 

81 

32 

84 

85 

92 

77 

81 

79 

BO 

85 

81.6 

MIN 

55 

54 

56 

56 

57 

59 

61 

56 

60 

58 

59 

57 

58 

58 

51 

58 

60 

57 

57 

59 

63 

62 

61 

65 

62 

50 

56 

50 

68 

61 

62 

69.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 

79 

81 

79 

79 

75 

73 

72 

77 

75 

74 

73 

75 

79 

81 

75 

78 

81 

33 

80 

80 

80 

77 

84 

82 

79 

74 

74 

76 

74 

74 

77.3 

MIN 

54 

52 

53 

54 

56 

55 

52 

56 

56 

57 

57 

57 

54 

51 

58 

60 

66 

56 

53 

57 

57 

58 

60 

58 

57 

57 

62 

59 

59 

60 

58 

66.4 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

78 

82 

83 

80 

74 

70 

72 

74 

70 

70 

70 

70 

75 

75 

72 

75 

80 

79 

77 

77 

74 

73 

80 

81 

74 

73 

70 

70 

71 

74 

74.7 

MIN 

54 

48 

51 

55 

55 

53 

54 

56 

55 

58 

58 

56 

56 

54 

59 

58 

53 

55 

57 

69 

60 

51 

59 

55 

55 

59 

61 

69 

50 

60 

59 

66.5 

SANTA   CATALINA  WBAP 

MAX 

78 

81 

80 

75 

76 

67 

71 

75 

81 

75 

76 

84 

89 

90 

75 

79 

86 

86 

85 

82 

79 

79 

87 

37 

76 

59 

69 

76 

78 

74 

79.0 

MIN 

54 

62 

52 

56 

56 

55 

55 

59 

58 

55 

55 

55 

66 

58 

59 

57 

61 

58 

68 

57 

53 

56 

51 

68 

68 

67 

66 

66 

67 

59 

57 

59.9 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

78 

71 

73 

76 

78 

78 

75 

82 

89 

92 

66 

79 

79 

81 

63 

76 

79 

77 

81 

76 

77 

96 

97 

36 

80 

83 

80.3 

MIN 

48 

48 

46 

52 

59 

56 

56 

50 

52 

55 

55 

58 

55 

55 

53 

52 

51 

55 

51 

49 

53 

48 

48 

61 

65 

58 

53 

52 

52.7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

74 

76 

78 

80 

83 

79 

84 

34 

84 

77 

67 

56 

71 

74 

76 

80 

75 

77 

74 

81 

80 

80 

86 

95 

89 

70 

63 

65 

66 

67 

77.0 

MIN 

43 

45 

44 

47 

54 

55 

52 

45 

44 

46 

47 

46 

52 

53 

54 

48 

47 

45 

63 

46 

44 

48 

47 

48 

47 

50 

60 

56 

62 

52 

52 

48.7 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 

63 

67 

66 

68 

65 

66 

57 

72 

75 

72 

59 

71 

70 

70 

59 

70 

55 

69 

69 

71 

74 

70 

72 

75 

74 

72 

67 

58 

68 

58 

59.5 

MIN 

50 

50 

45 

51 

54 

54 

51 

49 

50 

50 

55 

53 

49 

53 

53 

50 

49 

50 

52 

51 

52 

52 

49 

50 

48 

49 

56 

53 

65 

54 

53 

61.2 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

67 

67 

67 

65 

68 

65 

55 

66 

55 

65 

59 

65 

56 

66 

69 

68 

66 

69 

69 

56 

66 

69 

68 

70 

71 

69 

53 

67 

68 

69 

67.6 

MIN 

58 

58 

55 

58 

59 

58 

56 

59 

59 

53 

58 

51 

61 

51 

62 

63 

60 

60 

60 

61 

53 

52 

60 

60 

62 

52 

52 

62 

62 

63 

60.3 

SANTA  PAULA 

MAX 

75 

79 

79 

79 

76 

73 

77 

76 

77 

75 

77 

80 

91 

76 

75 

77 

81 

81 

80 

79 

77 

78 

34 

64 

80 

76 

77 

76 

77 

77 

78.0 

MIN 

47 

46 

47 

49 

51 

51 

52 

51 

51 

55 

55 

50 

53 

54 

56 

51 

62 

52 

53 

54 

52 

53 

62 

52 

80 

69 

57 

57 

53 

64 

62. 4 

SANTA  ROSA 

MAX 

82 

75 

78 

76 

78 

79 

78 

78 

87 

69 

93 

83 

79 

75 

65 

81 

83 

66 

62 

62 

89 

69 

80 

87 

92 

99 

as 

72 

80 

83 

82.8 

MIN 

46 

43 

43 

51 

53 

46 

50 

48 

52 

52 

55 

53 

51 

51 

47 

45 

48 

48 

60 

47 

45 

52 

47 

46 

50 

52 

62 

51 

50 

49 

60 

49.2 

SCOTIA 

MAX 

65 

63 

65 

76 

76 

70 

70 

68 

67 

55 

65 

70 

73 

59 

66 

55 

55 

65 

59 

62 

53 

73 

57 

66 

71 

56 

71 

67 

64 

63 

69 

67.9 

MIN 

50 

4S 

45 

49 

57 

55 

51 

52 

56 

55 

51 

50 

51 

52 

52 

55 

56 

64 

65 

56 

48 

56 

55 

63 

63 

49 

61 

62 

53 

52 

63 

52.5 

SHASTA  0AM 

MAX 

84 

85 

81 

82 

81 

83 

80 

80 

85 

95 

92 

92 

96 

103 

93 

83 

87 

94 

91 

93 

94 

92 

89 

97 

90 

96 

101 

94 

94 

97 

90.0 

MIN 

60 

54 

57 

58 

51 

64 

50 

59 

51 

67 

58 

70 

72 

69 

71 

69 

61 

65 

66 

56 

65 

57 

57 

51 

53 

70 

76 

69 

57 

53 

62 

64.5 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 

81 

75 

75 

74 

74 

75 

73 

70 

82 

83 

81 

88 

89 

87 

82 

78 

74 

82 

65 

83 

82 

82 

77 

83 

85 

90 

31 

83 

86 

80.8 

MIN 

38 

34 

32 

37 

40 

38 

47 

34 

40 

36 

43 

45 

36 

46 

42 

39 

42 

38 

39 

36 

37 

39 

35 

35 

40 

47 

36 

38 

39 

39.1 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

70 

54 

55 

63 

66 

66 

55 

60 

70 

71 

73 

75 

77 

77 

59 

64 

72 

73 

75 

74 

72 

73 

69 

73 

77 

79 

72 

73 

75 

70.2 

MIN 

39 

36 

35 

35 

35 

38 

42 

36 

39 

38 

40 

44 

46 

44 

41 

45 

42 

35 

42 

39 

39 

40 

40 

44 

36 

41 

46 

44 

37 

38 

42 

39.9 

SONOMA 

MAX 

62 

74 

75 

78 

80 

78 

75 

87 

93 

95 

94 

93 

88 

88 

81 

92 

85 

87 

87 

87 

82 

82 

95 

100 

94 

83 

84 

39 

91 

86.1 

MIN 

42 

41 

41 

50 

54 

49 

49 

45 

47 

50 

53 

48 

50 

54 

45 

45 

45 

47 

48 

46 

44 

51 

49 

46 

47 

51 

61 

63 

46 

50 

50 

46.1 

SONORA 

MAX 

66 

85 

82 

84 

83 

85 

84 

82 

86 

92 

97 

97 

98 

99 

95 

87 

92 

96 

87 

94 

94 

94 

90 

93 

98 

99 

95 

95 

96 

91.3 

MIN 

54 

52 

50 

48 

54 

52 

54 

52 

55 

58 

50 

52 

55 

63 

52 

56 

54 

55 

58 

58 

58 

58 

58 

56 

5* 

58 

62 

50 

58 

53 

51 

66.9 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MAX 

75 

75 

79 

75 

75 

77 

75 

77 

79 

76 

85 

85 

87 

89 

82 

76 

80 

34 

86 

85 

85 

83 

84 

95 

62 

85 

85 

64 

86 

39 

92.0 

MIN 

41 

43 

40 

41 

41 

42 

45 

45 

45 

46 

48 

51 

51 

51 

53 

50 

43 

43 

45 

45 

48 

49 

46 

47 

45 

44 

48 

49 

46 

47 

49 

46.1 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

72 

70 

57 

66 

66 

69 

57 

71 

72 

74 

75 

79 

81 

82 

73 

68 

59 

75 

76 

77 

75 

76 

70 

76 

79 

31 

76 

75 

79 

73.5 

MIN 

38 

36 

35 

39 

37 

47 

48 

41 

39 

35 

39 

44 

44 

44 

43 

51 

46 

34 

36 

33 

37 

41 

39 

38 

33 

33 

40 

43 

34 

35 

36 

39.3 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

69 

70 

72 

70 

69 

68 

67 

73 

75 

76 

78 

84 

83 

84 

71 

70 

80 

84 

32 

62 

83 

64 

85 

82 

79 

78 

79 

76 

79 

79 

77.2 

MIN 

51 

53 

56 

54 

54 

53 

55 

61 

62 

55 

55 

70 

71 

70 

63 

60 

64 

66 

61 

60 

55 

65 

68 

59 

55 

54 

62 

60 

55 

56 

61.8 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

84 

82 

84 

85 

86 

84 

84 

90 

95 

101 

100 

98 

97 

98 

87 

88 

93 

91 

92 

93 

93 

93 

87 

93 

98 

101 

91 

93 

96 

96 

91.7 

MIN 

55 

53 

52 

54 

58 

57 

50 

54 

59 

60 

63 

61 

52 

59 

61 

59 

58 

56 

58 

65 

57 

59 

68 

57 

67 

61 

55 

59 

56 

67 

50 

58.1 

STOCKTON   FIRE   STA  « 

MAX 

87 

84 

81 

81 

82 

83 

83 

82 

89 

94 

98 

97 

95 

93 

91 

88 

85 

92 

90 

90 

90 

91 

90 

96 

92 

97 

96 

86 

90 

94 

99.5 

MIN 

53 

49 

52 

52 

56 

55 

57 

51 

56 

57 

62 

59 

51 

63 

58 

56 

57 

53 

56 

60 

53 

54 

63 

65 

64 

59 

60 

56 

53 

54 

66 

55.6 

STOCKTON  MOWPY  BRIDGE 

MAX 

85 

78 

81 

85 

87 

85 

80 

90 

95 

98 

98 

97 

97 

94 

90 

92 

90 

83 

94 

96 

99 

93 

92 

95 

95 

90.7 

MIN 

51 

51 

51 

54 

55 

54 

58 

50 

52 

52 

57 

54 

57 

55 

56 

61 

66 

51 

55 

56 

54 

58 

68 

55 

50 

52 

55 

64.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

87 

85 

85 

82 

85 

85 

85 

89 

95 

95 

99 

102 

102 

99 

91 

87 

95 

92 

94 

95 

92 

92 

90 

93 

98 

101 

99 

96 

98 

94 

92.3 

MIN 

52 

48 

50 

51 

54 

55 

51 

50 

54 

60 

59 

50 

56 

60 

58 

56 

56 

58 

60 

58 

58 

62 

59 

55 

56 

68 

52 

51 

60 

57 

67 

67.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

78 

73 

74 

75 

74 

73 

71 

79 

83 

84 

89 

90 

90 

88 

85 

33 

83 

85 

33 

81 

78 

84 

93 

94 

90 

93 

95 

96 

63.4 

MIN 

44 

45 

45 

45 

46 

48 

45 

48 

50 

52 

56 

57 

58 

59 

55 

54 

52 

52 

53 

55 

53 

53 

50 

60 

49 

59 

62 

50 

50 

52 

55 

51.4 

SUNLAND 

MAX 

86 

87 

89 

84 

83 

82 

81 

86 

88 

85 

87 

95 

96 

98 

92 

93 

92 

96 

93 

96 

98 

96 

95 

36 

89 

92 

93 

99 

99.7 

MIN 

52 

53 

52 

54 

55 

52 

55 

56 

53 

51 

55 

53 

59 

61 

60 

56 

54 

58 

57 

58 

68 

56 

56 

58 

63 

53 

54 

51 

49 

63 

57 

55.2 

SUSANVILLE  AP 

MAX 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

86 

87 

89 

89 

94 

95 

89 

83 

83 

85 

86 

88 

89 

87 

87 

81 

83 

84 

92 

90 

90 

92 

99 

95.0 

MIN 

42 

36 

38 

45 

43 

43 

54 

37 

40 

48 

43 

45 

53 

51 

47 

51 

50 

45 

51 

41 

45 

45 

43 

49 

44 

45 

44 

61 

46 

46 

44 

45.3 

TAHOE  CITY 

MAX 

65 

70 

69 

69 

69 

69 

59 

65 

73 

75 

77 

80 

81 

80 

80 

70 

59 

76 

77 

79 

79 

76 

73 

77 

72 

81 

76 

78 

79 

74.4 

MIN 

39 

40 

35 

36 

37 

40 

47 

38 

42 

38 

42 

45 

47 

45 

42 

51 

41 

37 

44 

40 

53 

39 

41 

48 

37 

42 

44 

46 

36 

40 

44 

41.3 

TEHACHAP I 

MAX 

78 

75 

75 

71 

71 

74 

74 

74 

80 

78 

87 

89 

87 

86 

85 

78 

84 

85 

85 

31 

86 

80 

83 

36 

36 

83 

83 

87 

88 

81.4 

MIN 

49 

49 

49 

47 

50 

50 

50 

48 

49 

56 

57 

53 

55 

55 

58 

59 

54 

53 

54 

55 

50 

58 

55 

60 

54 

48 

49 

51 

70 

60 

60 

54.7 

TEJON  RANCHO 

MAX 

92 

89 

85 

85 

85 

88 

87 

86 

92 

96 

101 

100 

101 

101 

93 

95 

96 

96 

94 

96 

96 

91 

96 

99 

98 

93 

100 

101 

94.7 

MIN 

62 

54 

55 

57 

59 

60 

60 

57 

64 

70 

72 

73 

73 

72 

73 

66 

51 

51 

67 

56 

56 

64 

64 

63 

51 

66 

71 

70 

70 

67 

69 

66.0 

TERMO 

MAX 

76 

75 

76 

76 

72 

75 

76 

78 

83 

82 

85 

89 

91 

85 

81 

86 

76 

82 

66 

86 

86 

84 

85 

36 

95 

60 

86 

88 

86 

88 

86 

82.5 

MIN 

44 

41 

35 

40 

36 

41 

34 

34 

36 

37 

37 

33 

37 

35 

38 

35 

39 

40 

THERMAL   FAA  AP 

109 

106 

109 

109 

106 

107 

110 

112 

109 

110 

110 

106 

104 

106 

106 

103 

99 

106.3 

MIN 

77 

77 

58 

71 

75 

73 

73 

74 

74 

'75 

'73 

53 

^80 

54 

78 

78 

74 

78 

74 

79 

84 

81 

74 

75 

74 

68 

70 

69 

70 

72 

78 

74.0 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 

88 

91 

84 

86 

84 

85 

88 

85 

88 

94 

96 

95 

103 

100 

100 

100 

94 

90 

93 

95 

97 

96 

95 

97 

93 

94 

97 

98 

97 

96 

100 

93.6 

MIN 

54 

53 

53 

54 

62 

57 

58 

58 

57 

60 

61 

51 

63 

64 

64 

51 

55 

62, 

69 

61 

63 

62 

51 

61 

59 

58 

61 

62 

61 

61 

63 

69.6 

See  RetereQce  Notes  Following  SUUod  Index 


-   237  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  i 

17 

18 



19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30  j 

31 

Ave 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

82 

81 

76 

76 

78 

80 

79 

'1 

88 

92 

92 

94 

58 

94 

62 

96 
56 

95 
56 

90 
50 

84 

60 

87 
51 

as 

54 

90 
54 

90 
54 

90 
54 

90 
54 

88 

50 

88 
51 

92 

62 

92 
56 

92 
66 

90 

63 

90 
64 

92 
66 

S7.8 
62.9 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

77 

75 

77 

76 

76 

74 

73 

79 

78 

76 
59 

75 
59 

71 
56 

76 
57 

79 

58 

79 
59 

78 
59 

79 
59 

78 
54 

77 
57 

79 

57 

77 
62 

79 
60 

77 
60 

76 
55 

79 
58 

79 
60 

76 
60 

74 
58 

75 
59 

79 
60 

78 
69 

77.0 
57.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

89 

63 

78 

82 

82 

86 

65 

81 

89 

95 

99 

98 

58 

96 

99 
57 

99 
59 

96 
53 

66 
57 

86 
53 

93 
63 

91 
51 

91 
50 

89 

56 

90 
56 

92 
57 

87 
67 

93 
66 

96 

66 

100 

56 

92 
51 

92 
53 

95 
66 

90.7 
64.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

79 

74 

78 

80 
57 

84 

81 
56 

77 
59 

90 
5  5 

96 

56 

99 
5  7 

99 
60 

99 
62 

95 
63 

97 
56 

94 
61 

61 
57 

64 
58 

93 
56 

91 
54 

90 
47 

36 
49 

89 
67 

87 
49 

84 

54 

96 
61 

100 
70 

97 
64 

89 
64 

93 
67 

96 
57 

94 

57 

89.4 
57.2 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

MAX 
MIN 

76 
40 

60 
47 

77 
46 

75 
5  3 

76 
45 

60 
46 

86 
47 

66 

52 

90 
57 

97 

53 

68 
52 

82 
50 

62 
60 

86 
55 

87 
52 

86 

53 

86 
60 

89 
49 

81 
55 

95 
55 

91 
64 

92 
54 

84.9 
50.9 

TRONA 

MAX 
MIN 

98 

99 
63 

99 
59 

99 
62 

97 
63 

97 
6 1 

98 

62 

99 
65 

100 
69 

102 
67 

103 
70 

104 
71 

107 
73 

107 
77 

110 
76 

109 
76 

104 
65 

103 
69 

106 
66 

107 

69 

107 
76 

109 
74 

107 
69 

109 
70 

108 
67 

108 
67 

106 
69 

106 
69 

105 
67 

106 
66 

107 

71 

104.0 
66.2 

TRUCKEE  RS 

MAX 
MIN 

74 
36 

70 
35 

70 
32 

70 
33 

70 
32 

70 
42 

69 
39 

66 
34 

75 
37 

78 
33 

79 
38 

82 
41 

64 
45 

85 
41 

65 
39 

77 
43 

74 
40 

71 

32 

80 
40 

79 
40 

80 
36 

80 
38 

80 
36 

79 
60 

74 

31 

80 
37 

80 

38 

84 
41 

SO 
30 

79 
36 

82 
39 

77.0 
37.6 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

75 

35 

74 
34 

74 

35 

72 
47 

72 
39 

73 
46 

69 
48 

70 
36 

76 
32 

73 

67 
38 

66 
41 

88 
46 

69 
46 

60 
41 

80 
42 

75 
51 

80 
36 

S3 
41 

66 
44 

83 
40 

82 
49 

62 
36 

60 
46 

73 
37 

80 
43 

87 
44 

85 
45 

82 
41 

84 

38 

81 

40 

79.4 
41.3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

80 
59 

82 
54 

77 
55 

80 
5  9 

76 
56 

64 

58 

89 
64 

69 
64 

90 
69 

98 
68 

95 
67 

94 
71 

91 
63 

64 

64 

84 
66 

92 
65 

90 
63 

90 
63 

91 

62 

91 
66 

89 

63 

84 

64 

86 
66 

92 
74 

97 
66 

94 
64 

94 
66 

96 
65 

88.6 
63.9 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

80 

83 

50 

64 

50 

81 

50 

75 
5 1 

74 
6 1 

77 
52 

81 

5  3 

79 
56 

79 
59 

79 
59 

61 
55 

67 
55 

63 
56 

82 
59 

62 
55 

63 
59 

67 
51 

66 
55 

63 
55 

82 
64 

81 

62 

83 
60 

87 
60 

36 
68 

S3 
57 

SO 
57 

SI 
58 

63 
57 

62 
59 

81 
61 

81.7 
56.3 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

103 
69 

100 
64 

100 
64 

100 
63 

100 
66 

99 
6  5 

100 
57 

103 
57 

101 
67 

103 
69 

103 
70 

107 
69 

106 
72 

111 
74 

109 
78 

106 
75 

106 
73 

107 
70 

109 
69 

107 
77 

109 
78 

108 

76 

109 

73 

111 

73 

110 

76 

108 
67 

105 
66 

106 
70 

106 
73 

105 
72 

102 
77 

lOSel 
70.0 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

64 

36 

62 
33 

62 
33 

62 
35 

63 
36 

64 
39 

62 
37 

68 
40 

68 
36 

72 
36 

73 
41 

74 
39 

73 
43 

67 
54 

64 
46 

65 
34 

67 
37 

72 
37 

70 
39 

70 
40 

71 
38 

70 
42 

73 
35 

72 
44 

67.8 
39.0 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

75 

50 

74 
45 

76 
44 

77 
45 

74 
51 

71 
53 

73 
50 

76 
46 

79 
49 

79 
47 

76 
53 

60 
49 

60 
50 

78 
51 

76 
50 

80 
45 

77 
48 

79 
61 

77 
49 

78 
60 

79 
51 

79 
49 

85 
48 

85 
46 

S3 
52 

77 
54 

72 
50 

76 

53 

76 

62 

77 

50 

77.5 
49.4 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

83 
45 

75 
45 

79 
44 

79 
54 

60 
49 

77 
50 

74 
49 

81 
48 

88 
50 

89 
54 

99 

53 

100 
57 

100 
58 

96 
55 

90 

55 

79 
52 

80 
53 

93 
62 

89 
51 

89 
51 

86 
49 

86 
57 

88 
64 

80 
51 

92 
49 

103 
55 

102 
66 

97 
52 

97 
52 

100 
54 

94 

64 

88.6 
61.9 

UCLA 

MAX 
MIN 

71 
58 

72 

59 

72 
56 

72 
56 

71 
59 

70 
59 

69 
60 

74 
58 

73 
61 

71 
60 

71 
60 

70 
56 

76 
60 

76 
61 

76 
62 

74 
61 

74 
62 

74 
62 

76 
61 

74 
62 

74 

62 

74 
62 

72 
63 

76 
62 

78 
64 

76 
64 

72 

63 

71 
61 

72 
60 

71 
61 

73 
62 

73.1 
60.7 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

92 
52 

93 
52 

93 
51 

90 
50 

69 
51 

67 
49 

65 

53 

90 
50 

92 
53 

90 
50 

91 
49 

96 

53 

99 
60 

98 
59 

94 
61 

92 
56 

92 
54 

97 
55 

97 
57 

96 
58 

97 

66 

98 

56 

97 
57 

100 
68 

99 

69 

91 

63 

90 
52 

89 
51 

93 
50 

92 
55 

91 
57 

93.2 
54.2 

UPPER  LAKE  RS 

MAX 
MIN 

95 
40 

88 
41 

80 
39 

83 
44 

61 
46 

74 
52 

84 
43 

89 
46 

95 
49 

96 

51 

96 
53 

101 
56 

99 
51 

96 
49 

86 
47 

85 
47 

92 
49 

92 
50 

92 
47 

89 
49 

96 
48 

90 
50 

86 
45 

91 
44 

97 
48 

98 
SO 

97 
50 

95 
49 

96 
47 

96 
49 

91.2 
47.6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

MAX 
MIN 

72 
51 

62 
52 

67 
50 

69 
49 

76 
55 

72 
54 

70 
55 

71 
53 

77 
54 

82 
54 

64 
55 

75 
53 

72 
53 

70 
53 

73 
53 

67 
53 

67 
53 

69 
54 

76 
63 

67 

53 

71 
53 

73 
54 

73 

53 

67 
51 

74 

61 

82 
53 

92 
56 

70 
54 

68 
63 

70 
60 

71 
52 

72.5 
92.9 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

81 
52 

62 
51 

80 
45 

63 
52 

66 
56 

83 
54 

81 
54 

91 
47 

96 

53 

98 
56 

99 
59 

99 
59 

96 
57 

96 
55 

68 
56 

86 
55 

88 
66 

94 
53 

91 
55 

95 
51 

94 

53 

92 
54 

91 
53 

90 
51 

97 
53 

101 
59 

98 
60 

89 
55 

91 
60 

96 
51 

97 
54 

91.4 

53.8 

VALYERMO  RS 

MAX 
MIN 

89 
44 

90 
42 

90 
42 

90 
43 

90 
42 

90 
41 

86 
43 

91 
45 

94 

48 

92 
45 

95 

52 

99 
31 

99 
60 

99 
58 

97 
60 

92 
55 

94 
49 

96 
45 

98 

46 

95 
53 

99 
85 

99 
66 

100 

65 

100 
64 

100 
47 

96 

37 

96 
47 

97 
48 

96 
50 

99 
64 

98 
58 

95.1 
90.1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

94 
56 

91 

55 

94 
51 

92 
53 

69 
55 

92 
53 

90 
54 

91 

54 

96 
56 

94 

56 

97 
56 

97 
57 

100 
63 

102 
65 

103 
65 

100 
67 

92 
64 

93 
54 

100 
56 

101 
61 

101 
63 

103 
61 

100 
63 

100 
60 

103 

58 

98 
57 

95 
56 

95 
67 

98 
99 

102 
60 

103 
63 

97.0 
98.4 

VISALIA 

MAX 
MIN 

91 

59 

93 
51 

66 
56 

89 

57 

87 
60 

86 
59 

91 
60 

89 
60 

84 
61 

94 

60 

99 
63 

97 
63 

101 
67 

102 
66 

100 
69 

101 
63 

95 
60 

92 
61 

94 

72 

97 
62 

97 
64 

98 
60 

94 

62 

98 
60 

93 
57 

94 
61 

98 
62 

100 
62 

99 
62 

98 
61 

99 
72 

94.8 
61.7 

VISTA   2  NNE 

MAX 
MIN 

30 
54 

79 
57 

82 
52 

79 
53 

75 
53 

74 
57 

74 
57 

76 

55 

76 
57 

75 
56 

77 
56 

77 
55 

82 
57 

82 
58 

82 
56 

SO 
55 

63 
55 

84 

51 

80 
59 

81 
59 

81 
61 

78 

59 

79 
60 

82 
60 

82 

53 

80 
60 

76 
66 

78 

60 

79 
61 

78 
61 

77 
61 

79. a 

97.0 

VOLTA  PH 

MAX 
MIN 

62 
50 

77 
44 

79 
46 

79 
46 

79 

55 

79 
53 

74 

53 

83 
49 

89 
59 

90 
56 

92 
62 

95 
62 

97 
64 

98 
62 

93 
58 

89 
56 

62 
63 

89 
55 

89 
58 

89 
57 

88 
67 

86 
56 

88 

67 

68 
49 

86 

59 

92 
69 

97 
69 

97 
61 

89 
61 

92 
61 

92 
59 

87.7 
56.7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

83 
50 

69 
49 

73 
46 

75 
49 

76 
52 

81 

52 

60 

52 

76 
46 

66 
49 

93 
46 

95 
52 

93 
51 

92 
52 

66 
53 

91 
54 

91 
52 

78 

53 

60 
63 

90 
53 

82 
63 

84 
49 

85 
54 

82 
54 

82 
60 

82 
48 

93 
50 

99 
53 

69 
54 

84 

53 

67 
51 

92 
46 

84.9 
51.1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 
41 

90 
44 

90 
40 

66 
40 

68 
41 

85 
42 

86 
40 

92 
42 

91 
51 

90 
49 

92 
42 

97 
47 

100 
55 

99 
57 

97 
57 

90 
56 

91 
60 

99 
47 

98 
64 

97 
69 

97 
60 

99 
53 

98 
54 

99 
66 

99 

63 

95 
48 

94 
47 

94 
50 

95 
52 

95 
66 

95 
60 

93.9 
♦9.7 

WASCO 

MAX 
MIN 

90 
52 

93 
57 

86 
57 

69 
57 

67 
63 

90 
62 

90 
62 

68 
60 

68 
64 

95 
65 

99 

6  3 

102 
65 

102 
66 

103 
56 

100 
69 

101 
67 

96 
61 

91 
60 

92 
67 

97 
64 

97 
65 

97 
63 

95 
66 

97 
62 

93 
60 

94 
63 

98 

63 

101 
64 

99 
65 

99 
63 

100 
66 

99.1 
62.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

73 
49 

66 
46 

71 
45 

74 
46 

70 
50 

70 
54 

70 
56 

77 
47 

76 
48 

75 
47 

73 
50 

65 
53 

66 
54 

67 
52 

68 
51 

70 
52 

73 
49 

72 
50 

69 
52 

73 
50 

69 
48 

75 
48 

75 

49 

73 
47 

79 
48 

82 
50 

89 
50 

63 
53 

66 
50 

64 
49 

69 

50 

71.6 
49.6 

WEAVERVILLE  RS 

MAX 
MIN 

92 
43 

62 
41 

80 
42 

60 
49 

77 
51 

80 
55 

72 
47 

72 
38 

80 
41 

86 
46 

67 
45 

94 
46 

96 
52 

100 
47 

92 
44 

88 
45 

85 
46 

83 
44 

91 
48 

90 
47 

90 
41 

66 
52 

88 
41 

88 
52 

80 
42 

87 
43 

93 
46 

99 
47 

95 
47 

95 
46 

94 
44 

87.0 
45.7 

WEED  1  S 

MAX 
MIN 

72 
36 

73 
45 

71 
45 

71 

52 

71 
42 

73 
52 

66 
54 

67 
32 

73 
33 

78 
33 

76 
36 

80 
40 

67 
43 

85 
46 

86 
43 

61 
42 

76 
41 

76 
40 

81 
40 

SO 
41 

81 
42 

SO 
40 

78 
39 

81 
40 

75 
36 

76 
36 

82 
41 

88 
43 

66 
42 

84 
44 

85 
38 

78.0 
41.2 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

64 
47 

85 
49 

61 
50 

84 

56 

64 

57 

67 
62 

95 
67 

94 
61 

97 
66 

104 

61 

94 
60 

87 
61 

69 
60 

95 
61 

94 

60 

91 
61 

91 
58 

88 
61 

90 
65 

103 
61 

96 
63 

99 
63 

91.4 
99.6 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

62 
36 

63 
26 

64 
26 

63 
29 

62 
30 

64 

29 

64 

35 

65 

33 

65 
34 

67 

33 

68 
37 

67 
38 

68 

37 

68 
36 

68 
39 

67 
42 

67 
34 

66 

30 

68 

34 

70 
37 

72 

38 

71 
39 

71 

36 

70 
36 

69 

35 

70 

31 

67 
32 

68 
35 

67 

36 

71 

35 

69 
37 

67.1 
34.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

50 
31 

50 
29 

49 
31 

46 

30 

48 

30 

51 

30 

49 
34 

50 
35 

54 
35 

53 
34 

55 
35 

58 
35 

57 
36 

57 
36 

54 
39 

62 
38 

63 
33 

52 
37 

56 
39 

66 
40 

67 
42 

58 
46 

68 
42 

57 
39 

58 
38 

57 
37 

55 
36 

56 
36 

57 
39 

56 
39 

58 
37 

54.1 
36.1 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

73 
37 

70 
42 

72 
39 

75 
45 

74 
48 

70 
43 

69 
52 

77 
39 

62 
41 

81 
45 

91 
47 

90 
50 

92 
50 

89 
47 

86 
44 

75 
42 

74 
45 

84 
44 

S3 
46 

76 
44 

80 
41 

77 
45 

78 
45 

73 
46 

85 
38 

94 
45 

92 
46 

88 
46 

67 
45 

91 
47 

88 
44 

81.2 
44.5 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

87 
55 

66 

50 

81 

53 

83 
54 

63 

57 

85 
57 

64 

56 

84 

52 

92 
36 

93 
62 

95 
7 1 

101 
62 

99 

97 

95 
62 

91 
57 

86 
67 

87 

69 

93 
69 

92 
59 

92 
59 

93 
59 

91 
60 

90 
53 

89 
60 

96 
73 

101 
63 

98 
62 

96 
68 

92 
56 

94 

58 

91.1 
59.1 

In  1  rt  1 1  Ko 

MAX 
MIN 

69 
52 

86 
50 

85 
50 

83 
56 

84 
60 

67 
60 

84 

58 

62 
50 

91 
58 

97 
60 

96 

100 

100 

101 

101 
59 

93 
55 

88 
58 

90 
64 

95 

66 

93 
54 

95 
53 

95 
58 

94 
56 

92 
58 

91 
68 

96 
66 

100 

63 

100 

51 

94 
64 

94 
53 

98 
55 

92.7 
56.7 

WOOOFORDS 

MAX 
MIN 

77 
49 

77 
51 

77 
48 

76 
46 

78 
50 

77 

57 

76 

52 

77 

52 

63 
52 

83 
51 

84 
52 

84 
55 

85 
64 

84 
57 

81 

55 

60 
59 

77 
67 

79 
46 

65 
53 

87 
64 

87 
54 

86 
55 

65 

56 

61 
56 

80 
47 

79 
48 

84 
53 

86 
56 

87 
49 

88 
50 

84 

68 

81.8 
63.0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 
MIN 

92 
53 

67 
50 

64 
51 

86 
53 

66 

55 

88 
56 

86 

57 

85 

50 

90 

53 

96 
59 

99 
64 

102 
60 

102 
60 

99 
57 

99 

57 

93 
55 

88 
56 

89 
56 

97 
56 

92 
53 

94 
52 

95 
57 

93 
56 

91 
52 

90 
56 

95 
66 

101 
60 

101 
66 

92 
52 

92 
52 

96 
52 

93.0 
56.5 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

86 
51 

69 
52 

89 
51 

65 
53 

61 
57 

79 
56 

63 
60 

86 
54 

86 
58 

64 
59 

85 
60 

69 
56 

95 
59 

90 
59 

87 
60 

85 
56 

66 
59 

93 
55 

69 
56 

88 
58 

91 
61 

87 
62 

90 
60 

93 
60 

92 
58 

86 
69 

84 
59 

88 
59 

88 
56 

87 
59 

87 
62 

87.4 
57.6 

S««  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  238  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1963 


Day  Ol  Month 


btalion 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

YOSEMITE  MP 

MAX 

82 

80 

82 

82 

82 

33 

81 

83 

87 

89 

92 

92 

93 

95 

91 

88 

86 

88 

90 

91 

91 

90 

92 

91 

90 

90 

89 

90 

91 

91 

93 

B8.; 

MIN 

47 

47 

46 

43 

46 

47 

47 

49 

49 

49 

51 

52 

52 

52 

57 

51 

50 

49 

49 

51 

52 

56 

53 

55 

46 

45 

54 

53 

57 

51 

51 

50.' 

YREKA 

MAX 

79 

83 

81 

72 

79 

72 

72 

67 

76 

83 

79 

88 

93 

94 

90 

87 

84 

80 

89 

90 

ee 

88 

82 

89 

SO 

80 

88 

94 

92 

90 

90 

S3. 

MIN 

45 

44 

44 

50 

50 

55 

55 

40 

43 

47 

45 

51 

56 

55 

52 

51 

54 

48 

52 

52 

49 

51 

48 

50 

50 

50 

54 

57 

52 

47 

49 

49. < 

SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

tji 

.a 

1 
« 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  in 
o  a 

10,00  AM 
PST 

a. 

O  ffl 

o  n. 

-J 

10,00  PM 
PST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAICERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

29 

6.5 

15++ 

NNW 

4  + 

51 

33 

20 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

- 

- 

- 

- 

14 

7 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.6 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

ssw 

- 

6.9 

24 

ENE 

26+ 

- 

35 

- 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

.3 

BURBANH  WB  AIRPORT 

s 

28 

6.9 

15++ 

S 

26  + 

82 

53 

41 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

2.0 

EUREKA  WB  CITY 

Nt 

- 

7.1 

26 

NW 

2  5+ 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

9 

69 

5.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

35 

8.4 

21 

NW 

7 

59 

35 

17 

36 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

89 

67 

57 

83 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

31 

8.0 

20++ 

W 

4 

84 

55 

67 

82 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

wt 

5.3 

17 

W 

23 

82 

52 

51 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

88 

2.1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

48 

36 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

1.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

23 

10.9 

24++ 

NW 

27+ 

33 

65 

55 

79 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.5 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.3 

20++ 

NW 

3 

11 

3 

0 

0 

0 

0 

14 

6.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

24 

9.2 

25 

SE 

23 

51 

33 

17 

35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

97 

.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

23 

7.1 

22 

SW 

4 

83 

49 

29 

68 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

.6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WB 

NNW 

11.2 

31++ 

NNW 

18  + 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

22 

6.7 

18 

NW 

1 

85 

59 

56 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

71 

3.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

38 

12.2 

34 

WSW 

21 

83 

58 

60 

84 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1.8 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

wt 

58 

11.3 

29 

W 

8 

72 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

77 

SAN  JOSE 

w 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 .6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

30 

8.0 

26++ 

WNW 

3 

95 

63 

64 

91 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

2.6 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

7.1 

21++ 

W 

1 

67 

39 

24 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.2 

«     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

14 

13 

12 

10 

9 

6 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Sm  Hel«renc«  Nolei  Following  Station  Indax 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seasonol   1^62  -  1963  CALIFORNIA 


July 

SI 

Se  lember 

October 

November 

December 

ry 

March 

un 

Total 

Normals 
July-Jim© 

ADIN   RS  • 

34 

50 

89 

423 

585 

807 

1004 

573 

803 

765 

293 

202 

5739 

ALDERPOINT 

9 

6 

20 

195 

397 

533 

6  96 

272 

447 

399 

152 

54 

3190 

ALP  I NE 

0 

14 

102 

253 

373 

528 

220 

398 

342 

1  55 

95 

2483 

ALTURAS  RS 

50 

1<* 

1  49 

464 

684 

837 

1095 

550 

815 

770 

303 

222 

6043 

6810 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

3 

31 

53 

179 

351 

484 

635 

325 

577 

554 

253 

74 

3520 

ANTIOCH  EI8REB0APD  MILL 

0 

1 

7 

89 

224 

520 

701 

207 

345 

302 

93 

4 

2493 

2528 

ANT lOCH  PUMP  PLT  ? 

0 

1 

124 

274 

595 

754 

242 

385 

332 

113 

5 

2829 

ASH  MTN 

0 

0 

0 

73 

268 

391 

572 

253 

4  29 

415 

78 

15 

2494 

2  541 

AUBERRY 

0 

0 

4 

141 

377 

496 

709 

323 

510 

452 

132 

135 

3279 

3257 

AUBURN 

2 

0 

9 

132 

278 

482 

656 

270 

476 

439 

155 

18 

2917 

2908 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65 

1 1 

48 

134 

194 

308 

346 

212 

282 

272 

126 

78 

2075 

2089 

AVI  LA  BEACH 

73 

BACKUS  RANCH 

16 

559 

567 

256 

BAKER  9  NNW 

0 

0 

0 

7 

143 

475 

622 

129 

191 

102 

2 

0 

1671 

8AKERSFIEL0  WB  AP 

0 

0 

0 

44 

257 

472 

618 

1  79 

2  76 

223 

14 

1 

2084 

2122 

BALCH  PH 

0 

4 

52 

303 

473 

657 

292 

428 

384 

76 

17 

BARRETT  DAM 

0 

0 

6 

90 

275 

429 

574 

227 

418 

324 

87 

50 

2481 

2363 

BARSTOW 

0 

33 

261 

539 

653 

1  97 

345 

255 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0 

0 

17 

81 

235 

370 

590 

276 

498 

437 

167 

107 

2778 

BEAUMONT    1  E 

0 

0 

1 

54 

245 

338 

539 

216 

405 

355 

95 

39 

2288 

BEN  LOMOND 

72 

24 

62 

185 

301 

513 

621 

280 

493 

407 

234 

113 

3305 

BERKELEY 

172 

80 

1  52 

152 

249 

420 

553 

208 

3  76 

333 

204 

132 

3031 

2929 

BEPRYESSA  LAKE 

0 

0 

5 

69 

248 

434 

534 

242 

420 

390 

129 

1 

252  2 

BIG  BAR  PS 

0 

9 

24 

249 

466 

630 

865 

356 

553 

474 

180 

BIG  BEAR  LAKE 

150 

89 

250 

559 

750 

953 

1078 

674 

953 

827 

486 

333 

7182 

BIG  CREEK  PH  1 

5 

6 

27 

190 

432 

540 

4*93 

BISHOP  WB  AP 

2 

0 

11 

170 

521 

750 

877 

454 

629 

495 

98 

76 

4084 

4275 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

156 

206 

384 

652 

726 

885 

1019 

823 

1119 

1  07  5 

528 

8173 

BLUE   CANYON  WB  AP 

17 

58 

75 

337 

531 

532 

762 

538 

879 

887 

424 

281 

5371 

5596 

BLYTHE 

0 

0 

0 

0 

94 

338 

453 

74 

132 

44 

0 

0 

1135 

1329 

BLYThF   FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

52 

239 

446 

51 

89 

42 

0 

0 

929 

BOCA 

186 

211 

292 

560 

755 

949 

1251 

707 

969 

91  1 

451 

364 

BONITA 

1 

0 

3 

52 

200 

301 

357 

116 

275 

206 

49 

10 

1570 

857 

BORREGO  SPPGS  3  NNE 

0 

0 

0 

2 

74 

276 

445 

59 

152 

103 

0 

2 

1113 

BOWMAN  DAM 

21 

53 

93 

363 

507 

666 

802 

570 

861 

384 

411 

288 

5524 

5752 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

57 

255 

438 

69 

115 

65 

0 

0 

999 

109B 

BRIDGEPORT 

150 

196 

327 

502 

837 

1036 

1231 

727 

955 

867 

502 

7814 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

0 

119 

321 

567 

743 

280 

455 

389 

92 

BURBANK  WB  AP 

0 

0 

0 

51 

157 

263 

3  79 

121 

272 

229 

83 

45 

1646 

BURLINGAME 

105 

35 

116 

169 

277 

476 

605 

243 

394 

342 

170 

132 

3065 

BURNE  Y 

70 

1  54 

461 

6  78 

894 

1077 

596 

789 

700 

281 

207 

5954 

8UTT0NWILL0W 

0 

0 

0 

37 

313 

5  79 

751 

255 

3  38 

226 

1 6 

CABRILLO  NM 

13 

0 

11 

81 

196 

305 

319 

155 

273 

26  1 

96 

37 

1  7A3 

CACHUMA  DAM 

2 

0 

5 

81 

200 

332 

451 

1  79 

382 

348 

1  78 

92 

CALAVERAS   BIG  TREES 

28 

47 

90 

360 

549 

565 

858 

547 

841 

827 

403 

275 

5*90 

5374 

CALLAHAN  RS 

42  0 

6  38 

893 

1022 

537 

719 

633 

249 

136 

5351 

CAMPO 

7 

5 

25 

155 

355 

491 

625 

291 

522 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

1 

112 

265 

515 

675 

250 

412 

377 

110 

9 

2727 

2650 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

0 

0 

0 

48 

170 

291 

444 

1  03 

298 

248 

76 

29 

1707 

CANTIL 

C 

0 

0 

12 

315 

592 

726 

227 

348 

243 

17 

0 

2*90 

CANYON  DAM 

114 

141 

49  8 

717 

928 

1076 

512 

859 

927 

365 

244 

5*98 

6763 

CARMEL  VALLEY 

133 

49 

107 

120 

253 

370 

494 

223 

432 

375 

261 

169 

2985 

CATHAY  BULL   RUN  RCH 

0 

0 

4 

141 

360 

525 

731 

285 

501 

427 

116 

42 

3132 

CECILVILLE  SAWYER 

20 

46 

69 

397 

589 

693 

773 

499 

595 

555 

268 

CEDAR  GROVE 

18 

20 

106 

361 

611 

cedarville 

7 

30 

54 

462 

652 

882 

1107 

594 

8  02 

758 

252 

219 

5829 

6089 

CENTERVILLE  PH 

0 

0 

5 

117 

314 

494 

633 

232 

418 

348 

67 

1 

2629 

2720 

CHERRY  VALLEY  DAM 

2A 

8 

56 

256 

433 

574 

764 

499 

755 

753 

320 

214 

4716 

CHESTER 

53 

109 

193 

490 

729 

905 

1037 

518 

853 

819 

389 

230 

6*40 

CHICO   EXP  STATION 
CHULA  VISTA 

0 

0 

3 

93 

326 

570 

712 
379 

232 
173 

418 
305 

329 
269 

60 
103 

0 
70 

2743 

2805 
2229 

CLAREMONT   POMONA  COL 

0 

0 

0 

68 

193 

305 

434 

154 

322 

268 

96 

47 

1887 

2047 

CLARKSBURG 

0 

3 

11 

171 

3  36 

621 

792 

262 

424 

335 

128 

3093 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

0 

0 

205 

426 

627 

819 

563 

479 

38 

CLOVERDALF   3  SSE 

3 

1 

24 

121 

254 

483 

575 

229 

414 

159 

29 

2*82 

COAL  I NGA 

305 

499 

654 

224 

353 

271 

36 

0 

2450 

2**8 

COLFAX 

0 

0 

8 

178 

352 

475 

635 

308 

554 

COLUSA   1  S5W 
CORCORAN    IRRIG  DIST 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

112 
100 

3  36 
312 

550 
567 

739 
737 

239 
257 

413 
377 

325 
280 

50 
28 

1 

0 

2792 
2658 

2670 

CORONA 

0 

0 

0 

67 

203 

343 

421 

130 

292 

230 

64 

14 

1764 

1926 

28  9 

5  46 

558 

809 

400 

609 

526 

198 

113 

4204 

CRESCENT  CITY  1  N 

CROCKETT 

CULVER  CITY 

291 

172 

177 

294 

395 

471 

618 

311 

521 

462 

339 

281 

4332 

9 
13 

3 

0 

16 
2 

11  I 

51 

225 
158 

504 
267 

657 
303 

219 
151 

360 
274 

322 
247 

1  33 
115 

30 
52 

2600 
1633 

CUYAMA 

0 

0 

25 

179 

415 

533 

351 

550 

485 

166 

104 

CUYAMACA 
DAGGETT   FAA  AP 
DAVIS    1  WSW 
DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

317 
16 

506 
181 

727 
473 

873 
623 

450 
151 

695 
277 

640 
177 

296 
10 

208 

0 

4790 
1908 

*5*9 

0 
0 

2 
0 

15 

0 

127 
0 

307 
65 

555 
374 

720 
503 

259 
26 

429 
39 

373 
3 

131 

0 

8 
0 

2936 
1016 

2729 
1296 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  PH 
DENAIR 
DE  5ABLA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

37 

56 

14 

113 

270 
429 

587 
563 

356 

994 

579 

5  39 

7  34 

795 

575 

728 

155 
3  50 

119 

5677 

0 

0 

1 

122 

313 

590 

735 

237 

333 

310 

65 

5 

2762 

2733 

0 
0 

8 
0 

22 
3 

204 
116 

434 

531 
475 

702 

398 
257 

649 
466 

614 
419 

237 
124 

77 
13 

3876 

*091 

OONNER  MEMORIAL    ST  PK 

DOWNIEVILLE  RS 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

1*5 

132 
2  4 

266 
72 

573 
339 

782 
557 

974 
759 

1178 
86  7 

721 
486 

1010 
737 

971 
672 

508 
256 

381 
148 

7691 
493* 

2 
0 
7 

28 
0 
42 

55 
1 
58 

456 
47 
279 

653 
194 
522 

952 
296 
629 

1145 
453 

825 

572 
1  58 

794 
358 
7  31 

756 
310 

271 
99 

186 
37 

5900 
1953 

OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST   PARK  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

0 
0 
0 
0 

31 
0 
0 
0 

0 

0 
26 
2 

0 

113 

0 

154 
23 

0 

49 
377 
141 

56 

497 
227 
556 
257 
254 

438 
735 
366 
415 

58 
335 
119 

52 

110 
545 
239 
137 

376 
50 
477 
201 
73 

0 

140 
33 

0 

79 
0 
23 
20 
0 

942 
3369 
1401 

997 

3236 
1  144 

ELECTRA  PH 
ELK  VALLEY 

0 
37 

0 
64 

0 

100 

112 
396 

311 
562 

521 
757 

702 
938 

235 
445 

461 

660 

391 
587 

110 
287 

23 
165 

2916 
4999 

2718 

See  refer 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  ol  1962  -  1963  CALIFORNIA 


Station 

July 

ugust 

S 

eptem  er 

October 

Novcmbsr 

December 

anuary 

r  CDrudry 

M  r  h 
arc 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

ELSINORf 

0 

0 

1 

62 

241 

394 

529 

178 

382 

286 

45 

16 

2136 

2025 

ESCONDIPO 

0 

0 

1 

47 

232 

359 

445 

146 

329 

259 

47 

27 

1892 

2052 

CU''CF.H    WD    VI  'I 

3  39 

219 

2  29 

312 

375 

469 

336 

312 

43A0 

4643 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

0 

13 

11 

81 

271 

567 

659 

221 

371 

320 

115 

9 

2638 

FAIRMONT 

0 

0 

5 

90 

279 

480 

662 

292 

514 

479 

145 

102 

3048 

3165 

FERNDALE  2  NW 

438 

330 

283 

FIVE  POINTS  5  SSW 

0 

0 

0 

71 

290 

528 

683 

217 

350 

267 

40 

0 

2446 

Fleming  fish  &  game 

1 24 

5  705 

FOLSOM  DAM 

0 

0 

2 

114 

278 

564 

699 

247 

375 

348 

112 

5 

2744 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

0 

22 

106 

206 

141 

217 

40 

22 

FOREST  GLEN 

7 

28 

82 

395 

969 

497 

661 

632 

239 

168 

5245 

FORT  BIOWELL 

36 

75 

103 

473 

679 

876 

1128 

598 

808 

734 

284 

225 

6019 

6356 

FO^ T  0PAGG 

281 

4102 

FORT   BRAGG  AVN 

358 

277 

303 

330 

394 

492 

587 

312 

480 

431 

351 

332 

4647 

FORT   JONES  RS 

25 

21 

72 

407 

651 

812 

lonn 

525 

680 

610 

249 

154 

6206 

FORT  ROSS 

326 

245 

279 

272 

329 

46  3 

537 

290 

466 

416 

330 

296 

4250 

FRESNO  we  AP 

0 

0 

0 

69 

291 

538 

234 

356 

266 

30 

0 

2482 

2611 

CD  I  AWT    /lAU  T     /~  AMD 

320 

58 

2572 

GEORGETOWN  PS 

0 

in 

5 

196 

109 

GIANT  FOREST 

ec 

73 

177 

469 

707 

829 

957 

691 

1003 

937 

522 

393 

6836 

6811 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

20 

188 

314 

398 

121 

280 

228 

34 

16 

1601 

GILROY 

6 

5 

24 

122 

276 

479 

65' 

222 

415 

341 

149 

51 

2743 

GLAMIS  6  ENE 

GLENNVILLE 

13 

3 

44 

250 

494 

587 

781 

393 

632 

556 

215 

121 

4089 

GRANT  GROVE 

131 

144 

222 

485 

685 

734 

909 

667 

1003 

948 

513 

422 

6863 

GRASS  VALLEY 

0 

9 

17 

189 

383 

505 

655 

361 

619 

579 

206 

82 

3605 

3255 

GRATON  1  W 

55 

23 

103 

197 

346 

562 

699 

273 

474 

406 

199 

69 

3426 

322* 

3491 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

288 

194 

227 

242 

319 

425 

502 

287 

458 

379 

318 

289 

3928 

HAMILTON  AFB 

107 

32 

1  16 

169 

304 

546 

695 

248 

397 

379 

176 

81 

3250 

HANFORD 

0 

0 

0 

92 

332 

551 

709 

245 

360 

269 

24 

0 

2582 

2607 

HAPPY   CAMP  RS 

2 

14 

36 

312 

518 

732 

907 

405 

587 

520 

174 

80 

4287 

3997 

HAT   CPEEK   PH  1 

1012 

579 

742 

671 

261 

1  54 

5440 

6313 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

0 

0 

0 

2 

83 

261 

492 

92 

171 

110 

0 

0 

1231 

HEALDSBURG 

n 

0 

19 

110 

237 

501 

603 

187 

372 

337 

125 

17 

2608 

2658 

HENSHAW  DAM 

8 

2 

23 

192 

406 

580 

708 

366 

572 

492 

233 

126 

3698 

HETCH  HETCHY 

5 

12 

35 

255 

501 

682 

823 

46  5 

707 

693 

258 

176 

4612 

469* 

59 

5  2 

95 

6  57 

912 

750 

67  7 

323 

233 

5833 

HOLLISTER 

100 

39 

110 

168 

333 

486 

626 

204 

412 

352 

196 

120 

3148 

2*63 

HOOPA 

9 

11 

28 

235 

389 

581 

789 

318 

502 

456 

162 

69 

3549 

HUNTINGTON  LAKE 

171 

156 

250 

502 

715 

825 

966 

711 

1032 

992 

624 

465 

7409 

7707 

IDRIA 

0 

0 

5 

134 

325 

438 

653 

305 

62 

2861 

IDYLLWILD  RS 

1  3 

57 

339 

529 

6  76 

IMPER lAL 

0 

0 

C 

0 

46 

210 

397 

47 

89 

31 

0 

0 

619 

1101 

IMPERIAL   FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

65 

252 

445 

51 

114 

50 

0 

0 

977 

INDEPENDENCE 

n 

86 

393 

446 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

0 

51 

208 

3  96 

59 

89 

47 

0 

0 

650 

1096 

I NYOKERN 

0 

0 

0 

20 

284 

604 

IRON  MTN 

0 

0 

0 

0 

61 

245 

453 

78 

115 

68 

0 

0 

1010 

JESS  VALLEY 

71 

89 

129 

480 

716 

822 

1061 

644 

895 

856 

414 

305 

646  2 

JULIAN  WYNOLA 

e 

2 

20 

160 

318 

472 

685 

326 

593 

514 

270 

177 

3545 

KENTF lELD 

49 

33 

68 

144 

252 

477 

637 

238 

40S 

344 

184 

79 

2913 

3052 

KfpN   RIVER   PH  1 

fl 

2  1 

178 

310 

KERN  RIVER   PH  3 

0 

0 

2 

93 

350 

505 

596 

305 

423 

347 

67 

16 

2704 

KETTLEMAN   CITY    1  SSW 

0 

0 

0 

49 

226 

543 

712 

234 

294 

242 

24 

0 

2324 

KETTLEMAN  STA 

0 

0 

0 

36 

192 

451 

581 

177 

292 

214 

23 

0 

1966 

KING  CITY 

15 

3 

32 

91 

289 

392 

575 

184 

368 

304 

122 

52 

2427 

2591 

KL AMA  TH 

176 

531 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

0 

0 

e 

144 

298 

545 

767 

251 

443 

353 

106 

19 

2934 

LAGUNA  BEACH 

27 

2 

25 

105 

209 

340 

3  90 

174 

332 

302 

128 

54 

2088 

1975 

LAKE  ARROWHEAD 

16 

6 

29 

282 

514 

749 

900 

484 

735 

681 

314 

266 

4976 

LAKEPORT 

0 

5 

31 

180 

413 

586 

722 

343 

545 

479 

139 

30 

3473 

LAKESHORE 

473 

672 

LAKE  5PAULDING 

92 

98 

153 

379 

635 

700 

862 

578 

888 

877 

453 

278 

5993 

6405 

LAKE    SPAULOING  DAM 

16 

36 

85 

362 

448 

246 

LA  MESA 

0 

0 

0 

22 

162 

268 

349 

121 

258 

209 

64 

39 

1492 

LANCASTER 

0 

0 

0 

75 

333 

604 

701 

273 

446 

351 

53 

36 

2871 

(AC     O  1  1  tU  A  C 

LAO    V  L  U'n  A  O 

606 

227 

392 

340 

69 

0 

2375 

2239 

LAVA  BEDS  NM 

55 

75 

111 

480 

679 

367 

993 

628 

887 

823 

367 

292 

6267 

LE  GRAND 

C 

0 

1 

92 

322 

554 

714 

235 

373 

263 

51 

6 

2630 

267* 

LEMON  COVE 

0 

0 

0 

57 

274 

490 

654 

212 

346 

258 

34 

3 

2327 

233* 

LINDSAY 

0 

0 

0 

89 

292 

512 

664 

228 

372 

267 

26 

0 

2450 

25*0 

L  1  V  C  KptlJ"  t     C  OOW 

2630 

LLANO   SHAWNEE   HILLS  RCH 

0 

0 

2 

96 

303 

460 

634 

280 

493 

436 

83 

57 

2846 

LODI 

0 

1 

5 

138 

342 

617 

759 

243 

428 

344 

100 

6 

2983 

2973 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

199 

119 

123 

151 

259 

373 

445 

208 

4  00 

371 

2*6 

210 

3104 

LONG  BEACH 

0 

0 

0 

32 

115 

217 

292 

104 

220 

159 

49 

22 

1210 

1555 

LONG   BEACH   WB  AP 

327 

136 

275 

214 

LOS  ANGELES   WB  AP 

2 

0 

0 

35 

154 

253 

296 

123 

255 

226 

63 

15 

1*21 

2  061 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

P 

0 

c 

33 

138 

228 

2  86 

101 

202 

161 

37 

24 

1210 

13*9 

LOS  BANCS 

0 

0 

0 

74 

269 

560 

697 

204 

348 

254 

47 

0 

2463 

2532 

LOS  GATOS 

5 

9 

39 

174 

294 

505 

644 

255 

456 

425 

173 

60 

3039 

2686 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

2  7  3 

MADERA 

0 

0 

1 

88 

281 

541 

708 

237 

354 

276 

36 

3 

2525 

2576 

MANDEVILLE  ISLAND 

0 

13 

24 

143 

337 

605 

;53 

247 

382 

339 

131 

29 

3003 

MANZANITA  LAKE 

67 

133 

196 

7119 

MARICOPA 

0 

0 

0 

35 

221 

425 

574 

173 

257 

199 

9 

1 

1894 

1988 

MARTINEZ   FIRE  STA 

3 

5 

17 

126 

277 

549 

718 

257 

387 

337 

128 

20 

MARYSVILLE 

0 

0 

1 

76 

249 

545 

712 

216 

340 

260 

62 

0 

2*81 

2511 

MC  CLOUD 

38 

81 

130 

410 

649 

758 

906 

573 

803 

761 

296 

225 

5620 

5800 

MECCA  3  SE 

0 

0 

0 

0 

61 

251 

444 

67 

97 

44 

0 

0 

964 

MERCED  FIRE  STA  2 

0 

0 

0 

96 

298 

582 

709 

223 

343 

271 

37 

3 

2562 

275* 

MEYERS  4  SW 

174 

193 

279 

608 

817 

950 

1109 

719 

1038 

993 

559 

445 

7884 

MILL  CREEK  2 

0 

0 

3 

71 

173 

261 

488 

192 

378 

320 

140 

73 

2099 

MINERAL 

95 

128 

186 

485 

712 

817 

96  5 

651 

924 

935 

463 

331 

6712 

7097 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

54 

208 

415 

621 

267 

430 

319 

26 

9 

2349 

See  reference  notes  Jollowing  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

MODESTO 

 — 

0 

0 

98 

272 

575 

700 

204 

345 

280 

57 

1 

2532 

2757 

MOJAVE  2  ESE 

42 

12 

MONO  LAKE 

Al 

25 

98 

386 

691 

927 

1059 

678 

865 

759 

351 

253 

6133 

MONTEREY 

239 

112 

189 

127 

226 

335 

440 

204 

373 

MONTI  CELLO  DAM 

0 

0 

5 

89 

260 

466 

615 

2  46 

438 

396 

123 

13 

2551 

rnUKKU    DA  i     r  1  rtC     UC  r"  1 

253 

168 

210 

168 

243 

351 

422 

1  58 

397 

337 

264 

210 

3181 

MOUNTAIN  PASS 

648 

804 

402 

574 

477 

36 

55 

MT   BALDY  NOTCH 

62 

17 

66 

477 

638 

806 

1006 

679 

952 

867 

423 

352 

6345 

MOUNT    DIABLO  NORTH  GATE 

7 

27 

41 

187 

281 

398 

596 

288 

511 

533 

292 

76 

3237 

MOUNT  HAMILTON 

55 

56 

253 

450 

490 

676 

435 

776 

761 

377 

208 

4584 

MOUNT   HEBRON  RS 

159 

181 

237 

592 

1144 

553 

366 

354 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

18 

51 

95 

421 

649 

781 

918 

571 

782 

740 

291 

232 

5549 

5722 

MT  WILSON  EC  3386 

6 

4 

20 

199 

366 

500 

716 

406 

720 

701 

291 

257 

4185 

NACIMIENTO  DAM 

3 

0 

1 

88 

267 

419 

604 

243 

411 

380 

145 

34 

2595 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

33 

16 

55 

99 

272 

482 

557 

223 

422 

400 

171 

50 

2890 

2778 

NEEDLES  FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

68 

291 

473 

93 

112 

54 

0 

0 

1091 

NEVADA  CITY 

3 

25 

75 

366 

550 

713 

872 

480 

711 

62  5 

260 

138 

4818 

4587 

NEWARK 

46 

23 

50 

115 

262 

481 

633 

223 

387 

324 

170 

NEWMAN  2  NW 

0 

0 

6 

115 

325 

610 

745 

226 

367 

288 

59 

0 

2741 

2365 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

32 

4 

15 

94 

199 

310 

357 

181 

3  06 

275 

123 

52 

1958 

1954 

NORTH   FORK  PS 

0 

0 

1  0 

164 

381 

510 

7  30 

355 

584 

599 

205 

105 

3654 

NORTH  HOLLYWOOD 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

0 

0 

0 

11  3 

307 

619 

784 

264 

427 

331 

100 

10 

2955 

2863 

OAKLAND  WB  AP 

94 

38 

86 

134 

262 

474 

582 

215 

379 

319 

177 

97 

2857 

2870 

OCEANSIDE 

114 

0 

0 

58 

185 

314 

325 

143 

275 

229 

59 

24 

1726 

0 

0 

5 

64 

201 

322 

427 

1  47 

3  28 

259 

135 

66 

1955 

2150 

ORANGE  COVE 

0 

0 

0 

85 

281 

511 

692 

241 

379 

297 

33 

1 

2520 

2578 

ORICK   PRAIRIE  CP  PARK 

229 

150 

179 

317 

424 

544 

719 

329 

567 

486 

333 

286 

4553 

ORLAND 

0 

0 

12 

100 

312 

546 

699 

255 

417 

340 

75 

3 

2759 

2647 

ORLEANS 

0 

T  2 

25 

232 

425 

610 

793 

318 

5  09 

448 

182 

58 

3512 

OROV I LLE 

0 

0 

1 

74 

253 

555 

704 

211 

372 

31  5 

62 

1 

2549 

OXNARD 

63 

31 

28 

108 

246 

300 

356 

159 

320 

278 

155 

70 

2114 

2306 

PALMDALE 

0 

0 

0 

48 

302 

551 

557 

2  44 

417 

353 

57 

29 

2658 

2834 

PALMOALE   FAA  AP 

0 

0 

0 

96 

375 

636 

7  26 

298 

459 

354 

46 

27 

3019 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

58 

231 

371 

55 

49 

0 

0 

1171 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

41 

2  3 

85 

173 

336 

509 

66  1 

246 

404 

320 

49 

PALOMAR  MTN  OBSY 

5 

0 

16 

166 

309 

486 

706 

370 

642 

595 

216 

165 

3595 

PANOCHE  CREEK 

222 

397 

287 

52 

2 

PANOCHE  JUNCTION 

0 

6 

PARADISE 

0 

6 

31 

202 

362 

514 

673 

332 

571 

529 

181 

23 

3424 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

0 

40 

241 

450 

84 

93 

49 

0 

0 

957 

PASADENA 

0 

0 

0 

28 

151 

255 

340 

120 

248 

200 

61 

33 

1436 

1714 

PASO  ROBLES 

3 

8 

21 

105 

341 

465 

633 

204 

414 

355 

137 

52 

2738 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

2 

4 

12 

107 

349 

493 

638 

232 

428 

377 

134 

41 

2617 

PERRIS 

0 

0 

2 

48 

229 

337 

512 

149 

342 

294 

68 

52 

2033 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

13 

7 

28 

122 

264 

500 

655 

245 

436 

377 

200 

72 

291  9 

2933 

PINNACLES  NM 

0 

2 

9 

96 

274 

413 

502 

255 

476 

415 

151 

62 

2756 

PISMO  BEACH 

249 

125 

178 

163 

231 

392 

524 

194 

459 

41  9 

239 

191 

3364 

PLACERVILLE 

0 

7 

18 

235 

430 

621 

813 

392 

592 

510 

198 

68 

3884 

4112 

PLACERVILLE  IFG 

0 

7 

10 

155 

351 

468 

6  34 

328 

579 

609 

220 

72 

3433 

PLATINA 

0 

15 

42 

256 

488 

651 

815 

451 

651 

598 

197 

53 

4227 

POINT  ARENA 

295 

214 

260 

304 

337 

492 

585 

308 

483 

429 

325 

300 

4382 

POINT  APGUELLO  WB 

254 

188 

225 

186 

3  30 

365 

471 

231 

430 

389 

317 

249 

3635 

3595 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

2  29 

180 

232 

198 

264 

3  34 

370 

223 

365 

340 

295 

234 

3265 

POMONA 

0 

0 

0 

65 

228 

365 

452 

157 

348 

285 

95 

39 

2034 

2232 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

22 

3 

90 

21  7 

366 

566 

734 

289 

453 

382 

160 

30 

3322 

PORTERVILLE 

0 

0 

0 

82 

260 

512 

588 

215 

321 

265 

20 

2 

2355 

2405 

PORTOLA 

82 

1  36 

202 

500 

707 

881 

1036 

604 

877 

808 

378 

252 

5473 

7191 

POSEY  3  E 

8 

28 

66 

329 

578 

674 

828 

533 

801 

765 

412 

265 

5287 

POTTER  VALLEY  PH 

202 

392 

651 

288 

519 

460 

150 

PRIEST  VALLEY 

1 

5 

33 

235 

505 

590 

789 

379 

514 

535 

252 

104 

4042 

OUINCY  RS 

28 

42 

114 

349 

571 

799 

971 

483 

721 

557 

218 

150 

5103 

5912 

RAMONA  SPAULOING 

0 

0 

1 

75 

248 

347 

467 

191 

411 

328 

91 

35 

2194 

RANDSBURG 

0 

0 

0 

58 

260 

472 

641 

251 

437 

345 

30 

16 

2511 

RED  BLUFF  WB  AP 

0 

0 

10 

68 

302 

487 

578 

250 

434 

350 

75 

1 

2555 

2515 

REDDING  FIRE  STA  2 

0 

0 

6 

59 

265 

429 

593 

22  5 

366 

334 

55 

0 

2333 

2  502 

REDLANDS 

0 

0 

0 

34 

160 

290 

440 

132 

285 

233 

34 

15 

1543 

2071 

REDWOOD  CITY 

3 

9 

27 

135 

261 

453 

595 

208 

355 

288 

112 

25 

2472 

2636 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

10 

16 

28 

245 

434 

588 

754 

305 

521 

475 

180 

75 

3632 

P ICHMOND 

166 

74 

115 

109 

212 

406 

55? 

199 

340 

317 

155 

102 

2751 

RIVERSIDE  FIRE   STA  3 

0 

0 

0 

36 

199 

345 

434 

1  38 

300 

229 

47 

2 

1730 

1923 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

0 

0 

3 

66 

212 

314 

437 

152 

299 

251 

55 

19 

1818 

ROCKL  IN 

0 

0 

9 

240 

5  94 

1004 

1248 

152 

555 

169 

24 

3010 

SACRAMENTO  WB  AP 

0 

0 

0 

97 

303 

581 

736 

249 

428 

333 

115 

2 

2844 

2  502 

SACRAMENTO   WB  CITY 

0 

0 

3 

92 

249 

540 

579 

202 

371 

310 

100 

5 

2551 

2419 

SAINT  HELENA 

0 

2 

25 

118 

308 

531 

659 

248 

450 

384 

140 

1  8 

2883 

2900 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

18 

34 

51 

220 

407 

615 

744 

298 

496 

425 

211 

80 

3500 

SALINAS   2  E 

177 

48 

134 

105 

2  54 

362 

521 

214 

408 

331 

202 

148 

2904 

2912 

SALINAS  FAA  AP 

154 

58 

134 

117 

273 

372 

496 

203 

387 

301 

160 

lOS 

2755 

SALT   SPRINGS  PH 

2 

12 

36 

175 

367 

460 

620 

354 

634 

539 

245 

150 

3704 

SALYER  RS 

0 

16 

22 

272 

457 

611  . 

540 

171 

55 

3784 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

1 

0 

18 

68 

183 

237 

452 

190 

387 

358 

177 

106 

2189 

SAN   ANTONIO  MISSION 

1 

0 

11 

166 

356 

485 

548 

278 

449 

405 

150 

51 

3001 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

48 

206 

321 

457 

131 

309 

244 

40 

6 

1754 

1679 

SAN08ERG  WB 

3 

2 

24 

205 

419 

572 

757 

394 

744 

678 

319 

211 

4328 

4209 

SAN  DIEGO  WB  AP 

0 

0 

1 

2  5 

1  54 

258 

114 

ISO 

13  2 

1458 

SAN  FERNANDO 

0  ' 

0 

0 

37 

147 

212 

323 

247 

111 

1696 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

2  87 

150 

228 

227 

276 

386 

494 

255 

441 

310 

266 

250 

3570 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

143 

57 

120 

162 

271 

468 

598 

250 

399 

355 

247 

183 

3253 

3012 

SAN   FRANCISCO  FOB 

270 

157 

196 

130 

182 

369 

445 

179 

332 

313 

234 

201 

3008 

3001 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

23 

144 

267 

345 

101 

248 

186 

47 

22 

1383 

SAN  GREGORIO  3  SE 

268 

152 

224 

240 

349 

442 

584 

259 

487 

413 

308 

252 

3988 

SAN  JACINTO 

0 

0 

0 

38 

229 

354 

485 

162 

358 

272 

34 

6 

1937 

2244 

SAN  JOSE 

5 

3 

12 

92 

216 

416 

522 

164 

323 

23 

2437 

SAN  LUIS  DAM 

247 

399 

318 

68 

4 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

85 

45 

65 

111 

186 

316 

454 

153 

3  73 

348 

229 

151 

2518 

2353 

SAN  MATEO 

41 

11 

62 

100 

214 

390 

525 

180 

311 

298 

154 

83 

2359 

See  reterence  notes  following  Station  Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Seasonol  1962  -  1963  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-J\ine 

SAN  PEDPO 

ft 

,  . 

1  6«5 

1  34 

265 

232 

74 

2* 

1552 

1763 

SAN  PAFAEL 

28 

36 

78 

209 

421 

547 

177 

352 

309 

139 

60 

2356 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

0 

0 

0 

16 

134 

240 

305 

106 

234 

286 

14 

1757 

SANTA  BARBARA 

15 

3 

12 

43 

176 

245 

350 

123 

254 

228 

111 

58 

1*23 

2086 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

23 

99 

232 

342 

432 

158 

303 

26  7 

150 

8* 

2137 

409 

154 

361 

314 

228 

151 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

113 

2  59 

474 

579 

187 

368 

305 

119 

22 

2462 

2607 

SANTA  COUZ 

154 

46 

148 

169 

309 

445 

554 

248 

408 

365 

219 

137 

3202 

30*9 

SANTA   MARIA   WB  AP 

136 

91 

131 

162 

274 

366 

477 

184 

423 

365 

245 

184 

3038 

2967 

SANTA  MON I C A  PIER 

96 

26 

85 

161 

277 

308 

178 

312 

297 

171 

94 

2027 

SANTA  PAULA 

_ 

70 

451 

1  44 

313 

286 

143 

77 

SANTA  ROSA 

29 

1  0 

45 

1  56 

319 

547 

676 

260 

429 

399 

191 

66 

3126 

2973 

SCOTIA 

199 

106 

156 

250 

354 

448 

614 

241 

473 

444 

300 

223 

3808 

3689 

SHASTA  0AM 

0 

10 

19 

98 

295 

430 

584 

306 

455 

435 

110 

15 

2757 

SHELTER  COVE 

247 

193 

271 

286 

344 

404 

469 

290 

440 

424 

306 

174 

1848 

SIERRA  CITY 

sierraville  rs 

70 

112 

155 

462 

668 

890 

1077 

616 

849 

795 

358 

267 

6319 

6983 

SODA  SPRINGS  1  E 

212 

230 

283 

624 

842 

988 

1122 

806 

1113 

1127 

695 

515 

8557  ■ 

SONOMA 

4 

6 

32 

137 

320 

530 

681 

234 

427 

369 

148 

36 

2924 

SONOR A 

0 

0 

2 

115 

308 

463 

662 

302 

519 

459 

127 

47 

3004 

3131 

67 

825 

551 

8  26 

776 

388 

271 

5360 

SQUAW  VALLE  Y  LODOE 

314 

SQUIRREL   INN  2 

10 

5 

28 

264 

488 

663 

864 

495 

795 

746 

332 

289 

4979 

*e56 

STOCKTON   FAA  AP 

0 

0 

0 

109 

299 

610 

755 

245 

*18 

339 

78 

1 

2954 

STOCKTON  FIRE   STA  4 

142 

303 

605 

771 

2  26 

358 

300 

93 

2 

2793 

298* 

ST OCK TON  MOWRY  BRI D6E 

711 

229 

375 

2'*4 

69 

5 

2710 

97 

351 

513 

685 

284 

476 

409 

101 

4 

2927 

3029 

STRAWBERRY  VALLEY 

0 

25 

38 

259 

489 

583 

721 

46  2 

757 

750 

304 

159 

4547 

SUNLAND 

0 

0 

4 

80 

170 

229 

405 

132 

308 

263 

116 

72 

1779 

SUSANVILLE  AP 

20 

68 

409 

6  54 

1 109 

563 

760 

696 

258 

167 

6029 

TAHOc  CITY 

1  30 

1084 

728 

1007 

956 

5  35 

433 

7562 

8201 

TEHACHAP I 

4 

49 

309 

5  21 

589 

770 

449 

663 

626 

238 

146 

4369 

TEJON  RANCHO 

0 

0 

0 

53 

264 

441 

600 

214 

304 

291 

39 

3 

2209 

2266 

TERMO 

86 

139 

215 

568 

802 

944 

1223 

700 

919 

897 

450 

ThER'^AL   FAA  AP 

66 

256 

419 

46 

79 

36 

0 

0 

902 

THREE   RIV  EDISON  PH  2 

634 

230 

398 

330 

59 

7 

2501 

2677 

T  I GER  CREEK  PH 

170 

389 

601 

720 

369 

574 

536 

179 

73 

3617 

3789 

TORRANCE 

7 

0 

3 

49 

181 

301 

348 

135 

299 

313 

99 

44 

1779 

1977 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

6 

113 

291 

624 

729 

233 

366 

304 

78 

5 

2749 

TRACY  PUMP  I NG  PLANT 

86 

257 

597 

721 

208 

340 

302 

71 

6 

2588 

■TP.  » 

TRINITY   DAM   VISTA  POINT 

1 

505 

648 

219 

12 

257 

630 

721 

205 

294 

183 

6 

0 

2309 

2320 

TRUCKEE  RS 

190 

236 

268 

583 

762 

1021 

1206 

743 

1058 

102  0 

530 

408 

8025 

8138 

TULELAKE 

88 

103 

154 

509 

950 

1113 

626 

825 

772 

346 

260 

TiiDUTAQi  c  rocrcv 
lUKNlAoLt  LKttR, 

107 

270 

382 

586 

312 

441 

46  5 

192 

25 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

1 

0 

0 

52 

1  73 

306 

367 

1 19 

281 

238 

66 

26 

16*9 

1855 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

579 

141 

245 

155 

1 

0 

1718 

TWIN  LAKES 

306 

311 

323 

62  3 

830 

924 

1081 

798 

1150 

1118 

697 

550 

8711 

9*85 

TWITCHELL  DAM 

68 

28 

64 

92 

211 

303 

460 

128 

376 

349 

185 

100 

2364 

UK  I  AH 

0 

0 

17 

135 

3  35 

486 

612 

241 

475 

416 

125 

37 

2879 

2876 

UCLA 

0 

56 

145 

241 

301 

145 

280 

261 

130 

65 

1652 

UPLAND  3  N 

0 

0 

1 

7  2 

227 

321 

477 

184 

352 

300 

105 

50 

2089 

UPPER  LAKE  RS 

0 

1 

26 

494 

47 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

129 

65 

101 

163 

270 

453 

571 

224 

400 

382 

222 

137 

3107 

VAC AV  ILLE 

° 

109 

300 

597 

714 

2  59 

415 

357 

117 

5 

2874 

2722 

VALYEPMO  RS 

0 

1 

14 

196 

443 

621 

391 

566 

46  9 

153 

60 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

1 

1  00 

314 

589 

703 

283 

461 

364 

59 

32 

2905 

VISAL  lA 

0 

0 

0 

63 

246 

487 

637 

195 

292 

224 

13 

0 

2157 

2252 

VISTA  2  NNE 

2 

0 

1 

59 

240 

326 

379 

155 

314 

289 

87 

43 

1895 

VOLTA  PH 

19 

182 

371 

481 

628 

328 

545 

536 

1  54 

41 

3287 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1 

1 0 

20 

166 

342 

721 

267 

422 

357 

159 

54 

3097 

WARNE  R  SPR I NGS 

3 

18 

158 

342 

487 

677 

308 

543 

489 

198 

115 

3342 

WASCO 

0 

0 

0 

68 

269 

528 

694 

227 

293 

236 

14 

1 

2330 

2*26 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

184 

107 

192 

155 

295 

396 

559 

233 

415 

362 

251 

195 

33** 

WEAVERVILLE  RS 

2 

20 

48 

300 

5  32 

772 

882 

464 

693 

628 

223 

129 

*693 

473* 

WEED  1  S 

101 

109 

181 

503 

708 

882 

1106 

814 

753 

342 

283 

WHISKEYTOWN  RES 

0 

8 

30 

1  30 

329 

664 

499 

103 

WHITE   MOUNTAIN  1 

468 

424 

556 

841 

1008 

1226 

1316 

1082 

1438 

1282 

862 

713 

11216 

WHITE   HOUNTAIN  2 

650 

612 

688 

999 

1086 

1316 

1429 

1271 

1675 

1528 

1124 

1034 

13*12 

WILLI AMS 

0 

0 

6 

7  9 

305 

558 

721 

2*4 

398 

360 

82 

0 

2753 

WILLITS  1  NE 

39 

40 

84 

228 

432 

549 

675 

330 

578 

512 

248 

144 

3859 

WILLOWS 

0 

0 

11 

89 

295 

543 

724 

251 

440 

355 

79 

5 

2791 

2668 

WINTERS 

0 

0 

8 

112 

2  72 

576 

723 

243 

386 

349 

93 

1 

2763 

WOODFORDS 

20 

26 

49 

376 

602 

812 

999 

560 

8  39 

764 

307 

205 

5559 

WOODLAND  1  WNW 

0 

0 

8 

108 

293 

543 

719 

243 

410 

348 

89 

0 

2761 

2*9* 

V0R8A  LINDA 

0 

0 

0 

78 

235 

130 

260 

204 

41 

18 

165* 

YOSEMITE  NP 

0 

17 

231 

546 

750 

846 

451 

679 

634 

2  36 

140 

*808 

YREKA 

6 

16 

43 

400 

590 

886 

1012 

546 

713 

61  1 

222 

141 

5186 

5233 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1963 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.38 

.39 

.38 

.34 

.34 

.40 

.37 

.34 

.33 

.38 

.36 

.40 

.41 

.40 

.33 

.40 

.38 

.42 

.44 

.34 

.35 

.41 

.  36 

.43 

.43 

.40 

.43 

.37 

.33 

.33 

.36 

.*7 

.36 

.37 

.40 

.17 

.33 

.30 

.27 

.30 

.33 

.48 

.  10 

.47 

.35 

.40 

.37 

.38 

.35 

.25 

.45 

.30 

.26 

.44 

.30 

.48 

.39 

.36 

.35 

.30 

.40 

.36 

35 

36 

44 

2C 

30 

31 

35 

25 

22 

26 

27 

23 

26 

28 

18 

24 

2: 

2c 

35 

32 

90 

91 

91 

92 

93 

82 

88 

89 

91 

93 

93 

93 

93 

95 

95 

95 

93 

92 

95 

97 

93 

92 

95 

95 

97 

98 

91 

91 

91 

92 

92 

33 

57 

50 

61 

50 

52 

54 

54 

54 

58 

46 

55 

54 

60 

61 

58 

55 

52 

54 

60 

60 

58 

62 

60 

57 

53 

53 

57 

58 

59 

69 

.39 

.37 

.36 

.40 

.40 

.34 

.40 

.32 

.35 

.45 

.39 

.41 

.37 

.35 

.40 

.30 

.40 

.41 

.39 

.38 

.41 

.38 

.35 

.49 

.39 

.39 

.42 

.40 

.45 

.38 

.38 

51 

69 

65 

62 

80 

ec 

I2E 

5] 

27 

55 

4] 

94 

89 

87 

85 

87 

90 

87 

93 

95 

95 

97 

100 

97 

94 

95 

90 

88 

91 

97 

91 

91 

92 

94 

90 

91 

97 

99 

91 

88 

94 

95 

60 

55 

57 

57 

50 

60 

59 

55 

57 

63 

55 

64 

66 

65 

64 

60 

50 

62 

63 

52 

62 

60 

62 

58 

59 

62 

65 

52 

50 

52 

62 

.30 

.33 

.31 

.35 

.30 

.30 

.28 

.25 

.29 

.33 

.35 

.31 

.2i 

.1! 

.36 

.3< 

.4) 

.33 

.2S 

.37 

.32 

.33 

.35 

.39 

.42 

.31 

.34 

.32 

.34 

.33 

.33 

21 

49 

36 

4? 

3^ 

33 

55 

29 

42 

25 

24 

32 

32 

55 

7£ 

34 

32 

2< 

32 

2't 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.24 

.23 

.24 

.28 

.23 

.25 

.24 

.23 

.25 

.20 

.22 

.27 

.29 

.26 

.29 

.22 

.28 

.26 

.28 

.21 

.23 

30 

20 

90 

20 

60 

15 

3] 

91 

87 

85 

86 

87 

86 

85 

85 

85 

87 

84 

84 

81 

82 

85 

85 

85 

84 

84 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

87 

87 

83 

83 

55 

54 

53 

60 

60 

58 

50 

55 

56 

58 

60 

63 

61 

59 

57 

57 

56 

58 

61 

59 

52 

52 

50 

47 
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ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 
BEAUMONT   PUMPING  PLANT (A) 


8ERRYESSA  LAKE  (B) 


BURLINGAME 

CACHUMA   DAM  (CI 

CAMP  PARDEE  (D) 
CHICO  EXP  STATION  (A) 

CHULA  VI5TA 

DAVIS  1  WSW 

DEATH  VALLEY 

OUT  TONS  LANDING 

FERNOALE  2  NW 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
FOLSOM  DAM 
FRIANT  GOVT  CAMP 

HETCH  HETCHY 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (E) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LODI  (E) 

MONTICELLO  DAM 

NACIMIENTQ  DAM 

OAKDALE   WOODWARD  DAM  <C) 

PANOCHE  CREEK 

PLACERVILLE  IFG 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  (C) 
SALT  SPRINGS  PH  (G) 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP. 
WIN! 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MiN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


B11.36 
2876 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1963 


Day  of  month 


Stabon 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3r? 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.45 

117 
91 

.50 
201 
81 
52 

.48 

136 
87 
53 

.45 

127 
86 

.45 

105 

90 

.40 

103 
92 

.40 
115 
86 

.45 

123 

88 

.46 
61 
92 
58 

.48 

65 
95 

.60 

114 
95 
60 

.53 

92 
95 
62 

.45 

109 
97 
63 

.52 

107 
95 
64 

.60 

115 
95 
63 

.50 
212 

86 

.55 

184 
87 

.55 

170 
68 

.50 
118 

95 

.55 
171 

89 

.60 
149 

90 
59 

.50 
173 

90 
58 

.60 
146 

92 
60 

.59 

169 
90 
55 

.55 
142 

89 
56 

.45 
64 

93 
59 

.50 
144 

96 
61 

.60 

165 
92 
60 

.50 
175 

68 
60 

.55 

106 
93 
53 

.60 
112 

96 
59 

15.91 
4110 
91.1 
58.3 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 
1 3 

.34 

.26 

.32 

.22 

.23 

.23 

.27 

.35 

.35 

.38 
36 

.40 

.38 
30 

.36 

25 

.39 

.36 

.31 

.31 

.36 

.34 

.31 

.50 
15 

.26 

27 

.47 

50 

.34 

30 

.35 
44 

.44 

55 

.41 

31 

.28 
22 

.31 
41 

.42 

29 

10.46 
812 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.45 

91 
55 

.36 

85 
52 

.30 

87 
53 

.30 

91 
56 

.30 

86 
60 

.30 

91 
58 

.35 

68 

60 

.30 

92 
55 

.30 

95 
61 

.30 

98 
62 

.35 

98 
65 

.35 

97 
65 

.30 

98 
66 

- 

- 

.40 

67 
56 

.35 

89 
57 

.35 

94 
57 

.35 

89 
55 

.30 

92 
55 

* 
- 

* 
- 

.45 

89 
56 

.35 

90 
54 

.30 

30 
95 
57 

.30 
20 
97 
62 

.40 

20 
96 
63 

.35 

30 
96 
60 

.35 

20 
95 
60 

.30 
10 
95 
61 

.35 

10 
95 
63 

9.15 
1400 
92.6 
58.7 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

.20 

9 

.26 

21 

.22 

22 

.22 

25 

.20 

26 

.20 

17 

.22 
24 

.18 

12 

.15 

12 

.24 

16 

.18 

11 

.22 

8 

.19 

10 

.24 

10 

.20 
14 

.30 
22 

.27 
21 

.19 

25 

.25 

4 

.23 

14 

.21 

10 

.22 

16 

.25 

14 

.31 

20 

.25 

21 

.19 
12 

.25 

13 

.25 
14 

.24 
14 

.19 

9 

.22 

12 

6.94 
478 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 
WIND 

.62 

299 

.54 

32  7 

.49 
302 

.45 

236 

.40 

220 

.47 

228 

.52 

259 

.36 

176 

.55 
114 

.49 

80 

.52 

123 

.60 

158 

.67 
211 

.60 
197 

.74 

308 

.51 

309 

.56 

340 

.39 

205 

.59 
2  72 

.51 

228 

.60 
275 

.57 
311 

.56 

249 

.56 

304 

.58 

139 

.56 

93 

.77 

205 

.66 

195 

.45 

140 

.39 

94 

.43 

108 

16.75 
6707 

TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

EVAP 
WIND 

.24 

50 

1.32 

1  39 

.30 

49 

» 

.58 

91 

• 

.68 

133 

.26 

37 

.30 
43 

.29 

41 

.40 
6 

1.02 

.30 

.28 

.30 

.34 

* 

.96 

.34 

41 

.30 

36 

.29 

36 

.31 
66 

1.19 
124 

.34 

31 

.37 

39 

9.71 

TULELAKE 

EVAP 
W  IND 

.42 

.30 

.  35 

.34 

.28 

.22 

.26 

.27 

.  34 

.31 

.32 

.  36 

.34 

.  38 

.36 

.29 

.20 

.33 

.23 

.36 

.30 

.37 

.32 

.33 

.31 

.31 

.36 

.31 

.30 

.37 

.30 

9.86 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.25 
33 

.30 
11 

.26 
35 

• 

« 

.69 
71 

; 

.45 

72 

.32 
61 

.30 
42 

.41 
107 

.37 
64 

.31 
47 

.27 
22 

.40 
62 

.31 

16 

.17 
15 

.39 
17 

.34 

40 

.31 

29 

.29 

40 

.29 
24 

.31 
11 

.36 

34 

.  35 

42 

.50 
116 

.50 
110 

.47 

45 

.20 

16 

.31 

38 

.36 
41 

9.79 
1265 

TWITCHELL  0AM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
42 
66 
57 

.25 
48 

66 
53 

.28 

40 
67 
53 

.30 
35 

89 
55 

.21 

40 
87 
58 

.30 
57 

86 
59 

.20 

35 
67 
58 

.26 
43 

86 
56 

.30 
42 
68 
57 

• 

.29 

105 
88 
56 

.25 

50 
65 
59 

.34 

72 
89 
57 

.30 

32 
67 
56 

.33 

55 
67 
58 

.31 

45 
86 
56 

.30 
47 
89 
54 

.30 
42 

67 
56 

.33 
58 
87 
58 

.23 

50 
87 
58 

.  33 
65 
84 
56 

.  33 
51 
88 
56 

.30 

45 
88 
56 

.27 

37 
89 
55 

.31 
42 

69 
56 

.35 

57 
66 
57 

.26 

45 

66 
60 

.30 

56 
84 
57 

.23 
49 
85 
58 

.30 

57 
85 
57 

.27 

51 
85 
56 

8.60 
1493 
86.9 
56.7 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 
WIND 

.25 

27 

1.30 
1  19 

.28 
15 

* 

.61 

37 

• 

.70 
82 

.30 
34 

.39 
44 

.39 
29 

.34 

12 

» 

# 

1.04 
52 

.32 
14 

.26 

20 

.30 
14 

.  30 
11 

* 

» 

1.03 
76 

.30 

19 

.37 
29 

.  30 
33 

.45 
41 

• 
* 

1.00 
52 

.32 
14 

.30 
12 

9.85 
686 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(0)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

9  PRORATED  TO  PRESERVE  MONTHLY  TOTALS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

SPECIAL 

ABBOTT  MINE 

.AKE 

CLOSED  10-31-«2 

ACTON  esCONDIDO  FC261BE 

.OS  ANGELES 

2 

34  30 

lie  17 

2921 

91 

C 

J  C  FAS SOLO 

AOELANTO 

5024 

SAN  BERDINO 

It 

34  35 

117  25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  STATION 

J029 

21 

41  12 

120  57 

4193 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  I  N 

DOS'* 

rONTRA  COSTA 

« 

37  52 

122  02 

410 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALOERPOINT 

3086 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

439 

9A 

9A 

ALISO  CN  OflT  MT  FC 

ni5 

.OS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2367 

9P 

c 

ALPtNE 

32  90 

17B9 

SS 

SS 

ALTADENfl 

5144 

.OS  ANGELES 

l: 

34  11 

lie  08 

1127 

9P 

ALTUftAS  PANGE"  STATION 

5161 

«DOC 

21 

41  29 

120  32 

4369 

eA 

:  H 

U  S    0           E  IC 

AMBOY 

JIT6 

BAN  BERDINO 

34  34 

119  49 

635 

STATE  OIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

J204 

ruLARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

J212 

JAPA 

n 

38  34 

122  26 

iei9 

ep 

BP 

ANTIOCH  FI6RFR0APP  MILL 

J227 

rONTRA  COSTA 

27 

38  01 

121  46 

26 

lOA 

lOA 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

5232 

lONTRA  COSTA 

37  59 

121  44 

60 

6A 

SA 

6A 

ANZA 

3235 

> I  VERS  IDE 

33 

33  33 

116  40 

3919 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

3239 

/ENTURA 

30 

34  52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEV 

3244 

:AN  BERDINO 

19 

34  31 

117  13 

2935 

9P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

3320 

;n  LUIS  OSPO 

35  07 

120  34 

109 

6A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

3322 

10NTEREY 

24 

36  14 

121  29 

600 

: 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  908  C 

3327 

.OS  ANGELES 

'i 

34  13 

lie  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASM  MOUNTAIN 

3343 

36  29 

lie  90 

170( 

SA 

6A 

H 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

3355 

3PANGE 

26 

33  95 

117  93 

340 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

17 

38  25 

122  15 

1735 

: 

ATWELL  CCC  CAMP 

3374 

rULARE 

36  28 

116  40 

6400 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AueepRY 

3379 

■RE5N0 

2' 

37  09 

119  29 

2010 

5P 

5P 

PETE  £  DUBOSE 

AUeUPN 

3383 

38  54 

121  04 

1297 

AVALON  PLEASURE  PIER 

3395 

3: 

33  21 

lie  19 

3 

8A 

AZUSA  CITY  PflPK  FC  l<i3 

.OS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

eA 

BADGfR 

3422 

fULAPE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  £  WEDDLE 

BAOGFP  PASS 

3425 

HARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3436 

SAN  BERDINO 

39  16 

116  04 

94( 

: 

U  E  METHENY 

3437 

iAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

1045 

8A 

BA 

3AKEPSFIEL0  AIRPOPT 

3442 

:eRn 

It 

35  25 

119  03 

499 

MIO 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCh  power  MOUSE 

■PESNO 

11 

36  55 

119  05 

4P 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNT A  I N  LOOKOUT 

23 

39  96 

122  47 

6500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SARNESON  PARK 

3509 

DRANGE 

26 

33  56 

117  51 

575 

9P 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  0AM 

3514 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

9AR5T0W 

3519 

SAN  BERDINO 

15 

34  94 

117  01 

2142 

4P 

BARTON  FLAT 

3534 

FRESNO 

U 

36  49 

lie  9] 

3760 

s 

CORPS  OF  ENG 1 NEERS  i 

BAT€S  RI06E 

)543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  55 

5169 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEALE  AF8 

)!e4 

YUBA 

8 

39  07 

121  26 

113 

MIO 

beartrap  meadow 

5596 

9 

36  41 

lie  52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

28 

33  56 

116  59 

261  3 

c 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

5607 

1 1  VERS  IDE 

28 

33  59 

116  56 

3045 

7* 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIC  01  ST 

BEAUMONT  1  E 

3609 

f I  VERS  IDE 

6 

33  96 

116  58 

2605 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

3617 

'UOLUMNG 

37 

38  00 

119  47 

6900 

s 

HETCM  HETCHY  WTH  SUP  1 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  27 

940 

9P 

c 

BEN  LOMONO 

3674 

4 

37  09 

122  06 

9P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BERKELEY 

ALAMEDA 

4 

37  52 

122  15 

8P 

MIO 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

1705 

HAPA 

23 

38  33 

122  14 

4  80 

lOA 

lOA 

lOA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK   T  S 

)715 

S  I  SK  I  YOU 

12 

41  52 

122  14 

61  4C 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

eiESER 

1731 

,ASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

c 

BIG  RAR  RANGER  STATION 

0738 

39 

40  45 

123  15 

1272 

BA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BEROINO 

2S 

3*  15 

116  59 

5P 

BIG  BEAR  LK   FIRE  OlST 

BIG  BEAR  LUfE  PAM 

0742 

SAN  BEROINO 

28 

116  58 

6819 

7A 

C  H 

MRS  MARGIE   A  SIMPSON 

BIC  BENP  RANGER  STATIONO''-' 

8 

39  18 

120  31 

5739 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIC  DAL TON  DAM  FC223e-E 

OS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1975 

9P 

GERALD  M  IMRASHEP 

BIG  PINE  CREEK 

19 

37  08 

lie  2B 

10000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

6)6  PINES  PARK  FC  83B 

LOS  ANGELES 

6 

34  2  3 

117  41 

6862 

9P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE  | 

BIG  SUP  STATE  PARK 

'MONTEREY 

4 

36  15 

121  47 

235 

eA 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FChSO-E 

.OS  ANGELES 

13 

34  IB 

lie  11 

2317 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCD  | 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  30 

722 

: 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

iil; 

19 

37  15 

118  39 

8154 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

11 

37  06 

118  34 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

19 

37  22 

lie  22 

MIO 

MID 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

NYO 

19 

37  22 

lie  43 

9390 

12N 

I2r 

UNION  CARBIDE  CO  ^ 

SLACK  MOUNTAIN  2  SW 

4 

37  18 

122  10 

9A 

MRS  MARY  INCERPl 

BLACKS  MOUNTAIN 

1867 

21 

40  46 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

0897 

>LACER 

S 

39  17 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU  1 

BLUE  CREEK  HTN  LO 

0900 

3EL  N>.->TE 

12 

41  24 

123  46 

4808 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

BLYThE 

0924 

5!  33  J7 

114  36 

BLYTHE  7  W 

0925 

5 
5 

33  37 

114  43 

390 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

33  37 

114  43 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

36 

39  23 

6A 

BA 

HAROLD  M  PABST 

BONITA 

0968 

33 

117  02 

109 

9P 

5P 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STa 

0973 

'^ENOOC  1  NO 

17 

39  01 

123  22 

342 

SA 

STATE  DIV  OF  HWYS  1 

BORON 

0979 

35  00 

117  39 

2495 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORHEGO  DESERT  PARK 

0963 

33  16 

116  25 

745 

BA 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS  [ 

BORREGO  SPRINGS  J  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

OA 

01   GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLI  RANCH 

1005 

h 

37  09 

122  13 

2179 

c 

VINCENT  0  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

6 

32  40 

116  17 

3390 

9A 

THE  OLIVE  BARREL 

BOUQUET  CANYON 

1013 

29 

34  35 

lie  22 

3059 

MID 

BOWMfiN  DAM 

1018 

8 

39  27 

120  40 

5347 

9P 

c 

NEVADA    IRRIG  DIST 

BRADFORD  RANCH 

1031 

RIVERSIDE 

33 

33  29 

116  48 

8A 

CLOSeO  3-19-63 

BRADLEY 

1034 

24 

35  52 

120  48 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMB  2  NW 

046 

lENDOCINO 

39  41 

123  40 

1460 

BA 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWL FY  2  SW 

MPERI AL 

6 

32  57 

115  33 

-100 

8A 

eA 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

S 1 SK I  YOU 

12 

41  34 

122  08 

9759 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU  1 

6REA  CITY 

1056 

26 

33  95 

117  54 

349 

8A 

BREA  FIRE  DEPT  ' 

BREA  DAM 

1057 

26 

33  53 

117  56 

279 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS  1 

BRENTWOOD  6  SW 

rONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

329 

C 

VERNON  fl  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

072 

36 

38  15 

119  14 

6*70 

5P 

9P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

38 

38  16 

BRIDGEVILLE  t  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

8R0CKWAY  SUMMIT 

1096 

39  16 

120  04 

7200 

'1 

CORPS  OP  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

23 

122  09 

350 

"1 

C 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM  | 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

130 

iUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3960 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

133 

'LACER 

1 

39  00 

120  35 

4800 

& 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BRYSON 

142 

24 

39  48 

121  05 

929 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKhORN 

149 

21 

40  92 

121  91 

3771 

9A^ 

MRS  ANNA  H  DAVIDSON 

BUCKS  CREEK  PH 

159 

8 

39  54 

121  20 

1760 

2P 

P  6  +  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

161 

6 

39  54 

121  12 

9200 

c 

ELMER  L  CRITTENDEN 

BUENA  VISTA 

170 

aAN  BENITO 

36  46 

121  11 

1640 

c 

MRS  ALICE  E  CHURCHILL 

bullards  bar  pwr  house 

180 

8 

39  25 

121  09 

1800 

BA 

P  6  +  E  COMPANY 

euRBANK  FIRE  DEP  FC226B 

1192 

OS  ANGELES 

13 

34  11 

118  IS 

660 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  W8  AIRPORT 

194 

05  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

699 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BURLAU  i 

BURLINGAME 

206 

SAN  MATEO 

37  39 

122  21 

10 

CITY  OF  aURLINGAME 

6URNEY 

121* 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

8* 

BA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  ]  S 

219 

40  48 

123  28 

2190 

SA 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

216 

37  5J 

122  05 

560 

SA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

237 

23 

40  34 

121  18 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

39  24 

119  28 

268 

BA 

8A 

8UENA  VISTA  W  S  OlST 

CABAZON 

1290 

I  VERS  1 OE 

33  59 

116  47 

9P 

JAMES  A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  OIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

253 

32 

34  35 

119  59 

761 

BA 

SA 

BA 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BEROINO 

6 

34  23 

117  34 

4760 

c 

SAN  BEROINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

AUAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

eA 

SA 

CAL  DIV  BEACH  ♦  Pks  ' 

CALAVERAS  Ranger  sta 

1280 

■ALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3343 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

11 

37  29 

121  49 

809 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

268 

6 

32  41 

119  28 

12 

9P 

IMPERIAL   IRRiG  OlST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

9 

35  93 

lie  41 

2990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALI5T0GA 

1312 

17 

38  39 

122  35 

369 

JOSEPH  J  SCHOLL  JR 

CALLAHAN  RANGER  STATION 

316 

12 

41  18 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAHP  ANGELU5 

369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  99 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

32  37 

116  26 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

428 

'i 

38  15 

120  91 

658 

eA 

8A 

SA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1433 

SIERRA 

39  38 

120  34 

5569 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAHP  SAN  LUIS  OBISPO 

5N  LUIS  OBPO 

39  20 

120  41 

615 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPTONVILLE  ranger  STA 

462 

YUBA 

e 

39  27 

121  02 

2760 

SA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY   n  SW 

1475 

"lODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

SA 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CAN8Y  RANGER  STATION 

1476 

"lODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

484 

-OS  ANGELES 

13 

34  n 

118  34 

794 

4P 

*P 

CANT  I L 

39  16 

117  56 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

497 

=LUMAS 

6 

40  10 

121  05 

4559 

5P 

9F 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

5RANGE 

26 

33  95 

1629 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BEROINO 

26 

33  97 

117  48 

1220 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAKIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

'LUMAS 

S 

40  05 

121  09 

2966 

9P 

P  6  *  E  COMPANY 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

193* 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

429 

5P 

9P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BUkL  RUN  RANCH 

988 

'^ARI POSA 

2- 

37  24 

120  03 

1*29 

9A 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

iONOMA 

9P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDAR  GROVE 

609 

11 

BA 

BA 

CLOSED  5-23-63 

CCOARVILLE 

61* 

18 

120  10 

4670 

BA 

SA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

centeRville  power  house 

62* 

P  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  Ranger  sta 

1693 

2979 

8A 

CHATSWORTH  FC  24  0 

1680 

,0S  ANGELES 

13 

34  19 

lie  36 

957 

VAR 

LONNIE  8ATWAY 

chatsworth  reservoir 

1662 

.OS  ANGELES 

13 

34  14 

lis  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

'UOLUMNE 

'I 

119  99 

*769 

SA 

HETCM  HETCH  WTR  SUP 

.700 

S 

121  11 

4930 

4P| 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1719 

23 

39  43 

121  47 

205 

4P 

4P 

C 

US  PLANT   INTRO  GRDN 

CHlOUlTO  CREEK 

1737 

1ADERA 

11 

37  30 

119  23 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

20 

121  36 

129 

SA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

24 

120  13 

1979 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

10 

34  48 

119  01 

5260 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

.798 

.AN  DIEGO 

33 

117  06 

9 

SA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

•ACRAMENTO 

23 

38  42 

121  18 

136 

Vt 

JAMES  0  GOOOR IDGE 

CLAREMONT  FC  2300 

1777 

.OS  ANGELES 

26 

34  07 

117  4* 

1290 

9P 

C  F  ELDER 

CLaREMONT  POMONA  COL 

779 

,0S  ANGELES 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  8RACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

178* 

23 

38  29 

121  32 

14 

BA 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCH 

.765 

23 

39  33 

122  24 

7A 

DICK  MUDD 

12 

123  27 

975 

9A 

JOHN  R  JAROINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

.AKE 

23 

11  11 

122  39 

1320 

8A 

SA 

: 

C  IVAN  GLENDINNING 

CLOVEROALE  3  SSE 

1638 

SONOMA 

22 

122  99 

320 

BA 

SA 

CLOvEROALE  11  W 

,840 

SONOMA 

123  13 

1820 

: 

FRANK  S  ORNSAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

.644 

27 

37  32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1664 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  F IRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1667 

■PESNO 

27 

36  08 

120  21 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL  1 NGA  I  4  WNW 

.669 

27 

36  14 

120  34 

1640 

9P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

23 

36  90 

122  46 

2*00 

lOA 

COFFEE  CREEK  RS 

,886 

39 

41  09 

122  42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

SA 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

.OS  ANGELES 

4P 

ROBERT  L  CHANDLER 

COLD  SPRINGS  CAMP 

36  13 

121  41 

3260 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISH  HATChEHY 

2; 

40  24 

7A 

U  S  F  *  W  L  SERVICE 

.912 

6 

39  06 

120  96 

2416 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

Yuba 

8 

39  20 

121  a 

589 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

19*6 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

.962 

lONTRA  COSTA 

37  56 

121  59 

199 

SA 

HOWARD  R  LEE 

,985 

fL  DORADO 

J 

36  9) 

121  01 

1921 

SA 

i: 

41  59 

122  20 

4P 

PAC  POWER  +■  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DISTRICT 

2012 

36  06 

119  34 

20< 

BA 

SA 

S  S  WHITEHEAD 

2: 

BA 

FRANKLIN  K  REED 

2S 

33  92 

*P 

CORRAL  I TOS 

iANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

26< 

: 

COTTONWOOD  CREEK 

19 

36  29 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

20B1 

(ENDOC I  NO 

39  47 

123  15 

1  389 

SA 

SA 

GRANT  W  HANCOCK 

COvEtO  EEL  RIVER  RS 

(ENDOCINO 

7 

39  50 

123  05 

151* 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  PC  193 

!090 

.OS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  92 

57; 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

'IVERSIDE 

33  26 

116  30 

2279 

VAR 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

IMPERIAL 

1 

32  ** 

119  96 

290 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

211* 

lO;  36  3* 

118  20 

10720 

s 

CORPS  OF  ENG I nEERS 

2139 

IAN  DIEGO 

32  93 

1900 

: 

ROBERT  4  CRAWFORD 

21*7 

)EL  NORTE 

IT 

124  12 

40 

*P 

4P 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

lEL  NORTE 

17 

41  48 

124  09 

12( 

flA 

CAL  OIV  BEACH  t  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

JEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

50 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

iAN  BERDINO 

15 

34  14 

4925 

: 

CLUB  SAN  HORITZ 

CROCKETT 

2177 

lONTRA  COSTA 

36  02 

122  13 

9 

SA 

SA 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

2198 

.OS  ANGELES 

2( 

34  19 

117  91 

5370 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY 

221* 

.OS  ANGELES 

33 

34  01 

79 

CULVER  C 1 1 Y  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2218 

1EN00CIN0 

7 

39  90 

123  38 

1269 

9P 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

CUNNI NGHAM 

222* 

23 

36  57 

122  92 

1*21 

MRS  H  V  CUNNINGHAM 

2236 

iNTa  BARBARA 

30 

34  96 

2295 

BA 

BA 

JOHN  S  ROWELL 

2239 

>AN  DIEGO 

29 

32  99 

4690 

8A 

OA 

HELIX    IRRIGATION  OlST 

cuYAMA  Ranch 

iN  LUIS  OBPO 

3t 

34  59 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

>NTA  BARBARA 

34  51 

2749 

c 

DAGGETT   I  ENE 

SAN  BERDINO 

34  92 

1979 

c 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

&AN  8ERDIN0 

34  92 

116  47 

1922 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

2269 

21 

41  06 

121  31 

3320 

BA 

MARLEY  NEUERflURG 

DAVENPORT 

37  01 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

2: 

36  32 

91 

8A 

BA 

6A 

:o 

21 

*1  44 

120  22 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

21 

41  13 

121  23 

3690 

HERMAN  L  L0REN2EN 

36  28 

116  92 

-194 

4P 

4P 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

( 1  VERS  I D£ 

33  39 

116  23 

1200; 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

37  22 

117  99 

5225 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEFR  CREEK  POWER  HOUSE 

'33* 

A 

39  18 

120  51 

3700]  5P 

9P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

;ERN 

39  47 

119  19 

32  > 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

10NTCRE  Y 

121  93 

46 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

27 

37  29 

121  23 

1135 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

37 

120  48 

12^  &P 

9P 

GERALD  E  BRQWN 

2*02 

23'  39  92 

121  37 

2713 

*P 

oescanso  Ranger  station 

2406 

3: 

32  51 

116  37 

3500 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

.OS  ANGELES 

33  59 

117  50 

7*0 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE  FOReBAY 

2458 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

*P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

lEVADA 

36  39  19 

120  14 

9937 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

fENOOC INO 

7 

123  21 

927 

BA 

FRANK  L  WHITE 

OOUBLEBUNK  MEADOW 

2*92 

TULARE 

10 

"  11 

lie  35 

6200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FlRE  DEPT  FC107C 

!494 

.OS  ANGELES 

33 

33  56 

118  06 

116 

9P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

8 

39  3* 

120  90 

6A 

BA 

: 

U  S  FOREST  SEAVICE 

OOYLE 

250* 

IS 

40  02 

120  06 

*2*( 

I  OP 

JUNIUS  M  OINON 

DOYLE  5  SSE 

2906 

.ASSEN 

18 

120  05 

4385 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2916 

.OS  ANGELES 

29 

118  32 

1515 

It 

DUDLEYS 

2539 

Ifr  37  49 

120  06 

3000 

6P 

6P 

W  0  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2566 

23 

38  53 

121  58 

63 

9A 

HPS  ALETHA  G  HUNT 

DUNN  SIDING 

2570 

SAN  BEROINO 

19 

35  03 

116  26 

1610 

DUNSMUIfl  RANGER  STATION 

2572 

El SK I YOU 

23 

*1  13 

122  16 

2*20 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

38  12 

122  18 

20 

BA 

BA 

SA 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

fl VERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

If 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2: 

39  22 

122  31 

1209 

6A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

11 

lis  23 

10400 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2709 

29 

32  53 

116  49 

600 

SA 

BA 

: 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

271  3 

6 

32  *6 

119  34 

-30 

9P 

9P 

: 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRa  POWER  HOUSE 

2728 

16 

120  AO 

719 

9P 

9P 

P  S  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  CANYON 

2735 

■OS  ANGELES 

29 

3*  36 

2079 

5P 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

)EL  NORTE 

17 

*2  00 

1711 

9P 

9P 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

2756 

MONO 

38 

37  96 

119  14 

9645 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

2760 

16 

38  14 

121  11 

90 

7A 

EL  MOOENA 

2779 

>ftANGE 

28 

33  48 

117  »7 

46* 

: 

ELSINORE 

'  1 VERS  I OE 

28 

33  40 

1289 

9P 

28 

33  37 

117  19 

1309 

c 

ESCONOI DO 

2662 
1669 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

E SCONO I  DO  PARK  HILL 

San  DIEGO 

33 

33  07 

1!?  11 

690 

c 

26 

34  06 

1390 

c 

2899 

12 

41  26 

122  5* 

2913 

: 

LAWRENCE  E  flUCMNER 

EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  46 

124  10 

*3 

MID 

HID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  36 

120  16 

484 

9P 

MERCED  IRRIG  DIST 

EHETER  FAUVER  RANCH 

2922 

9 

36  21 

119  0* 

439 

: 

CHARLES  0  COULTER 

2933 

23 

38  15 

122  03 

19 

: 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

23 

38  19 

122  0) 

19 

*P 

*P 

POL  ICE  DEPARTMENT 

FA  I RmONT 

29*1 

,0S  ANGELES 

19 

34  42 

lie  26 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

IAN  DIEGO 

33  21 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2994 

lUTTE 

39  36 

121  15 

296! 

A  S  MENDICHI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

80C 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNOALE  8  SSW 

3029 

4UMB0LDT 

17 

40  30 

12*  20 

BA 

FERNOALE  2  NW 

3030 

MUMBOLDT 

7 

40  36 

12*  17 

1( 

9P 

»P 

9P 

ROLLIN  Z  BOYTON 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

16 

38  31 

120  *2 

2100 

SA 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

figueroa  mountain 

iNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3190 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3090 

CENTURA 

29 

34  24 

US  56 

*39' 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FINLEY  1  NNE 

3095 

LAKE 

23 

39  01 

122  92 

13*0 

C 

JAMES  T  HELVIN 

FINLEY  I  SSE 

3096 

122  92 

1377 

ALBERT  E  MOORhEAD 

FINLEY  9  SW 

3097 

,AKE 

21 

36  98 

122  57 

1790 

BF 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

FIVE  POINTS  9  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

265 

6P 

6P 

RAYHOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  +  GAME 

.ASSEN 

le 

40  22 

120  19 

*000 

9P 

5P 

9P 

CAL  DEPT  FISH  *  GAME 

FLORENCE  LAKE 

1093 

PRESNO 

27 

37  16 

lie  5fl 

73*4 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  48 

121  09 

350 

BA 

SA, 

SA 

U  £  BUR  RECLAMATION 

STATION  INDEX 
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STATON 


FONTtNA  S  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FOBESTMILL  »ANGER  ST* 
F0RK5  OF  SALMON 
FORT  etOWELl. 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK  1  NNE 
FORT  JOMES  6  ESE 


>AN  BERDINO 

iAN  BERDINO 

'RINITV 

'LACER 

il SKI  YOU 

10D0C 

lENDOCINO 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 

SISKIYOU 


FORT  JONES  RANGE"  STA  6182  B  I  S<t.  I  TOU 
FORT  ROSS  [3191  BONOMA 

FREEDOM  S  NNW  3232  EANTA  CRUi 

FRENCH  GULCM  3;A2  ^HASTA 

FRFSNO  WB  AIRPORT  3257  FRESNO 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP  B261  MESNO 
FOLLERTON  HRROOES  BANCH32T9  ORANGE 
FULLERTON  DAM  3285  ORANGE 

FULLERTON  HILLCREST  RESB28S  pRANGE 
GARBEPVILLE  3320  HUMBOLDT 

GARDEN  VALLEY  2  S  3338  EL  DORADO 

GASOUET  RANGER  STATION  33^7  fEL  NOfTE 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GER8ER  RANCH 
GEflLE  CREEK  C»MP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 


3369  I 

3381  EL  DORADO 
SSe*.  fL  DORADO 
3387  $ANTA  CLARA 
!338e  EL  DORADO 
3397  kuLABE 
3*>02  5NTA  BARBARA 
pAlO  BAN  DIEGO 


GILBOY  pftlT 

6ILR0Y  8  NE  BAl? 

OILROY  1*  ENE  B'>22 

GLAMIS  6  ENE  3*3* 
'  GLENDALE  STAPEN  FC  295G3450 
GLFNDORA  west   FC   18^  ■i'**>2 

GLENNVILLE  3*63 

GLENNVlLLE   FULTON  3*69 

GOLD  RUN  3*91 

GONZALES  9  ENE  p502 

'  GRACE  MEADOW  6529 

GRANITE  BASIN  35*8 

GRANT  GROVE  3551 
, GRASS  LAKE  MWY  MNTC  STA356A 

I  GRASS  VALLEY  p571 

GRATON  I  W  3578 

GREENView  |361A 
I  GREENVILLE  RANGER  STA  0621 

i  6Ri;ZLY  FLATS  [36*9 

j  GROVELAND  2  9669 


^ANTA  CLAftA 
SANTA  CLARA 
pANTA  CLARA 
IMPERIAL 

Los  ANGELES 
LOS  ANGELES 
I^ERN 
KERN 

E LACER 
AN  BENITO 
UOLUHNE 

Fresno 

TULARE 

SISKIYOU 

NEVADA 

ISONOMA 

SISKIYOU 

pLUMAS 

EL  DORADO 

TUOLUMNE 


GROVELAND  RANGER  STA  3672  TUOLUMNE 
GUERNEVILLE  3683  SONOMA 

HAINES  CANYON 

LOWER  FC   366  3703  LOS  ANGELI 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
MAWEE 

HALF  MOON  BAY  2 
HAMILTON  ( 


b70*  Los  ANGELES 
3710  ]NYO 

371*  ean  maieo 
3725  Plumas 


HAMILTON  AIR  FORCE  8ASE373*  MARIN 
HANFORD 


I  DA« 

I  HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
I  HARRIS  GAGING  STATION 
I  HARRISON  GULCH  RS 
1  HARRY  L  ENGLE^RIGMT  DAI 

HAT  CREEK  RS 
I  MAT  CREEK  PH  NO  1 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HAYFORK  RANGER  STATION  p859  "TRINITY 


3761  biSKIYOU 

3787  jsNTA  BARBARA 

3791  SHASTA 

10800  NEVADA 

0821  SHASTA 

082*  SHASTA 

855  PiVERSIDE 


I  HAYWARD  6  ESE 
HEALDSBURG 
MEAL0S9URG  2  E 
HE  MET 

HEN5HAW  DAM 

MERNANOE;   2  NW 
1  HERNANDEZ   7  SE 
'  HESPERIA 
I  hETCH  METCHY 
I  HIDDEN  VALLEY  RANCH 

\  HIGHLAND  LAKES 

HILTS 

HOBEPGS 
I MOCKETT  MEADOWS 

HOEGEES  FC  6n  A 
'  mOLLISTER 

hOLLISTER  2 

HOLLISTER  10  ENE 

HONEyDEW  2  WSW 

HOOPA 


t3B75 
3878 
3896 
091* 
0929 
0928 
0935 


095* 
0987 
fcOlO 
ik012 
fc017 
«.P22 
fc025 
*035 
A07A 
A0S2 


kLAMEOA 
SONOMA 
SONOMA 

Riverside 
san  diego 
san  benito 
san  benito 

SAN  8ERD1N0 

Tuolumne 

Nevada 

HLPINE 

SISKIYOU 

LAKE 

Tulare 

Los  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
MUMSOLDT 
HUMBOLDT 


HOOPA  2  SE  IhOi*  HUMBOLDT 

HOPLANO  8  NE  |t097  LAKE 

MOPLANO  LARGO  STATION  fclOO  MENDOCINO 

hossack  Li  20  Tulare 

HUASNA  Ll**  SN  LUI*^  06P0 

HUCKLEBERRY  LAKE  *l*8  Tuolumne 

,  HUNTER  DIST  GRAVES  RCH  fcl66  TpHAMA 

HUNTERS  DAM  hl70  CALAVERAS 

j  HUNTINGTON  LAKE  6176  pRESNO 

I  HUBKFY  CREEK  PARK  A181  PiVERSIDE 

'  MYAMPOM  1*191  TRINITY 

'  lOLEWILO  H¥Y  MNTNC  STA  fc202  OEL  NORTE 

IDRIA  fc20*  $AN  BENITO 

lOYLLWILO  RANGER  STA  fc21i  RIVERSIDE 

IMPERIAL  k223  JMPERIAL 

j  IMPERIAL  FAA  AP  ft22«.  IMPERIAL 

I  INDEPENDENCE  fc232  |lNYO 

INDEPENDENCE  ONION  VLV  (.235  |INY0 

I  INOIP  U  S  DATE  GARDEN  h259  pfVERSIOE 

INYOkERN  *27e  KERN 


INYOKERN  ARmITAGE 
I  ONE 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
I  JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
<H  KERN  RIVER  Pm  no  1 
I  KERN  RIVER  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
I  KETTLEMaN  STATION 

. kILaRC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY   2  SE 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
IT  LAGUNA  BEACH 


t>283 
A297 
fc37* 

k3e9 

«.*05 
**12 


^633 


28  3*  II 

20  9*  05 

35  *0  23 

1  39  01 

U!  *1  15 

18i  *1  91 

17I  39  27 

171  39  2* 

171  *1  53 

121  *1  35 


12|  41  >6 

I  ITi  38  31 
I  20  37 


23l  ■ 


42 


I  2T  36 
I  271  36  59 
26  33  5* 
I  26  33  5* 
I  26  33  53 
7  *0  06 


117  27 

IIT  30 

129  20 

120  50 

123  19 

120  oe 

123  *8 

123  *9 


1 


50 


33|  32  '»9     116  1 

20!  37  00  I  121  : 
'  20'  37  02  I  121  ; 
20'  37  06     121  ; 


12  *1  30 

8  39  12 

22  39  26 

12  *1  33 


I  laj  3*  16 

13  3*  16 

I9I  36  08  ' 

b!  37  29  , 

8  *0  16  ' 

IT   38  0* 

11    36  20  I 


1  3 


16 


22  36  37 
22  38  37 
33  33  *5 
33  33  1* 
20  36  25 


20 


18 


15  3*  29  , 

,  37|  37  97  1 

■  e!  39  02 

16  38  30 
12  42  00 
23  38  91 

9  36  22 


39  *1  03 

35  41  02 

I  23  39  01 

22'  39  01 

37  36  11 

30  35  07 

37  38  06 

23  *0  11 

I  34  38  12 

27i  37  1* 

!  33|  33  41 


KERN 

ItMADOR 

SAN  BERDINO 

MODOC 

Tulare 
ban  berdino 
ban  diego 
san  oiego 
snta  barbara 

FRESNO 


b*67  Ban  berdino 

b480  ^ONOHA 
4*88  I.AKE 

k9oo  Marin 

^508  {SAN  JOAQUIN 
518  TULARE 
h520  KERN 
k923  KERN 
k53*  KINGS 
k536  KINGS 

1*5*4  SHASTA 
1*559  MONTEREY 
1*977  bEL  NORTE 
•587  HUMBOLDT 
k590  STANISLAUS 
k602  HUMBOLDT 
k616    :L  DORADO 
1*628    .OS  ANGELES 
I    rONTRA  COSTA 
'  3RANGE 


35:  40  3'  I  123  27 

17  41   5*  '  123  46 

27  36  25     120  *0 

33  33  49     116  *3 

6  32   91      119  34 

6  32   50  '  119  3* 

.  19,  36  48  j  118  12 

;  19!  36  46  1  118  20 

6  33  **  '  116  19 

6   39   39     117  »9 


33  33  ( 
32  3*  ; 
27,  37  : 


I  22;  36  ' 
!  23;  38  ' 
!  17|  37  ' 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


119  43  '  *10 

117  55 

117  53  I 

117  95 

123  48 


2140 
9500 
6*12 

1550 


lie  16 

117  53 

118  *2 
lie  40 

120  92 

121  IB 

119  36 
118  36 
118  98 

122  12 

121  04 

122  93 
122  5* 

120  96 
120  32 


31*0 
3500 
32*0 
2350 

8900 
10000 
6600 
5085 
26*0 
210! 
2818 
3560 
3930 
2825 


119  *0 

116  24 

123  23 

120  25 

122  58 

121  16 
121  30 
121  33 
115  38 

123  10 


122  52 
122  52 
116  57 


13|  3*  1* 
*i  37  95 
33l  33  33 


122  *3 
118  39 
lie  02  , 
121  2* 
121  2*  I 
121  14  , 
12*  09  , 

123  *0 


1  23  39 
123  00 
123  07 


119  *5 
122  33 

120  22 
119  13 


33*8 
3019 
1370  9A 


1630 
2700 
2160 

319»i 
3670 
1460 

8700' 
2900: 
2960 


122  50 
I  122  33 
121  26 


123  9* 
120  39 
,  123  57 
I  120  09 
lie  15 
122  06 
117  *7 


1260 
1250, 
Z650| 
5397' 
-6*1  6P 


9175 
11 
2**0 

2Z20 
280 
922 
5300 
*660 
2780 
4215 
3650 
2075 
9110 

A325 

leoo 

1385 


ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 
L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON  , 
CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREtT  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MBS  CLARA   JONES  | 
U  S  WEATHER  BUREAU  1 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OE  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT' 
MRS  N  E  PANCOAST  I 


R  C  KYLE 
U  S  FOREST 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  MRS  HILDA  DRAGHl 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  OEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
DESERT  METALS  CO 
RALPH  STaPENHORST 

'  MRS  L  M  WEST 

.  KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 

:  MRS  ALTA  m  bogue 

S)  HETCH  METCHY  WTR  SUP 
s!  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS    JULIENNE    V  APPLE 

'  RAYMOND  SHINE 

I  HOMER  L  PAflNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  6  CEOERLOF 
OUANE  J  cox 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PWfl  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  5  FOREST  SERVICE 
0L1N  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METBO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDSBUR6  FIRE  DEPT 
WALOO  F  IVERSON 
LAKE  hEMET  MUN  WATER 
VISTA    IRRIG  OIST 
MA)I   0  LET 

MRS  CLORENE  AKEfiS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTB  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 

5  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUE6KERT 
:  CITY  OF  HOLLISTER 
.  CITY  OF  HOLLISTER 
'  MRS  EDA  C  HU8BELL 
,  MPS   ANNE    M  ADAMS 
^  BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MBS  DOROTHY  MC  COLLUH 
JOHANNA   J  COUCH 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 
sl  CORPS  OF  ENGINEERS 

KENNETH  RODRIGUES 
S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
!  MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
I       50  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

'  MRS  FRANCES  V  MOSS 
I  STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  lORlA  MINE  *  CHEM 
I      US  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

U  S  N  0  T  S 
\  STATE  OIV  OF  HWYS 
METRO  WATER  DIST 
I       WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  ve ITER 
ZENDS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUalNOW 
CO  FARM  *  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LI  LA  LOFBERG 
I  SO  CALIE  EDISON  CO 
I       SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  6  ♦    E  COMPANY 

P  6  •   E  COMPANY 
I  STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
I  D  LEE  EMERSON 
I  RAYMOND  WILLMS 
I  DENNIS  L  EMMONS 
I  HARRY  STEVENSON 

CRESCENT*  VLY  CO  W  D 

ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 


I  LAGUNA  BEACH  2 

LA  HONOA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 
'  LAKE  ELEANOR 
1  LAKE  MOUNTAIN 

LAKEPORT 
'  LAKEPOPT  SCS 
'  LAKE  SABRINA 
I  LA«ESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PAN2A  RANCH 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  I 


767  Sn  LUIS  OBPO 
773  PLUMAS 
812  BUTTE 
MONUMENT  k838  SISKIYOU 


COUNTY 


JRANGE 
>AN  MATEO 
kLPINE 
iAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
TRINI TY 
AKE 
.AKE 
[NYO 
iHASTA 

DIEGO 

NEVADA 

NEVADA 
;AN  OIEGO 


LAYTONVILLE 
LEPEC 

LECMUZA  PATROL  i 

I       STATION  FC   352  6           ^867  LOS  ANGELES 

I  LEESVILLE  KEEGAN  RANCH  1*880  COLUSA 

'  LE  GRAND  <*B8*  MeRCED 

I  LEHMAN  RANCH  1*886  EL  DORADO 

LEMON  COvE  i*890  TULARE 

LINDSAY  1*957  TULARE 

I  LTLE  LAST  CHANCE  VALLEYI*9T7  pLUMAS 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR  4986  LOS  ANGELES 

LITTLE  VALLEY 

LIvERMORE  2  SSW, 
I  LLANO  SHAWNEE  h' 
'1  LOCKWOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 
'  LODI 

LOGAN  MEADOW 
j  LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONE  PINE  COTTONWOOD 


LONE  TREE  CANYON 
j  LONG  BARN  EXP  STATION 
»  LONG  BEACH 
j  LONG  BEACH  WR  AP 
■  LONG  VALLEY   INSP  STA 
LORAINE 

ALAMO  *- 


LOS  ANGELE'.  WB  AIRPORT  ^ll*  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES  we  CITY  »1I5  LOS  ANGELES 
LOS  RANOS  pi  18  f^ERCEO 

LOS  PANOS  APBUPUA  RANCH|5119  MeRCED 
LO";  r.ATOS  6123  pANTA  CLARA 

5125  SANTA  CLARA 
5147  BNTA  BARBARA 
pl91  kERN 

bi60  Tuolumne 

6162  iAN  DIEGO 

B171  SIERRA 

P182  SAN  BEROINO 

BI8*  MONTEREY 


los  gatos  *  sw 
los  priftos  ranger  s^ 
,  lo^t  mills 
lower  kibrey  ridge 
lower  otay  reservoir 

LOyALTON 

LMCFCNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 


LYTLE  CP  FOOTHILL  8LVD 
,  LYTLF  CRFEK  POwER  HOUSE621 
I  LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 


'  MAD  RIVER  RANGER  STA 

MAMMOTH  PASS 
MANDEVILLE  ISLAND 
:  MANZANITA  LAKE 

MARCH  FIELD 
!  MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 

I  martine:  3  S 

MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MABVSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHV  POINT 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA   3  SE 
MFCICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE   STATION  . 
MERCED  Z 
mERCEY  MOT 
MEYERS  *  SW 


SAN  BERDINO 
pAN  BEROINO 

^10  ban  beroino 
231  Lassen 
233  Madera 

2*4  TRINITY 

258  LAKE 
((284  MONO 
5296  SAN  JOAOUIN 


K44*  Tehama 

5**9     I  SKI  YOU 
B*96  FRESNO 
B502  PIVERSIDE 
S909  SISKIYOU 
P52e  FRESNO 
553:  MERCEO 
B^35  ^^ERCEP 
B550  FRESNO 
B5T1  tL  DORADO 


MEYERS    INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLETOWN 

midoletown  e  WSW 

MlLFOPD  LAUFmAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  •  NE 
MINERAL 
MINERAL  K ING 


K998  Lake 

^623  LASSEN 
B629  BAN  BERDINO 
19632  SAN  BERDINO 
•5669  TULARE 
K679  Tehama 
k6eo  Tulare 


MIRANDA  SPENGLER  RANCH  5713  HuMBOLOT 


MITCHELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MOOE-iTO  2 
I  MOJAVE 

i  monache  meadows 

mono  lake 
i  montague  3  ne 

monterey 

'  monticello  dam 
I  MOORPARK  1  SSE 
j  MORENA  DAM 

MORGAN  HILL  2  E 
I  MORGAN  HILL  6  WNW 
,  MORGAN  HILL  SCS 
I  MOflONGO  VALLEY 
'  MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
.  MORRO  BAY  3  N 
I  MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  89G 

mt  baldy  notch 

mount  danaher 

mount  oiablo  north  gi 

mount  hamilton 

mount  hebron  ranger 

i  mount  madonna 

1  mount  shasta  ski  bowl 

■  mount  shasta  slope 

mount  shasta  ws  city 

mount  tamalpais  2  sw 
mount  wilson  fc  338  b 
muir  woods 
mum60  basin 
nacihiento  dam 

'  NAPA 

§  NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 


1909 
ATEh915 
1933 
STApRAl 
1973 
1980 
1982 


A988  Lassen 

1)997  ALAMEDA 
.  RCH^OOZ  Los  ANGELES 
B017  MONTEREY 
B023  BAN  OIEGO 
B032  SAN  JOaOUIN 
P040  Hadera 
B06*  SNTA  BARBARA 
15067  JNYO 


BOT*  San  JOAOUIN 
6078  TUOLUMNE 

boer  Los  angeles 

|»085  Los  ANGELES 

ftoee  SIERRA 

R09e  KERN 

5107  SNTA  BARBARA 


pARIPOSA 
HLPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
TUB  A 

TUOLUMNE 


5721  SAN  BERDINO 
5723  FRESNO 
5738  STANISLAUS 
57*1  STANISLAUS 
6796  ^ERN 

5777  Tulare 
6779  Mono 

6785  blSKIYOU 

k7<>9  Monterey 


I  Ventura 

)  SAN  DIEGO 

>  SANTA  CLARA 
1  SANTA  CLARA 
1  SANTA  CLARA 
I  SAN  BERDINO 

>  SN  LUIS  OBPO 
»  SN  LUIS  OflPO 
)  SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
:L  DORAOO 
:0NTPA  COSTA 
SANTA  CLARA 
SI SK I  YOU 
feANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
El  SKI YOU 
SISKIYOU 


5996  MARIN 

S006  Los  ANGELES 

S027  HaBIN 

b032  TRINITY 

S056  SAN  LUIS  OBPO 

S065  <APA 

i07*  <APA 

M09  lENDOCINO 

S115  >AN  BEROINO 

\\\%  SAN  BEROINO 


i  LATITUDE 

A 

5 
z 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

SPECIAL  j 

33 

33 

117 

*B 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

19 

122 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

3* 

38 

28 

120 

01 

7900 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

15 

3* 

ie 

117 

11 

5205 

5P 

9P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

'7 

119 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

40 

01 

123 

24 

3164 

:  ^ 

LEONARD  M  MILLER 

23 

39 

02 

122 

1347 

9P 

5P 

GEORGE  R  TuRNBULL 

23 

39 

122 

55 

1356 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

19 

37 

13 

11 

9065 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

23 

53 

122 

21 

1079 

BP 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

32 

92 

5* 

4*9 

9A 

HELIX    IRRIG  DIST 

120 

P  S  ♦  E  COMPANY 
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8A 

28 

33 

53 

117  38 

560! 

26  36 

11 

120  62 

2  300 

SS 

SS 

10 

36 

07 

7200 

8 

39 

3609 

BA 

BA 

33 

33 

116  51 

1680 

6P 

6P 

33 

33 

116  32 

61101 

7A 

15 

35 

22 

117  39 

3670 

6P 

6P 

11 

36 

59 

lie  63 

9900 

27 

37 

21 

119  53 

1210 

6P 

23 

60 

122  16 

361 

MID 

60 

36 

122  23 

670 

23 

60 

35 

122  26 

577 

5P 

5P 

28 

36 

03 

117  11 

1318 

MID 

2P 

37 

31 

5P 

5P 

22 

39 

123  12 

718 

1 

38 

121  10 

305 

60 

02 

123  67 

600 

6A 

SA 

122  21 

55 

BA 

8A 

23 

38 

09 

121  61 

22 

8A 

33 

117  23 

860 

5P 

5P 

28 

33 

58 

117  20 

1015 

6A 

BA 

2 

39 

10 

120  30 

6250 

19 

37 

9670 

1 

38 

68 

121  16 

239 

6A 

27 

37 

118  52 

10000 

10 

35 

56 

ue  21 

9000 

23 

60 

121  56 

2117 

36 

12 

117  06 

5965 

37 

06 

119  61 

7900 

23 

3B 

31 

121  30 

17 

MID 

HID 

23 

36 

35 

121  29 

23 

MID 

MIO 

23i  60 

10 

122  48 

36 

39 

120  16 

6337 

5P 

17 

36 

30 

122  28 

6P 

6F 

36 

122  32 

1792 

2: 

36 

122  22 

23 

39 

122  00 

165 

7A 

6 

37 

122  06 

625 

5P 

5P 

26 

36 

60 

121  37 

60 

5P 

5P 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  vlSTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  OIST  1001 
IMPERIAL   IHRIG  OIST 

ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   IP  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 
RICHARD  PLEINER 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  ATLEEN  M  LEWIS 
SI  PACIFIC   TEL  &  TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CiT  aSSN 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
AUSTIN  e  LYONS 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  Of  OROVILLE 
ROBERT  e  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OxNARO 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  6ARR 
JOHN   P  OMRWALL 
PALMDALE    IRRIG  OIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  SELL 

OBSERVATORY 


GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
I  EMPLOYEE  ENTERPRISR 

IFIC  GAS  &  ELEC  CO 
S|  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASAOENA  WATER  DEPT 
I  S  FOREST  . 


CUT  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS   AN  I TA   V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  F5TRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  ChAIX 
MRS  IDA  M  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  e  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  *  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
USES*  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN  L  CRAIN 
'  JAMES  D  MOUNGOVAN 
J  '  U  S  WEATHER  BUREAU 

,  U  S  COAST  GUARD 
:  U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 
REUBEN  G  OALTON 
S,  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CLOSED  6-25-63 
WILLIAM  A  DE5PAIN 
RUSSELL  E  NEAR 

+  E  COMPANY 
POWAY  HUN  WATER  OIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 


KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 


CITY  01 
REDDING 
REDLANDS 
CITY  F 
THOMAS 
FOLSOM 
CALIF 
CITY  I 
U  S  Aft) 
RIVERS 


CITRUS 


REDDING 
FIRE  CHIEF 
DAILY  FACTS 
RE  DEPT  STA  2 
M  JAMESON 
STATE  PRISON 
OIV  BEACH  ■ 
R ICHMONO 
,V  DEPOT 
DE  FIRE  DEPT 


EXP  STATION 


PKS 


S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

ATER  RESOURCES 
lO  H  JOHNSON 
EDISON  CO 
SJ  CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  OlV  OF  HWYS 
S  HETCH  METCHY  wTfi  SUP 

JUS  WEATHER  BUREAU 
JUS  WEATHER  BUREAU 
si  U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  AflREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

E 

SPECIAL  1 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

iONTERY 

26 

36  60 

121  36 

76 

HID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

26 

35  20 

120  30 

1375 

BA 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

iMAOOR 

P  G  +  E  COMPANY 

salyeR  Ranger  station 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BENITO 

SAN  eERNAROlNO  CO  MOSP 

'723 

San  BEROINO 

28 

36  OB 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

*• 

36  26 

121  43 

600 

7A 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

'750 

U  S  FOREST  SERVICE 

'765 

SAN  FERNANDO 

lOS  ANGELES 

13 

36  17 

116  28 

977 

SS 

SS 

FARMERS  INS  GROUP 

'762 

36  19 

116  30 

1260 

C 

7767 

7769 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

7776 

.OS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  0AM  FC625eE 

7779 

c 

E  K  OE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7765 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GfiEGOPIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  IB 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

3; 

33  67 

116  68 

153! 

7P 

7P 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

c 

SAN  joaouin  Eirp  Range 

7817 

c 

SAN  JOSE 

7821 

C  J 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE7836 

: 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

6A 

7/ 

SAN  MATEO 

SAN 

37  36 

5P 

Y                 PA  M 

VENTURA 

33  16 

119  27 

663 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  PEDRO 

33  63 

ue  16 

IC 

5P 

9P 

17 

37  58 

12N 

INO  JOURNAL  OF    MARIN  CO 

26 

33  65 

5P 

26 

36  06 

: 

28 

IP 

SANTA  ANITA  FERN  FC  632 

7697 
7902 

13 

36  13 

5P 

SANTA  BARBARA 

33 

36  26 

5P 

: 

36  26 

MIO 

32 

36  32 

5P 

LOS  ANGELES 

33  24 

lie  25 

1568 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  66 

ec 

5P 

5( 

UNIV   OF    SANTA  CLARA 

36  59 

7926 

1: 

36  07 

26 

36  22 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

26 

35  22 

BA 

SANTA   MARIA   we  AIRPORT 

30 

36  56 

SANTA  MONICA 

f950 

.OS  ANGELES 

331  36  01 

CITY  SANTA  MONI CA 

33 

36  00 

5P 

29 

36  21 

8A 

SANTA  Rosa 

'976 

SONOMA 

22 

36  27 

122  62 

167 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

32 

36  37 

120  06 

: 

SANTIAGO  DAM 

7987 

28 

855 

BA 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

9016 

.OS  ANGELES 

29 

36  35 

2109 

6A 

SAWYERS  BAR  Ranger  sta 

9025 

li 

61  le 

2169 

8A 

SCOTIA 

3065 

'UMBOLDt 

60  29 

139 

eA 

8A 

SEARSVILLE  LAKE 

9066 

37  26 

350 

8A 

SEBASTOPOL  6  SSE 

9072 

r 

38  21 

SECRET  VALLEY 

9076 

18 

60  31 

464{ 

MRS  GEORGE  W  RUM60 

SEPULVEOA  DAM 

1092 

13 

36  10 

760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

1136 

SHASTA 

23 

122  26 

1076 

BA 

8A 

8A 

:  M 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

9156 

26 

33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SMELTER  COVE 

1162 

r 

60  02 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

'L  DORADO 

36  60 

1375 

7A 

Theodore  e  heusner 

SHINGLETOWN  2  E 

23  60  30 

3635 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

S207 

B 

39  36 

6162 

eA 

8A 

HARRY  H  ROCBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

B216 

B 

39  35 

4975 

eA 

8A 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL    FC  615 

B230 

13 

33  68 

100 

9P 

SILVERADO  RANGER  STA 

8263 

20 

33  66 

1095 

: 

SISQUOC    SOUTH   FORK  CAMP 

9266 

•NTA  BARBARA 

30 

34  66 

Z500( 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKACGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

SONOMA 

22 

38  61 

123  08 

BA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

'^l 

26 

36  05 

120  40 

173( 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

1293 

16  36  26 

160: 

8^ 

SNOW  cHeek  upper 

1317 

33  52 

I960 

SNOW  FLAT 

1316 

1' 

37  50 

6700 

SODA  SPRINGS 

1331 

6 

39  19 

6750 

5P 

9P 

SODA  SPRINGS   I  E 

3332 

e 

39  19 

6886 

6A 

8  A 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEOAD 

1336 

26 

36  26 

195 

SA 

SOMESBAR  1  W 

J366 

12 

41  23 

550 

8A 

SOMIS   3  NE 

3366 

VENTURA 

36  17 

8A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

S369 

VENTURA 

36  17 

119  03 

61( 

8A 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

9351 

iONOMA 

r 

36  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  OICKEY 

SONORA 

9353 

371  37  59 

1830 

8A 

SA 

P  G       E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

9356 

361  38  21 

6886 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

9376 

iAN  FRANCISCO 

37  62 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

1360 

16 

37  30 

6120 

6P 

SOUTH  FORK  CABIN 

J390 

6 

36  06 

7120 

5P 

CALIF  ELEC  POwER  CO 

SOUTH  LAKE 

1606 

19 

37  U 

9980 

s 

CALI F  ELEC  POWER  CO 

SPAORA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

1636 

26 

34  03 

660 

4P 

: 

SPRECKELS  Hwr  BRIDGE 

MONTEREY 

26 

36  36 

121  61 

60 

8A 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPfllNGVILLE  7  ENE 

9656 

36  10 

118  6Z 

2470 

7A 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

1660 

1 

36  08 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

1663 

36  12 

4070 

: 

SQUAW  VALLEY  LODGE 

9676 

3( 

39  12 

6235 

eA 

8A 

SQUIRREL    INN  1 

3676 

■AN  BERDINO 

15 

36  14 

6239 

5P 

SQUIRREL   INN  2 

3679 

iAN  BERDINO 

1: 

36  16 

6680 

6P 

5P 

STANDI SH  1  E 

B667 

60  22 

6030 

STANOISH  +  HICKEY  ST  PK 

9690 

>ND  IN 

"  " 

650 

8A 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

36 

38  08 

120  22 

1130 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

1510 

U 

36  66 

ue  36 

S 

STIRLING  CITY  Rs 

9666 

6 

39  56 

3511 

0A 

: 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT8556 

27 

37  56 

11 

: 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  W8AP 

8558 

27 

37  56 

28 

MIO 

ij 

STOCKTON  FIRE    STATION  66560 

27 

37  58 

11 

6/ 

SA 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

1562 

27 

37  51 

16 

5P 

5P 

5P 

MARTIN  P  HUHS 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 

23 

39  15 

3015 

8A 

STONYFORO  RANGER  STA 

23 

39  23 

116B 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1667 

23 

800 

SP 

9P 

z 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

9591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

6300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

6 

39  36 

121  06 

3786 

5P 

5P 

SOPER-wHEELER  CO 

SUEY  Ranch 

9627 

35  00 

120  23 

390 

9P 

SUMMIT  MEADOW 

9668 

119  13 

6260 

s 

SUNLAND 

9660 

36  16 

118  16 

1460 

7P 

7P 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

9660 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

85 

c 

SURF  Z  ENE 

9697 

3i 

34  61 

120  34 

106 

: 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

S700 

118  60 

1085 

8A 

SUSANA  KN  f 1  RE  ST  A 

SUSANVILLE 

9701 

IB  60  25 

120  39 

4170 

SUSANVILLE  AIRPORT 

3702 

16 

60  23 

120  33 

4168 

MID 

MID 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE    1  WNW 

9703 

LASSEN 

18 

60  26 

120  60 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGEft  STA 

9713 

AMADOR 

16 

120  68 

STATE  DIV  OF  FSlRY 

9752 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

102! 

: 

KERN  CO  FSTRY  +  FO 

TAHOE  CITY 

9756 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

8A 

8A 

SA 

OARYL  K  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

9771 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPl 

9826 

HERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

tehachapi  Ranger  sta 

9832 

:ern 

10 

35  08 

ue  27 

3975 

: 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

9839 

10 

35  02 

118  66 

1625 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

9873 

.ASSEN 

16 

60  62 

120  27 

6300 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

TERMo  BRiN  marr  Ranch 

9875 

LASSEN 

16 

40  55 

120  16 

5360 

BA 

SRIN  HARR 

-  248  - 


STATION  INDEX 


COHTINWED 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I 

1 

SPECIAL 

THE  CEO»fiS 

laai 

Placer 

39 

120  21 

5900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

The  GEtSERi 

188S 

SONOMA 

2; 

38 

48 

122  49 

1600 

: 

MRS  FATE  DEWEY 

Thermal  faa  airport 

)692 

« 1 VERSIDE 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  UAKS 

B905 

1/ENTURA 

3; 

3*. 

11 

118  51 

eio 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

B912 

TULARE 

36 

22 

lie  51 

2200 

: 

THREE  RIVER5  EDISON  PHJB'l'- 

ruLARE 

'. 

28 

lie  53 

950 

2P 

2P 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

THREE   nivEB5  EOISON  PHI 

191  7 

TULARE 

36 

28 

118  52 

1140 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

&MADOR 

16 

38 

26 

120  27 

2355 

4P 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

TOPANGA  PATHOL  STA  FC  6 

1967 

uOS  ANGELES 

33 

05 

118  36 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

B973 

.OS  ANGELES 

33 

48 

118  20 

100 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

1992 

3RANGE 

33 

33 

39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

1997 

SAH  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CaRSONA 

SAN  JOAQUIN 

27 

I2H 

12M 

BANTA  CARaONA  IR  CO 

TRACY   PUMPING  PLANT 

>001 

&LAMEDA 

27 

37 

48 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

TRAVIS  AFB 

SOLANO 

23 

38 

121  56 

59 

HIO 

U  S  AIR  FORCE 

TRINITY  0AM  VISTA  POINT 

»02<i 

TRINI TY 

35 

40 

48 

122  46 

2500 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

TRONA 

SAN  8ER0INO 

6 

35 

117  23 

1695 

at 

a; 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  SANGER  STATION 

*IEVADA 

36 

20 

120  11 

5950 

U  S  FOREST  SERVICE 

OS  ANGELES 

13 

lie  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFIELD 

1052 

ID 

35 

09 

119  01 

295 

7A 

HERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41 

se 

121  26 

4035 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE    IRRIG  OIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

906I 

TULARE 

10 

36 

22 

118  17 

8950 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

UOLUMNE 

37 

53 

119  20 

6600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TUfiLOCK 

1073 

STAN  ISLAUS 

I* 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEH 

23 

*0 

46 

122  18 

1080 

BA 

OA 

8A 

U  S  BuR  RECLAMATION 

TusTiN  iRviNE  Ranch 

'087 

3RANGE 

33 

33 

117  47 

118 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

909V 

5AN  BERDINO 

34 

08 

16  02 

1975 

9P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

^LPlNE 

38 

42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

TWITCHELL  0AM 

SNTa  barsara 

30 

34 

59 

120  19 

582 

4P 

SANTA  MARIA    VLY  WCO 

URIAH 

9122 

XENOOCINO 

22 

09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  *.  WSW 

)124 

lENDOClNO 

22 

39 

08 

123  16 

1900 

0A 

MRS  HARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

)13B 

3RANGE 

26 

33 

56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

-OS  ANGELES 

33 

34 

04 

118  27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

SAN  BERDIND 

34 

08 

117  39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE   7  W 

9167 

23 

11 

123  02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

AKE 

23 

10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

<J  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

^UMBOLDT 

17 

40 

15 

255 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

9XB5 

ALAMEDA 

37 

46 

122  10 

394 

7A 

7A 

c 

E  BAY  MUN  (JIL  DIST 

UPPER  TRES  PINGS 

9189 

SAN  BENITO 

121  02 

2050 

c 

ELDON  FAnCHER 

VACAVlLLE 

9200 

SOLANO 

23 

38 

22 

122  00 

175 

6P 

6P 

VALLETON 

9221 

■lONTERE  Y 

24 

35 

53 

120  42 

950 

C 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

9228  SAN  OIEGO 

33 

33 

16 

117  01 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

VALYFRMO  RANGER  STATI0N9;51  LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  15B 

9260  Los  ANGELES 

13 

34 

11 

118  27 

695 

0A 

VAN  NUYS  publish  CO 

VENADO 

927  3 

22 

37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

9285  Centura 

33 

17 

119  18 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301  FRESNO 

27 

37 

22 

IIB  59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICIORVILLE  PuMP  PLANT 

9325 

>AN  BERDINO 

IS 

34 

32 

117  18 

2858 

8A 

BA 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE   STA  FC  i209J'»5  LOS  ANGELES 

29 

34 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351  Plumas 

8 

39 

49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367  Tulare 

36 

20 

119  18 

354 

BA 

BA 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  2  NNE 

9378  EAN  DIEGO 

33 

14 

117  14 

910 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLCANOVILLE 

9382 

L  DORADO 

1 

38 

59 

120  47 

3036 

8A 

ERNEST  R  STEWARD 

VOLLMEftS 

9366  Shasta 

23 

40 

57 

122  26 

1359 

7A 

c 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390  SHASTA 

23 

40 

28 

121  52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  ♦  £  COMPANY 

WALLACE  I  SE 

9i.|8  CALAVERAS 

2 

120  58 

BA 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

walmaR  school 

9'.20  CONTRA  COSTA 

57 

122  05 

115 

5P 

MRS   MARY    V  t>ENNIS 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

9<.23  CONTRA  COSTA 

37 

53 

122  02 

245 

BA 

8A 

BAY    I  WHITTEMORE 

STATION 

X  NO. 

COUNTY 

AGE  t  1 

U 

W 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q 

1 

'  DRAIN 

LATT 

LONG 

n 

TEMP. 

ei 
s 

SPECIAL 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

lONTRA  COSTA 

37 

54 

122  01 

TOHAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  h  E 

942  7 

ONTRA  COSTA 

37 

54 

121  59 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

2: 

38 

14 

121  31 

23 

5P 

WALNUT  PATROL 

STAT  ION  FC   102  C 

9431 

.OS  ANGELES 

26 

34 

00 

117  52 

488 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

9447 

<AN  DIEGO 

33 

33 

17 

3180 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

lEHN 

10 

36 

119  20 

333 

6A 

8A 

KERN  CO  FSIfiY  t  F  0 

WASIOJA  Phoenix  ranch 

>NTA  BARBARA 

30 

34 

59 

PHOENIX  RANCH 

WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 

>473 

2C 

36 

121  46 

9* 

8A 

8A 

LOUIS  BECHIS 

WAWONA    HANGER  STATION 

9482 

tARIPOSA 

37 

32 

119  40 

US  NAT  PARK  SEfii'lCE 

weaveRville  Ranger  sta 

9490 

TRINITY 

35 

40 

122  66 

2050 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  s 

9499 

.1  SKI  YOU 

12 

25 

122  23 

BA 

WELOON  1  WSW 

9512 

;eRn 

10 

35 

268C 

VERNON  J  8L0UNT 

WENDEL  10  SE 

9526 

.ASSEN 

16 

11 

16 

120  04 

4035 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

>NTA  BARBARA 

32 

119  40 

6280 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

westhaven 

9560 

■RESNO 

1  3 

285 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT    3  SW 

9563 

:alaveras 

16 

38 

22 

120  33 

2400 

6P 

W  6  MANKER 

WESTVlLLE 

■LACER 

1 

11 

120  39 

5200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9602 

ruLARE 

10 

36 

22 

lie  32 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YUBA 

8 

39 

02 

121  24 

m 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WMEElER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

34 

29 

119  18 

875 

VENTURA  CO  FC  DIST 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9616 

VENTURA 

29 

34 

36 

119  20 

4150 

ROSCOE  6  WILBER 

WMISKEYTOWN  RES 

9632 

SHASTA 

2  3i  40 

122  32 

1310 

a. 

8A 

U  S  euR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MONO 

37 

30 

118  11 

10150 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE    MOUNTAIN  2 

9633 

37 

118  14 

12470 

8A 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  Rock 

9639 

SACRAMENTO 

16 

121  05 

353 

7A 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  CITY  HALL 

FC   106  0 

.OS  ANGELES 

26 

33 

58 

lie  02 

5P 

WHITTIER  WATER  DEPT 

WILLIAMS 

1677 

:OLUSA 

23 

39 

8( 

8A 

»A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILL  ITS  1  NE 

9684 

ICNOOCINO 

17 

39 

25 

123  21 

134B 

4P 

4P 

LOUIS  L  BERTAIN 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

9685 

1END0C1N0 

1925 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

WILLOWS 

iLENN 

23 

39 

HOWARD  R  ALLARO 

W  1  nchester 

9722 

UVERSIOE 

33 

33 

1475 

JIM  M  SLACKMORE 

W I NTER  S 

9742 

23 

36 

135 

BA 

J  NEWTON  WALLACE 

wOFFDHD  HE IGHTS 

'754 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

FRESNO 

11 

37 

02 

lis  54 

9200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFOPDS 

tLPI NE 

3 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS   WILMA   C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

23 

38 

121  48 

69 

9A 

9A 

U  C  AGS  EXIEN  SERV 

WRIGHTS 

5ANTA  CLARA 

37 

06 

121  57 

1600 

MARVIN  E  WARE 

WR 1 GHT  S  LAKE 

9816 

:l  DORADO 

1 

38 

51 

120  14 

6800 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TORBA  LINDA 

9847 

26 

33 

117  49 

405 

5P 

5P 

YOfiUVI LLE 

9851 

(ENDOC I  NO 

17 

38 

55 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE    NATIONAL  PARK 

9855 

lAR  I  POSA 

U 

37 

45 

119  35 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK,  SERVICE 

9666 

5  I SK I  YOU 

12 

41 

43 

122  38 

262S 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEW  STATIONS 

AVI  LA  BEACH 

0403 

SAN  L  oeispo 

35 

120  44 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

LAKE  SOLANO 

4712 

iOLANO 

23 

38 

29 

122  00 

lao 

LAWRENCE  FAFEK 

LOOKOUT  3  WSW 

21 

12 

121  12 

4160 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

MIDDLETOWN  4  WSW 

5599 

.AKE 

23 

36 

122  40 

17B5 

BA 

HOMER  E  PETERSON 

MOJAVE  7  ESE 

35 

02 

lie  09 

SS 

SS 

KDOL  RADIO  STATION 

NIGHTINGALE 

6196 

nVEHSIDE 

6 

33 

35 

116  27 

4025 

5P 

CHARLES  S  HALE 

RE-ESTABLISHED 

BLACKWELL'S  CORNER 

0B75 

10 

35 

37 

119  52 

LOA 

LOA 

DEAN  SAMS 

IOWA  HILL 

4266 

'LACER 

1 

39 

05 

120  51 

2930 

BA 

8A 

EDWARD  POSER 

CLOSED  STATIONS 

AflBOTT  MINE 

0006 

.AKE 

2; 

02 

122  26 

1965 

3P 

CLOSED  10-31-62 

POTTERS  SAWMILL 

7106 

10D0C 

121  13 

4206 

8A 

CLOSED  4-25-63 

■     1.   AMERICAN     2.      CALAVERAS     3.    CARSON     4.    CENTRAL  COAST     5.  ( 
17.   NORTH  COAST      18,    N.E.    INTERIOR      19.     OWENS     20.  PAJARO 
MARIA     31.   SANTA  MARGARITA     32,      SANTA  YNEZ     33.      SOUTH  COAST 


7.  EEL     8.  FEATHER    << .  KAWEAH     10.  KERN     11.  KINGS     12.  KLAMATH     13.  LOS  ANGELES 
23.    SACRAMENTO     24,    SALINAS     25.   SAN  DIEGO     26.    SAN  GABRIEL     27.   SAN  JOAQUIN  21 
TRINITY     36.   TRUCKEE     37.  TUOLUMNE    36.  WALKER 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ibe 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt.   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipi tat ion  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 


*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


B     Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  t otal  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation   SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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CALIFORNIA  -  AUGUST  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       119"  on  the  15+  at  Death  VaUey 

Lowest  Temperature:        22°  on  the  31st  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:        2.  60  inches  at  Henshaw  Dam 
Least  Total  Precipitation:        0,  00  inch  at  172  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.  40  inches  on  the  9th  at  Henshaw  Dam 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      3.  0  inches  at  White  Mountain  1  and  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       3  inches  on  the  31st  at  White  Mountain  1  and  at 

White  Mountain  2 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Temperature:     Along  the  coast  temperatures  were  above 
normal  during  the  month,  with  positive  departures  up  to 
+2,  8°  in  the  south.    Over  the  interior  valleys  tempera- 
tures were  slightly  below  normal,  while  negative  depar- 
tures in  the  Sierras  were  as  great  as  -2.9".    This  was 
the  sixth  consecutive  month  at  Red  Bluff  with  below  nor- 
mal temperatures,  and  the  maximum  of  74°  on  the  23d 
was  the  lowest  ever  recorded  on  that  date.  Sacramento 
observed  a  minimum  of  67°  on  the  8th,  the  highest  ob- 
served on  that  date,  while  their  74°  maximum  on  the  23d 
was  the  lowest  for  that  date.    Burbank  reported  that  the 
summer  as  a  whole  was  the  coolest  since  1944. 

Precipitation:  With  but  few  exceptions,  all  parts  of  the 
State  received  less  than  the  normal  amount  of  precipita- 
tion. Of  the  first  order  stations,  only  Bishop  and  Mount 
Shasta  City  reported  greater  than  norm.al  totals  for  Aug- 
ust. Sunshine  along  the  south  coast  was  greater  than 
normal.  Los  Angeles  airport  reported  the  second  high- 
est number  of  clear  days  for  August  in  the  records,  and 
Santa  Maria  reported  24  clear  days,  against  a  normal  of 
only  14. 

Storms:  On  the  7th  and  8th,  heavy  rains  occurred  in  the 
western  part  of  the  Mojave  Desert  area,  particularly  on 


the  north  and  east  slopes  of  the  San  Jacinto,  San  Bernar- 
dino, and  Tehachapi  Mountains.    Highways  were  washed 
out  in  several  places;  homes  were  flooded;  and  utilities 
were  disrupted. 

A  parallel  situation  developed  on  the  15th  on  the  slopes 
of  Wilshire  Peak  about  15  miles  east  of  Redlands.  Mud 
and  rocks  washed  down  from  the  mountainside  covered 
orchards  and  farmland.    Wind  on  the  14th  east  of  El 
Centro  broke  off  several  power  poles,  and  rain  on  the 
17th  in  the  vicinity  of  Blythe  caused  some  flooding,  dam- 
aged agricultural  crops,  and  blocked  highways. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 
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61.9 

75.8 

98 

15 

50 

24+ 

3 

20 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE 

89.5 

53.1 

71.3 

0.4 

97 

17+ 

46 

25 

6 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 

cc>^T;NLi:g  ^  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o 
0 

S; 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

« 

t 

a 
a 

From  Normal 

Greotest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

"2 

o 

6 

o 

Dale 

o 

0 

s 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

°  1 

s< 

°  I 

}  * 

Total 

PLACERVILLE  IFG 

88.2 

62.3 

75.3 

97 

17  + 

46 

24+ 

5 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

10+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAT INA 

88.8 

53.3 

71.1 

99 

7 

44 

24 

5 

16 

0 

0 

0 

.08 

.08 

8 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

82.  3 

36.1 

59.2 

-  1.4 

90 

15 

27 

25 

174 

1 

0 

7 

0 

.07 

- 

.03 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

OUINCY  RS 

87.8 

39.5 

53.7 

O.C 

98 

8 

30 

25 

72 

12 

0 

2 

0 

•  03 

.08 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF   hIB  AP 

R 

93.9 

63.2 

78.5 

-  2.4 

105 

15 

55 

25+ 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDOING  FIRE   STA  2 

96.  3 

55.5 

80.9 

0.4 

107 

7 

56 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

- 

.12 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

95.2 

54.5 

74.9 

-  1.1 

105 

15 

49 

24+ 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AP 

R 

92.7 

57,5 

75.1 

-  1.0 

103 

15 

51 

25 

0 

22 

0 

0 

c 

T 

- 

.02 

T 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

90.3 

59.0 

74.7 

-  0.1 

101 

15 

53 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

91.9 

65.7 

78.6 

104 

6 

57 

23 

0 

24 

0 

0 

0 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  RS 

82.7 

39.7 

61.2 

-  1.0 

94 

8 

30 

25 

132 

4 

0 

2 

0 

.07 

- 

.08 

,07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1  E 

//R 

71.9 

39.1 

55.5 

79 

7 

32 

25 

289 

.37 

.20 

.0 

2 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

93.8 

58.6 

75.2 

-  1.0 

104 

7 

52 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

84.0 

53.5 

95 

16 

43 

8 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

9i  .4 

64.2 

77.8 

99 

17  + 

55 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

TW  I  N  LAK.es 

69.2 

40.1 

54.7 

-  0.5 

77 

7 

29 

316 

0 

0 

2 

0 

.38 

.02 

.18 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

UPPER   LAKE  RS 

91.6 

48.5 

70.1 

100 

7 

41 

25 

4 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

9+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

u  A  r  A  W  I  1  I  F 

92.6 

54.5 

-  0.5 

104 

15 

45 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  PH 

89.6 

58.2 

73.9 

98 

8  + 

47 

23 

1 

17 

0 

0 

0 

.00 

- 

.11 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

M 

M 

M 

105 

8 

55 

25+ 

0 

0 

0 

.01 

.01 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

91.5 

59.4 

75.5 

-  0.9 

99 

16 

52 

24+ 

3 

23 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

93.9 

57.4 

75.7 

102 

16 

49 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

9+ 

,0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

93.6 

55.5 

74.6 

-  0.6 

103 

16 

47 

3+ 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.2 

-  1.0 

.05 

- 

.04 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN 

BOCA 

80.6 

34.2 

57.4 

92 

8 

26 

27+ 

239 

1 

0 

18 

0 

.20 

.20 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT 

81.6 

35.4 

58.5 

88 

5 

26 

25 

193 

0 

0 

1 0 

0 

.31 

.16 

30 

,0 

0 

2 

0 

0 

CEDARVILLE 

84.5 

53.0 

68.8 

-  1,6 

95 

7 

42 

24 

23 

7 

0 

0 

0 

.37 

.22 

.17 

9 

,0 

0 

2 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

78.8 

35.2 

57.5 

90 

8 

28 

25+ 

233 

1 

0 

0 

.18 

.16 

8 

,0 

0 

1 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

87.2 

45.9 

57.1 

97 

8 

35 

25 

31 

8 

0 

0 

0 

.11 

.08 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  +  GAME 

86.8 

46.0 

96 

7 

36 

2  5 

32 

10 

0 

0 

0 

.14 

.14 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

83.9 

44.2 

54.1 

-  2.9 

95 

7 

35 

26 

53 

4 

0 

0 

0 

.32 

.15 

.32 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MEYERS   4  SW 

77.9 

35.9 

57.4 

86 

5 

28 

230 

0 

0 

8 

0 

.69 

.41 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONO  LAKE 

82.  3 

49.1 

55.7 

90 

15 

40 

31 

28 

1 

0 

0 

0 

.17 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

74. 8M 

38.3 

85 

8 

30 

261 

0 

0 

2 

0 

.79 

.63 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

SUSANVILLE  AP 

87.5 

45.2 

66.4 

-  1.6 

97 

7 

33 

25 

31 

11 

0 

0 

0 

.09 

.00 

.09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

76.2 

41.6 

58.9 

-  1.1 

83 

15 

34 

25 

188 

0 

0 

0 

0 

.20 

.06 

.20 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TERMO 

83.9 

36.7 

60.3 

96 

7  + 

26 

24 

150 

4 

0 

6 

0 

.25 

.25 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RS 

78.3 

36.4 

57.4 

-  3.0 

89 

6 

29 

25+ 

237 

0 

0 

7 

0 

.34 

.  1  7 

.33 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODFORDS 

83.4 

52.5 

68.0 

91 

7 

44 

25 

19 

3 

0 

c 

0 

.08 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

0  I V 1  S I  ON 

62.0 

-  2.1 

.28 

.02 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

AVILA  BEACH 

75.9 

55.2 

55.6 

84 

15 

50 

26 

19 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

81.5 

47.8 

54.7 

95 

14 

44 

31  + 

31 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

70.8 

53.8 

52.3 

0.7 

82 

14 

51 

9 

92 

0 

0 

0 

0 

.06 

.02 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLINGAME 

75.9 

49.8 

52.9 

85 

15 

44 

1 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

.OO 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

77.1 

47.5 

62.4 

93 

14 

39 

5+ 

105 

1 

0 

0 

0 

.02 

,02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

84.1 

55.2 

69.7 

95 

15 

51 

5 

6 

6 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

87.4 

51.2 

69.3 

99 

15 

42 

24 

11 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON   SAY   2  NNW 

64.1 

51.0 

57.5 

73 

20 

46 

25+ 

223 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

79. 8M 

50. 2M 

65.  OM 

-  2.2 

96 

14 

42 

25 

47 

2 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

83.5 

49.7 

66.6 

-  0,5 

97 

15 

44 

26+ 

18 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

88.1 

50.3 

59.2 

-  1,6 

102 

15 

43 

25 

13 

15 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

83.6 

48.0 

65.8 

-  3.0 

95 

16 

41 

15+ 

20 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STA 

86.0 

54.5 

70.3 

100 

16 

49 

4 

3 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

67.5 

51.8 

59.7 

77 

25 

47 

18 

169 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

86.3 

60.0 

73.2 

99 

16 

47 

24+ 

18 

12 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

76.5 

60.5 

68.5 

-  1,5 

86 

15 

42 

24+ 

40 

0 

0 

0 

0 

.15 

.14 

.16 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

97.4 

51.4 

74,4 

104 

15 

46 

25+ 

2 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AP 

72.5 

55.3 

63.9 

-  0,3 

88 

15 

53 

25+ 

53 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.02 

,01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

77.7 

52.8 

65,3 

69 

15 

45 

25 

29 

0 

0 

0 

0 

.05 

,03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

92.0 

48.4 

70.2 

102 

14 

41 

25 

8 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

8+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

92.4 

51.3 

71.9 

104 

14 

45 

25  + 

5 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

8+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NM 

93.9 

50.2 

72.1 

102 

15  + 

42 

24 

5 

24 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

6  8.7 

50.5 

59.7 

79 

22  + 

39 

28 

156 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

,0 

0 

0 

0 

0 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

55. 9M 

52.0 

59. OM 

70 

23 

50 

27+ 

177 
8 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

87.5 

52.5 

70.0 

99 

15 

45 

2 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

9+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

91.5 

45.2 

58.4 

102 

14 

35 

3 

19 

21 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

8+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

83.9 

52.5 

68.2 

1.0 

96 

15 

46 

25 

6 

5 

0 

0 

0 

T 

_ 

.02 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

R I CHMOND 

70.7 

55.7 

63.2 

84 

16  + 

52 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

83.9 

52.3 

68.1 

99 

15 

44 

25 

8 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

72.9 

51.9 

62.4 

0.1 

84 

25 

42 

26 

76 

0 

0 

0 

0 

,02 

- 

.02 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

72.3 

53.2 

52.8 

83 

26 

48 

27 

68 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

95.7 

49.5 

72.7 

103 

15  + 

40 

26+ 

2 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

63.5 

52.4 

68 

27  + 

48 

1 5 

215 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

73.0 

53.9 

53,5 

0.7 

86 

15 

50 

1 

55 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  FOB 

R 

65.9 

53.6 

0.4 

79 

26 

51 

160 

0 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

22  + 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

68.8 

47.8 

58,3 

78 

26 

41 

26+ 

197 

0 

0 

0 

0 

.04 

,02 

22  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

79.6 

51.3 

65.5 

0.8 

94 

20 

48 

27+ 

31 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

77.5 

54.1 

65.8 

91 

15 

51 

7+ 

16 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

76.4 

49.3 

62.9 

-  0.1 

91 

14 

42 

25 

77 

1 

0 

0 

0 

.06 

.00 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

74.6 

53.2 

63.9 

88 

16 

50 

17  + 

65 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

88.0 

51.0 

59.5 

101 

15 

47 

25+ 

11 

17 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70.2 

49.6 

59,9 

83 

20 

41 

18 

150 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65,5 

0.3 

.01 

.02 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBRE80ARD  MILLS 

85. 6M 

59. OM 

72, 3M 

0.0 

97 

15 

48 

3 

3 

9 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMP  PLT  3 

89.7mI 

54.7 

72, 2M 

101 

16 

47 

25 

3 

20 

0 

0 

0 

.00' 

.00 

.0 

ol 

ol 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED  ^^'^UST  1963 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimom 

a> 

0 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

S 

X 

S 
a 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

£ 
t 

Q. 

a 

From  Normal 

Greatest  Day 

S 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth  j 

0 

6 
g 

Dole 

.10  or  More 

0 

s 

1 .00  or  More 

„°  I 
S  < 

Si 

}  I 

5  > 

OB 

ASH  MTN 

94.1 

64.3 

79.2 

-  2.6 

102 

15 

47 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

.13 

.09 

.09 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

M 

59.7 

M 

49 

23 

0 

0 

0 

.11 

,10 

.11 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

8AK.ERSFIELD  Wb  AP 

93.3 

66.4 

79.9 

-  1.8 

101 

16 

55 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

8+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  PH 

91.2 

57.1 

79.2 

98 

15 

58 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

.02 

.02 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONW I LLOW 

95.5 

52.7 

79.1 

103 

17  + 

53 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

ei  .0 

47.4 

54.2 

-  3.0 

89 

16 

40 

24 

56 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

9't.5 

69.1 

76.  8 

-  0.3 

106 

16 

51 

2  4+ 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

,00 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHAY   BULL   RUN  RCH 

92.'. 

56.2 

74.3 

101 

15 

47 

25+ 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

84. 3M 

62. 2M 

68. 3M 

92 

15 

43 

25 

21 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

96.8 

61.4 

78.6 

-  1.0 

103 

16+ 

51 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENA I R 

92.3 

55.5 

74.  5 

-  0.1 

100 

15 

48 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

94.<.M 

45. OM 

70  .  2M 

2.9 

98 

15 

35 

25+ 

49 

13 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  PH 

94.5 

61.3 

72.9 

-  3.1 

103 

15 

44 

4+ 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  W8  AP 

95.1 

61.3 

78.2 

-  0.2 

104 

15 

54 

25+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

FR I  ANT  GOVT  CAMP 

97.5 

57.2 

77.4 

105 

17+ 

48 

25 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

76.8 

47.5 

52.2 

-  1.0 

85 

15 

38 

24 

106 

0 

0 

0 

0 

.32 

.20 

.32 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNV I LLE 

88.5 

48.0 

58.3 

97 

17  + 

39 

24+ 

19 

14 

0 

0 

0 

.44 

•  30 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRANT  GROVE 

72.6 

44.3 

58.4 

80 

15+ 

36 

2  7+ 

200 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  20 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

94.0 

56.7 

76.4 

-  2.7 

100 

15 

49 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

83.4 

50.5 

67.0 

-  3.7 

91 

15 

44 

25+ 

26 

1 

0 

0 

0 

.11 

.03 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

71.5 

44.4 

56.0 

-  2.4 

79 

15 

36 

25+ 

212 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDRI A 

89.5 

61.9 

75.7 

-  2.7 

98 

15 

50 

2* 

1 

18 

0 

0 

0 

.07 

.02 

•  04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

K£RH  R 1 VER  PH  1 

95.7 

72.0 

84.4 

-  1.2 

106 

15 

52 

2  3 

0 

29 

0 

0 

0 

.03 

,01 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

ICERN  RIVER  PH  3 

94.8 

62.6 

78.7 

101 

15  + 

49 

25+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.24 

.24 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICETTLEMAN  CITY   1  SSW 

97.6 

55.9 

82.  3 

106 

15 

57 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.38 

.38 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

i^ettleman  STA 

95.4 

66.8 

81.6 

106 

15 

55 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

•  13 

.13 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICN  1  GHTS  FERR Y   2  SE 

92.3 

57.8 

7  6.1 

98 

16 

49 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92.5 

57.3 

74.9 

-  2.1 

100 

16 

49 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

93.7 

59.9 

76.8 

-  3.1 

101 

15 

50 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

.23 

.20 

.10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

L  1  NOSAY 

96.8 

59.4 

77.6 

-  0.6 

103 

16+ 

52 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

.14 

.13 

.14 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

LODI 

89.9 

54.8 

72.4 

1.5 

100 

16 

45 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

94.5 

57.2 

75.9 

-  1.0 

103 

15 

47 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

96.4 

69.3 

77.4 

-  0.4 

102 

17  + 

51 

2  5+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MANDEV I LLE    1 SLANO 

85.5 

55.7 

70.5 

98 

15 

45 

24+ 

9 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MAR  I COPA 

96.8 

58.3 

82.5 

-  1.3 

106 

15 

56 

24+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STA  2 

94. 4M 

57.7M 

76 .  IM 

-  0.2 

102 

15 

48 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

92.4 

66.4 

74.4 

0.4 

101 

16 

48 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

91.5 

55.4 

74.0 

-  2.4 

101 

16 

47 

2  5 

1 

23 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RS 

90.8 

54.5 

72.7 

98 

15  + 

44 

2  3 

4 

23 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

92.0 

57.3 

74.  7 

-  1.0 

101 

16 

49 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

95.1 

50.2 

77,7 

-  0.6 

102 

17  + 

62 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  CREEK. 

91  .9M 

58. 5M 

75. 3M 

99 

15 

47 

24 

1 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

78.9 

_    Q ,  2 

102 

15 

25 

28 

0 

0 

0 

.12 

.13 

8 

•  0 

0 

I 

0 

Q 

POSEY   3  £ 

81.0 

47.9 

54.5 

89 

16 

39 

31 

59 

0 

0 

0 

0 

.25 

.25 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PH 

83.0 

58.4 

70.7 

90 

16  + 

47 

24 

1 1 

2 

0 

0 

0 

,17 

,12 

30 

,0 

0 

1 

0 

Q 

SAN  LUIS  DAM 

92.4 

62.7 

77.6 

100 

16 

53 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA 

9  3.4 

58.5 

76.0 

_  0.2 

103 

16 

49 

24 

\ 

25 

0 

0 

0 

,00 

- 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

82.8 

46.3 

64.6 

91 

15 

38 

26+ 

55 

2 

0 

0 

0 

,40 

.40 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

92.4 

59.1 

75.8 

102 

15 

52 

23+ 

0 

22 

0 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

Q 

0 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

90.1 

65.9 

73.0 

0.4 

99 

16 

49 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BR  I OGE 

93. 9M 

55. 2M 

74. 6M 

10  2 

1  5 

50 

2  5+ 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

Q 

0 

Q 

0 

TEHACHAPI 

81.7 

53.5 

57.7 

90 

5 

42 

26 

29 

1 

0 

0 

0 

1.35 

1  ,36 

8 

.0 

0 

1 

1 

1 

TEJON  RANCHO 

94.4 

56.3 

80.4 

-  0.1 

102 

I  3 

53 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

.35 

.33 

.35 

Q 

.0 

0 

1 

Q 

0 

THREE  RIV  EOISON  PH  2 

94.2 

60.3 

77.3 

-  1.1 

102 

16 

60 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

.11 

.09 

.08 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

89.8 

64.2 

72.0 

-  1.0 

46 

24 

4 

20 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

91.3 

55.5 

73.4 

102 

15 

47 

24 

3 

23 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

90.9 

67.8 

74.4 

101 

15 

48 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

94.9 

61.1 

78.0 

-  1.9 

102 

17  + 

51 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

95.1 

53.4 

79.  3 

-  1.8 

102 

17+ 

56 

24+ 

0 

28 

0 

0 

0 

,03 

.03 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NP 

89.0 

51.1 

70.1 

-  0.7 

98 

15 

42 

24 

8 

18 

0 

0 

0 

.20 

,14 

.11 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

D I V I S I  ON 

74.2 

-  l.l 

.09 

,07 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

87.7 

58.5 

73.1 

95 

13 

50 

24+ 

0 

11 

0 

0 

0 

.09 

,05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

73.7 

61.4 

57.6 

0.8 

87 

17 

57 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

,02 

,02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

92.3 

58.3 

76.3 

-  0.8 

102 

14 

49 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

.25 

.03 

,15 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

91.3 

59.5 

75.4 

100 

16  + 

50 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

.35 

- 

.02 

.35 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

77. 5M 

41. 7M 

59. 5M 

85 

13 

34 

31  + 

159 

0 

0 

0 

0 

1.45 

,59 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

BONI TA 

81.0 

63.1 

72.1 

1.8 

88 

8 

65 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.03 

T 

8+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AP 

R 

85.2 

61.4 

73.3 

-  0.8 

98 

13 

56 

26 

0 

5 

0 

0 

0 

.01 

- 

.04 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NM 

R 

75.1 

52.5 

59.3 

80 

14 

50 

30+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

89.7 

50.8 

70.  3 

99 

16 

44 

21 

1 

18 

0 

0 

0 

.53 

.45 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMPO 

91.9 

54.7 

73.3 

101 

13 

44 

31  + 

0 

22 

0 

0 

0 

.53 

.55 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

93.4 

66.8 

74.5 

107 

14 

47 

28 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

73. 5M 

54. 7M 

69. IM 

1.1 

77 

16 

69 

25 

0 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

89.1 

58.7 

73.9 

-  0.2 

100 

13 

53 

30 

0 

15 

0 

0 

0 

.03 

.09 

•  03 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

90.9 

57.0 

74.0 

-  0.3 

101 

13 

50 

30+ 

0 

19 

0 

0 

0 

.29 

.22 

•  29 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

78. OM 

62.  OM 

70.0M 

86 

15 

57 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  25 

S 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMA 

93.1 

51.8 

72.6 

103 

17 

43 

22 

2 

24 

0 

0 

0 

.04 

.04 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

86.2 

53.7 

69.5 

-  0.2 

91 

14 

47 

24+ 

5 

1 

0 

0 

0 

1.75 

1.21 

.87 

7 

•  0 

0 

2 

2 

0 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

92.9 

57.6 

75.3 

104 

14 

51 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

,03 

- 

.07 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

92.4 

59.1 

75.8 

102 

14 

53 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

,06 

•  05 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

96. 6M 

56. 9M 

75. 3M 

-  1.9 

107 

14 

45 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

,20 

.09 

.20 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

88.0 

60.1 

74.  1 

0.7 

94 

14 

53 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

.00 

.15 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

93.1 

54.6 

78.9 

105 

13 

50 

30+ 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

7  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

88.2 

61.8 

75,0 

95 

13 

62 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

.01 

.01 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

90.7 

53.5 

72.1 

99 

14 

42 

30 

2 

20 

0 

0 

0 

2.50 

2.40 

9 

•  0 

0 

2 

1 

1 

IDYLLWILD  RS 

84. OM 

60. 7M 

67. 4M 

94 

13 

40 

31 

18 

2 

0 

0 

0 

.31 

.15 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

88. SM 

54.  4M 

71  .6M 

97 

13 

45 

31  + 

3 

16 

0 

0 

0 

.87 

.84 

7 

•  0 

0 

1 

1 

0 

LAGUNA  BEACH 

75. OM 

50. 8M 

58.  4M 

-  0.2 

81 

7 

54 

25+ 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

7+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

83.0 

53. OM 

73. OM 

91 

8 

67 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

.01 

.01 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC   SEWAGE  PLANT 

71. 7M 

54.3 

63. OM 

80 

13 

49 

27  + 

58 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

81.5 

63.9 

72.7 

1.4 

90 

13 

59 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

84.2 

63.2 

73.7 

1.3 

90 

13+ 

57 

26  + 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AP 

R 

77.7 

64.2 

71.0 

2.8 

87 

15 

50 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Station 

Ter 

nperature 

precipitation 

<  S 

2  i 
<  s 

u< 
< 

Deparrure 
From  Normal 

Highest 

g 

Lowest 

S 
o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

Total 

Max,  Deplh 

on  Ground 

o 
5 
o 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

5  • 
o| 

5  t 

hi 

S  J 

f- J 

LOS  ANGELES   WB  CITY 

R 

83.9 

63.5 

73.7 

0.6 

14 

1  3 

0 

0 

0 

02 

_  ^02 

01 

8  + 

- 

0 

MILL  CREEK  2 

90.6 

63,5 

77*  1 

14  + 

2  3 

22 

0 

0 

0 

*63 

,16 

*  39 

3 

2 

J: 

MT   BALDY  NOTCH 

75  •4^ 

53  .  IM 

64*  3M 

14 

42 

31 

56 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  C 

0 

0 

MT  WILSON  FC  338B 

// 

'  77.8 

59.2 

68.  5 

23 

0 

Q 

Q 

*n? 

*n? 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

73.5 

62  . 1 

67.8 

7fl 

1  5 

26+ 

c 

0 

c 

0 

* 

- 

,6 

* 

_ 

0 

OCEANS  IDE 

78.5 

60.8 

69,7 

ni 

15  + 

31  + 

Q 

0 

0 

0 

_ 

0 

0 

OJAI 

90.9 

5  3.5 

72,2 

49 

28  + 

I  7 

0 

0 

0 

,  00 

05 

.  00 

*c 

Q 

OXNARO 

75,2 

58.8 

67,0 

* 

1 4 

- 

25 

0 

0 

0 

0 

,02 

-  ,01 

.02 

9 

.0 

Q 

0 

PALOMAR   MTN  06SY 

R 

8  3.0 

5  9.5 

71,3 

fl^ 

1 4 

31 

_ 

0 

0 

0 

,57 

•  43 

7 

Q 

2 

PASADENA 

89.0 

60  .  8 

74.  9 

9fi 

5A 

2  7 

16 

Q 

Q 

—  .06 

f 

7 

•  c 

0 

0 

PERR  I  S 

94.4 

54,  8 

74,6 

10  5 

14  + 

45 

31 

Q 

26 

0 

c 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

POI N  T   ARGUE LLO  W6 

R 

67.6 

52,0 

59,  8 

-   0  .  fi 

7  3 

15  + 

47 

28+ 

1  54 

c 

0 

0 

0 

,05 

•  03 

.01 

27+ 

.0 

0 

0 

0 

POMONA 

91.2 

56,4 

74.  8 

1  .  1 

1  3 

50 

26 

21 

0 

0 

0 

,06 

.02 

•  06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

93.5 

55,9 

74,  7 

10  2 

1  3 

44 

30+ 

27 

0 

0 

0 

*  1  8 

•  11 

7 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

REDL ANDS 

94.  8 

60.8 

77*8 

1.7 

106 

14  + 

55 

24 

c 

26 

0 

0 

0 

*  14 

.03 

•  10 

6 

*0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

92,7 

59.7 

76.2 

0*7 

104 

1  3 

54 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

.11 

•  05 

.11 

7 

*0 

0 

1 

c 

0 

RIVERSIDE  CITRUS  £  S 

R 

93,6 

57,3 

75.5 

1  5+ 

51 

30+ 

25 

0 

0 

0 

,13 

.07 

7 

.0 

0 

0 

SAN  ANTONIO   CN  MOUTH 

89,5 

61.2 

75,4 

100 

1  3 

49 

23 

0 

1  5 

0 

0 

0 

,02 

.06 

•  02 

7 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

96.7 

60.1 

78.4 

1*2 

107 

1  4 

53 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

•  02 

•  14 

•  02 

7 

.0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WB 

//R 

82.5 

59,9 

71  ,2 

—  2.1 

94 

14 

44 

23 

1 8 

2 

0 

0 

0 

.22 

.13 

•  1  5 

3 

•  0 

0 

1 

Q 

0 

SAN  DIEGO  WB  AP 

R 

78.  7 

65,4 

72*1 

1.4 

84 

8 

61 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

8+ 

•  0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

91,6 

57,0 

74.3 

105 

14 

50 

28+ 

23 

0 

0 

0 

J 

—     ^  04 

7 

.  0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FiRE  DEPT 

88.8 

61,1 

75.0 

98 

13 

54 

26+ 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

8  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

99.  5 

55,4 

77.5 

0.5 

108 

13 

45 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

,15 

-  .08 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  PEDRO 

74,9 

63,9 

69,4 

1.0 

83 

14 

60 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

84, 2M 

61.5 

72. 9M 

0*6 

90 

8 

56 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

.02 

-  .03 

.02 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

79.0 

59.3 

69.2 

1,8 

89 

14 

53 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

.07 

•  03 

.07 

e 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

77.0 

60.0 

68.5 

84 

14 

55 

24+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.18 

.18 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA   CATALINA  W8AP 

80.2 

61.7 

71  ,0 

97 

14 

55 

30  + 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

7  + 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AP 

R 

72.8 

52,8 

62  •  8 

0.4 

8  3 

14 

46 

25 

70 

0 

0 

0 

0 

•  03 

•  00 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

69,9 

62  ,7M 

66,  3M 

72 

27  + 

60 

26+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.94 

•  94 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

SANTA  PAULA 

81.1 

54.  1 

67.6 

8  9 

15 

45 

28 

0 

0 

0 

0 

,15 

.15 

9 

.0 

Q 

1 

SUNLAND 

90.9 

59,0 

75.0 

104 

13 

54 

31  + 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

6+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

79.4 

59,  7M 

69. 6M 

1.1 

86 

15 

52 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

-  ,02 

•  00 

.0 

Q 

0 

0 

JUSTIN   IRVINE  RANCH 

84.3 

59.2 

71.8 

0*3 

90 

15  + 

52 

26+ 

0 

2 

0 

0 

0 

.03 

-  ,01 

•  03 

7 

.  0 

Q 

0 

TWITCHELL  DAM 

80*6 

51.8 

66*2 

95 

20 

45 

25 

1  9 

2 

0 

0 

0 

•  07 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

76.2 

63.1 

69.7 

83 

15 

59 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

•  29 

.29 

8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

UPLAND   3  N 

93.2 

56.8 

75.0 

105 

14 

46 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ViSTA  2  NNE 

60,6 

60.  3 

70.5 

88 

8 

55 

26  + 

0 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

8  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

91.0 

54,0 

72.5 

_  0,2 

101 

1  3 

24+ 

2 

21 

0 

0 

0 

2.26 

1  .  34 

1.63 

•  0 

Q 

3 

1 

YORBA  LINDA 

88.5 

60.4 

74,5 

1*5 

98 

1  3 

54 

25  + 

0 

12 

0 

0 

0 

.12 

.01 

.12 

7 

•  0 

1 

0 

0 

DIVISION 

71  .7 

0,1 

*  2  2 

.07 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS 

BAKER  9  NNW 

105.1 

75,4 

90.3 

1 5 

24 

^ 

31 

0 

0 

0 

1 

0 

° 

BARSTOW 

98.4 

65,0 

81.7 

1  nA 

14 

24 

0 

30 

0 

'  ^z, 

*  ?^ 

'n 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

94.5 

57.5 

76,  0 

1 

1  3 

24 

27 

0 

0 

0 

'n 

0 

0 

BISHOP  WB  AP 

R 

93.8 

52.4 

73,1 

0  7 

1  5 

44 

25 

22 

0 

0 

0 

'  Al 

• 

'n 

2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

M 

49.2 

M 

36 

31 

0 

0 

0 

0 

*7? 

*  1  ? 

'n 

J: 

1 

BLYTHE 

103.8 

75,0 

89,4 

1  \ 

67 

31 

31 

0 

*7l 

* 

8LYTHE   FAA  AP 

104,6 

81.6 

93.  1 

.  -  ^ 

13  + 

16 

31 

0 

0 

0 

1 

flft 

1  A 

'n 

^ 

BORREGO  SPRGS   3  NNE 

97,2M 

69,4M 

83.  3M 

105 

5 

61 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

125 

1*25 

8 

*0 

1 

1 

BRAWLEY  2  SW 

102,9 

75,2 

89.  1 

-  3.2 

110 

67 

22 

30 

0 

0 

0 

*  2 1 

_  tlx 

.16 

7 

•  0 

I 

CANT IL 

99.8 

63.2 

81.5 

14* 

26+ 

31 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

DAGGETT   FAA  AP 

99.2 

68.3 

83,8 

106 

14 

58 

24 

30 

0 

0 

0 

*  30 

.18 

7 

*o 

2 

DEATH  VALLEY 

111.9 

85.7 

98.8 

_  0.3 

119 

15  + 

7  3 

26 

- 

3 1 

~  ,14 

*Q 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

88.2M 

54. 7M 

71  ,5M 

9  5 

14 

26 

14 

0 

0 

0 

'2o 

'  ?2 
•  24 

*n 

2 

EAGLE  MTN 

100.9 

81.1 

91,0 

14 

74 

e 

0 

31 

0 

0 

'n 

0 

0 

FAIRMONT 

88.1 

64.  7 

76.4 

-  1.7 

97 

1  5 

5  3 

24+ 

13 

0 

0 

0 

*n7 

- 

*07 

3 

'o 

0 

HAIWEE 

90.6 

61.6 

76,  1 

_  3,0 

9  8 

16  + 

50 

22 

19 

0 

0 

0 

1  *42 

• 

1*18 

'o 

2 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

101*0 

76.7 

88,9 

10  8 

13 

69 

23 

0 

30 

0 

0 

0 

•  01 

*  01 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

103.0 

77.5 

90,  3 

- 

110 

1 1 

72 

9 

0 

30 

0 

0 

•  30 

*  1 0 

.28 

14 

.0 

0 

I 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

104.4 

76.7 

90.6 

111 

29  + 

69 

9 

30 

0 

0 

0 

•  37 

*  1 6 

1  4 

•  0 

Q 

3 

INDEPENDENCE 

93»9M 

59. 4M 

76. 7M 

102 

15 

51 

25 

0 

0 

Q 

1*39 

1,25 

1.36 

8 

•  0 

0 

1 

1 

1 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

103.6 

76.0 

89.8 

_  0,3 

112 

1 1 

6  5 

24 

31 

0 

0 

0 

,21 

1 

INYOkERN 

99.2 

63.4 

61,3 

107 

1 5 

53 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

•  30 

•  22 

3 

.  0 

Q 

1 

0 

IRON  MTN 

104.7 

80*8 

92,8 

112 

14  + 

74 

17+ 

31 

0 

0 

0 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

77.7 

56,9 

67,3 

31 

0 

0 

0 

0 

*  AO 

* 

^7 

*o 

1 

LANCASTER 

94*8 

58,9 

76.9 

103 

1  4 

47 

26 

24 

0 

0 

0 

'l8 

*  12 

'o 

1 

0 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

91. 3M 

64, OM 

77. 7M 

98 

14 

51 

24+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.38 

.27 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

95,7 

63,4 

79,6 

103 

54 

24 

0 

2  7 

.61 

•  54 

7 

•  0 

0 

1 

0 

MECCA  3  SE 

100, IM 

76. 2M 

88. 2M 

107 

1 1 

67 

23 

0 

3 1 

0 

0 

^ 

•  01 

*01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

89.0 

70,2 

79*6 

98 

1  3 

64 

26 

0 

1  3 

1.25 

•  85 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOJAVE   2  ESE 

94.8 

64,  1 

79.5 

105 

14 

53 

26+ 

0 

24 

0 

0 

0 

•  13 

.13 

8 

.0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

89.7 

63.1 

76*4 

96 

1  3 

50 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

♦  20 

.10 

7 

.0 

0 

0 

0 

NEEDLES   FAA  AP 

105,2 

82.5 

93.9 

114 

1  3 

75 

7+ 

0 

31 

0 

0 

0 

•  36 

.27 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AP 

96,8 

61*2 

79,0 

105 

48 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

•  12 

.12 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

106,0 

73,4 

89,  7 

0.8 

112 

12  + 

57 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

•  47 

,26 

•  47 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

104,  0 

82,4 

93*2 

111 

13+ 

74 

1 7 

0 

31 

0 

0 

0 

.58 

•  46 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

94,5 

64,8 

79,7 

103 

14 

56 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

•  60 

.28 

8 

,0 

0 

2 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

74.6 

60.4 

67,5 

-  1,2 

84 

14 

51 

23 

20 

0 

0 

0 

0 

•  31 

.10 

.20 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

THERMAL   FAA  AP 

103.9 

76.7 

90.3 

112 

29 

66 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

*23 

•  23 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

101,5 

68.9 

85.2 

-  2.0 

109 

16  + 

58 

24 

0 

30 

0 

0 

0 

.50 

,  37 

.42 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

101,6 

71.2 

86.4 

108 

13 

62 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.55 

.31 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALYERMO  RS 

92*2 

51.5 

71.9 

99 

14+ 

39 

24 

5 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  ,30 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

94,5 

60.7 

77.6 

104 

15 

51 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

.81 

.81 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

64.7 

34,3 

49.5 

72 

6 

24 

31 

473 

0 

0 

6 

0 

1.25 

1.00 

8 

3.0 

3 

31 

2 

1 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

51.6 

34,9 

43.3 

57 

16  + 

22 

31 

666 

0 

0 

5 

0 

1.06 

.80 

8 

3.0 

3 

31 

2 

1 

0 

DIVISION 

81.3 

-  1.7 

.48 

•  12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  258  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


2      3       4      5       6  7 


9      10      11      12      13     14  15 


ACTON  ESCONOIDO  FC261BE 

ADELANTO 

AOIN 

ALAMO  1  N 
ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC4ft6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RS 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREBOARO  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ANZA 

APPLE  VALLET 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

ASM  MTN 

ASSOC  OIL  ANAHE IM  1 
AUSERRY 

AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  143 
BAUER  9  NNW 

BAKERSFIELD  W6  AP  R 

BALCH  PH 

BARRETT  DAM 

8ARST0W 

BEALE  AF6 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   I  E 
BEL  AIR   FC  10 
BEN  LOMOND 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BAR  RS 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  DALTON  DAM  FC  223  BE 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BIG  SUR  STATE  PARK 
81G  TUJUNGA  DAM  FC  46  DE 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2//R 

BISHOP  W6  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BLUE  LAKE   REDWOOD  CR 

BLYTHE 

SLYTHE   FAA  AP 

BOCA 

BONITA 

600NVILLE  HWY  MNTNC  STA 

B0RRE60  DESERT  PARK 
BORREGO  SPROS   3  NNE 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

BRADLEY 

BRANSCOMB   2  NW 
8RAWLEY  2  SW 
BREA  CITY 
BR IDGEPORT 

BROOKS  FARNHAM  RCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PM 
BULLARDS  BAR  PH 

BURBANK  FIRE  DEP  FC  226B 
eURBANK  WB  AP  R 
BURLINGAME 
8URNEY 

BURNT  RANCH  1  S 

BURTON  RANCH 
8UTT0NWILL0W 
CABAZON 

CABRILLO  NM  R 
CACHUMA  DAM 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALI STOGA 
CALLAHAN  RS 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  11  SW 

CANBY  RS 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTlL 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 
CEOARVILLE 

CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 
CHITTENDEN  PASS 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREHONT  FC   2  300 

CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RANCH 


.04  .09 
.05 
T  T 


T  T 

T  T 

.02  T 
.06  .16 
.23  .09 


.09 

T  T 


.16  .02 
.05 
.12  .03 


T         .01  T 


lowing  Slaljon  Indos 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COAL 1N3A 
COALINGA  I*.  WNW 
COHASSET   1  NNE 

COLBYS  FC53D 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

COLFAX 

COLGATE  PH 

COLUSA   I  SSW 

CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 

COVELO 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  WELLS 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 
CUHMINGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMA 
CUYAMACA 
DAGGETT  FAA  AP 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS   1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  PM 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR 

DE  SABLA 

DESCANSO  RS 

DOBBINS  COLGATE  F0RE8AY 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
OOWNIEVILLE  RS 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RS 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MTN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELECTRA  PH 

ELIZABETH  LAKE  FC1288 

elk  valley 

ElleRy  lake  // 

ELLIOTT 
ELSINORE 
ESCONOIDO 

EUREKA  WB  CITY  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 
FERGUSON  RANCH 
FERNDAL6   8  SSw 
FERNDALE   2  NW 

FIDOLETOWN  LYNCH  RCH 
FILLMORE   1  WNW 
FINLEY   1  SSE 
FINLEY   5  5W 
FLEMING  FISH  +  GAME 

FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RS 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  8IDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AVN 
FORT  OICK   1  NNE 

FORT    JONES  RS 
FORT  ROSS 
FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AP  R 
FRIANT   GOVT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RS 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GERBER  RANCH 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GELROY 

GILROY   Ifc  ENE 
GLENDALE  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  F  C  185 
GLENNVI LLE 
GOLD  RUN 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 


.15     .2<»  .01 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


T         T  T 


.01  <04 


See  leleience  not«s  following  SlaUon 
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Continued 


Day  of  Month 


GREENVILLE  RS 
6ROVELAN0  RS 
6UERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
MAINES  CYN  UPPER  FC  367 

HA [WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  AF6 
HANFOBD 
HAPPY  CAMP  RS 

HARRIS  GAGING  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT   CREEK  PH  1 
HAVFIELD  PUMP  PLANT 

HAYFORK  RS 
HEAL0S8URG 
MEAL058URG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  DAM 

HERNANDEZ   2  NW 
HESPERIA 
HEICH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HILTS 

HOBERGS 

HOEGEES  FC  60A 
MOLL  I STER 
HONEYDEW  2  WSW 
HOOP  A 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  LARGO  STA 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNT INGTON  LAKE 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

lOYLLWILD  RS 
IMPERIAL 
IMPERIAL 


AP 


INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IRON  MTN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

KEE  RANCH  // 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  3 
KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LA  CRESCENTA  FC  251 

LAFAYETTE   2  NNE 

LA6UNA  BEACH 

LA  HONDA 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE PORT 
LAKESHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAM 

LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NM 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC   352  B 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  VALLEY 

LIVERHORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOCK WOOD  2  N 

LOCKWOOO  MESA 

LODI 

LOHPOC   SEWAGE  PLANT 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  w8  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 

LOOKOUT  3  WSW 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 
LOS  ANGELES  W6  CITY  R 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RS 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   I  SSW 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK,  RS 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

HAD  RIVER  RS 
MANDEVILLE  ISLAND 
HANZANITA  LAKE  // 


1.36  .03 


13       14  15 


22     23     24     25     26     27     28  I  29  30 


S««  roterence  notes  ioUowing  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


29     30  31 


MARCH  FIELD 
MARE  [SLANO 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  SlA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  Se 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STA  2 

MERCEr  HOT  SPRINGS 

MEYERS  *  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MIDDLETOWN 
HIODLETOWN  WSW 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MODESTO 

MOJAVE 

MOJAVE   2  ESE 
MONO  LAKE 

MONTICELLO  DAM 
MOORPARK   1  SSE 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  SAY   3  N 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  S5G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

MT  WILSON  FC   336B  // 

MUIR  WOODS 

NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 

NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  h  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC   32  C 
NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS  *2 

NIGHTINGALE 

NILAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RS 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RS 

OAKLAND  we  AP  R 

OAKVILLE   1  WNW 

OCCIDENTAL 

OCEANSIOE 

OCOT ILLO  WELLS 

OJAI 

OLINDA 

ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OXNARD 

OZENA 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  AE 
PAICINES  OHRWALL  RCH 
PALMDALE   FAA  AP 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 
PALOS  VERGES  EST  FC  43D 
PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 

PARKFIELD 

PASADENA 

PASKENTA  RS 

PASO  R0BLE5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATT IWAY 

PERRIS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINNACLES  NM 

PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

POINT  ARENA 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

PT  PIEDPAS  6LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 


.00 
.89 
1.16 


.8^  .17 

.02  .06  .21 

T  .13 

.01  .03 

•  .02  .03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PORTERVILLE 
PORTOLA 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

PRIEST  VALLEY 
QOINCY  BS 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
RANDSBURG 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUfF  MB  AP  R 
REDOING  FIRE   STA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 

HEPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PR 

RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S  R 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PH 
SALYER  RS 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  Ml SSION 
SAN  ARDO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBERG  PTL  STA  FC1306 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 
SAN  FERNANDO 

S  F  RICHMOND   SUNSET  R 
SAN  FRANCl SCO  WB  AP  R 
SAN  FRANCISCO  FOB  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC42SBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC  ^^2 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAP 

SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SANTA  MARIA  WB  AP  R 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  1 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SECRET  VALLEY 
SHASTA  DAM 


SHEL 


A6S  PLANT 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRAVILLE  RS 
SIGNAL  HILL  FC 


15 


SKAGGS  SP6S  LAS  LOMAS 

SNOW  CREEK  UPPER 

SODA  SPRINGS  1   E  //R 

SOLEDAD 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SOUTH  FORK  CABIN 

SPADRA  PAC   FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  1 

SQUIRREL    INN  2 
STANDISH  1  E 
STANDISH  +  HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  PH 
STOCKTON  WBAP 


STOCKTON  FIRE   STA  A 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
STONYFORO  COOLE 
STONYFORD  RS 
STONY  GORGE  RESERVOIR 


CH 


STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 


.00 
1.33 


•  OA 


T 


.30 
T 

.12 

.20  .11 

T 


13     14  15 


.20     .10  .01 


22     23     24  25 


27     28     29  30 


mug  Station  Index. 
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SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AP 
SUTTER  HILL  RS 
TAH06  CITY 
TEHACMAPI 

TEJON  RANCHO 
TERMO 

THERMAL  FAA  AP 
THOUSAND  OAKS 
THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TOPANGA  PATROL   STA  FC  6 

TORRANCE 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRAVIS  AFS 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 
TULEFIELD 

TULELAKE  //R 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 


UPLAND   3  N 
UPPER  LAHE   7  W 
UPPER  LAKE  RS 
UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
VACAVILLE 

VALLEY  CENTER   3  NNE 
VALVERMO  RS 
VAN  NUYS  FC  1^8 

VENTURA 

VICTOftVlLLE  PUMP  PLANT 
VINCENT   FIRE   STA  FC  120 
VINTON 
VISALIA 

VISTA  2  NNE 
VOLCANOVlLLE 
VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WALLACE   1  SE 


ESE 


WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK 
WALNUT  CREEK 
WALNUT   PATROL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WATSONVILUE  WATERWORKS 
WEAVERVILLE  RS 
WEED   1  S 

wendel  10  se 

westhaven 
west  point  3  sw 
whi skeytown  res 
whi te  mountain  1 
white  mountain  2 

whittiep  fc  106  d 
willits  1  ne 

Wl LLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 

WOODFORD S 
WOODLAND  1  WNW 
WR IGHTS 
rORBA  LINDA 
YOSEMITE  NP 

YREKA 


Day  of  Month 


1.36 
.35 


.02     .42  .06 


T       1.00  T 


•10  ,55 

.03  .05 


13     14  15 


22     23  24 


25     26  27 


28     29     30  31 


See  relereoce  nolea  following  Stalion  Indox. 
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Station 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2  1  3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.6 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avci 

DIN  RS 

MIN 

B6 
39 

40 

43 

87 
46 

90 
48 

91 
48 

95 
47 

93 
58 

81 

57 

86 
51 

87 
62 

86 
62 

85 
45 

86 
40 

89 

42 

89 

47 

85 
56 

83 
46 

79 

40 

79 

36 

79 

37 

82 
43 

74 
41 

74 
39 

74 

37 

80 
38 

61 
43 

85 
46 

as 

47 

84 

53 

78 

60 

83.9 
45.7 

MIN 

83 
46 

48 

88 
55 

79 
57 

87 
53 

90 
51 

93 
53 

102 
62 

85 
61 

93 
54 

98 
58 

97 
56 

86 
54 

82 
53 

87 
48 

91 
50 

85 

53 

87 
47 

84 

56 

81 
48 

82 
56 

83 
59 

78 
47 

81 
48 

81 
45 

63 
46 

87 
50 

90 
51 

88 
55 

60 
58 

71 
60 

86.2 
62.6 

MIN 

82 
59 

83 
58 

84 
57 

87 
53 

84 

56 

83 
60 

81 
62 

90 
61 

92 

59 

90 
67 

88 
53 

92 
54 

96 
65 

93 
68 

89 
69 

87 
68 

88 
62 

89 
60 

92 
62 

90 
59 

86 

57 

84 

50 

81 

52 

84 
50 

86 
56 

88 
68 

90 
59 

93 
62 

91 
62 

68 

53 

84 
51 

67.7 
58.5 

MIN 

86 

96 

91 
34 

31 

88 

33 

91 

38 

96 
41 

97 
42 

99 
53 

91 

55 

78 
42 

89 
45 

92 
43 

88 

35 

90 
33 

89 
35 

94 

36 

93 
40 

88 

37 

85 

35 

80 

33 

81 
36 

82 
41 

81 

37 

76 

32 

75 
28 

77 
30 

84 

33 

86 
35 

89 
38 

92 
44 

38 
44 

67.3 
37.9 

NGWIN  PAC  UNION  COL 

MIN 

87 
54 

76 
46 

45 

92 
58 

78 

62 

87 
68 

91 
58 

90 
58 

89 
56 

90 
52 

98 

92 
62 

89 
60 

90 
66 

90 

57 

87 

55 

88 

58 

78 
52 

71 
51 

77 
45 

82 
49 

88 
58 

89 

90 
57 

88 
59 

80 
53 

82 
50 

86.2 
64.8 

nil u^^n  riontDUAKU  niuud 

MIN 

82 
60 

57 

48 

78 
54 

85 

55 

84 

57 

86 
68 

84 

64 

71 
63 

86 
64 

90 
61 

89 
64 

86 

57 

87 
60 

92 
60 

97 
61 

91 
56 

91 
60 

91 

66 

90 
66 

88 

56 

91 

56 

74 
53 

77 
52 

83 
56 

90 
58 

87 
66 

87 

63 

88 

61 

85 
57 

86.6 
59.0 

MIN 

89 
50 

50 

49 

80 
48 

89 
50 

89 
50 

93 
54 

92 
60 

75 
63 

92 
60 

96 
60 

94 
60 

90 
50 

91 
54 

98 
55 

101 

54 

92 
52 

93 
59 

93 
57 

96 

59 

90 
54 

92 
58 

90 
57 

76 
52 

81 
47 

86 
60 

93 
64 

91 

56 

92 
54 

90 
62 

67 

89.7 
54.7 

MIN 

100 
69 

68 

63 

91 
63 

92 
64 

96 

67 

100 

72 

92 
65 

82 
63 

94 

67 

97 
70 

98 
67 

98 
68 

99 
67 

100 
71 

102 
73 

100 
71 

100 

62 

94 

65 

93 

65 

93 
64 

93 
59 

89 
52 

64 

63 

84 

47 

87 
58 

92 
63 

94 
66 

95 
65 

96 

67 

87 
58 

94.1 
64.3 

IIRPDDV 

MIN 

61 

59 

52 

92 

54 

96 
59 

98 
61 

65 

65 

63 

68 

65 

61 

62 

62 

67 

69 

98 
70 

95 
59 

90 
59 

88 
58 

68 
58 

85 
64 

79 
49 

80 
51 

87 
52 

91 

53 

94 

57 

96 
57 

95 
59 

86 
60 

86 
51 

59.7 

IIDI IDU 

MIN 

95 
59 

56 

49 

93 
57 

89 

55 

95 
61 

97 
64 

96 
67 

92 
66 

92 
65 

95 
65 

95 
67 

96 
62 

96 
62 

97 
65 

100 
66 

99 
60 

95 
61 

93 
60 

93 
59 

90 
59 

91 
57 

84 

53 

77 
49 

81 
49 

86 
64 

91 

57 

93 
59 

93 
62 

92 
60 

82 
52 

91.9 
59.3 

UAi  nu  Dl  r&ciiRP  DIFR 

MIN 

71 
63 

63 

61 

73 
62 

72 
62 

72 
63 

71 
61 

72 
67 

72 
62 

76 
61 

72 
60 

71 
63 

71 
61 

71 
64 

76 
67 

78 
66 

87 
64 

74 
65 

75 
59 

74 

59 

72 
59 

73 
59 

73 
61 

77 
60 

72 
60 

73 
59 

75 
61 

75 
59 

75 
59 

75 
58 

74 
57 

73.7 
61.4 

IVILA  BEACH 

MIN 

72 
54 

56 

52 

73 
54 

73 
56 

72 
56 

67 
57 

79 
58 

78 
57 

73 
58 

71 
58 

75 
67 

77 
57 

78 
53 

84 

55 

79 
58 

75 
57 

83 
52 

82 
57 

82 
57 

74 
52 

68 

67 

76 
57 

60 
61 

80 
53 

77 
60 

68 

53 

75 
52 

74 
56 

31 
58 

80 
54 

76.9 
55.2 

lAKER  9  NNW 

MIN 

110 
85 

'ei 

79 

105 
76 

107 
74 

108 
84 

100 
83 

99 
76 

100 

76 

104 

74 

107 

72 

109 

76 

110 

77 

112 
80 

113 
86 

108 
84 

105 

75 

104 

75 

106 
75 

108 
74 

108 
73 

106 

72 

103 
68 

99 

66 

100 
68 

102 

69 

101 

72 

103 
72 

106 
74 

105 
71 

102 
71 

105.1 
75.4 

lAVCDCCIPl n    UQ  AD 

lAhtKbrltLU   WD  AK 

MIN 

99 
70 

68 

62 

92 
62 

94 

65 

97 
67 

93 

75 

92 

73 

94 

70 

95 
70 

100 
71 

97 
70 

95 
69 

96 
69 

100 
72 

101 
74 

98 

72 

94 
68 

91 
65 

92 
66 

96 
64 

89 
63 

84 
59 

62 
66 

86 
58 

91 
61 

94 

63 

93 
62 

95 
64 

90 
68 

66 
62 

93.3 
66.4 

»Ai  fU  DU 

MIN 

96 

70 

69 

66 

88 
64 

92 
66 

96 
69 

95 
73 

89 
67 

90 
67 

92 
68 

95 
70 

95 
68 

96 
70 

97 
70 

98 

73 

97 
75 

96 
72 

93 
68 

90 
66 

89 
67 

90 
66 

89 
64 

86 
67 

61 

56 

83 

60 

89 
61 

89 
63 

91 
65 

91 

66 

90 
68 

82 
65 

91.2 
67.1 

!3AKKtl  1  l^An 

MIN 

87 
61 

62 

59 

92 

58 

93 
59 

86 
60 

90 

66 

85 
64 

91 

53 

95 

52 

96 
54 

94 
58 

99 
61 

102 
64 

93 
69 

95 
71 

92 
65 

92 
61 

95 
59 

97 
55 

96 
56 

94 
49 

85 
65 

86 

50 

90 
52 

93 
57 

93 
57 

94 
56 

96 
60 

93 
51 

90 

50 

92.3 
58.3 

3AKd  1  UW 

MIN 

99 
71 

70 

69 

100 
67 

101 
63 

96 
70 

90 
68 

87 

67 

96 
64 

100 
64 

101 
68 

103 
65 

105 
68 

106 
70 

103 
73 

98 
70 

102 
70 

102 
67 

102 
65 

102 
65 

100 

63 

92 
61 

91 
57 

93 
63 

96 
58 

99 

59 

99 
63 

100 
60 

100 
67 

94 
61 

91 
60 

98.4 
65.0 

laCAMunuT     Dl  lUO  T  M/1    Dl  AMT 

iSCAunun  1   r uiv  1  nu  KLAni 

MIN 

90 
64 

60 

57 

90 
59 

93 
60 

92 
63 

91 

63 

78 

59 

84 

59 

92 

56 

94 
61 

94 

63 

97 
66 

100 
68 

100 
68 

93 
66 

93 
69 

92 
60 

93 

60 

94 
67 

95 
57 

91 
62 

84 

50 

86 

53 

88 
56 

90 
60 

91 
60 

95 
63 

95 
60 

90 
56 

69 
52 

91.3 
59.5 

iBEAUMONT  1  E 

MIN 

91 
63 

61 

58 

96 

55 

96 

56 

90 
62 

84 

63 

89 
60 

95 
57 

98 
53 

97 
51 

100 
58 

103 
62 

100 
68 

97 
68 

94 
67 

94 

61 

97 
59 

99 

57 

99 
66 

96 
53 

91 
61 

88 
52 

92 
49 

94 
51 

95 
66 

97 
55 

99 
57 

96 
62 

92 
50 

87 
51 

94.5 
57.5 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

72 
51 

71 
52 

69 
51 

73 

50 

74 
49 

75 
51 

79 
50 

SO 
49 

85 
48 

82 
51 

72 
53 

77 
51 

83 
47 

95 
46 

90 
47 

86 
48 

86 
47 

87 
48 

90 
46 

88 
47 

87 
45 

80 
47 

81 
46 

86 
46 

88 
44 

66 
46 

84 
46 

82 
47 

80 
46 

79 
46 

80 
44 

81.5 
47.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

65 
54 

53 

64 
53 

69 
54 

67 
52 

67 
52 

65 

52 

66 
65 

73 
51 

73 
54 

66 

63 

74 
64 

78 

53 

82 
63 

79 
64 

65 
53 

70 

53 

80 
54 

80 
54 

77 
54 

72 
54 

66 
55 

65 
55 

65 
55 

70 
54 

78 

55 

78 
54 

77 
56 

69 
66 

66 
52 

66 
66 

70.8 
53.3 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
59 

92 
54 

80 
53 

89 
56 

91 
60 

95 
61 

98 

63 

95 
69 

80 

65 

91 

62 

95 
63 

96 
63 

94 

58 

94 
58 

97 
61 

99 
61 

96 
59 

93 
60 

94 
60 

94 

60 

90 

61 

95 
56 

80 
66 

74 
54 

81 
54 

87 

58 

91 

69 

92 
62 

92 
62 

90 

63 

83 

66 

90.6 
59.6 

iBIG  BAR  RS 

MAX 
MIN 

95 
48 

101 

51 

99 
50 

95 
51 

97 
51 

103 

53 

104 

55 

108 

63 

79 
57 

87 
57 

98 
57 

103 
64 

97 
49 

93 
46 

94 
55 

100 
49 

99 

66 

93 
46 

66 

48 

86 
47 

85 
46 

89 

49 

87 

51 

62 
44 

85 
43 

88 

46 

93 
49 

95 
61 

97 
62 

92 
51 

93 
55 

93.6 
51.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
47 

53 

79 
45 

84 

39 

80 
38 

76 
50 

73 
52 

68 
46 

76 

39 

78 
38 

79 
40 

80 
43 

86 
43 

83 
47 

82 
48 

80 
50 

78 
46 

79 
44 

81 
40 

80 
37 

78 

37 

73 
36 

72 
37 

73 
38 

76 
34 

76 
40 

75 
39 

79 
38 

75 
34 

74 
34 

77.6 
41.7 

BISHOP  WB  AP 

MAX 
MIN 

96 
52 

97 
57 

95 
51 

97 

50 

97 
55 

98 
54 

89 
65 

86 
61 

89 

57 

93 
58 

94 
64 

96 
51 

98 

102 
61 

103 
60 

97 
63 

99 
57 

100 

52 

99 
54 

99 
56 

96 
50 

89 
47 

88 
45 

86 
45 

89 
44 

91 
46 

91 
46 

93 
47 

93 
48 

84 

53 

63 
45 

93.3 
52.4 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

68 

51 

70 
50 

70 
52 

70 
51 

72 
60 

72 
52 

74 
63 

71 
47 

63 
47 

68 
48 

71 
50 

48 

47 

60 

51 

52 

54 

52 

51 

53 

63 

51 

62 

47 

64 
44 

66 
44 

69 
48 

67 
47 

70 
46 

67 
45 

65 
36 

49.2 

BLUE  CANYON  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
61 

75 

57 

72 
55 

76 
55 

78 
59 

80 
60 

81 
64 

73 
60 

70 
64 

75 
65 

76 
60 

77 
58 

77 
57 

79 
56 

81 

60 

82 
60 

78 
67 

75 
56 

76 
55 

72 
54 

72 
51 

68 
50 

60 
46 

63 
45 

69 
45 

73 
51 

74 
63 

77 
58 

75 
58 

69 
54 

70 
52 

74.2 
55.4 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

101 

75 

102 
74 

105 
74 

106 

75 

104 
80 

95 

75 

98 
76 

102 
72 

106 
73 

109 
69 

110 
70 

109 
73 

106 
79 

105 
81 

103 
78 

100 
72 

99 
78 

104 
78 

106 
78 

107 
78 

105 
78 

102 
79 

101 

73 

103 
73 

105 

75 

104 

75 

104 
76 

106 
74 

107 
75 

102 
74 

102 
67 

10  3.8 
75.0 

BLYTHE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

103 
81 

106 
81 

105 
83 

108 
82 

95 
85 

98 
81 

100 
78 

103 
78 

109 

82 

112 
81 

111 

80 

110 
84 

112 
85 

106 
80 

103 
80 

92 
71 

100 
81 

104 
84 

107 
86 

110 
87 

106 
84 

103 
84 

103 
81 

105 
82 

107 
83 

102 
62 

104 
81 

107 
64 

109 
64 

103 
80 

100 
75 

104.6 
81.6 

BOCA 

MAX 
MIN 

81 
30 

82 
37 

81 
35 

81 

26 

84 

32 

88 
34 

89 
40 

92 

52 

83 

55 

77 
47 

80 
44 

84 
42 

81 
36 

82 
32 

85 
32 

87 
31 

88 

29 

83 
29 

80 
31 

73 
27 

78 
30 

77 
31 

73 
30 

69 
28 

71 
27 

74 

27 

79 

26 

79 
30 

84 

33 

83 
42 

72 
34 

80.6 
34.2 

BONITA 

MAX 
MIN 

77 
66 

78 
65 

78 
66 

80 
66 

78 
64 

79 
62 

84 
64 

88 
68 

86 

65 

80 
62 

76 
60 

79 
63 

84 
61 

83 
61 

84 

68 

82 
67 

83 
65 

81 
62 

85 
65 

81 

65 

81 
61 

77 
66 

78 
64 

79 
56 

82 
56 

81 
59 

84 

63 

86 
60 

80 
62 

78 
63 

78 
63 

81.0 
63.1 

BORREGO  SPRGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

96 
74 

100 
71 

103 
70 

105 
70 

96 
75 

85 
69 

86 
72 

93 
67 

99 

65 

100 
69 

101 
71 

101 
75 

99 
77 

91 
78 

95 
78 

92 
76 

96 
72 

97 
69 

99 
64 

101 

66 

98 
63 

95 
61 

96 

63 

94 

62 

100 

68 

96 
71 

98 

69 

100 
69 

102 
64 

104 
66 

69.4 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

78 

52 

76 
54 

74 

52 

77 
48 

80 
51 

81 
54 

83 
57 

75 
61 

72 
54 

76 

77 
54 

79 
62 

77 
52 

80 
53 

82 
55 

84 

54 

79 

53 

76 
52 

76 
50 

74 

49 

73 
49 

70 
49 

62 
44 

66 
40 

69 

39 

74 
48 

74 
48 

78 
52 

78 
53 

72 
61 

71 

50 

75.5 
51.1 

BRAWLEY  2  Sw 

MAX 
MIN 

92 
75 

100 
75 

103 
77 

106 
77 

108 
79 

98 
73 

89 
76 

93 
73 

100 
69 

107 

110 
70 

109 
73 

110 

80 

107 

80 

96 
80 

104 

77 

99 
79 

103 
80 

105 
79 

105 
76 

108 
78 

102 
67 

102 
68 

103 
75 

103 
73 

107 
79 

100 

77 

103 
74 

107 

79 

107 
72 

104 
69 

102.9 
76.2 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

82 
34 

84 
39 

83 
33 

85 
34 

87 
35 

88 

39 

84 
44 

77 
49 

80 
51 

84 
42 

84 
41 

84 
39 

85 
36 

86 
35 

85 
36 

86 
41 

82 
35 

82 
29 

82 
29 

80 
28 

81 
34 

76 

33 

72 
30 

74 

29 

79 
26 

82 
26 

81 
31 

83 
30 

82 
34 

75 
42 

75 
30 

61.6 
35.4 

BROOKS   FARNHAM  RCH 

MAX 

97 
54 

97 
55 

87 

89 
53 

94 
54 

55 

67 

62 

57 

57 

59 

50 

48 

98 

52 

98 

52 

95 
54 

95 
56 

90 
52 

79 

52 

85 
47 

97 

50 

92 
56 

86 

53 

53.7 

BURBANK  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
61 

83 
61 

84 

57 

81 
59 

84 
60 

80 

65 

86 
68 

89 
63 

84 
61 

84 
61 

89 

59 

98 
61 

97 
67 

90 
67 

88 
67 

84 
64 

87 
62 

89 
61 

90 
63 

62 
62 

76 
63 

77 
63 

81 

57 

86 
56 

87 

57 

86 
57 

93 
67 

86 
63 

80 
60 

79 
60 

85.2 
61.4 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

75 
44 

76 
48 

71 
52 

74 
51 

73 
60 

73 
48 

70 
47 

72 

54 

77 
54 

79 
50 

77 
50 

73 
50 

76 
46 

83 
47 

85 
49 

77 
49 

73 
46 

76 
50 

79 
47 

76 
50 

78 
52 

76 
53 

70 
54 

71 
47 

77 
46 

83 
48 

82 
60 

77 
51 

78 
62 

72 
55 

75 
65 

76.9 
49.8 

BURNEY 

MAX 
MIN 

85 
39 

86 
36 

88 
36 

81 
36 

87 
40 

89 
42 

92 
44 

95 

58 

87 
54 

79 
47 

80 
45 

87 
43 

86 
44 

85 
36 

86 

36 

90 
37 

89 
42 

87 
41 

68 

37 

79 
35 

81 

37 

81 

39 

79 
42 

68 
36 

71 
30 

76 
33 

81 
35 

89 
39 

85 
39 

66 
49 

82 
47 

64.0 
40.S 

S*«  Reference  Nolefl  Following  Station  Index 
-   265  - 


DAILY  TEMPERATURES  .^[.i^T^l 

Continued  .   ^  ~ 

Day  Of  Month  i  d> 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1, 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BUTTONWILLOW 

MAX 

99 

101 

99 

93 

94 

96 

100 

91 

89 

96 

98 

98 

100 

96 

100 

103 

103 

98 

96 

95 

95 

97 

91 

87 

85 

89 

93 

95 

95 

97 

91 

95.5 

MIN 

68 

62 

59 

60 

61 

62 

69 

70 

67 

68 

67 

68 

64 

63 

67 

73 

69 

64 

60 

60 

62 

54 

64 

54 

63 

66 

67 

60 

62 

68 

60 

62.7 

CA6RILL0  NM 

MAX 

75 

77 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

72 

73 

74 

60 

79 

79 

79 

76 

76 

79 

76 

77 

77 

76 

75 

77 

77 

77 

76 

75 

72 

76.1 

MIN 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

66 

64 

63 

63 

63 

63 

61 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

60 

60 

60 

63 

63 

62 

61 

60 

62 

62.6 

CACHUMA  DAM 

MAX 

90 

89 

66 

65 

88 

90 

93 

84 

86 

91 

90 

87 

92 

98 

95 

99 

95 

92 

94 

95 

95 

84 

80 

79 

84 

90 

69 

94 

96 

91 

81 

89.7 

MIN 

U5 

49 

49 

49 

49 

60 

54 

60 

54 

54 

62 

53 

60 

50 

68 

56 

63 

48 

49 

49 

44 

62 

64 

49 

46 

48 

47 

50 

49 

53 

52 

50.8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

es 

84 

85 

78 

60 

84 

86 

83 

78 

79 

85 

62 

83 

64 

86 

89 

85 

85 

82 

82 

82 

77 

74 

67 

71 

74 

79 

86 

62 

80 

76 

61.0 

MIN 

50 

51 

47 

42 

46 

50 

53 

57 

65 

51 

51 

49 

60 

47 

60 

62 

49 

47 

45 

44 

44 

44 

45 

40 

44 

42 

42 

44 

46 

48 

45 

CALLAHAN  RS 

MAX 

91 

91 

90 

92 

95 

96 

99 

96 

63 

90 

90 

66 

89 

91 

95 

96 

92 

69 

83 

86 

83 

82 

80 

T' 

62 

87 

87 

91 

89 

86 

84 

88.7 

MIN 

^5 

46 

44 

48 

50 

61 

61 

57 

60 

60 

47 

47 

43 

41 

40 

40 

42 

49 

39 

39 

41 

44 

46 

47 

61 

51 

46.7 

CAMPO 

MAX 

88 

89 

93 

95 

91 

90 

85 

90 

93 

95 

96 

98 

101 

93 

94 

69 

92 

94 

97 

95 

92 

86 

65 

88 

92 

93 

93 

97 

92 

89 

85 

91.9 

MIN 

63 

58 

53 

53 

54 

66 

63 

59 

50 

50 

53 

66 

60 

63 

66 

65 

60 

58 

54 

61 

51 

44 

46 

47 

52 

64 

54 

65 

51 

49 

44 

CAMP  PARDEE 

MAX 

98 

97 

88 

87 

95 

98 

99 

97 

95 

94 

98 

99 

98 

96 

103 

106 

101 

96 

96 

97 

94 

94 

66 

81 

82 

90 

94 

95 

97 

94 

82 

94.5 

MIN 

63 

51 

51 

52 

66 

61 

63 

66 

66 

64 

66 

62 

69 

60 

65 

65 

59 

60 

58 

57 

58 

59 

53 

51 

53 

55 

62 

61 

59 

58 

56 

59.1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

89 

90 

91 

92 

92 

89 

89 

89 

96 

96 

93 

99 

106 

107 

102 

93 

93 

94 

98 

97 

90 

86 

83 

88 

95 

94 

95 

99 

95 

90 

86 

93.4 

MIN 

58 

55 

55 

52 

52 

62 

61 

60 

58 

66 

60 

58 

62 

61 

64 

60 

60 

57 

64 

55 

66 

60 

60 

50 

49 

49 

50 

47 

55 

55 

57 

CANTIL 

MAX 

105 

102 

101 

101 

102 

102 

92 

91 

97 

100 

101 

103 

106 

109 

108 

106 

105 

102 

102 

101 

101 

94 

91 

94 

97 

99 

99 

100 

99 

93 

92 

99.8 

MIN 

72 

66 

66 

61 

57 

66 

66 

70 

61 

62 

62 

69 

60 

67 

72 

66 

69 

61 

69 

61 

59 

66 

65 

54 

54 

57 

56 

66 

63 

68 

CANYON  DAM 

MAX 

87 

86 

84 

62 

69 

90 

91 

68 

81 

80 

84 

85 

83 

67 

90 

90 

64 

88 

90 

61 

81 

80 

76 

70 

73 

81 

62 

86 

66 

80 

85 

83.9 

MIN 

1*0 

42 

42 

38 

42 

45 

46 

56 

52 

47 

47 

46 

41 

42 

43 

44 

46 

45 

42 

42 

42 

43 

40 

34 

35 

38 

40 

42 

44 

46 

44 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

71 

66 

66 

76 

75 

72 

71 

70 

82 

61 

71 

78 

79 

93 

84 

75 

77 

80 

87 

82 

73 

73 

72 

72 

78 

85 

85 

86 

78 

73 

74 

77.1 

44 

50 

50 

39 

39 

39 

43 

63 

55 

61 

61 

49 

46 

50 

59 

60 

46 

41 

42 

44 

42 

49 

49 

46 

42 

51 

61 

55 

45 

49 

57 

CATHAY   BULL  RUN  RCH 

MAX 

98 

96 

91 

68 

91 

94 

97 

97 

92 

92 

95 

96 

96 

96 

99 

101 

99 

96 

92 

92 

91 

91 

84 

78 

62 

86 

90 

93 

94 

93 

66 

92.4 

59 

57 

51 

51 

55 

6 1 

69 

65 

61 

62 

60 

66 

66 

60 

64 

67 

63 

55 

55 

55 

53 

47 

47 

47 

51 

53 

54 

56 

62 

51 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

92 

90 

92 

92 

95 

96 

100 

99 

79 

90 

90 

91 

69 

90 

95 

94 

90 

83 

80 

82 

64 

82 

79 

80 

81 

86 

91 

90 

89 

92 

64 

88.6 

45 

47 

45 

45 

49 

50 

53 

59 

56 

49 

50 

41 

49 

45 

41 

39 

39 

41 

42 

49 

36 

38 

39 

43 

46 

46 

48 

45 

CEDARVILLE 

MAX 

87 

83 

87 

86 

86 

91 

95 

94 

90 

71 

62 

90 

69 

69 

88 

67 

92 

87 

86 

80 

76 

77 

79 

76 

74 

76 

81 

84 

85 

90 

83 

84.6 

50 

53 

52 

52 

54 

60 

60 

72 

59 

56 

63 

67 

64 

49 

46 

52 

52 

48 

42 

44 

45 

49 

62 

55 

59 

62 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

99 

99 

93 

97 

99 

101 

103 

101 

94 

97 

100 

100 

100 

101 

102 

104 

103 

99 

98 

97 

96 

95 

66 

84 

89 

95 

95 

97 

98 

94 

89 

97.0 

56 

53 

47 

50 

55 

57 

60 

62 

61 

60 

61 

60 

69 

64 

57 

66 

56 

55 

53 

53 

55 

49 

46 

49 

60 

54 

55 

56 

58 

52 

56.0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

87 

87 

84 

84 

83 

86 

88 

86 

81 

62 

84 

86 

11 

87 

89 

92 

91 

91 

87 

86 

65 

81 

76 

72 

73 

78 

82 

85 

83 

64.3 

MIN 

54 

55 

50 

49 

54 

66 

57 

69 

58 

54 

54 

62 

54 

58 

55 

53 

61 

50 

61 

49 

46 

44 

43 

47 

47 

61 

63 

CHESTER 

MAX 

85 

83 

81 

85 

89 

90 

93 

90 

76 

82 

84 

83 

86 

89 

90 

87 

86 

80 

80 

60 

78 

71 

71 

75 

81 

62 

85 

83 

79 

79 

82.7 

MIN 

36 

36 

36 

33 

37 

38 

42 

58 

53 

43 

41 

37 

37 

37 

38 

38 

40 

36 

36 

37 

39 

34 

29 

26 

31 

35 

37 

36 

41 

42 

CHICO  EXP  STA 

MAX 

96 

95 

69 

94 

96 

100 

99 

99 

90 

97 

97 

96 

95 

100 

103 

101 

99 

98 

96 

95 

95 

92 

85 

82 

88 

93 

95 

96 

95 

92 

86 

94.7 

MIN 

56 

57 

51 

56 

58 

60 

63 

69 

62 

62 

63 

66 

61 

57 

55 

59 

69 

61 

66 

64 

67 

60 

56 

51 

62 

51 

56 

57 

59 

62 

55 

58.1 

CHULA  VISTA 

MAX 

71 

71 

73 

71 

72 

74 

76 

74 

71 

73 

73 

77 

75 

76 

74 

73 

73 

73 

75 

75 

74 

73 

73.5 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

62 

64 

64 

64 

64 

67 

64 

66 

64 

67 

66 

69 

63 

66 

66 

63 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

83 

86 

87 

89 

87 

87 

62 

89 

92 

92 

86 

93 

100 

97 

92 

91 

88 

90 

91 

92 

86 

87 

83 

85 

90 

91 

90 

96 

90 

86 

82 

89.1 

60 

60 

59 

54 

56 

68 

63 

65 

60 

54 

59 

55 

61 

67 

68 

65 

61 

66 

59 

56 

56 

62 

60 

54 

54 

54 

55 

58 

60 

53 

55 

58.7 

CLARKSBURG 

MAX 

91 

90 

76 

81 

93 

93 

96 

90 

80 

90 

96 

92 

91 

92 

97 

101 

92 

67 

94 

95 

90 

91 

78 

73 

80 

86 

92 

92 

93 

88 

78 

89.0 

55 

53 

54 

51 

53 

54 

67 

63 

64 

59 

60 

69 

65 

56 

56 

59 

54 

56 

54 

53 

66 

56 

53 

51 

61 

54 

68 

59 

67 

59 

69 

56.1 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

90 

86 

74 

78 

90 

90 

90 

88 

76 

69 

94 

95 

94 

93 

99 

102 

98 

93 

86 

89 

66 

92 

84 

80 

84 

87 

94 

95 

94 

88 

83 

89.2 

48 

49 

50 

46 

46 

46 

46 

57 

67 

64 

52 

63 

56 

56 

58 

*2 

51 

54 

68 

58 

60 

54 

46 

52 

52 

56 

60 

60 

58 

52 

52 

COALINGA 

MAX 

101 

96 

96 

95 

102 

99 

92 

85 

96 

97 

100 

100 

99 

100 

103 

103 

100 

100 

96 

96 

94 

92 

83 

86 

88 

95 

96 

102 

96 

94 

69 

96.8 

64 

60 

56 

60 

61 

63 

64 

71 

64 

67 

66 

64 

63 

63 

67 

70 

64 

60 

60 

59 

66 

64 

51 

52 

54 

60 

68 

62 

61 

68 

57 

COLFAX 

MAX 

92 

85 

89 

92 

93 

93 

89 

93 

94 

91 

91 

94 

93 

96 

94 

93 

90 

88 

87 

86 

85 

77 

76 

83 

86 

93 

91 

89 

86 

63 

89.1 

63 

58 

56 

60 

64 

67 

68 

61 

67 

63 

66 

55 

64 

65 

64 

60 

63 

61 

59 

56 

57 

51 

48 

53 

66 

67 

61 

62 

60 

68 

60.8 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

96 

91 

88 

95 

96 

100 

96 

94 

86 

96 

97 

97 

96 

98 

100 

100 

94 

96 

95 

95 

93 

89 

89 

83 

11 

95 

94 

96 

94 

88 

66 

93.7 

MIN 

55 

54 

50 

56 

56 

59 

61 

66 

62 

63 

63 

64 

55 

55 

57 

59 

56 

60 

63 

56 

58 

59 

55 

52 

53 

53 

66 

60 

69 

64 

53 

CORONA 

MAX 

86 

66 

89 

90 

86 

86 

64 

91 

94 

91 

69 

96 

101 

99 

96 

92 

90 

93 

96 

96 

90 

63 

65 

87 

93 

93 

94 

96 

91 

87 

87 

90.9 

MIN 

60 

61 

60 

54 

55 

57 

64 

55 

56 

56 

59 

67 

63 

66 

66 

61 

59 

65 

59 

54 

59 

56 

62 

50 

51 

52 

52 

66 

50 

55 

57.0 

COVELO 

MAX 

90 

93 

86 

90 

93 

95 

96 

99 

63 

86 

92 

91 

69 

89 

91 

95 

93 

89 

65 

81 

81 

83 

82 

77 

79 

73 

80 

66 

80 

79 

86 

87.0 

MIN 

47 

48 

48 

49 

47 

48 

56 

61 

54 

47 

43 

44 

46 

47 

45 

44 

43 

42 

44 

46 

47 

39 

39 

42 

44 

48 

42 

51 

48 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

67 

65 

63 

63 

61 

61 

63 

64 

67 

70 

69 

69 

67 

66 

67 

71 

70 

67 

64 

65 

65 

66 

66.0 

MIN 

43 

54 

49 

47 

44 

53 

49 

46 

47 

50 

46 

47 

46 

50 

53 

55 

64 

55 

67 

60.  2 

CROCKETT 

MAX 

83 

78 

69 

76 

65 

66 

86 

78 

73 

87 

92 

85 

87 

87 

92 

96 

68 

66 

87 

91 

87 

90 

76 

72 

78 

83 

69 

90 

86 

86 

78 

84.1 

MIN 

52 

63 

64 

59 

66 

64 

63 

53 

56 

67 

59 

56 

56 

63 

65 

56 

53 

55 

60 

58 

67 

57 

55.  2 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

75 

74 

76 

77 

63 

81 

76 

72 

74 

76 

84 

86 

81 

61 

76 

79 

60 

79 

76 

79 

76 

79 

79 

78 

78 

75 

76 

77 

76.0 

MIN 

60 

56 

60 

63 

64 

63 

61 

63 

61 

61 

60 

64 

66 

66 

65 

65 

61 

63 

64 

64 

64 

66 

57 

68 

61 

62 

63 

62 

61 

CUYAMA 

MAX 

99 

97 

96 

91 

92 

94 

96 

69 

66 

92 

93 

97 

99 

101 

100 

101 

103 

100 

94 

91 

92 

93 

84 

63 

83 

84 

91 

91 

91 

93 

89 

93.1 

MIN 

56 

50 

47 

49 

50 

60 

63 

66 

65 

64 

56 

55 

56 

64 

61 

56 

53 

50 

49 

50 

43 

46 

45 

44 

46 

49 

47 

50 

59 

46 

CUYAMACA 

MAX 

69 

85 

84 

85 

69 

87 

84 

75 

81 

84 

85 

86 

69 

91 

68 

87 

85 

83 

86 

69 

89 

65 

81 

78 

82 

64 

86 

66 

85 

86 

84 

66.2 

MIN 

62 

56 

57 

59 

52 

56 

57 

60 

47 

49 

66 

64 

65 

66 

61 

62 

59 

54 

62 

54 

55 

49 

60 

47 

50 

51 

51 

60 

51 

52 

51 

DAGGETT  FAA  AP 

MAX 

99 

101 

102 

101 

101 

96 

86 

92 

97 

101 

100 

103 

104 

106 

103 

102 

102 

104 

101 

104 

103 

97 

95 

94 

97 

98 

98 

11 

102 

96 

92 

99.2 

7  3 

71 

70 

68 

66 

76 

71 

67 

67 

68 

66 

69 

70 

74 

74 

80 

71 

71 

69 

68 

67 

64 

59 

58 

61 

64 

67 

65 

70 

65 

63 

68.3 

DAVIS   1  USM 

MAX 

90 

89 

79 

83 

92 

92 

97 

92 

82 

91 

95 

96 

93 

92 

96 

100 

93 

89 

93 

94 

91 

91 

76 

74 

60 

86 

91 

92 

92 

68 

76 

89.2 

50 

50 

48 

46 

50 

51 

64 

66 

62 

59 

57 

68 

53 

50 

68 

53 

64 

53 

60 

55 

65 

67 

53 

49 

48 

50 

54 

55 

53 

69 

53 

DEATH  VALLEY 

MAX 

115 

113 

113 

112 

115 

114 

112 

105 

108 

113 

114 

116 

116 

119 

119 

116 

109 

112 

114 

114 

114 

112 

106 

105 

109 

109 

110 

111 

111 

110 

105 

111.9 

MIN 

95 

94 

94 

66 

66 

89 

92 

83 

63 

84 

89 

86 

68 

66 

96 

97 

87 

92 

63 

85 

64 

86 

64 

83 

79 

73 

76 

74 

80 

86 

75 

85.7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

91 

90 

91 

91 

90 

82 

83 

86 

66 

90 

92 

95 

94 

92 

90 

91 

91 

90 

69 

67 

80 

81 

63 

85 

85 

66 

87 

68.2 

MIN 

57 

53 

63 

59 

68 

60 

57 

54 

54 

50 

55 

54 

63 

61 

59 

60 

56 

57 

59 

53 

51 

50 

47 

46 

47 

46 

47 

54.7 

DEER  CREEK  PH 

MAX 

85 

63 

82 

83 

64 

86 

86 

82 

63 

84 

83 

85 

87 

86 

86 

83 

81 

79 

79 

78 

74 

70 

74 

78 

79 

82 

62 

79 

77 

81.4 

MIN 

43 

42 

36 

41 

46 

49 

53 

49 

49 

49 

43 

44 

44 

44 

42 

43 

44 

41 

43 

42 

42 

38 

38 

39 

40 

43 

43 

46 

44 

43.6 

DENAIR 

MAX 

95 

90 

86 

92 

95 

96 

98 

90 

92 

97 

96 

95 

95 

97 

100 

98 

94 

94 

93 

91 

92 

88 

82 

82 

84 

92 

94 

93 

92 

91 

67 

92.3 

MIN 

57 

55 

52 

51 

64 

56 

66 

68 

65 

66 

62 

62 

61 

65 

66 

62 

55 

55 

56 

56 

57 

56 

50 

50 

50 

48 

64 

66 

57 

58 

57 

56.6 

DE  SABLA 

MAX 

91 

87 

86 

90 

91 

92 

64 

86 

69 

68 

87 

69 

92 

92 

92 

66 

66 

86 

84 

84 

78 

76 

78 

83 

64 

86 

86 

63 

79 

86.0 

MIN 

59 

54 

48 

56 

57 

63 

57 

59 

60 

62 

55 

56 

59 

55 

65 

54 

53 

63 

52 

53 

48 

46 

47 

48 

61 

63 

53 

56 

52 

54.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Day  Of  Month 


sianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAV 

MAX 

100 

98 

97 

94 

93 

93 

92 

 - 

92 

85 

93 

93 

97 

MIN 

61 

60 

63 

66 

64 

53 

59 

59 

63 

63 

50 

58 

57 

56 

56 

65 

60 

46 

57 

58 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

80 

81 

80 

78 

62 

85 

66 

90 

80 

83 

75 

72 

65 

68 

72 

77 

78 

81 

78 

66 

78.8 

MIN 

33 

39 

34 

28 

35 

37 

41 

54 

53 

43 

41 

40 

37 

35 

36 

34 

32 

32 

32 

31 

32 

35 

40 

33 

28 

32 

30 

34 

37 

39 

37 

36.2 

DOWNIEVILLE  RS 

MAX 

87 

90 

87 

84 

87 

89 

90 

91 

82 

81 

86 

87 

88 

87 

89 

93 

90 

92 

67 

82 

84 

80 

72 

75 

78 

83 

83 

87 

85 

79 

86.4 

MIN 

45 

47 

46 

40 

44 

46 

50 

56 

56 

51 

50 

48 

46 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

48 

46 

46 

45 

41 

39 

39 

42 

44 

45 

48 

48 

46.2 

DOYLE   5  SSE 

MAX 

88 

89 

89 

87 

89 

93 

95 

97 

91 

89 

89 

91 

85 

86 

83 

60 

75 

76 

79 

85 

66 

89 

66 

79 

87.2 

MIN 

43 

49 

44 

39 

45 

51 

63 

59 

59 

52 

64 

53 

49 

45 

44 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

44 

45 

38 

36 

40 

40 

46 

50 

65 

46 

46.9 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

90 

89 

91 

93 

91 

90 

69 

86 

94 

95 

99 

L03 

104 

99 

95 

95 

92 

87 

82 

87 

93 

93 

95 

96 

97 

91 

66 

92.9 

MIN 

S8 

56 

57 

54 

55 

56 

65 

56 

61 

58 

65 

56 

58 

65 

67 

63 

51 

68 

56 

68 

65 

55 

59 

51 

52 

52 

53 

53 

59 

60 

64 

57.6 

DUDLEYS 

MAX 

94 

85 

86 

90 

92 

90 

66 

90 

90 

91 

92 

95 

98 

95 

93 

90 

86 

88 

85 

60 

73 

75 

81 

85 

68 

88 

89 

87 

80 

94.4 

MIN 

43 

40 

39 

43 

46 

46 

55 

49 

47 

46 

45 

43 

45 

46 

42 

40 

42 

40 

42 

40 

39 

35 

36 

38 

36 

40 

41 

51 

40 

46.0 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

74 

69 

76 

74 

74 

73 

71 

86 

80 

64 

90 

88 

91 

83 

79 

66 

79 

88 

86 

78 

71 

79.8 

MIN 

52 

52 

52 

53 

52 

54 

59 

53 

50 

50 

53 

51 

51 

62 

66 

51 

61 

48 

53 

57 

53 

56 

52.6 

EAGLE  MTN 

MAX 

95 

98 

100 

104 

104 

96 

94 

90 

96 

107 

107 

106 

103 

101 

1 04 

106 

100 

96 

98 

100 

1  02 

99 

101 

103 

105 

102 

100.9 

MIN 

82 

81 

84 

84 

64 

82 

76 

74 

75 

82 

61 

81 

84 

86 

61 

76 

75 

81 

84 

86 

63 

81 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

79 

81  .  1 

EAST  PARK  RES 

MAX 

93 

94 

88 

86 

93 

94 

97 

92 

80 

93 

96 

96 

98 

93 

91 

91 

90 

69 

85 

72 

78 

83 

89 

90 

92 

90 

87 

90.5 

MIN 

55 

52 

54 

52 

55 

57 

58 

71 

64 

57 

50 

58 

51 

50 

63 

56 

56 

54 

51 

64 

52 

55 

53 

54 

48 

52 

53 

55 

58 

62 

55 

55.4 

EL  CAPITAN  DAM 

Aax. 

88 

97 

96 

92 

86 

89 

94 

96 

98 

91 

92.4 

MIN 

64 

61 

63 

61 

57 

61 

63 

64 

57 

57 

57 

50 

60 

51 

65 

66 

54 

59 

66 

57 

56 

58 

68 

53 

54 

54 

55 

56 

58 

59 

56 

59.1 

ELECTRA  PH 

MAX 

97 

96 

89 

98 

93 

98 

100 

1 02 

92 

92 

82 

88 

94 

94 

90 

87 

94.  5 

MIN 

53 

44 

45 

44 

51 

51 

54 

67 

52 

59 

58 

52 

52 

49 

60 

50 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

49 

45 

46 

48 

54 

50 

53 

55 

50 

51.3 

ELK  VALLEY 

MAX 

84 

90 

82 

86 

89 

91 

97 

94 

63 

60 

76 

75 

72 

83 

84 

62 

75 

83*3 

HIN 

44 

45 

47 

44 

45 

48 

47 

50 

50 

50 

54 

49 

40 

39 

42 

45 

43 

40 

41 

40 

42 

44 

45 

35 

36 

40 

44 

45 

45 

50 

54 

45.0 

ELS! NORE 

MAX 

93 

92 

96 

98 

97 

89 

86 

94 

99 

100 

98 

100 

107 

101 

99 

100 

102 

102 

102 

88 

88 

93 

92 

98 

98 

102 

99 

94 

91 

95.6 

MIN 

63 

62 

58 

53 

55 

59 

65 

59 

54 

53 

57 

56 

64 

50 

50 

57 

54 

52 

46 

54 

49 

61 

63 

64 

65 

58 

50 

54 

55.9 

ESCONDI DO 

MAX 

84 

85 

84 

85 

85 

86 

90 

93 

92 

67 

87 

88 

93 

94 

93 

90 

89 

68 

92 

90 

89 

83 

83 

83 

86 

87 

89 

9 1 

89 

85 

84 

86.0 

MIN 

63 

60 

62 

50 

58 

60 

64 

66 

54 

51 

53 

52 

50 

52 

57 

66 

63 

60 

66 

55 

56 

62 

61 

53 

55 

64 

65 

55 

60 

57 

51 

60.  1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

60 

56 

58 

59 

57 

56 

59 

58 

52 

50 

52 

62 

66 

63 

59 

61 

64 

62 

63 

63 

64 

55 

54 

64 

63 

50 

60 

61 

61 

56 

61  .  1 

MIN 

51 

52 

52 

52 

53 

52 

51 

52 

52 

52 

52 

65 

55 

52 

53 

53 

53 

52 

54 

53 

65 

54 

54 

51 

51 

52 

53 

55 

56 

57 

56 

53.1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

88 

78 

78 

89 

90 

92 

91 

63 

90 

86 

69 

97 

86 

86 

96 

93 

90 

69 

74 

79 

85 

94 

92 

92 

88 

77 

80 

88.7 

MIN 

55 

53 

55 

54 

54 

55 

56 

62 

63 

50 

59 

57 

58 

56 

66 

56 

56 

60 

58 

59 

57 

56 

56 

54 

55 

52 

60 

60 

59 

52 

55 

56.8 

FAIRMONT 

MAX 

88 

96 

90 

90 

90 

91 

89 

92 

89 

94 

92 

84 

75 

75 

80 

88 

88 

88 

92 

86 

80 

88.1 

MIN 

69 

68 

64 

61 

62 

57 

68 

54 

54 

65 

55 

69 

70 

71 

70 

69 

58 

67 

72 

71 

65 

55 

53 

63 

56 

68 

67 

65 

65 

67 

66 

64.7 

FERNDALE   2  NW 

MAX 

62 

60 

59 

61 

52 

67 

62 

64 

70 

70 

56 

55 

59 

66 

69 

67 

54 

63 

64 

65 

70 

64.6 

MIN 

44 

51 

52 

53 

52 

52 

47 

52 

53 

52 

52 

55 

61 

49 

63 

53 

53 

51 

54 

63 

50 

60 

46 

47 

47 

52 

54 

56 

57 

57 

51.6 

FLEMING  FISH  *  GAME 

MAX 

90 

89 

87 

86 

92 

95 

95 

95 

62 

87 

9 1 

89 

89 

90 

92 

90 

86 

85 

85 

8  3 

82 

75 

76 

81 

60 

86.  8 

MIN 

41 

46 

44 

40 

43 

50 

52 

68 

59 

50 

53 

46 

44 

44 

44 

45 

45 

46 

41 

40 

46 

44 

42 

40 

36 

39 

43 

45 

45 

54 

48 

45.0 

F0L5OM  DAM 

MAX 

97 

95 

82 

85 

94 

96 

99 

95 

92 

93 

97 

97 

97 

97 

99 

102 

100 

92 

82 

MIN 

61 

53 

52 

53 

57 

58 

61 

57 

59 

64 

65 

63 

61 

60 

60 

52 

60 

62 

54 

62 

59 

59 

55 

53 

52 

57 

55 

61 

62 

50 

56 

59.8 

FONTANA  KAISER 

MAX 

85 

89 

92 

96 

91 

88 

86 

93 

95 

95 

93 

97 

105 

103 

97 

94 

92 

96 

95 

96 

93 

88 

85 

69 

95 

95 

94 

99 

97 

90 

85 

93.1 

MIN 

62 

62 

67 

62 

61 

52 

65 

66 

59 

53 

62 

67 

74 

72 

69 

70 

71 

73 

62 

54 

62 

52 

60 

51 

53 

60 

60 

53 

65 

60 

63 

64.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

92 

93 

92 

92 

92 

95 

96 

100 

74 

83 

92 

93 

90 

95 

92 

90 

66 

80 

82 

81 

80 

78 

90 

MIN 

43 

45 

46 

45 

45 

47 

50 

57 

56 

49 

53 

49 

44 

40 

43 

43 

42 

41 

46 

39 

41 

42 

41 

39 

38 

40 

43 

42 

44 

37 

44.4 

FORT  9IDWELL 

MAX 

85 

87 

84 

66 

90 

92 

95 

90 

75 

85 

89 

67 

66 

86 

at 

67 

87 

86 

85 

78 

79 

78 

70 

78 

80 

HIN 

43 

40 

39 

41 

42 

46 

47 

62 

57 

48 

54 

53 

44 

44 

43 

40 

44 

43 

41 

38 

41 

45 

43 

39 

39 

35 

39 

40 

41 

50 

48 

44.2 

FORT  BRAGG 

MAX 

64 

63 

61 

60 

62 

56 

57 

61 

58 

62 

50 

60 

53 

67 

67 

62 

55 

68 

66 

65 

65 

56 

56 

54 

67 

63.4 

HIN 

46 

51 

50 

48 

46 

49 

47 

49 

51 

46 

50 

62 

50 

47 

48 

46 

46 

45 

52 

62 

52 

49 

50 

53 

49 

48 

50 

54 

52 

51 

51 

49.5 

FORT  BRAGG  AVN 

MAX 

62 

61 

59 

61 

56 

58 

59 

57 

59 

59 

52 

65 

55 

67 

58 

63 

67 

57 

62 

66 

69 

63.3 

MIN 

41 

47 

50 

41 

49 

49 

44 

49 

52 

48 

51 

53 

45 

43 

44 

42 

48 

44 

51 

52 

50 

49 

43 

43 

46 

52 

49 

47 

49 

47.3 

FORT  JONES  RS 

MAX 

91 

92 

92 

88 

94 

94 

98 

98 

85 

90 

94 

95 

91 

69 

91 

MIN 

44 

45 

46 

45 

47 

50 

45 

55 

54 

52 

53 

50 

45 

41 

42 

45 

46 

41 

39 

38 

36 

41 

62 

39 

38 

39 

44 

45 

45 

51 

54 

45.8 

FORT  ROSS 

MAX 

60 

58 

63 

59 

59 

60 

62 

61 

65 

64 

62 

67 

59 

70 

67 

70 

56 

70 

53 

MIN 

55 

50 

47 

46 

47 

46 

49 

51 

52 

51 

52 

46 

44 

42 

46 

47 

44 

50 

60 

52 

47 

46 

45 

46 

44 

46 

49 

58 

50 

46 

58 

48.6 

FRESNO  WB  AP 

MAX 

100 

95 

91 

94 

98 

100 

89 

93 

97 

99 

100 

100 

LOO 

101 

104 

95 

HIN 

64 

62 

56 

55 

60 

63 

67 

70 

64 

66 

56 

55 

64 

62 

55 

68 

63 

60 

61 

50 

52 

59 

54 

54 

54 

55 

57 

50 

60 

64 

55 

61.3 

FRIANT  GOVT  CAMP 

MAX 

104 

101 

97 

94 

95 

100 

102 

95 

95 

98 

101 

102 

101 

102 

104 

HIN 

59 

59 

52 

51 

55 

59 

54 

66 

52 

52 

53 

60 

60 

59 

52 

65 

59 

55 

57 

65 

57 

65 

50 

49 

46 

51 

64 

57 

55 

57 

52 

57.2 

GEORGETOWN  RS 

MAX 

90 

87 

84 

90 

91 

93 

90 

88 

84 

86 

90 

91 

91 

93 

79 

HIN 

62 

56 

55 

59 

61 

51 

65 

59 

59 

62 

51 

61 

62 

54 

65 

62 

60 

58 

66 

67 

67 

45 

47 

51 

54 

66 

59 

61 

57 

56 

58.3 

GIANT  FOREST 

MAX 

83 

84 

82 

79 

76 

60 

80 

57 

72 

73 

76 

79 

80 

82 

85 

64 

82 

81 

76 

77 

77 

76 

70 

67 

68 

72 

76 

78 

HIN 

53 

51 

50 

45 

46 

50 

51 

50 

48 

49 

46 

47 

48 

50 

54 

57 

53 

50 

46 

47 

45 

45 

39 

36 

39 

41 

44 

45 

48 

50 

40 

47.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

84 

84 

84 

88 

84 

66 

88 

94 

93 

89 

86 

89 

95 

92 

92 

68 

90 

89 

82 

82 

65 

93 

MIN 

64 

64 

65 

63 

61 

62 

55 

67 

55 

52 

63 

63 

51 

53 

69 

69 

56 

63 

51 

61 

60 

64 

52 

52 

58 

55 

68 

58 

63 

66 

52 

61.8 

GILROY 

85 

79 

77 

60 

86 

86 

67 

81 

82 

93 

96 

85 

90 

91 

99 

97 

90 

91 

93 

92 

79 

HIN 

51 

51 

50 

53 

52 

49 

48 

52 

51 

55 

54 

52 

52 

53 

52 

54 

61 

50 

50 

61 

62 

61 

51 

42 

45 

45 

45 

55 

52 

63 

63 

61.2 

GLENNV I LLE 

93 

91 

88 

87 

91 

93 

90 

66 

86 

90 

93 

92 

93 

97 

92 

95 

97 

91 

87 

66 

83 

66 

79 

HIN 

52 

49 

42 

46 

46 

48 

60 

56 

54 

53 

53 

48 

49 

52 

52 

63 

63 

47 

47 

49 

47 

42 

39 

39 

41 

41 

42 

43 

46 

56 

44 

48.0 

GRANT  GROVE 

HAX 

77 

76 

73 

71 

73 

74 

78 

66 

69 

70 

73 

74 

75 

77 

80 

60 

HIN 

49 

49 

44 

42 

43 

42 

45 

52 

48 

47 

46 

45 

44 

42 

53 

66 

60 

47 

46 

45 

43 

41 

37 

36 

37 

38 

35 

43 

44 

45 

40 

44.3 

GRASS  VALLEY 

MAX 

93 

92 

89 

86 

90 

93 

95 

96 

90 

65 

92 

92 

94 

93 

95 

97 

83 

78 

79 

84 

90 

90 

91 

91 

85 

90.1 

MIN 

SB 

57 

55 

52 

55 

60 

62 

65 

62 

58 

59 

50 

59 

50 

61 

50 

51 

58 

57 

54 

54 

54 

49 

46 

47 

52 

53 

56 

56 

56 

63 

55.5 

SRATON  1  W 

HAX 

77 

69 

75 

83 

82 

83 

79 

70 

66 

90 

88 

91 

90 

95 

97 

90 

90 

95 

95 

91 

69 

84 

76 

78 

82 

90 

89 

90 

89 

80 

61 

85.3 

MIN 

43 

50 

51 

43 

44 

45 

47 

48 

50 

47 

44 

44 

43 

47 

49 

50 

49 

49 

48 

47.7 

HAIWEE 

HAX 

98 

95 

94 

91 

93 

94 

93 

79 

79 

84 

69 

91 

94 

95 

98 

98 

95 

96 

93 

93 

93 

93 

66 

83 

85 

87 

88 

89 

90 

69 

84 

90.5 

HIN 

69 

57 

64 

59 

50 

63 

69 

50 

60 

51 

62 

61 

62 

52 

68 

59 

67 

64 

64 

53 

54 

50 

54 

67 

57 

58 

61 

58 

56 

65 

54 

61.5 

HALF  MOON   BAY   2  NNW 

HAX 

63 

64 

60 

60 

60 

61 

51 

56 

51 

55 

70 

63 

55 

67 

66 

65 

60 

54 

59 

73 

65 

54 

58 

57 

63 

54 

58 

56 

67 

55 

62 

64.1 

HIN 

52 

52 

53 

51 

50 

50 

49 

52 

53 

51 

50 

53 

49 

48 

46 

50 

63 

51 

45 

47 

60 

53 

54 

52 

45 

54 

60 

56 

55 

52 

51.0 

See  Reference  Notea  following  StattoD  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Continued 


Station 


Day  Of  Month 

Average 

•J 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j  29 

30 

31 

71 

69 

68 

73 

76 

76 

81 

75 

80 

83 

84 

87 

87 

92 

90 

SO 

85 

89 

92 

87 

86 

75 

74 

77 

60 

89 

87 

74 

75 

HIN 

48 

51 

52 

51 

51 

52 

51 

61 

59 

55 

54 

55 

53 

60 

63 

50 

56 

65 

49 

52 

54 

66 

50 

56 

51 

53.1 

MAX 

97 

96 

92 

92 

96 

98 

96 

92 

96 

97 

97 

96 

97 

98 

100 

99 

96 

93 

n 

92 

94 

91 

89 

84 

88 

90 

96 

94 

87 

MIN 

61 

57 

52 

53 

54 

58 

64 

66 

62 

65 

63 

62 

56 

62 

58 

64 

64 

64 

68 

62 

49 

50 

50 

53 

64 

64 

62 

53 

56!? 

93 

97 

99 

94 

96 

100 

101 

106 

80 

86 

97 

97 

93 

93 

99 

97 

97 

99 

86 

82 

11 

82 

32 

86 

91 

91 

89 

MIN 

52 

52 

51 

50 

59 

57 

55 

66 

64 

56 

57 

63 

61 

48 

45 

40 

60 

47 

47 

60 

63 

56 

68 

53.1 

MAX 

81 

89 

88 

86 

81 

88 

95 

98 

88 

88 

89 

92 

98 

90 

90 

98 

93 

91 

82 

81 

83 

84 

82 

73 

76 

79 

81 

38 

86 

MIN 

42 

41 

41 

38 

43 

43 

43 

53 

55 

46 

47 

44 

43 

43 

36 

35 

41 

38 

42 

36 

36 

41 

43 

43 

46 

41.5 

95 

97 

100 

102 

105 

97 

92 

89 

97 

105 

106 

107 

108 

107 

102 

101 

96 

99 

103 

106 

106 

101 

98 

98 

100 

103 

103 

104 

102 

MIN 

79 

78 

78 

78 

80 

78 

77 

70 

78 

70 

70 

76 

80 

82 

80 

79 

80 

80 

78 

78 

73 

69 

73 

79 

73 

77 

78 

79 

76.7 

87 

76 

81 

91 

91 

90 

87 

79 

92 

97 

92 

96 

98 

102 

104 

94 

98 

93 

94 

92 

95 

80 

84 

88 

95 

96 

85 

87 

MIN 

50 

52 

54 

51 

53 

50 

51 

58 

52 

53 

63 

60 

51 

50 

57 

53 

49 

64 

62 

53 

64 

52.9 

91 

88 

88 

90 

93 

90 

89 

79 

88 

91 

93 

93 

98 

99 

97 

92 

89 

89 

92 

96 

95 

91 

83 

84 

87 

91 

92 

95 

92 

87 

MIN 

59 

58 

53 

53 

53 

60 

63 

61 

50 

49 

63 

66 

59 

62 

64 

63 

60 

66 

44 

43 

52 

51 

56 

42 

43 

63.5 

87 

87 

84 

83 

85 

86 

86 

84 

81 

82 

86 

84 

86 

87 

89 

91 

89 

88 

87 

86 

34 

81 

76 

73 

74 

79 

32 

33 

84 

84 

66 

MIN 

64 

55 

50 

48 

52 

54 

54 

58 

66 

54 

5  3 

52 

52 

61 

53 

47 

46 

47 

43 

45 

sols 

76 

86 

92 

93 

86 

86 

87 

92 

90 

S3 

89 

90 

88 

84 

80 

88 

82 

75 

72 

74 

69 

68 

64 

75 

79 

63 

92 

86 

79 

62  0 

MIN 

45 

48 

51 

54 

53 

55 

53 

57 

62 

55 

51 

53 

48 

48 

45 

46 

52 

50 

43 

50 

50 

50 

66 

49.8 

MAX 

70 

68 

73 

79 

79 

78 

76 

75 

87 

86 

77 

85 

86 

96 

86 

77 

80 

36 

91 

87 

77 

66 

69 

74 

80 

89 

73 

76 

MIN 

47 

49 

50 

46 

47 

49 

48 

56 

58 

52 

56 

48 

49 

49 

62 

62 

50 

64 

42 

45 

48 

54 

50.2 

MAX 

86 

93 

93 

83 

92 

94 

97 

104 

79 

88 

95 

93 

86 

82 

87 

95 

90 

87 

75 

80 

80 

83 

79 

77 

78 

82 

87 

33 

77 

MIN 

51 

52 

51 

55 

51 

64 

58 

62 

68 

5  5 

61 

54 

51 

47 

49 

50 

50 

46 

43 

45 

60 

60 

61 

52.2 

MAX 

75 

74 

71 

70 

75 

75 

74 

70 

76 

71 

73 

74 

75 

78 

79 

78 

76 

75 

71 

71 

70 

68 

62 

61 

65 

69 

70 

69 

62 

MIN 

47 

46 

40 

41 

45 

48 

50 

53 

50 

45 

45 

48 

49 

44 

45 

43 

41 

37 

36 

36 

39 

40 

42 

44 

46 

38 

44.4 

MAX 

94 

92 

88 

89 

92 

94 

92 

85 

86 

90 

92 

93 

93 

95 

97 

98 

95 

93 

90 

90 

87 

34 

77 

78 

83 

87 

89 

38 

85 

MIN 

66 

66 

60 

62 

56 

59 

63 

62 

66 

68 

61 

65 

67 

69 

69 

67 

62 

62 

61 

62 

66 

60 

57 

59 

62 

63 

63 

59 

61.9 

MAX 

81 

81 

83 

87 

77 

82 

86 

90 

94 

89 

83 

78 

82 

87 

39 

87 

81 

82 

36 

82 

82 

77 

MIN 

60 

54 

50 

50 

53 

41 

46 

49 

62 

55 

46 

40 

SOW 

MAX 

101 

102 

105 

107 

102 

88 

94 

101 

105 

109 

110 

106 

108 

103 

102 

9S 

103 

104 

105 

103 

103 

103 

100 

102 

105 

102 

103 

104 

101 

MIN 

80 

78 

80 

76 

78 

81 

80 

80 

80 

80 

75 

30 

73 

's3 

73 

77.5 

MAX 

101 

105 

107 

109 

99 

88 

92 

101 

108 

111 

111 

109  Mo 

99 

104 

100 

104 

106 

108 

109 

105 

104 

102 

103 

103 

102 

106 

107 

101 

MIN 

79 

79 

78 

69 

77 

81 

84 

80 

79 

80 

80 

82 

71 

78 

30 

79 

'ts 

74 

70 

76.7 

MAX 

100 

97 

96 

96 

97 

84 

83 

93 

95 

98 

102 

100 

100 

96 

96 

94 

88 

39 

90 

90 

MIN 

62 

63 

60 

67 

62 

60 

57 

59 

59 

67 

70 

61 

63 

64 

57 

" 

59.4 

MAX 

99 

100 

102 

105 

107 

99 

92 

96 

102 

109 

112 

110 

109 

104 

100 

102 

99 

102 

104 

105 

108 

104 

103 

102 

105 

107 

101 

108 

104 

103.6 

MIN 

81 

80 

76 

74 

74 

76 

81 

80 

80 

74 

74 

78 

78 

81 

80 

76 

76 

30 

69 

70 

68 

66 

76 

73 

73 

76 

81 

72 

76.0 

MAX 

102 

101 

100 

101 

101 

100 

99 

87 

93 

97 

98 

100 

105 

106 

107 

105 

106 

104 

102 

101 

101 

98 

93 

92 

95 

96 

97 

97 

97 

MIN 

68 

61 

62 

60 

67 

70 

66 

63 

63 

62 

62 

64 

69 

74 

76 

^' 

68 

68 

63 

59 

62 

65 

54 

54 

63 

66 

62 

60 

56 

63.4 

MAX 

111 

112 

104 

106 

107 

102 

100 

98 

101 

106 

109 

110 

111 

112 

106 

104 

93 

100 

104 

107 

108 

104 

102 

101 

103 

106 

101 

106 

102 

MIN 

83 

81 

84 

82 

80 

76 

81 

82 

79 

82 

83 

85 

81 

82 

86 

81 

81 

79 

80 

^' 

78 

82 

83 

79 

60 

80.8 

MAX 

84 

83 

81 

84 

88 

90 

92 

90 

77 

82 

87 

83 

S3 

S3 

87 

87 

S3 

78 

75 

74 

73 

73 

70 

70 

74 

80 

80 

64 

72 

MIN 

41 

41 

45 

48 

50 

46 

43 

42 

40 

40 

35 

37 

41 

44 

45 

46 

44 

44.0 

MAX 

86 

86 

87 

91 

86 

87 

78 

86 

90 

92 

93 

95 

97 

86 

90 

93 

91 

89 

83 

30 

85 

39 

91 

92 

66 

62 

MIN 

56 

57 

62 

62 

59 

55 

59 

56 

45 

63 

67 

55 

55 

49 

45 

54.4 

MAX 

80 

70 

71 

70 

82 

78 

82 

86 

74 

85 

86 

80 

87 

85 

92 

96 

77 

86 

87 

91 

86 

V 

37 

73 

69 

66 

64 

77 

MIN 

47 

48 

53 

50 

49 

49 

49 

59 

53 

52 

61 

48 

48 

52 

50 

49 

64 

62 

66 

53 

50.6 

MAX 

103 

102 

96 

95 

99  100 

95 

91 

96 

99 

103 

100 

96 

99 

104 

106 

103 

99 

96 

95 

97 

94 

90 

84 

88 

92 

97 

97 

93 

93 

90 

MIN 

75 

73 

69 

69 

72 

74 

78 

76 

75 

71 

78 

62 

64 

66 

68 

70 

71 

73 

65 

72.0 

MAX 

98 

94 

94 

94 

101  100 

95 

88 

90 

95 

96 

98 

101 

101 

101 

101 

100 

95 

96 

93 

94 

90 

36 

83 

93 

93 

93 

95 

91 

88 

MIN 

65 

70 

66 

64 

58 

62 

70 

65 

61 

67 

68 

66 

66 

70 

65 

60 

55 

61 

61 

63 

61 

67 

56 

62.6 

MAX 

103  105 

100 

94 

98 

LOO 

101 

91 

87 

96 

100 

101 

101 

101 

104 

106 

104 

103 

99 

97 

98 

100 

91 

86 

87 

91 

93 

98 

94 

MIN 

70 

69 

60 

63 

70 

71 

76 

67 

67 

70 

73 

60 

69 

68 

59 

60 

62 

66 

63 

67 

70 

61 

66.9 

MAX 

104 

98 

93 

94 

99  102 

94 

89 

96 

98 

101 

100 

100 

102 

106 

104 

101 

97 

95 

96 

99 

92 

86 

86 

89 

94 

96 

99 

92 

69 

MIN 

70 

67 

64 

65 

73 

74 

74 

67 

70 

70 

68 

69 

74 

66 

65 

64 

68 

69 

56 

59 

59 

70 

65 

66 

69 

59 

66.8 

MAX 

80 

77 

76 

81 

84 

83 

81 

80 

93 

88 

82 

84 

86 

90 

97 

86 

81 

84 

88 

87 

83 

77 

73 

77 

82 

94 

89 

75 

79 

MIN 

52 

53 

52 

50 

^' 

56 

54 

64 

50 

48 

45 

45 

45 

44 

45 

46 

49 

60 

54 

50 

49.7 

MAX 

70 

66 

61 

63 

65 

65 

65 

63 

68 

65 

69 

63 

70 

72 

64 

65 

66 

65 

68 

72 

75 

73 

68 

67 

71 

70 

66 

63 

64 

MIN 

47 

52 

53 

52 

54 

54 

50 

56 

56 

48 

49 

50 

45 

45 

45 

50 

66 

56 

57 

61.3 

MAX 

96 

94 

90 

88 

92 

95 

97 

97 

92 

93 

96 

96 

95 

96 

97 

98 

97 

94 

91 

92 

91 

91 

36 

84 

83 

86 

92 

91 

66 

MIN 

60 

54 

50 

52 

57 

59 

66 

67 

67 

67 

65 

59 

57 

62 

62 

62 

64 

56 

56 

56 

54 

53 

49 

54 

61 

66 

57 

68 

52 

67.8 

MAX 

75 

76 

77 

74 

74 

81 

79 

76 

73 

74 

75 

77 

78 

78 

76 

76 

76 

77 

76 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

74 

76 

MIN 

64 

65 

64 

59 

62 

61 

65 

56 

62 

60 

56 

61 

65 

64 

63 

60 

62 

63 

63 

66 

65 

54 

64 

56 

66 

56 

61 

60 

62 

60.6 

MAX 

77 

74 

77 

80 

79 

75 

70 

71 

77 

79 

81 

84 

87 

86 

79 

78 

78 

80 

60 

81 

79 

73 

66 

74 

78 

77 

79 

75 

70 

MIN 

63 

63 

59 

60 

58 

57 

60 

59 

50 

55 

58 

60 

63 

62 

50 

55 

55 

62 

47 

66.9 

MAX 

99 

97 

92 

96  101  102 

103 

99 

93 

95 

99 

96 

96 

96 

101 

101 

97 

91 

91 

89 

91 

39 

86 

33 

83 

95 

95 

39 

89 

91 

MIN 

51 

50 

50 

52 

52 

52 

54 

65 

63 

54 

55 

51 

46 

47 

51 

50 

50 

48 

43 

47 

49 

50 

50 

56 

60 

60.7 

MAX 

95 

89 

90 

94 

98 

99 

104 

92 

83 

93 

95 

93 

92 

95 

99 

98 

96 

91 

89 

90 

92 

86 

74 

80 

84 

90 

90 

91 

85 

MIN 

59 

51 

49 

52 

54 

57 

58 

65 

62 

5  7 

57 

55 

66 

55 

59 

61 

59 

62 

58 

50 

52 

54 

54 

65 

56.0 

MAX 

79 

78 

76 

78 

80 

82 

82 

81 

77 

76 

77 

79 

79 

80 

84 

84 

82 

S2 

79 

78 

75 

74 

70 

69 

71 

75 

86 

73 

73 

73.1 

MIN 

42 

44 

42 

36 

40 

44 

48 

58 

64 

47 

45 

46 

41 

44 

46 

42 

38 

40 

49 

49 

34 

37 

39 

42 

44 

42 

43.9 

MAX 

81 

81 

77 

80 

82 

84 

85 

80 

73 

78 

79 

80 

81 

85 

86 

76 

78 

77 

75 

72 

70 

71 

76 

82 

80 

81 

77 

72 

76.5 

MIN 

48 

52 

49 

45 

48 

52 

55 

60 

54 

51 

50 

48 

51 

51 

62 

47 

48 

46 

41 

46 

49 

27 

44 

45 

49 

51 

49 

46 

48.4 

MAX 

78 

78 

80 

82 

78 

80 

86 

91 

88 

83 

SO 

85 

90 

86 

84 

83 

86 

33 

88 

85 

82 

75 

77 

80 

85 

33 

86 

B9 

64 

82 

78 

83.0 

MIN 

64 

64 

65 

64 

63 

62 

64 

66 

60 

62 

64 

64 

62 

63 

67 

67 

66 

64 

64 

62 

62 

65 

63 

60 

69 

61 

62 

64 

60 

63.0 

MAX 

96 

94 

93 

99 

98 

99 

88 

88 

94 

97 

96  101 

102 

103 

100 

98 

98 

98 

98 

99 

92 

84 

84 

38 

93 

94 

96 

93 

97 

67 

83 

94.8 

MIN 

67 

64 

67 

57 

54 

61 

64 

66 

60 

61 

56 

60 

60 

64 

66 

67 

67 

67 

60 

61 

61 

56 

51 

50 

49 

47 

64 

61 

51 

51 

57 

58.9 

MAX 

98 

93 

88 

94 

95 

97 

99 

95 

90 

95 

97 

98 

96 

98 

102 

100 

97 

97 

95 

93 

93 

90 

90 

84 

85 

90 

92 

94 

94 

83 

86 

93.6 

MIN 

66 

65 

54 

63 

64 

67 

70 

71 

67 

68 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

64 

64 

64 

54 

66 

56 

60 

64 

66 

66 

64 

59 

64.9 

HAMILTON  AFB 

HANFORD 

HAPPY   CAMP  RS 

HAT   CREEX  PH  1 

HAYFIELO   PUMP  PLANT 

MEALDSBURG 

HENSHAW  DAM 

HETCH  HETCHY 

HILTS 

HOLLISTER 

HOOPA 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

IDYLLWILO  RS 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOlO  US  DATE  GARDEN 

INYOXERN 

IRON  MTN 

JESS  VALLEY 

JULIAN  MYNOLA 

KENTFIELO 

KERN  RIVER   PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STA 

KING  CITY 

KLAMATH 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LAGUNA  BEACH 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAUUDINS 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LA  MESA 
LANCASTER 
LAS  PLUMAS 


See  Reieience  Notes  Following  SlatioQ  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

AUGUST  1963 


Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

60 

61 

63 

82 

64 

66 

67 

69 

69 

79 

84 

82 

61 

61 

60 

64 

67 

76 

70 

74 

64 

66 

73 

76 

83 

84 

77 

79.5 

MIN 

45 

49 

51 

51 

54 

55 

67 

60 

56 

53 

56 

56 

53 

41 

50 

47 

42 

42 

43 

42 

45 

41 

42 

46 

47 

49 

50 

55 

47 

49.3 

MAX 

94 

92 

68 

90 

90 

96 

97 

93 

94 

95 

96 

95 

95 

97 

100 

99 

97 

95 

92 

92 

91 

60 

94 

90 

66 

92.5 

MIN 

se 

57 

53 

52 

56 

57 

62 

69 

63 

64 

64 

60 

58 

57 

58 

64 

54 

55 

59 

58 

56 

57 

52 

52 

49 

62 

53 

65 

56 

62 

64 

57.3 

MAX 

97 

95 

90 

93 

96 

99 

85 

90 

94 

97 

96 

96 

97 

99 

101 

100 

98 

97 

93 

93 

94 

89 

84 

86 

88 

91 

93.7 

MIN 

62 

60 

55 

55 

60 

62 

68 

67 

65 

63 

65 

62 

62 

63 

66 

61 

68 

59 

61 

60 

66 

51 

60 

54 

56 

57 

58 

69 

64 

63 

59.9 

MAX 

99 

96 

92 

94 

98 

101 

96 

91 

96 

99 

100 

100 

99 

101 

103 

103 

99 

96 

95 

96 

96 

91 

87 

65 

69 

94 

97 

95.6 

MIN 

61 

60 

55 

55 

58 

59 

68 

68 

64 

63 

65 

61 

62 

62 

66 

61 

56 

59 

59 

57 

69 

53 

52 

53 

53 

55 

54 

56 

65 

66 

59.4 

MAX 

87 

78 

92 

76 

99 

102 

90 

87 

67 

94 

90 

69 

68.1 

MIN 

48 

46 

51 

49 

48 

48 

50 

52 

60 

55 

56 

51 

46 

50 

54 

50 

50 

51 

48 

48 

48 

47 

43 

46 

51 

61 

51 

61 

55 

50.3 

96 

95 

95 

94 

94 

95 

92 

65 

91.3 

MIN 

71 

70 

66 

60 

65 

66 

68 

64 

59 

62 

63 

66 

66 

72 

71 

70 

66 

64 

63 

62 

61 

51 

61 

66 

59 

60 

64 

66 

60 

64.0 

MAX 

90 

61 

83 

91 

94 

96 

94 

84 

91 

97 

93 

91 

97 

100 

94 

91 

92 

92 

90 

91 

64 

77 

61 

86 

92 

89.9 

MIN 

55 

50 

50 

51 

52 

53 

54 

65 

62 

59 

60 

59 

56 

56 

55 

5  3 

54 

54 

55 

56 

53 

56 

49 

46 

60 

56 

57 

57 

56 

50 

54.8 

MAX 

67 

67 

68 

70 

70 

60 

79 

78 

74 

74 

72 

7fi 

74 

77 

70 

71.7 

MIN 

52 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

58 

56 

56 

56 

56 

56 

49 

62 

53 

50 

49 

60 

56 

59 

54 

49 

49 

49 

59 

59 

54 

58 

54.3 

MAX 

76 

79 

82 

83 

77 

80 

85 

85 

87 

62 

80 

84 

90 

80 

76 

78 

60 

87 

83 

85 

75 

77 

86 

81.5 

MIN 

64 

65 

65 

62 

64 

64 

65 

67 

63 

64 

63 

63 

62 

63 

67 

67 

65 

65 

66 

65 

66 

60 

59 

60 

63 

63 

64 

64 

63 

63.9 

MAX 

60 

63 

63 

83 

61 

83 

65 

90 

88 

62 

81 

84 

90 

88 

65 

84 

85 

66 

67 

86 

79 

78 

79 

62 

87 

84.  2 

MIN 

64 

64 

62 

57 

61 

64 

65 

65 

61 

66 

64 

63 

61 

64 

66 

65 

65 

66 

66 

62 

58 

57 

57 

62 

64 

64 

66 

62 

63.2 

MAX 

76 

77 

76 

77 

76 

63 

76 

75 

74 

75 

76 

87 

80 

79 

77 

79 

78 

80 

76 

79 

MIN 

63 

63 

63 

61 

63 

64 

65 

66 

64 

64 

63 

63 

62 

66 

68 

67 

64 

66 

66 

66 

66 

64 

61 

60 

62 

63 

65 

66 

65 

63 

64.2 

MAX 

60 

63 

82 

81 

82 

62 

86 

62 

76 

63 

91 

92 

90 

68 

86 

65 

67 

66 

65 

78 

79 

61 

87 

63 

84 

MIN 

63 

63 

63 

61 

62 

63 

65 

67 

64 

61 

61 

62 

60 

68 

66 

65 

63 

64 

64 

64 

64 

62 

62 

62 

61 

62 

65 

63 

64 

63.5 

MAX 

97 

66 

89 

95 

99 

101 

97 

90 

96 

99 

100 

99 

96 

100 

103 

102 

96 

97 

95 

95 

93 

81 

81 

66 

89 

94 

97 

96 

95 

86 

MIN 

63 

54 

48 

52 

56 

57 

62 

70 

66 

62 

62 

63 

57 

55 

55 

56 

54 

63 

60 

55 

54 

52 

47 

60 

56 

67 

67 

62 

56 

57.2 

MAX 

6* 

65 

61 

84 

63 

86 

79 

84 

66 

87 

83 

82 

90 

95 

94 

89 

61 

87 

67 

62 

61 

72 

76 

87 

64 

MIN 

49 

47 

51 

51 

50 

43 

43 

43 

44 

52 

52 

48 

41 

41 

42 

50 

50 

45 

50 

54 

54 

50 

50 

49 

49 

50 

50 

49 

49 

46.0 

MAX 

88 

94 

97 

96 

99 

98 

98 

100 

99 

96 

99 

94 

92 

92 

96 

95 

96 

97 

100 

95.7 

MIN 

70 

70 

65 

66 

64 

71 

64 

62 

59 

59 

64 

65 

70 

70 

66 

71 

66 

63 

61 

61 

57 

55 

64 

59 

63 

60 

60 

67 

57 

56 

63.4 

MAX 

101 

99 

90 

99 

100 

101 

102 

99 

94 

94 

93 

95*4 

MIN 

62 

56 

54 

52 

51 

59 

64 

70 

63 

71 

62 

62 

^58 

58 

68 

61 

64 

57 

56 

69 

60 

54 

52 

61 

53 

57 

59 

60 

64 

56 

59.3 

MAX 

63 

87 

79 

79 

69 

87 

67 

84 

89 

90 

87 

86 

85 

95 

98 

91 

66 

66 

86 

66 

66 

62 

74 

76 

82 

67 

90 

86 

84 

79 

60 

MIN 

58 

57 

47 

46 

55 

56 

59 

65 

65 

63 

61 

56 

53 

63 

56 

56 

61 

56 

53 

54 

46 

48 

51 

54 

53 

57 

65 

56 

56.7 

MAX 

60 

81 

78 

82 

76 

77 

76 

79 

83 

84 

64 

76 

72 

74 

71 

59 

63 

68 

74 

77 

76 

MIN 

42 

42 

36 

42 

45 

44 

50 

51 

51 

46 

45 

42 

42 

44 

45 

47 

44 

43 

43 

41 

41 

36 

32 

34 

34 

42 

41 

44 

44 

42 

42.6 

MAX 

102 

96 

95 

102 

91 

97 

97 

104 

105 

102 

98 

96 

99 

98 

94 

88 

85 

86 

94 

97 

97 

97 

94 

MIN 

73 

68 

62 

64 

^66 

71 

77 

75 

68 

71 

'72 

'71 

71 

^70 

70 

66 

70 

66 

66 

56 

66 

60 

63 

66 

68 

69 

71 

62 

66.3 

97 

100 

90 

90 

90 

90 

91 

76 

84 

92 

75 

MIN 

51 

54 

55 

49 

51 

50 

53 

50 

61 

57 

56 

56 

55 

62 

59 

58 

62 

55 

57 

55 

55 

50 

51 

52 

57 

55 

58 

55 

54.5 

MAX 

88 

67 

97 

100 

95 

99 

99 

102 

102 

96 

97 

96 

94 

94 

66 

60 

64 

68 

94 

95 

97 

95 

67 

MIN 

60 

56 

53 

55 

59 

60 

64 

70 

67 

66 

66 

63 

60 

61 

59 

61 

60 

56 

59 

58 

56 

53 

55 

56 

60 

61 

60 

61 

53 

59.8 

87 

62 

67 

90 

89 

67 

63 

78 

78 

80 

78 

64 

71 

76 

62 

62 

65 

64 

63 

MIN 

43 

39 

36 

41 

46 

43 

49 

58 

55 

47 

47 

46 

44 

40 

43 

40 

39 

39 

40 

46 

43 

35 

39 

41 

43 

43 

47 

47 

43.7 

'79 

105 

97 

102 

100 

102 

99 

100. 1 

MIN 

62 

75 

76 

76 

78 

60 

76 

71 

69 

77 

75 

79 

82 

81 

77 

61 

77 

72 

67 

74 

74 

76 

76 

76 

77 

*71 

So 

76.2 

97 

96 

102 

100 

100 

94 

91 

60 

MIN 

60 

58 

52 

48 

56 

59 

62 

69 

62 

63 

61 

59 

57 

58 

61 

58 

54 

56 

57 

55 

52 

56 

66 

55 

56 

57 

62 

65 

57.7 

84 

85 

84 

85 

76 

70 

7  7 

61 

78 

MIN 

36 

43 

31 

29 

37 

39 

43 

55 

51 

43 

42 

38 

37 

36 

38 

37 

34 

32 

32 

36 

38 

33 

26 

30 

31 

31 

35 

42 

36 

36.9 

63 

99 

86 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

90 

85 

85 

91 

92 

92 

94 

94 

91 

86 

MIN 

64 

63 

59 

62 

62 

63 

65 

62 

65 

66 

65 

70 

72 

73 

70 

65 

68 

62 

63 

54 

53 

59 

60 

62 

64 

64 

65 

63 

56 

63.6 

76 

84 

86 

87 

63 

79 

76 

77 

77 

74 

66 

68 

72 

76 

79 

80 

81 

77 

79  4 

MIN 

39 

38 

37 

36 

36 

39 

41 

54 

52 

44 

44 

44 

42 

40 

42 

41 

39 

39 

38 

39 

36 

31 

30 

35 

38 

39 

40 

40 

42 

40.0 

92 

89 

64 

90 

92 

92 

69 

86 

85 

65 

69 

86 

88 

92 

91 

85 

63 

MIN 

70 

70 

72 

72 

70 

72 

66 

65 

69 

74 

72 

76 

80 

75 

67 

67 

70 

71 

72 

70 

68 

65 

67 

70 

64 

67 

72 

77 

67 

65 

70.2 

101 

96 

95 

94 

93 

92 

93 

87 

81 

63 

88 

93 

95 

95 

92 

84 

86 

MIN 

57 

54 

52 

52 

54 

55 

59 

66 

64 

63 

62 

61 

57 

56 

57 

55 

57 

57 

55 

51 

49 

48 

50 

54 

59 

59 

59 

54 

56.4 

102 

100 

101 

96 

96 

95 

95 

65 

65 

69 

93 

93 

95 

96 

96 

89 

87 

94  6 

MIN 

73 

72 

68 

64 

63 

64 

69 

67 

60 

60 

61 

64 

63 

69 

69 

72 

71 

66 

67 

66 

56 

53 

54 

55 

53 

61 

61 

62 

71 

60 

64.1 

90 

65 

64 

65 

86 

84 

83 

79 

75 

78 

79 

81 

83 

64 

80 

72 

74 

MIN 

48 

49 

47 

48 

52 

53 

54 

53 

54 

55 

52 

52 

50 

50 

54 

50 

46 

47 

46 

50 

47 

45 

43 

44 

46 

46 

47 

48 

52 

40 

49.1 

97 

97 

101 

99 

95 

96 

97 

92 

94 

83 

79 

63 

67 

93 

95 

94 

93 

65 

MIN 

57 

51 

51 

56 

56 

59 

61 

65 

64 

60 

61 

62 

56 

56 

58 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

51 

53 

55 

57 

59 

60 

61 

55 

57.8 

MAX 

65 

65 

66 

64 

63 

62 

63 

71 

70 

65 

70 

72 

70 

64 

66 

68 

68 

67 

67 

67 

70 

77 

64 

63 

70 

69 

70 

68 

MIN 

52 

52 

51 

51 

53 

52 

53 

51 

54 

55 

55 

55 

52 

53 

52 

47 

52 

51 

60 

49 

53 

49 

51 

49 

49 

60 

52 

54 

50 

51.8 

MAX 

66 

66 

91 

92 

94 

89 

85 

86 

90 

95 

66 

90 

92 

92 

92 

90 

86 

86 

66 

88 

87 

68 

91 

89 

86 

61 

MIN 

70 

70 

67 

66 

66 

67 

68 

69 

60 

62 

64 

67 

69 

65 

57 

69 

70 

65 

61 

53 

57 

50 

52 

60 

57 

63 

63 

58 

58 

63.1 

MAX 

60 

81 

75 

78 

72 

76 

76 

79 

76 

79 

76 

79 

76 

71 

65 

69 

72 

71 

75 

74 

74 

74 

71 

MIN 

55 

59 

55 

53 

53 

47 

47 

55 

57 

59 

60 

57 

56 

67 

52 

54 

46 

45 

46 

52 

50 

53 

54 

57 

52 

42 

53.1 

MAX 

92 

64 

72 

60 

89 

91 

93 

86 

74 

86 

92 

90 

87 

91 

97 

99 

92 

68 

69 

90 

67 

88 

72 

67 

76 

64 

89 

90 

90 

65 

82 

86.3 

MIN 

65 

57 

58 

63 

65 

65 

67 

62 

69 

59 

63 

67 

64 

64 

62 

62 

59 

69 

59 

48 

47 

47 

49 

55 

66 

65 

61 

51 

60 

60.0 

MAX 

77 

74 

72 

79 

60 

61 

84 

70 

75 

80 

61 

79 

80 

84 

66 

65 

79 

76 

81 

78 

75 

69 

59 

63 

72 

77 

76 

78 

76 

68 

73 

76.5 

MIN 

65 

61 

61 

64 

63 

67 

66 

60 

63 

64 

65 

65 

64 

67 

69 

66 

65 

62 

63 

62 

58 

46 

42 

42 

55 

60 

62 

60 

69 

49 

56 

60.5 

MAX 

79 

83 

84 

81 

63 

86 

86 

90 

86 

79 

81 

65 

63 

65 

61 

85 

87 

79.9 

MIN 

35 

36 

40 

41 

42 

41 

43 

51 

58 

45 

42 

42 

40 

35 

37 

39 

40 

38 

34 

30 

32 

34 

41 

31 

30 

33 

38 

40 

40 

49 

46 

39.4 

MAX 

86 

85 

83 

88 

91 

92 

93 

84 

78 

86 

68 

85 

65 

86 

89 

90 

85 

61 

74 

75 

76 

76 

64 

72 

78 

81 

63 

86 

65 

64 

76 

82.9 

MIN 

44 

44 

40 

46 

51 

53 

57 

57 

54 

50 

51 

50 

47 

47 

47 

50 

54 

50 

48 

47 

49 

48 

45 

41 

39 

44 

45 

46 

50 

52 

49 

48.4 

LAVA  BEDS  NM 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

LOO  I 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  BANCS 

LOS  GATOS 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MANZANITA  LAKE 
MARICOPA 

MARTINEZ  FIRE  STA 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MECCA  3  SE 
MERCED  FIRE  STA  2 
MEYERS  4  SW 
MILL  CREEK  2 
MINERAL 

MITCHELL  CAVERNS 
MODESTO 
MOJAVE  2  ESE 
MONO  LAKE 
MONTICELLO  DAM 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
.MOUNTAIN  PASS 
MT  BALDY  NOTCH 
MT  DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
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DAILY  TEMPERATURES  aSg^s^i"; 

Continued  ^  ^   —  —  ■  ■■  - — —  

Day  Of  Month  j 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MT  WILSON  FC  3383 

MAX 

77 

76 

77 

82 

80 

60 

74 

73 

75 

78 

83 

84 

87 

86 

60 

78 

61 

79 

81 

81 

75 

67 

68 

71 

77 

79 

77 

83 

79 

73 

70 

77.6 

MIN 

63 

61 

60 

59 

63 

61 

57 

55 

56 

56 

61 

62 

66 

69 

64 

63 

61 

63 

62 

61 

59 

52 

50 

51 

54 

58 

55 

59 

62 

56 

62 

59.2 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

95 

92 

89 

90 

95 

97 

100 

64 

68 

95 

96 

99 

101 

101 

104 

99 

98 

99 

100 

99 

97 

89 

65 

60 

66 

90 

94 

96 

96 

96 

85 

97.4 

MIN 

46 

49 

47 

49 

46 

47 

54 

58 

55 

55 

54 

56 

51 

53 

60 

56 

57 

56 

48 

60 

48 

51 

50 

46 

46 

47 

50 

51 

52 

52 

48 

51.4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

78 

72 

73 

84 

80 

61 

79 

74 

67 

93 

85 

64 

85 

97 

100. 

87 

79 

91 

93 

93 

66 

65 

74 

77 

84 

92 

90 

85 

60 

76 

75 

83.6 

MIN 

55 

51 

53 

54 

53 

53 

51 

59 

59 

54 

53 

54 

46 

48 

54 

51 

54 

50 

48 

53 

51 

46 

41 

47 

47 

50 

52 

54 

53 

54 

51.6 

NEEDLES   FAA  AP 

MAX 

109 

108 

105 

106 

105 

106 

105 

107 

101 

107 

107 

112 

114 

115 

113 

110 

110 

113 

113 

109 

114 

113 

114 

114 

114 

111 

108 

110 

111 

111 

104 

106.2 

MIN 

73 

80 

75 

76 

76 

80 

77 

80 

88 

86 

64 

79 

82 

67 

88 

67 

86 

62 

86 

91 

86 

91 

87 

87 

66 

84 

63 

85 

84 

84 

67 

62.5 

NEVADA  CITY 

MAX 

89 

90 

86 

83 

86 

87 

90 

90 

87 

81 

87 

88 

88 

69 

89 

92 

94 

90 

87 

85 

84 

83 

80 

71 

75 

79 

83 

84 

86 

86 

79 

85.4 

MIN 

47 

47 

44 

40 

44 

47 

51 

58 

68 

52 

51 

51 

45 

47 

47 

47 

46 

47 

46 

44 

45 

45 

45 

40 

40 

41 

43 

45 

46 

51 

46 

46.6 

NEWARK 

MAX 

78 

78 

66 

MIN 

54 

56 

55 

NEWMAN   Z  NW 

MAX 

93 

92 

87 

92 

94 

96 

97 

93 

93 

97 

94 

95 

96 

98 

101 

98 

94 

94 

92 

90 

90 

66 

80 

80 

64 

86 

90 

91 

90 

85 

84 

91.5 

MIN 

58 

53 

50 

54 

54 

59 

60 

65 

66 

62 

63 

60 

56 

65 

59 

62 

55 

54 

55 

55 

56 

56 

52 

46 

47 

50 

56 

56 

58 

59 

52 

56.4 

NEWPORT  8EACH  HARBOR 

MAX 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

77 

75 

70 

70 

70 

72 

75 

78 

76 

76 

74 

75 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

74 

73.5 

MIN 

64 

63 

65 

62 

62 

61 

64 

65 

59 

59 

62 

60 

59 

62 

65 

65 

64 

62 

63 

64 

65 

65 

63 

59 

58 

58 

61 

61 

63 

63 

60 

62.1 

NORTH  FORK  RS 

MAX 

97 

93 

91 

37 

89 

92 

95 

93 

90 

90 

93 

94 

96 

95 

98 

98 

97 

96 

92 

91 

90 

86 

83 

78 

80 

84 

90 

90 

92 

92 

62 

90.8 

MIN 

55 

54 

53 

52 

65 

57 

61 

65 

60 

57 

57 

55 

67 

56 

62 

65 

59 

53 

54 

53 

54 

51 

44 

48 

47 

47 

60 

53 

53 

55 

49 

54.  5 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

95 

94 

88 

85 

93 

95 

97 

95 

90 

91 

96 

96 

94 

96 

99 

101 

98 

93 

92 

92 

91 

94 

84 

80 

61 

87 

92 

95 

93 

91 

84 

92.0 

MIN 

51 

53 

49 

52 

55 

56 

60 

67 

66 

63 

64 

60 

56 

59 

60 

65 

57 

59 

57 

55 

57 

55 

54 

50 

50 

56 

59 

60 

60 

56 

54 

57.  3 

OAKLAND  WB  AP 

MAX 

69 

64 

65 

73 

71 

73 

73 

67 

76 

61 

69 

70 

74 

84 

86 

67 

69 

77 

79 

75 

76 

67 

65 

66 

74 

84 

75 

72 

70 

67 

68 

72.6 

MIN 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

57 

59 

55 

65 

56 

54 

63 

55 

54 

55 

54 

54 

56 

55 

57 

67 

56 

56 

53 

56 

56 

55 

58 

58 

65.3 

OCEANSIDE 

MAX 

77 

79 

78 

78 

77 

77 

82 

81 

80 

79 

77 

76 

76 

79 

82 

80 

80 

79 

79 

78 

76 

78 

78 

79 

78 

80 

78 

77 

78 

77 

79 

78.5 

MIN 

60 

60 

64 

62 

65 

62 

62 

61 

64 

65 

65 

64 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

65 

61 

61 

60 

60 

58 

58 

57 

66 

55 

55 

54 

54 

60.8 

OJAI 

MAX 

87 

88 

89 

93 

89 

69 

85 

88 

93 

90 

69 

96 

102 

104 

95 

95 

90 

95 

96 

93 

86 

82 

80 

86 

92 

93 

94 

97 

93 

84 

85 

90.9 

MIN 

53 

50 

50 

49 

50 

50 

59 

60 

59 

55 

55 

50 

49 

69 

61 

60 

56 

52 

53 

50 

64 

68 

56 

49 

49 

51 

49 

49 

51 

56 

54 

53.5 

ORANOE  COVE 

MAX 

100 

98 

95 

91 

94 

97 

100 

85 

93 

96 

96 

100 

99 

98 

100 

102 

102 

99 

97 

95 

94 

95 

91 

86 

84 

87 

93 

95 

97 

98 

88 

95.1 

MIN 

62 

63 

56 

55 

56 

61 

68 

71 

63 

63 

66 

61 

63 

62 

65 

67 

63 

58 

61 

61 

58 

58 

53 

52 

53 

54 

56 

56 

58 

65 

55 

60.2 

ORICK   PRAIRIE   CR  PARK 

MAX 

70 

66 

62 

63 

65 

67 

71 

66 

70 

7J 

68 

65 

72 

72 

70 

64 

67 

70 

71 

70 

73 

72 

70 

70 

72 

76 

71 

68 

63 

61 

64 

68.4 

MIN 

41 

40 

45 

53 

52 

52 

48 

51 

52 

52 

50 

54 

54 

42 

51 

51 

43 

52 

46 

44 

43 

42 

41 

41 

46 

51 

54 

55 

55 

56 

48.7 

ORLANO 

MAX 

94 

95 

88 

88 

94 

96 

98 

100 

92 

86 

96 

98 

98 

97 

99 

102 

99 

95 

95 

94 

94 

94 

87 

74 

83 

87 

92 

93 

95 

92 

88 

93.1 

MIN 

56 

53 

49 

54 

57 

59 

61 

68 

61 

62 

62 

61 

55 

55 

58 

61 

56 

59 

60 

60 

60 

57 

53 

52 

5i 

56 

55 

57 

59 

61 

54 

57.5 

ORLEANS 

MAX 

97 

96 

96 

95 

98 

101 

107 

87 

88 

96 

90 

96 

90 

92 

100 

95 

94 

87 

85 

86 

87 

85 

80 

82 

85 

90 

94 

93 

88 

88 

83 

91.3 

MIN 

50 

51 

50 

53 

50 

57 

57 

54 

56 

56 

58 

49 

47 

40 

60 

49 

49 

50 

46 

49 

47 

47 

45 

57 

45 

41 

50 

50 

60 

50 

57 

50.3 

OROVILLE 

MAX 

99 

98 

90 

89 

96 

98 

100 

100 

93 

92 

98 

100 

98 

98 

100 

102 

102 

95 

98 

97 

93 

94 

88 

78 

64 

89 

94 

95 

96 

95 

87 

94.7 

MIN 

62 

60 

54 

58 

61 

64 

67 

74 

70 

73 

70 

68 

63 

61 

66 

65 

62 

64 

63 

60 

65 

62 

58 

53 

57 

60 

61 

62 

62 

62 

57 

62.7 

OXNARD 

MAX 

72 

71 

73 

73 

71 

72 

72 

79 

75 

74 

72 

73 

74 

82 

80 

79 

79 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

75 

79 

79 

75 

77 

73 

75 

76 

75.2 

MIN 

58 

56 

56 

54 

56 

60 

62 

63 

60 

61 

60 

60 

54 

57 

63 

64 

63 

61 

60 

61 

59 

63 

57 

53 

52 

53 

69 

57 

61 

60 

59 

58.8 

PALMDALE   FAA  AP 

MAX 

98 

97 

95 

99 

100 

100 

85 

90 

96 

96 

99 

102 

104 

105 

101 

100 

100 

101 

100 

102 

96 

89 

88 

90 

96 

97 

98 

98 

100 

67 

89 

96.8 

MIN 

72 

67 

68 

61 

56 

62 

66 

68 

60 

62 

59 

61 

61 

66 

66 

71 

70 

65 

57 

59 

63 

57 

51 

50 

48 

51 

61 

54 

64 

63 

56 

61.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

99 

105 

109 

110 

109 

97 

99 

98 

108 

111 

112 

112 

110 

108 

102 

101 

105 

105 

108 

110 

108 

104 

102 

104 

109 

109 

106 

106 

110 

105 

104 

106.0 

MIN 

83 

76 

75 

73 

78 

78 

76 

72 

73 

70 

72 

70 

76 

83 

83 

84 

79 

78 

76 

72 

71 

65 

62 

57 

67 

67 

75 

73 

77 

69 

65 

73.4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

74 

74 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

70 

60 

84 

73 

73 

61 

88 

89 

73 

76 

62 

87 

61 

83 

73 

72 

73 

76 

87 

63 

78 

76 

73 

77.7 

MIN 

53 

56 

55 

56 

54 

54 

55 

58 

59 

55 

58 

53 

49 

60 

51 

50 

52 

49 

51 

49 

55 

52 

63 

49 

45 

46 

51 

54 

51 

54 

60 

52.8 

PALOMAR  MTN  OBSY 

MAX 

84 

88 

80 

33 

63 

82 

83 

75 

78 

63 

85 

87 

68 

89 

85 

81 

60 

84 

85 

86 

87 

83 

75 

60 

81 

81 

83 

66 

85 

83 

81 

83.0 

MIN 

62 

59 

60 

63 

63 

61 

58 

56 

69 

59 

62 

62 

66 

67 

63 

61 

60 

61 

61 

60 

59 

53 

51 

53 

52 

61 

57 

62 

63 

63 

49 

59.5 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

95 

95 

90 

65 

90 

95 

94 

89 

94 

94 

96 

94 

93 

97 

99 

98 

98 

94 

90 

91 

88 

87 

60 

82 

86 

91 

94 

94 

94 

89 

91.9 

MIN 

60 

53 

56 

52 

55 

57 

70 

63 

64 

63 

62 

58 

58 

64 

68 

68 

69 

64 

53 

55 

61 

52 

47 

49 

52 

56 

60 

61 

65 

52 

58.6 

PARADISE 

MAX 

93 

94 

88 

86 

90 

91 

95 

95 

90 

85 

92 

94 

93 

92 

94 

98 

97 

93 

91 

90 

69 

66 

62 

73 

63 

68 

90 

91 

90 

83 

63 

69.7 

MIN 

65 

66 

56 

53 

61 

64 

65 

69 

63 

66 

70 

70 

67 

66 

65 

69 

63 

61 

59 

61 

60 

59 

50 

50 

69 

63 

65 

63 

58 

56 

56 

61.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

97 

103 

104 

105 

107 

97 

99 

102 

105 

107 

109 

111 

111 

109 

104 

103 

93 

101 

105 

107 

109 

107 

102 

102 

104 

105 

97 

103 

107 

107 

102 

104.0 

MIN 

84 

85 

84 

65 

85 

82 

81 

82 

82 

82 

84 

85 

86 

87 

84 

75 

74 

78 

85 

65 

85 

80 

81 

83 

63 

60 

81 

81 

85 

84 

76 

62.4 

PASADENA 

MAX 

84 

86 

87 

87 

66 

87 

65 

89 

91 

90 

67 

92 

98 

96 

92 

92 

89 

90 

92 

92 

90 

63 

62 

85 

90 

90 

90 

95 

93 

87 

83 

89.0 

MIN 

60 

61 

60 

56 

56 

59 

65 

68 

63 

61 

61 

60 

61 

67 

68 

67 

62 

61 

60 

63 

61 

63 

63 

56 

56 

57 

54 

56 

61 

58 

59 

60.6 

PASO  ROBLES 

MAX 

86 

80 

86 

95 

95 

96 

90 

82 

91 

93 

91 

96 

100 

102 

100 

91 

96 

96 

97 

98 

96 

77 

77 

86 

90 

93 

96 

97 

95 

92 

89 

92.0 

MIN 

42 

43 

46 

44 

43 

44 

50 

61 

52 

52 

52 

47 

51 

51 

74 

54 

47 

44 

45 

46 

46 

50 

48 

42 

43 

41 

42 

49 

50 

54 

46 

48.4 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

86 

85 

68 

95 

97 

98 

83 

84 

94 

96 

94 

100 

101 

104 

96 

96 

97 

97 

99 

99 

87 

72 

79 

88 

90 

95 

96 

97 

97 

65 

89 

92.4 

MIN 

47 

46 

50 

48 

48 

49 

54 

62 

56 

55 

56 

53 

55 

55 

59 

57 

49 

48 

50 

50 

51 

48 

50 

45 

45 

46 

60 

53 

53 

64 

50 

51.3 

PERRIS 

MAX 

91 

91 

92 

95 

94 

86 

89 

92 

96 

97 

96 

99 

105 

105 

96 

96 

94 

99 

100 

98 

95 

89 

87 

90 

94 

93 

97 

100 

93 

92 

84 

94.4 

MIN 

58 

52 

51 

52 

52 

52 

55 

61 

55 

57 

55 

53 

62 

62 

56 

57 

55 

61 

59 

56 

50 

46 

52 

52 

67 

57 

56 

56 

57 

48 

45 

54.6 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

84 

73 

76 

83 

86 

83 

83 

75 

86 

92 

63 

83 

85 

95 

98 

86 

87 

85 

91 

84 

69 

81 

73 

74 

83 

91 

88 

87 

85 

72 

80 

64.0 

MIN 

41 

52 

53 

49 

50 

51 

50 

54 

57 

61 

52 

50 

48 

46 

49 

44 

46 

43 

53 

56 

60 

62 

46 

46 

45 

47 

51 

52 

50 

55 

53 

49.  7 

PINNACLES  NM 

MAX 

97 

89 

89 

94 

96 

98 

97 

87 

94 

97 

95 

96 

100 

102 

102 

100 

98 

97 

99 

97 

92 

67 

78 

84 

90 

93 

96 

96 

95 

83 

93 

93.9 

MIN 

44 

44 

45 

43 

48 

49 

52 

62 

55 

68 

63 

55 

54 

53 

57 

59 

47 

50 

49 

50 

48 

48 

45 

42 

43 

48 

46 

45 

62 

55 

48 

60.2 

PISMO  BEACH 

MAX 

62 

63 

69 

66 

63 

63 

61 

68 

72 

63 

63 

65 

74 

74 

69 

70 

65 

76 

77 

79 

76 

79 

67 

68 

69 

70 

61 

66 

67 

72 

72 

68.7 

MIN 

53 

52 

53 

53 

43 

44 

54 

57 

54 

64 

56 

64 

53 

43 

54 

55 

54 

51 

52 

45 

42 

55 

66 

41 

49 

49 

41 

39 

54 

58 

62 

50.6 

PLACERVILLE 

MAX 

93 

93 

88 

89 

89 

92 

93 

93 

90 

88 

92 

91 

93 

93 

95 

97 

97 

94 

90 

90 

87 

88 

83 

75 

78 

83 

87 

90 

90 

91 

62 

89.5 

MIN 

55 

53 

47 

46 

49 

55 

59 

67 

61 

58 

66 

57 

53 

55 

54 

55 

53 

62 

53 

50 

50 

52 

50 

49 

46 

48 

50 

52 

53 

57 

46 

53.1 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

92 

92 

86 

84 

90 

92 

93 

92 

68 

87 

91 

91 

93 

92 

94 

97 

97 

90 

90 

89 

87 

87 

62 

73 

75 

63 

85 

88 

89 

89 

77 

68.2 

MIN 

65 

65 

58 

60 

63 

68 

70 

66 

66 

63 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

63 

62 

64 

60 

64 

58 

48 

48 

62 

55 

61 

62 

64 

61 

61 

62.3 

PLATINA 

MAX 

91 

92 

64 

91 

94 

96 

99 

87 

60 

90 

91 

91 

69 

92 

95 

96 

95 

93 

95 

84 

87 

83 

79 

75 

80 

88 

87 

90 

89 

86 

83 

86.8 

MIN 

52 

47 

45 

47 

53 

55 

56 

63 

56 

50 

56 

55 

68 

69 

54 

49 

51 

50 

52 

55 

58 

58 

52 

44 

48 

54 

53 

57 

52 

60 

51 

53.3 

POINT  ARENA 

MAX 

63 

66 

59 

61 

58 

58 

58 

62 

63 

69 

66 

63 

64 

68 

66 

69 

59 

63 

66 

65 

65 

65 

64 

68 

64 

68 

68 

70 

62 

67 

66 

64.0 

MIN 

50 

46 

50 

48 

49 

48 

49 

49 

50 

49 

50 

51 

50 

49 

61 

49 

50 

51 

52 

51 

52 

51 

52 

50 

47 

46 

62 

62 

52 

52 

51 

50.1 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

68 

66 

67 

64 

64 

64 

66 

73 

69 

67 

67 

68 

70 

71 

73 

67 

67 

70 

70 

71 

62 

67 

68 

68 

68 

66 

66 

70 

66 

66 

66 

67.6 

MIN 

52 

54 

54 

52 

52 

62 

53 

56 

66 

54 

55 

53 

53 

48 

53 

54 

54 

50 

60 

50 

50 

53 

56 

52 

47 

48 

48 

47 

52 

63 

52 

52.0 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

68 

68 

68 

66 

64 

64 

61 

66 

69 

67 

65 

66 

66 

66 

69 

65 

66 

69 

66 

64 

66 

62 

70 

64 

64 

67 

64 

62 

65.9 

MIN 

51 

50 

50 

52 

51 

50 

50 

53 

64 

54 

54 

53 

54 

52 

53 

54 

53 

50 

62 

53 

53 

53 

54 

51 

51 

51 

50 

51 

62 

62 

52 

62.0 

See  ReleroDce  Notes  Followlag  SUUos  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  J 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

1 

31 

POMONA 

MAX 

as 

88 

90 

91 

89 

89 

82 

92 

94 

93 

90 

96 

102 

99 

95 

93 

91 

93 

96 

94 

90 

84 

85 

37 

92 

94 

92 

97 

93 

87 

84 

91. 

2 

MIN 

60 

60 

60 

54 

55 

58 

64 

65 

68 

69 

59 

60 

67 

53 

67 

64 

61 

62 

56 

59 

55 

52 

53 

52 

61 

50 

52 

52 

59 

52 

69 

58. 

4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

MAX 

67 

76 

79 

89 

88 

88 

89 

87 

73 

92 

91 

90 

90 

90 

97 

99 

91 

90 

92 

94 

90 

90 

88 

74 

80 

84 

93 

90 

90 

33 

75 

87. 

6 

52 

45 

49 

49 

48 

50 

52 

61 

55 

65 

65 

63 

50 

51 

51 

52 

54 

65 

56 

55 

55 

55 

55 

53 

48 

47 

50 

50 

55 

55 

56 

52. 

6 

PORTERVILLE 

MAX 

99 

98 

98 

92 

94 

97 

100 

92 

91 

96 

94 

99 

99 

98 

100 

102 

101 

98 

95 

94 

94 

96 

91 

87 

85 

89 

93 

95 

96 

97 

90 

96. 

2 

MIN 

66 

66 

58 

60 

60 

64 

69 

68 

66 

67 

70 

68 

65 

56 

66 

72 

63 

60 

61 

63 

59 

61 

55 

55 

54 

55 

58 

57 

59 

57 

58 

62. 

5 

PORTOLA 

MAX 

85 

85 

81 

65 

89 

88 

85 

83 

76 

84 

81 

85 

85 

87 

90 

68 

85 

84 

82 

SO 

79 

73 

73 

72 

75 

82 

82 

86 

84 

76 

77 

82. 

3 

MIN 

32 

31 

34 

29 

36 

37 

42 

50 

51 

44 

41 

42 

38 

35 

35 

36 

35 

35 

34 

33 

33 

35 

36 

30 

27 

30 

30 

34 

37 

40 

37 

36. 

1 

POSEY   3  E 

MAX 

84 

83 

83 

84 

82 

83 

82 

84 

77 

83 

34 

84 

85 

33 

69 

37 

36 

36 

84 

80 

79 

75 

70 

73 

73 

75 

80 

82 

81 

75 

71 

81. 

0 

MIN 

54 

49 

51 

51 

50 

51 

49 

49 

62 

51 

50 

61 

52 

51 

50 

50 

51 

51 

50 

50 

49 

47 

41 

41 

40 

41 

43 

45 

41 

46 

39 

47. 

9 

POTTER  VALLEr  PH 

MAX 

96 

95 

89 

94 

103 

101 

89 

94 

94 

95 

101 

99 

95 

91 

89 

88 

83 

30 

85 

93 

89 

84 

87 

91. 

9 

MIN 

51 

49 

47 

50 

60 

62 

60 

53 

55 

44 

50 

49 

48 

47 

44 

48 

46 

43 

42 

43 

48 

53 

43 

49. 

1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

92 

88 

88 

92 

93 

97 

87 

84 

93 

96 

94 

95 

97 

102 

101 

97 

95 

95 

95 

94 

90 

30 

84 

32 

87 

92 

92 

94 

91 

87 

86 

91. 

6 

MIN 

A6 

41 

35 

40 

43 

46 

52 

62 

51 

52 

51 

50 

51 

47 

50 

57 

45 

40 

41 

41 

41 

40 

41 

38 

38 

39 

41 

43 

45 

53 

41 

46. 

2 

OUINCY  RS 

MAX 

89 

91 

88 

86 

91 

96 

96 

98 

66 

80 

88 

91 

91 

89 

91 

94 

95 

91 

86 

85 

87 

85 

80 

75 

77 

80 

87 

87 

92 

83 

S3 

87. 

8 

MIN 

34 

38 

37 

34 

38 

42 

46 

59 

56 

45 

44 

43 

38 

37 

37 

37 

37 

39 

37 

36 

37 

40 

37 

32 

30 

33 

35 

37 

39 

45 

43 

39. 

6 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

90 

91 

91 

93 

91 

90 

87 

94 

97 

96 

94 

98 

102 

99 

97 

95 

94 

95 

96 

97 

93 

86 

85 

90 

96 

95 

96 

98 

94 

91 

88 

93. 

5 

MIN 

64 

59 

67 

52 

52 

61 

64 

64 

60 

57 

62 

55 

60 

63 

58 

67 

52 

55 

55 

50 

49 

53 

52 

44 

50 

52 

52 

54 

58 

44 

48 

66* 

9 

RANDSauRO 

MAX 

99 

97 

96 

98 

97 

98 

91 

88 

91 

95 

96 

97 

100 

103 

101 

99 

99 

93 

98 

97 

95 

87 

36 

88 

92 

92 

94 

94 

95 

38 

87 

94. 

5 

69 

68 

67 

53 

65 

68 

64 

69 

52 

64 

55 

63 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

67 

55 

65 

59 

56 

57 

57 

50 

60 

59 

60 

66 

60 

64. 

RED  BLUFF  WB  AP 

MAX 

99 

91 

91 

98 

98 

103 

103 

86 

88 

97 

93 

97 

97 

100 

105 

101 

98 

98 

94 

93 

95 

87 

74 

83 

87 

94 

93 

96 

94 

88 

87 

93. 

9 

62 

60 

55 

60 

63 

66 

66 

74 

65 

55 

63 

65 

61 

62 

54 

66 

53 

65 

65 

59 

67 

63 

66 

58 

55 

60 

63 

63 

65 

65 

60 

63. 

2 

REDDING  FIRE  STA  2 

MAX 

101 

98 

93 

98 

101 

104 

107 

86 

90 

97 

101 

98 

98 

100 

105 

103 

101 

99 

93 

96 

96 

95 

88 

83 

86 

94 

96 

97 

97 

93 

89 

96. 

3 

MIN 

70 

61 

57 

62 

67 

68 

71 

74 

66 

68 

70 

69 

70 

52 

70 

59 

67 

55 

67 

67 

67 

65 

59 

60 

57 

56 

65 

56 

67 

66 

62 

65. 

5 

REOLANOS 

MAX 

91 

92 

94 

98 

93 

84 

83 

91 

97 

99 

95 

101 

106 

106 

96 

98 

94 

97 

99 

99 

95 

87 

87 

91 

96 

97 

97 

100 

95 

92 

67 

94. 

8 

MIN 

63 

63 

61 

58 

57 

62 

65 

64 

61 

58 

57 

59 

63 

63 

70 

69 

64 

62 

61 

60 

58 

61 

59 

55 

56 

57 

59 

60 

62 

56 

57 

60. 

8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

78 

78 

76 

83 

83 

81 

78 

79 

83 

89 

89 

84 

86 

92 

98 

94 

85 

35 

91 

88 

87 

84 

73 

75 

82 

90 

88 

85 

84 

73 

80 

83. 

9 

MIN 

52 

50 

55 

5'- 

55 

54 

63 

59 

59 

55 

55 

53 

49 

50 

51 

51 

53 

60 

50 

50 

61 

50 

54 

48 

46 

48 

52 

53 

51 

56 

59 

52. 

5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PARK 

MAX 

82 

95 

85 

83 

90 

93 

96 

103 

74 

89 

95 

93 

89 

88 

36 

95 

90 

33 

85 

31 

82 

82 

SO 

82 

80 

87 

83 

90 

92 

SO 

72 

36. 

9 

MIN 

50 

52 

54 

56 

64 

54 

55 

56 

62 

54 

65 

57 

50 

52 

53 

51 

49 

50 

51 

51 

56 

49 

46 

45 

46 

47 

51 

56 

57 

60 

62. 

6 

RICHMOND 

MAX 

66 

65 

63 

65 

67 

65 

66 

68 

66 

77 

74 

67 

71 

75 

34 

84 

63 

57 

80 

33 

76 

73 

63 

67 

68 

72 

82 

71 

67 

59 

69 

70. 

7 

54 

53 

54 

64 

53 

54 

52 

54 

56 

55 

55 

56 

55 

57 

56 

54 

55 

55 

58 

58 

57 

55 

55 

55 

56 

65 

59 

58 

58 

59 

58 

55. 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

MAX 

88 

90 

91 

94 

91 

85 

84 

92 

97 

96 

92 

93 

104 

102 

98 

94 

91 

94 

93 

96 

92 

86 

85 

88 

95 

94 

95 

99 

95 

39 

86 

92. 

7 

M 

64 

63 

61 

56 

57 

62 

65 

59 

57 

59 

58 

50 

66 

69 

68 

64 

62 

59 

57 

57 

52 

60 

66 

64 

55 

55 

57 

61 

55 

57 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

MAX 

92 

89 

90 

92 

96 

93 

86 

83 

92 

96 

97 

94 

98 

104 

104 

98 

96 

93 

96 

98 

93 

93 

36 

87 

90 

86 

97 

96 

100 

95 

90 

93, 

6 

MIN 

61 

62 

56 

54 

54 

59 

65 

63 

56 

54 

58 

55 

67 

64 

67 

60 

60 

59 

56 

66 

54 

59 

57 

62 

61 

63 

53 

64 

58 

51 

55 

ROCKLIN 

MAX 

100 

97 

84 

90 

95 

99 

100 

99 

93 

95 

100 

100 

100 

100 

101 

106 

103 

97 

94 

95 

95 

95 

36 

82 

85 

89 

95 

95 

97 

97 

37 

96. 

2 

MIN 

55 

54 

52 

49 

52 

54 

66 

58 

50 

59 

58 

58 

57 

55 

56 

56 

55 

54 

54 

51 

50 

56 

55 

49 

50 

50 

55 

56 

55 

55 

56 

SACRAMENTO  WB  AP 

MAX 

95 

82 

85 

95 

97 

99 

95 

86 

92 

98 

97 

98 

97 

100 

103 

99 

94 

96 

97 

94 

94 

83 

79 

S3 

83 

93 

95 

95 

94 

84 

87 

92. 

7 

MIN 

54 

53 

65 

53 

64 

56 

60 

66 

65 

61 

61 

61 

57 

59 

59 

61 

66 

59 

57 

56 

59 

57 

54 

53 

51 

54 

58 

60 

59 

59 

67 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

91 

79 

63 

92 

94 

97 

93 

83 

91 

97 

95 

95 

94 

97 

101 

97 

91 

94 

96 

92 

92 

80 

74 

31 

85 

92 

93 

94 

91 

81 

84 

90. 

3 

MIN 

57 

54 

54 

64 

55 

57 

61 

67 

65 

64 

53 

61 

59 

51 

62 

63 

57 

59 

59 

60 

60 

58 

55 

54 

53 

57 

61 

52 

61 

60 

57 

SAINT  HELENA 

MAX 

82 

77 

81 

92 

89 

91 

87 

79 

91 

95 

90 

94 

92 

100 

103 

90 

87 

97 

95 

93 

92 

81 

77 

83 

88 

94 

95 

94 

85 

82 

83 

89. 

1 

MIN 

56 

52 

53 

55 

50 

54 

54 

60 

60 

52 

55 

53 

47 

46 

53 

62 

55 

47 

54 

57 

50 

65 

52 

44 

44 

4S 

49 

51 

51 

55 

56 

52. 

SAINT  MARYS  COLLEOE 

MAX 

85 

83 

33 

86 

86 

88 

82 

78 

89 

92 

88 

83 

32 

95 

99 

84 

73 

89 

89 

36 

84 

81 

71 

71 

81 

39 

37 

87 

80 

72 

73 

83. 

9 

MIN 

54 

52 

51 

53 

52 

55 

52 

61 

60 

59 

50 

50 

45 

47 

55 

52 

46 

47 

48 

52 

55 

55 

54 

52 

44 

49 

56 

55 

52 

55 

62. 

^ 

SALINAS  2  E 

MAX 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

71 

70 

80 

73 

58 

73 

75 

80 

75 

71 

69 

76 

79 

77 

73 

70 

72 

74 

72 

84 

79 

75 

73 

71 

73 

72. 

9 

MIN 

52 

53 

54 

52 

51 

61 

61 

55 

57 

56 

54 

53 

52 

49 

48 

52 

53 

49 

43 

50 

53 

55 

57 

53 

43 

42 

43 

60 

53 

55 

55 

51  ■ 

' 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

66 

69 

71 

76 

76 

73 

73 

75 

76 

76 

72 

71 

59 

74 

69 

69 

71 

70 

71 

57 

72 

73 

70 

74 

81 

92 

67 

68 

67 

68 

69 

72. 

3 

MIN 

52 

52 

50 

54 

52 

55 

69 

53 

52 

52 

51 

55 

66 

55 

64 

67 

55 

55 

54 

56 

52 

55 

53 

51 

54 

50 

52 

64 

63 

53 

52 

5  3. 

2 

SALT  SPRINGS  PH 

MAX 

86 

86 

82 

82 

84 

86 

86 

84 

SO 

83 

84 

84 

66 

85 

90 

90 

89 

85 

86 

85 

82 

79 

74 

72 

75 

80 

32 

84 

84 

83 

77 

83. 

0 

MIN 

57 

64 

54 

57 

55 

64 

66 

62 

61 

58 

64 

62 

60 

59 

65 

57 

63 

61 

52 

69 

53 

53 

50 

47 

48 

54 

67 

59 

60 

56 

54 

58. 

SALYER  RS 

MAX 

90 

95 

95 

89 

93 

97 

99 

104 

76 

84 

94 

95 

87 

85 

39 

96 

93 

90 

83 

81 

82 

84 

80 

78 

79 

83 

87 

92 

90 

87 

30 

38. 

3 

MIN 

50 

54 

53 

54 

51 

55 

57 

61 

66 

56 

58 

55 

49 

47 

49 

49 

49 

47 

49 

47 

49 

50 

46 

44 

43 

44 

47 

50 

51 

53 

50 

* 

SAN   ANTONIO  CN  MOUTH 

MAX 

86 

83 

86 

89 

89 

85 

86 

85 

39 

91 

91 

96 

LOO 

99 

91 

90 

88 

90 

93 

92 

92 

87 

80 

34 

89 

92 

91 

95 

95 

89 

82 

89. 

5 

MIN 

62 

62 

60 

67 

61 

61 

66 

64 

62 

58 

61 

62 

67 

72 

70 

68 

64 

61 

53 

61 

59 

52 

49 

55 

55 

53 

59 

65 

66 

58 

55 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

97 

98 

98 

96 

98 

98 

95 

94 

96 

97 

97 

98 

100 

103 

103 

99 

97 

98 

97 

93 

35 

84 

34 

90 

96 

96 

96 

99 

97 

96 

92 

96. 

7 

MIN 

52 

51 

49 

46 

46 

42 

46 

63 

66 

66 

67 

52 

54 

54 

55 

59 

57 

48 

46 

46 

48 

46 

42 

40 

43 

40 

45 

49 

52 

55 

46 

49. 

* 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

92 

92 

94 

98 

95 

88 

65 

95 

100 

102 

98 

104 

106 

107 

100 

99 

96 

98 

100 

100 

97 

90 

33 

93 

97 

99 

99 

104 

99 

93 

90 

96. 

7 

MIN 

64 

66 

61 

57 

56 

62 

67 

66 

50 

65 

59 

59 

51 

57 

69 

63 

64 

62 

60 

59 

57 

62 

68 

53 

54 

56 

55 

67 

61 

54 

57 

60. 

SANDBERG  WB 

MAX 

83 

82 

82 

87 

87 

85 

81 

73 

82 

34 

35 

87 

90 

94 

87 

37 

88 

83 

32 

34 

30 

69 

70 

77 

81 

84 

34 

86 

86 

75 

73 

32. 

6 

MIN 

61 

60 

57 

58 

63 

65 

63 

60 

60 

61 

63 

54 

64 

70 

68 

63 

66 

o3 

62 

52 

56 

49 

44 

50 

54 

59 

60 

51 

63 

57 

51 

SAN  DIEGO  WB  AP 

MAX 

76 

77 

76 

77 

76 

77 

79 

84 

81 

78 

76 

77 

80 

81 

32 

81 

79 

80 

82 

30 

79 

77 

76 

77 

30 

80 

80 

30 

79 

77 

76 

78. 

7 

MIN 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

66 

67 

55 

65 

66 

66 

65 

64 

67 

68 

67 

67 

57 

65 

57 

65 

65 

61 

64 

63 

63 

56 

56 

53 

65 

SAN  FERNANDO 

MAX 

87 

89 

92 

90 

90 

90 

88 

90 

95 

94 

94 

99 

104 

105 

94 

92 

90 

95 

96 

95 

90 

86 

79 

82 

92 

92 

92 

98 

91 

85 

84 

91. 

6 

MIN 

58 

56 

52 

53 

54 

53 

65 

68 

50 

61 

58 

58 

56 

63 

64 

64 

67 

54 

52 

65 

60 

55 

61 

52 

61 

50 

51 

50 

57 

55 

54 

57. 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

68 

59 

58 

69 

63 

57 

59 

65 

62 

61 

56 

68 

66 

66 

61 

56 

66 

63 

67 

65 

53 

63 

63 

56 

68 

63 

65 

64 

66 

65 

63. 

5 

MIN 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

53 

64 

52 

52 

53 

52 

53 

48 

51 

53 

64 

51 

51 

63 

53 

55 

53 

52 

49 

54 

53 

53 

56 

55 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

78 

66 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

76 

78 

59 

69 

72 

84 

36 

70 

69 

71 

77 

73 

77 

71 

68 

63 

73 

84 

74 

70 

72 

59 

70 

73. 

0 

MIN 

50 

53 

56 

53 

62 

52 

61 

56 

55 

53 

54 

54 

54 

52 

53 

52 

53 

66 

52 

55 

53 

56 

57 

53 

52 

52 

66 

54 

55 

59 

68 

SAN  FRANCISCO  FOB 

MAX 

60 

58 

58 

64 

62 

63 

62 

62 

72 

68 

60 

65 

59 

77 

76 

61 

64 

69 

73 

72 

69 

61 

63 

60 

68 

79 

57 

65 

65 

55 

64 

56. 

9 

MIN 

52 

53 

51 

52 

52 

51 

51 

54 

65 

53 

52 

54 

54 

54 

53 

52 

52 

55 

56 

55 

54 

53 

55 

54 

52 

57 

57 

54 

53 

66 

55 

63. 

6 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

84 

86 

86 

86 

66 

86 

66 

91 

91 

88 

35 

90 

93 

95 

93 

82 

89 

90 

39 

94 

93 

36 

83 

83. 
51. 

8 

MIN 

61 

62 

59 

56 

58 

61 

66 

66 

60 

61 

62 

61 

59 

64 

67 

56 

53 

64 

62 

64 

63 

64 

64 

55 

54 

54 

58 

57 

62 

61 

60 

1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

68 

60 

62 

66 

66 

66 

70 

69 

76 

74 

59 

65 

72 

75 

77 

55 

53 

67 

72 

68 

70 

56 

56 

66 

58 

76 

74 

69 

69 

68 

68 

68. 

8 

MIN 

49 

51 

62 

49 

48 

47 

48 

53 

53 

51 

50 

52 

43 

42 

42 

43 

52 

42 

41 

41 

45 

45 

54 

52 

51 

41 

43 

48 

45 

51 

53 

47. 

8 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 

97 

98 

101 

100 

92 

86 

100 

102 

103 

102 

106 

103 

107 

99 

100 

99 

104 

105 

103 

98 

92 

91 

98 

99 

102 

102 

104 

100 

95 

94 

99. 

6 

MIN 

62 

60 

57 

54 

54 

58 

65 

56 

64 

51 

52 

64 

59 

63 

66 

55 

59 

56 

54 

52 

50 

64 

53 

45 

49 

53 

63 

54 

59 

48 

47 

55. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ContlDued 


StaUon 

Day  Of  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  LUIS  DAH 

MAX 
MIN 

63 

90 

53 

55 

57 

59 

59 

67 

73 

69 

67 

66 

97 
67 

67 

95 
61 

99 
65 

100 

76 

97 
69 

96 
68 

96 

63 

95 
66 

92 
65 

92 
56 

82 

57 

76 

56 

64 

64 

61 

62 

66 

51 

59 

92.4 
62.7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

*9 

74 
50 

52 

75 
52 

74 
51 

73 
51 

77 
51 

71 

52 

60 
64 

61 

53 

78 
53 

76 
53 

60 
52 

83 
53 

91 
52 

66 
54 

63 
54 

76 
49 

65 
49 

94 
64 

91 
49 

75 
46 

69 

55 

72 
61 

75 
51 

48 

48 

49 

52 

81 

62 

80 
49 

79.6 
51.3 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

52 

53 

56 

53 

54 

51 

61 

57 

58 

64 
65 

76 
54 

76 
54 

79 
53 

67 
52 

91 
54 

77 
54 

76 
62 

76 
53 

82 
53 

78 
54 

62 

66 

71 

66 

69 
65 

72 
63 

56 

52 

65 

54 

81 
54 

71 

58 

73 
57 

77.5 
64.1 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

63 

64 

64 

62 

64 

64 

65 

67 

63 

73 
64 

71 
62 

71 
63 

60 
60 

63 
62 

79 
66 

76 
66 

76 
65 

75 
66 

75 
65 

77 
66 

74 
65 

72 
65 

73 
66 

73 
62 

62 

63 

63 

63 

63 

73 
64 

74 
64 

74.9 
63.9 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

't9 

50 

54 

50 

51 

51 

58 

59 

86 
55 

64 
53 

63 
51 

84 
51 

92 
55 

98 
60 

79 
50 

83 
47 

76 
59 

88 
57 

86 
54 

86 
54 

73 
61 

72 

51 

82 
49 

92 
56 

89 
65 

63 
54 

80 
56 

74 
55 

61.6 
53.1 

SANTA   ANA   FIRE  STA 

MAX 
MIN 

62 

63 

64 

60 

61 

62 

64 

64 

67 
57 

87 
63 

81 
62 

62 
62 

89 
57 

68 
61 

66 
66 

86 

66 

84 

63 

87 

62 

66 
62 

86 
63 

83 
62 

79 
64 

80 

63 

62 

56 

57 

66 
66 

86 
50 

67 
61 

85 
61 

61 

60 

63 
52 

84.2 
61.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

S9 

57 

53 

57 

60 

75 
59 

59 

62 

63 

61 
61 

76 
61 

74 
59 

76 

59 

63 
57 

69 
56 

85 
63 

82 

63 

79 
63 

79 
59 

61 
69 

81 
60 

77 
61 

74 
61 

76 

58 

79 
55 

61 

56 

57 

80 
51 

82 
57 

79 
63 

60 
62 

79 
58 

79.0 
69.3 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

59 

57 

55 

56 

62 

74 
60 

61 

79 
65 

78 
63 

73 
62 

74 
61 

74 
61 

76 
59 

64 
59 

82 
64 

60 
64 

76 
60 

76 
59 

76 
59 

79 
69 

76 
61 

76 

59 

78 
57 

76 
65 

60 
56 

56 

51 

78 

59 

65 

61 

53 

78 
57 

77.0 
60.0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
HIN 

58 

56 

59 

56 

59 

80 
58 

77 
60 

81 
66 

64 

66 

85 
59 

74 
58 

89 

57 

96 
76 

97 
73 

86 
71 

65 
63 

77 
61 

85 
61 

68 
70 

64 

77 

84 

59 

68 

57 

69 

57 

73 
55 

61 

63 

56 

66 
56 

82 
57 

73 
55 

71 
68 

60.2 
61.7 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

53 

71 

53 

73 
53 

70 
50 

72 
50 

69 
51 

69 
48 

66 
49 

81 

53 

74 

53 

67 
54 

79 
63 

63 
47 

91 
47 

80 
49 

75 
54 

75 
53 

61 
45 

86 
45 

66 
45 

69 
46 

64 

46 

74 
50 

79 
43 

80 
42 

43 

45 

50 

60 

79 
55 

76 
54 

76.4 
49.3 

SANTA   MARIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
54 

66 
53 

73 
53 

70 
53 

70 
54 

70 
53 

64 

55 

77 
58 

74 
56 

70 
55 

70 
56 

73 
56 

75 
55 

83 
61 

62 
64 

73 
57 

72 
56 

76 

52 

77 

51 

80 
49 

66 

47 

68 

55 

71 
52 

73 
49 

46 

47 

60 

47 

53 

70 
56 

70 
63 

72.6 
62.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

68 
62 

68 
62 

69 
62 

69 
60 

68 
61 

66 
62 

69 
63 

70 
63 

70 
62 

67 
63 

68 
61 

66 
62 

66 

72 
64 

72 
67 

72 
62 

72 
65 

71 
64 

70 
62 

70 
65 

71 
65 

70 
64 

70 
64 

71 
61 

60 

60 

62 

70 
53 

70 
56 

70 
53 

71 
62 

69.9 
62.7 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

77 
52 

77 
52 

77 
52 

78 
47 

76 
52 

80 

63 

74 

51 

86 
62 

61 
57 

77 
54 

78 
55 

79 
66 

87 
65 

87 
60 

69 
62 

86 
61 

64 
59 

81 
56 

61 
54 

82 
52 

84 

53 

65 
54 

77 
53 

78 
49 

47 

48 

54 

46 

60 
59 

62 
66 

54 

81.1 
54.1 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

60 
46 

81 
49 

72 
51 

77 
50 

65 

50 

85 
50 

64 
50 

82 
60 

75 
56 

86 

60 

94 

51 

83 
49 

69 
46 

91 
46 

96 
51 

99 
46 

87 
46 

90 
46 

95 
52 

93 
63 

91 
61 

90 

60 

60 
49 

78 
46 

44 

46 

49 

90 
51 

51 

67 
52 

61 

86.0 
49.  5 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

66 
50 

69 
53 

62 
53 

60 
53 

67 
53 

67 
52 

66 

52 

73 
53 

66 

53 

75 
53 

72 
62 

70 
55 

68 
54 

71 
50 

70 
54 

66 
64 

64 
54 

69 
62 

71 

57 

68 
52 

69 
65 

70 
66 

67 
55 

67 
49 

43 

46 

52 

54 

55 

53 
67 

63 
56 

66.2 
52.9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

95 
70 

97 
59 

90 
62 

91 

63 

95 
65 

97 
69 

100 
72 

104 
73 

83 
68 

64 
66 

93 
68 

97 
64 

93 
67 

94 
67 

97 
69 

99 
69 

99 
71 

98 
69 

92 
67 

90 
67 

90 
67 

90 
67 

66 
67 

75 
58 

80 
58 

65 
61 

91 
64 

90 
64 

93 
55 

92 
66 

69 
54 

91.9 
65.7 

SIERRAVILLE  RS 

MAX 
MIN 

63 
35 

84 
41 

63 
40 

82 

32 

87 
36 

91 
43 

90 
43 

94 

60 

86 
56 

79 
46 

83 
41 

85 
43 

64 

39 

83 
39 

66 
36 

90 
37 

66 
37 

84 
37 

62 
39 

60 
39 

80 
37 

79 
39 

76 
41 

68 
33 

71 
30 

76 
33 

84 
33 

82 
36 

87 
40 

65 
47 

76 
38 

62.7 
39.7 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

72 
38 

73 
43 

73 
39 

71 
34 

75 

33 

76 
42 

79 
45 

76 

46 

72 
49 

68 
44 

75 
43 

73 
41 

73 
40 

73 
41 

76 
41 

78 
40 

77 
38 

74 
38 

75 
36 

72 
36 

71 
36 

70 
37 

66 
38 

61 
36 

62 

32 

65 
36 

69 
35 

71 
37 

40 

72 
40 

59 

37 

71.9 
39.1 

SONOMA 

MAX 
MIN 

65 
47 

60 
49 

62 
52 

92 
46 

66 

46 

92 
47 

89 
47 

76 
58 

90 

60 

97 
50 

93 
50 

90 
50 

91 
44 

100 
44 

103 
49 

96 
46 

86 
47 

92 
46 

96 
47 

93 
51 

93 
49 

66 
54 

77 
46 

78 
43 

86 
43 

46 

48 

91 
51 

65 
49 

64 

83 
50 

69.0 
46.8 

SONORA 

MAX 
MIN 

96 
60 

96 
60 

92 
54 

89 
54 

93 
56 

96 
61 

96 
64 

96 
66 

92 
66 

92 
62 

96 
62 

98 
62 

98 
60 

98 
60 

100 
62 

103 
64 

100 
56 

97 
57 

95 
56 

94 
56 

92 
56 

90 
56 

85 
52 

79 
49 

62 
51 

66 

53 

92 
56 

95 
56 

95 
58 

93 
62 

66 
54 

93.4 
68.5 

SO  ENTRANCE   YCSEMITE  NP 

MAX 
MIN 

66 
50 

64 

50 

80 
43 

62 
40 

65 
45 

66 
50 

85 

51 

82 
57 

80 
53 

64 

49 

84 
46 

66 
46 

66 
49 

68 
47 

91 
64 

90 
55 

86 
61 

87 
46 

65 
45 

86 
43 

65 
45 

76 
45 

73 
40 

72 
39 

36 

36 

41 

62 
44 

62 
44 

60 
49 

75 
40 

82.8 
46.3 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

75 

37 

76 
36 

76 
35 

74 

31 

76 
38 

62 
40 

62 
40 

65 

53 

79 
62 

72 
44 

75 
42 

76 
42 

40 

77 
36 

78 
37 

62 
37 

62 
35 

76 
34 

76 
35 

75 
34 

72 
34 

72 
36 

67 
46 

62 
44 

30 

69 
33 

35 

36 

36 

75 
40 

35 

74.6 
36.3 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 
MIN 

74 
64 

74 
62 

75 
61 

78 
60 

77 
64 

73 
64 

69 
60 

66 

60 

74 

63 

75 
57 

76 
58 

79 
63 

78 
57 

64 
60 

78 
67 

76 
65 

79 
61 

77 
63 

76 
63 

78 
64 

73 
60 

68 
55 

65 

61 

70 
53 

73 
57 

62 

50 

51 

55 

61 

66 
52 

74.6 
60.4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

94 
56 

86 
56 

64 

52 

94 

53 

96 
56 

98 
57 

96 
60 

66 
66 

92 
66 

100 
64 

99 
65 

96 
61 

96 
56 

100 
58 

102 
62 

99 
63 

96 
69 

96 
60 

95 
60 

93 
62 

93 
60 

64 

59 

76 

52 

82 
63 

68 
53 

93 

55 

95 
58 

96 
61 

92 
53 

82 
51 

87 

50 

92.4 
69.1 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

MAX 
MIN 

92 
55 

92 
53 

84 

50 

83 
51 

90 
54 

94 

53 

95 
57 

93 
63 

65 
63 

90 
60 

95 
61 

93 
59 

93 
55 

92 
56 

96 
66 

99 
58 

96 
55 

92 
54 

91 
55 

91 
56 

90 
56 

90 
57 

63 
56 

60 
52 

80 
49 

52 

54 

58 

92 

57 

91 
51 

63 
53 

90.1 
65.9 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

93 
62 

69 
50 

66 
51 

95 
50 

96 
50 

97 

52 

96 
54 

90 
64 

91 

62 

96 
59 

97 
59 

95 
59 

96 
55 

99 
63 

102 
55 

99 
57 

93 
58 

95 
57 

96 
56 

94 

67 

93 
57 

92 
66 

76 
61 

50 

95 

52 

95 
57 

92 
58 

93.9 
55.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

96 
57 

95 
56 

86 
56 

95 
55 

98 
59 

100 
60 

104 

62 

97 
72 

89 
64 

92 
61 

96 
64 

96 
58 

96 
56 

97 
67 

LOl 
56 

101 
60 

97 
62 

95 
59 

95 
56 

93 
67 

93 
68 

69 

58 

82 

65 

62 
55 

86 

52 

91 
56 

93 
57 

95 
56 

93 
50 

90 
63 

68 
57 

93.6 
56.5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

90 
53 

85 
56 

67 

55 

88 
52 

86 
49 

90 
55 

69 
56 

81 
60 

77 
66 

86 
55 

64 
56 

69 
56 

36 
56 

64 
56 

91 
57 

95 
66 

66 
57 

85 
56 

86 

53 

82 
52 

81 
51 

77 
51 

76 
52 

61 
43 

76 
45 

46 

61 
50 

81 
51 

65 
64 

75 
55 

79 
62 

64,0 
53.5 

SUNLANO 

MAX 
MIN 

66 
56 

67 
58 

89 
58 

93 
55 

92 
56 

88 
56 

86 

63 

66 

66 

94 

62 

94 

56 

93 
58 

98 
54 

L04 
67 

102 
66 

94 

55 

94 
64 

92 
61 

93 
56 

96 
69 

94 
58 

68 
64 

76 
60 

60 
60 

65 
62 

90 
54 

90 
56 

94 
54 

97 
60 

94 

58 

65 
57 

82 
54 

90.9 
69.0 

SUSANVILLE  AP 

MAX 
MIN 

90 
40 

66 
41 

86 

42 

90 

39 

93 
44 

96 
48 

97 
54 

69 

70 

60 

59 

66 

47 

92 
49 

89 
50 

68 
44 

90 
46 

93 
43 

93 
44 

90 
46 

68 
45 

93 
40 

64 
40 

65 
42 

62 
46 

61 

43 

75 
37 

76 
33 

65 
37 

66 
43 

67 
44 

66 
45 

64 

55 

81 
46 

67.5 
45.2 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

76 
40 

77 
45 

78 
40 

76 

35 

77 
41 

81 
42 

82 
43 

60 
59 

76 
52 

72 
40 

73 
43 

77 
46 

77 
43 

79 
40 

80 
41 

83 
41 

82 

36 

80 
40 

78 
39 

76 
37 

75 
41 

74 
41 

69 
44 

66 
43 

66 
34 

76 
39 

36 

76 
40 

73 
43 

75 
44 

75 
40 

75.2 
41.6 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

86 
57 

83 
65 

61 
51 

80 
53 

64 
47 

90 
50 

82 
62 

77 
59 

78 
66 

63 
64 

67 
52 

88 
53 

85 
53 

67 
56 

69 
56 

67 
65 

66 
63 

86 
61 

60 
65 

76 
66 

64 

55 

76 
47 

71 
43 

73 
43 

76 
44 

42 

80 
45 

46 

64 
48 

75 
54 

72 
55 

81.7 
53.6 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

99 
70 

98 
66 

94 

62 

93 
62 

95 
67 

97 

70 

95 
74 

90 
66 

93 
67 

96 
67 

96 

70 

97 
69 

96 
67 

99 
68 

102 
73 

101 
75 

100 
73 

98 
69 

94 
66 

93 
66 

96 
66 

94 
64 

69 

55 

63 

63 

66 
56 

91 
62 

93 
67 

94 
65 

94 

67 

92 
70 

87 
59 

94.4 
66.3 

TERMO 

MAX 
MIN 

66 
36 

66 
35 

85 
30 

67 

33 

96 
36 

93 
44 

96 
46 

67 
47 

73 
54 

85 
41 

66 
42 

66 
42 

65 
34 

67 
32 

86 

33 

90 
36 

67 
43 

85 
36 

63 
34 

79 
34 

79 
33 

76 

39 

71 
34 

71 
26 

76 

66 

29 

63 
30 

85 
35 

66 
35 

61 
37 

75 
40 

63.9 
36.7 

THERMAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

101   102  106 
82     77  79 

106  100 
75  80 

94 

79 

96  101  108 
78     75  61 

111 
78 

.10 
76 

77 

78 

61 

60 

100 
62 

103 
79 

104 
77 

107 
77 

106 

76 

105 
74 

103 
66 

100 

66 

101 
71 

106 
74 

101 
80 

103 
76 

107 
74 

112 
61 

104 

71 

102 
76 

103.9 
76.7 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

100 
62 

97 
62 

94 
59 

89 
56 

92 
59 

97 
62 

100 
70 

90 
68 

90 
62 

96 
65 

97 
64 

99 
60 

96 
62 

97 
61 

101 
63 

102 
70 

100 
65 

98 
60 

95 
63 

94 
60 

93 

59 

93 
56 

68 
60 

83 
52 

66 
54 

86 
54 

93 
57 

94 
57 

95 
57 

95 
65 

87 
54 

94.2 
60.3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

93 
54 

93 
56 

68 

52 

89 
50 

92 

53 

94 

57 

93 
60 

90 
65 

88 

62 

91 
58 

92 
64 

92 
57 

92 
56 

94 
64 

99 
56 

97 
57 

96 
66 

91 

53 

90 
53 

90 
51 

68 
51 

67 
62 

80 
48 

78 
46 

83 

87 

90 

90 

90 

86 

63 

89.8 
54.2 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

76 
60 

77 
58 

77 

57 

79 

55 

77 
58 

75 
60 

77 
63 

83 
66 

62 
54 

77 
61 

74 
63 

76 
64 

79 
55 

67 
62 

68 
68 

84 
69 

64 
68 

82 
59 

61 

60 
60 

61 

60 

79 
59 

76 
60 

78 

53 

63 
52 

61 
57 

57 

77 
67 

76 

59 

77 
69 

79 
59 

79.4 
59.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

94 
52 

93 
51 

86 
49 

86 

50 

92 
52 

95 

S3 

95 

56 

93 
64 

83 
64 

90 
60 

96 
62 

94 
61 

93 
54 

94 

65 

98 
57 

102 

59 

96 
53 

92 
58 

92 
56 

94 

64 

92 
54 

91 
54 

64 

50 

77 
47 

81 
48 

87 

50 

93 
57 

94 

60 

95 
57 

92 
50 

67 

52 

91.3 
55.5 

See  Helerence  Notes  FoUowliig  StaUoo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Station 


TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TRONA 

TRUCKEE  RS 

TULELAKE 

TURNTABLE  CREEK 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DAM 

UKIAH 

UCLA 

UPLAND   3  N 

UPPER   LAKE  RS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 

VACAVILLE 

VALYERMO  RS 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
VISALIA 
VISTA  2  NNE 
VOLT A  PH 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WEAVERVILLE  RS 

WEED  1  S 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

WILLITS    1  NE 

WILLOWS 

WINTERS 

WOOOFORDS 

WOODLAND   1  WNW 

YORBA  LINDA 

YOSEMITE  NP 

YREKA 


Day 

01  Month 
16  17 

■age 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  " 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



24 



25 

26 

27 

28 



29 



30 

31 

Avei 

MAX 

93 

65 

65 

94 

96 

97 

95 

66 

91 

96 

94 

91 

94 

96 

101 

94 

89 

92 

96 

92 

93 

85 

74 

80 

88 

93 

^6 

96 

90 

86 

90  9 

MIN 

48 

52 

46 

65 

56 

63 

55 

65 

65 

61 

61 

62 

58 

60 

58 

69 

54 

56 

64 

62 

60 

55 

58 

56 

55 

56 

65 

65 

62 

61 

60 

57.8 

MAX 

B9 

89 

90 

93 

93 

96 

78 

90 

88 

87 

89 

94 

93 

80 

81 

84 

81 

80 

84 

86 

86 

86 

87  1 

MIN 

50 

57 

54 

58 

59 

64 

61 

53 

52 

61 

53 

56 

46 

47 

50 

50 

53 

46 

52 

64 

54 

50 

53.3 

MAX 

108 

105 

103 

102 

103 

105 

103 

97 

87 

97 

101 

102 

105 

107 

109 

109 

105 

105 

104 

104 

104 

103 

96 

93 

96 

98 

100 

1 00 

101 

1 00 

95 

101  5 

MIN 

73 

75 

70 

67 

68 

74 

76 

71 

67 

66 

70 

69 

69 

73 

78 

62 

82 

76 

70 

71 

66 

62 

60 

56 

60 

61 

63 

63 

68 

64 

64 

68.9 

MAX 

79 

80 

80 

78 

82 

86 

65 

69 

82 

73 

77 

80 

79 

79 

81 

86 

85 

81 

78 

78 

76 

76 

71 

66 

66 

72 

77 

77 

82 

79 

69 

76.3 

MIN 

34 

39 

34 

29 

34 

37 

42 

53 

63 

43 

41 

41 

37 

36 

37 

34 

33 

32 

33 

31 

32 

35 

41 

34 

29 

31 

30 

34 

37 

39 

34 

36.4 

MAX 

82 

84 

84 

85 

86 

68 

92 

90 

81 

84 

65 

84 

84 

82 

85 

86 

85 

78 

74 

73 

75 

72 

69 

71 

74 

77 

81 

83 

81 

81 

75 

81.0 

MIN 

39 

38 

40 

40 

43 

45 

43 

57 

53 

49 

45 

42 

39 

36 

41 

43 

41 

38 

33 

40 

41 

47 

36 

33 

33 

37 

38 

41 

48 

45 

41.5 

MAX 

94 

94 

91 

90 

92 

96 

98 

99 

62 

82 

90 

96 

99 

94 

94 

97 

99 

95 

93 

91 

90 

90 

88 

73 

79 

86 

90 

93 

96 

93 

90 

91  4 

MIN 

69 

64 

55 

62 

64 

66 

66 

72 

66 

66 

68 

65 

65 

66 

70 

67 

69 

60 

62 

66 

67 

66 

59 

69 

66 

59 

63 

66 

65 

64 

61 

64.2 

MAX 

91 

81 

80 

82 

82 

80 

86 

69 

86 

62 

82 

83 

90 

88 

90 

84 

84 

87 

87 

87 

84 

79 

80 

82 

82 

88 

85 

89 

88 

83 

83 

84  .  3 

MIN 

61 

62 

61 

58 

60 

60 

62 

64 

52 

62 

62 

60 

56 

58 

65 

64 

62 

60 

60 

60 

62 

63 

63 

54 

53 

52 

55 

55 

58 

66 

55 

59.2 

MAX 

99 

100 

103 

105 

102 

97 

92 

95 

101 

103 

105 

106 

108 

107 

104 

101 

100 

106 

106 

105 

103 

99 

97 

99 

102 

1  00 

101 

102 

104 

101 

98 

101.6 

MIN 

76 

74 

74 

72 

71 

77 

75 

69 

70 

71 

68 

72 

72 

80 

78 

77 

74 

73 

73 

72 

68 

67 

64 

63 

65 

64 

72 

70 

73 

70 

62 

71.2 

MAX 

7J 

70 

69 

71 

74 

74 

77 

73 

60 

69 

70 

71 

72 

74 

76 

76 

74 

70 

70 

68 

66 

64 

60 

58 

64 

64 

7  I 

70 

69 

68 

63 

MIN 

43 

44 

37 

31 

42 

42 

45 

53 

47 

45 

38 

37 

40 

43 

46 

44 

40 

38 

37 

36 

41 

40 

43 

40 

29 

34 

37 

39 

38 

41 

33 

40.  1 

MAX 

74 

73 

77 

76 

77 

77 

74 

80 

84 

79 

75 

82 

87 

92 

89 

64 

80 

86 

86 

96 

85 

73 

74 

76 

80 

83 

80 

86 

82 

76 

76 

80  6 

MIN 

50 

50 

50 

51 

50 

52 

62 

58 

54 

65 

54 

54 

49 

52 

55 

66 

50 

48 

50 

55 

47 

54 

57 

46 

45 

48 

55 

65 

50 

53 

51 

51.6 

MAX 

95 

89 

95 

99 

99 

103 

102 

95 

90 

97 

95 

89 

87 

98 

101 

95 

90 

85 

84 

83 

84 

82 

75 

80 

66 

93 

90 

89 

89 

79 

66 

90.  5 

MIN 

52 

48 

53 

53 

53 

54 

56 

63 

61 

62 

57 

48 

50 

56 

54 

55 

66 

51 

56 

63 

62 

51 

48 

46 

53 

52 

53 

54 

56 

52 

53.2 

MAX 

72 

76 

74 

73 

72 

74 

76 

80 

75 

71 

69 

73 

80 

82 

83 

79 

76 

77 

79 

80 

78 

74 

75 

74 

78 

79 

77 

79 

76 

75 

76 

76.2 

MIN 

61 

61 

61 

60 

61 

61 

64 

64 

62 

61 

60 

60 

59 

66 

69 

66 

64 

61 

62 

67 

66 

66 

65 

62 

62 

64 

63 

63 

65 

65 

64 

63.1 

MAX 

89 

90 

92 

94 

94 

90 

86 

92 

96 

97 

93 

99 

104 

105 

91 

96 

92 

95 

94 

97 

93 

86 

86 

89 

96 

96 

95 

99 

93 

68 

65 

93*2 

MIN 

59 

60 

57 

69 

52 

63 

64 

65 

56 

53 

52 

60 

60 

62 

67 

65 

59 

58 

56 

56 

55 

57 

52 

50 

51 

53 

53 

66 

60 

48 

52 

56.6 

MAX 

95 

95 

69 

96 

96 

98 

100 

97 

89 

94 

94 

91 

90 

96 

99 

99 

95 

89 

86 

91 

87 

86 

81 

83 

86 

91 

92 

92 

88 

86 

89 

91.6 

MIN 

48 

46 

48 

49 

49 

50 

52 

62 

62 

62 

64 

48 

43 

44 

47 

48 

47 

46 

42 

44 

46 

49 

46 

45 

41 

45 

47 

49 

49 

56 

49 

48.5 

MAX 

72 

69 

63 

66 

77 

76 

74 

75 

67 

76 

84 

74 

72 

76 

87 

86 

70 

73 

79 

84 

78 

77 

68 

66 

69 

76 

64 

78 

77 

71 

66 

74  .  6 

MIN 

52 

52 

52 

53 

52 

50 

51 

68 

65 

62 

62 

54 

53 

54 

50 

60 

63 

53 

54 

53 

63 

65 

54 

54 

53 

55 

65 

54 

65 

55 

53.2 

MAX 

89 

83 

85 

94 

96 

98 

95 

81 

95 

99 

99 

97 

98 

100 

104 

102 

96 

97 

97 

93 

94 

79 

77 

83 

89 

96 

96 

97 

92 

82 

88 

92.6 

MIN 

52 

52 

45 

51 

52 

53 

56 

67 

63 

59 

58 

66 

55 

50 

56 

58 

52 

55 

54 

54 

54 

56 

53 

48 

48 

52 

55 

58 

57 

66 

52 

54.6 

MAX 

98 

92 

94 

94 

94 

94 

65 

61 

90 

93 

93 

94 

99 

99 

97 

96 

95 

94 

93 

96 

94 

89 

64 

86 

90 

90 

91 

93 

93 

89 

66 

92.2 

MIN 

60 

58 

55 

48 

52 

56 

63 

59 

62 

46 

62 

63 

53 

60 

64 

60 

64 

53 

53 

48 

48 

42 

40 

39 

40 

44 

46 

44 

56 

45 

46 

51.5 

MAX 

102 

96 

97 

96 

98 

97 

91 

79 

80 

93 

94 

95 

97 

102 

104 

101 

100 

101 

97 

100 

96 

93 

84 

85 

89 

92 

92 

94 

98 

96 

89 

94.6 

MIN 

66 

67 

62 

59 

57 

63 

70 

63 

60 

52 

60 

61 

62 

65 

66 

72 

66 

62 

60 

57 

66 

61 

60 

52 

51 

65 

57 

55 

63 

65 

55 

60.7 

MAX 

98 

98 

96 

92 

94 

97 

100 

67 

90 

96 

98 

100 

98 

98 

98 

102 

102 

99 

97 

96 

95 

95 

91 

84 

86 

89 

93 

97 

96 

93 

87 

94.9 

MIN 

63 

61 

58 

67 

58 

62 

69 

70 

67 

66 

66 

64 

63 

61 

65 

67 

66 

60 

60 

59 

60 

60 

55 

64 

56 

51 

56 

61 

59 

64 

57 

61.1 

MAX 

79 

79 

79 

79 

79 

77 

79 

88 

85 

79 

79 

79 

84 

86 

82 

83 

82 

82 

63 

82 

80 

77 

76 

77 

81 

82 

81 

84 

81 

78 

78 

80.6 

MIN 

62 

62 

62 

62 

60 

69 

64 

65 

56 

60 

63 

62 

59 

61 

64 

65 

63 

61 

60 

55 

58 

64 

62 

66 

56 

65 

66 

58 

60 

67 

64 

60.3 

MAX 

92 

91 

86 

91 

92 

96 

96 

98 

90 

90 

91 

89 

89 

91 

96 

94 

93 

89 

86 

86 

86 

85 

83 

79 

84 

91 

88 

90 

92 

87 

85 

89.6 

MIN 

60 

57 

52 

64 

69 

62 

62 

69 

62 

60 

63 

65 

58 

59 

64 

63 

68 

57 

63 

57 

61 

56 

47 

48 

60 

56 

68 

61 

60 

60 

54 

58.2 

MAX 

92 

87 

73 

60 

91 

93 

95 

92 

60 

93 

96 

91 

88 

90 

96 

101 

92 

88 

69 

94 

89 

91 

75 

70 

77 

66 

93 

93 

93 

65 

74 

68.0 

MIN 

52 

50 

53 

52 

52 

48 

49 

66 

52 

52 

54 

53 

47 

47 

48 

50 

52 

48 

48 

48 

62 

55 

65 

48 

47 

48 

48 

52 

50 

68 

58 

61.0 

MAX 

90 

86 

93 

95 

93 

66 

79 

85 

90 

91 

95 

96 

101 

97 

92 

89 

91 

93 

95 

94 

91 

88 

83 

68 

91 

92 

92 

96 

92 

88 

65 

91.0 

MIN 

66 

56 

53 

63 

54 

60 

62 

69 

52 

49 

52 

55 

59 

59 

66 

63 

61 

66 

54 

60 

47 

44 

45 

44 

48 

53 

53 

54 

56 

46 

46 

54.0 

MAX 

too 

100 

96 

90 

92 

97 

100 

91 

93 

96 

98 

99 

99 

96 

99 

102 

102 

100 

96 

94 

94 

96 

91 

66 

84 

86 

92 

95 

95 

96 

90 

95.1 

MIN 

67 

63 

59 

60 

61 

64 

74 

70 

67 

66 

68 

67 

64 

65 

69 

72 

69 

63 

62 

62 

61 

58 

56 

66 

57 

68 

56 

60 

70 

60 

63.4 

MAX 

65 

64 

63 

66 

65 

64 

65 

65 

69 

71 

69 

65 

72 

78 

60 

77 

67 

63 

78 

63 

78 

67 

60 

66 

72 

71 

80 

76 

75 

69 

72 

70.2 

MIN 

50 

50 

53 

51 

50 

49 

49 

50 

56 

53 

53 

52 

46 

49 

49 

52 

51 

41 

46 

46 

60 

62 

53 

48 

43 

45 

49 

50 

49 

51 

52 

49.6 

MAX 

92 

94 

90 

69 

94 

96 

97 

101 

79 

63 

92 

93 

92 

92 

92 

96 

96 

89 

63 

79 

83 

86 

83 

74 

78 

63 

82 

90 

92 

91 

89 

88.6 

MIN 

46 

45 

44 

46 

47 

50 

51 

61 

63 

50 

53 

51 

46 

44 

43 

46 

45 

42 

41 

41 

43 

44 

62 

41 

40 

41 

44 

49 

47 

51 

48 

46.9 

MAX 

83 

63 

81 

80 

66 

87 

88 

90 

81 

77 

83 

85 

81 

80 

82 

80 

87 

63 

79 

74 

75 

72 

79 

73 

79 

76 

80 

60 

83 

83 

84 

81.1 

MIN 

37 

41 

40 

46 

46 

46 

45 

51 

67 

64 

53 

46 

43 

39 

39 

40 

42 

39 

36 

34 

34 

36 

41 

38 

36 

36 

36 

41 

45 

45 

47 

42.2 

MAX 

97 

98 

97 

98 

101 

105 

84 

98 

96 

94 

97 

102 

100 

88 

91 

91 

66 

93 

93 

95 

94 

MIN 

64 

58 

65 

66 

68 

70 

64 

62 

63 

65 

64 

67 

63 

62 

64 

57 

56 

61 

63 

64 

62 

MAX 

69 

66 

67 

66 

66 

72 

67 

60 

67 

62 

66 

66 

67 

69 

70 

68 

67 

68 

67 

66 

66 

66 

56 

62 

62 

63 

64 

62 

61 

54 

64.7 

MIN 

35 

38 

36 

33 

36 

38 

38 

44 

39 

34 

35 

36 

33 

33 

32 

38 

36 

36 

34 

37 

33 

35 

35 

27 

26 

28 

29 

36 

38 

24 

34.3 

MAX 

54 

54 

35 

64 

56 

57 

56 

51 

46 

61 

56 

54 

54 

51 

54 

57 

64 

53 

50 

54 

52 

64 

48 

44 

44 

46 

49 

49 

52 

50 

40 

51.6 

MIN 

35 

36 

36 

36 

36 

38 

39 

36 

36 

34 

36 

34 

36 

34 

36 

41 

39 

38 

37 

36 

38 

32 

29 

29 

31 

34 

33 

36 

35 

22 

34.9 

MAX 

67 

84 

79 

86 

89 

92 

94 

90 

65 

87 

85 

62 

80 

87 

92 

90 

83 

81 

78 

77 

80 

76 

76 

72 

78 

84 

63 

83 

81 

73 

77 

63.0 

MIN 

45 

45 

43 

44 

45 

45 

48 

67 

60 

49 

49 

44 

41 

40 

44 

43 

41 

42 

42 

41 

43 

44 

40 

43 

40 

39 

43 

43 

43 

48 

48 

44.6 

MAX 

94 

95 

67 

66 

93 

94 

97 

98 

90 

65 

95 

96 

95 

94 

96 

99 

98 

94 

94 

94 

94 

93 

85 

72 

81 

86 

91 

92 

93 

91 

64 

91.5 

MIN 

58 

55 

52 

57 

60 

62 

64 

70 

63 

66 

63 

63 

55 

67 

56 

61 

61 

62 

60 

62 

59 

60 

56 

62 

56 

64 

59 

59 

62 

61 

56 

59.4 

MAX 

98 

95 

93 

66 

94 

97 

100 

97 

86 

93 

98 

99 

97 

98 

99 

102 

101 

97 

97 

96 

93 

94 

66 

79 

83 

89 

94 

96 

95 

92 

68 

93.9 

MIN 

55 

55 

49 

52 

55 

55 

57 

69 

64 

63 

62 

64 

58 

65 

60 

56 

67 

56 

64 

59 

57 

58 

53 

60 

50 

54 

66 

59 

68 

60 

64 

57.4 

MAX 

66 

65 

84 

63 

89 

66 

91 

82 

83 

86 

85 

86 

85 

89 

90 

90 

86 

86 

86 

83 

82 

77 

73 

74 

80 

82 

82 

81 

85 

73 

77 

63.4 

MIN 

57 

57 

54 

46 

63 

55 

58 

66 

58 

54 

54 

54 

56 

54 

56 

58 

61 

51 

53 

62 

51 

49 

50 

47 

44 

47 

46 

49 

52 

51 

45 

52.5 

MAX 

95 

94 

86 

86 

95 

99 

96 

87 

96 

97 

98 

96 

96 

100 

103 

99 

96 

97 

98 

95 

96 

81 

78 

85 

90 

95 

96 

97 

93 

85 

93.6 

MIN 

54 

47 

47 

60 

56 

55 

56 

68 

62 

62 

59 

60 

55 

53 

60 

58 

65 

56 

68 

58 

66 

65 

64 

50 

50 

51 

64 

68 

57 

60 

52 

65.6 

MAX 

85 

67 

89 

89 

65 

84 

85 

93 

92 

89 

86 

91 

98 

92 

93 

89 

89 

90 

91 

91 

86 

81 

83 

86 

90 

90 

89 

94 

88 

83 

85 

66.6 

MIN 

62 

63 

62 

68 

68 

60 

64 

66 

67 

62 

62 

60 

57 

62 

67 

65 

63 

63 

59 

60 

62 

62 

63 

54 

54 

56 

58 

56 

61 

57 

60 

60.4 

MAX 

93 

90 

89 

90 

92 

94 

91 

86 

87 

90 

89 

92 

94 

95 

98 

94 

94 

92 

91 

91 

68 

83 

80 

80 

83 

87 

69 

90 

90 

77 

81 

89.0 

MIN 

51 

56 

53 

48 

52 

63 

52 

51 

56 

57 

64 

57 

52 

54 

52 

56 

61 

68 

53 

56 

48 

47 

46 

42 

45 

43 

43 

44 

43 

50 

46 

51.1 

MAX 

87 

90 

91 

90 

91 

94 

95 

98 

90 

89 

89 

94 

93 

90 

88 

94 

93 

90 

84 

78 

80 

82 

78 

75 

76 

61 

86 

68 

90 

91 

89 

67.9 

MIN 

48 

48 

50 

53 

64 

56 

66 

58 

64 

57 

57 

56 

50 

49 

60 

52 

62 

48 

46 

46 

47 

47 

49 

45 

43 

46 

48 

52 

53 

55 

66 

51.3 

Sm  Relerence  Notes  Followtng  Station  Index 
-  273  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"S  -  ? 

0  ot 
e-  < 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

WIND 

.31 

.32 

.33 

.25 

.30 

.31 

.32 

.30 

.15 

.30 

.30 

.38 

.41 

.37 

.35 

.40 

.32 

.46 

.44 

.43 

.39 

.32 

.30 

.26 

.27 

.30 

.30 

.35 

.34 

.30 

.30 

10.17 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT(A) 

EVAP 
WIND 

MIN 

.20 
20 
89 
62 

.34 

21 
92 
64 

.20 

29 
93 
59 

.30 

32 
93 
55 

.36 

31 
91 
55 

.29 

23 
69 
55 

.08 

12 
77 
63 

.10 

7 
80 
63 

.21 

32 
88 
61 

.34 
12 
92 
62 

.35 

35 
92 
52 

.32 
19 
91 
59 

.35 

33 
95 
60 

.40 

41 
92 
62 

.20 
19 
93 
57 

.34 
9 
92 
68 

.24 

32 
93 
64 

.36 

22 
93 
53 

.27 

23 
94 
61 

.33 

36 
92 
56 

.34 
6 
92 
55 

.29 

35 
93 
68 

.27 
19 
91 
51 

.40 

21 
86 

52 

.30 

35 
67 
63 

.35 

19 
68 
54 

.31 

23 
92 
56 

.30 

23 
94 
57 

.32 

23 
94 
58 

.29 

26 
89 

53 

.23 

40 
90 
52 

8.99 
769 
90.5 
59.1 

BERRYESSA   LAKE  (6) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.45 

54 
93 
63 

.35 

50 
93 
61 

.37 

80 
86 
59 

.39 

48 
92 
59 

.45 

62 
91 
63 

.47 

45 
95 
63 

.34 

35 
97 
55 

.36 

50 
93 
57 

.21 

41 

75 
65 

.24 

30 
88 
63 

.34 

25 
95 
55 

.33 

61 
93 
65 

.38 
64 
92 
60 

.45 
47 
92 
60 

.41 

24 
96 
62 

.33 

38 
98 
53 

.36 

49 
92 
53 

.49 

70 
90 
60 

.35 

50 
91 
50 

.38 

33 
94 
59 

.46 
42 
94 
52 

.37 

43 
94 

53 

.33 

95 
85 
58 

.33 

58 
81 
56 

.17 
41 
89 
56 

.25 
37 
91 

59 

.30 

46 
93 
50 

.40 

43 
94 
61 

.32 
44 
95 
63 

.33 
62 
87 
64 

.32 

71 
86 
60 

11  .02 
1646 
91.2 
51  .6 

EVAP 
WIND 

.36 

42 

.33 

31 

.34 

37 

.34 

38 

.31 

27 

.41 

29 

.34 
31 

.31 

33 

.15 

13 

.28 

28 

.28 

24 

.31 

29 

.35 

34 

.32 

38 

.34 

37 

.34 

30 

.35 

34 

.33 

39 

.33 

50 

.35 

44 

.30 

41 

.29 

33 

.30 

43 

.31 

72 

.28 

60 

.27 
27 

.30 

31 

.27 

25 

.27 

20 

.30 

31 

.23 

27 

9.59 
1068 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
41 
B5 
56 

.24 

2 
86 
60 

.18 

20 
90 
59 

.16 

40 
69 
60 

.28 

50 
69 
59 

.19 

30 
67 
57 

.26 

50 
82 
57 

.15 

27 
78 
51 

.08 

31 
60 
61 

.22 
41 
64 
60 

.30 

59 
84 
59 

.19 

50 
83 
56 

.23 

32 
84 
57 

.27 

29 
86 
57 

.22 
30 
86 
58 

.27 

30 
85 
57 

.17 

41 

90 
57 

.26 

40 
89 
65 

.30 

70 
89 
55 

.24 

30 
89 
55 

.30 

60 
66 
57 

.15 

20 
90 
59 

.27 

20 
63 
59 

.15 

28 
81 
57 

.27 
41 
82 
56 

.24 
18 
84 
57 

.21 

29 
84 

67 

.24 

15 
64 
68 

.21 
89 
79 
57 

.16 

29 
79 
61 

.18 

31 
67 
61 

6.84 
1123 
85.0 
58.0 

CACHUMA  0AM  <C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.28 
37 
89 
58 

.28 

32 
89 
60 

.25 

35 
87 
59 

.27 

31 
67 
59 

.28 

38 
86 
60 

.27 
16 
89 
59 

.30 
50 
90 
61 

.21 

26 
82 
62 

.14 

27 
82 
54 

.22 
36 
87 
62 

.27 

37 
91 
61 

.27 

33 
69 

50 

.28 

39 
91 
61 

.34 

36 
93 
60 

.37 

36 
93 
64 

.32 

32 
92 
66 

.30 

36 
93 
52 

.30 

37 
90 
59 

.34 

44 
90 
58 

.32 

43 
91 
59 

.35 

39 
90 
56 

.25 

38 
90 
56 

.24 

42 
91 
60 

.25 

48 
90 
57 

.29 

37 
90 
57 

.27 

40 
85 
58 

.30 

36 
63 
54 

.30 

37 
68 
59 

.34 

41 
89 
59 

.30 

46 
87 
50 

.26 
59 
83 
60 

8.77 
1154 
88.3 
59.7 

CAMP  PARDEE  (D) 

EVAP 
WIND 

.35 

21 

.35 

26 

.29 

30 

.25 

20 

.30 

19 

.33 

21 

.33 

18 

.32 

25 

.28 

23 

.25 

18 

.33 

16 

.30 

22 

.34 

27 

.33 

22 

.35 

20 

.35 
19 

.35 

23 

.32 

26 

.29 

21 

.33 

23 

.28 

18 

.30 

23 

.29 

29 

.24 
29 

.23 
20 

.26 
21 

.29 
19 

.32 

26 

.27 
22 

.26 
24 

.17 

21 

9.25 
593 

CHICO  EXP   5TA  (A) 

EVAP 
WIND 

.33 

32 

.34 

35 

* 

* 

.80 

96 

.27 
21 

.27 

28 

.30 

32 

.21 

13 

.23 

28 

« 
* 

.59 

46 

.31 

29 

.29 

21 

.31 

17 

.31 

38 

* 

* 

.89 

50 

.23 
9 

.20 

16 

.31 

44 

.29 
98 

* 
* 

» 

.65 

86 

.29 

30 

.26 

23 

.27 

34 

.26 

39 

.25 
18 

6.49 

890 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 
86 
77 
64 

.23 

85 
84 
65 

.73 

286 
85 
65 

.20 

75 
80 
64 

.21 

72 
82 
53 

.09 

82 
77 
64 

.26 
111 

65 
52 

* 

.80 

408 
64 
63 

.25 

lie 

63 
63 

.24 

91 
85 
64 

.14 

55 
80 
55 

.26 

93 
67 
56 

* 

.74 

231 
86 
55 

.25 
71 
87 
66 

.25 
72 
87 
64 

.28 
96 
86 
64 

.28 

102 
85 
64 

* 
* 

.76 

261 
84 
63 

.23 

66 
65 
64 

.26 

84 
85 
64 

.24 

98 
64 
65 

.24 

80 
85 
63 

.25 

85 

7.35 
2808 
83.9 
53.8 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 

54 
92 
55 

.34 
81 
91 
52 

.31 
135 
83 
49 

.22 

41 
88 
54 

.28 

39 
94 
56 

.32 

44 
92 
57 

.31 

36 
95 
59 

.35 

60 
90 
62 

.21 

56 
77 
51 

.21 

23 
89 
53 

.32 

36 
96 
51 

.31 

55 
95 
59 

.40 

65 
93 
56 

.31 

38 
91 
52 

.26 

24 
94 
52 

.33 

35 
97 
50 

.07 

52 
91 
55 

.32 

60 
86 
61 

.26 

38 
92 
58 

.33 

49 
93 
58 

.34 

58 
91 
57 

.34 

79 
91 
57 

.32 
167 
80 
52 

.24 

109 
78 
50 

.23 

48 
66 
52 

.22 

17 
89 
54 

.29 

32 
91 
58 

.26 

37 
91 
53 

.29 
39 
92 
52 

.30 
93 
88 
57 

.25 
110 
82 
54 

8.93 
1867 
89.7 
56.4 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.96 

84 
98 

75 

.90 

194 

98 
75 

1.05 
107 
97 
72 

.90 

101 
100 
69 

.71 

109 
101 
70 

.73 

73 
102 
70 

.78 

128 
102 
89 

.47 

33 
98 
79 

.55 
82 

103 
75 

.50 

98 
102 
72 

.70 

27 
102 
71 

.76 

52 
103 
72 

.61 

5 

101 
72 

.75 
90 

103 
73 

.90 

73 
104 
74 

.80 
116 
104 
SO 

.83 
130 
103 

76 

.90 
104 
103 
72 

.77 

59 
100 
70 

.60 

12 
100 
70 

.91 

155 
99 
68 

1.15 
199 
97 
58 

1.05 
198 
87 
65 

.90 

147 
93 
65 

.77 

74 
96 
65 

.60 

50 
96 
55 

.75 

75 
98 
56 

.58 

26 
100 
55 

.47 

30 
99 
59 

.64 

117 
94 

72 

.66 

99 
97 
67 

23.85 
2850 
99.3 
71  .3 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
W  INO 
MAX 
MIN 

.25 

131 
63 
55 

.26 

142 
80 
54 

» 

* 

.64 

332 
82 
54 

.23 

97 
61 
56 

.23 

87 
82 
53 

.24 

100 
81 
52 

.11 

59 
71 
60 

• 

* 
* 

.  77 

271 
67 
56 

.31 

95 
84 
49 

.34 

89 
85 
54 

.29 

58 
89 
55 

.34 

82 
91 
49 

» 

♦ 

.87 

341 
85 
56 

.39 

100 
85 
61 

.32 

93 
65 
53 

.29 

138 
65 
66 

.23 
165 
76 
64 

* 

- 

.79 

234 
64 
53 

.33 
59 
87 
55 

.28 

56 
86 
55 

.28 

93 
86 
57 

.35 
139 
81 
55 

.32 

115 

8.36 
3110 
83.5 
64.2 

FERNDALE   2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

33 
80 
55 

.12 

37 
80 
57 

.03 

19 
72 
55 

.08 

25 
73 
58 

.07 
33 
72 
57 

.02 
26 
64 
52 

.09 

26 
78 
55 

.09 

30 
78 
61 

.07 

33 
73 
56 

.08 

24 
73 
56 

.15 

25 
61 
58 

.12 

38 
61 
60 

.17 

42 
84 
59 

.16 

25 
82 
61 

.14 

27 
83 
60 

.05 

31 
70 
57 

.11 

32 
61 
58 

[ 

.38 
61 
86 
59 

.17 

27 
84 
62 

.20 

40 
84 
60 

.19 

39 
83 
58 

.21 

22 
85 
59 

.18 

27 
85 
58 

.19 

40 
85 
53 

.17 

35 
83 
54 

.09 

25 
82 
50 

.08 

31 
74 
59 

.07 

41 
58 
58 

.05 

15 
70 
60 

.09 

20 
81 
61 

3.81 
932 
78.6 
58.0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 
WIND 

.37 

37 

.35 

44 

.40 

39 

.40 
38 

.36 

32 

.35 

27 

.38 

29 

.39 

45 

.23 

50 

.31 
48 

.38 

29 

.30 

34 

.42 
47 

.39 

30 

.43 

29 

.41 

39 

.45 

42 

.32 

37 

.38 

42 

.30 

39 

.34 

42 

.37 

43 

.34 

58 

.26 

23 

.28 

37 

.30 
38 

.32 

29 

.31 

25 

.30 
37 

.30 
49 

.25 
29 

10.68 
1167 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.37 
43 

.37 

55 

.29 

66 

.35 

29 

.32 

22 

.30 

27 

.39 

25 

.38 
47 

.30 
61 

.30 

27 

.30 

23 

.34 

32 

.34 
44 

.35 

35 

.36 
51 

.38 

39 

.38 

50 

.35 
48 

.34 

27 

.32 

21 

.32 
28 

.32 

34 

.28 

75 

.25 

66 

.28 

42 

.30 
43 

.30 
50 

.33 
31 

.30 
25 

.32 
55 

.25 

53 

9.99 

1306 

FRIANT  GOVT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.55 
42 
96 
63 

.48 
47 
96 
64 

.49 

44 
93 
61 

.41 

43 
92 
58 

.48 

38 
92 
51 

.47 

32 
94 
61 

.48 

32 
94 
63 

.36 

38 
85 
64 

.45 

46 
92 
66 

.42 

35 
95 
56 

.50 
41 
97 
57 

.43 

35 
97 
55 

.52 

50 
95 
53 

.45 

37 
95 
52 

.45 

33 
98 
60 

.54 

40 
97 
64 

.51 

44 
95 
65 

.50 

47 
95 
60 

.47 

47 
92 
63 

.48 

50 
93 
62 

.45 

42 
93 
59 

.38 

35 
92 
50 

.43 

50 
90 
58 

.36 
42 
86 
57 

.34 

43 
88 
55 

.39 
43 
88 
55 

.36 
26 
92 
55 

.46 

39 
92 
58 

.39 

29 
92 
60 

.44 

40 
93 
62 

.38 
55 
85 
60 

13.87 
1278 
92.8 
61  .3 

HETCH  HETCHY 

EVAP 
WIND 

.30 

.26 

.25 

.27 

.30 

.25 

.25 

.23 

.15 

.23 

.25 

.25 

.24 

.23 

.25 

.26 

.26 

.27 

.26 

.27 

.23 

.19 

.22 

.20 

.20 

.21 

.20 

.20 

.24 

.22 

.09 

7.25 

INDIO  US   DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

14 
105 
82 

.37 

18 
108 
78 

.38 

35 
109 
74 

.37 

30 
107 
73 

.42 

13 
108 
74 

.30 
19 

106 
77 

.13 
0 
97 
63 

.33 

30 
105 
76 

.40 

35 
105 
74 

.50 

50 
109 
71 

.52 
34 

109 
70 

.45 

25 
106 
74 

.35 
9 

109 
76 

.33 

20 
111 
61 

.32 

7 

106 
84 

.30 
8 

106 
83 

.33 

27 
103 
77 

.43 
18 

109 
77 

.39 
21 

108 
77 

.45 

25 
108 
75 

.39 
14 

107 
75 

.42 

20 
107 
72 

.45 

32 
105 
68 

.42 

40 
104 
57 

.41 

25 
105 
70 

.36 

20 
105 
72 

.36 

15 
107 
78 

.38 

14 
107 
74 

.47 

29 
107 
74 

.45 
40 

104 
70 

.41 
30 

105 
59 

11  .91 
728 
t06.5 
74.7 

KETTLEMAN  CITY   1   SSW  (E) 

EVAP 
WIND 

.45 
58 

.60 
78 

.56 

75 

.60 

70 

.60 

50 

.42 

53 

.49 

50 

.29 

49 

.17 
39 

.39 

60 

.45 

56 

.60 

61 

.45 

70 

.60 

60 

.60 

69 

.45 

51 

.60 

70 

.60 

67 

.60 

60 

.41 

71 

.48 

73 

.58 

87 

.47 
97 

.36 

74 

.34 

57 

.45 

54 

.46 

50 

.40 

55 

.46 

65 

.49 

68 

.44 

75 

14.87 
1975 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

EVAP 
WIND 

.39 

28 

.38 

28 

.33 

37 

.30 

27 

.31 

26 

.32 

20 

.37 

22 

.35 

41 

.31 
• 

.30 

21 

.35 

26 

.37 

36 

.39 

39 

.40 

33 

.38 

29 

• 

1.01 
* 

.50 

.38 
134 

.32 

27 

.30 
21 

.28 

39 

.33 

39 

.28 
• 

.31 

65 

.32 

21 

.32 

17 

.29 
17 

.29 
24 

.22 
34 

10.41 
842 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.34 

23 

.34 

23 

.24 

16 

.34 

17 

.31 

17 

.32 

12 

.36 

16 

.12 

9 

.19 

11 

.24 

10 

.33 

16 

.32 

38 

.32 
4 

.32 

22 

.32 

17 

.34 

21 

.34 
18 

.30 
18 

.24 

20 

.32 
21 

.26 

12 

.34 

35 

.14 

21 

.20 

22 

.24 

14 

.28 
15 

.32 

21 

.27 

15 

.27 

20 

.25 
19 

.20 

20 

8.72 
668 

LAKE   SPAULDING  DAM 

EVAP 

.41 

.45 

.35 

.45 

.45 

.38 

.38 

.35 

.16 

.60 

.45 

.44 

.34 

.44 

.47 

• 

.95 

.32 

.34 

.37 

.33 

.30 

« 

.56 

.39 

.30 

.30 

.40 

.29 

.17 

11  .14 

LODI  (E) 

EVAP 
WIND 

.34 
47 

.29 

59 

.28 

59 

.31 

40 

.32 

45 

.33 

42 

.34 

45 

.26 

41 

.17 

30 

.32 
42 

.36 

56 

.41 

79 

.42 

60 

.35 

56 

.36 

34 

.34 

45 

.39 

74 

.30 

38 

.33 

60 

.32 

62 

.28 

38 

.30 

45 

.35 
120 

.25 

51 

.24 

40 

.28 
37 

.31 

30 

.34 
50 

.28 

35 

.23 

55 

.21 

46 

9.61 

1591 

MANOEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 

80 
92 
60 

.40 

140 
85 
58 

.40 

50 
90 
54 

.30 

100 
67 
54 

.38 

80 
95 

60 

.30 

110 
91 

57 

.30 

90 
94 
61 

.22 

80 
89 
64 

.15 

60 
91 
63 

.30 
80 
94 
64 

.30 

80 
93 
54 

.40 

80 
90 
59 

.36 

130 
89 

55 

.30 

50 
95 
61 

.30 

40 
95 
53 

.40 
* 

94 
53 

.35 

150 
91 
59 

.30 
70 
93 
50 

.20 
70 
60 
59 

.45 

150 
93 
61 

.30 

40 
94 
60 

.26 

30 
91 
61 

.20 

40 
88 
58 

.30 

40 
88 
55 

.22 

40 
91 
55 

.20 

30 
93 
58 

.30 

30 
94 
60 

.30 

60 
92 
58 

.37 

50 
90 
63 

.30 
30 
90 
60 

.30 

50 
90 

57 

9.52 
2140 
91  .1 
59.5 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.34 

18 
98 
61 

.34 

19 
98 
61 

.28 

26 
93 
58 

.24 

16 
93 
56 

.34 

22 
95 
63 

.34 

22 
97 
63 

.34 

24 
97 
63 

.35 

27 
96 
55 

.15 

12 
78 
65 

.23 

17 
92 
65 

.33 

18 
98 
55 

.34 

21 
97 
65 

.37 

26 
95 
50 

.33 

23 
95 
50 

.32 
17 
97 
60 

.34 

18 
99 
63 

.32 

23 
98 
63 

.34 

22 
97 
62 

.36 

27 
95 
61 

.35 

22 
95 
51 

95 
61 

.33 

96 
62 

.25 

94 
59 

.27 

90 
55 

.25 

93 
57 

.27 

95 
58 

.29 

97 
60 

.27 

98 
61 

.32 

99 
63 

.27 

95 
63 

.27 

93 
59 

B  9.45 

95.4 
61  .3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.40 

.34 

.35 

.24 

.34 

.35 

.41 

.15 

.25 

.35 

.35 

.30 

.36 

.35 

.41 

.37 

.37 

.42 

.32 

.35 

.24 

.22 

.26 

.32 

.22 

.30 

.34 

.31 

.29 

.29 

.26 

9.85 

NEWARK 

EVAP 
WIND 

.29 

.23 

- 

- 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (C) 

EVAP 
WIND 

.47 

35 

.43 

36 

.35 

57 

.34 
39 

.37 

36 

.46 

26 

.42 

32 

.34 
23 

.28 

30 

.28 
41 

.41 
41 

.38 

42 

.30 

49 

.46 
41 

.33 

35 

.54 
39 

.44 

40 

.24 

41 

.60 
47 

.46 

56 

.39 

45 

.21 

29 

.37 

51 

.27 
64 

.28 

38 

.31 

40 

.27 

12 

.39 

40 

.35 

44 

.31 

60 

.23 

85 

11.18 
1295 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.52 

72 
95 

.43 

54 
93 
59 

.44 

63 
92 
55 

.33 

63 
90 
62 

.40 

61 
92 
58 

* 

.90 

110 
95 
59 

.25 

31 
86 
63 

.22 
31 
61 
64 

.41 

57 
96 
65 

.45 

54 
95 
66 

.37 
57 
93 
56 

.43 

55 
93 
52 

.43 

59 
92 
50 

.47 

81 
93 
51 

.44 

60 
94 
64 

.46 
71 
93 
60 

.44 

78 
95 
58 

.39 

81 
91 

67 

.42 

86 
89 
68 

.42 

73 
89 
59 

.38 

70 
91 
60 

.45 

99 
90 
53 

.32 

50 
86 
55 

.35 

51 
66 
55 

.35 

66 
66 
65 

.41 

69 
94 
57 

.36 

62 
90 
59 

.45 

64 
91 
61 

.35 

56 
91 
62 

.33 

61 
90 
58 

12.38 
1953 
91  .1 
59.7 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.32 

26 

.30 

13 

♦ 

.86 

75 

.30 

5 

.25 

18 

.25 

15 

.28 

15 

* 

.76 

92 

.30 
24 

.34 
24 

.34 

25 

.37 

22 

* 

* 

.94 

65 

.23 

14 

.30 

20 

.28 

9 

.24 

24 

« 

.66 

70 

.22 
18 

.30 

26 

.24 

13 

.23 
13 

.31 

30 

8.67 
627 

See  refeieQce  notes  following  Station  Index. 


CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Day  oi  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA(C) 

EVAP 

.  2  7 

.  24 

.  28 

.31 

.32 

.34 

.35 

.  34 

.27 

9.38 

WIND 

30 

33 

29 

29 

30 

28 

23 

27 

28 

29 

24 

29 

28 

28 

27 

'30 

• 

'55 

25 

28 

33 

'37 

30 

27 

27 

27 

29 

29 

29 

36 

864 

SALT  SPRINGS  PH  (G) 

EVRP 

.44 

.42 

.19 

.33 

.27 

.26 

• 

.28 

.  23 

.29 

.34 

.31 

.35 

.43 

.45 

.45 

.39 

.40 

.39 

.29 

.29 

.27 

.20 

.29 

.28 

.  30 

.  32 

.41 

.18 

.03 

9.7* 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.  55 

.  55 

.45 

60 

30 

41 

60 

50 

47 

60 

64 

65 

63 

60 

43 

.  42 

.45 

.  50 

.  50 

.45 

15.49 

WIND 

150 

208 

206 

146 

92 

127 

128 

ill 

'51 

86 

108 

142 

131 

'83 

'52 

126 

177 

154 

127 

120 

127 

179 

263 

208 

iio 

65 

78 

99 

111 

190 

213 

4188 

MAX 

95 

83 

85 

86 

94 

94 

93 

87 

78 

94 

96 

94 

95 

93 

94 

95 

89 

89 

91 

92 

89 

91 

78 

80 

87 

89 

91 

92 

95 

88 

82 

89.8 

MIN 

58 

53 

54 

56 

59 

61 

54 

54 

55 

55 

64 

62 

60 

59 

60 

53 

50 

59 

58 

59 

60 

54 

54 

55 

58 

60 

62 

60 

62 

56.6 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.50 

.40 

.36 

.33 

.27 

.28 

.26 

.42 

.14 

.19 

.30 

.24 

.30 

.38 

.31 

.41 

.40 

.30 

.40 

.30 

.35 

.30 

.32 

.15 

.23 

.21 

.26 

.32 

.27 

.13 

.29 

9.32 

W IND 

32 

39 

2  5 

3 1 

2  5 

28 

19 

14 

^' 

26 

29 

24 

28 

10 

20 

30 

50 

70 

1 5 

25 

21 

26 

50 

18 

6 

38 

827 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.30 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.20 

.20 

.15 

.30 

.35 

.35 

.30 

.37 

.30 

.35 

.35 

.45 

.35 

.30 

.35 

.35 

.30 

# 

* 

.90 

.30 

.30 

.30 

• 

.08 

9.05 

W  I ND 

20 

50 

50 

1 0 

20 

1  5 

10 

1 0 

50 

40 

25 

25 

2  5 

55 

60 

* 

* 

50 

10 

20 

20 

70 

770 

MAX 

95 

92 

91 

94 

95 

96 

96 

91 

90 

98 

98 

95 

94 

96 

93 

98 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

85 

93 

95 

95 

95 

_ 

94.1 

MIN 

61 

58 

54 

58 

58 

60 

62 

56 

65 

55 

66 

62 

58 

60 

64 

54 

58 

58 

59 

50 

60 

58 

55 

- 

57 

61 

63 

62 

- 

- 

60.4 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.24 

.20 

.24 

.14 

.26 

.23 

.23 

.15 

.11 

.19 

.09 

.18 

.33 

.23 

.23 

.19 

.24 

.22 

.27 

.25 

.22 

.21 

.20 

.18 

.19 

.18 

.20 

.16 

.15 

.20 

.07 

6.19 

WIND 

1 5 

13 

16 

42 

20 

16 

23 

10 

15 

16 

14 

20 

24 

19 

13 

451 

TRACY   PUMPING   PLANT  (A) 

EVAP 

.60 

.32 

.37 

.38 

.45 

.45 

.45 

.33 

.15 

.50 

.62 

.51 

.53 

.48 

.47 

.54 

.59 

.65 

.51 

.42 

.48 

.47 

.45 

.37 

.33 

.39 

.54 

.48 

.56 

.48 

.40 

14.57 

WIND 

1  72 

258 

265 

119 

117 

103 

106 

89 

49 

88 

182 

238 

193 

104 

164 

273 

233 

1 71 

176 

1  53 

260 

331 

222 

151 

79 

108 

164 

198 

373 

286 

5476 

TR I N I T Y   DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

.35 

.35 

10  4 

34 

09 

* 

79 

34 

33 

34 

35 

99 

27 

25 

28 

24 

* 

54 

28 

.  19 

8.91 

WIND 

40 

37 

* 

* 

122 

'32 

27 

36 

22 

« 

133 

'48 

43 

42 

"41 

♦ 

♦ 

138 

40 

"37 

'42 

'33 

« 

142 

43 

39 

47 

'35 

43 

1252 

TULELAKE 

EVAP 

.33 

.33 

33 

8.43 

28 

1 1 

.19 

.27 

.33 

.  31 

.33 

.37 

35 

.38 

.28 

,40 

.  39 

.41 

.38 

.  30 

1 4 

.23 

.  2  5 

.  34 

.  29 

.  29 

.21 

.26 

9.34 

WIND 

53 

'37 

29 

15 

26 

35 

'l4 

'31 

36 

19 

.42 

.15 

.35 

!31 

.58 

.34 

.20 

.27 

.53 

.70 

.83 

.87 

.38 

.25 

.21 

.31 

.37 

.24 

.31 

.17 

!l9 

1105 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.30 

.25 

.30 

.28 

.30 

.27 

.20 

.10 

.25 

.30 

.30 

.27 

.32 

.32 

.30 

.30 

.30 

.25 

.33 

.40 

.25 

.24 

.25 

,  .25 

.25 

.30 

.26 

.30 

.27 

.24 

.23 

8.49 

WIND 

53 

54 

50 

52 

65 

55 

26 

31 

42 

53 

66 

43 

49 

44 

41 

42 

51 

45 

44 

62 

35 

50 

45 

51 

41 

70 

29 

57 

48 

53 

45 

1493 

MAX 

85 

84 

85 

84 

85 

85 

83 

82 

90 

89 

85 

87 

90 

90 

92 

91 

89 

88 

91 

91 

88 

83 

83 

76 

86 

88 

86 

88 

88 

85 

84 

86.5 

MIN 

56 

57 

56 

56 

57 

57 

57 

60 

60 

61 

59 

60 

57 

58 

61 

52 

50 

55 

57 

59 

55 

58 

60 

53 

53 

54 

54 

56 

58 

59 

58 

57.5 

WHISKEYTOWN  RES  <A) 

EVAP 

.38 

.32 

.90 

.30 

.34 

.37 

.11 

♦ 

• 

.75 

.33 

.30 

.36 

.30 

» 

1.15 

.33 

.29 

♦ 

.60 

» 

« 

.55 

.24 

.27 

.27 

.22 

.25 

8.94 

WIND 

13 

10 

# 

35 

U 

10 

19 

6 

* 

* 

34 

17 

14 

11 

9 

• 

127 

42 

30 

48 

* 

38 

8 

9 

9 

5 

12 

518 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

CA)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ay« 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9AM 

93 

97 

95 

95 

97 

92 

90 

69 

90 

92 

92 

93 

96 

96 

95 

95 

96 

97 

97 

95 

97 

93 

93 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

92 

94.3 

MAX 
MIN 

98 

87 

110 
88 

113 
89 

114 

90 

115 
92 

104 
66 

97 
85 

99 
82 

108 
63 

110 
84 

111 

85 

112 
88 

113 
91 

115 
91 

105 
90 

113 
92 

114 
95 

115 
95 

116 
96 

118 
94 

119 
95 

115 
90 

115 
90 

115 
91 

117 

93 

119 

95 

112 
93 

115 
93 

116 
94 

115 
92 

115 
66 

112.3 
90.2 

8  INCHES 

9AM 

93 

94 

95 

96 

96 

92 

91 

90 

92 

93 

93 

94 

96 

96 

95 

96 

95 

95 

97 

97 

97 

96 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

96 

95 

94.9 

MAX 
MIN 

98 
93 

99 

93 

101 
94 

102 
95 

103 
96 

96 
91 

95 
90 

94 
88 

95 
89 

96 
90 

97 
91 

98 
91 

99 
93 

100 
94 

97 
92 

96 
93 

101 
95 

102 
95 

103 
95 

104 
97 

X04 
97 

102 
96 

101 
95 

10  1 
95 

102 
95 

102 
96 

102 
96 

102 
96 

102 
96 

102 
96 

101 
95 

100.0 
93.6 

12  INCHES 

9AM 

94 

95 

95 

95 

96 

94 

93 

92 

93 

93 

94 

94 

95 

96 

95 

96 

95 

95 

97 

97 

97 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

95 

95.3 

20  INCHES 

9AM 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93.3 

39  INCHES 

9AM 

89 

89 

89 

69 

89 

66 

69 

89 

89 

89 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89.2 

79  INCHES 

9AM 

83 

63 

83 

83 

84 

83 

64 

84 

64 

84 

64 

84 

84 

84 

84 

85 

65 

85 

65 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

65 

85 

66 

64.4 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

99 
76 

98 
74 

93 
71 

94 

73 

96 
75 

99 
75 

101 
77 

97 

80 

89 
77 

94 

77 

99 
76 

100 
78 

97 
75 

98 
75 

99 
77 

100 
77 

96 
75 

96 

75 

97 
76 

97 
76 

97 
76 

96 
76 

69 
70 

86 
69 

90 
69 

92 
71 

94 

73 

95 
75 

95 
75 

93 
74 

89 
71 

95.5 
74.7 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12   INCHES  (C) 

MAX 
MIN 

72 

70 

72 
70 

73 
69 

73 

70 

72 

70 

70 
59 

69 
67 

69 

65 

72 
57 

73 
58 

73 
59 

72 
69 

73 
68 

74 
70 

74 
71 

75 
72 

75 
72 

75 
72 

75 
72 

74 
71 

74 
71 

73 
70 

73 
70 

72 
59 

72 
68 

72 
68 

72 
59 

72 
59 

72 
69 

72 
69 

70 
68 

72.5 
69.4 

STATION  2 

18   INCHES  (D) 

MAX 
MIN 

69 
68 

69 
59 

69 
69 

59 
69 

70 
59 

69 
59 

59 
59 

69 
59 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

59 
69 

59 
68 

69 

68 

70 
69 

70 

69 

59 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

69 

69 

70 
69 

70 
69 

71 

70 

71 

70 

71 
70 

69.5 
68.9 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  5ILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9-00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  7  A.   M.  AUG  12  TO  7  A.   M.   AUG  14.    (48  HOURS).  ' 
MAX  AND  MIN  FOR  24   HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  reference  notes  ioUowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1963 


Day  of  month 


btabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

3.0 

3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 

o  ^ 

10,00  AM 
PST 

4:00  PM 
PST 

10 1  00  PM 
PST 

Trace 

60-10 

10-49 

66  -OS 

1.00-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

23 

6.0 

16++ 

NNE 

30 

53 

35 

22 

38 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

19 

12 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

1.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

WSW 

5.5 

23 

SSW 

23 

- 

33 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

29 

6.1 

16++ 

ESE 

11+ 

82 

55 

40 

77 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.2 

EUREKA  WB  CITY 

Nwt 

5.6 

16 

NW  t 

14 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

43 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

29 

6.9 

19 

NW 

22 

61 

39 

20 

41 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

95 

1.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

17 

6.1 

17++ 

NW 

13+ 

85 

61 

54 

83 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

33 

8.2 

20++ 

W 

11+ 

80 

62 

65 

79 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

wf 

5.1 

18 

wt 

31 

82 

53 

51 

79 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

84 

2.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

47 

32 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

2.  1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

9.5 

23++ 

WSW 

22 

84 

68 

57 

79 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.6 

POINT  ARGUELLO  WB 

5.7 

21++ 

NW 

31 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

10 

6.  1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

8.1 

26 

SE 

12 

49 

32 

18 

36 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

93 

1.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

22 

5.5 

20 

W 

22 

78 

50 

28 

66 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

2.2 

SANDBERG  WB 

S 

10.6 

30++ 

NNW 

19 

25 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

24 

7.9 

17 

NW 

25+ 

82 

64 

64 

82 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

73 

3.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

32 

12.4 

37 

W 

18+ 

87 

67 

61 

83 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

3.0 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  6LDG 

wt 

58 

10.0 

26 

swt 

30 

73$ 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

68 

SAN  JOSE 

wf 

3.9 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.5 

25+f 

WNW 

31 

93 

63 

63 

90 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

2.  8 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

WNW 

26 

6.3 

20++ 

WSW 

30 

70 

45 

28 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.5 

t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$     8:00  A.  M. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


*OEL*NTO 

AOIN  BANGE*  STATION 

ALAIO  1  N 

ALDeRPOINT 

ALISO  CH  OAT  HT   FC  • 

ALPINE 


■  AKE 

.OS  ANGELES 
302«  SAN  8ER0IN0 
DO 2 9  4000C 
P06*   :ONTI»A  COSTA 
DOBI  '4UHB0LDT 
D115  i-OS  ANGELES 
pi36  ISAN  01EGO 
pU6   -OS  ANGELES 
ALTURAS  RANGfR  STATION  DUI  MODOC 


!  AMSOV  D1T6  BAN  BEROINO 

I  ANGIOLA  bZO*  'rULARE 

,  ANGWtN  PAC  UNION  COL  DZ12  HkPk 

ANTIOCM  FIPRFBOARP  MILLp22'  CONTRA  COSTA 

I  ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3D232  CONTRA  COSTA 

,  ANZA  b23!  RlVEBSIoe 

APACHE  CAMP  0239  LeHTURA 

APPLE  VALLEY  p2AA  KAN  BEROINO 

,  ARROYO  GRANDE  0320  SN  LUlfi  OBPO 

I  ARROYO  SECO  0322  fdONTESEY 


ARROYO  SECO  RS  FC  508 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL  CCC  CAMP 

AUBERRY 

AUetiRN 

AVALON  PLEASURE  PICR 
A2USA  CITY  PARK  FC  1*3 
BADGER 


Los  ANGELES 
TULARE 
ORANGE 
NAPA 

Tulare 
FRESNO 

Placer 

1.0s  angeles 

Los  ANGELES 
tULARE 


BADGER  PASS  pA2S  MARIPOSA 

BARER  0436  SAN  SERDINO 

BAKER  9  NNW  0437  BAN  BEROINO 

BAKERSFIELO  we  AIRPORT  0442  KERN 


BALCH  POWER  MOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
SARNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BARSTOW 
BARTON  FLAT 


FRESNO 
D06S  tEHAMA 
D509  ORANGE 

DS14  BAN  DIEGO 
p919  Ban  BEROINO 
bS3*  F''fS'*° 


BATES  RIDGE 
BEALE  AFB 
BEARTRaP  MEAOOw 
beaumont 

BEAUMONT  PUMPING 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
SEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 


0**3  BNTA  BARBARA 
b»i4  VUBA 

D596  Tulare 

0606  PIVERSIOE 
PLANT  0601  BIVEPSIDE 
0609  PlVfRSlOE 

0617  Tuolumne 
0619  los  angeles 
d6t4  banta  cruz 

D693  ALAMEOA 


I  BERRyFSSA  lake  D70S 

j  BESWICK  7  S  p715 

BIEBER  0731 

!  BIG  RAR  RANGER  STATION  0736 

BIG  BEAR  LAKE  07*1 

BIG  REAR  LAKE  DAM  07*2 

1  BIG  BEND  Ranger  STATIONDT*? 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-ED75fl 
BIG  PINE  CREEK  0767 
BIG  PINES  PARK  FC  i 38  0779 


hAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 

Trinity 
san  berdino 
ban  berdino 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 


BIG  SUR  STAIE  PARK  p790  MONTEREY 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*60-Ep79B  i.OS  ANGELES 
BIRMINGHAM  GEN  HOSPITALDSie  LOS  ANGELES 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2     0819  INYO 
BISHOP  PASS  SNOW  COunSED821  FRESNO 
BISHOP  WB  AIRPORT  0822  INYO 

,  BISHOP  UNION  CAPBIOE       082*  INYO 
I  BLACK  MOUNTAIN  2  SW         D8S0  BANTA  CLARA 
I  BLACKS  MOUNTAIN  p«67  LASSEN 

BLUE  CANYON  wa  AIRPORT  0897  pLACER 

!  BLUE  CREEK  MTN  LO  0900  pEL  NORTE 

'  BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK0903  HUMBOLDT 
BLYThE  092*  PIVERSIOE 

BLYThE  7  w  P92S  PiVERSIDE 

BLYThE  FAA  airport  0927  PiVERSIDE 

BOCA  0931  NEVADA 

BONITA  0968  SAN  OlEGO 

eOONVILLE  MWV  MNTNC  STAD973  MENDOCINO 


flORREGO  SPRING*:  3  NNE 

BOULDER  CREEK 

LOCATFLLI  RANCH 

BOULEVABO 

SOUOiJET  CANYON 
.  BOWMAN  DAM 
j  BRADFORD  RANCH 
i  BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
I  BRAWLEY  2  SW 

BRAY  10  W5H 
BRfA  CITY 
BREA  DAM 

BRENTWOOD  6  <.W 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
I  BBIDGEVILLE  *  NNW 
I  BROCKWAY  SUMMIT 
I  BROOKS  FAPNHAM  ranch 


0986  SAN  DIEGO 

lOOi  BANTA  CRU2 
1009 
1013 


humbolot 
Placer 

[fOLO 

brush  CREEK  RANGER  STA  tll30  pUTTE 


ao3i 

1034 
10*6 
10*8 

lOSO 
1096 
1097 
1060 
1072 
3076 
1080 
3  096 
3112 


'  BAN  I 
Los  ANGELES 
NEVADA 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
MENOOC INO 
IMPERIAL 

SISKIYOU 
ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 
MONO 


'  BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA  1133 
BRYSON  3142 
BUCKHORN  1149 
BUCKS  CBEEK  PM  1199 
BUCKS  LAKE  1161 
BUENA  VISTA  1170 

j  aULLARDS  BAR  PwB  HOUSt  1180 
BURBANK  fire  OEP  FC226Bai92 
BUBBANK  WB  airport  3194 
BURLINGAME  [1206 


>>LACER 
MONTEREY 
SHASTA 
Plumas 

PLUMAS 
^AN  BENITO 

Los  ANGELES 
LoS  ANGELES 
BAN  MATEO 


BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABA20N 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUHA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 


!1214  SMASTA 
11215  TRINITY 

1216  contra  costa 
1237  Lassen 

32*4  jtERN 

1290  Riverside 
|i292  ban  diego 
3  293  bnta  barbara 

3272  isAN  BERDINO 
3277  Calaveras 


CALAVERAS  RANGER  STA  11280 
CALAVERAS  RESERVOIR  3281 
CALfXICO  2  NE  |128fl 
CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RsisOO 
CALISTOGA  3312 
CALLAHAN  RANGER  STATI0Ntl316 
CAMP  ANGELUS  1369 
CAHPO  142* 
CAMP  PARDEE  3428 
CAMP  PIONEER   SKI  SHLTFRn*33 


CALAVERAS 

ALAMEDA 

IMPpQIAL 

TULAPE 

^APA 

B I SK I  YOU 
BAN  BERDINO 
BAN  OlEGO 
CALAVERAS 
BIERRA 


39  02 
29i  3*  30 
ISj  34  39 

41  12 

37  52 

40  11 
3*  19 


32 


33 
13 
21 

6  34  34 
9  35  59 
it!  30  34 
2T  30  01 
27:  37  99 
I  331  33  >3 
30  34  52 


122  26 

IIB  IT 

117  25 

120  97 


119  45 

119  29 

122  26 

121  46 

121  4* 

116  40 
119  20 

117  13 


118  90 

117  53 

122  19 

36  28     118  40 


37  09 

38  54 

33  21 

34  08 


23|  39  56 

26  33  56 

33!  32  41 

19  34  5* 


11 


.  49 


30  3*  59 

5  39  07 
9  36  41 

28  33  96 

28  33  99 

6  33  56 
3T  38  00 
3S|  3*  05 

4.  37  09 

4  37  52 


23  38  33 

12  41  52 

21  *1  07 

35  40  49 

28  3*  19 


281  ; 


14 


S  39  18 

26|  34  10 

I9I  37  08 

6{  34  23 


*)  36  15 

-  34  18 

34  11 

37  19 

37  06 

19i  37  22 

19  37  22 

4|  37  18 

40  46 

39  17 


119  29 

121  0* 

118  19 
117  94 

119  01 

119  *0 
116  04 

116  07 
119  03 
119  05 

122  47 

117  91 

116  40 

117  01 
IIB  93 

119  99 
121  26 
lis  92 


122  14 

122  1* 
121  08 

123  19 
116  95 

116  58 
120  51 

117  *9 


121  47 
118  II 
118  30 
118  39 
118  3* 
lie  22 
lie  43 

122  10 
121  12 
120  42 


12  41  24     123  ■ 


:  IT 


5  33 

j    5  33  37 

!    5  33  37 

36  39  23 

33  32  40  I 

17,  39  01 

I    6'  39  00 

6  33  16 

I     &!  33  17  , 

4  37  09 

I     6  32  40 

I  29  34  39 

«!  39  27 

33  33  29 

24  39  52 

7,  39  41 

6l  32  97 


120  06  , 
117  02  I 
123  23 


12<  41  34 

26\  33  99 

2&'  33  53 

2T  n  93 

38  38  19 

3B!  30  16 

7i  40  32 

361  39  16 

23  36  46 

0  39  41 


CAMP  SAN  LUIS  OBISPO       3444  |SN  LUIS  OBPO 
CAMPTONVILLE  RANGER  STAa462  VuBA 
CANBY  II  SW  a  475  Moooc 

CANBY  RANGER  STATION       3  476  MOOOC 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL  1484  LOS  ANGELES 
CAN7IL  1*08  kERN 

CANYON  0AM  1497  pLUMAS 

CARBON  CANYON  GILMAN       3518  DRANGE 
CARBON  CANYON  WORKMAN     [1920  BAN  BERDINO 
CARIBOU  POWER  HOUSE         1522  pLUMAS 


8  39  27 
21  41  22 
21  41  27 


13  : 


n 


6.  35  18  I 
ft  40  10 
26  33  55 
26  33  57 
0  40  09 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


99     123  49 


122  12 
116  17 
110  21 
120  40 

116  48 

120  48 

123  40 
119  33 

122  08 

117  94 
117  96 

121  *7 


120  0* 
122  09 

121  20 


121  09  I 

121  91 

121  20 

121  12 

121  11 

121  09  : 

118  10  I 

118  22 

122  21  I 

121  40 

123  28 

122  09 
121  18 


8  39  9* 

0  39  5* 

20  36  46 
8!  39  25 

1%  3*  11 

13^  34  12 

4  37  39 

21  40  93 
39;  40  48 

4  37  93 

23i  40  3* 

10!  39  24 

6  33  95     116  47 

33  32  *0     117  1* 


32  41  115  28 

39  91  118  41 

38  35  122  35 
41  10  122  48 
34  09  116  99 
32  37  116  20 
30   15  120  91 

39  30  120  3* 


1739| 
6400 

2010: 
1297, 


1623!  7A 
2142: 
3760 


904  9P  9P 
299     8(»  HID 

480  lOA 

6140{ 
4130 
1272] 
67*5 
6819 
57  39 
1575 
lOOOQ 
6062 


722 
8154 

11040 
*100l  MID 
9390:  I2N 
2  330i 
7200 
520O;  MID 

4808 


2179, 
3390; 
3099 
9347. 
33*5, 


6470  5P 

6950 
2050 
7200| 


3771 

9  2  00' 
16*0| 
1000 
68d 

69«  MID 
10|  4P 


3136t 
97701 
2630  9P 


121  03 
120  52 
Its  3* 


«15 

2760 
4900 
4312 


0A     0A  0AC 


CLOSED  10-31-62 
J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CU22II.LO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  5  FOREST  SERVICE 

STATE  OIV  OF  HWYS 
ANGIOLA  FLEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBO  PRODUCTS  CORP 
U  S  SUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 

county  road  oept 

mrs  rita  ann  billings 

u  s  forest  service 
us  nat  park  service 
merschel  p  Clausen 
gladys  a  dutra 

a  corps  OF  ENGINEERS 
j  PETE  E  OUBOSe 
DAN  BARBER 

'  MASTER 
A2USA  CITY  PARK 

E  bEODLE 


US  NAT  PARK  SERVICE 
,  E  METHENY 
,  A  WTR  +  PWR  DEPT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
'  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  AIR  FORCE 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
.  we  OBSERVER 
S|  HCTCH  METCHY  WTR  SUP 
MIKE   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
UNIVERSITY  Of  CALIF 

HARVEY   0  FRYER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MARK    P  HICKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK   FIRE  DIST 
MRS  MARGIE  A  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST 


STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEAlHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  OIV  OF  FSTBY 
STATE  OIV  OF  FSTBY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

DI   GIORGIO  FRulT 

VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  OLIVE  BARREL 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
NEVADA    IRRIG  DIST 

CLOSED  3-19-63 
STATE  OIV  OF  FSTBY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
i  AGB  RESEARCH  SERVICE 

sj  U  S  WEATHER  BUREAU 
\  BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  »  CAKEBREAO 
I       BRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  A  WEFERLING  I 
MRS   ANNA   M  DAVIDSON 
P  G  ♦  F  COMPANY 
'  ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ALICE  E  CHURCHILL 

♦  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRTON 
S;  LASSEN  VOLCANIC  NATL  PKi 
BUENA  VISTA  W  S  OlST  I 
JAMES   A   WAKELAND  I 
US  NAT  PARK  SERVICE  ! 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  J  SCHOLL  JR 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 


STATION 


CARMEL  VALLEY 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

CAtADERO 

CeCILVILLf  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDAR  GROVE 


centeRville  power  HOUS 
challenge  ranger  sta 

CMATSWORTh  FC  2*  0 

chatsworth  reservoir 
cherry  valley  dam 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
chiouito  creek 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
chuchupate  Ranger  sta 
cmula  vista 
citrus  heights 


iDNTEREY 
ARIPOSA 
ONOMA 
I  SK 1  YOU 
BESNO 
OOOC 
UTTE 
UBA 

I  1.0S  ANGELES 

1602  Los  ANGELES 
J697  IruOLUMNE 

1700  Plumas 

1719  $UTTC 

1737  Madera 

1739  kAN  BENITO 
1743  BN  LUIS  OBPO 
179*  L-ENTURA 
1790  kAN  OlEGO 
3773  SACRAMENTO 


!  CLAREMONT  FC   2300  3777  LOS  ANGELES 

CLaREMONT  POMONA  COL  1779  LOS  ANGELES 
CLARKSBURG  170*  VOLO 

CLARkS  VALLEY  MUOO  flCH  1709  GLENN 


CLEAR  CREEK 
CLEABlAkE  HIGHLANDS 
CLOVFRDALE  3  SSE 
CLOvERDALE    11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 

COALINGA  I  SE 
COALINGA  1*  WNW 
COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  Rs 
COhASSET   1  NNE 
COLBYS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAI 

COLGATE  POWER  HOUSE 


1799  SISKIYOU 
1006  LAKE 
1838  SONOMA 
18*0  SONOMA 
l8**  Hadera 
1864  f^RESNO 

11867  Fresno 

3  069  FRESNO 

3  002  Lake 
3006  Trinity 
3891  RUTTE 
1896  Cos  ANGELES 

1905  monterey 
1907  Shasta 
1912  Placer 

1916  ruBA 


I  COLUSA  1  S5W 

'  CONCORD  3  E 
COOL  1989 
COPCO  NO  I  DAM  3990 
CORCORAN  IRRIG  OtSTHICT2012 
CORNING  HOUGHTON  RANCH  2027 
CORONA  12031 

corral itos 
1  cottonwood  creek 
:  covclo 


19*8 


2040 
2069 
2001 


COvfLO  EEL  RIVER  RS 

covina  temple  fc  193 
coyote  canyon 
coyote  wells 
crabtbee  meadow 
crawford  ranch 
crescent  city  1  n 
crescent  city 
crescent  city 

crestline  lake  gregory  2163 


^004 

2090 
2103 

2114 
2139 
2147 
2148 
STA2190 


CROCKETT 
I  CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 
'I  CULVER  CITY 
I  CUMMINGS 

CUNNINGHAM 

CUYAMA 


CUYAMA  BANCH 
CUYAMA  RANGER  STATION 
'  DAGGETT  |  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATOfiY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 


(2177 
2190 
2214 

^22* 
2236 
2239 
2248 
22*9 
^255 

2297 
2269 
2290 


DELANO  23*6 

I  DEL  MONTE  2>*2 

'  DEL  PUERTO  ROAD  CAMP  2369 

'  DENAIR  2309 

'  DE   SABLA  2*02 

DFSCaNSO  Ranger  STATI0N2406 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP  i2*32 

PORBINS  COLGATE  FOfifBAY^fcSB 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK  2*67 

,  DOS  RIOS  2*90 

j  DOUBLEBUNK  MEADOW  2*92 
I  DOWNEY  FIBE  DEPT  FCI0TC2*9* 
I  DOWNIEVILLE  RANGER  STA  2500 
DOYLE  2504 
DOYLE  9  SSE  B506 
DRY  CANYON  REaERvOIR  |2516 
i  DUDLEYS  B539 
I  OUNNIGAN  256B 
DUNN  SIDING  B5T0 

DUNSMUiR  Banger  stationE^t; 


OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  VIOETTE  MEADOW 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSw 
ELECTRA  power  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  120  6 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

EL SI MORE 

ELSINORE  4  SSE 

E5C0NDI00 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

ET IWANDA 

ETNA 

EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FEHNDALE  8  SSW 

FERNDALE  2  NW 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCI 

figueRoa  mountain 
fillmore  1  wnw 

FINLEY  1  NNE 

fihley  1  sse 
finley  9  sw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  ♦  game 
florence  lake 
folsom  dam 


2580  NaPA 
2990  pIvERSIDE 
26*0  COLUSA 
2653  TULARE 
2709  SAN  DIEGO 
^713  IMPERIAL 
2728  hMAOOfi 


2756  Mono 

2760  SAN  JOaOUIN 
2775  ORANGE 
20O5  RIVERSIDE 
2812  PIVERSIOE 
2062  BAN  DtEGO 
^069  kAN  DIEGO 
2095  BAN  BERDINO 
(2099  SISKIYOU 
2910  HUMBOLDT 


^922 
2933 
2934 
2941 
2950 
2994 


COLUSA 
CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
BI  SK  I  YOU 
kiNGS 
TEHAMA 
^ IVEHSIDF 
ANTA  CRUZ 

lENOOCINO 

Uendocino 
los  angeles 

Pi  VERS  IDE 

imperial 
Tulare 
ban  diego 
del  norte 
del  norte 

t)EL  NORTE 
SAN  BERDINO 

CONTRA  COSTA 
Los  ANGELES 
Los  ANGELES 

tENDOCINO 
AKE 

BNTA  Barbara 

6AN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
ISNTA  BARBARA 
BAN  BEROINO 

IsAN  BEROINO 
ISHASTA 
SANTA  CRUZ 

froLO 

Hoooc 
Modoc 

INYO 

PIVERSIDE 

INYO 

NEVADA 

kERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

kAN  DIEGO 

Los  ANGELES 


fruLABE 

LOS  ANGELES 

BIERBA 

Lassen 
Lassen 

Los  ANGELES 

Hariposa 

VOLO 

iSAN  BEROINO 
BlSKIYOU 


Mariposa 

TULABE 

SOLANO 

EOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

BuTTE 

[Tehama 
humboldt 

kjMBOLDT 


i  Q038  AMADOR 
S040  SNTA  BARBARA 
S050  VENTURA 

ao55  Lake 
bo96  Lake 
3057  Lake 
3003  FRESNO 

300T  Lassen 

3095  NeSNO 
U13  kACHAMENTO 


36  29 

37  24 
30  32 


40  10 
39  42 

37  30 
36  94 
39  41 
34  48 
33  36 

38  43 


26  34  07 

26  34  06 
23  30  29 
23  39  33 
12<  *1  43 
23[  38  98 
22  38  46 
22  38  46 

27  37  32 
27  36  09 


36  I 


36  1* 
30  90 
41  05 

23  39  57 

"  "    34  10 

36  13 
40  2* 
39  06 
39  20 


12 


9  36  06 
23  39  94 
20  33  52 

I  20|  36  99 
1«|  36  29 

I    7!  39  47 

!  7'  39  90  ' 
26  3*  05 
6  33  26  , 


120  10 

121  *0 
121  14 


121  11 

121  47 

119  23 
121  36 

120  12 
119  01 
117  06 

121  18 


117  4* 

117  43 

121  32 

122  24 

123  27 
122  39 

122  99 

123  13 

119  17 

120  21 


120  21 
120  34 
122  46 


122  09  I 

120  98 

121  11 


121  59  I 

121  01  I 

122  20 
119  3* 

122  22 

117  3* 
121  40 

118  11 

123  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


4  38  02 

20!  34  19  , 

33!  34  01  ' 


25  32  59 

30  3*  59 

,  30  34  51 

Oj  3*  52 

I  6:  34  92 
.  21  41  06 
,  *  37  01 
,  23  38  32 
21  41  4* 
21  41  13 
.    6|  36  28 


27  37  25 

37  37  32 

23  39  92 

33|  32  91 

26  33  59 

0  39  21 

36  39  19 


30 

I  115  58  , 
[  110  20  I 
,  116  17 
12*  13 
,  124  05  I 

124  12 
I  117  16  ' 
I  i 

122  13  , 

117  91  . 

118  23 

123  30 
122  52 

119  37 
116  35  I 
119  *0  ! 


122  12 
121  45 

120  22 

121  23 
116  52 

116  2) 

117  59 

120  91 

119  19  ' 

121  93 
121   23  , 

120  40 

121  37 

116  37 

117  90 
121  U 
120  14 

123  21 

lie  36 


10  39  57 

33  33  94  118  I 

0  39  3*  120 

to  40  02  120  I 

10  39  57  120  1 

29  3*  29  118  : 

1*  37  *5  120  ( 


17|  30  12  I 
6  33  *e  I 
23i  39  22  : 
I  11   36  44 


301  37  56 
16,  38  14 
I  28'  33  *e 
'  28|  33  40 
28,  33  37 
33;  33  07 
53  33  07 
28  3*  08 
12  41  28 
17  40  48 

1*  37  35 

9  36  21 

23  38  15 

23  30  19 


29  34  24 
23  39  01 
23  30  90 


115  27 
122  31 
no  23 


119  1* 

121  11 

117  47 

117  20 


117  04 
117  31 
122  94 
124  10 

120  16 

119  04 
122  03 
122  03 
110  26 

117  19 

121  15 

122  27 
124  20 
124  17 

120  42 
120  00 
110  56 

122  53 
122  57 
120  09 

120  19 

118  90 

121  09 


1265 
1421 
2255 
4650]    8  A 


1200 
5225 
3700;  9P 


1125[ 

2713  ■" 
3900 


973  7A 
1209  8A 

10*00!  I 


2100 
3190 

*39 
1340 
1377 
1750 

209 
4000 
7344 


10     9P     9P  5P 


I  COLLINS  JR 
H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
CLOSED  5-23-63 

US  SOIL  CON  SERVICE 
'  6  ♦  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 

LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTB  SUP 
MBS   C    B  KROEKER 

PLANT    INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  MATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDGE 

ELDER 
•  8RACKETT  08SY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDO 
JOHN  R  JARDINE 

IVAN  GLENDINNING 
JOHN   R  BYRO 

,NK    S  ORNBAUN 

FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 

ON  OIL  COMPANY 
,  CHARLES  HOWELL 
HAMILTON  HESS 

.  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ROBERT  L  CHANDLER 
S  FOREST  SERVICE 
I  U  S  F  ♦  w  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 


IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTBY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I       GRANT  W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S[  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL   DIV   BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORITZ 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 
!  U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY  M  INGRAM 
MRS  M  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  POWELL 
I       HELIX    IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
I  RICHARD  F  HUGHES 
I  HERMAN  L  LORENZEN 

US  NAT  PARK  SERVICE 
;  PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
I      DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  •  E  COMPANY 

DELANO  FIBE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
GERALD  E  6R0WN 
I    I  P  G  •  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF    DIV   BEACH   ♦  PKS 
FRANK    L  WHITE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
I       FRANK  M  ROWLAND 

I  L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
W  D  MC  LEAN 

!  MRS  ALETHA  G  HUNT 

I  EARL  K  WOeSER 
U  S  FOREST  SERVICE 

,  DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
I  ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
♦  E  COMPANY 


CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN   M  TING 

Y  OF  ESCONDIOO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
,  WEATHER  BUREAU 

MERCED  IRBIG  OIST 
CMABLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 

A  WTR  *  PWR  DEPT 
SOIL  CON  SERVICE 

S  MEND  I Ch I 

S  LISA  FERGUSON 

S  H  S  HIERONYMUS 
ROLLIN  2  BOYTON 

WENTWORTH  LYNCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
JAMES  T  MELVIN 
ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  *  GAME 
1  CALIF  EDISON  CO 
S  BUR  RECLAMATION 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1    TEMP.  1 

j  PRECIP.  1 

< 

FONTANA  5  N 

ltI6 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

117  27 

6P 

ROLAND  W  OETCHELL  ^ 

FONTANA  KAI SEft 

1120 

lAN  BERDINO 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

>130 

at 

FOSESTMILL  ftANGEP  STfl 

il^'t 

3200 

1191 

i: 

41  15 

IZ70 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORT  8IDWELL 

41  51 

5P 

FORT  BRAGG 

17 

39  27 

80 

eA 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

U64 

17 

39  24 

61 

IIP 

U  S  W6  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

(ITJ 

17 

41  53 

46l 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FORT  JONES  6  ESE 

)176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

?1S2 

IZ 

41  16 

122  51 

2720 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

?191 

n 

38  31 

FREEDOM  8  NNW 

3232 

37  03 

1495 

HESTMI NSTER  PRO J   I NC 

32A2 

40  42 

1Z2  38 

1100 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  W9  AIRPORT 

3257 

z- 

36  46 

119  43 

326 

HID 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

Z7 

36  59 

119  43 

410 

8A 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  aRROUES  RANCH 

32TR 

26 

33  54 

319 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  OAH 

3285 

33  54 

117  53 

340 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

J288 

2b 

33  53 

117  55 

330 

5P 

GAPBERVILLE 

HUMBOLDT 

7 

123  48 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

>338 

L  DORADO 

1 

120  51 

1940 

7A 

GASOUET  RANGER  STATION 

3EL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

GEM  LAKE 

1369 

36 

37  45 

8970 

GEORGETOWN 

Sjbi 

"L  DORADO 

i:  38  54 

120  51 

BA 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

338* 

E:L  DORADO 

1 

38  55 

3001 

CER6ER  RANCH 

338T 

37  22 

121  29 

Z140 

BA 

GERLE  CREEK  CAMP 

3386 

'^L  DORADO 

120  23 

5500 

33')T 

36  34 

6412 

BA 

BA 

GIBRALTAR   OAH  NO  2 

3  ".02 

32 

34  31 

1550 

6P 

GILLESPIE  FIELO 

3410 

SAN  OIEGO 

32  49 

116  58 

367 

5P 

5P 

SAN  OIEGO  COUNTY 

341T 

SANTA  CLARA 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILRO'i'  B  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

WILLIAM   J  KICKHAM 

GILROY  14  ENE 

3422 

37  06 

1350 

8A 

CLAMIS  6  ENE 

33  03 

700 

6P 

6P 

DESERT  METALS  CO 

GLENOALE  STAPEN  FC 

34  09 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDORA  WEST  FC  195 

26 

34  08 

9P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVFLLE 

3463 

10 

35  43 

!la  " 

3140 

5P 

BA 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

CLENNVILLE  FULTON  RS 

3*6  5 

10 

35  44 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 

a 

39  10 

3240 

4P 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

36  33 

121  18 

2350 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

3529 

37 

38  09 

119  36 

HETCH  HETCHT   WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

11 

36  52 

lOOOC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GPOVE 

3551 

11 

660C 

8A 

GRASS  LAKE  HWV  MNTC  STABifi'. 

12 

41  38 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

3 

39  12 

2640 

8A 

saI 

c 

CRATON  I  W 

3578 

22 

38  26 

6P 

HOMER  L  PARNEkL 

GREENVIEW 

3614 

12 

41  33 

2818 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

8 

40  08 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

38  38 

3930 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GRCVELAND  2 

3669 

TUOLUMNE 

37  50 

120  14 

2ez9 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

37 

37  49 

120  06 

3139 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUFRNEVILLE 

3683 

22 

38  30 

115 

8A 

JOSEPH  E  BUTTNER 

MAINES  CANYON 

LOWER  FC  364 

3703 

13 

34  16 

2490 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINFS  CANYON 

UPPER  FC  367 

3704 

13 

34  16 

381C 

3710 

19 

36  08 

7A 

5! 

HALF  MOON  SAY   2  NNW 

3714 

37  29 

60 

7A 

7A 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

8 

40  16 

4560 

c 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASEj3734 

"lARI  N 

17 

38  04 

122  31 

-2 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

HANFOPD 

374  7 

11 

36  20 

119  40 

9P 

9P 

3751 

13 

34  16 

1100 

c 

HAPPy  CAMP  RANGER  STA 

3761 

12 

41  48 

1090 

C  H 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

5NTA  BARBARA 

33 

34  46 

320 

6F 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

23 

2710 

BA 

: 

HARPY  L  ENGLEflRIGHT  DAM 

3800 

e 

39  14 

5eo 

BA 

HAT  CREEK  PS 

3821 

21 

40  48 

3348 

c 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

21 

40  56 

3015 

BA 

BA 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

3855 

33  42 

1370 

9A 

t 

HAYFORK   RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

4P  33 

2340 

8A 

i 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAVWARO  6  ESE 

3863 

37  39 

121  58 

«5 

MRS  MART    JO  DRENNAN 

HEALDS6URG 

3875 

22 

38  37 

102 

6P 

HEALDSBURG  2  E 

3878 

22 

39  37 

102 

B/ 

MEMET 

3896 

33 

33  45 

1630 

I 

LAKE  hEMET   MUN  water 

HENSHAW  DAM 

3: 

33  14 

2700 

V 1 STA    1  PR IG  DIST 

HERSAJtOEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

36  25 

2160 

4( 

HERNANOF?  7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

2765 

: 

MRS  CLORENE  AKERS 

HES^ERIA 

3935 

15;  34  25 

SS 

METCH  HETCMY 

3939 

37  57 

3B7C 

BA 

St 

8A 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

3946 

■JEVAOA 

^( 

39  02 

1480 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

PINE 

16 

38  30 

119  48 

8700 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MILTS 

3987 

IZ 

42  00 

2900 

BA 

8  a: 

HOBEPGS 

401  0 

23 

38  51 

2960 

BA 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

9 

36  22 

8500' 

s 

HOEGEES  FC  6n  A 

401  7 

i; 

34  13 

2690 

5P 

hollistep 

F.(122 

36  51 

289 

5P 

5P 

MOLL  I  STEP  2 

f.025 

36  51 

284 

: 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

36  55 

2978 

: 

hONEyDEW  2  WSW 

^074 

17;  40  14 

IT. 

eA 

f.082 

(UMBOLOI 

35 

41  03 

123  40 

8A 

: 

BUR   INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SF 

i084 

41  02 

123  39 

HOPLAND  6  NE 

i097 

z: 

39  01 

291C 

c 

HOPLAND  largo  STATION 

ilOO 

39  01 

990 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

ilZO 

37 

36  11 

7100 

s 

HUASNA 

1144 

30 

35  07 

780 

c 

HUCKLEBERRY  LAKE 

1148 

37 

38  06 

7800 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

40  11 

770 

9P 

HUNTERS  DAM 

1.170 

34 

38  12 

3220 

4P 

HUNTINGTON  LAKE 

il76 

27 

37  14 

7020 

4P 

C  H 

MUfiKEY  CREEK  PARK 

kiei 

IIVERSIDE 

33 

33  41 

116  41 

4390; 

: 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

TRINITY 

35'  40  37 

123  27 

1260 

c 

IDLEWILO  HWY  HNTNC  STA 

i202 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

1250 

5P 

lOPIA 

27 

36  25 

4Pj 

IDVLLWILD  RANGER  STA 

33  33  45 

5397 

:  M 

IMPERIAL 

32  51 

6F 

6P 

IMPERIAL   IRSIG  OIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

i224 

32  50 

-5f 

MID 

MIO 

INDEPENDENCE 

•  232 

1< 

36  48 

3950 

7A 

7A 

:  H 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

.235 

19 

36  46 

9179 

: 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

6 

33  44 

U 

8; 

BA 

eA 

INVOkERN 

iir. 

;epn 

35  39 

11  49 

2440 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

'.no 

35  41 

117  41 

2220 

MIO 

I  ONE 

.183 

38  20 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IRON  MOUNTAIN 

;ni 

34  08 

922 

: 

JESS  VALLEY 

41  16 

5300 

5P 

5f 

JOHNSONDALE 

.389 

4680 

JOSHUA  TREE 

.405 

34  09 

2780 

9P 

JULIAN 

3; 

33  05 

4215 

c 

JULIAN  WYNOLA 

33  06 

3690 

JUNCAL  0AM 

3Z 

34  29 

207  5 

6P 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

37  18 

9110 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KEE  RANCH 

.467 

34  10 

4325 

BA 

KELLOGG 

Z2 

122  40 

BA 

KELSEYVILLE 

1488 

23 

38  59 

122  50 

138! 

9A 

CO  FARM  ♦  HOME  ADV 

KENTFIELO 

tSOO 

1Z2  33 

90 

9A 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KERLINGER 

2" 

37  41 

172 

8A 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

10 

lie  29 

3690 

7A 

KERI  RIVER  Ph  no  1 

1520 

10 

35  28 

lie  47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  Ph  no  3 

nil 

35  47 

118  26 

2703 

5P 

50  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

11 

36  00 

119  58 

BA 

eA 

KETTLEMAN  STATION 

1536 

11 

36  04 

120  05 

501 

6P 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

1544 

;hasta 

23 

40  41 

121  52 

2648 

lU 

P  6  +   E  COMPANY 

KING  CITY 

^577 

10NTEREY 

36  12 

121  oe 

5P 

5P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

)EL  NORTE 

41  31 

124  02 

2! 

5P 

MID 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

lUMBOLOT 

40  38 

123  54 

2356 

z 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

iTANI SLAUS 

37  48 

120  39 

315 

8A 

BA 

BA 

RAYMOND  WILLMS 

1UMBOL0T 

40  52 

1Z3  57 

145 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBUnZ  STRAWBERRY 

1616 

:l  dorado 

: 

38  48 

120  09 

5750 

z 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  2?l 

1628 

.OS  ANGELES 

34  14 

118  15 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYFTTE  2  NNE 

rONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

536 

BA 

ROSS  R  SANBORN 

LAGUNA  BEACH 

1647 

IRANGE 

3: 

33  33 

117  47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSEhVER 

]  TEMP. 

1  PRECIP. 

a; 

< 

SPECIAL 

6  50 

drangT  ^ 

33  33 

117  4B 

210 

L  B  NATEf)  DISTRICT 

AN  MATEO 

JAMES  C  ALLEN 

DEPT  WATER  RESOURCES 

AN  BERDINO 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

UOLUMNE 

HETCH  hETCHy  WTR  SUP 

690 

R I N 1 TY 

LEONARD  M  MILLER 

9P 

GEORGE  R  TURNBULL 

U  S  SOI L  CON  SERV 1 CE 

SHASTA 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKE SHORE 

709 

23 

8P 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

1711 

SAN  DIEGO 

25 

32  5Z 

116  94 

449 

HELIX   IRRIG  DIST 

LAKC  SPAULOING 

1713 

e 

9P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

1714 

8 

39  20 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  WOHlFORD 

1726 

33 

33  10 

ESCONDIDO  MTl  WTR  CO 

4735 

32  46 

9P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

1747 

-OS  ANGELES 

34  42 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5N  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

ABE  E  ZIMMERMAN 

.773 

39  41 

MICHAEL  C  L 1 B8EY 

1812 

39  41 

9P 

P  C  +  E  COMPANY 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

S  1  SK I  YOU 

12 

41  44 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

1851 

-  N  OCI  0 

39  42 

123  29 

1640 

c 

LEPEC 

1863 

10 

34  50 

BA 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  B 

1.867 

33 

34  05 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

39  09 

133C 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

4884 

21 

37  14 

259 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

;L  dorado 

38  35 

940 

7aI 

1  VAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

1.890 

36  23 

513 

9P 

9Pi 

LINDSAY 

4957 

36  U 

395 

7P 

7P 

LTLE  LAST  CHANCE  VALLEYfl977 

BLUMAS 

39  50 

20  3 

5730 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

,0S  ANGELES 

34  19 

118  IB 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

4988 

21|  40  54 

4160 

BA 

MRS  KATHERINE  E  HINDS 

LIVERMORE  2  SSW, 

ALAMEDA 

549 

7A 

7ft 

MRS  M   1  OUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

■002 

.OS  ANGELES 

3820 

6P 

6P 

LOCK WOOD  2  N 

501  7 

lONT  ERE Y 

1104 

: 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOP  MESA 

5023 

205 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LCD  I 

5032 

>AN  JOAQUIN 

38  07 

40 

9P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

3400 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC    SEWAGE  PLANT 

1064 

32 

34  40 

66 

4P 

4P 

LOMPOC   SEw  TREAT  PL 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH5O6T 

NYO 

19 

36  27 

3790 

: 

L  A  WTR  *  PWfl  DEPT 

SAN  JOAQUIN 

121  23 

420 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EKP  STATION 

UOLUMNE 

9200 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

1"  LONG  BEACH 

082 

.OS  ANGELES 

34 

3P 

I  OP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

S085 

.OS  ANGELES 

34;  MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

5oee 

18 

39  41 

50  60) 

lOP 

LORAINE 

S098 

10 

35  18 

2720 

: 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

56' 

BA 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

13 

33  56 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

.OS  ANGELES 

13 

34  03 

312 

MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  RANOS 

i*ERCED 

27 

37  03 

125 

MIO 

7A 

ROGER  C  RICE 

LOS  8AN0S  ARBURUA  RANCH 

5119 

1ERCED 

27 

36  5  3 

120  96 

660 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

37  1  3 

9P 

9P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

91  25 

37  II 

2215 

9A 

ISAOOR  MILLER 

LOS  PRiFTos  Ranger  sta 

9147 

SNTA  BARBARA 

3i 

34  33 

1029 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  MILLS 

5151 

35  37 

269 

k 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

LOWER  KIBREY  RIDGE 

9160 

'UOL UMNE 

1; 

38  01 

6900 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

'AN  DIEGO 

33 

32  37 

: 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

loyalton 

5171 

e 

39  41 

493< 

BA 

ROLLO  LARSEN 

L'JCEPNE  VALLEY  1  SSW 

5182 

•AN  BERDINO 

34  26 

SS 

SS 

MRS  FRANCE  PR  I TCHARD 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

"MONTEREY 

35  53 

399 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  20 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLF  CRFEK  POWER  HOUSE 

■  III 

28 

34  12 

225( 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

34  14 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE   MNTNC  STA 

5231 

21 

41  04 

530C 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MADERA 

"4I 

27 

36  58 

eA 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

'R  I  N  I  Ty 

17 

4-1  27 

277! 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

525S 

23 

38  51 

239! 

c 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

19 

37  37 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

SAN  JOAOUTN 

27 

38  02 

lOi  VAR 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

M4NZAN1TA  LAKE 

SHASTA 

23 

40  32 

5650:  flA 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

1 1  VERS  I DE 

28 

33  52 

i4as 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

MARE  ISLAND 

i333 

•ALAND 

17 

38  06 

122  16 

52l 

MtOl 

U  S   NAVAL  SHIPYARD 

5338 

35  05 

685 

ep 

ePi 

MARIPOSA 

*AR  1  PCS  A 

2' 

37  29 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

38  42 

5946 

ELOISC  B  FAIRBANKS 

martine;  3  S 

9371 

:ONTRA  COSTA 

37  58 

225, 

: 

MARGARET   S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

:ONTRA  COSTA 

37  58 

276 

BA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  F|HE  STATION 

38  01 

2( 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

I 

39  09 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

ruOLUMNE 

37  53 

SP 

CITY  3AN  FRANCISCO 

MC   CARTMY  POINT 

rEHAMA 

0  11 

121  41 

3600' 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

i  1  SK I  YOU 

h 

4]  16 

3300 

6A 

BA 

:  H 

BOYCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

27 

37  05 

4480 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

1502 

'  I  VERS  1 OE 

6 

33  33 

-175 

6A 

6A 

0  B  W  ALEKANDER 

MEDICINE  LAKE 

9505 

;  I  SK I  YOU 

12 

41  35 

6726 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

27 

166 

7A 

FRANK   F  MOI TOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

■532 

14 

37  18 

169 

4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

14 

37  19 

166 

: 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

:l  DORADO 

27 

36  42 

1165 

5( 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

5571 

36 

38  49 

6470 

N  E  BENSON 

MEYERS  INSPECTION  STA 

^572 

36 

38  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

1 

39  03 

3690 

: 

MI DOLE TOWN 

23 

38  49 

1122 

eA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MIDDLETOWN  B  WSW 

23 

38  45 

2312 

lOA 

CLOSED  2/10/63 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

i623 

18 

40  08 

4660 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

>AN  BERDINO 

26'  34  05 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

^AN  RERDTNO 

2e  34  09 

4949 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

Tulare 

36  17 

3400 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

23.  40  21 

4911 

6A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MI  NEPAL  KING 

5690 

Tulare 

36  26 

7975 

1  S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

Humboldt 

7 

40  12 

123  46 

5P 

Ic 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

972  1 

34  56 

431{ 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

11,  36  45 

lie  43 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

37 

37  39 

91 

MIO 

MID; 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

37 

37  38 

: 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

1756 

35  03 

273! 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

MONACHE  MEADOWS 

1( 

36  13 

eooo 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

38  01 

5P 

5P 

MONTAGUE  3  NE 

i785 

1; 

41  45 

2640 

: 

TOM  W  WILLIAMS 

MONTEREY 

■(795 

10NTEPEY 

36  36 

339 

SS 

ROBERT  W  JOHNSON 

monticello  dam 

5818 

23 

38  30 

122  07 

509 

9A 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

31 

34  17 

520 

Si 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORE N A  DAM 

5840 

33 

32  41 

3075 

c 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

^844 

37  08 

225 

MRS  ThELMA  F  downer 

MORGAN  HILL  6  WNW 

^846 

•ANTA  CLARA 

20;  37  09 

6  60 

c 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5993 

20 

37  08 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

iAN  BERDINO 

34  03 

7*( 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  FIRE  DFPT 

;n  LUIS  OBPO 

35  22 

115 

5P 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MORflO  BAY  3  N 

5869 

>N  LUIS  OBPO 

35  29 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

iAN  BERDINO 

35  26 

47  39 

5P 

STATE  OIV  OF  HWYS 

MT  FIALOY  FC  85C 

5900 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  39 

4275 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

iAN  BERDINO 

21 

34  17 

117  37 

7735 

4P 

MT  6AL0Y  SKI    LIFT  INC 

MOUNT  DANAHER 

5909 

1 

IZO  40 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5919 

!0NTPA  COSTA 

4 

37  52 

121  56 

210( 

7A 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

37  20 

121  39 

4206 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

594  1 

I  |¥0U 

12Z  00 

4250 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

"^973 

2< 

37  01 

121  43 

1800 

c 

MOUNT  Shasta  ski  bowl 

23 

4]  22 

127  12 

7641 

9& 

MOUNT   SHASTA  SK 1  BOWL 

'  MOUNT  SHASTA  SLOPE 

i982 

23 

41  22 

122  14 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

i  MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

ilSKI YOU 

23 

122  19 

3544 

MID 

MIO 

C  MJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

4ARIN 

17 

122  36 

1479 

c 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

;  MOUNT  WILSON  FC  338  B 

.OS  ANGELES 

34  14 

116  04 

5709 

4P 

:  H 

U  S  WB  OBSERVER 

HUIR  WOODS 

i027 

4ARIN 

r 

37  54 

122  34 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SEftVlCi 

TRINITY 

39 

122  32 

5700 

DEPT  WATER  RESOURC  ;S 

1 NACIMIENTO  DAM 

6056 

;an  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

8A 

eA 

MONTEREY  CO  FCWCD 

6065 

JAPA 

17 

38  IB 

122  17 

7A 

EARL  S  GIPSON 

( NAPA  STATE  HOSPITAL 

i074 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  I  NW 

il05 

MENDOCINO 

17 

123  34 

220 

c 

HASONITE  CORPORA) ION 

NEEDLES 

ill5 

iAN  BERDINO 

114  36 

480 

: 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

1118 

;aN  BERDINO 

1 

114  37 

913 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

STATION  INDEX 


CONTINUED 


H22 


I  NEVADA  CITY 
I  NENARR 

'  NEwauRy  PARK  ii 

NEWMAUL  SOLEDAD  FC  C|M62 
NEWHALL  u  s  Range"  sta 

NEWMAN   Z  NH 
I  NEWPORT  BEACH  HARBOR 
HKOLAUS  »J 
NILAND 

NIPOMO  2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
NOVATO   0  WNW 
OAKRaLE  WOODWARD  DAM 
Oak  knoll  RbngeR  ST* 
oakland  wb  airport 
,  oa«v[lle  1  wnw 

■  OAKVILLE  l.  Stf 
'  OCCICENTAL 
OCEANSIOE 


COUNTY 


OS  ANGELES 

ii36  Nevada 

AhU  tLAHEDA 
il*9  j/ENTURA 

ANGELES 
Los  ANGELES 
^166  STANISLAUS 


E197 
207  6H  LUIS  OBPO 
252  HAOERA 
6290  Marin 

Ib305  STANISLAUS 
6328  Si SK I  YOU 
^335  RLAMEPa 
6  351  WaPA 
635'.  t<APA 


637T  |SAN  DIEGO 

OCEAnSIDE  PUMPING  PLANT6379  SAN  DIEGO 
■  OCOTILLO  WELLS  6383  SAN  DIEGO 

i  OILFIELDS  JOAQUIN  R1DG£(.395  FRESNO 


I  OJAI 
I OLINDA 
ONION  VALLEY 


6399  VENTURA 
6432  ORANGE 
pitbl  PLUMAS 
6ii55  SHASTA 
6<i65  LOS  ANGELES 


OPIOS  CAMP  FC  5 
ORANGE  COUNTY  RESERvO |R6<.73 
I  ORANGE  COVE  6476  FRESNO 


I.498  I 
6(>99  I 
|S506  1 
(.508  I 
j6521  I 
6525  I 


I  ORICK  PRAIRIE  CREEK  I 

I  ORICK  10  SE 
ORLAND 

!  ORLEANS 

'  OROVILLE 

I  OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER   STATION6528  | 

OSTRaNDER  lake  6552  I 

,  OXNARD  6569  \ 

] OZENA  6576 

PACHECO  PASS  6583 

I  PACIFIC  HOUSE  16597 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E  6602 

PAICINES  OhRWALL  RANCH  6610 

PALMDALE  662<> 

PALMDALE   FAA    AIRPORi  6627 

PALM  SPRINGS  6635 

I  PALO  ALTO  CITY  HALL  66*16 

I  PALOMA  16650 
I  PALOMaR  MTN  OeSERVAT0RY!6657 

PALOS  VERDES  EST  FC  <.306663 

PANOCHE  6675 

PANOCHE  CREEK  6677 

PARADISE  6685 

PARADISE  MEADOW  6688 

'  PARKER  RESERVOIR  6699 

PABKFIELD  6703 

PaRKFIELD   7  NNW  670*. 

PASADENA  6719 
PA5KENIA  RANGER  STATJ0N67;6 


1ERCE0 

DORADO 
.OS  ANGELES 
BAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
PivERSlOE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
(SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
tTuOLUMNE 
SAN  BERDINO 

monteret 
monterey 
los  angeles 
Tehama 


PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERRIS 


PASO  ROBLES  6730  SN  LUIS  06P0 

PASO  ROBLES  5  NW  |6736  SN  LUIS  OBPO 

PASO  ROBLES  FAA  AIRP0RT6742  SN  LUIS  OBPO 

bTS*.  f-ERN 

6761  Tehama 

6767  ^TULARE 
6816  PlVERSIDE 
PETALUMA  FIRE   STATION  26826  SONOMA 
PEIALUMA  1   N  6629  SONOMA 

PIEORA  (6857  FRESNO 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA^862  WENTURA 
PINE  CANYON  PATROL  ) 

STATION  FC   321   E  6891   |.0S  ANGELES 

PINNACLES  NATIONAL  MON  6926  ^AN  BENJTO 
PIRU  2  ESE  6940  I/ENTURA 

PISMO  BEACH  69i.3  5n  LUIS  OBPO 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE   569't6  SHASTA 


PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
I  PLACERVILLE  IFG 

I  PLACERVILLE   1  W 

PLASKETT 

PLATINA 

PLYMOUTH 

POINT  ARENA 
I  POINT  ARGUELLO  MB 

POINT  ARGUELLO 
LIGHT  STATION 
'  POINT  PIEORAS  BLANCAS 

POMONA 


>  LAHE 
6960  %L  DORADO 
6962  EL  DORADO 

16963  EL  DORADO 
6972  GLENN 
6975  SHASTA 
7000  AMADOR 
7009  WENOOCINO 

7015  ^NTA  BARBARA 

7016  SNTA  BARBARA 
702*1  EN  LUIS  OBPO 
7050  Los  ANGELES 


port  chicago  navai 
porteRville 

PORTOLA 

PORTUGUESE  HEADOW 
POSEY   3  E 
POTTERS  SAWMILL 
POTTER  VALLEY  3  Nl 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY 
POWAy  VALLEY 


DEP  "7070  CONTRA  COSTA 
7077  TULAPE 
7085  PLUMAS 
7093  TULARE 
[7096  TULARE 

7106  MOOOC 

7107  MENDOCINO 
3  St  7108  MENDOCINO 
PWR  MOUSE7109  MENDOCINO 

7111  SAN  DIEGO 


PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

I  ouiNcY  Ranger  station 
'  ramona  spauloing 
.  Ranchita 

ranosburg 

rattlesnake  creek 

raymond  9  n 

red  bluff  ws  airport 

redding  1  se 
redding  fire  sta  no  2 
!  redlanos 
redwood  city 
redwood  valley 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
RICHMOND 


I  RIO  \ 

I  RIVERSIDE  I 


STA  NO 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

rose  marie  meadow 
round  meadow 
round  mountain  1  nne 
running  springs  1  e 
saches  springs 


7123  PiVERSIDE 

71s0  monterey 
7179  Tulare 
7195  Plumas 
7231  san  diego 
724*.  san  diego 

7253  KERN 
7259  FRESNO 
727J  MARIPOSA 
7292  TEHAMA 

7295  isHASTA 

7296  ISHASTA 
7306  SAN  BERDINO 
*7339  SAN  MATEO 
7351  MENDOCINO 
7370  SACRAMENTO 
!7<t04  HUMBOLDT 
f7i.li.  CONTRA  COSTA 
r74*.6  SOLANO 

I VERSIOE 


SACRAMENTO  WB 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SACEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MaRVS  college 
2  E 


7*73  RIVERSIDE 
7492  pLACER 
7510  INYO 
7516  PLACER 
7560  FRESNO 
7579  TULARE 
7560  SHASTA 
7600  BAN  BERDINO 
7623  'lUOLUMNE 

7630  SACRAMENTO 
7633  SACRAMENTO 
7637  [TEHAMA 
7641  NEVADA 


[7656  GLENN 

rT661   CONTRA  COSTA 

T66B  Monterey 


M 

ON 

< 

K 

< 
w 

0 

34 

48 

118  35 

39 

16 

121  01 

2600 

37 

32 

34 

09 

29 

22 

21 

21 

33 

36 

8.  38 

56 

17 

-55 

04 

120  30 

14 

119  30 

OS 

37 

52 

120  52 

41 

40 

27 

1000 

84 

117  21 

30 

116  08 

175 

3620 

33 

27 

750 

26 

33 

490 

8 

48 

23 

980 

26 

4250 

26 

33 

431 

17 

124  01 

12 

41 

123  55 

39 

45 

U 

18 

403 

8 

39 

30 

171 

e 

39 

220 

8 

39 

300 

14 

37 

8600 

33 

34 

12 

30 

34 

3705 

37 

04 

121  11 

1 

38 

45 

120  30 

13 

34 

1500 

20 

44 

35 

38 

33 

37 

27 

21 

1835 

33i  33 

21 

116  51 

5560 

33 

33 

IIB  23 

27 

36 

120  50 

27 

36 

23 

39 

46 

37 

38 

03 

il9  40 

5 

17 

24 

24 

36 

00 

^864 

23 

755 

24 

35 

120  41 

TOO 

24 

35 

120  45 

995 

24 

120  38 

10 

56 

119  23 

23  40 

36 

36 

9700 

28 

33 

1470 

17,  38 

14 

1' 

38 

15 

27 

36 

48 

560 

29 

34 

34 

119  ID 

40 

118  26 

2( 

36 

29 

121  11 

29  34 

7  30 

08 

BO 

21 

59 

121  59 

23 

38 

56 

122  52 

1090 

1 

120  48 

1 

38 

120  44 

2755 

; 

38 

120  49 

39 

122  51 

23  40 

29 

r 

38 

34 

40 

34 

92 

35 

40 

59 

26  34 

635 

01 

122  01 

50 

36 

04 

119  01 

e 

39 

35 

48 

11 

35 

21 

41 

14 

121  13 

22 

39 

22 

22 

39 

22 

39 

1014 

32 

440 

33 

53 

117  38 

36 

120  42 

2300 

10  36 

7200 

56 

33  33 

1460 

33 

\i 

3570 

U 

36 

9900 

21 

37 

23  40 

341 

122  23 

470 

23  40 

117  U 

37 

29 

22  39 

16 

305 

500 

2 

38 

22 

2e 

33 

S7 

840 

2t 

33 

117  20 

1015 

i 

39 

19,  37 

38 

239 

2 

.  37 

19 

IC 

35 

■  23  40 

2117 

■  34 

12 

5965 

37  38 

06 

7900 

2  3,  38 

121  30 

17 

I  23!  38 

121  29 

23!  40 

10 

122  48 

36i  39 

6337 

17]  38 

30 

122  28 

17  38 

30 

122  32 

1792 

1  38 

34 

122  22 

1050 

2  3l  39 

43 

122  00 

1  " 

50 

122  06 

625 

2 

36 

40 

121  37 

80 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L    A   WTR   ♦    PWR  OEPT 

city  of  nevada  city 
leslie  salt  company 
rancho  sierra  vista 
l  a  co  fire  dept 
u  s  forest  service 
richard  a  smith 
newport  harbor  oept 
reclamation  dist  1001 
imperial  irrig  oist 

andrew  mehlschau 
u  s  forest  service 
edwaho  l  Thompson 
s  sn  joaouin  ir  dist 
u  s  forest  service 
u  s  weather  bureau 
mrs  luana  stringer 
Richard  pleiner 
andrew  j  blaney 
oceanside  fire  dept 

oceansioe  water  oept 
mrs  aileen  m  lewis 

PACIFIC   TEL  t  TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
OEPT  OF  WTH  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCh  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  ClT  ASSN 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
ORLANO   UNIT    WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITv  OF  OROVILLE 
ROBERT   E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CITY  OF  OUNARD 
JEFF  BUTLER 


JOHN   P  OhRWALL 
I  PALMDALE    IRRiG  OIST 

FED  Aviation  agency 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
I  JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

1  GEORGE  TALLY 
1  MISS  LILY  BERG 

EMPLOYEE  ENTERPRISR 
;  PACIFIC  GAS  t  ELEC  CO 
s'  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HETRO  WATER  DISTRICT 
]  HERBERT  H  DURHAM 

flaULSTON  P  MORRISON 
I  PASADENA  WATER  OEPT 
,  V  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  f  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
.;  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
I  VICTOR  E  CHAIX 
MRS  IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

■  L   A  CO   FIRE  DEPT 

,  US  NAT  PARK  SERVICE 

CAHULOS  RANCH 

POLICE  OEPARTMENT 

P  G   +    E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 


U    S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
REUBEN  G  OALTON 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CLOSED  4-25-63 
I  WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 

♦   E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 


CITY  OF  REDOING 
REDOING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF    DIV  BEACH  ■ 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  AfiMl  DEPOT 

Riverside  fire  oept 


INST  FST  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 
USES*  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
LORRIN  L  CRAIN 
JAMES  0  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 


PKS 


CITRUS  EKP  STATION 
S(  CORPS  OF  ENGINEERS 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  6ERTAGWA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
S|  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY   OF  CALIF 
EOWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  Rural  f  o 


STATION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

[  ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECUU. 

SALINAS  FAA  AP 

i^ONTERY 

24 

36  40 

121  36 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

681 

32,  34  35 

120  24 

250 

8A 

38  30 

120  13 

3P 

3P 

3P 

s 

P  G  *  E  COMPANY 

35.  40  53 

623 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

38  10 

26 

34  10 

2P 

20 

SO  CALIF  EDISON  CO 

24 

36  01 

121  15 

9P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

24,  36  01 

SAN  BENITO 

2C 

36  31 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

26 

34  08 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  0AM 

77J1 

.MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  *  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  8 

1! 

34  45 

29  34  45 

u  s  weatmer  bureau 

33 

32  44 

749 

34  06 

26  34  12 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

7753 

101  35  00 

7755 

2C 

37  01 

SAN  FERNANDO 

TT59 

uOS  ANGELES 

34  17 

ss 

SS 

FARMERS  INS  GROUP 

SAN   FERNANDO   PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

I3l  34  19 

UB  30 

1250 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7767 

4i  37  46 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7  769 

41  37  37 

7772 

4.  37  47 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

26  34  09 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

2t 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

E  K  DE  VORE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

13  34  06 

SAN  GREGOPlO  3  SE 

7  807 

SAN  MATEO 

4  37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7610 

'IVERSIOE 

33  47 

116  58 

1535 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

3 

33  47 

116  58 

1560 

SAN  JOAOUIN  EXP  Range 

7817 

2 

37  06 

1100 

SAN  JOSE 

7821 

37  21 

HID 

MID 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE78J4 

20  36  49 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

33  33  36 

730 

: 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

27  37  03 

121  04 

BA 

8A 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

4  35  18 

SAN  MATEO 

7864 

4  37  34 

122  19 

30 

5P 

SAN  NICOLAS   1 SLAND 

7870 

CENTURA 

331  33  14 

563 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  PEDRO 

7876 

.OS  ANGELES 

1  33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

SAN  RAFAEL 

7680 

17   37  56 

122  32 

40 

12N 

12N 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7668 

33  45 

5P 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7691 

28   34  06 

1970 

SANTA   ANA   RIVER   PH  NO  1 

7894 

34  09 

2765 

SANTA  ANITA  FERN  FC  4327697 

13   34  13 

203! 

SANTA  BARBARA 

7902 

119  42 

5' 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

33  34  26 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

7909 

32  34  32 

119  57 

SANTA    CATALINA  WBAP 

7910 

LOS  ANGELES 

33  24 

1566 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4  37  21 

121  56 

88 

5P 

51 

UNIV   OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

4  36  59 

122  01 

125 

9P 

»P 

SANTA  FE  DAM 

7926 

13  34  07 

427 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

24  35  22 

120( 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  800STER7933 

>N  LUIS  OBPO 

24  35  22 

R I CHARO  S  P 1 LECK 1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

30  34  54 

2361  MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

.OS  ANGELES 

33   34  01 

CITY  SANTA  MONI CA 

SANTA  MONICA  PIER 

'953 

33  34  00 

\t 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  Paula 

29  34  21 

263 

4P 

SANTA  ROSA 

'965 

SONOMA 

22   38  27 

7A 

7A 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNE: 

SNTA  BARBARA 

32   34  37 

120  06 

SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

28  33  47 

117  43 

851 

8A 

: 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

B014 

29  34  35 

2105 

SAWYERS  BAH  RANGER  STA 

6025 

,  4]  18 

2169 

SCOTIA 

eo4  5 

:  40  29 

139 

8A 

SEARSVILLE  LAKE 

6066 

4'  37  24 

122  14 

350 

SE6AST0P0L  4  SSE 

B072 

IT;  38  21 

GEO  A  NAHHENS 

SECRET  VALLEY 

B074 

40  31 

44  4< 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

SEPULVEDA  DAM 

B092 

13:  34  10 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

U35 

iHASTA 

23!  40  43 

1076 

SA 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

1156 

.OS  ANGELES 

26'  33  57 

117  54 

680 

9) 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

B162 

17  40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

B173 

1375 

THEODORE  B  MEuSNER 

SHINGLETOWN  2  £ 

23  40  30 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

(207 

39  34 

4182 

8A 

HARRY  H  R0E8ER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

P218 

39  35 

4975 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  MILL  FC  415 

1230 

100 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

9243 

28  33  45 

1095, 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

S266 

34  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

1272 

iONOHA 

22  38  41 

1930 

JOHN  K  LEITMOLD 

SLACK  CANYON 

}176 

24  36  05 

120  40 

17  30 

C 

SLOUGHKOUSE  6  SE 

1293 

16  36  26 

121  05 

160 

8A 

SNOW  cReek  upper 

33  52 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

1318 

37  SO 

8700 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS 

1331 

39  19 

6750 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

SODA  SPRINGS   1  E 

B332 

39  19 

6665 

8A 

SOLEDAD 

9338 

24  36  2b 

195. 

SOMESBAR   1  W 

9346 

12  41  23 

550 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

9348 

33  34  17 

485 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

S349 

CENTURA 

34  17 

BERVLWOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

B351 

iONOMA 

17  38  17 

122  27 

20  5P 

5P 

LAURENCE  W  OICKEY 

B353 

37  37  59 

120  23 

1830 

8A 

.  " 

P  G  «  E  COMPANY 

SONORA  JUNCTION 

J355 

38  38  21 

6686 

STATE   DIV   OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

J376 

iAN  FRANC  1  SCO 

37  42 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE   rOSEMITE  NP8380 

14  37  30 

119  36 

5120'  4P 

4P 

■  „ 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

)390 

6|  34  04 

116  49 

71201 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

)406 

19  37  11 

9580 

- 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

R  S  HUTCHISON 

COLONY  FC    356  C 

1436 

,0S  ANGELES 

26[  34  03 

117  49 

680' 

- 

spbeckels  hwy  bridge 

3446 

10NTEREY 

24'  36  36 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPfilNGVILLE   7  ENE 

)455 

rULARE 

9  36  10 

IIB  42 

24701 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

3460 

9]  36  08 

118  46 

U  5  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

J463 

36  12 

116  39 

4070 

SOUAW  VALLEY  LODGE 

0474 

36  39  12 

120  14 

623! 

souirbel  inn  I 

iAN  BERDINO 

15  34  14 

117  15 

SQUIRREL   INN  2 

J479 

>AN  BEROINO 

15  34  14 

117  14 

5P 

STANDI SM  1  E 

9467 

18  40  22 

40  31 

STANDISH  +  HICKEY  ST  PK 

39  53 

123  44 

851 

BA 

CAL  OIV   BEACH   *  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

:::: 

ruOLUMNE 

;  38  08 

12  22 

5P 

P  G  +    E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

36  56 

118  35 

^3511 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

)UTTE 

39  54 

121  32 

BA 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANTe554 

27  37  56 

11 

STOCKTON  WBAP 

Bsse 

27  37  54 

121  15 

28 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE   STATIC  J  4 

27,  37  58 

121  18 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWflT  BRIDGE 

27  37  51 

121  23 

15 

5P 

bI 

5P 

stonyford  cooley  ranch 

8578 

1  39  15 

3015 

FREO  H  COOLEY 

stonyfopo  Ranger  sta 

1580 

231  39  23 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6587 

23  39  35 

80( 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

6591 

iHASTA 
rUBA 

21  41  10 

5300 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1  STRAWBERRY  VALLEY 

39  34 

121  06 

37R4^  5P 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

suEY  Ranch 

662  7 

30   35  00 

120  23 

5P 

SUMMIT  MEADOW 

B646 

119  13 

62  4( 

s 

DEPT  OF  WTfi  RESOURCES 

SUNLAND 

.OS  ANGELES 

13   34  16 

116  18 

1460 

7P 

FRANK    T  S'EVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

J680 

JANTA  CRUZ 

20.  36  54 

85 

c 

SURF  2  ENE 

3697 

32'  34  41 

120  34 

105 

U  S  AlR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

3700 

331  34  16 

UB  40 

1085 

8A 

SUSANA   KN   FIRE  STA 

SUSANVILLE 

)701 

1  40  25 

120  39 

4170 

8A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

J702 

18;  40  2  3 

120  33 

41  4S 

MIO 

HID 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

3703 

.ASSEN 

18  40  26 

120  40 

4555 

: 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

9713 

IMADOfl 

,  38  23 

120  48 

1581 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

TAFT 

3752 

;ern 

10  35  09 

119  23 

KERN  CO  FSTRY   ♦  FD 

TAHOE  CUV 

J758 

'LACER 

120  09 

SA 

8A 

8A 

DARyL   K   OE  WALT 

TALBOT  CAMP 

J771 

>LACER 

120  22 

& 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

B826 

:ERN 

35  08 

118  27 

397; 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

tehachapi  Ranger  sta 

9632 

10  35  08 

U8  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

:.ERN 

35  02 

116  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

IVA 

.ASSEN 

120  27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

TERMO  BRIN  HARR  RANCH 

9675 

.ASSEN 

18,  40  55 

5360 

SA 

BRIN  MARR 

-  279  - 


STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY 

0 

< 

i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

THE  CEDARS 

laei 

>LACER 

39  15 

120  21 

»900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GETSEHS 

lees 

>ONOMA 

2. 

38  *>S 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  OEWEV 

Thermal  faa  airport 

1692 

ItvERSIDE 

33  38 

116  10 

120 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  0A«.S 

l9Qi 

(ENTURA 

33 

U8  51 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

991  2 

ruLARE 

9 

36  22 

118  51 

2201 

GLENN  BAKER 

THREE  firvERS  EOIBON  PH2 

)9I<. 

ruLARE 

9 

36  28 

lie  53 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RIVE»S  EDISON  PHI 

)917 

rULARE 

36  28 

118  52 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  POWER  HOUSE 

9928 

IMAOOR 

38  26 

120  27 

2355 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

9967 

.OS  ANGELES 

3; 

34  05 

118  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

1973 

.OS  ANGELES 

33  48 

118  20 

100 

»P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABLPCO  CANYON 

1992 

)RANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TfiACV  2  SSE 

>AN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

:         1  AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

iAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

12M 

12M 

SANTA  CARBONA  IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

'001 

^AMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

6P 

1  U  S  BUR  RECLAMATION 

TRAVIS  AFB 

>006 

iOLANO 

23 

121  56 

59 

MID 

1  U  S  AIR  FORCE 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

»02<i 

TRINITY 

35 

40  48 

122  46 

2500 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TfiONA 

>035 

iAN  BERDINO 

117  23 

1695 

6A 

8A 

AMERICAN  P  -f  C  CORP 

TSuCKEE  RANGER  STATION 

>0(>3 

36 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  4T0 

>Qlt9 

OrA^GELES 

13 

34  23 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEFIELD 

»052 

•  ERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

H SKI  YOU 

12 

5P 

5P 

5P 

TULELAKE    IRRIG  OlST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

)061 

'ULARE 

10 

36  22 

118  17 

895c 

u  S  WEATHER  Bureau 

TUOLUMNE  MEADOWS 

1063 

rUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

6600 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCt 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

>oe3 

SHASTA 

23 

122  18 

1060 

8A 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

»0B7 

33 

117  47 

118 

3P 

3P 

TWENTYNINE  PALMS 

>099 

.an  BERDINO 

34  OB 

116  02 

1975 

5P 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

?109 

ALPINE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

twitchell  dam 

■NTA  BARBARA 

34  59 

120  19 

582 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCO 

UKIAH 

}122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  WSW 

»12*. 

i*ENDOCINO 

22 

39  OS 

123  16 

1900 

SA 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

GRANGE 

26 

33  56 

117  S2 

710 

UNION  OIL  CO 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  AN&ELES 

91^2 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

4  39 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

91S8 

SAN  BERDINO 

26 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

SP 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE   T  W 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

lul 

,AKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

124  a 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

9i6S 

LAMEDA 

* 

122  10 

394 

7A 

7A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

P200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  H  UHL 

VALLETON 

10NTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

1615 

7A 

C  F  IVERSON 

valyeRmo  Ranger  station 

92»1 

OS  ANGELES 

li 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  I5fl 

9260 

OS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

BA 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO  1 

VENADO 

J273 

ONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

:           JOHN  a  HARPER 

VENTURA 

/entuRa 

33 

34  17 

119  18 

45 

1  STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  valley 

?301 

RESNO 

27 

37  22 

116  59 

7520 

Sj  SO  CALIF  EDISON  CO  | 

vicTORviLLE  Pump  plant 

9325 

AN  BERDINO 

15 

34  32 

117  16 

2858 

BA 

SA 

C         ,  VICTOR  CO  WAT€fi  OlST 

VINCENT  F|PE   STA  FC  UO 

OS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

5P 

L  «  CO  FIRE  OEPT  1 

B 

S 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

36  20 

119  16 

354 

BA 

BA 

TULARE  CO  C  OF  C. 

VISTA  ;  NNE 

AN  DIEGO 

33 

33  14 

117  14 

510 

5P 

5P 

'  VISTA  FIRE  DEPT  , 

VOLCANOvlLLE 

III 

L  DORADO 

1 

120  47 

3036 

BA 

.  ERNEST  R  STEWARD 

VOLLHERS 

23 

1  22  26 

7A 

MRS   [RENE  M  VOLLMERS  1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

HASTA 

40  28 

121  52 

2200 

4P 

4P 

:         1  P  G  *  E  COMPANY  1 

WALLACE   I  SE 

'.le 

ALAVERAS 

'I 

38  11 

120  58 

214 

BA 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

WALMaR  SCHOOL 

<.20 

ONTPA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MRS  MARY  V  DENNIS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

A23 

ONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

8A 

BA 

RAY  1  WHITTEMORE 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP.  1 

> 
Ed 

SPECIAL  1 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

>42fa 

:0NTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

:ONTRA  COSTA 

4 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  Q  IRVING 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

23 

36  1ft 

121  31 

23 

5P 

9P 

WALNUT  PATROL 

STATION  FC   102  C 

7431 

,0S  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

486 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WABNER  SPRINGS 

>AN  DIEGO 

33 

116  38 

3180 

4P 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

)452 

;ern 

10 

35  36 

119  20 

333 

8A 

BA 

KERN  CO  FSTRy  ♦  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

)458 

>NTA  BARBARA 

30 

2370 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

»473 

>ANTA  CRU2 

20 

121  46 

BA 

BA 

LOUIS  BECHIS 

wawona  ranger  station 

»462 

4AR1 POSA 

14 

3?  32 

119  40 

3969 

US  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  ranger  STA 

TRINITY 

35)  40  44 

122  56 

2050 

•A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

it  SKI  YOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

SA 

CHESTER   1  KIMHEY 

WELDON  1  W$W 

;ern 

10 

35  40 

ua  18 

2660 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

.ASSEN 

16 

40  16 

120  04 

4035 

JP 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

>532 

;nTA  BARBARA 

34  42 

119  40 

6260 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

wESTHAVEN 

»560 

i: 

36  13 

119  59 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT   3  SW 

>5e3 

IALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

WESTVILLE 

)597 

•LACER 

J 

39  11 

5200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

ruLARE 

118  32 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

)&05 

121  24 

113 

E  CLEMENS  hORST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

»615 

'ENTURA 

119  IB 

675 

VENTURA  CO  FC  DIST 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

>61fi 

'ENTURA 

119  20 

4150 

: 

ROSCOE  G  WILBER 

WHISKEYTOWN  RES 

»621 

2: 

40  37 

122  32 

1310 

6A 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

19632 

37  30 

116  11 

10150 

BA 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

37  35 

12470 

6A 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

iACRAMENTO 

16 

3B  34 

121  05 

353 

7A 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  C 1 TY  HALL 

FC  106  0 

.OS  ANGELES 

26 

33  58 

116  02 

320 

5P 

WHITTIER  WATER  DEPT 

W ILL  1 AMS 

23 

39  09 

122  09 

81 

8A 

BA 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

1684 

1END0CIN0 

IT 

39  25 

LOUl S  L  BERT AI N 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

Ranger  station 

lENDOCINO 

39  21 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

23 

39  32 

HOWARD  R  ALLARD 

WINCHESTER 

1722 

11 VERSIDE 

33 

33  43 

117  05 

1475 

JIM  M  8LACKM0RE 

WINTERS 

9742 

23 

38  32 

121  56 

135 

8A 

8A 

J  NEWION  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

JAMES  M  JORGENSEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

9T73 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODFORDS 

ILPINE 

3 

38  47 

MRS  WILHA  C  SARR 

WOODLAND  1  WNW 

5761 

23 

36  41 

121  46 

'*69 

»A 

9A 

9614 

37  08 

121  57 

1600 

9P 

WRIGHTS  LAKE 

9616 

:l  DORADO 

1 

38  51 

120  U 

6800 

i 

U  S  HEATHER  BUREAU 

26 

33  54 

5P 

YORKVILLE 

9651 

lENDOCINO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HUL6ERT 

YOSEMITE    NATIONAL  PARK 

9655 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

5P 

C  H 

VflEKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

BA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEW  STATIONS 

AVI  LA  BEACH 

0403 

SAN  L  OBISPO 

35  10 

120  44 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

LAKE  SOLANO 

4712 

2: 

3B  29 

122  00 

leo 

LAWRENCE  FAFEK 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

10  DOC 

21 

41  12 

121  12 

4160 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

MIDOLETOWN  4  WSW 

5599 

LAKE 

23 

38  44 

122  40 

17B5 

BA 

HOMER  E  PETERSON 

MO J AVE  2  ESE 

5756 

KERN 

6 

35  02 

118  09 

2680 

SS 

SS 

KDOL  RADIO  STATION 

NIGHTINGALE 

6196 

RIVERSIDE 

6 

33  35 

116  27 

4025 

9P 

CHARLES  S  HALE 

RE-ESTABLISHED 

BLACKWELL'S  CORNER 

QB75 

KERN 

10 

35  37 

119  52 

644 

lOA 

lOA 

DEAN  SAMS 

IOWA  HILL 

426B 

PLACER 

1 

39  05 

120  91 

2930 

BA 

BA 

EDWARD  POSER 

CLOSED  STATIONS 

ABBOTT  MINE 

1006 

LAKE 

23 

39  02 

122  26 

1965 

3P 

CLOSED  10-31-62 

POTTERS  SAWMILL 

MODOC 

21 

41  14 

121  13 

4206 

BA 

CLOSED  4-25-63 

CALAVERAS  3. 


4,  CENTRAL  COAST  5.  COLORADO  6.  DESERT 
OWENS  20.  PAJARO  21.  PIT  22.  RUSSI. 
NEZ     33.      SOUTH  COAST     34.   STANISLAUS  3' 


MERCED  15.  MOJAVE  16 
iANTA  ANA     29.   SANTA  CL'AI 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ibe 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 


Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F. ,  precipi tation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind'*  Table. 


Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowf al 1  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowf al 1"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time .     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  dayl ight  saving  time . ) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipi  tation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 


•     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T    Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
General  Weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,     Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc . , of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1,25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,  obtained  as  indicated  above,   price  15  cents.  .   


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C,   
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CALIFORNIA  -  SEPTEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     116°  on  the  28th  at  Palm  Springs 

Lowest  Temperature:     20°  on  the  19th  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:    7.  74  inches  at  Squirrel  Inn  1 
Least  Total  Precipitation:      0.  00  inch  at  20  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4.  35  inches  on  the  18th  at  Squirrel  Inn  2 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      5.  0  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     3  inches  on  the  20th  at  White  Mountain  2 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  above  normal  over  the  entire 
State,  with  the  greatest  departures  in  the  southern  half. 
New  records  were  established,  however,  in  many  areas. 
Following  are  some  notes  relating  to  these  high  temper- 
atures. 

Eureka:   The  11th  was  the  warmest  September  day  since 
1958,  and  the  warmest  day  of  any  month  since  October 
1960.    Red  Bluff:     105°  on  the  4th  was  the  highest  tem- 
perature of  the  year,  and  103°  on  the  26th  came  within  1° 
of  being  the  warmest  ever  recorded  so  late  in  the  year. 
Sacramento:     New  record  highs  for  the  26th  and  27th  and 
new  record  high  minimum  on  the  27th;  also  the  highest 
temperature  so  late  in  the  season  on  the  26th.  Fresno: 
Warmest  September  since  1947;  107°  on  the  26th  the  high- 
est for  the  year  and  the  highest  ever  recorded  so  late  in 
the  season.    Bakersfield:     107°  on  the  26th  the  highest  so 
late  in  the  season.    Santa  Maria:    Warmest  September 
since  1958.    Burbank:    Hot  spell  near  end  of  month;  the 
highest  temperatures  in  last  7  years,  and  highest  so  late  in 
season.    Los  Angeles:   Warmest  September  of  record, 
and  second  warmest  month  of  any  name.     110°  at  Los 
Angeles  Airport  on  26th  set  new  record,  and  four  conse- 
cutive days  above  100°  also  set  a  new  record.  San  Diego: 
Warmest  month  of  any  name  since  record  started  in  1872. 
Five  days  of  90°  or  higher  set  new  record.    Average  tem- 
perature of  92°  on  26th  set  new  alltime  record.    111°  on 
26th  was  highest  temperature  ever  recorded,  and  new 
maximum  records  for  dates  were  set  on  25th,  26th,  27th, 
and  28th. 

Most  parts  of  the  State  received  greater  than  normal  pre- 
cipitation, and  departures  were  substantial  in  the  south- 
ern part  of  the  State.    Bakersfield  experienced  the  wet- 
test September  since  1903,  and  Santa  Maria  the  wettest 
since  1958.    Precipitation  at  Burbank  has  been  exceeded 


in  September  only  in  1939;  5  days  of  rain  this  year  are 
the  greatest  number  ever  recorded  in  September.  San 
Diego  and  Los  Angeles  City  reported  the  second  wettest 
September  of  record,  and  Los  Angeles  Airport  the  third 
wettest.    Los  Angeles  noted  that  previous  substantial 
rains  in  September  have  fallen  after  the  24th  of  the  month, 
while  this  year's  precipitation  fell  before  the  20th.  Fres- 
no reported  the  least  September  sunshine  since  1939.  At 
the  other  extreme.  Red  Bluff  reported  that  this  was  the 
first  year  since  1949  when  a  measurable  amount  of  pre- 
cipitation has  not  been  reported  between  July  1  and  Sep- 
tember 30. 

Storms:    Rain,  wind,  and  lightning  were  responsible  for 
most  of  the  storm  damage  reported  during  September.  On 
the  4th  and  5th  the  desert  area  of  southern  California  re- 
ceived damage  from  highway  flooding,  downed  trees,  and 
utility  lines,  and  in  the  San  Joaquin  Valley  there  was 
damage  to  drying  raisins.    Some  forest  and  brush  fires 
were  reported.    Southern  and  central  California  received 
similar  damage  on  the  12th  and  I3th,  and  tomato  crops 
experienced  some  loss.    On  the  17th  and  18th  rain  again 
caused  damage  in  the  southern  half  of  the  State,  and  wind 
damaged  some  buildings  and  trailers.    Beach  properties 
were  damaged  on  the  16th  and  17th  in  the  Orange  County 
area  by  heavy  surf. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

T«n 

iperature 

Precipitation 

Avefoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1 

2 

2  E 
0 

0  ^ 

J 

X 

a 

Lowest 

0 

Q 

0 

a 

% 

? 
a 

No.  of  Doyi 

Total 

c  I 
ii 

II 

1 
J 

J 

Snow,  Sleet 

No,  of  Doyi 

Max. 

MIn. 

Max,  Deptti 
on  Ground 

• 

0 

a 

1 0  or  More 

e 

1 

i 
0 

1 

g 

S  t 

si 

si 

•A 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPOINT 

52,3 

106 

27 

4  7 

19 

9 

1  0 

0 

*  27 

.20 

18 

,0 

0 

1 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

fl^'n 

56.  3 

69*7 

99 

26 

23 

24 

T 

T 

18. 

,0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

qn  7 

70,1 

103 

26. 

1  7 

16 

0 

0 

0 

•  1 7 

.12 

13 

•  0 

0 

1 
1 

0 

0 

CALLAHAN   RANGER  STA 

85  1 

45*2 

6  5  2 

97 

J* 

35 

16 

5  5 

10 

0 

0 

0 

•  1* 

,  13 

13 

.0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

65. 4 

45.4 

65)4 

95 

37 

16 

47 

1 2 

0 

•  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLOVEROALE   3  SSE 

5  3,8 

70  3 

0.0 

10^ 

4 

30 

4 

0 

•  20 

.12 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

COVELO 

86  2 

4  5  3 

65  B 

100 

27 

17 

23 

47 

.03 

23 

tO 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  I  N 

69,0m 

52,0m 

60  5m 

79 

1 1 

46 

2U 

130 

0 

0 

0 

0 

1  •  u** 

,73 

23 

,0 

0 

3 

1 

0 

OUTTONS  LANDING 

102 

2  7 

23 

0 

0 

,  32 

13 

,0 

Q 

1 

0 

0 

Elk  VALLEY 

81.6 

45.1 

63,4 

95 

8 

39 

30. 

80 

7 

•  62 

,27 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

64,5 

54,2 

59  4 

3.0 

76 

1  1 

7 

163 

g 

Q 

•  O** 

,52 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

FERNOALE   2  Nw 

51  2 

60  1 

82 

1  1 

^6 

21 

146 

*  1  i 

.35 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOREST  GLEN 

86*0 

4  3.2 

2.3 

98 

24. 

66 

12 

0 

0 

0 

•  65 

.07 

23  ■ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

6  7  8 

52  8 

60*3 

7  7 

48 

29 

0 

0 

0 

0 

*  19 

•  20 

.07 

2  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

Fort  bragg  aviation 

67.6m 

50. OM 

58. AM 

7  3 

1 1 

44 

29 

170 
1 

^ 

•  03 

.03 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  ranger  STA 

86  5M 

42  OM 

64  3M 

97 

26. 

24 

65 

1  ^ 

Q 

.06 

13 

.  0 

0 

0 

0 

0 

fort  ROSS 

6  9  1 

sn'o 

75 

6 

30. 

142 

Q 

0 

•  * 

.14 

22 

.0 

0 

0 

0 

GRATON   1  W 

8  2  0 

49*4 

6  5  7 

1.0 

96 

44 

30. 

36 

6 

0 

0 

0 

•  33 

.03 

22 

.  0 

0 

0 

0 

HAMILTON  AFB 

80.1 

54.1 

6  7  1 

96 

48 

24 

0 

0 

0 

*08 

.08 

1 2 

.0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

89.0 

48.1 

68.6 

2." 

103 

38 

26 

^ 

•  15 

.59 

.11 

1 5 

.0 

0 

0 

0 

HEAlOSBURG 

11*7 

3.8 

105 

3 

23 

2 

I 

•  3  5 

,01 

22 

,0 

0 

0 

0 

HILTS 

• 

97 

27 

/i 

25. 

73 

0 

•  ^ 

,40 

13 

,0 

0 

0 

0 

HOOPA 

*n 

100 

■>7* 

19 

9 

12 

0 

0 

0 

,06 

12. 

.0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

53*6M 

68*  5M 

3.4 

98 

47 

21 

8 

6 

0 

0 

0 

*  13 

22 

,05 

1  3 

.  0 

0 

0 

0 

KLAf'ATH  R 

69.0 

52.5 

60,8 

80 

1  8 

47 

1  7 

122 

0 

1.76 

1,38 

22 

.0 

0 

1 

1 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

77*  ^ 

to*  iw 

69 

5 

17 

124 

.10 

16. 

.0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

.  3M 

c?*  ^ 

5a'^ 
58,  3M 

90 

27 

30 

26 

193 

^ 

.08 

.05 

15 

•  0 

0 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

5  3.3 

69,8 

3.2 

105 

26 

46 

23 

2 

8 

0 

0 

0 

.29 

•  1 1 

.29 

12 

.0 

0 

0 

0 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  Pk 

72*8M 

6 1  ,  1  M 

85 

3 

43 

19 

114 

0 

0 

0 

0 

.92 

.  74 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

ORLEANS 

90.0 

49.4 

69,7 

102 

8 

42 

16 

5 

1  6 

0 

.13 

.74 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STATION 

52.2 

69,0 

2.7 

102 

26 

24 

6 

0 

*?^ 

* 

•  ^  2 

.04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

69*2 

51.4 

80 

4 

45 

21 

135 

0 

0 

.13 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

91.3M 

47. 9M 

69. 6M 

102 

26 

40 

24 

4 

0 

0 

0 

.27 

.28 

.27 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  Pk 

66.1 

51.3 

68.7 

101 

4 

46 

19 

7 

10 

0 

0 

0 

.11 

,08 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

88.6 

52.0 

70.3 

2.8 

103 

26* 

46 

23. 

7 

1 

0 

^ 

^ 

.01 

.23 

,01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  ranger  STATION 

86.5 

50.4 

68.5 

101 

9 

41 

16 

23 

10 

0 

0 

0 

.13 

,05 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

8<.,5M 

56. IM 

70, 3M 

99 

26 

50 

2  1 

5 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

85,9 

50.8 

66,4 

2.3 

103 

27 

45 

30. 

10 

10 

0 

0 

0 

,09 

•  18 

.09 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

72,7 

53.6 

63.2 

2.1 

86 

4 

49 

30. 

69 

0 

0 

0 

0 

,  36 

•  15 

.26 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

Shelter  cove 

M 

M 

M 

8  3 

1 

47 

1 

0 

0 

0 

0 

«80 

.49 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SONOMA 

89,2 

50.5 

69.9 

103 

26. 

44 

24 

3 

1 5 

0 

0 

0 

.03 

,03 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

M 

M 

M 

04 

27 

43 

18+ 

0 

0 

.14 

.14 

I 

.0 

0 

1 

0 

0 

TULELAKE  //R 

79.9 

40.5 

60.2 

91 

9 

32 

24 

153 

2 

0 

1 

0 

.23 

.  30 

.  16 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

UK  I  AH 

88.8 

51.8 

70.  3 

0.9 

103 

26 

4  7 

18 

3 

1 2 

0 

0 

T 

.33 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

86.0 

45.5 

65.8 

l.T 

99 

27 

35 

24 

54 

12 

0 

0 

0 

.14 

• 

,10 

17 

.0 

0 

I 

0 

0 

MEED  I  S 

76.5 

43.2 

59.9 

89 

5 

32 

17. 

161 

0 

0 

2 

0 

.54 

.30 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

^ILLITS  I  NE 

63.1 

44.4 

63.8 

98 

26 

38 

30* 

72 

7 

0 

0 

0 

.01 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

yrEk  a 

64,4 

49.3 

66,9 

2.7 

96 

27 

42 

26. 

34 

10 

0 

0 

0 

.15 

■ 

•  30 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  01 

65,6 

1.9 

,26 

•  27 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RANGER  STATION 

82  ,  Om 

47, 6M 

64, 8M 

92 

25 

34 

15 

74 

0 

,30 

.15 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ALTURAS  ranger  STATION 

61,3 

38.9 

60,1 

2.6 

98 

5 

30 

24 

163 

0 

3 

0 

•  55 

.13 

,20 

19 

•  0 

0 

2 

0 

0 

iUBURN 

87.9 

58.5 

73,2 

0.8 

102 

27. 

52 

1 

2 

13 

0 

0 

0 

,  34 

.03 

,29 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

JERRYESSA  LAKE 

87.9 

58.8 

73,4 

101 

4 

51 

19 

1 

14 

0 

0 

0 

.15 

,15 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

3LUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

72.6 

54.9 

63,8 

0.4 

65 

26 

44 

17 

113 

0 

0 

0 

0 

,99 

.36 

,75 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

Bowman  dam 

73.6 

51.2 

62.4 

0.1 

84 

26. 

39 

16 

117 

0 

0 

0 

0 

1,08 

•  3<» 

,68 

12 

•  0 

0 

3 

1 

0 

3RO0KS  FAPNHAM  RANCH 

89.7" 

53. 8M 

71. 8M 

_  0.3 

102 

27. 

43 

2  3 

7 

1  5 

0 

0 

0 

.06 

.13 

,06 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

80.8 

39,9 

60,4 

94 

28. 

31 

24 

153 

6 

0 

2 

0 

,18 

,17 

1  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANYON  DAM 

76, 9M 

44. 2M 

60. 6M 

1.4 

89 

3 

39 

24. 

1  36 

0 

0 

0 

0 

1.40 

•  86 

,97 

12 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CENTERVILLE  PH 

9'>.8 

54.7 

74.8 

1.9 

106 

25. 

48 

24. 

0 

22 

0 

0 

0 

.  14 

.29 

,07 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

Chester 

78,5 

39.5 

59,0 

89 

26. 

33 

24 

160 

0 

0 

0 

0 

1 ,45 

.89 

1.10 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

C  A  r  C  K  1  1^  t     I  jI" 

90,6 

58.0 

74,3 

1  8 

104 

3 

52 

24. 

0 

16 

0 

0 

0 

,03 

■ 

.30 

.02 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Clarksburg 

100 

27 

23 

3 

10 

0 

0 

0 

•  3  1 

.31 

13 

•  0 

0 

\ 

0 

0 

clearlake  highlands 

88.5 

45.4 

67.0 

102 

27 

38 

24 

25 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Colfax 

85.1m 

58. SM 

72,0m 

0.7 

100 

27 

51 

1  9 

1 1 

12 

0 

0 

0 

.57 

.21 

.35 

1 2 

.0 

0 

2 

0 

0 

89.5 

56.6 

73.1 

1.0 

100 

3 

49 

24* 

0 

1  7 

0 

0 

0 

,02 

•  U 

.02 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

5AV IS   I  W S W 

85.6 

54.8 

70.2 

_  0.9 

98 

28. 

47 

23 

6 

11 

0 

0 

0 

.13 

.0<» 

.13 

13 

.  0 

0 

1 

0 

0 

)EER  CREEK  POWER  HOUSE 

77. 7M 

45. 5M 

61. 6M 

0.2 

88 

26 

41 

24. 

I  1  7 

0 

0 

0 

0 

.68 

.06 

.48 

I  3 

.0 

0 

2 

0 

0 

OE  SABlA 

83. 8M 

54,  IM 

69.0m 

1.7 

97 

26 

46 

17 

28 

12 

0 

0 

0 

.48 

•  18 

.16 

.0 

0 

1 

0 

0 

M 

M 

M 

49 

Y  7 

0 

0 

0 

.54 

•  21 

.42 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

80.5 

46.5 

63.5 

94 

27 

42 

24 

81 

6 

0 

0 

0 

1.17 

,80 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

87.3 

53.1 

70.2 

-  0.  1 

102 

5 

43 

23 

9 

12 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

89.5 

56.9 

73.2 

104 

3 

50 

24. 

0 

14 

0 

0 

0 

,40 

,40 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

88.3 

60.2 

74.5 

104 

27. 

54 

23. 

1 

15 

0 

0 

0 

.16 

,13 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

8'i.6M 

57. 3M 

71, OM 

99 

27 

47 

15 

29 

11 

0 

0 

0 

.61 

.50 

13 

.0 

0 

1 

1 

0 

GRASS  VALLEY 

87,0 

55.  1 

71,1 

.  0.2 

102 

27 

47 

15 

15 

13 

0 

0 

0 

1.00 

•  51 

.48 

13 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

83,4 

41.2 

62,3 

0.3 

96 

26 

33 

24 

97 

8 

0 

0 

0 

.17 

.30 

,16 

13 

■  0 

0 

1 

0 

0 

lOXA  HILL 

8m 


R*f*r*nc*  Notu 


Following  Station  Indox 

287  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


CALI FORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Temperotur© 

Precipitation 

Station 

•  1 

?  E 

<  s 

Averago 

Minimum 

Averase 

Departure 
From  Normal 

Highest 

B 

1 

0 

• 

B 

a 
• 

? 

No.  of  Days 

Total 

Ii 

>. 

0 

a 

J 

5 
i 

O 

J 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayi  i 

Max. 

MIn. 

Total 

£ 

X 

s 

on  Ground  | 

t 

a 

^  .10  or  More  | 

.50  or  More 

s 

3  ! 
i  • 

s 

hi 

hi 

■li 

JESS  VALLEY 

76.7 

45,3 

61,0 

90 

4 

34 

15 

138 

1 

0 

0 

0 

1.02 

.36 

.34 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKEPORT 

49,  7 

59,  I 

99 

27* 

43 

25. 

1  3 

15 

0 

0 

0 

T 

- 

.24 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

88.5 

53,1 

70,8 

102 

4 

45 

25. 

10 

15 

0 

0 

0 

.22 

.14 

13 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

75,6 

1  *  ^ 

26 

37 

16 

147 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.52 

.72 

13 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

76. '■v 

49.  1« 

52.8m 

85 

25. 

40 

16 

100 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.79 

13 

.0 

0 

1 

LAS  PLUMAS 

91  .0 

63,9 

77.5 

0.  7 

103 

26 

57 

23. 

0 

15 

0 

0 

0 

.55 

.09 

.57 

12 

.0 

0 

1 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

43,9 

57.3 

84 

5 

33 

23 

232 

0 

0 

0 

0 

.38 

.15 

16 

.0 

0 

0 

0 

MARYSVILLE 

85.5 

58.2 

73,9 

0.4 

101 

28. 

53 

23. 

0 

15 

0 

0 

0 

.46 

.23 

.42 

12 

.0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

79.'' 

92 

27. 

32 

15 

137 

5 

0 

1 

0 

.40 

.51 

.34 

13 

.  0 

Q 

Q 

Q 

MINERAL 

76.1 

42.6 

59.4 

2.2 

89 

8 

35 

23. 

179 

0 

0 

0 

0 

.31 

.57 

.12 

23 

.0 

0 

0 

0 

MONTlCELLO  DAM 

88.0 

56.6 

72,3 

102 

4 

51 

24. 

2 

13 

0 

0 

0 

.41 

.41 

13 

.0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

47.4 

53,2 

1.7 

92 

26. 

40 

17. 

103 

0 

0 

0 

,55 

- 

.22 

.42 

12 

.0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

80. 1 

47.7 

53,9 

0.  1 

93 

27 

43 

10 

78 

5 

0 

0 

0 

.63 

.14 

.45 

13 

.0 

0 

0 

0 

ORLAND 

89.8 

0.9 

5 

47 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.31 

.  00 

0 

OROVILLE 

90.4 

51.6 

75,0 

104 

4 

64 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

.40 

.24 

13 

.0 

0 

0 

0 

PARADISE 

es.8 

60,4 

73,  I 

100 

27 

50 

23 

10 

a 

0 

0 

0 

.30 

.25 

13 

.0 

0 

0 

0 

PLACERV I LLE 

53.5 

59,5 

2.8 

102 

27 

48 

24. 

22 

1 2 

Q 

Q 

0 

.35 

- 

.05 

.35 

13 

.0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

a'.'.z 

59.9 

72,1 

101 

27 

48 

22 

23 

8 

0 

0 

0 

.59 

.55 

13 

.0 

0 

1 

0 

PLATINA 

85.1 

49,6 

99 

4 

41 

23 

32 

10 

0 

0 

0 

.02 

13 

0 

PORTOLA 

79.6 

39.4 

59.5 

3,7 

92 

4 

30 

30 

170 

2 

0 

3 

0 

.88 

.65 

.45 

19 

.0 

0 

0 

0 

quincy  ranger  station 

83.3 

43,3 

63.3 

4.3 

95 

4 

35 

10 

79 

10 

0 

0 

0 

1.48 

.97 

.81 

13 

.0 

0 

1 

0 

ocn   ni  lice   iiio   ATDDnoT  o 

to, 7 

75.7 

-  0.3 

105 

4 

52 

23 

0 

J  5 

Q 

T 

- 

.37 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

93.8 

53,2 

78.5 

2.9 

107 

4 

55 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

- 

.61 

.  00 

.0 

0 

0 

0  ; 

ROCKLIN 

90.0 

0  6 

27 

50 

24. 

0 

15 

0 

0 

0 

.20 

.01 

.20 

13 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

89.'. 

56,4 

73.9 

0.3 

104 

26. 

52 

23 

0 

15 

0 

0 

0 

.47 

.28 

.47 

12 

.0 

0 

0 

0  ■ 

SACRAMENTO  wB  CITY  R 

87,6 

25 

53 

23 

0 

13 

0 

0 

0 

33 

.34 

12 

0 

SHASTA  DAM 

87.3 

53.4 

75^4 

100 

27. 

24. 

1 

I  3 

0 

0 

0 

.18 

.18 

13 

.0 

0 

0 

0  1 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

79.0 

42.7 

50.9 

3.3 

92 

27. 

35 

24 

140 

4 

0 

0 

0 

1.13 

.59 

.79 

13 

.0 

0 

2 

I 

°o  ' 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

67.8 

40.9 

54,4 

80 

4 

35 

24. 

314 

0 

Q 

Q 

1.41 

.95 

13 

.0 

0 

2 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

91,1 

56.5 

73.8 

1.5 

105 

4 

47 

23 

1 

0 

Q 

.00 

.24 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

8  0,7 

53.1 

66.9 

93 

26. 

45 

1 5 

53 

10 

0 

0 

0 

1.00 

.72 

12 

.0 

0 

2 

1 

0  ! 

TURNTABLE  CREEK 

69.3 

62.2 

75.8 

101 

57 

22. 

2 

14 

0 

0 

0 

,07 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 
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95 

27 

47 

24 

1 

9 

0 

0 

0 

.21 

.15 

13 

.0 

0 

91.9 

65,6 

76,  8 

0,4 

109 

26 

58 

19. 

0 

19 

0 

0 

0 

.  75 

.64 

.60 

19 

•  0 

0 

91  ,8 

57.7 

74.8 

2.7 

104 

26 

62 

29. 

0 

1  7 

0 

0 

0 

,38 

.25 

.30 

13 

.0 

0 

89.6 

57,4 

73.5 

2.7 

104 

26 

51 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

,12 

.07 

.12 

12 

.0 

0 

87.8 

56.6 

72,2 

-  1  .n 

100 

27. 

50 

23 

0 

13 

0 

0 

0 

,13 

.03 

.08 

13 

.0 

0 

87.2 

54,4 

70,8 

100 

27 

46 

20 

21 

15 

0 

0 

0 

.38 

.05 

.25 

19 

.0 

0 

88.1 

58,1 

73,1 

1 . 1 

101 

27 

52 

21 

2 

12 

0 

0 

0 

.28 

.15 

.15 

13 

.0 

0 

00.8 

60,9 

75,9 

2.2 

105 

27 

65 

23 

2 

18 

0 

0 

0 

.21 

.11 

.17 

18 

.0 

0 

Precipitation 


OUNT  DIABLO  N  GATE 
OUNT  HAMILTON 
lACIMIENTO  DAM 
EWARK 

akland  wb  airport 
alo  alto  city  hall 

A50  ROBLES 
'A50  ROBLES  FAA  AP 
'INNACLES  NATIONAL  MON 
'ISMO  BEACH 

'OINT  PIEDRAS  BLANCAS 
'ORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
fRIEST  VALLEY 
kEDt»0OD  CITY 
IlICHMOND 

bAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
iALINAS  FAA  AP 
)AN  ANTONIO  MISSION 
j  F  RICHMOND  SUNSET 

liAN  FRANCISCO  WB  AP 
ji  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  SE 
BAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

JPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

((ATSONVILLE  WATERWORKS 

DIVISION  04 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTlOCH  FiBREBOARD  ML 
ANTtOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFIElD  wB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 

blackwells  corner 
buttonwillow 
calaveras  big  trees 
camp  pardee 

cathay  bull  run  ranch 
Cherry  valley  dam 

CqALINGA 

Corcoran  irrig  dist 

DENAIR 

Dudleys 

electra  powEr  house 

FIVE  points  5  SSW 
FRESNO  wB  airport 

friant  government  camp 

giant  forest 
glEnnville 
Grant  grove 
hanford 
hetch  hetchy 

huntington  lake 

IDRIA 

KERN  RIvER  PH  no  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LODI 

LOS  BANCS 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKCALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 


See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Maximum 

Average 
Minimum 

t 
> 
< 

Departure 
from  Normal 

Highest 

Dote 

loWMl 

a 

1 

o> 
a 

No.  of  Day* 

Departure 
From  Normal 

0 
0 

1 

0 

Dot* 

Snow,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Mox. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 

«  f 

gi 

Si 

}  s 
Si 

•=i 

Total 

1.00  orA 

PANOCHE  CREEK 

8  7  ,  6M 

58.5 

73.1m 

49 

15 

4 

12 

0 

0 

0 

14 

*  2  b 

19 

0 

0 

I 

porterville 

91.0 

61.0 

76.0 

1.6 

106 

27 

55 

23 

0 

18 

0 

0 

0 

I53 

,56 

,38 

IS 

,0 

0 

2 

0 

POSEY   3  E 

78.9 

48.0 

6  3  5 

89 

25 

i*0 

83 

Q 

Q 

0 

1.1* 

•  ^2 

18 

,0 

0 

4 

1 

0 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

82.6 

57.6 

^5'  1 

95 

27. 

47 

20 

35 

Q 

Q 

1.66 

,71 

6 

,0 

0 

4 

2 

0 

SAN  LUIS  DAM 

88.9 

61.3 

. 

102 

27 

55 

21. 

1 

0 

0 

.20 

,15 

13 

,0 

0 

I 

0 

0 

SONORA 

89.8 

58.4 

74.  1 

2.6 

104 

27 

52 

24. 

5 

17 

0 

0 

0 

.30 

-  .05 

,19 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

78.^ 

46.8 

62.6 

89 

26* 

38 

20 

107 

0 

0 

0 

0 

*?^ 

,28 

1  3 

,  0 

0 

3 

0 

0 

88.^ 

59,8 

74  2 

102 

3 

52 

2  1 

0 

15 

0 

0 

0 

1 2 

•  0 

0 

I 

0 

0 

86.3 

5  7,2 

71  8 

2,0 

1  oo 

^  J 

5  I 

23. 

0 

9 

0 

0 

0 

• 

J  ^ 

• 

0 

1 

0 

0 

Stockton  moinry  bridge 

89.7m 

55. 9M 

72.8m 

102 

26 

4  8 

2  1 

0 

la 

0 

0 

0 

*18 
• 

,15 

1 2 

,  0 

0 

1 

0 

0 

tehachapi 

80.6 

52.3 

65.5 

91 

30. 

44 

17 

46 

^ 

1,34 

,51 

4 

,0 

0 

3 

1 

0 

TEJON  RANCHO 

90.2 

63.9 

77,1 

1.5 

106 

56 

17 

0 

0 

^  *74 

1.06 

,59 

,  0 

0 

3 

1 

0 

THREE  RvRS  EDISON  PH  1 

91.^ 

60.0 

75,7 

2  . 

106 

77 

5  3 

24 

3 

I  8 

Q 

• 

.61 

,5* 

1 6 

,  0 

0 

2 

1 

0 

TIGER  CREEK  PH 

88.1 

54.6 

71. <• 

2.5 

100 

2  7. 

48 

23 

12 

17 

0 

0 

0 

,05 

,  39 

1  3 

,0 

0 

1 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

87.3 

5  7.3 

72.3 

98 

28* 

50 

21 

2 

11 

0 

0 

0 

* 

,27 

1 3 

,0 

0 

1 

0 

0 

TRACY   PU"P I NG   PL  ANT 

88. 

60. OM 

74  3M 

99 

27. 

52 

2 1 

0 

4 

J: 

- 

.17 

,16 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

V I  SAL  I A 

90  . 

61.9 

76  2 

1.0 

106 

56 

2  3 

1 

.25 

,23 

1 8 

,  0 

0 

1 

0 

0 

WASCO 

89. 

62.5 

0,4 

103 

2  7 

50 

2  3 

0 

14 

*50 
* 

.43 

.f 

1 8 

,0 

0 

2 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

84.2 

53.2 

68I7 

3*2 

95 

3 

4  3 

20 

36 

12 

0 

0 

0 

.93 

,36 

,  38 

1  3 

,0 

0 

3 

0 

0 

U  1  V  I  ^  ^  UN  03 

72.7 

1.8 

,49 

,27 

50UT"   LUftbT  UKWIMflot 

ALPINE 

90,3 

6  3.0 

76.7 

107 

29 

50 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

2.50 

1,20 

1 8 

,0 

0 

3 

3 

1 

AvAlON  PLEASURE  PIER 

78  .  9M 

64  .  3m 

71. 6M 

5.5 

2  6 

60 

25. 

0 

4 

0 

0 

0 

2,60 

1,49 

1 8 

,0 

0 

3 

2 

2 

OAKHtl 1  UMn 

91.3 

56.6 

74  0 

1.1 

105 

12 

51 

25. 

0 

Q 

Q 

2.25 

1,93 

,79 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

APAliMriMT    DIIMDTNI^    Dl  ANT 

88.  1 

60.  7 

101 

12 

47 

20 

22 

1ft 

^ 

Q 

3.34 

2.99 

1,48 

18 

,0 

0 

5 

2 

I 

74.5 

38,5 

56  5 

82 

2  5 

3  1 

14. 

250 

n 

^ 

4,31 

1.49 

1 6 

,0 

0 

4 

4 

2 

BONITA 

86,2 

63,3 

74.8 

5,7 

108 

2  7 

58 

24. 

0 

10 

0 

0 

0 

2.39 

2,23 

1,02 

4 

,  0 

0 

4 

2 

1 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

88.8 

6  3,7 

75.3 

3.7 

106 

28  . 

5  7 

20 

1 

It 

0 

0 

0 

.83 

.56 

.28 

17 

,0 

0 

4 

0 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

78.6 

65.8 

72,2 

103 

26 

61 

19. 

Q 

2.26 

.90 

4 

,0 

0 

3 

2 

0 

^A/'LiliMA  HAM 

88.7 

54.3 

71  5 

107 

29 

50 

23. 

1 2 

1  5 

J: 

1.56 

1.06 

19 

.0 

0 

3 

I 

}  i 

CAMPO 

90.4 

54.2 

72  3 

10  3 

1  2 

40 

1 6 

19 

2  ,45 

1.57 

4 

,0 

0 

3 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

94,4 

57.2 

75,3 

1 10 

28 

6  1 

23. 

0 

22 

0 

0 

0 

.  ^3 

,32 

4 

,0 

0 

2 

0 

2  f 

CHULA  VISTA 

80  .  2m 

65 ,  2M 

72,7m 

5.0 

108 

27 

6 1 

25. 

0 

4 

0 

0 

0 

2.22 

2,08 

.  89 

4 

,0 

0 

4 

3 

90.2m 

62. 3M 

76,  3M 

3.8 

107 

25 

55 

20 

Q 

Ic 

0 

^ 

2.99 

2,74 

,96 

17 

.0 

0 

4 

4 

92.1 

58.0 

3.0 

107 

28. 

49 

2 

1 6 

0 

0 

0 

3,57 

3,54 

1,30 

17 

.0 

0 

4 

4 

2  1 

84, 2M 

63. 9M 

74*  IM 
• 

111 

26 

59 

^  ^ 

Q 

8 

0 

° 

0 

•  92 

,40 

17 

,0 

0 

3 

0 

0  ■ 

CUYAMA 

89.  1 

52,8 

71,0 

100 

27. 

47 

26. 

11 

17 

0 

0 

0 

,86 

,  36 

19 

,0 

0 

3 

0 

0 

CUYAMACA 

82.1 

47,7 

64.9 

-  0.2 

93 

13. 

40 

24 

62 

3 

0 

0 

0 

3.43 

2,76 

2.20 

16 

,0 

0 

3 

2 

1 

UHJ     ^.HI'iT'Jl'i    n  L  J  u  K  V  U  I  R 

93.9 

59,2 

106 

28 

53 

2  0 

Q 

2  2 

0 

0 

0 

1.33 

1,15 

.59 

5 

,0 

0 

2 

1 

0  1 

92.9 

62,3 

7  7  6 

111 

12 

53 

1 4 

0 

14 

0 

0 

0 

2.32 

1.03 

18 

,0 

0 

5 

2 

1  i 

Fl  Q  T  KinOF 

95.5 

57, 4M 

76.5m 

1  .6 

108 

12 

49 

14 

0 

2  3 

0 

0 

0 

3.24 

2. 98 

1.32 

19 

,0 

0 

4 

2 

2  1 

ESCONDIDO 

88,7 

59,3 

74.0 

2.6 

105 

27. 

53 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

2.05 

1.84 

.66 

17 

,0 

0 

4 

3 

0 

FONTANA  KAISER 

94,2 

65,7 

80.0 

108 

28. 

59 

20 

0 

21 

0 

0 

0 

3.54 

1,11 

17 

,0 

0 

4 

4 

I 

(i  T  1  1  F       T  F    F  I  Fl  n 

90,4 

51.1 

1 1  1 

25 

55 

14 

0 

0 

0 

2,40 

,96 

4 

.0 

0 

4 

2 

0  i 

MFU^UAU  HAM 

88. 9M 

50. 6M 

^5*fi 

103 

12 

44 

^7 

0 

0 

0 

2,67 

1.51 

18 

,0 

0 

4 

2 

1 

invi  1  yil  D    RAMf^FD  ^TA 

82  .  7m 

48. 9M 

. 

93 

1 

35 

?n 

6 

0 

0 

0 

3.91 

1.81 

18 

,0 

0 

4 

3 

1 

JULIAN  WYNOLA 

86.1 

55.  1 

70.5 

101 

1  1 

42 

16 

28 

12 

0 

0 

0 

2.88 

1.36 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

LAGUNA  BEACH 

8 1 ,  8m 

61  ,9M 

71  ,9M 

4.5 

108 

26 

67 

25. 

0 

4 

0 

0 

0 

2.28 

2,12 

1.17 

17 

,0 

0 

4 

2 

1  1 

87,0m 

64, 9M 

76. OM 

107 

27. 

59 

24. 

1  1 

0 

0 

0 

2.  70 

1,07 

4 

,0 

0 

4 

3 

1  riMDnr  cfuai^f  oi  awt 

77,1 

55,3 

89 

27 

50 

1  1 

0 

0 

0 

0 

.92 

,54 

19 

,0 

0 

3 

1 

0  • 

85,4 

65,5 

75*R 
• 

5.3 

108 

26 

60 

20 

1 1 

0 

0 

0 

1.62 

1,45 

,98 

17 

,0 

0 

3 

2 

0 

LONG  BEACH  ViB  AP 

86,8 

64,0 

75.4 

4.3 

no 

26 

59 

14 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1.31 

1,25 

,64 

17 

,0 

0 

3 

1 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

83,2 

65,9 

74,6 

7.9 

UO 

25 

61 

U 

0 

6 

0 

0 

0 

1.13 

,96 

,49 

17 

,0 

0 

3 

0 

0  ; 

1           ANf^FI  F^            riTv  D 

87,4 

67.  1 

5.4 

1  09 

26 

51 

2  0 

12 

0 

0 

0 

1.31 

1,08 

,*2 

17 

,0 

0 

5 

0 

0  i 

MILL   CREEK  NO  2 

89.7 

65.6 

77*7 
• 

100 

28* 

51 

1  8 

0 

0 

0 

3.93 

3.*5 

1,60 

16 

,0 

0 

4 

4 

1  1 

MT    RAl  nv  MOT^U 

69.9 

'•5.7 

• 

80 

1 1 

33 

2  1 

2  21 

0 

0 

0 

0 

6.91 

2,40 

19 

T 

0 

5 

5 

3  1 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

77.4 

57.3 

57.4 

89 

28 

42 

20 

71 

0 

0 

0 

0 

3.'i9 

1  ,35 

19 

,0 

0 

4 

4 

1  i 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

7  7.6 

63,0 

70.3 

3.6 

107 

26 

58 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

2.08 

1,90 

1,09 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

0CEAN5IDE 

61.0 

62,4 

IO8 

26 

58 

0 

3 

0 

0 

0 

3.09 

.88 

18 

,0 

Q 

4 

4 

0  ^ 

0  JA  I 

93.2 

58.4 

75*P 

6.0 

109 

28. 

51 

1  7 

2 

1  7 

0 

0 

0 

1.93 

1,80 

1.35 

19 

,0 

0 

3 

I 

I  , 

OXNARD 

78,8 

59.7 

0*  T 
59,  3 

4.8 

99 

27 

55 

17. 

0 

3 

0 

0 

0 

•  75 

,67 

,  36 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

8  1.2 

57,2 

69,2 

93 

12 

42 

20 

50 

3 

0 

0 

0 

3.75 

2.35 

17 

,0 

0 

4 

2 

2  1 

PASADENA 

91,6 

6  3.8 

77.7 

5.3 

108 

26. 

20 

0 

15 

0 

0 

0 

I  25 

.53 

1 

PERR I S 

93.3 

55.9 

106 

29 

46 

20 

0 

0 

0 

2.82 

1  .40 

17 

,0 

0 

3 

3 

1 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

70.7 

53.1 

7(1*0 

2.1 

81 

IL 

50 

30 

9 1 

0 

0 

0 

0 

.89 

,78 

.56 

19 

,0 

0 

3 

I 

0 

POMONA 

92.0 

59.9 

76.0 

'•.5 

108 

26. 

53 

20 

0 

15 

0 

0 

0 

2.95 

2,74 

.  94 

17 

,0 

0 

4 

4 

0 

RAMONA  SPAULDING 

92.3 

58.4 

75.6 

109 

11 

48 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

2.*'t 

1,15 

16 

,0 

0 

4 

2 

1 

reolands 

93.6 

62.0 

77.8 

''.6 

108 

11 

56 

21 

3 

21 

0 

0 

0 

2.96 

2.58 

.88 

18 

,0 

0 

4 

3 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  «  3 

92.9 

60.  3 

3.3 

106 

28. 

52 

]^ 

1  7 

0 

0 

0 

3.91 

3.82 

1.37 

18 

,0 

0 

4 

4 

2 

RIVERSIDE   EXP   STA  Q 

93.0 

58.9 

7A'n 

109 

26 

52 

14 

1 

19 

0 

0 

0 

3,97 

18 

,0 

0 

6 

2 

2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

89.9 

65. n 

77*5 
• 

102 

26. 

52 

2C 

6 

18 

0 

0 

0 

3.40 

3.02 

1,43 

19 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

94.8 

60.  3 

77.6 

3.3 

109 

11 

54 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

4.42 

4.20 

2.44 

18 

,0 

0 

4 

3 

2 

SANDBERG  WB  //R 

79.8 

60.0 

59.9 

0.6 

90 

11 

48 

20. 

48 

1 

0 

0 

0 

2.52 

2.31 

1.12 

4 

,0 

0 

3 

2 

1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  P 

82.3 

66,2 

74.  3 

4.9 

111 

26 

63 

25. 

0 

5 

0 

0 

0 

1  .90 

1.75 

.86 

4 

,0 

0 

4 

1 

0  I 

SAN  FERNANDO 

94.2 

61.1 

77.7 

5.6 

112 

28 

44 

1 

1 

22 

0 

0 

0 

.62 

,34 

.23 

19 

,0 

0 

2 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

92,2 

61.3 

76.  3 

109 

28. 

55 

23. 

0 

15 

0 

0 

0 

1.70 

.60 

17 

,0 

0 

4 

2 

0 

SAN  JACINTO 

96.6 

56.5 

75.6 

3.  1 

110 

1  1 

49 

14 

1 

23 

0 

0 

0 

3.06 

2.73 

1.19 

17 

,0 

0 

4 

3 

1 

SAN  PEDRO 

61.1 

66.  1 

73.6 

5.7 

X05 

26 

63 

17. 

0 

7 

0 

0 

0 

2,11 

2.06 

.92 

4 

,0 

0 

3 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

69.5" 

62.  2M 

7  5.  9M 

4.9 

110 

26 

67 

14. 

0 

14 

0 

0 

0 

2.03 

1.86 

,98 

17 

,0 

0 

4 

0 

SANTA  BARBARA 

«4.n 

60.2 

72.  1 

5.3 

105 

26 

55 

U. 

0 

7 

0 

0 

0 

,91 

.85 

.40 

,0 

0 

3 

0 

1!  It 


$M  Reference  Notei  Following  Station  Index 


-  290  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


a  IbNTINUED 


CALI FORM! A 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Tar 

np«raturo 

Precipitation 

.  1 

o  J 

^  0 

<  t. 

•  1 

u 

• 

o 

< 

Departure 
From  Nonnal 

J 

t 

g 

1 

0 

a 
t 
? 

No.  0 

f  Day* 

t  f 
|z 

11 

i 
1 

s 

o 

0 

a 

Snow,  Sloot 

No.  of  Day* 

Ma«. 

MIn. 

6  J 

i  o 

i 

a 

• 

i 

o 

p 

i 
i 

( 

1 
» 

8 

s  r 
g< 

Sli 

■  i 

Ri 

>i 

1 

AillTA     QADQAOA     CAA  AD 

91,0 

59.9 

70,5 

103 

26 

55 

1 0 

0 

4 

0 

0 

0 

.92 

.34 

19 

.  0 

0 

3 

0 

0 

lAIViM    LAIALINA  wr5AH 

P  2  •  ^ 

66  .  P 

101 

26 

53 

5 

8 

9 

0 

0 

0 

2.29 

1.16 

17 

,  0 

2 

2 

2 

AAITA     MADIA     i.iD     AIDDHOT  D 

lAlNTA    nAK  1  A    Wo    A  1  KHUK  1  •* 

5  3.7 

65*4 

2.6 

92 

27 

49 

10 

34 

1 

0 

0 

0 

,39 

,23 

.16 

1 8 

•  0 

0 

3 

0 

0 

lANTA  MONICA  PIER 

64.  S'' 

69. 7M 

104 

26 

59 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

1,06 

.  39 

4 

,0 

0 

3 

0 

0 

iANTA  PAULA 

S5,8m 

58. 2M 

72. OM 

109 

26 

50 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

2,05 

.  94 

1  9 

,0 

3 

3 

0 

lUNL  AND 

92  #  0 

64.5 

7  8.3 

1  10 

2  8 

54 

20. 

6 

16 

0 

0 

0 

1,42 

.36 

17 

.0 

Q 

4 

0 

0 

'ORRANCE 

61.6 

7  3,0 

5.5 

108 

26 

54 

10 

0 

7 

0 

0 

0 

1.95 

1,72 

.87 

4 

.0 

3 

2 

0 

■USTIN   IRVINE  RANCH 

59.1 

73.7 

3.4 

1  1  1 

26 

52 

1  1 

2 

12 

0 

0 

0 

2,16 

1  ,99 

1,13 

16 

,0 

0 

5 

2 

1 

rwITCHELL  DAM 

55.2 

69.9 

106 

28 

48 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

,45 

.0 

0 

1 

0 

0 

|jj  C  L  A 

83.7 

70.1 

76.9 

107 

26 

64 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

,86 

,43 

4 

,  0 

g 

2 

0 

0 

JPLANO   3  N 

92, 

59.3 

75.9 

107 

28. 

49 

1 

1 

19 

0 

0 

0 

3,33 

1,43 

1 9 

,  0 

0 

4 

3 

1 

/rSTA   2  NNE 

8*. 9 

62.5 

73.  7 

106 

26 

56 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

2,57 

,74 

1  9 

•  0 

0 

4 

4 

0 

EARNER  SPRINGS 

89.  7 

51.7 

70.7 

2,0 

101 

1  1 

35 

16 

15 

19 

0 

0 

0 

2.11 

1  ,80 

1,11 

1 8 

,0 

0 

3 

2 

1 

ifORBA  LINDA 

90. 

62  ,  OM 

76  ,  2M 

4,5 

108 

28, 

56 

23. 

0 

1h 

0 

0 

0 

2,27 

2,02 

1  ,00 

1 7 

.0 

0 

4 

2 

I 

U 1 V 1 b 1  UN  Uo 

73.2 

3,4 

2,31 

2.06 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

98.3 

69.9 

84,1 

110 

13, 

60 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

1.47 

,83 

18 

,  0 

Q 

2 

2 

0 

a  A  D  C  T  U 

92.6 

60.7 

7  6,7 

103 

10 

52 

20 

6 

21 

0 

0 

0 

1,58 

.68 

16 

,  0 

0 

4 

1 

0 

tJtAijr^Unii    I  t 

92.0 

5  8.7 

105 

1  I 

52 

23. 

5 

21 

0 

0 

0 

2,74 

1.03 

1 8 

,0 

Q 

4 

2 

1 

BISHOP  UB  AIRPORT  R 

88.8 

50.  1 

69.5 

1,8 

96 

28 

42 

20 

2  I 

1  9 

0 

0 

0 

•  38 

,19 

.13 

1 9 

Q 

2 

0 

0 

3ISH0P  UNION  CARBIDE 

f.3.5 

44.9 

54.2 

72 

6 

33 

19 

318 

0 

0 

0 

0 

1,34 

.44 

5 

,0 

0 

4 

0 

0 

BL YTHt 

102.2 

68.1 

85.2 

-  0,3 

111 

11 

60 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

1.80 

1,47 

1.30 

18 

Q 

2 

2 

I 

blythe  faa  Airport 

102.1 

75.8 

89.0 

1 1  1 

12» 

67 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

1.03 

.88 

17 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

99. 

65. CM 

82  .  2M 

112 

10 

57 

20 

0 

2  5 

0 

0 

0 

1.10 

.  79 

18 

.  0 

0 

3 

1 
1 

0 

BRAWLEY  2  su 

101.8 

70.  1 

66.0 

-  1,5 

113 

10 

63 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

1.30 

1,01 

1.24 

1 8 

0 

1 

1 

CANTIL 

94.9 

61.0 

78.0 

103 

29. 

53 

20 

0 

24 

0 

0 

0 

1.77 

1.02 

1  9 

!o 

0 

4 

1 

1 

DAGGE  TT  faa  A I RPOR  T 

94.4 

64.6 

79.6 

104 

29. 

55 

20 

1 

23 

0 

0 

0 

2.31 

1.11 

18 

,  0 

0 

3 

2 

I 

DEATH  VALLEY 

105.7 

75.8 

90.8 

-  0.1 

115 

3 

64 

20. 

0 

27 

0 

0 

0 

1,12 

1,01 

.52 

18 

0 

1 

0 

nCCn     coo  T  h]^  C       Ot  1  c/*c 
t  K    bHR CULLtot 

81.9m 

49  .  8M 

65  .  9M 

90 

4 

4 1 

20 

48 

1 

0 

0 

0 

,47 

.12 

20 

*n 

0 

3 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

97.6 

75.9 

86.8 

108 

12 

62 

18 

0 

25 

0 

0 

0 

1.75 

.94 

18 

*0 

0 

2 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

103.0 

69.5 

86.  3 

0.0 

114 

26 

62 

20 

0 

29 

0 

0 

0 

1  ,02 

,76 

1  .00 

1  8 

.0 

0 

1 

1 

1 

Pa  t  DMriMT 
r  A  1  KnUfN  I 

• 

6  2.5 

7  3.7 

0.2 

97 

29 

55 

22* 

12 

13 

0 

0 

0 

2,15 

1,93 

,67 

5 

0 

2 

0 

uL Ar IS   o   t Nt 

104.7 

75,1 

89,9 

112 

12. 

65 

1  8 

0 

27 

0 

0 

0 

1.65 

1,65 

18 

*n 

0 

^ 
I 

1 

1 

8  5.5 

5  7,7 

71,6 

-  1.5 

94 

29. 

50 

21. 

21 

13 

0 

0 

0 

1.37 

1,19 

,  64 

19 

'n 

0 

1 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

98.5 

70,8 

84,7 

110 

12 

63 

23. 

0 

25 

0 

0 

0 

,89 

.82 

n 

'o 

0 

1 

IMPERIAL 

101.1 

73,6 

87,4 

1.4 

111 

11 

66 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

1.06 

,69 

,55 

1  7 

,0 

0 

2 

I 

0 

IMPERI AL   FAA  AP 

102.3 

70,9 

86,6 

113 

11. 

63 

22. 

0 

28 

0 

0 

0 

,79 

,79 

17 

0 

1 

9 

TAincDnuncMrc 
1  NUt  r  tMU  trjL  t 

M 

M 

9  5 

4 

47 

2 'J 

n 

,  76 

.59 

,28 

20 

*0 

0 

0 

T  kl^  t  A     II     C     r>  A  T  C  /"AOnChl 

1 NU lU   U    3    UATt  uAKUtN 

101.9 

71,2 

86.6 

0,5 

U4 

10 

62 

18 

0 

26 

0 

0 

0 

2,02 

1.59 

1,14 

16 

0 

0 

1 

INYOKERN 

93.4 

60,5 

77.0 

107 

27 

52 

20 

1 

21 

0 

0 

0 

,74 

.  30 

19 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

100.3 

74,0 

87.2 

111 

13 

63 

18 

0 

26 

0 

0 

0 

1.46 

1  .05 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

78.3 

52  .  1 

65.2 

88 

29. 

42 

20 

70 

0 

0 

0 

0 

6,59 

2.99 

18 

0 

^ 

LANCASTER 

91.2 

56.5 

73.9 

101 

29. 

5  1 

25. 

4 

20 

0 

0 

0 

1,82 

.70 

4 

'n 

0 

1 

0 

LLANO  SHAwNEE  HILL  RCH 

84.6 

61.8 

73.2 

94 

11. 

50 

20 

20 

11 

0 

0 

0 

2.67 

.99 

4 

*0 

0 

* 

0 

LUCERNE  VALLEY  I  SSW 

90.9 

58.3 

74.6 

100 

12 

50 

20 

7 

2  I 

0 

0 

0 

2.  17 

1.35 

17 

,  0 

0 

2 

MECCA  3  SE 

99. 2M 

70. 6M 

84. 9M 

1 1  3 

9 

64 

21. 

0 

25 

0 

0 

0 

1.70 

.97 

18 

,0 

0 

2 

2 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

85.9 

66.8 

77,4 

95 

11 

54 

20 

9 

13 

0 

0 

0 

2.02 

1.09 

18 

0 

0 

MOJAvE  2  ESE 

89.9 

59.8 

74,9 

99 

28 

54 

21  . 

4 

19 

0 

0 

0 

1.38 

.60 

4 

0 

0 

86.5 

57.6 

72,1 

95 

28. 

46 

2  1 

17 

15 

0 

0 

0 

,89 

.68 

18 

0 

2 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

101.3 

74.6 

88,0 

113 

12 

63 

18. 

0 

2  7 

0 

0 

0 

1,04 

1,03 

1  7 

0 

0 

palmdale 

90.6 

58.5 

74.6 

0,2 

100 

29. 

51 

23 

1 

21 

0 

0 

0 

1  ,70 

1,52 

,44 

4 

,0 

0 

5 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

91.3 

57,9 

74,6 

102 

29. 

50 

23 

5 

20 

0 

0 

0 

1,75 

.59 

18 

,  0 

0 

^ 

2 

Q 

PALM  SPRINGS 

103,9 

70,3 

87,  1 

3,U 

1  16 

28 

60 

1  8 

0 

27 

0 

0 

0 

1  ,60 

1  ,26 

,83 

18 

.0 

0 

3 

2 

0 

kAKKCK  KtbtKVUlH 

102,2 

77,6 

89,9 

112 

12 

60 

1  8 

0 

27 

0 

0 

0 

1.00 

,80 

18 

,0 

0 

2 

1 

0 

RANDSBURG 

89.3 

62,6 

76,0 

98 

29. 

51 

20 

10 

1  8 

0 

1.17 

,50 

17 

,0 

0 

4 

1 

0 

SQUIRREL    INN  2 

73.8 

57,6 

65,8 

0,7 

84 

11. 

43 

20 

81 

0 

0 

0 

0 

7,21 

6.55 

4,35 

18 

,0 

0 

4 

3 

3 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

101.9 

71,1 

86,5 

114 

9 

63 

21 

0 

27 

0 

0 

0 

1.60 

1,30 

17 

,0 

0 

2 

I 

1 

TRONA 

95.7 

65,  1 

80.4 

0.1 

105 

30. 

57 

20 

0 

24 

0 

0 

0 

1,16 

.  94 

,52 

1 9 

,0 

0 

3 

1 

0 

twentyntne  palms 

97,2 

65.9 

61.6 

105 

26. 

57 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

1,74 

,98 

16 

,0 

0 

3 

2 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

87,9 

50.1 

69.0 

97 

3 

41 

20 

34 

15 

0 

0 

0 

,00 

-  .32 

.  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  pump  PLANT 

90,0 

57.2 

73.6 

100 

28. 

50 

20 

11 

19 

0 

0 

0 

3,94 

1,63 

19 

.0 

0 

4 

3 

2 

WHITE  MOUNTAIN  I 

57.8 

31.2 

44.5 

65 

4 

23 

20 

609 

0 

0 

21 

0 

1  ,98 

,75 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

46.2 

32.6 

39.4 

56 

25 

20 

19 

761 

0 

1 

13 

0 

1,26 

,78 

5 

5,0 

3 

20 

3 

1 

0 

DIVISION  07 

77.4 

.  1 

1,71 

1,39 

Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,  Daily  Tennperature  Table,  Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatological  Data  Table. 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Day  of  Month 


11      12     13     14     15  I  16     17     18     19     20  21 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
AUOEPPOINT 

ANGwJN  PAC  UMIDN  COL 
BIG  BAR  RANGEB  STATION 
BLUE  LAKE   REUwOOD  CR 
600NV1LLE  MNTNC  STA 

BBANSCOMP  2  NW 
BRIOGEVlLLE  <•  NNW 
BURNT  RANCH  I  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAI^rEB 
CLEAR  CREEK 
CLOvEROAlE  3  S5E 
COPCO  NO   1  DAM 

CnVFLO 

CRESCENT  CITY    I  N 
CRESCENT  CITY   T  ENf 
C'JMMINGS 

DOS  Pros 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  wP  CITY 
FEWNOALE   8  S5W 
FFRNOALE  2  Nl^ 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AvUTION 

FORT  OlCIt    1  NNE 

FOBT   JONES  RANGER  STA 
FORT  QOSS 
GARBERVILLE 

GaSOUET   RAMGEP  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON   I  w 

GREENVIEW 

GUERNEVILLE 

HAMILTON  AfS 

HAPPY  CA^.P  HANGER  STA 

HAYFORK  RANGtR  STATION 
HEAlDSBURG 
HCAL0S4URG  2  E 
HILTS 

mr'EY')F'*  2  wsw 

HlOPA 

HOOOA  2  SE 

HOPLANO  LARGC  STATION 
10L£klL3  HwY  "NTNC  STA 
KELLCGG 

KFNTF ItLD 

KLAMATH 

KORBEL 

LAVA  9E5S  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MAPE  ISLAND 

MIRANDA  SPtNGLER  RANCH 
MOUNT  HEbRON  RS 
M'JIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKvlLLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

OPICK  PRAIRIE   CREE^  PK 

ORICK    10  SE 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEV  PH 

RICHARUSON  GROVE   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  EAR  PANGER  STA  ; 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SP6S  LAS  LONAS 

SOMESSAR    1  ^ 

SONOMA 

STANOISH-HlCKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELA<£  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  <.  \f.SV< 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1   5  I 
WILLITS    1   NE  i 

YPEKA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

AOIN  RANGER  STATION 
AL'URAS  PANGER  STATION 
AUBURN 
BEALE  AF8 
8ERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  PANGER  STA  i 
BLUE  CANYON  V-R  AIRPORT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
RULLAROS  BAR  PwR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY    11  SW 
CAN8Y  RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 


AS 

1.5*^ 


.3^ 
.15 


,99 

i.oa 


.52 
1.^3 


T         T  .01 


.10     T  .OT 


.2S 
.09 
.05  .21 


.06      .01  .10 


.10  *2T 
.92  .05 
.09  1.3T 


.07  .01 
.42  1.23 


.01      .01      .02'     .01  .01 


.08     .02  ,01 
.03     .10  .01 
.06  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 

CLARKSBUPG 

CLARtCb  VALLEY  MUDD  RCH  H 
CLEARLAKf  HIGHLfiNOfi 
COBe  2 

COHASSET    I  NNE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POkER  HOUSF 

COLUSA    1  5SW 

COOL 

CORNING  HOU&HTON  RANCH 

CUNNINGHAM 

DANA  I  SF 

0AVI5    1  kvSw 

0AVI5  CREFC 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  5A9LA 
DOBBINS  COLGATE 
OOhNlEVILLE  RANGER  STA 
OUNNlGAN 

OUNSMUIH  HANGER  STA 
E6ST  PARH  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FERGUSON  RANCH 
FINlEY   1  SSE 

FINLEY  Sk» 
FOLSOM  0AM 

FORESTHILL  ranger  STA 
FRENCH  GLLCH 
GARDEN  VALLEY   I  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOViN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  PS 
HARRY   ENCLEF)^*1GHT  DAM 
HAT  CREEf    PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HnfaERf'S 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VAtLFY 
KP.LSEYVILLE 
KILAWC  POhER  HOUSE 

LAKEPORT 

L4KFSH0HE 

LAKE  SPAULDING 

LftltF   SPAULCINf.  DAM 

LAS  PLUMAS 

LFESVILLE    KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    3  ksSV. 
LOYALTON 

MftHELlNE   MNTNC  STA 

MA^2AN1TA  LAkF  // 

MARVSVILLE 

MC  CLOUi) 

MIDOLETOwN 

MirOLFTOk^N'  I*  WSW 

MINERAL 

MOMICELLO  DAM 

MOUNT  OA^flHEP 

MOUNT   SHASTA   SKI  BCwL 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //H 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  ttZ 
ONO 
ORLA^D 
OROVILLE 

OROvILLF.  SfrlPGE 
PSCIf IC  HOUSE 
PARADISE 

PA5KENTA  RAN(,FR  STA 
PAYNES  CtEEK 

PIT  filvEP   POt.'ER  HOUSE 
PITTS  RANCH 
PL*CERVILLF 
PLACERVILLF  IFG 
PLAT INA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF   V.B  AIRPOPT  R 
REDDING  FIRE    STA  NO  2 
RFPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  Nf.E 
SACRAMENTO  wEl  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WH  CITY  R 

SAINT  JOHN 
SHASTA  OAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  // 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFOPO  COOLEY  RANCH 

STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TRAVIS  AfB 
TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 


1.02 
T 

.02 


1.24 
.6% 


.05  .U 
.22  .72 
.09  .79 


.42  .03 
•02  .45 


.01     .01  .13 


.U     .03  .3<.  .08 

.01  .01 


T  T 
.«6  .02 


Se«  lafeiaDce  notes  (oUowing  Slalion  Index, 
-  293  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


23     24     25     26     27     28     29     30  31 


VINTON 

VnLCANOVlLLE 
VOLLMERS 

VOUTfl  POk^ER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 

WILL  I AMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   I  WNW 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDAfivILLE 

DQNMER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

OOYie  5  SSE 

ELLERY  LAKF  / 
FLEMING  F I SM  .  GAME 
FORT  BtOwELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 

MEYERS  5W 

MEYERS  INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAC-EHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 
SCUflift  VALLEY 
STANDISH    I  F 
SUSANVILLE 
SUSAfJVILLE  AIRPORT 

TAHoe  CITY 
TERMO 

TERMO  BRIN  MARH  RAf.CH 
T9UCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 


.46 
1.6* 
1.49 
1.10 
I.IB 

1.11 
1.<.4 
.69 
1.15 
1.08 


WOODFORdS 


1.62 
1.0* 


.0* 

.08  .12 


.02 
.30 
.32  .06 


.45    .03  .oq 


,  17| 

.or 


ALAMO  1  N 

.27 

ARROYO  GRANDE 

#24 

.08 

BEN  LOMOND 

.2* 

BERKELEY 

.10 

BIG  SUH  STATE  PARK 

.03 

BLACK  MOUNT A I N  2  Sw 

.16 

BRADLEY 

.09 

BUPLINGAME 

.15 

B'JRTON  RANCH 

.26 

CALAVERAS  RESERVOIR 

.23 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

.34 

.09 

CARMEL  VALLEY 

.17 

CHITTENDEM  PASS 

.42 

T 

CONCOPD  3  E 

.26 

CROCKETT 

.10 

T 

DAVENPORT 

.2« 

GEHBER  RANCH 

.2* 

T 

GILPOY 

.36 

GILROY   U  ENE 

.25 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

.09 

HERNANDEZ   2  NW 

.19 

HOLLISTEP 

.21 

T 

KING  CITY 

.23 

LAFAYETTE    2  NNE 

.37 

LA  HONDA 

*40 

LlVERMORE  2  SSw 

.33 

LOCKhOOD  2  N 

.23 

LOS  GATOS 

tnS  GATOS  fc  SW 

!l7 

MARTINEZ    3  S5F 

.52 

MARTI^JEZ  FIRE  STATION 

.25 

MONTEREY 

MORGAN  HILL  2  E 

.17 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

.41 

.09 

T 

MORRO  HAY  3  N 

.1*1 

.14 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

.20 

MOUNT  HAMILTON 

.06! 

NACIM.IENTn  0AM 

.11 

NEWARK 

.09 

OAKLAND  we  AJRPOPT 

R 

.26 

T 

PAICINES  OHRisALL  RANCH 

.24 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.1* 

PALOMA 

.25 

T 

PARKFIELO 

.32 

.09 

PASO  ROBLES 

.24 

.01 

.07 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

.26 

.06 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

.13 

PISMO  BEACH 

.33 

.16 

POINT   PIEORAS  6LANCAS 

.in 

T 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

.16 

PRIEST  VALLEY 

.25 

T 

.05 

REDWOOD  CITY 

.29 

T 

RICHMOND 

.13 

SAINT  MApYS  COLLEGE 

.30 

SALINAS  2  E 

.36 

SALINAS  FAA  AP 

.34 

T 

SALINAS  DAM 

.36 

.06 

SAN  ANTONIC  MISSION 

.09 

•  05 

SAN  ARDO 

.07 

SAN  CLEMENTE  DAM 

.09 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

ft 

.36 

SAN  FRANCISCO  W8  AP 

R 

.07 

T 

5  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

.06 

T 

SAN  GREGORIO  3  SE 

.35 

T 

SAN  J05F 

R 

.25 

T 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

.19 

.08 

SAN  MATEO 

.17 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.25 

SANTA  CRU? 

.16 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

.26 

,06 

T 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

.33 

.07 

SEARSVILLE  LAKE 

.35 

,0«  ,01 
.0> 
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Station 

Total 

1   1  2 

3 

4  j 

5 

SOLEOAO 

.2 

.02 

SPflECK  EL  S  HWV  BR  I OGE 

.2 

UPR  SAN  LEANDSO  FILTER 

.2 

WALMAR  SCHOOL 

.0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

.2 

MALNUT  CREEK  4  F 

•  2( 

HATSONVlLLE  WATERWORKS 

.3C 

t 

T 

WRIGHTS 

•  If 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

AN6I0LA 

.5" 

T 

.17 

anticcm  fibreboard  ml 

.!« 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

1  .IC 

ASH  MOUNTAIN 

.621 

AUBEBRY 

.36j 

.02 

bakersfield  m6  airport  R 

.834 

.17 

balch  poi*er  house 

.01 

BLACKWELLS  CORNER 

'V^ 

.06 

BUTTONwILLCh 

.3 

.15 

CALAVERAS  BIG  TREES 

■  5C 

.02 

CAMP  PARDEE 

•  23 

CAThAY  BULL  RUN  RANCH 

T 

CHERRY  VALLEY  OAM 

•  e( 

.  10 

.07 

COALINGA 

.17 

.04 

.02 

COALINGA   l*>  WNW 

•  17 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

.10 

DELANO 

.S8 

.26 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

.25 

DENAIR 

.14 

DUDLEYS 

.39 

.06 

ELECTHA  POWER  hOuSE 

■  24 

ELL lOTT 

.21 

T 

EXCHEQUER  BESEHVOIP 

.1* 

FIODLETOl»N  LYNCH  RANCH 

.35 

FIVE  POINTS  5  SSk 

.OT 

FRESNO         AIRPORT  R 

.15 

T 

FRIANT  GOVFRNWENT  CAMP 

.33 

.01 

GIANT  FOREST 

1.26 

I 

GLENKVILLE 

1.5* 

GRANT  6H0VE 

1.78 

!o3 

.37 

.04 

HANFORO 

.33 

HETCH  HETCHY 

.6* 

.05 

HUNTERS  DAM 

.40 

.05 

IDRIA 

.28 

.03 

.31 

JOHNSONDALE 

1.27 

.07 

KEfiLUtOEEi 

.21 

KFHN  RIVER    INTAKE  NO  3 

1.33 

50 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

2.00 

.18 

.35 

KERN  RIvEH  PM  NO  3 

1,29 

.24 

.10 

KFTTLEMAN  CITY    1  SSW 

.15 

.03 

K^TTLEMAN  STATION 

.15 

.02 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

.11 

LEBEC 

1.S8 

.95 

LE  rjRArjD 

.06 

LEHMAN  «ANCH 

.38 

T 

LEMON  COVE 

.34 

.03 

LINDSAY 

.41 

.01 

LOCI 

.32 

T 

LONE  TREE  CANYON 

.15 

LOS  BANDS 

.05 

.01 

LOS  6AN05  AHBURUA 

T 

T 

MADERA 

.23 

.01 

MANDEVILLE  ISLAND 

.21 

MAR JCOPA 

.75 

MARIPOSA 

.28 

.02 

MATHER 

• 

- 

MEADOW  LAKE 

.49 

HFNDOTA  OAM 

.20 

.05 

MERCED  FIRE    STATION  2 

.02 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

.04 

.04 

MODESTO 

.12 

NFWMAN  2  Nvi 

.13 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

.3H 

OAKDALE  WOODwARO  DAM 

T 

ORANGE  COVE 

.21 

.02 

PANOCME 

.20 

T 

T 

PANOCHE  CREEK 

.14 

' 

PATTIwAY 

1.14 

.43 

.28 

PORTERVILLE 

.63 

.03 

POSEY  3  E 

1.16 

.25 

RAYMOND  t)  N 

.49 

03 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

1.66 

.17 

SAN  ANDREAS  2  S 

.25 

T 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

.96 

.35 

SAN  LUIS  OAM 

.20 

.01 

SLOUOHHOUSE  6  SE 

SONOPA 

.30 

.05 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

.63 

.04 

SPRINGVILLE    T  ENE 

.87 

.05 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

.17 

STOCKTON  wBAP 

.26 

STOCKTON  FIRE  STATION 

.31 

T 

STOCK  TON  MO WRY  BRIDGE 

.18 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

.27 

T 

TEHACHAPI 

1.34 

.61 

TFJON  R4NCH0 

1.21 

.59 

THREE   RVPS  EDISON  PH  1 

.74 

TIGER  CHEEK  PH 

.43 

.01 

TRACY  CAR80NA 

.27 

T 

TRACY  PUMPING  PLANT 

.17 

TULFFIELD 

.88 

TURLOCK 

.23 

T 

V I  SAL  I  A 

.31 

T 

WALLACE    1  SE 

.28 

WASCO 

.50 

.07 

WESTHAvEN 

.13 

.01 

WEST  POINT   i  Sw 

.39 

.03 

WHITE  ROCK 

.20 

T 

t 

WOFFORO  HEIGHTS 

1.29 

.25 

.12 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

.93 

.04 

Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


.20 
.02 
.02 


.38  .20 
.15  1,00 
.(.6  ,76 


.14 


.05 
.15 
.29 
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Station 

Total 

1   1   2  3 

4  1 

5  1 

6 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ACTON  ESCONDI  FC26IflE 

1.33 

T 

.40 

.04 

.24 

ALT ADEN A 

•  49 

.01 

AN2A 

3*2* 
* 

1.15 

-09 

.14 

ARROYO  5EC0  RS  FC  508C 

1.63 

,44 

•  02 

ASSOC  GIL  ANAHEIN  NO  I 

I'?' 

,11 

•  27 

AVALON  Pleasure  pier 

.19 

1.03 

AZUSA  CITY  PACK  FC 

7*  LI 

•  02 

.67 

BARNE SON  PARK 

-        .  . 

_ 

BARRETT  DAM 

2,2b 

•  62 

.43 

.23 

•  22 

.35 

bel  a  J  R  F  C  10 

•  45 

BIG  BEAR  LAKE 

,63 

.63 

BIG  PEAtj  LAKE  DAM 

5,15 

,55 

.39 

I'm 

,63 

.03 

1.02 

BOUQUET  Canyon 

.36 

.04 

BREA  CITY 

2,00 

,11 

.26 

□hdqam"    kn  fliDDnoT 

^  *  A1 

.2' 

•  24 

,90 

T 

CAC  MA^OAM 
HU  M 

* 

T 

.29 

CAMPO 

2.45 

T 

1.57 

.32 

CHAT5W0RTM  FC   t**  D 

.24 

CHUL A  VISTA 

.89 

.09 

CLAREMONT   FC  230D 

3,<.e 

.87 

CLAREMONT   POMONA  COL 

2.99 

•  52 

COLBYS  FC  S3  0 

3.1* 

.72 

,02 

3,6T 

.66 

COVINA  TEMPLE   FC  1S3 

2.B* 

.61 

T 

CRYSTAL  LAKE  FC  2fl3C 

S,4S 

•  12 

.45 

.11 

CULVER  CITY 

.92 

.35 

C  U  Y  A  M  6 

.66 

CUY AM AC A 

3.43 

,69 

.05 

OESCANSO  RANGER  STA 

2.4S 

1  •''^ 

T 

DOkvNE V  FD  FC107C 

1.31 

.53 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

1.33 

T 

,t>9 

EL  CAPITAN  DAM 

2,32 

i  .36 

.21 

ELIZABETH  LAKE  FC12fl9 

1,35^ 

.60 

.05 

Els  I NORE 

3,24 

:i: 

F  S^OND I 

2,05 

1,36 

,02 

,19 

Fn^TANA  5  ti 

3.57| 

.3  f 

3.5*1 

.60 

T 

FULLERTOM  ARROUES  PCh 

1.501 

.11 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 

2.23 

,50 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

1  .49 

,33 

,05 

GILLESPIE  FIELD 

2.40 

1  ,96 

GLEnDAlE   STAPEN  FC2  95G 

l,4fl 

.29 

GLENDORA  wEST   FC  IPS 

2.65 

,63 

HAINES  CYN  LOWER  FC3b'' 

1,60 

.14 

.06 

HAINES  CyN  upper  FC^67 

1.76 

•  24 

.09 

HARRIS  <iAGINC"  STATION 

.85 

.29 

.02 

3.44 

.04 

.  32 

HFNSHAw  DAM 

2,67 

.33 

,03 

H0E6EES  FC  %0  A 

3.18 

.73 

IDYLLWILD  RAMGER  STA 

3,91 

.97 

,05 

JULIAN  rtYNOLA 

2.68 

.69 

2,74 

.47 

*  10 

2.09 

•  40 

,01 

LAG  NA  BEACH 

U  H 

2.28 

.50 

LAKESIDE  2  6NE 

2,61 

.50 

•  27 

i'Fr'^n7fi 

2,70 

1.07 

T 

1,16 

•  53 

1  nrr  nnn  Mt  <;i 

2,95 

.25 

,84 

w  L 

.92 

.20 

•  05 

LnNG  BEACH 

1.62 

,52 

1.31 

.36 

T 

T 

L05  ALA '■1  OS 

1,01 

T 

•  26 

LOS  angeles  wB  airport 

1,13 

.39 

T 

T 

LOS  ANCiFlES  wP  CITy 

1,31 

.30 

T 

LOS  PRIETOS  ranger  STA 

1.42 

.30 

lytle  cheek  ph 

3,44 

.34 

,01 

LYTlE  creek   range R  STA 

3,76 

.05 

.20 

MARCH  FIELD 

3,01 

T 

.36 

MILL  CREEK  NO  2 

3.93 

.52 

.01 

MOORPARK    1  SSE 

1.37 

.55 

•  01 

MT  BALDY  FC  flSG 

5.62 

,10 

,76 

MT  BALDy  NOTCH 

6.91 

.70 

.51 

MOUNT  WIlSON  FC   338  6 

3.49 

.74 

.02 

nemrury  park  ^  sw 

NFwhALL  SOLEOAD  FC  32C 

.66 

.30 

.02 

nfimpqrt  beach  harbor 

2.06 

,60 

N I  PO^'O   2  Nw 

.43 

.07 

OCEANS  I D6 

3.09 

.65 

1.93 

.42 

.02 

olinoa 

2.10 

.15 

.24 

OPIOS  CAMP  FC  S7  BE 

3.63 

.72 

OXNARO 

.75 

.04 

.29 

•  02 

1.88 

.41 

.08 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

I, 11 

.31 

T 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

3.75 

.25 

PALOS  VERDES  EST  FC'SO 

1  .57 

.16 

.77 

PASADENA 

1.51 

.41 

.01 

PERRIS 

2.82 

PIEDRA  BLANCA  6RD  STA 

2.27 

.36 

PTNE  CANYON  PS  FC32IE 

2.05 

.62 

.14 

PIRU  2  ESE 

1.05 

.34 

POINT  ARGUELLO  WB 

R 

.69 

.01  .01 

.21 

T 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.32 

.19 

T 

POMONA 

2.95 

.61 

pnwAY  VALLEY 

2.10 

,28 

.39 

RAMONA  5PAUL0ING 

2.44 

.46 

RANCHI TA 

2,25 

.45 

REOlANOS 

2.96 

.47 

.04 

RIVERSIDE  F  IRE  STA  //  3 

3.91 

.61 

.01 

RIVERSIOf  EXP  STA 

R 

3,97 

,15 

.38 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

.99 

.29 

Day  of  Month 


10     11      12     13     14     15      16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


17  1 

18 

19 

20 

.04 

.23 

.56 

T 

•  33 

57 

1.20 

•  08 

,12 

,54 

,66 

1.24 

,01 

•  47 

.21 

,46 

1,18 

,52 

01 

- 

,92 
- 

.77 
- 

.06 
- 

.24 

,79 

.16 

T 

,35 

1,56 

.96 

.03 

1,48 

.85 

,05 

,'•3 

.02 

.05 

U27 

1,49 

.09 

l,2iS 

2,44 

.49 

,02 

.93 

.68 

1.38 

,58 

.  84 

.37 

.76 

.24 

.67 

.15 

.02 

.02 

1.09 

.44 

•  03 

•  36 

.32 

.19 

•  28 

.  1 1 

.16 

•  48 

,86 

.18 

1.06 

T 

.14 

•  74 

T 

T 

.21 

.02 

.06 

•  13 

.61 

.50 

Ul-i 

.15 

1.31 

•  96 

.56 

.95 

.72 

.65 

1.02 

1  •  30 

.57 

1.14 

•  92 

•  39 

.92 

1^07 

1  .66 

2.02 

.40 

.03 

.13 

.17 

.36 

•  31 

.  38 

2.20 

,09 

,02 

.27 

1.38 

,10 

T 

.44 

.05 

•  29 

,08 

.47 

,09 

.19 

1.03 

•  51 

,02 

.11 

.59 

1.29 

.42 

U32 

.66 

.55 

•  34 

•  55 

•  40 

.20 

1  .40 

1  .20 

.60 

1,11 

,9] 

•  92 

T 

1.05 

.02 

.97 

.24 

.50 

,31 

■  60 

.40 

.83 

•  21 

.41 

.54 

•  22 

•  74 

.43 

.65 

•  28 

•  63 

.46 

.03 

•  28 

.64 

.46 

,03 

.29 

.25 

.72 

1,43 

.89 

.04 

,54 

1.51 

•  26 

•  72 

•  44 

1*29 

•  94 

1,61 

.14 

•  68 

1,36 

.15 

,30 

1.87 

•  45 

,60 

.39 

U17 

.39 

.22 

,40 

1.20  .44 

.36 

.71 

.54 

•  63 

•  25 

.90 

.71 

.11 

.54 

•  98 

.12 

•  84 

T 

.10 

.29 

.44 

•  49 

T 

.25 

,42 

.30 

.16 

.45 

.67 

,85 

1.20 

1.02 

•  02 

2,26 

1.10 

.13 

1,94 

.67 

.04 

,92 

1.60 

•  68 

.09 

.60 

.12 

2.65 

1.91 

.20 

1 .50 

1.80 

2.40 

.62 

.51 

1.36 

.04 

.30 

1  .09 

,21 

.16 

•  15 

.17 

.04 

.80 

•  88 

.76 

.13 

1.36 

1.18 

•  52 

.01 

.94 

1.48 

•  44 

.02 

,36 

.58 

,81 

.03 

.37 

,37 

2.35 

1.02 

.13 

.55 

.04 

,05 

.12 

.43 

1.40 

.83 

.59 

.48 

1.43 

.70 

.47 

•  05 

.44 

.10 

.56 

•  06 

.07 

.94 

.55 

.85 

•  14 

•  66 

,63 

.68 

U15 

,15 

ItflO 

•  71 

.68 

.84 

,02 

U27 

1.37 

.65 

T 

.24 

1.62 

1,46 

•  12 

.22 

.48 

S«e  r«letence  noles  lotlowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1   1  2  1  3 

4  1 

5 

S*N  ANTONIO  CYN  MOUTH 

3,«0 

,19 

.28 

SAN  BEHNARDINO  CO  HOSP 

«.«2 

.54 

SAN06ER0  PTL  FC1308 

1«9T 

• 

.96 

SANOBEHG  wB  //R 

2*52 

1.12 

SAN  DIEGO  Ui9  AIRPORT  R 

1.90 

,86 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

2.73 

.09 

•  49 

SAN  FERNANDO 

•  52 

.22 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

2,5* 

.62 

•  02 

SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 

3.32 

.79 

•  02 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

1.70 

.39 

T 

SAN  JACINTO 

3.06 

.37 

SAN  PEDRO 

2.11 

.92 

SANTA  ANA  FIRE    STAT  ION 

2.03 

.41 

SANTA  ANA  RIVER  PH    »  I 

3.63 

.44 

.01 

SANTA  ANITA  FERN  FC*'32 

3.23 

.78 

.01 

SANTA  BARBARA 

.91 

.40 

.02 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

.92 

T  T 

.33 

T 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

1.60 

.30 

SANTA  CATALINA  uBAP 

2.29 

1.04 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 

•  39 

.13 

SANTA  MONICA 

1*01 

.39 

SANTA  MONICA  PIER 

1.06 

.39 

SANTA  PAULA 

2.05 

.01 

.50 

SANTIAGO  0AM 

2.82 

.12 

.29 

SAUGUS  PlwR  PL  NO  1 

1.3* 

.01 

.44 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

2.09 

,23 

.11 

SIGNAL  HILL  FC  '.I* 

1.58: 

•  48 

SOMIS  3  NE 

1.7^ 

.98 

SOMIS  3  Nw 

I.30| 

.44 

SPADRA  PAC  FC    356  C 

2.99 

.74 

.03 

suey  ranch 

.*o 

.11 

SUNLAND 

l.*2 

,32 

SUSANA  KNOLLS 

.81 

,02 

.22 

THOUSAND  OAKS 

1.00 

.5' 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

1.42 

.50 

TORRANCE 

1.95 

,87 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

2.16 

.15 

.20 

TWITCHELL  DAM 

.08 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

2.00 

• 

.32 

UCLA 

.66; 

UPLAND   3  N 

.35 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

VAN  NUY5  FC  l^B 

.03 

.18 

VENTURA 

,80 

.03 

.27 

VINCENT  F IRE   STA  FC120 

1.38 

T 

.39 

.02 

VISTA  2  NNE 

.51 

WALNUT   PTL   STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

2,\l 

.31 

WHITTIER  FC    106  0 

1.83 

.57 

YORBA  LINDA 

2.27 

.39 

•  02 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

adelanto 

2.3t 

.27 

APPLE  VALLEY 

2.91 

.38 

.02 

BAKER  9  W*i 

1.47 

.02 

BAHSTOw 

1.58 

.19 

BEAUMONT   1  E 

2.7» 

.36 

BIG  PINES  PARK   FC  B3B 

5.01 

.65 

.09 

BISHOP  CREEK    INTAKE   2  //R 

.78 

.18 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

.38 

.12 

.06 

BISHOP  UMCN  CARBIDE 

1.3« 

.44 

BLYThE 

1.80 

BtYTHE  FAA  AIRPORT 

1.03 

.02 

BORREGO  DESERT  PARK 

1.38 

•  07 

60RREG0  SPRINGS  3  NNE 

1.10 

.16 

BOULEVARD 

2.15 

•  81 

.33 

BRAwlEY  2  Sw 

1.30 

•  05 

CABAZON 

2,89 

•  82 

CALEXICO  2  NE 

1,03 

•  05 

CANTIL 

1,77 

•  29 

COYOTE  wELLS 

1,40 

•  20 

OfttiGETT  FAA  AIRPORT 

2.31 

•  24 

DEATH  VALLEY 

1.12 

T 

•  29 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2.24 

•  23 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.47 

T 

•  11 

OUNN  SIOING 

1.13 

•  12 

EAGLE  MOUNTAIN 

1.75 

.02 

EL  CENTRO  2  SSw 

1.02 

.02 

FAIRMONT 

2.15 

T 

.87 

GLAmIS  6  ENE 

1,65 

HAI wEE 

1.37 

.29 

HAyFIFLD  PUMPING  PLANT 

.89 

•  01 

HESPEoia 

3.00 

.43 

IMPERIAL 

1.06 

.02 

I"PERIAL  FAA  AP 

.79 

T 

T 

INDEPENDENCE 

.76 

.24 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

2.02 

.10 

.02 

INYOKERN 

.74 

INYOKERN  ARMITAGE 

1.94 

IRON  MOUNTAIN 

1.46 

JOSHUA  TREE 

2.76 

.79 

KEE  RANCH  // 

2.95 

.60 

LAKE  ARROWHEAD 

6,59 

.26 

.06 

LANCASTER 

1,82 

,70 

.13 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

2,67 

,08 

,9* 

LUCERNE  VALLEY   1  SSw 

2,17 

,67 

T 

MECCA  3  SE 

1,70 

.04 

,09 

MITCHELL  CAVERNS 

2.02 

.02 

,02 

MOJAVE 

1,64 

.83 

HOJAVE   2  ESE 

1.38 

,60 

MORONGO  VALLEY 

2.25 

•  32 

,18 

MOUNTAIN  PASS 

.8<3 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

1.04 

NEENACH 

2.24 

•  90 

,09 

NIGHTINGALE 

3.31 

•  44 

,05 

NILAND 

■  88 

i.te 

.12 

,04 

P4LMDALE 

1.7C 

.44 

•  26 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

1.7! 

.58 

PALM  SPRINGS 

1.6C 

•  16 

PARKER  RESERVOIR 

l.OC 

RANDSBURG 

1,11 

.24 

SNOW  CREEK  UPPER 

2,0( 

.22 

.08 

Day  of  Month 


13     14  15 


17 

18 

19  1 

20  1 

.71 

.83 

1.43 

T 

1.05 

2.44 

.33 

.62 

.39 

.09 

.45 

.48 

,4  1 

.  1 1 

1,28 

.89 

.01 

,04 

.23 

.66 

.35 

.84 

.86 

.66 

.99 

.60 

■' 

.50 

1.19 

.99 

.51 

.81 

.04 

.31 

.98 

.35 

.29 

.63 

1.48 

1.27 

.72 

,44 

1.28 

,16 

.31 

,23 

.34 

.5( 

.80 

1,16 

I 

.09 

1 1£ 

.10 

.42 

.03 

.21 

.38 

.03 

.21 

.60 

.94 

T 

.16 

1.22 

1.03 

.08 

.72 

.06 

1.17 

.50 

.08 

.92 

.04 

.14 

.10 

1.05 

.17 

.60 

.09 

.83 

,49 

.90 

.21 

.08 

.36 

.35 

.34 

.05 

.36 

,14 

.43 

.05 

.72 

.06 

.15 

1.13 

,02 

.29 

.08 

1.07 

.50 

.09 

.39 

.04 

22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.02 
.12 


.03 
.*2 


,71    1.09  .16 
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SOUTH  FORK  CABIN 
5QUIRREL   INN  I 
SQUIRREL    INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


3.9« 
1.98 
1.26 


Day  of  Month 


13 


14  15 


1.00  2.37 
1.23  4.26 
l.'.O  t>,i5 
1.30  .28 


25     26  27 


See  leleience  notes  loUowmg  Station  Indei. 
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DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 

SEPTEMBER  1963 


Day  01  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av( 

NORTH  COAST  0RAINA6E 

ALDERPOINT 

MAX 

77 

85 

90 

102 

97 

79 

96 

102 

97 

82 

89 

86 

60 

86 

82 

75 

75 

81 

86 

68 

82 

82 

72 

78 

90 

93 

106 

96 

65 

82 

86,8 

MIN 

50 

56 

53 

54 

58 

59 

54 

55 

56 

49 

50 

53 

50 

55 

53 

46 

48 

5  1 

47 

54 

50 

5  1 

53 

5  7 

50 

5  2 

50 

46 

52.3 

AMCWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

96 

91 

98 

82 

81 

92 

83 

69 

76 

84 

61 

69 

82 

86 

76 

73 

73 

75 

75 

75 

76 

70 

78 

67 

95 

99 

94 

89 

90 

63 

63.0 

MIN 

52 

61 

66 

63 

63 

56 

56 

60 

50 

57 

66 

55 

51 

50 

52 

48 

48 

54 

54 

48 

52 

49 

47 

56 

63 

7  1 

66 

67 

63 

53 

56.3 

BIS  BAR  RANSER  STATIO^ 

MAX 

91 

88 

97 

103 

102 

81 

96 

101 

100 

96 

95 

69 

81 

65 

86 

72 

77 

69 

69 

90 

89 

64 

84 

87 

95 

99 

102 

102 

93 

97 

90.7 

MIN 

45 

50 

5  1 

50 

56 

53 

55 

54 

54 

50 

51 

55 

53 

51 

52 

42 

49 

47 

47 

49 

45 

5 

47 

45 

42 

5P 

47 

49.4 

CALLAHAN  RANSEP  STA 

MAX 

87 

89 

96 

97 

92 

90 

92 

93 

88 

87 

82 

78 

78 

84 

79 

69 

65 

'6 

81 

82 

79 

77 

83 

87 

91 

93 

93 

91 

89 

67 

65.  1 

MIN 

45 

45 

44 

46 

50 

50 

49 

49 

49 

46 

46 

48 

44 

43 

54 

35 

45 

36 

4  1 

43 

5  8 

40 

36 

36 

42 

44 

45.2 

CECILVILLE  SAHYER 

MAX 

92 

90 

95 

95 

65 

69 

92 

94 

89 

69 

8  1 

73 

79 

62 

80 

70 

66 

82 

82 

78 

81 

75 

80 

90 

92 

95 

92 

91 

91 

89 

85.4 

MIN 

42 

43 

46 

46 

52 

40 

50 

51 

53 

43 

46 

47 

46 

41 

48 

37 

43 

38 

41 

43 

45 

55 

46 

38 

39 

47 

42 

45.4 

CLOVERDALE  3  5SE 

MAX 

86 

ee 

94 

104 

80 

86 

86 

84 

68 

76 

86 

64 

78 

87 

94 

75 

80 

81 

62 

84 

63 

76 

72 

67 

93 

98 

103 

99 

92 

92 

66.8 

MIN 

S2 

55 

58 

56 

55 

55 

54 

62 

52 

50 

54 

53 

51 

52 

60 

56 

51 

53 

54 

53 

52 

53 

52 

54 

60 

54 

5  7 

48 

53.6 

COVELO 

MAX 

87 

65 

92 

95 

97 

80 

92 

96 

95 

83 

86 

85 

60 

83 

85 

74 

75 

75 

76 

65 

85 

62 

71 

62 

68 

95 

100 

92 

90 

90 

86.2 

MIN 

45 

47 

47 

49 

55 

51 

46 

50 

49 

43 

49 

53 

43 

44 

48 

42 

46 

36 

43 

42 

43 

47 

37 

39 

39 

44 

46 

46 

46 

42 

45.3 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

72 

75 

76 

67 

66 

67 

61 

65 

74 

79 

73 

73 

71 

70 

69 

70 

76 

70 

67 

65 

66 

66 

65 

69 

66 

61 

68 

68 

65 

69.0 

MIN 

49 

51 

49 

56 

55 

49 

54 

56 

60 

63 

69 

57 

50 

56 

49 

46 

63 

49 

54 

46 

56 

66 

5  I 

52 

52 

54 

5  1 

46 

49 

52.0 

0LTTON5  LANDINQ 

MAX 

84 

93 

90 

70 

79 

93 

84 

62 

7  1 

87 

72 

74 

74 

79 

75 

80 

69 

95 

102 

92 

MIN 

50 

50 

54 

67 

55 

55 

54 

56 

65 

53 

64 

67 

54 

55 

49 

50 

53 

57 

55 

54 

ELK  VALLEY 

MAX 

78 

86 

94 

91 

86 

80 

94 

95 

90 

60 

79 

76 

76 

79 

83 

69 

71 

91 

82 

78 

73 

70 

76 

83 

87 

90 

90 

78 

78 

79 

81,6 

MIN 

42 

46 

46 

45 

44 

49 

48 

46 

60 

44 

48 

55 

45 

51 

54 

41 

39 

43 

40 

44 

42 

41 

50 

44 

42 

42 

49 

44 

39 

39 

45.1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

66 

61 

69 

60 

6  1 

64 

58 

63 

67 

70 

76 

72 

69 

64 

66 

63 

63 

'3 

62 

63 

62 

70 

64 

59 

60 

61 

65 

64 

60 

61 

64.5 

MIN 

53 

56 

52 

54 

56 

55 

5  1 

54 

57 

53 

56 

60 

58 

57 

56 

52 

52 

52 

52 

65 

52 

55 

56 

53 

52 

53 

54 

55 

52 

62 

54.2 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

72 

70 

71 

70 

66 

65 

70 

67 

71 

76 

82 

79 

73 

70 

69 

67 

66 

73 

67 

67 

67 

72 

69 

64 

64 

62 

60 

68 

65 

66 

66,9 

MiN 

50 

56 

49 

49 

56 

55 

50 

53 

67 

50 

52 

52 

53 

56 

53 

49 

49 

48 

45 

66 

44 

49 

55 

47 

47 

48 

54 

52 

52 

52 

51,2 

FOREST  GLEN 

MAX 

91 

93 

94 

95 

96 

80 

92 

97 

94 

89 

88 

86 

77 

82 

84 

69 

73 

68 

63 

93 

82 

82 

68 

8  1 

87 

94 

98 

94 

89 

90 

66.0 

MIN 

40 

39 

36 

46 

50 

56 

47 

46 

49 

43 

47 

49 

43 

42 

47 

37 

41 

41 

40 

42 

44 

46 

39 

36 

37 

4  1 

46 

44 

42 

39 

43.2 

FORT  BRAGS 

MAX 

68 

70 

67 

77 

62 

63 

69 

66 

64 

71 

68 

74 

71 

70 

68 

67 

66 

65 

74 

68 

65 

64 

72 

66 

69 

69 

62 

67 

65 

66 

67,8 

MIN 

51 

52 

53 

55 

55 

52 

52 

52 

54 

57 

56 

67 

57 

51 

53 

52 

50 

51 

6  1 

52 

53 

54 

58 

52 

50 

51 

52 

52 

48 

50 

52,8 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

71 

69 

72 

61 

61 

68 

65 

66 

69 

67 

73 

71 

69 

70 

68 

69 

66 

72 

67 

65 

69 

66 

70 

61 

69 

66 

66 

66 

67.6 

MIN 

48 

47 

48 

51 

54 

5  1 

50 

54 

66 

53 

51 

56 

54 

46 

51 

49 

46 

45 

46 

56 

52 

45 

45 

47 

53 

56 

44 

45 

50.0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

82 

87 

93 

94 

94 

85 

94 

94 

95 

90 

90 

84 

77 

8  1 

82 

69 

69 

76 

8  1 

81 

82 

78 

66 

92 

97 

97 

94 

92 

92 

86.5 

MIN 

43 

44 

42 

42 

45 

59 

48 

44 

44 

44 

39 

44 

47 

39 

52 

36 

44 

34 

36 

39 

46 

45 

35 

31 

34 

43 

42 

41 

38 

42.0 

FORT  ROSS 

MAX 

71 

72 

69 

64 

64 

75 

68 

66 

69 

70 

67 

70 

74 

74 

69 

67 

67 

68 

^7 

69 

67 

64 

70 

72 

74 

68 

73 

71 

67 

66 

69.1 

MIN 

50 

48 

50 

54 

54 

46 

55 

52 

54 

56 

62 

51 

53 

49 

56 

53 

47 

49 

60 

55 

49 

52 

61 

46 

49 

52 

51 

50 

47 

46 

50.9 

GRATON   1  h 

MAX 

87 

92 

96 

83 

79 

93 

84 

80 

77 

62 

60 

76 

84 

86 

80 

76 

75 

72 

80 

7  1 

70 

66 

78 

86 

93 

96 

90 

89 

83 

78 

62.0 

MIN 

47 

47 

53 

50 

55 

49 

46 

51 

50 

51 

50 

51 

54 

51 

51 

50 

48 

50 

49 

50 

45 

49 

44 

46 

49 

54 

47 

50 

50 

44 

49,4 

HAMILTON  AFB 

MAX 

84 

90 

85 

73 

80 

67 

76 

75 

78 

80 

76 

70 

8  1 

84 

78 

72 

73 

72 

79 

73 

73 

71 

78 

89 

96 

95 

92 

88 

76 

75 

80,1 

MIN 

50 

52 

56 

54 

56 

52 

56 

56 

55 

54 

65 

56 

54 

53 

58 

57 

57 

56 

53 

53 

60 

50 

52 

46 

56 

58 

55 

55 

65 

50 

54,1 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

88 

86 

95 

96 

91 

94 

90 

101 

103 

99 

90 

86 

61 

83 

87 

73 

79 

79 

91 

91 

89 

66 

72 

83 

91 

90 

97 

94 

93 

91 

89.0 

MIN 

47 

49 

49 

50 

49 

57 

57 

52 

53 

49 

58 

51 

52 

46 

53 

43 

46 

43 

45 

48 

44 

49 

49 

47 

44 

36 

61 

44 

40 

39 

46.1 

HEALDSBUHG 

MAX 

95 

99 

105 

64 

87 

100 

90 

89 

63 

91 

86 

61 

91 

93 

82 

81 

82 

82 

87 

80 

61 

72 

68 

95 

101 

103 

98 

98 

94 

68 

89.5 

MIN 

52 

55 

59 

54 

57 

54 

57 

55 

55 

52 

54 

54 

55 

54 

62 

58 

51 

55 

53 

55 

49 

53 

48 

5  I 

55 

58 

52 

52 

53 

49 

54.0 

HILTS 

MAX 

78 

76 

85 

90 

93 

66 

83 

87 

92 

89 

65 

83 

77 

71 

74 

67 

66 

65 

75 

77 

77 

75 

74 

76 

85 

68 

97 

92 

90 

86 

81.3 

MIN 

58 

49 

47 

49 

52 

53 

51 

64 

52 

44 

45 

45 

45 

45 

52 

46 

46 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

42 

40 

42 

42 

48 

45 

49 

47.0 

HOOPA 

MAX 

77 

84 

92 

100 

97 

92 

92 

100 

100 

90 

91 

84 

65 

83 

83 

72 

73 

79 

88 

76 

85 

82 

60 

8  1 

87 

9 1 

92 

94 

83 

84 

86.6 

MIN 

50 

56 

53 

54 

53 

59 

54 

56 

63 

52 

55 

61 

63 

53 

54 

54 

49 

50 

45 

49 

50 

58 

69 

55 

54 

56 

54 

50 

52 

61 

54,0 

KENTFIElO 

MAX 

80 

84 

93 

97 

69 

60 

93 

62 

80 

78 

83 

84 

71 

81 

90 

89 

'8 

77 

82 

77 

79 

74 

81 

89 

95 

98 

87 

84 

63 

83,4 

MIN 

52 

52 

57 

54 

56 

54 

49 

54 

54 

56 

56 

65 

54 

54 

64 

56 

54 

55 

47 

50 

63 

50 

54 

60 

55 

54 

52 

48 

53,6 

KLAMATH 

MAX 

72 

67 

75 

66 

69 

69 

66 

66 

65 

65 

78 

75 

75 

72 

70 

67 

70 

80 

67 

67 

65 

70 

69 

65 

65 

66 

69 

69 

65 

66 

69,0 

MIN 

51 

56 

5  1 

51 

56 

55 

52 

52 

52 

52 

51 

69 

55 

54 

56 

48 

47 

50 

46 

55 

49 

52 

57 

53 

53 

50 

56 

50 

52 

53 

52.5 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

71 

77 

77 

66 

89 

80 

81 

85 

68 

84 

80 

79 

70 

67 

74 

63 

59 

60 

67 

68 

75 

75 

65 

80 

85 

66 

66 

87 

86 

86 

77.3 

MIN 

47 

46 

43 

39 

46 

57 

49 

56 

60 

46 

54 

51 

44 

42 

46 

35 

32 

40 

49 

46 

48 

51 

43 

44 

47 

64 

61 

59 

52 

55 

48,  1 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

73 

75 

76 

87 

89 

83 

79 

86 

89 

86 

82 

77 

72 

67 

73 

64 

61 

60 

66 

70 

74 

70 

69 

74 

65 

88 

90 

87 

86 

77,3 

MIN 

40 

37 

39 

39 

44 

55 

42 

43 

43 

35 

36 

46 

42 

36 

47 

38 

40 

34 

32 

36 

41 

34 

43 

31 

30 

41 

40 

33 

39,3 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

84 

97 

98 

85 

62 

98 

62 

84 

86 

88 

86 

63 

84 

90 

86 

76 

76 

75 

84 

78 

80 

78 

83 

95 

100 

105 

97 

85 

84 

79 

86,3 

MIN 

53 

56 

57 

56 

56 

56 

54 

55 

54 

53 

54 

53 

51 

53 

56 

56 

54 

53 

50 

48 

46 

49 

63 

56 

56 

64 

52 

56 

53.3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

73 

73 

86 

82 

69 

75 

72 

69 

69 

75 

81 

75 

76 

73 

70 

69 

72 

82 

75 

68 

74 

68 

73 

69 

68 

7  1 

66 

67 

72.8 

MIN 

46 

56 

47 

55 

55 

46 

53 

55 

47 

50 

52 

53 

55 

55 

44 

47 

45 

43 

52 

44 

45 

47 

47 

54 

47 

46 

47 

49.4 

ORLEANS 

MAX 

90 

95 

101 

100 

90 

95 

101 

102 

87 

68 

84 

84 

86 

85 

86 

77 

79 

89 

91 

65 

86 

84 

90 

89 

92 

97 

90 

92 

94 

90 

90.0 

MIN 

52 

52 

53 

58 

54 

55 

54 

52 

50 

66 

54 

53 

54 

44 

46 

42 

43 

45 

46 

43 

46 

49 

43 

49 

49 

48 

46 

44 

49.4 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 

86 

96 

100 

8b 

86 

97 

66 

80 

81 

84 

85 

78 

81 

89 

82 

78 

74 

80 

83 

74 

80 

71 

83 

93 

99 

102 

97 

93 

86 

84 

86,6 

MIN 

48 

50 

54 

54 

56 

5  1 

57 

55 

55 

54 

54 

63 

57 

52 

55 

53 

55 

53 

51 

56 

47 

48 

49 

46 

49 

54 

52 

53 

49 

47 

52,2 

POINT  ARENA 

MAX 

69 

70 

70 

60 

66 

64 

73 

70 

69 

62 

71 

74 

73 

75 

68 

69 

67 

68 

73 

69 

64 

68 

69 

69 

67 

70 

65 

73 

66 

64 

69,2 

MIN 

5  I 

52 

5 1 

S2 

50 

52 

54 

55 

66 

54 

54 

53 

64 

54 

52 

46 

47 

50 

52 

45 

63 

53 

47 

48 

51 

51 

5? 

52 

50 

51,4 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

88 

100 

96 

92 

95 

97 

93 

84 

86 

90 

89 

79 

85 

84 

84 

83 

93 

99 

102 

100 

96 

94 

91,3 

MIN 

50 

52 

46 

52 

47 

45 

48 

44 

49 

46 

46 

40 

44 

50 

60 

48 

46 

47,9 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

83 

86 

94 

101 

96 

83 

96 

93 

92 

76 

84 

84 

81 

86 

83 

74 

79 

80 

86 

84 

61 

80 

79 

6  1 

90 

94 

95 

92 

66 

85 

66.  1 

MIN 

5  3 

5  5 

52 

5  3 

55 

56 

56 

54 

48 

48 

49 

47 

50 

46 

50 

61 

49 

49 

50 

50 

48 

47 

51.3 

SAINT  HELENA 

MAX 

92 

97 

103 

95 

89 

97 

67 

90 

81 

90 

86 

80 

89 

93 

80 

77 

80 

'6 

85 

82 

82 

71 

67 

95 

101 

103 

100 

93 

91 

65 

68.6 

48 

^' 

56 

58 

52 

52 

5  1 

54 

5 1 

59 

51 

62 

53 

52 

5  1 

46 

49 

46 

47 

5  1 

55 

54 

51 

50 

50 

52,0 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

82 

84 

92 

100 

98 

86 

94 

98 

101 

83 

90 

83 

82 

«3 

85 

72 

73 

76 

87 

87 

86 

81 

76 

82 

87 

91 

96 

90 

86 

84 

86,5 

MIN 

48 

43 

53 

54 

55 

57 

55 

55 

56 

50 

52 

57 

56 

54 

54 

41 

47 

44 

46 

49 

50 

52 

50 

48 

48 

50 

51 

60 

47 

42 

50.4 

SAN  RAFAEL 

MAX 

81 

93 

93 

75 

85 

93 

81 

77 

77 

84 

74 

82 

89 

'6 

83 

80 

75 

82 

90 

96 

99 

97 

90 

75 

84.5 

MIN 

59 

56 

56 

53 

56 

56 

56 

58 

58 

58 

59 

57 

57 

58 

57 

56 

50 

52 

53 

58 

62 

57 

52 

53 

56.1 

SANTA  ROSA 

MAX 

83 

92 

97 

100 

75 

66 

98 

80 

62 

80 

66 

85 

77 

87 

91 

81 

78 

80 

78 

84 

76 

79 

70 

84 

93 

100 

103 

93 

92 

87 

85.9 

MIN 

48 

52 

54 

54 

55 

50 

52 

53 

54 

50 

51 

51 

54 

62 

52 

51 

52 

51 

51 

53 

47 

50 

46 

45 

47 

54 

51 

50 

50 

45 

60,8 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Day  01  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

Ave 

SCOTIA 

MIN 

7  1 
SI 

72 
59 

74 
54 

86 
54 

74 
55 

70 
66 

76 
53 

72 
60 

70 
55 

71 
53 

79 
55 

85 
58 

79 
67 

74 
57 

70 
56 

68 
54 

67 

52 

67 
50 

81 

60 

73 
61 

66 
51 

68 
52 

70 
59 

71 
49 

71 
61 

74 

62 

72 
55 

72 
53 

70 
49 

67 

72.7 

SHELTER  COVE 

MIN 

83 
".7 

72 
59 

61 
55 

62 
55 

72 
56 

70 
54 

70 
56 

67 

58 

70 
54 

74 
56 

67 
54 

73 
52 

68 
60 

64 

67 

68 
57 

69 
57 

70 
54 

63 
56 

65 
55 

65 
5  1 

SONOMA 

MIN 

91 
<.7 

100 
50 

103 
53 

96 
51 

89 
57 

100 
52 

93 
55 

90 
51 

85 
53 

90 
63 

87 
51 

81 
49 

85 
49 

92 
49 

83 
56 

78 
51 

78 
52 

78 
53 

83 
49 

79 
53 

82 
46 

79 
47 

86 
46 

94 
44 

100 
49 

103 
52 

100 
53 

93 
50 

93 
49 

86 
47 

89.2 
50.5 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MIN 

86 

50 

89 
56 

91 
58 

76 
58 

91 
56 

85 
53 

79 
55 

79 
55 

72 
52 

80 
43 

69 
45 

58 
43 

75 
44 

75 
52 

77 
46 

74 
45 

80 
46 

86 
50 

94 
66 

92 
52 

TULELAKE 

MIN 

77 
41 

79 
37 

38 
39 

88 
42 

87 
45 

80 
56 

87 
43 

90 
43 

91 
50 

81 
38 

80 
39 

79 
42 

68 
43 

72 
33 

74 
35 

63 
36 

63 
39 

'1 
35 

71 
45 

76 
35 

76 
36 

74 
46 

74 
40 

86 
32 

67 
37 

89 
37 

88 
46 

88 
42 

86 
42 

63 
43 

79.9 
40,5 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

8<> 

50 

99 

53 

102 
52 

97 
56 

83 
57 

97 
54 

94 

55 

89 
50 

89 
50 

89 
60 

86 
54 

83 
67 

85 
51 

89 
51 

80 
53 

77 
53 

78 
52 

76 
47 

86 
52 

84 

50 

S3 
49 

78 
52 

85 
51 

95 
48 

99 
49 

103 
64 

99 
64 

9  1 
53 

94 
49 

91 
48 

88.8 
6  1.8 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

88 
42 

85 
45 

92 
43 

96 
46 

97 
68 

80 
53 

92 
49 

96 
49 

95 
50 

88 
43 

87 
44 

86 
54 

77 
46 

81 
55 

83 
55 

71 
36 

72 
46 

64 
41 

81 
41 

80 
44 

84 
46 

80 
49 

75 
39 

82 
35 

91 
36 

94 

40 

99 
49 

96 
45 

95 
44 

93 
43 

86.0 
46.5 

MAX 
MIN 

44 

40 

41 

41 

45 

58 

46 

47 

8  7 
50 

82 
49 

76 
54 

74 

56 

69 
40 

70 
38 

76 
38 

69 
32 

62 
32 

60 
34 

66 
35 

74 
42 

73 
47 

73 
44 

61 
43 

73 
37 

82 
37 

S3 
42 

88 
61 

86 
48 

85 
44 

61 

76.5 

43  2 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

77 
42 

90 
48 

95 
45 

92 
47 

86 
56 

88 
46 

88 
46 

86 
48 

82 
43 

81 
45 

80 
47 

79 
54 

78 
47 

82 
42 

79 
43 

71 
46 

71 
42 

76 
38 

80 
42 

76 
43 

78 
40 

47 

45 

90 
43 

93 
39 

98 
43 

92 
45 

88 
43 

63 
41 

82 

83.1 

YREKA 

MAX 
MIN 

80 
•i2 

83 
51 

86 
51 

92 
52 

94 
54 

85 
56 

87 
55 

92 
55 

95 
56 

91 
49 

87 
50 

84 

50 

81 
54 

76 
48 

80 
50 

70 
43 

79 
43 

68 
45 

76 
45 

79 
46 

82 
48 

79 
50 

77 
55 

73 
43 

85 
42 

91 
42 

96 
45 

94 

51 

93 
49 

91 
48 

84.4 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

81 
47 

84 

40 

90 
48 

91 
50 

85 
59 

84 

55 

88 
50 

91 
52 

89 
49 

84 
41 

84 
45 

81 
50 

71 
54 

77 
42 

75 
43 

66 
34 

68 
36 

68 
51 

73 
49 

77 
46 

72 

76 
41 

88 
44 

90 
47 

92 
51 

91 
61 

89 
51 

86 
51 

86 

82.0 
47.6 

Ai  TmdA^    DAhl/lCD  QTATinh 

MAX 
MIN 

72 
42 

84 
38 

86 
36 

93 
40 

98 
50 

77 
65 

89 
43 

94 
42 

93 
44 

85 
36 

87 
34 

83 
39 

68 
46 

79 
32 

80 
34 

73 
36 

65 
38 

57 
36 

69 
44 

68 
38 

70 
39 

78 
42 

72 
35 

77 
30 

86 
32 

89 
34 

96 
39 

93 
40 

89 
36 

90 
39 

81.3 
38.9 

Auburn 

MAX 
MIN 

86 
52 

90 
61 

95 
65 

102 
68 

90 
66 

86 
63 

94 

63 

94 

65 

91 
61 

85 
54 

89 
54 

89 
54 

81 
54 

33 
54 

88 
54 

80 
53 

77 
53 

76 

55 

73 
56 

73 
53 

81 
53 

85 
63 

80 
63 

85 
53 

92 
56 

99 
63 

102 
68 

100 
68 

96 
66 

96 

87,9 
58.5 

MAX 
MIN 

86 
59 

93 

60 

93 
62 

101 
63 

88 
60 

90 
59 

94 

60 

91 
62 

94 
62 

85 
59 

88 
57 

85 
62 

72 
56 

86 

60 

91 
64 

78 
61 

75 
67 

78 
59 

78 
51 

81 
56 

82 
55 

83 
55 

80 
52 

88 
53 

90 
55 

95 
68 

98 
62 

99 
61 

98 
62 

96 
6  I 

67,9 

Blue  canyon  wb  airport 

MAX 
MIN 

72 
55 

77 
56 

83 
63 

82 
58 

69 
55 

76 
66 

79 

60 

81 
63 

76 
57 

75 
58 

74 

60 

68 
49 

67 
48 

72 
53 

62 
46 

61 
45 

56 
44 

60 
48 

59 
49 

63 
46 

67 
52 

59 
47 

70 
45 

78 
57 

82 
61 

85 
67 

84 
66 

82 
62 

82 
60 

76 

72.6 

Bowman  dam 

MAX 
MIN 

74 
51 

78 
52 

84 

56 

84 
59 

70 
56 

76 
53 

80 
56 

81 
57 

76 
57 

77 
61 

75 
54 

67 
49 

67 
45 

'8 
47 

66 
46 

61 
39 

59 
42 

59 
44 

59 
47 

65 
45 

68 
50 

63 
51 

71 
44 

78 
61 

83 
54 

84 
59 

S3 
67 

80 
57 

82 
54 

79 

73,6 

brooks  farnham  ranch 

MAX 
MIN 

93 
54 

102 
55 

96 
63 

87 
55 

96 
57 

97 
56 

94 
65 

87 
52 

88 
56 

89 
58 

82 
52 

85 
63 

93 
56 

83 
50 

80 
66 

'9 
58 

83 
50 

83 
50 

85 
67 

74 
43 

85 
45 

91 
48 

102 
53 

101 
56 

100 
67 

98 

89. T 
53,6 

burney 

MAX 
MIN 

79 
43 

81 
37 

86 
36 

91 
41 

91 
50 

75 
66 

84 
41 

89 

50 

90 
46 

87 
36 

82 
38 

80 
40 

74 
45 

75 
36 

81 
48 

73 
32 

68 
36 

62 
33 

64 

38 

73 
38 

75 
40 

75 
44 

7  1 
35 

77 
31 

67 
35 

89 
34 

94 
41 

94 
41 

90 
38 

88 

80,6 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

78 
45 

84 

43 

89 
44 

86 
46 

74 
57 

81 
48 

82 
50 

88 
47 

84 
48 

84 
42 

82 
42 

72 
48 

71 
42 

73 
41 

77 
44 

60 
41 

60 
40 

65 
39 

64 
49 

62 
45 

70 
39 

76 

39 

77 
41 

87 
42 

85 
45 

88 
43 

76.9 

CCNTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

92 
55 

98 
55 

106 
59 

105 
60 

103 
63 

101 
68 

99 
64 

99 
69 

100 
57 

92 
49 

92 
54 

90 
51 

88 
52 

95 
61 

94 
64 

82 
52 

78 
54 

84 
52 

81 
57 

85 
52 

66 
52 

85 
62 

90 
48 

95 
48 

106 
52 

105 
65 

105 
62 

103 
58 

102 
58 

103 

94.6 

CHESTER 

MAX 
MIN 

80 
40 

84 

36 

89 
38 

85 
42 

85 
57 

81 
44 

85 
37 

87 
37 

86 
43 

80 
36 

79 
36 

76 
43 

75 
37 

78 
37 

78 
40 

65 
39 

64 
40 

61 
40 

64 
48 

69 
40 

73 
38 

69 
41 

73 
34 

8 1 
33 

85 
35 

89 
36 

87 
41 

85 
41 

83 
36 

62 

78.6 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

91 
61 

97 
59 

104 
58 

103 
60 

101 
64 

95 
69 

97 
58 

98 
63 

89 
63 

89 
53 

88 
59 

87 
66 

88 
55 

92 
52 

79 
57 

78 
56 

76 
69 

81 
54 

80 
61 

63 
55 

83 
54 

76 
58 

87 
52 

90 
62 

96 
55 

101 
56 

101 
65 

98 
56 

98 
59 

91 

90.6 

Clarksburg 

MAX 
MIN 

82 
59 

90 
58 

94 
58 

98 
58 

77 
61 

82 
57 

93 
58 

88 
59 

91 
56 

78 
54 

88 
58 

88 
61 

79 
54 

83 
54 

89 
60 

82 

64 

74 

56 

76 
60 

73 
65 

77 
66 

72 
54 

83 
56 

80 
49 

63 
61 

89 
63 

94 

69 

100 
64 

97 
59 

93 
59 

94 

85,6 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

95 
47 

95 
52 

98 
40 

99 
44 

78 
52 

85 
48 

97 
47 

86 
45 

87 
45 

84 
42 

87 
46 

87 
45 

85 
46 

85 
60 

86 
46 

88 
53 

75 
52 

78 
47 

79 
46 

63 
43 

96 
45 

6  3 
42 

70 
39 

82 
38 

92 
40 

99 
41 

102 
48 

100 
47 

98 
45 

97 

88.5 

COLFAX 

MAX 
MIN 

85 

60 

90 
59 

97 
64 

91 
66 

82 
59 

89 
61 

92 
63 

94 
63 

86 
62 

87 
58 

86 
59 

76 
56 

78 
64 

84 
56 

80 
56 

73 
53 

72 
53 

71 
52 

70 
61 

76 
53 

8  1 
64 

76 
53 

82 
54 

90 
55 

97 
63 

100 
68 

67 

96 
67 

92 

85.1 

COLUSA  I  SSW 

MAX 
MIN 

91 
58 

95 
58 

100 
56 

97 
61 

79 
61 

95 
57 

96 
69 

98 
59 

90 
59 

90 
53 

88 
58 

80 
57 

86 
60 

91 
64 

86 
54 

80 
54 

79 
59 

82 
61 

79 
61 

84 
53 

64 
53 

80 
54 

85 
49 

90 
49 

62 

98 
56 

99 
60 

99 
68 

95 
57 

92 

89.6 

DAVIS  I  WSW 

MAX 
MIN 

82 
51 

89 
55 

93 
59 

98 
58 

81 

60 

80 
56 

94 

57 

90 
55 

91 
55 

83 
50 

87 
57 

85 

59 

74 

54 

82 
54 

90 
54 

82 
63 

73 
56 

76 
60 

74 
54 

78 
62 

80 
48 

8  1 

52 

77 
47 

82 
49 

68 
64 

94 

60 

98 

60 

98 
55 

94 
55 

95 

85.6 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

78 
46 

87 
45 

86 
50 

76 
50 

SO 
48 

85 
47 

86 
48 

84 
48 

81 
41 

80 
44 

68 
46 

47 

75 
42 

75 
44 

68 
42 

65 
47 

68 
44 

62 
50 

68 
42 

71 
43 

7  \ 
46 

73 
42 

79 
41 

82 
44 

88 
46 

67 
49 

86 
48 

84 
44 

62 

77.7 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

83 
53 

93 
52 

93 
58 

90 
60 

85 
63 

90 
56 

90 
58 

90 
57 

82 
52 

82 
53 

80 
54 

77 
51 

82 
50 

82 
52 

69 
50 

68 
46 

74 
54 

70 
53 

74 
60 

75 
50 

74 
51 

79 
47 

86 
50 

93 
54 

97 
65 

96 
63 

94 

58 

91 
58 

91 

33.8 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

98 
54 

102 
62 

95 
62 

96 
59 

99 
59 

92 
51 

89 

52 

82 
52 

88 
62 

88 
55 

78 
49 

80 
55 

93 
50 

103 
60 

102 
65 

97 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

78 
47 

82 
47 

83 
45 

91 
46 

92 
51 

76 
51 

85 
48 

86 
51 

87 
51 

86 
44 

86 
46 

84 
48 

66 
43 

74 
46 

79 
45 

72 
44 

72 
47 

62 
48 

68 
48 

65 
45 

72 
47 

48 

7  1 
43 

79 
42 

8  7 
43 

91 
45 

94 
47 

91 
46 

89 
46 

90 

80.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 
55 

92 
53 

98 
59 

102 
64 

77 
64 

94 
55 

96 
58 

95 
57 

87 
48 

85 
52 

S3 
56 

80 
49 

83 
51 

90 
52 

82 
4S 

76 

50 

73 
54 

82 
57 

78 
50 

80 
50 

80 
47 

78 
43 

83 
49 

8  9 
49 

95 
63 

99 

58 

9  B 
5R 

98 
66 

93 

87.3 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

88 
58 

93 
58 

104 
59 

101 
61 

102 
59 

98 
67 

98 
69 

89 

60 

80 
65 

89 
56 

87 
60 

86 
60 

86 
54 

91 
57 

92 
60 

77 
56 

79 
56 

78 
57 

84 

53 

8  1 
55 

84 
56 

82 
53 

85 

50 

90 
60 

96 
53 

99 
68 

98 
59 

92 
63 

93 
60 

86 

89.5 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

86 
56 

91 
60 

96 
67 

104 
66 

91 
62 

88 
62 

96 
62 

93 

62 

96 
59 

85 

56 

90 
58 

90 
62 

70 
57 

82 
67 

90 
62 

84 

57 

76 
58 

76 
56 

74 

59 

75 
55 

82 
54 

85 
55 

8  1 
54 

86 
56 

93 
64 

100 

68 

104 
71 

102 
64 

98 
61 

97 
64 

88.8 
60.2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 

90 

98 

94 

81 

90 

92 

92 

86 

38 

86 

80 

'8 

83 

75 

71 

68 

64 

75 
53 

78 

50 

72 

50 

79 
49 

3  7 
63 

95 
68 

99 
70 

97 
67 

95 

94 
63 

84.6 
67.3 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

85 
55 

88 
57 

92 
58 

101 
63 

96 
61 

81 
56 

91 
69 

94 

63 

95 
59 

86 
49 

91 
53 

88 
56 

86 
51 

78 
51 

86 
55 

83 
47 

76 
48 

74 

50 

73 
52 

72 
50 

76 
51 

81 
49 

76 
49 

31 
48 

90 
52 

98 
61 

102 
64 

98 
64 

95 
63 

96 
60 

87.0 
55.1 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

84 
44 

84 
43 

86 
43 

89 
46 

89 
41 

85 
43 

87 
42 

92 
45 

93 
47 

90 
41 

89 
39 

84 
40 

78 
50 

76 
37 

86 
47 

76 
37 

68 
46 

64 
35 

64 
46 

74 

39 

78 
41 

77 
41 

75 
37 

77 
33 

69 
36 

96 
34 

95 
43 

94 
43 

92 
39 

91 
40 

83.4 
41.2 

IOWA  HILL 

MAX 
MIN 

Sm  R«f«raQc»  NotM  Following  SUUob  Index 

-  300  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

age 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

o 
> 
< 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

?e 
<•* 

80 
41 

86 
45 

90 
46 

80 
51 

82 
51 

85 
49 

86 
45 

83 
52 

80 
46 

79 
46 

75 
52 

67 
47 

73 
37 

70 
46 

60 
34 

57 
40 

60 
41 

61 
47 

67 
42 

72 
40 

68 
48 

72 
37 

80 
40 

S6 
46 

88 
47 

87 
51 

85 
46 

82 
46 

82 
53 

76.7 
46,3 

LAICEPORT 

MAX 
MIN 

90 
'<S 

90 
50 

95 

50 

97 
55 

86 
64 

90 
51 

96 
53 

97 
55 

92 
49 

85 
47 

85 
53 

85 
51 

84 
47 

91 
49 

89 
53 

78 
45 

77 
47 

77 
46 

81 
54 

84 
47 

85 
48 

80 
48 

80 
43 

86 
45 

94 
43 

99 
50 

99 
54 

96 
51 

95 
47 

94 
48 

88.9 
49.7 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

90 
55 

95 
58 

99 
56 

102 
54 

81 
61 

92 
60 

99 
57 

98 
57 

89 
57 

87 
52 

84 
52 

78 
50 

85 
54 

90 
55 

83 
51 

77 
47 

68 
55 

'9 
51 

84 
55 

SO 
54 

SI 
50 

74 
49 

87 
48 

93 
46 

96 
46 

100 
47 

99 
57 

97 
54 

95 
54 

92 
52 

88.5 
53.1 

LAKE  SPAULDIN6 

MAX 
MIN 

7<. 
42 

78 
42 

84 
43 

84 
45 

79 
54 

77 
44 

82 
48 

82 
48 

81 
47 

78 
42 

77 
43 

74 
48 

69 
41 

76 
40 

74 
42 

64 
37 

60 
45 

58 
45 

58 
45 

64 
41 

70 
43 

70 
44 

72 
39 

82 
45 

82 
48 

86 
54 

84 
51 

84 
50 

82 
46 

82 
47 

75.6 
45.0 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 
MIN 

86 
48 

86 
47 

86 
56 

72 
50 

81 
53 

84 
53 

81 
55 

79 
47 

78 
50 

77 
50 

67 
44 

74 
45 

73 

40 

62 
44 

62 
51 

57 
46 

65 
42 

68 
44 

70 
52 

72 
45 

79 
47 

84 
51 

86 
54 

85 
55 

84 
64 

82 
51 

82 
53 

76.4 
49,1 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

89 
63 

94 
64 

102 
68 

100 
72 

86 
6B 

93 
65 

96 
68 

98 
66 

96 

68 

86 
58 

87 
59 

87 
62 

83 
60 

86 
62 

88 
65 

88 
58 

90 
60 

81 

58 

90 
57 

SI 
60 

82 
59 

81 
59 

85 
57 

90 
59 

98 
66 

103 
71 

101 
72 

99 
71 

97 
69 

94 
72 

91.0 
63,9 

MANZAN1T4  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
'.2 

73 
39 

77 
45 

83 
50 

84 
53 

64 
49 

73 
45 

80 
50 

SO 
50 

75 
43 

74 
46 

72 
46 

59 
41 

64 
38 

72 
43 

69 
36 

57 
39 

48 
40 

57 
45 

57 
39 

64 
41 

65 
46 

61 
33 

65 
38 

78 
44 

SO 
45 

81 
49 

80 
48 

80 
46 

78 
47 

70.7 
43.9 

MARY5VILLE 

MAX 
MIN 

39 
53 

91 
56 

96 
61 

101 
66 

96 
62 

81 
59 

96 
61 

97 
62 

98 
59 

90 
56 

90 
58 

90 
61 

75 
57 

85 
56 

89 
60 

83 
55 

77 

56 

79 
58 

81 
58 

78 
56 

85 
54 

86 
55 

80 
53 

86 
56 

91 
57 

98 
60 

98 
61 

101 
59 

100 
60 

97 
62 

89.5 
58.2 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

77 
43 

80 
43 

84 
43 

89 
43 

92 
47 

74 
47 

83 
46 

90 
47 

90 
47 

84 

40 

80 
40 

78 
44 

78 
48 

73 
40 

78 
46 

71 
32 

64 

38 

60 
38 

73 
42 

71 

39 

75 
43 

74 

45 

62 
40 

75 
37 

85 
39 

87 
41 

92 
45 

90 
46 

88 
44 

84 
44 

79.4 
42,6 

MINERAL 

MAX 
MIN 

75 
41 

76 
36 

81 
43 

86 
47 

87 
52 

76 
46 

78 
43 

89 
46 

86 
47 

83 
41 

78 
43 

79 
47 

69 
41 

71 
37 

77 
40 

65 
36 

62 
41 

62 
40 

63 
47 

63 
35 

68 
39 

70 
41 

63 
35 

70 
40 

81 
42 

85 
43 

88 
49 

85 
47 

85 
44 

83 
46 

76,  1 
42,6 

MONTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

89 
5S 

90 
60 

95 

60 

102 
63 

87 
60 

87 
58 

95 

60 

96 
60 

95 
55 

83 
54 

89 
59 

88 
59 

72 
57 

85 
57 

92 
57 

81 
56 

76 
53 

76 
54 

77 
56 

81 
52 

83 
53 

85 
54 

75 
51 

85 
51 

91 
53 

96 
55 

99 
59 

99 
59 

97 
59 

95 
56 

88,0 
56,6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
47 

82 
46 

90 
48 

92 
50 

72 
51 

82 
57 

89 
50 

90 
52 

85 
52 

79 
47 

77 
45 

71 

50 

71 
43 

75 
48 

73 
49 

65 
40 

57 
40 

68 
42 

71 
43 

75 
43 

73 
45 

63 
52 

75 
41 

86 
41 

87 
45 

92 
50 

89 
66 

89 
51 

85 
47 

83 
61 

78,9 
47,4 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

79 
48 

82 
47 

85 
48 

92 
51 

90 
55 

73 
51 

86 
50 

90 
50 

91 
50 

85 
43 

83 
44 

81 

50 

67 
47 

74 
45 

78 
47 

72 
45 

69 
47 

65 
47 

74 

52 

66 
45 

72 
45 

74 
46 

71 
44 

76 
44 

82 
45 

89 
47 

93 
52 

90 
51 

88 
47 

86 
49 

80,  1 
47,7 

ORLANO 

MAX 
MIN 

87 
57 

91 

58 

98 
56 

102 
62 

104 
63 

76 
57 

94 
61 

98 
61 

98 
60 

89 
52 

88 
55 

87 
53 

78 
54 

87 
57 

93 
58 

83 
52 

79 
55 

'8 
56 

83 

60 

85 
53 

83 
52 

83 
49 

80 
49 

87 
47 

93 
51 

98 
56 

101 
61 

99 
59 

98 
56 

95 
54 

89,8 
55,8 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

88 
61 

93 
62 

97 
67 

104 
71 

101 
67 

82 
60 

97 
71 

97 
65 

98 
64 

90 
57 

90 
64 

90 
63 

81 
59 

82 
58 

91 
60 

82 
56 

78 

60 

79 
60 

82 
62 

SO 
57 

84 
57 

85 
58 

79 
54 

88 
56 

92 
58 

99 
62 

103 
70 

102 
63 

100 
62 

99 
64 

90.4 
61.6 

PARADISE 

MAX 
MIN 

85 
58 

87 
59 

92 
66 

99 
71 

97 
64 

73 
64 

92 
64 

94 
66 

95 
62 

86 
53 

87 
55 

87 
62 

67 
54 

81 
57 

88 
58 

76 
52 

73 
54 

74 
56 

78 
57 

74 

56 

78 
54 

79 
56 

72 
50 

84 
55 

88 
60 

98 
69 

100 
70 

98 
69 

95 
70 

97 
70 

85.8 
60.4 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
55 

91 
56 

98 
59 

90 
61 

82 
56 

91 
59 

92 
58 

93 
55 

85 
48 

88 
52 

89 
56 

81 
52 

79 
49 

85 
48 

79 
50 

72 
52 

71 
54 

70 
52 

69 
48 

77 
49 

81 
48 

75 
48 

80 
48 

90 
53 

98 
57 

102 
60 

98 
58 

94 

57 

95 
56 

85.4 
53.5 

PL*CERVILLE  IFO 

MAX 
MIN 

85 
61 

85 
69 

38 
64 

97 

70 

88 
60 

81 
60 

89 
67 

91 
69 

93 
57 

86 
53 

88 
57 

89 
60 

80 
54 

75 
57 

82 
58 

74 

50 

72 
51 

69 
55 

67 
54 

67 
51 

73 
54 

79 
48 

73 
52 

79 
57 

89 
61 

97 
69 

101 
72 

98 
72 

95 
70 

95 
66 

84,2 
59.9 

PLATINA 

MAX 
MIN 

88 
51 

90 
52 

94 
49 

99 
56 

92 
57 

89 
53 

95 
54 

93 
53 

89 
54 

82 
46 

81 
48 

77 
55 

82 
43 

85 
54 

81 
59 

72 
48 

69 
54 

77 
46 

80 
45 

79 
46 

75 
45 

73 
46 

80 
41 

88 
44 

91 
43 

95 
46 

89 
52 

93 
51 

90 
54 

86 
48 

85.1 
49.8 

portola 

MAX 
MIN 

80 
38 

82 
38 

89 
39 

92 
41 

88 
56 

84 
45 

83 

40 

85 
41 

86 
47 

83 
37 

82 
36 

77 
45 

72 
37 

78 
35 

70 
36 

68 
33 

63 
44 

66 
39 

61 
50 

69 
42 

75 
36 

68 
42 

77 
31 

86 
32 

89 
35 

90 
38 

87 
42 

87 
40 

87 
37 

84 
30 

79.6 
39,4 

ouincy  ranger  station 

MAX 
MIN 

83 
40 

86 
39 

90 
40 

96 
43 

94 

57 

75 
47 

89 
40 

93 
44 

94 
45 

89 
35 

88 
37 

88 
46 

64 
49 

80 
46 

85 
41 

74 
42 

74 
46 

56 
45 

68 

51 

66 
49 

78 
50 

80 
48 

74 
41 

82 
40 

88 
38 

92 
37 

95 
43 

93 
42 

92 
37 

92 
41 

33,3 
43.3 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
62 

98 
64 

102 
60 

105 
69 

81 
69 

96 
61 

101 
65 

101 
68 

89 
67 

89 
57 

87 
58 

80 
57 

86 
57 

94 
62 

84 
64 

79 
55 

74 
60 

78 
63 

85 
62 

84 
56 

82 
57 

78 

58 

87 
52 

94 

53 

100 
56 

103 
61 

101 
65 

98 
63 

98 
60 

94 
61 

90.7 
60.7 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

95 
63 

99 
68 

101 
65 

107 
69 

103 
68 

96 
66 

104 
66 

102 
70 

100 
67 

91 
60 

89 
61 

87 
63 

88 
58 

96 
64 

93 
67 

80 
58 

78 
57 

80 
62 

87 
62 

85 
58 

84 
57 

81 
58 

89 
57 

95 
56 

99 
61 

104 
66 

101 
70 

101 
69 

101 
68 

97 
63 

93.8 
63.2 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

89 
56 

92 
56 

95 
58 

102 
59 

93 

60 

86 
57 

96 
56 

96 
56 

100 
58 

88 
53 

91 
52 

93 
55 

80 
53 

83 
52 

90 
52 

85 
57 

78 
56 

80 
55 

76 
53 

75 
55 

84 
52 

87 
52 

80 
50 

85 
50 

91 
52 

98 
53 

106 
58 

103 
59 

100 
55 

98 
57 

90.0 
54.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
57 

96 
60 

104 
61 

85 
61 

85 
62 

96 
61 

94 
59 

95 
61 

86 
58 

89 
56 

90 
60 

83 
62 

85 
57 

92 
56 

86 
58 

75 
55 

78 

59 

74 
59 

78 
57 

83 
55 

85 
54 

83 
55 

85 
52 

91 
55 

97 
55 

104 
62 

102 
65 

99 
62 

97 
60 

92 
58 

89,4 
68.4 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
HIN 

90 
58 

94 
61 

99 
65 

82 
63 

82 
62 

95 
63 

92 
60 

94 
62 

83 
57 

89 
56 

88 
61 

81 
64 

83 
57 

90 
58 

83 
61 

74 
56 

78 
58 

73 
62 

77 
60 

81 
56 

84 
55 

79 
56 

83 
53 

89 
57 

96 
60 

103 
64 

102 
67 

97 
64 

96 
62 

90 
60 

87.6 
59,9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

85 
64 

90 
65 

92 
68 

98 
69 

100 
68 

82 
69 

91 

69 

99 
69 

98 
69 

89 
62 

87 
62 

85 
63 

77 
60 

82 
60 

88 
65 

81 
59 

85 
59 

69 
58 

79 
61 

82 
60 

80 
60 

80 
60 

74 

58 

81 
58 

90 
61 

94 
62 

100 
66 

92 
67 

96 
66 

93 
65 

87.3 
63.4 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

SIERRAVILLE  RANGER  ST* 

MAX 
MIN 

78 
39 

81 
43 

Si 
42 

91 
44 

92 
57 

78 
50 

84 
44 

87 
45 

as 

46 

83 
48 

83 
38 

81 
45 

75 
41 

73 
39 

80 
46 

70 
38 

69 
43 

55 
43 

63 
49 

60 
37 

67 
38 

76 
46 

67 
38 

75 
35 

84 

39 

90 
40 

92 
43 

89 
43 

87 
40 

86 
42 

79.0 
42.7 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

MIN 

64 
38 

68 
40 

75 
45 

80 
42 

77 
47 

63 
43 

72 
44 

72 
44 

75 
43 

73 
42 

74 
41 

71 
38 

66 
42 

63 
38 

69 
37 

59 
35 

56 
39 

54 
40 

54 

41 

52 
37 

59 
39 

65 
46 

55 
35 

68 
35 

77 
39 

77 
42 

70 
45 

77 
45 

74 
41 

75 
43 

67.8 
40.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

90 
56 

95 
59 

101 
58 

105 
63 

97 
66 

94 

59 

100 
60 

100 
62 

95 
60 

88 
51 

87 
58 

84 

55 

85 
52 

93 
55 

90 
61 

80 
51 

16 
55 

84 

60 

83 

60 

83 
53 

84 
53 

80 
48 

86 
47 

93 
49 

97 
54 

100 
57 

100 
62 

98 
60 

94 

57 

91 
55 

91.1 
56.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

81 
53 

90 
52 

93 
52 

89 
61 

81 
53 

93 
52 

89 
57 

90 
59 

83 
60 

83 
50 

83 
51 

65 
52 

72 
50 

79 
50 

70 
50 

67 
45 

64 
47 

'2 
52 

61 
48 

70 
49 

72 
49 

69 
51 

76 
47 

84 

50 

92 
56 

93 
58 

91 
61 

90 
60 

90 
59 

90 
58 

SO. 7 
53.1 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

88 
64 

92 
65 

95 
67 

100 
69 

101 
66 

87 
66 

94 
68 

100 
68 

100 
66 

91 

60 

89 
61 

86 
61 

78 
59 

S3 

60 

88 
60 

81 
57 

75 
57 

68 
58 

78 
60 

85 
58 

84 
58 

83 
57 

77 
58 

88 
60 

96 
61 

97 
62 

100 
67 

98 
67 

100 
64 

96 
62 

89.3 
62.2 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

87 
47 

93 
48 

99 
49 

98 
52 

90 
62 

99 
54 

97 
50 

97 
53 

95 
49 

88 
45 

88 
51 

83 
48 

90 
46 

96 
50 

76 
44 

77 
46 

80 
45 

84 
52 

85 
45 

85 
45 

83 
41 

91 
40 

96 
42 

101 
47 

99 
52 

93 
50 

95 
45 

93 
46 

90,6 
48.0 

UACAU  flip 

MIN 

93 
53 

95 
55 

102 

60 

84 
61 

87 
5B 

96 
57 

95 
58 

95 
58 

84 
54 

90 
50 

90 
56 

80 
61 

85 
51 

92 
56 

84 

59 

79 
53 

80 
55 

'8 
54 

82 
53 

84 
51 

85 
50 

78 
55 

85 
46 

92 
49 

97 
54 

100 
61 

103 
62 

101 
58 

96 
56 

92 
56 

89.5 
55,3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

85 
57 

90 
59 

95 
61 

95 
65 

94 
61 

86 
59 

92 
65 

92 
65 

92 
61 

84 
52 

85 
55 

81 
55 

80 
53 

87 
58 

86 
55 

78 
47 

73 
52 

73 
56 

76 
55 

79 
51 

79 
54 

78 
53 

82 
49 

89 
52 

95 
56 

98 
60 

97 
66 

94 
64 

94 

60 

93 
58 

86,7 
57,  1 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

95 
58 

99 
66 

103 
68 

83 
64 

101 
64 

90 
56 

87 
57 

86 
58 

78 
54 

84 
57 

91 
61 

80 
5S 

77 
58 

70 
57 

77 
56 

84 
54 

84 
56 

87 
56 

92 
56 

96 
56 

101 
63 

99 
59 

88,4 
68,7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

98 
58 

100 
58 

99 
59 

100 
60 

97 
58 

95 
55 

97 
54 

99 
54 

96 
55 

97 
53 

99 
54 

88 
54 

79 
56 

SO 
55 

81 
56 

78 
55 

80 
58 

/7 
62 

S3 
61 

77 
54 

77 
54 

82 
50 

81 
51 

84 
49 

84 
51 

96 
59 

98 
60 

99 
59 

99 
57 

96 
55 

90.0 
56.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

85 
59 

89 
61 

94 
58 

101 
63 

102 
64 

78 
57 

92 
63 

96 
63 

96 
60 

97 
52 

36 
57 

96 
56 

74 

55 

89 
68 

94 
58 

32 
54 

79 
58 

80 
59 

84 
62 

92 
55 

82 
54 

82 
53 

74 

50 

87 
51 

92 
54 

99 
59 

99 
62 

98 
61 

95 
67 

94 
58 

38.6 
57,7 

WINTERS 

MAX 
MIN 

<50 
55 

92 
57 

95 
60 

102 
63 

90 
60 

85 
57 

96 
59 

96 
59 

96 
56 

87 
55 

90 
60 

90 
69 

63 
56 

84 
68 

91 
62 

94 

56 

76 
56 

78 
59 

77 
54 

80 
53 

84 
52 

85 
54 

78 
49 

84 
50 

91 
55 

97 
59 

100 
61 

101 
60 

100 
68 

97 
57 

86,8 
56,9 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

37 
54 

95 
56 

96 
60 

99 
60 

95 
60 

82 
57 

98 
59 

95 
57 

95 
56 

89 
53 

92 
54 

89 
59 

69 
56 

93 
56 

93 
56 

86 
54 

75 
58 

78 
61 

76 
55 

81 
52 

95 
60 

86 
52 

80 
49 

34 
48 

90 
56 

96 
61 

99 
63 

103 
66 

99 
55 

98 
57 

89,1 
55,9 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

BOCA 

MAX 
MIN 

75 
31 

80 
33 

87 
35 

86 
35 

87 
47 

73 
47 

81 
36 

84 
42 

83 
43 

80 
35 

91 
31 

79 
40 

76 
40 

71 
37 

78 
34 

69 
30 

66 
39 

58 
46 

60 
46 

59 
44 

66 
41 

74 
40 

68 
32 

74 
27 

83 
31 

96 
33 

86 
36 

86 
34 

35 
32 

84 
3  1 

76,8 
36,9 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

7<J 
34 

83 
35 

86 
36 

84 

39 

78 
44 

77 
41 

79 
36 

81 
35 

79 
37 

82 
36 

79 
31 

79 
40 

73 
44 

'9 
31 

74 
35 

68 
44 

59 
37 

67 
46 

61 
37 

65 
35 

75 
31 

74 
36 

74 

30 

82 
28 

86 
31 

84 
33 

84 
34 

93 
34 

91 
33 

78 
39 

76,7 
36,0 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

81 
50 

83 
51 

83 
51 

89 
46 

93 
54 

80 
61 

84 
55 

88 
55 

89 
54 

87 
49 

86 
50 

80 
52 

67 
48 

69 
44 

73 
48 

70 
41 

61 
44 

53 
43 

63 
47 

72 
46 

73 
51 

75 
51 

73 
47 

72 
43 

34 
47 

91 
52 

92 
61 

92 
54 

91 
53 

88 
53 

79,4 
49,7 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

72 
36 

77 
38 

80 
40 

85 
41 

85 
49 

70 
44 

79 
40 

80 
39 

79 
42 

79 
39 

79 
35 

78 
43 

73 
42 

69 
38 

76 
40 

65 
35 

63 
39 

36 
43 

57 
45 

65 
41 

64 
40 

71 
44 

63 
34 

72 
33 

84 
32 

84 

38 

94 
40 

83 
40 

81 
37 

81 
36 

74,  1 
39,4 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

80 
47 

84 
45 

87 
49 

92 
52 

93 
55 

92 
55 

90 
54 

86 
60 

87 
47 

88 

50 

76 
44 

73 
40 

79 
43 

74 
40 

73 
42 

73 
46 

66 
48 

62 
44 

70 
45 

77 
47 

72 
37 

74 
40 

81 
45 

87 
47 

91 
49 

90 
50 

88 
48 

90 
50 

30.9 

46, e 

FLEMING  FISH  ♦  GAME 

MAX 
MIN 

94 
47 

87 
46 

91 
45 

95 
49 

90 
67 

85 
55 

90 
47 

90 
48 

88 
52 

86 
47 

86 
43 

82 
62 

75 
41 

90 
43 

78 
43 

70 
41 

67 
45 

66 
44 

65 
60 

73 
46 

76 
44 

77 
53 

74 
40 

80 
38 

87 
40 

91 
45 

91 
49 

98 
43 

88 
45 

82,1 
46,4 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

80 
50 

83 
46 

85 
40 

90 
40 

84 
55 

87 
48 

95 
49 

98 
47 

83 
45 

83 
42 

81 
41 

71 
50 

71 
45 

74 
37 

65 
40 

61 
35 

60 
43 

60 
43 

65 
45 

68 
46 

74 
42 

72 
43 

73 
37 

81 
37 

88 
40 

89 
43 

91 
46 

90 
47 

87 
46 

33 
40 

78,4 
43,5 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

74 
34 

79 
38 

82 
41 

78 
42 

70 
52 

75 
46 

79 
39 

77 
39 

78 
42 

78 
42 

76 
38 

75 
44 

66 
44 

76 
34 

65 
34 

57 
36 

56 
39 

58 
43 

57 
40 

64 
36 

70 
35 

66 
38 

71 
32 

84 
35 

82 
34 

82 
39 

82 
41 

82 
40 

80 
39 

76 
44 

73,1 
39,3 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

78 
45 

82 
46 

95 
48 

80 
51 

75 
55 

73 
50 

78 
49 

31 
48 

79 
50 

82 
48 

81 
47 

79 
53 

73 
48 

76 
45 

75 
47 

73 
48 

64 
46 

59 
47 

53 
41 

64 
42 

72 
44 

76 
46 

73 
40 

79 
42 

83 
45 

82 
46 

83 
46 

86 
48 

84 
47 

SO 
55 

76,4 
47,  1 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

68 
37 

73 
40 

79 
42 

81 
41 

80 
53 

69 
45 

70 
45 

76 
49 

78 
44 

77 
44 

79 
39 

75 
48 

71 
46 

65 
38 

74 
43 

70 
42 

62 
42 

51, 
43 

56 
45 

54 
39 

61 
35 

69 
45 

62 
32 

71 
34 

79 
39 

81 
41 

80 
42 

80 
41 

80 
40 

79 
4  1 

71,7 
41,8 

SU5ANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
49 

88 
43 

91 
45 

93 
48 

91 
67 

97 
53 

89 
46 

90 
49 

89 
52 

87 
43 

87 
43 

80 
52 

76 
46 

82 
42 

74 
41 

67 
41 

62 
45 

68 
43 

67 
48 

72 
45 

74 
44 

72 
53 

73 
39 

82 
38 

86 
41 

89 
43 

91 
49 

90 
47 

89 
44 

87 
45 

31,6 
46,3 

TAHOE  CITY 

MAX 

67 
40 

72 
44 

76 
45 

75 
46 

70 
55 

66 
47 

72 
44 

71 
43 

72 
48 

76 
46 

77 
43 

75 
47 

72 
43 

67 
40 

72 
39 

64 
40 

62 
43 

64 
45 

56 
44 

55 
33 

68 
39 

63 
40 

63 
37 

62 
39 

65 
41 

72 
44 

71 
45 

72 
44 

76 
45 

77 
43 

68,3 
43,2 

TERMO 

MAX 
MIN 

80 
43 

85 
36 

89 
39 

91 
38 

81 

40 

84 
53 

88 
41 

97 
43 

86 
42 

82 
36 

83 
34 

S3 
34 

69 
40 

76 
32 

76 
30 

62 
33 

59 
39 

59 
40 

69 
46 

68 
38 

70 
37 

73 
35 

70 
30 

80 
29 

86 
38 

98 
35 

86 
35 

87 
36 

84 
30 

83 
32 

78,4 
37,1 

TRUCKEE  RANGER  STATIO^ 

MAX 

72 

35 

76 

38 

80 
40 

85 
39 

84 
55 

84 
46 

79 
40 

92 
39 

81 
44 

79 
44 

79 
37 

77 
52 

72 
42 

67 
34 

76 
41 

65 
36 

63 
43 

55 
43 

58 
45 

55 
41 

62 
37 

70 
40 

65 
33 

73 
33 

84 

31 

84 
39 

85 
41 

35 
40 

82 
38 

81 
36 

74,7 
40,1 

WOODFORDS 

MAX 

31 
46 

83 
51 

84 
53 

87 
56 

80 
60 

80 
58 

80 
50 

84 
50 

83 
56 

84 
54 

82 
53 

82 
54 

73 
50 

79 
46 

79 
64 

69 
49 

64 
48 

62 
45 

59 
44 

66 
43 

72 
44 

71 
45 

72 
45 

79 
45 

82 
52 

95 
54 

83 
56 

83 
55 

86 
56 

62 
56 

77.6 
50,9 

CENTRAL  COAST 
DRA I NAGE 

AVILA  BEACH 

MAX 

74 
54 

69 
56 

70 
56 

64 
58 

80 
58 

70 
58 

77 
57 

79 
56 

79 
58 

70 
55 

84 
54 

82 
57 

81 
55 

86 
59 

76 
68 

76 
56 

72 
57 

70 
60 

75 
60 

82 
56 

82 
55 

80 
52 

92 
56 

86 
56 

90 
56 

99 
60 

38 
60 

85 
60 

79 
56 

76 
54 

78.7 
66. S 

BEN  LOMOND 

MAX 

80 
42 

82 
44 

94 
45 

82 
46 

85 
47 

88 
49 

90 
49 

98 
47 

86 
49 

86 
48 

84 

50 

73 
51 

75 
60 

76 
49 

77 
46 

78 
48 

80 
47 

84 
46 

86 
45 

79 
44 

80 
46 

79 
46 

81 
45 

96 
46 

95 
47 

98 
47 

91 
56 

86 
51 

82 
50 

80 
49 

83.6 
47.5 

BERKELEY 

MAX 

77 
56 

BO 
55 

76 
57 

67 
55 

72 
57 

83 
55 

68 
57 

68 
57 

70 
56 

76 
58 

75 
57 

69 
57 

71 
58 

77 
67 

72 
57 

67 
56 

66 
67 

71 
67 

75 
57 

68 
57 

69 
63 

72 
54 

74 
55 

81 
55 

87 
58 

95 
60 

74 
57 

77 
66 

73 
56 

69 

73.6 
56.4 

BURLINGAME 

MAX 

76 
54 

83 
51 

92 
57 

74 
54 

74 

59 

96 
53 

96 
56 

76 
52 

76 
54 

78 
58 

82 
52 

81 
54 

76 
55 

80 
61 

79 
56 

70 
56 

70 
66 

72 
56 

79 
58 

77 
55 

72 
47 

78 
49 

76 
51 

82 
48 

85 
54 

99 
57 

85 
65 

81 
47 

74 
51 

74 

78,4 
53,5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

80 
47 

35 
52 

32 
49 

73 
50 

79 
55 

95 
57 

77 
55 

76 
49 

78 
44 

97 

50 

87 
51 

85 
53 

81 
50 

91 
53 

79 
48 

73 
47 

76 
46 

72 
53 

31 
49 

74 
45 

76 
44 

79 
45 

80 
52 

91 

52 

96 
67 

90 
66 

88 
57 

35 
54 

73 
49 

78 

81,4 
60.8 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

82 
58 

97 
56 

97 
59 

99 
57 

72 
59 

82 
59 

92 
59 

81 
59 

84 
57 

80 
58 

86 
60 

96 
60 

72 
69 

93 
57 

89 
60 

31 
58 

73 
58 

76 
69 

76 
57 

82 
53 

77 
56 

79 
55 

76 
55 

80 
53 

92 
66 

98 
58 

102 
59 

91 
60 

86 
60 

89 

83,6 
57,7 

6ILR0Y 

MAX 
MIN 

84 

51 

89 
52 

98 
52 

93 
52 

69 
5fl 

91 

56 

97 
56 

84 
55 

89 
55 

95 
55 

91 
55 

93 
55 

89 
59 

82 
54 

92 
54 

85 
44 

74 

53 

79 
57 

74 

51 

82 
51 

91 
50 

86 
51 

92 
50 

85 

50 

95 
62 

104 
61 

108 
66 

96 
64 

89 
54 

90 

87,9 
53,6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
HIN 

64 
51 

66 
50 

64 
51 

64 
53 

62 
54 

64 
56 

62 
54 

71 
51 

68 
51 

69 
54 

'0 
65 

69 
51 

63 
53 

65 
54 

67 
53 

67 
56 

69 
52 

70 
48 

70 
43 

72 
54 

73 
51 

66 
50 

67.0 
52.3 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

82 
57 

90 
50 

95 
49 

69 
54 

94 
54 

98 
52 

77 
51 

80 
50 

79 
53 

91 
53 

99 
50 

85 
63 

82 
59 

90 
50 

80 
53 

73 
51 

77 
48 

73 
56 

80 
50 

80 
51 

92 
47 

73 
49 

93 
63 

96 
48 

101 
52 

103 
58 

92 
54 

90 
52 

92 
50 

84 

64,5 
51.8 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

83 
43 

90 
50 

87 
53 

83 
55 

90 
57 

97 
52 

91 
57 

85 
51 

79 
54 

90 
53 

92 
48 

86 
52 

84 
57 

91 
50 

86 
52 

77 
47 

90 
60 

'6 
65 

92 
52 

8  1 
52 

93 
48 

8  1 
49 

85 
53 

98 
48 

1  04 
53 

105 
56 

95 
54 

88 
50 

86 
49 

87 

87.0 
51.6 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

82 
51 

87 
49 

95 
55 

100 
58 

76 
57 

99 
54 

95 
53 

85 
53 

89 
53 

81 
53 

90 
55 

89 
56 

78 
62 

83 
61 

92 
62 

78 
54 

76 
54 

75 
52 

74 
51 

8  1 
52 

78 
45 

84 
50 

82 
46 

84 
46 

83 
47 

95 
54 

105 
57 

95 
52 

38 
50 

90 

86.1 
52.0 

LOS  GATOS 

MAX 

81 
51 

89 
52 

93 
52 

90 
58 

91 
52 

92 
47 

94 
55 

79 
56 

78 
57 

84 
52 

96 
48 

'9 
48 

79 
43 

84 
63 

88 
53 

72 
52 

73 
52 

74 
52 

76 
52 

74 
52 

90 
44 

79 
51 

75 
52 

86 
51 

93 
51 

101 
51 

99 
51 

82 
51 

90 
52 

78 

32.9 
51.6 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

83 
56 

88 
55 

96 
58 

97 
58 

71 
58 

82 
56 

95 
57 

82 
58 

85 
57 

79 
57 

86 
59 

95 
61 

70 
58 

82 
56 

90 
69 

90 
68 

73 
58 

76 
59 

77 
56 

96 
57 

79 
52 

80 
64 

78 
56 

82 

50 

90 
52 

95 
52 

98 
60 

92 
56 

83 
58 

89 
5  3 

84.4 
56.4 

MONTEREY 

MAX 

92 
54 

84 
61 

76 
66 

68 
56 

66 
55 

66 

MORRO  Bay  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

76 
53 

63 
54 

63 
53 

63 
55 

72 

55 

67 
54 

69 

53 

69 
53 

67 
54 

71 

53 

76 
54 

71 
53 

70 
65 

73 
61 

70 
62 

70 
56 

73 
54 

72 
67 

72 
58 

67 
56 

68 
52 

69 
52 

77 
55 

76 
65 

73 
53 

77 
52 

70 
62 

76 
57 

70 
56 

66 
51 

70.6 
54,3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
HIN 

80 
52 

86 
57 

93 
66 

96 
71 

77 
56 

91 

95 
62 

87 
64 

89 
60 

78 
62 

91 
59 

96 
57 

74 
56 

90 
68 

87 
56 

76 
60 

70 
62 

72 
50 

69 

60 

30 
49 

76 
49 

8  1 
49 

73 
49 

30 
51 

89 
62 

98 
72 

105 
73 

94 
72 

89 
69 

92 
69 

83,8 
68,5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
HIN 

T. 

55 

82 
64 

37 

85 
58 

74 

58 

32 
61 

77 
67 

79 
63 

72 
62 

75 
58 

74 

74 
52 

70 
52 

77 
58 

69 
45 

63 
■.6 

62 
43 

65 
49 

67 
53 

69 
5  7 

66 
50 

69 
47 

81 
60 

97 
70 

90 
76 

37 

81 
68 

85 
7  1 

80 
67 

76,0 
58,7 

NACIMIENTO  DAM 

HAX 
HIN 

92 
53 

98 
54 

100 
54 

102 
58 

78 
58 

90 
54 

97 
54 

94 
53 

98 
53 

96 
50 

95 
51 

97 
55 

87 
53 

89 
61 

91 
52 

92 
51 

77 

60 

75 
53 

70 
52 

77 
49 

86 
49 

39 
50 

86 
50 

88 
63 

96 
5  7 

104 

60 

105 
61 

105 
57 

100 
56 

97 
52 

91,6 
53,4 

NEWARK 

HAX 
MIN 

75 
53 

79 
61 

89 
57 

98 
60 

75 
51 

78 
58 

99 
57 

75 
69 

74 

56 

79 
57 

81 
69 

91 
60 

76 
60 

85 
57 

75 
65 

92 
57 

74 
69 

71 
55 

75 
59 

79 
51 

70 
52 

72 
51 

80 
52 

79 
57 

96 
60 

92 
57 

94 
54 

78 
53 

72 
53 

SO 
51 

79,3 
56.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

Average  | 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

87 

84 

7  I 

77 

85 

72 

70 

72 

79 

79 

7 1 

76 

76 

68 

67 

6  7 

70 

7  2 

68 

74 

,3 

MIN 

55 

55 

60 

57 

59 

57 

60 

59 

58 

61 

56 

59 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

59 

59 

56 

57 

58 

55 

59 

61 

60 

60 

60 

56 

56 

.8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

75 

80 

88 

84 

74 

78 

92 

73 

7  3 

74 

8  1 

79 

75 

'9 

84 

78 

8  1 

76 

79 

0 

MIN 

53 

54 

57 

58 

61 

55 

60 

58 

61 

54 

55 

57 

59 

56 

56 

54 

54 

54 

56 

55 

50 

60 

51 

48 

52 

66 

56 

64 

53 

49 

54 

,9 

PASO  R08LES 

MAX 

92 

98 

98 

96 

90 

92 

92 

9  3 

91 

95 

97 

95 

89 

94 

93 

83 

102 

98 

92 

5 

MIN 

52 

53 

51 

5? 

55 

52 

46 

48 

47 

48 

45 

49 

57 

47 

49 

44 

51 

65 

55 

46 

46 

45 

60 

46 

48 

55 

51 

50 

54 

49 

50 

2 

PASO  R08LE5  FAA  AP 

MAX 

92 

96 

101 

7  I 

90 

95 

9  I 

95 

92 

96 

96 

66 

90 

94 

90 

76 

7  3 

72 

85 

97 

90 

,7 

MIN 

51 

51 

54 

60 

57 

54 

52 

52 

53 

52 

50 

56 

56 

51 

49 

49 

63 

56 

54 

50 

48 

51 

59 

49 

51 

59 

56 

55 

57 

54 

63 

3 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

MAX 

92 

97 

101 

96 

89 

96 

95 

97 

95 

96 

98 

95 

8  6 

94 

92 

81 

79 

81 

85 

100 

97 

93 

1 

MIN 

'*7 

51 

57 

59 

59 

55 

51 

52 

47 

47 

51 

55 

53 

51 

51 

46 

46 

52 

47 

48 

47 

46 

61 

48 

53 

61 

60 

57 

64 

62 

51 

8 

PISMO  BEACH 

MAX 

76 

72 

68 

62 

66 

67 

69 

69 

72 

74 

73 

8  1 

76 

74 

79 

69 

69 

69 

69 

70 

74 

74 

82 

77 

73 

5 

MIN 

52 

51 

52 

46 

55 

55 

54 

51 

51 

49 

41 

54 

55 

57 

54 

58 

55 

57 

58 

45 

49 

51 

60 

50 

54 

68 

50 

58 

66 

44 

52 

3 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

69 

65 

6 1 

65 

7  \ 

65 

72 

67 

67 

7  1 

72 

67 

69 

65 

64 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

6 

MIN 

54 

53 

52 

54 

54 

53 

54 

54 

53 

51 

51 

54 

54 

54 

53 

55 

53 

56 

51 

56 

53 

51 

55 

55 

55 

56 

55 

56 

55 

61 

53 

7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

85 

66 

93 

100 

75 

85 

65 

82 

65 

80 

88 

6  3 

75 

6  3 

90 

82 

75 

75 

78 

62 

76 

80 

79 

86 

84 

7 

MIN 

56 

55 

53 

56 

56 

54 

55 

58 

50 

56 

55 

55 

57 

57 

55 

54 

53 

55 

55 

55 

60 

50 

62 

47 

47 

47 

58 

55 

64 

55 

53 

9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

90 

94 

100 

90 

89 

91 

9  I 

95 

9  1 

94 

96 

90 

86 

69 

85 

75 

75 

70 

70 

78 

87 

81 

62 

90 

104 

100 

95 

89 

0 

MIN 

'.3 

45 

49 

54 

55 

46 

47 

50 

49 

46 

46 

49 

49 

41 

45 

38 

45 

50 

50 

44 

41 

41 

41 

41 

48 

52 

42 

43 

46 

50 

46 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

8  5 

93 

9  3 

9  1 

6  3 

9  3 

85 

82 

6  1 

86 

84 

6  I 

63 

8  6 

86 

74 

75 

1  g 

82 

82 

61 

82 

85 

1 

MIN 

50 

53 

57 

56 

61 

54 

60 

55 

57 

57 

55 

57 

50 

54 

53 

57 

54 

54 

54 

58 

50 

50 

52 

60 

55 

69 

57 

54 

52 

50 

54 

6 

RICHMOND 

MAX 

66 

75 

85 

76 

64 

77 

88 

72 

70 

7  1 

8  I 

79 

72 

76 

8  1 

74 

7  1 

70 

73 

7  7 

72 

70 

74 

82 

95 

73 

76 

6 

MIN 

5e 

60 

60 

56 

56 

56 

58 

58 

58 

58 

60 

60 

60 

62 

61 

59 

60 

60 

58 

56 

58 

57 

55 

64 

58 

62 

59 

60 

60 

67 

58 

7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

8  1 

92 

99 

93 

64 

92 

90 

82 

80 

85 

8  3 

76 

79 

66 

83 

82 

72 

70 

77 

7  3 

75 

72 

78 

87 

93 

98 

90 

83 

76 

83 

2 

MIN 

55 

50 

53 

62 

57 

50 

57 

55 

55 

52 

55 

56 

53 

51 

51 

54 

64 

53 

60 

55 

53 

54 

46 

43 

49 

56 

55 

52 

50 

66 

53 

0 

SALINAS  2  E 

MAX 

76 

75 

70 

62 

76 

80 

75 

73 

75 

63 

85 

86 

76 

77 

74 

72 

75 

79 

78 

74 

75 

79 

7  7 

92 

90 

93 

81 

74 

77 

9 

MIN 

50 

53 

52 

53 

55 

53 

58 

52 

54 

54 

51 

55 

55 

55 

53 

55 

48 

56 

60 

56 

49 

51 

52 

49 

63 

68 

56 

61 

51 

48 

52 

9 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

7* 

74 

70 

6  3 

75 

76 

74 

73 

75 

8  3 

64 

84 

77 

76 

72 

70 

74 

74 

79 

74 

78 

93 

95 

76 

74 

77 

2 

MIN 

51 

54 

52 

54 

57 

53 

58 

52 

54 

54 

52 

52 

52 

55 

52 

58 

49 

54 

61 

56 

49 

52 

52 

62 

54 

58 

57 

52 

55 

49 

53 

3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

97 

98 

102 

90 

95 

94 

95 

95 

94 

97 

95 

88 

94 

94 

66 

80 

'6 

82 

89 

97 

102 

106 

104 

102 

101 

100 

94 

1 

MIN 

46 

47 

55 

60 

53 

47 

50 

44 

45 

49 

53 

51 

47 

52 

46 

51 

56 

67 

48 

46 

44 

43 

66 

54 

53 

49 

46 

53 

50 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

70 

68 

69 

66 

67 

72 

70 

65 

65 

63 

66 

69 

I 

MIN 

56 

56 

54 

55 

56 

56 

56 

56 

55 

53 

59 

55 

52 

58 

52 

56 

57 

56 

53 

53 

66 

56 

56 

54 

64 

57 

55 

57 

64 

54 

55 

2 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

72 

86 

79 

7  3 

7  3 

69 

72 

69 

75 

78 

80 

7  1 

74 

8  1 

70 

7  I 

70 

75 

79 

7 1 

70 

75 

76 

84 

89 

93 

79 

71 

76 

2 

MIN 

57 

55 

57 

56 

56 

55 

59 

58 

57 

60 

58 

58 

67 

56 

58 

57 

57 

57 

55 

66 

53 

54 

66 

53 

57 

58 

57 

57 

54 

54 

56 

4 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

78 

70 

82 

63 

70 

7  3 

74 

7  I 

76 

70 

66 

74 

7  5 

82 

88 

65 

72 

0 

HIN 

57 

57 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

60 

57 

58 

57 

60 

58 

57 

56 

59 

57 

67 

55 

59 

68 

60 

61 

57 

67 

58 

66 

54 

57 

4 

SAN  6REGORI0  3  SE 

MAX 

69 

80 

79 

69 

73 

8 

MIN 

".9 

50 

49 

62 

56 

47 

51 

49 

53 

50 

46 

50 

48 

51 

46 

50 

49 

51 

49 

56 

44 

49 

46 

46 

47 

53 

52 

48 

46 

62 

49 

9 

SAN  JOSE 

MAX 

74 

83 

83 

76 

80 

76 

82 

87 

96 

76 

79 

81 

0 

MIN 

55 

56 

64 

58 

62 

59 

59 

56 

59 

61 

59 

61 

59 

57 

56 

56 

57 

58 

56 

59 

53 

53 

56 

65 

60 

64 

60 

57 

55 

53 

57 

8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

103 

63 

62 

3 

MIN 

42 

52 

51 

53 

56 

56 

63 

51 

51 

51 

50 

50 

54 

53 

53 

53 

55 

57 

67 

52 

53 

52 

50 

63 

54 

53 

60 

50 

67 

54 

52 

9 

SAN  MATEO 

MAX 

60 

75 

79 

7 

MIN 

56 

55 

59 

56 

56 

57 

58 

57 

56 

61 

53 

58 

57 

57 

59 

57 

57 

57 

66 

67 

51 

54 

54 

64 

58 

62 

60 

66 

55 

53 

66 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

83 

78 

78 

85 

78 

76 

76 

83 

67 

64 

76 

80 

61 

1 

MIN 

52 

59 

56 

58 

53 

55 

55 

54 

54 

53 

54 

68 

50 

52 

53 

62 

56 

60 

58 

65 

52 

54 

7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

95 

81 

79 

81 

0 

MIN 

<.7 

48 

51 

54 

57 

51 

57 

51 

55 

48 

51 

51 

53 

49 

50 

62 

50 

56 

50 

55 

47 

45 

47 

48 

51 

63 

53 

50 

51 

48 

51 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 

69 

77 

67 

64 

70 

77 

88 

72 

73 

73 

78 

79 

71 

76 

62 

72 

70 

68 

72 

77 

70 

73 

73 

77 

64 

92 

93 

81 

75 

75 

76 

9 

MIN 

55 

55 

5  3 

60 

56 

5  7 

55 

55 

56 

3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

92 

86 

3 

MIN 

54 

50 

54 

55 

56 

52 

53 

54 

53 

52 

52 

56 

52 

54 

52 

52 

57 

54 

50 

54 

46 

48 

48 

46 

46 

64 

55 

54 

52 

54 

52 

3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

70 

78 

82 

76 

82 

69 

75 

74 

77 

74 

7  7 

89 

89 

90 

77 

8  1 

77 

75 

8 

MIN 

48 

50 

50 

52 

53 

51 

56 

50 

52 

52 

52 

51 

55 

49 

52 

52 

51 

54 

49 

53 

47 

49 

50 

47 

51 

55 

53 

50 

50 

51 

61 

2 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 

92 

74 

82 

83 

80 

7  5 

78 

79 

78 

80 

62 

86 

93 

96 

94 

93 

66 

86 

0 

MIN 

59 

60 

64 

61 

62 

61 

64 

60 

59 

65 

65 

62 

66 

66 

61 

60 

62 

61 

59 

63 

59 

60 

54 

57 

65 

66 

67 

64 

61 

61 

6 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

76 

78 

76 

81 

82 

63 

8  3 

84 

90 

95 

97 

95 

94 

92 

67 

0 

MIN 

50 

55 

57 

61 

60 

57 

60 

57 

54 

52 

60 

62 

56 

58 

58 

55 

58 

69 

54 

52 

64 

53 

54 

48 

53 

61 

62 

57 

66 

54 

66 

2 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

86 

90 

96 

101 

66 

87 

8  3 

93 

103 

106 

106 

99 

101 

91 

1 

MIN 

40 

61 

63 

69 

59 

64 

70 

'71 

'70 

60 

62 

60 

56 

60 

61 

59 

61 

55 

52 

52 

56 

60 

55 

55 

58 

69 

70 

69 

70 

70 

62, 

0 

AU8ERRY 

MAX 

88 

86 

77 

70 

67 

75 

76 

8  1 

67 

8  I 

9  3 

101 

103 

102 

96 

102 

96 

89, 

7 

MIN 

56 

57 

'62 

64 

62 

61 

63 

62 

62 

55 

55 

55 

59 

55 

58 

54 

56 

64 

51 

52 

53 

53 

51 

51 

61 

72 

70 

66 

61 

66 

58, 

5 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

84 

86 

92 

82 

76 

74 

76 

80 

84 

84 

80 

87 

96 

107 

103 

97 

94 

96 

89, 

2 

MIN 

63 

65 

70 

67 

65 

66 

70 

68 

69 

61 

65 

67 

62 

63 

66 

62 

60 

60 

62 

61 

60 

64 

69 

60 

66 

69 

73 

71 

71 

68 

65, 

1 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

93 

85 

86 

86 

84 

72 

69 

72 

75 

8  3 

82 

8  1 

90 

97 

102 

100 

97 

96 

97 

89, 

3 

MIN 

64 

65 

70 

73 

65 

74 

68 

70 

71 

67 

67 

70 

67 

63 

63 

62 

61 

66 

54 

58 

58 

61 

59 

57 

63 

71 

72 

71 

70 

72 

66, 

BlACKWELLS  CORNER 

MAX 

90 

93 

10  3 

92 

90 

86 

65 

7  I 

77 

79 

8  7 

89 

84 

96 

100 

107 

106 

100 

95 

92, 

7 

MIN 

62 

65 

69 

77 

62 

65 

67 

65 

65 

60 

63 

63 

60 

60 

59 

64 

59 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

56 

60 

66 

70 

68 

65 

66 

62. 

3 

BUTTONWILLOW 

MAX 

86 

9 1 

96 

87 

87 

91 

92 

8  3 

76 

74 

76 

8  3 

86 

86 

63 

90 

99 

107 

103 

100 

97 

90  , 

3 

MIN 

60 

62 

66 

70 

59 

62 

65 

65 

67 

59 

59 

64 

62 

60 

61 

60 

59 

56 

56 

53 

56 

58 

67 

57 

67 

63 

65 

65 

66 

60 

61. 

I 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

74 

78 

64 

86 

62 

76 

63 

81 

86 

82 

84 

82 

79 

72 

77 

71 

64 

64 

66 

66 

66 

73 

66 

74 

63 

86 

69 

89 

85 

66 

77. 

7 

MIN 

43 

47 

50 

53 

55 

52 

52 

53 

54 

46 

50 

48 

46 

44 

44 

44 

44 

46 

43 

41 

44 

46 

41 

43 

44 

50 

57 

54 

52 

52 

48. 

1 

CAMP  PARDEE 

MAX 

88 

96 

97 

106 

85 

89 

99 

94 

98 

87 

94 

94 

89 

82 

92 

83 

78 

80 

72 

79 

83 

86 

82 

65 

94 

100 

107 

103 

99 

97 

90. 

6 

MIN 

57 

60 

63 

64 

63 

64 

61 

62 

60 

54 

54 

63 

56 

56 

60 

55 

54 

66 

66 

54 

55 

55 

64 

64 

59 

67 

68 

66 

63 

63 

69. 

1 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

MAX 

84 

86 

94 

98 

89 

99 

94 

96 

97 

93 

91 

95 

69 

81 

87 

87 

77 

80 

70 

79 

60 

86 

82 

62 

92 

99 

106 

102 

96 

96 

89. 

6 

MIN 

52 

58 

60 

64 

65 

60 

61 

61 

62 

54 

58 

60 

58 

55 

56 

52 

53 

58 

49 

61 

61 

53 

48 

61 

55 

62 

64 

61 

59 

63 

57. 

1 

3«*  n*f«r«nc*  NotM  Following  SUUon  Indsx 

-  303  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Contfam#d 


station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

78 

38 

91 

82 

80 

85 

95 

97 

95 

96 

93 

76 

91 

75 

69 

64 

61 

70 

68 

76 

74 

77 

86 

91 

91 

90 

90 

7 

M I  N 

51 

58 

54 

56 

52 

55 

52 

57 

56 

51 

49 

51 

49 

43 

44 

45 

49 

45 

50 

53 

57 

57 

56 

55 

59 

51 

6 

C0AL1N6A 

MAX 

93 

95 

102 

100 

94 

96 

97 

100 

98 

91 

99 

95 

90 

91 

93 

87 

76 

71 

79 

94 

98 

85 

96 

93 

99 

105 

103 

102 

95 

98 

92 

8 

MIN 

60 

60 

65 

69 

61 

62 

67 

64 

65 

58 

60 

64 

62 

59 

57 

54 

60 

59 

56 

56 

56 

55 

56 

5  7 

59 

62 

67 

62 

62 

62 

60 

5 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 

es 

91 

95 

100 

87 

92 

95 

99 

99 

95 

89 

98 

97 

86 

90 

92 

81 

74 

68 

78 

92 

87 

96 

83 

90 

97 

108 

104 

97 

93 

90 

4 

MIN 

57 

60 

65 

70 

64 

62 

65 

65 

67 

58 

59 

64 

62 

58 

60 

59 

58 

59 

57 

58 

58 

57 

60 

64 

65 

63 

63 

63 

61 

2 

DENAIR 

MAX 

89 

94 

98 

89 

87 

95 

93 

95 

94 

89 

93 

93 

80 

89 

86 

7ft 

103 

98 

98 

96 

92 

9 

MIN 

54 

56 

61 

62 

67 

61 

61 

61 

59 

55 

57 

57 

55 

55 

55 

59 

63 

63 

56 

59 

59 

7 

Dudleys 

MAX 

8* 

90 

95 

85 

85 

90 

90 

89 

87 

90 

99 

86 

79 

93 

91 

74 

75 

65 

73 

80 

76 

90 

95 

96 

97 

93 

91 

9 1 

8 

MIN 

41 

45 

47 

53 

57 

50 

48 

47 

43 

42 

43 

44 

49 

43 

42 

4  3 

45 

51 

40 

40 

40 

42 

44 

48 

50 

47 

49 

51 

45 

8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

90 

97 

103 

103 

91 

97 

96 

98 

96 

92 

94 

93 

92 

90 

89 

80 

78 

77 

78 

92 

85 

85 

85 

95 

101 

107 

105 

102 

99 

2 

MIN 

50 

53 

50 

56 

61 

56 

58 

57 

54 

49 

53 

57 

56 

53 

54 

5  3 

54 

59 

56 

52 

51 

52 

50 

51 

54 

59 

59 

56 

55 

57 

54 

5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

91 

95 

101 

96 

94 

95 

97 

99 

96 

90 

97 

93 

85 

90 

91 

96 

76 

73 

83 

95 

90 

66 

84 

92 

100 

105 

103 

97 

94 

0 

MIN 

62 

54 

62 

57 

63 

61 

64 

62 

66 

58 

60 

62 

60 

58 

57 

5  3 

59 

53 

56 

54 

56 

56 

56 

61 

64 

64 

62 

61 

69 

59 

5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

96 

101 

87 

92 

96 

99 

99 

96 

91 

97 

89 

96 

90 

91 

81 

76 

67 

79 

94 

98 

96 

84 

92 

100 

107 

104 

97 

95 

3 

MIN 

59 

61 

65 

69 

66 

64 

66 

65 

67 

59 

61 

64 

62 

60 

60 

58 

58 

58 

57 

59 

56 

59 

58 

57 

61 

64 

68 

63 

63 

66 

61 

8 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

90 

93 

98 

104 

87 

95 

99 

102 

102 

99 

94 

100 

92 

86 

92 

92 

82 

78 

68 

90 

84 

91 

87 

85 

94 

103 

110 

110 

99 

I 

MIN 

57 

55 

60 

65 

65 

60 

60 

61 

62 

54 

54 

60 

61 

56 

56 

55 

55 

56 

54 

57 

55 

55 

54 

52 

56 

59 

61 

61 

63 

65 

59 

1 

GIANT  FOREST 

MAX 

63 

72 

79 

82 

61 

72 

74 

76 

81 

79 

80 

83 

77 

66 

75 

70 

53 

58 

48 

52 

56 

65 

57 

65 

75 

82 

80 

80 

78 

0 

MIN 

41 

45 

48 

52 

47 

43 

44 

41 

51 

49 

49 

50 

48 

46 

46 

4  3 

43 

41 

38 

38 

41 

44 

38 

41 

48 

51 

53 

53 

52 

55 

46 

0 

GLENNVILLE 

MAX 

98 

90 

90 

97 

84 

88 

93 

92 

95 

88 

95 

98 

79 

84 

86 

81 

72 

67 

70 

79 

90 

76 

88 

98 

96 

93 

97 

7 

MIN 

44 

47 

52 

57 

52 

49 

49 

50 

50 

45 

44 

48 

51 

51 

47 

44 

51 

49 

50 

45 

47 

46 

46 

49 

53 

52 

49 

52 

48 

9 

GRANT  GROVE 

MAX 

64 

71 

75 

79 

71 

68 

71 

73 

77 

78 

76 

78 

75 

63 

72 

66 

56 

56 

48 

51 

55 

64 

63 

65 

75 

79 

80 

77 

77 

4 

MIN 

40 

45 

47 

52 

41 

42 

45 

47 

49 

47 

44 

48 

50 

44 

44 

4  1 

42 

42 

36 

36 

39 

42 

38 

40 

45 

48 

50 

51 

49 

50 

44 

5 

HANFORD 

MAX 

90 

94 

97 

95 

92 

94 

97 

96 

96 

92 

94 

93 

86 

89 

93 

90 

78 

'2 

90 

84 

87 

85 

84 

90 

95 

105 

104 

99 

94 

4 

MIN 

56 

57 

60 

65 

61 

61 

61 

60 

63 

55 

57 

60 

60 

56 

57 

5  3 

56 

56 

55 

58 

54 

55 

54 

53 

57 

60 

63 

58 

57 

61 

59 

0 

HETCH  HETCHY 

MAX 

78 

82 

86 

90 

83 

81 

86 

86 

99 

86 

86 

92 

77 

92 

75 

68 

68 

62 

72 

69 

78 

72 

79 

87 

93 

94 

92 

91 

5 

MIN 

50 

51 

50 

58 

58 

57 

55 

55 

52 

50 

51 

54 

49 

49 

5  1 

49 

51 

44 

45 

45 

46 

46 

46 

48 

53 

60 

59 

56 

56 

51 

,5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

68 

74 

79 

77 

67 

70 

72 

75 

74 

73 

75 

74 

64 

71 

70 

61 

54 

56 

53 

54 

63 

63 

64 

75 

78 

79 

78 

76 

78 

>8 

MIN 

44 

45 

49 

51 

51 

45 

47 

47 

48 

46 

44 

48 

48 

44 

43 

4  1 

40 

41 

37 

37 

39 

42 

37 

43 

46 

48 

49 

50 

47 

52 

45 

.0 

IDRIA 

MAX 

86 

90 

95 

94 

85 

88 

89 

93 

92 

87 

92 

86 

80 

85 

95 

82 

72 

69 

73 

77 

81 

80 

79 

88 

96 

100 

98 

96 

92 

.8 

MIN 

51 

56 

65 

71 

57 

52 

55 

54 

58 

55 

59 

68 

52 

57 

61 

49 

47 

51 

47 

49 

50 

52 

50 

52 

59 

60 

66 

69 

67 

64 

56 

.8 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

HAX 

91 

95 

100 

95 

90 

94 

101 

97 

97 

96 

103 

96 

85 

88 

94 

89 

80 

75 

74 

73 

86 

84 

80 

89 

100 

109 

105 

101 

96 

96 

92 

,  1 

MIN 

68 

71 

76 

70 

66 

70 

78 

74 

74 

69 

73 

77 

68 

68 

70 

73 

65 

61 

62 

63 

60 

67 

64 

66 

64 

79 

83 

77 

77 

72 

70 

,2 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

94 

99 

101 

94 

89 

92 

95 

100 

98 

97 

100 

95 

91 

92 

90 

85 

79 

76 

76 

77 

91 

90 

84 

95 

99 

101 

102 

98 

101 

101 

92 

.7 

MIN 

54 

55 

65 

66 

62 

67 

69 

69 

70 

63 

64 

69 

59 

54 

55 

60 

52 

56 

56 

51 

54 

61 

53 

53 

67 

71 

72 

65 

66 

72 

61 

,7 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

MAX 

90 

94 

98 

103 

92 

93 

97 

100 

99 

98 

89 

97 

89 

88 

93 

93 

81 

75 

71 

79 

84 

86 

88 

85 

90 

97 

104 

104 

100 

.7 

MIN 

65 

66 

73 

76 

63 

64 

70 

72 

71 

65 

67 

70 

64 

63 

65 

6  1 

6  3 

61 

58 

58 

62 

64 

59 

61 

66 

69 

73 

75 

74 

71 

66 

,4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

93 

98 

102 

97 

93 

97 

98 

100 

96 

90 

100 

93 

87 

91 

93 

94 

75 

72 

81 

84 

88 

86 

83 

92 

99 

106 

104 

98 

93 

,4 

MIN 

64 

64 

70 

74 

64 

68 

71 

70 

68 

61 

70 

67 

63 

62 

69 

60 

59 

60 

58 

64 

61 

62 

60 

66 

70 

76 

75 

72 

67 

70 

66 

,2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

83 

38 

95 

97 

86 

88 

96 

94 

95 

88 

88 

94 

86 

87 

88 

84 

76 

80 

77 

79 

82 

86 

83 

85 

91 

99 

108 

99 

94 

•  0 

MIN 

52 

52 

56 

63 

63 

60 

59 

61 

58 

54 

53 

61 

57 

55 

52 

52 

54 

55 

51 

54 

50 

55 

54 

54 

54 

59 

60 

60 

58 

56 

56 

,1 

LF  GRAND 

MAX 

90 

93 

100 

95 

90 

95 

98 

98 

95 

90 

95 

84 

95 

88 

89 

82 

80 

75 

80 

81 

60 

83 

82 

90 

97 

105 

102 

98 

96 

,4 

MIN 

55 

57 

60 

63 

67 

60 

60 

60 

64 

57 

62 

63 

60 

56 

55 

52 

56 

52 

51 

52 

57 

57 

52 

56 

59 

63 

59 

58 

60 

58 

.0 

LEMON  COVE 

MAX 

89 

95 

100 

87 

95 

95 

100 

98 

97 

91 

88 

86 

85 

88 

91 

79 

74 

70 

77 

81 

87 

87 

82 

90 

98 

105 

103 

94 

96 

.2 

MIN 

53 

57 

64 

69 

62 

60 

62 

60 

65 

56 

61 

61 

61 

58 

62 

54 

58 

57 

56 

57 

56 

60 

54 

56 

59 

62 

70 

61 

61 

65 

60 

.0 

LINDSAY 

MAX 

92 

96 

100 

92 

94 

96 

101 

98 

98 

92 

100 

99 

89 

91 

92 

81 

75 

69 

77 

93 

86 

89 

84 

91 

98 

105 

105 

98 

97 

99 

92 

.0 

MIN 

57 

60 

63 

68 

62 

60 

63 

62 

63 

57 

59 

59 

60 

59 

59 

56 

58 

58 

60 

58 

56 

60 

54 

57 

60 

62 

63 

63 

60 

63 

60 

.0 

LOOI 

MAX 

89 

93 

99 

79 

85 

94 

90 

91 

82 

86 

88 

91 

80 

89 

82 

75 

77 

72 

77 

80 

83 

82 

62 

89 

96 

101 

98 

92 

94 

■  6 

MIN 

54 

55 

59 

62 

61 

58 

58 

58 

55 

52 

57 

60 

56 

53 

55 

54 

57 

57 

53 

53 

50 

53 

50 

52 

54 

57 

61 

63 

56 

55 

55 

,9 

LOS  BANOS 

92 

95 

99 

78 

92 

94 

94 

96 

91 

89 

93 

89 

86 

90 

90 

79 

80 

'2 

83 

85 

67 

85 

83 

91 

95 

102 

100 

98 

94 

.9 

MIN 

54 

55 

60 

65 

63 

60 

63 

58 

58 

53 

56 

60 

58 

55 

55 

58 

60 

52 

50 

52 

55 

54 

53 

58 

63 

63 

58 

57 

61 

57 

,4 

MADERA 

85 

88 

93 

98 

84 

89 

93 

96 

96 

92 

89 

94 

84 

94 

87 

83 

77 

75 

67 

78 

82 

86 

81 

82 

89 

97 

103 

101 

95 

.3 

MIN 

56 

60 

62 

67 

68 

63 

62 

61 

64 

57 

57 

61 

62 

58 

51 

54 

58 

54 

54 

54 

55 

56 

55 

57 

61 

63 

60 

62 

62 

59 

.0 

■"n  ntUC  V  1  LLC    I  3L'*rfL/ 

89 

91 

94 

94 

83 

91 

91 

92 

80 

95 

84 

84 

77 

96 

84 

74 

74 

74 

76 

75 

80 

79 

79 

88 

91 

91 

95 

86 

90 

,5 

MIN 

53 

51 

59 

62 

61 

60 

61 

61 

59 

51 

63 

61 

61 

61 

51 

61 

56 

58 

50 

56 

49 

47 

58 

62 

60 

61 

60 

58 

57 

.5 

92 

95 

102 

95 

92 

94 

100 

98 

97 

91 

98 

90 

87 

89 

94 

84 

79 

f4 

74 

83 

86 

87 

83 

69 

97 

109 

105 

99 

96 

98 

91 

.9 

MIN 

64 

67 

74 

66 

61 

67 

68 

69 

68 

63 

63 

69 

65 

64 

67 

6  1 

58 

66 

58 

60 

61 

65 

61 

60 

64 

70 

72 

73 

74 

70 

65 

■  6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

90 

93 

100 

97 

89 

95 

96 

98 

96 

96 

95 

93 

84 

89 

86 

86 

80 

83 

80 

64 

88 

86 

89 

89 

97 

104 

103 

96 

93 

.8 

MIN 

55 

5  / 

60 

63 

66 

61 

61 

61 

57 

57 

58 

64 

60 

57 

52 

57 

52 

55 

53 

56 

59 

53 

57 

55 

64 

57 

52 

61 

57 

,7 

MAX 

90 

95 

99 

87 

88 

97 

93 

95 

87 

90 

93 

87 

82 

91 

85 

76 

79 

73 

81 

93 

87 

83 

83 

92 

100 

104 

100 

98 

96 

■  6 

MIN 

56 

55 

60 

64 

67 

61 

61 

60 

57 

54 

57 

61 

56 

54 

55 

^' 

56 

59 

54 

54 

51 

55 

54 

53 

55 

59 

62 

63 

57 

59 

57 

,4 

86 

89 

93 

92 

83 

93 

90 

90 

88 

90 

91 

87 

82 

98 

96 

82 

79 

76 

78 

92 

85 

82 

81 

89 

95 

100 

100 

96 

93 

.8 

MIN 

53 

55 

60 

62 

65 

61 

62 

59 

56 

52 

56 

59 

55 

55 

56 

52 

56 

59 

53 

58 

51 

52 

50 

53 

52 

60 

62 

59 

58 

57 

56 

■  & 

81 

86 

94 

98 

87 

88 

92 

93 

95 

92 

91 

94 

91 

81 

87 

85 

75 

75 

62 

73 

73 

84 

81 

78 

92 

98 

100 

99 

95 

,2 

MIN 

53 

54 

59 

61 

59 

55 

54 

57 

59 

52 

52 

57 

51 

53 

53 

5  1 

52 

53 

47 

46 

50 

52 

51 

50 

55 

60 

61 

57 

57 

61 

54 

,4 

86 

89 

95 

100 

65 

88 

96 

92 

94 

95 

89 

92 

87 

80 

89 

85 

75 

79 

73 

77 

81 

85 

82 

82 

91 

97 

101 

99 

95 

.1 

MIN 

54 

60 

64 

63 

67 

60 

61 

61 

59 

54 

58 

63 

57 

58 

57 

54 

5  5 

58 

53 

53 

52 

54 

53 

55 

59 

60 

64 

62 

58 

5ft 

58 

,  1 

UHArVut  LUVt 

87 

91 

96 

101 

87 

93 

96 

100 

98 

97 

91 

100 

89 

86 

90 

92 

79 

73 

66 

77 

81 

87 

86 

87 

91 

98 

105 

104 

98 

98 

.8 

MIN 

58 

61 

63 

69 

64 

62 

64 

63 

65 

58 

61 

61 

62 

60 

60 

56 

56 

58 

59 

57 

56 

60 

55 

57 

60 

63 

65 

62 

62 

71 

60 

,9 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

87 

89 

92 

96 

85 

89 

94 

93 

94 

89 

87 

92 

83 

84 

87 

87 

79 

78 

70 

81 

93 

87 

83 

82 

90 

98 

105 

87 

•  <> 

MIN 

52 

57 

58 

66 

65 

62 

62 

60 

59 

54 

60 

61 

57 

56 

56 

49 

53 

59 

52 

56 

54 

54 

53 

55 

65 

71 

66 

61 

61 

60 

58 

,5 

PORTERVILLE 

MAX 

87 

91 

94 

99 

85 

93 

95 

101 

98 

96 

90 

99 

89 

87 

91 

94 

82 

75 

72 

77 

83 

89 

88 

83 

91 

98 

106 

104 

97 

96 

91 

.0 

MIN 

59 

60 

65 

70 

61 

64 

65 

65 

59 

60 

60 

57 

58 

62 

65 

63 

63 

61 

•  0 

POSEY  3  E 

MAX 

78 

80 

79 

77 

75 

81 

S3 

84 

85 

96 

86 

83 

79 

75 

76 

74 

71 

69 

63 

59 

70 

75 

77 

79 

87 

89 

88 

85 

86 

88 

78 

,9 

MIN 

40 

41 

46 

45 

52 

51 

51 

49 

51 

50 

50 

51 

49 

43 

45 

45 

46 

48 

51 

45 

45 

46 

45 

47 

49 

51 

53 

52 

51 

52 

48 

.0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

80 

84 

89 

88 

85 

83 

85 

8  7 

97 

83 

85 

86 

76 

81 

81 

72 

65 

65 

69 

70 

76 

77 

78 

88 

93 

95 

95 

93 

92 

90 

82 

.6 

MIN 

56 

60 

66 

68 

60 

59 

63 

57 

67 

56 

56 

59 

52 

52 

54 

50 

49 

53 

49 

47 

48 

52 

48 

49 

60 

69 

69 

68 

66 

67 

57 

.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Statton 

Day  01  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

87 

92 

96 

100 

77 

88 

95 

96 

97 

88 

88 

93 

86 

84 

89 

87 

79 

79 

71 

80 

34 

87 

84 

82 

90 

95 

102 

100 

99 

96 

88 

,9 

MIN 

62 

60 

67 

71 

57 

63 

63 

65 

62 

55 

62 

63 

61 

59 

67 

59 

59 

60 

56 

59 

56 

58 

57 

56 

62 

62 

67 

65 

63 

65 

61 

,3 

SONORA 

MAX 

H7 

90 

96 

101 

89 

90 

96 

95 

96 

92 

94 

94 

87 

04 

90 

33 

76 

73 

68 

78 

80 

86 

82 

85 

96 

100 

104 

102 

99 

96 

89 

.3 

MIN 

55 

58 

62 

65 

64 

63 

62 

63 

62 

56 

53 

62 

66 

66 

55 

56 

56 

56 

52 

52 

63 

65 

52 

52 

56 

62 

64 

64 

60 

64 

68 

,4 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

32 

85 

89 

81 

77 

80 

32 

64 

81 

83 

83 

83 

73 

77 

74 

67 

60 

56 

64 

63 

73 

70 

76 

85 

88 

89 

88 

88 

87 

85 

73 

,4 

MIN 

45 

46 

50 

42 

46 

46 

49 

50 

53 

47 

47 

53 

49 

45 

45 

45 

47 

45 

39 

38 

41 

44 

40 

41 

48 

53 

50 

51 

60 

66 

46 

.8 

STOCKTON  HBAP 

MAX 

90 

95 

102 

34 

37 

96 

92 

94 

86 

89 

90 

84 

83 

90 

86 

76 

79 

'6 

81 

81 

84 

82 

83 

90 

97 

100 

99 

96 

94 

91 

88 

,5 

MIN 

59 

60 

65 

66 

64 

62 

63 

62 

60 

56 

61 

63 

56 

53 

56 

59 

60 

61 

57 

58 

52 

55 

54 

66 

58 

61 

66 

62 

61 

59 

59 

•  8 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

«5 

88 

92 

9fl 

84 

84 

93 

89 

90 

82 

87 

87 

63 

80 

88 

84 

77 

73 

74 

78 

79 

83 

82 

80 

89 

95 

100 

96 

92 

92 

66 

,3 

MIN 

55 

56 

60 

63 

62 

60 

60 

58 

56 

54 

57 

62 

66 

55 

5B 

58 

59 

60 

55 

56 

51 

52 

51 

53 

56 

68 

62 

57 

58 

57 

57 

,2 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

95 

37 

97 

92 

95 

92 

90 

90 

88 

84 

91 

90 

77 

80 

'3 

83 

83 

86 

85 

84 

91 

97 

102 

98 

93 

96 

93 

39 

,7 

MIN 

61 

58 

58 

58 

57 

51 

59 

60 

55 

55 

55 

57 

57 

67 

53 

56 

48 

54 

52 

52 

56 

57 

59 

60 

55 

54 

55 

,9 

TEHACHAPI 

MAX 

81 

87 

90 

72 

76 

81 

87 

88 

88 

91 

86 

35 

76 

82 

77 

70 

64 

66 

65 

70 

76 

72 

72 

34 

87 

89 

89 

36 

88 

91 

30 

>6 

MIN 

56 

62 

62 

59 

56 

51 

50 

49 

51 

51 

47 

51 

54 

51 

51 

53 

44 

57 

48 

46 

45 

52 

49 

49 

62 

53 

54 

52 

52 

51 

62 

,3 

TEJON  RANCHO 

MAX 

88 

93 

97 

93 

88 

91 

96 

94 

93 

88 

95 

94 

85 

87 

91 

90 

79 

78 

77 

79 

32 

32 

82 

38 

96 

106 

102 

98 

97 

95 

90 

.2 

MIN 

61 

66 

70 

64 

62 

62 

68 

66 

66 

60 

65 

66 

61 

63 

65 

60 

56 

57 

59 

69 

60 

62 

58 

60 

65 

70 

77 

72 

70 

68 

63 

,9 

ThREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

80 

92 

97 

86 

90 

93 

98 

100 

101 

97 

96 

100 

87 

84 

90 

91 

30 

'9 

70 

79 

83 

87 

87 

89 

97 

106 

106 

104 

93 

97 

91 

,4 

MIN 

59 

59 

60 

68 

63 

61 

63 

63 

62 

61 

60 

59 

63 

60 

60 

57 

54 

64 

54 

63 

55 

61 

61 

53 

56 

64 

64 

62 

53 

63 

60 

,0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

87 

92 

99 

98 

86 

92 

93 

94 

94 

90 

90 

90 

80 

35 

84 

76 

72 

72 

74 

76 

82 

60 

81 

92 

98 

100 

100 

96 

96 

93 

38 

.  1 

MIN 

51 

54 

57 

60 

60 

58 

58 

62 

58 

52 

54 

57 

53 

50 

52 

50 

60 

54 

52 

49 

60 

51 

46 

50 

56 

59 

60 

68 

53 

68 

64 

,6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

87 

91 

94 

98 

88 

85 

94 

92 

94 

86 

89 

88 

83 

82 

88 

84 

76 

78 

72 

80 

30 

84 

84 

81 

89 

93 

97 

98 

96 

90 

87 

,3 

MIN 

52 

56 

62 

62 

61 

62 

60 

59 

56 

52 

68 

60 

57 

56 

57 

56 

57 

62 

54 

56 

50 

51 

53 

54 

60 

62 

62 

60 

67 

66 

57 

.  3 

TRACY  PUMPINO  PLANT 

MAX 

90 

95 

99 

97 

86 

95 

92 

94 

82 

88 

89 

87 

85 

91 

88 

77 

79 

73 

80 

80 

86 

33 

33 

90 

94 

96 

99 

93 

96 

89 

83 

,6 

MIN 

58 

60 

61 

65 

63 

63 

63 

59 

65 

64 

60 

61 

62 

60 

61 

63 

68 

57 

52 

55 

57 

53 

58 

63 

61 

61 

59 

63 

60 

0 

VISALIA 

MAX 

86 

90 

95 

100 

85 

92 

94 

100 

97 

97 

91 

98 

87 

87 

89 

92 

79 

74 

69 

78 

83 

38 

88 

S3 

92 

93 

106 

103 

96 

95 

90 

4 

MIN 

60 

62 

66 

71 

66 

62 

64 

63 

66 

59 

62 

61 

63 

59 

63 

58 

58 

58 

58 

60 

56 

62 

56 

59 

62 

66 

68 

63 

63 

62 

61 

9 

MASCO 

MAX 

86 

89 

94 

99 

60 

90 

92 

98 

95 

95 

88 

96 

86 

86 

88 

92 

83 

'6 

75 

79 

83 

86 

85 

82 

89 

96 

103 

101 

98 

94 

89 

4 

MIN 

62 

63 

68 

66 

62 

64 

66 

66 

66 

62 

62 

65 

63 

61 

65 

61 

61 

58 

67 

59 

59 

55 

50 

58 

62 

66 

66 

67 

69 

66 

62 

6 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

87 

86 

95 

81 

79 

87 

90 

93 

90 

90 

90 

86 

79 

85 

80 

70 

66 

61 

74 

72 

79 

78 

81 

89 

94 

94 

94 

93 

93 

91 

84 

2 

MIN 

49 

54 

54 

62 

59 

57 

57 

59 

57 

56 

50 

53 

56 

53 

50 

48 

52 

52 

48 

43 

45 

47 

50 

48 

60 

63 

68 

67 

59 

67 

53 

2 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

MAX 

81. 

85 

84 

78 

62 

88 

92 

96 

95 

98 

106 

100 

96 

90 

82 

80 

77 

72 

72 

80 

84 

34 

88 

97 

106 

103 

106 

105 

107 

91 

90 

3 

MIN 

50 

55 

60 

58 

58 

57 

60 

66 

67 

68 

69 

77 

69 

60 

59 

66 

56 

63 

60 

56 

56 

58 

58 

62 

71 

74 

71 

76 

77 

65 

63 

° 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

73 

73 

73 

71 

71 

70 

75 

71 

76 

80 

78 

81 

94 

80 

80 

31 

80 

76 

77 

74 

76 

76 

75 

75 

77 

32 

104 

93 

96 

78 

9 

MIN 

61 

65 

66 

65 

64 

64 

62 

63 

63 

62 

61 

63 

69 

65 

66 

67 

65 

66 

66 

60 

60 

61 

60 

60 

62 

73 

69 

70 

67 

64 

BAMETT  DAM 

MAX 

88 

87 

88 

88 

77 

87 

92 

97 

100 

99 

102 

105 

104 

95 

91 

84 

82 

n 

76 

75 

80 

86 

86 

90 

99 

101 

98 

100 

103 

102 

91 

3 

MIN 

52 

54 

54 

59 

57 

58 

56 

58 

59 

61 

61 

61 

67 

53 

55 

55 

57 

59 

62 

55 

53 

53 

52 

51 

61 

58 

66 

57 

58 

56 

56 

BCAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

82 

90 

96 

94 

65 

88 

92 

95 

96 

91 

99 

101 

100 

92 

93 

84 

78 

64 

64 

66 

75 

84 

82 

86 

96 

99 

96 

99 

100 

97 

88 

1 

MIN 

55 

57 

66 

61 

54 

58 

59 

64 

64 

65 

67 

70 

71 

65 

57 

54 

52 

59 

57 

47 

51 

57 

53 

56 

66 

69 

66 

68 

68 

68 

60 

BIS  BEAR  LAKE 

MAX 

77 

80 

77 

62 

76 

74 

77 

79 

78 

80 

81 

81 

80 

77 

73 

69 

65 

59 

55 

63 

70 

72 

75 

76 

32 

79 

31 

80 

79 

79 

74 

5 

MIN 

31 

34 

42 

44 

37 

39 

39 

40 

39 

42 

40 

44 

64 

31 

32 

33 

49 

46 

41 

32 

34 

34 

33 

32 

35 

42 

43 

39 

37 

36 

38 

BONITA 

MAX 

78 

78 

77 

81 

78 

62 

39 

93 

88 

94 

96 

92 

95 

86 

77 

76 

75 

72 

78 

78 

79 

81 

78 

33 

106 

107 

108 

103 

97 

81 

86 

2 

MIN 

61 

62 

59 

64 

66 

69 

59 

59 

61 

60 

60 

64 

70 

64 

61 

62 

65 

66 

63 

58 

59 

66 

63 

68 

60 

74 

70 

63 

63 

65 

63 

3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

82 

80 

68 

84 

66 

93 

97 

101 

96 

106 

99 

90 

87 

78 

76 

68 

74 

74 

76 

86 

34 

65 

98 

106 

105 

104 

106 

101 

91 

86 

a 

MIN 

61 

64 

63 

63 

59 

63 

62 

65 

65 

65 

63 

68 

67 

60 

64 

62 

59 

63 

62 

57 

59 

61 

69 

61 

63 

73 

70 

72 

72 

67 

63 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

77 

72 

72 

75 

73 

72 

74 

75 

77 

78 

79 

83 

82 

76 

76 

77 

70 

71 

74 

72 

75 

75 

71 

71 

92 

103 

97 

98 

86 

84 

78 

6 

MIN 

64 

62 

62 

61 

64 

63 

63 

65 

65 

65 

64 

67 

66 

63 

64 

63 

63 

62 

61 

62 

64 

65 

63 

63 

69 

33 

83 

79 

69 

65 

66 

8 

CACHUHA  DAM 

MAX 

84 

89 

90 

91 

63 

68 

85 

90 

94 

92 

96 

101 

93 

86 

93 

85 

76 

71 

67 

75 

78 

86 

81 

89 

99 

105 

105 

105 

107 

98 

88 

7 

MIN 

50 

50 

54 

55 

56 

55 

53 

50 

51 

54 

50 

57 

66 

50 

50 

54 

51 

56 

55 

55 

56 

53 

50 

52 

58 

67 

67 

58 

66 

53 

64 

CAMPO 

MAX 

88 

93 

92 

77 

89 

91 

94 

93 

99 

100 

102 

103 

95 

91 

84 

80 

73 

73 

74 

79 

85 

89 

90 

96 

96 

94 

95 

99 

99 

94 

90 

4 

MIN 

46 

50 

57 

58 

55 

55 

53 

53 

59 

58 

60 

64 

62 

47 

52 

40 

56 

60 

56 

52 

49 

47 

45 

46 

53 

72 

53 

55 

55 

56 

64 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

90 

90 

87 

79 

90 

93 

99 

103 

103 

103 

107 

103 

99 

97 

94 

79 

78 

76 

74 

82 

91 

89 

92 

100 

103 

108 

106 

110 

103 

99 

94 

4 

MIN 

53 

53 

54 

62 

56 

63 

57 

56 

56 

56 

52 

58 

61 

55 

60 

61 

53 

63 

62 

61 

53 

64 

51 

53 

65 

64 

60 

62 

64 

60 

CHULA  VISTA 

MAX 

72 

72 

71 

76 

73 

80 

76 

61 

84 

83 

83 

75 

74 

73 

73 

73 

72 

76 

95 

108 

98 

94 

84 

80 

2 

MIN 

64 

64 

65 

65 

66 

63 

63 

63 

69 

72 

65 

66 

65 

64 

61 

61 

62 

61 

65 

71 

73 

66 

67 

65 

2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

86 

86 

82 

77 

90 

87 

94 

99 

100 

104 

100 

93 

91 

83 

79 

76 

'0 

70 

78 

85 

63 

87 

100 

107 

104 

104 

105 

104 

93 

90 

2 

MIN 

56 

58 

58 

62 

58 

64 

60 

64 

64 

63 

70 

67 

57 

62 

61 

56 

62 

60 

65 

57 

60 

57 

60 

65 

74 

69 

71 

73 

64 

62 

CORONA 

MAX 

87 

88 

85 

78 

88 

89 

96 

100 

100 

101 

107 

106 

98 

92 

85 

81 

77 

72 

73 

81 

86 

35 

89 

99 

107 

105 

106 

107 

104 

93 

92 

1 

MIN 

54 

56 

57 

61 

60 

63 

58 

57 

56 

55 

54 

62 

66 

52 

60 

60 

56 

54 

61 

53 

55 

49 

56 

65 

56 

63 

60 

64 

64 

60 

58 

0 

CULVER  CITY 

MAX 

78 

78 

76 

69 

73 

75 

81 

80 

78 

88 

91 

93 

85 

81 

78 

77 

76 

81 

76 

77 

80 

80 

82 

95 

111 

106 

104 

104 

90 

84 

2 

MIN 

60 

65 

65 

63 

60 

64 

61 

62 

61 

61 

59 

65 

66 

61 

65 

66 

60 

65 

65 

60 

60 

60 

60 

62 

73 

74 

75 

68 

68 

63 , 

9 

CUYAMA 

MAX 

84 

86 

91 

96 

97 

95 

92 

96 

99 

97 

91 

100 

92 

81 

88 

91 

82 

'5 

73 

69 

74 

84 

81 

83 

85 

97 

100 

99 

96 

99 

89 

1 

MIN 

49 

51 

56 

63 

51 

52 

52 

52 

56 

53 

51 

54 

56 

50 

49 

47 

48 

53 

55 

50 

46 

48 

54 

50 

47 

61 

68 

56 

59 

65 

52 

8 

CLYAMACA 

MAX 

80 

85 

84 

85 

70 

83 

85 

87 

89 

89 

91 

93 

93 

85 

84 

82 

76 

64 

66 

64 

72 

76 

73 

62 

85 

88 

34 

87 

89 

86 

82 

1 

MIN 

41 

43 

49 

50 

45 

42 

46 

46 

52 

53 

54 

56 

61 

43 

46 

45 

51 

53 

50 

45 

42 

43 

41 

40 

48 

62 

47 

46 

46 

44 

47, 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

92 

93 

97 

89 

89 

91 

97 

100 

101 

101 

104 

101 

94 

94 

92 

80 

77 

74 

73 

83 

91 

39 

93 

98 

105 

105 

106 

106 

106 

99 

93, 

9 

MIN 

56 

57 

59 

59 

58 

57 

58 

58 

59 

60 

57 

62 

61 

58 

56 

61 

54 

61 

60 

53 

56 

57 

56 

56 

62 

67 

66 

66 

67 

6  1 

59 , 

2 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

88 

87 

87 

88 

81 

88 

92 

99 

103 

101 

105 

111 

103 

100 

89 

84 

82 

'8 

74 

76 

81 

86 

86 

89 

93 

108 

106 

106 

109 

103 

92. 

9 

MIN 

58 

56 

58 

58 

61 

60 

61 

60 

57 

68 

65 

71 

73 

53 

59 

59 

62 

63 

63 

56 

60 

60 

58 

62 

62 

69 

69 

73 

72 

63 

62 , 

3 

t L3 1 NOKt 

95 

99 

97 

31 

95 

97 

100 

104 

104 

105 

107 

108 

100 

96 

87 

85 

86 

69 

74 

80 

90 

92 

91 

102 

107 

104 

105 

105 

106 

95 

96, 

5 

MIN 

53 

55 

60 

61 

54 

60 

56 

55 

57 

57 

56 

63 

67 

49 

50 

56 

56 

61 

67 

56 

55 

67 

56 

65 

60 

63 

60 

62 

59 

67, 

4 

ESCONDIDO 

MAX 

84 

83 

82 

78 

65 

67 

99 

94 

91 

96 

101 

99 

94 

90 

80 

80 

75 

'0 

72 

77 

82 

84 

86 

39 

105 

103 

105 

102 

99 

86 

88, 

7 

MIN 

60 

57 

60 

63 

61 

65 

58 

56 

59 

59 

58 

64 

63 

57 

53 

59 

59 

64 

61 

54 

56 

57 

56 

55 

58 

57 

62 

62 

62 

64 

69, 

3 

FONTANA  KAISER 

MAX 

92 

90 

87 

83 

91 

90 

97 

102 

101 

102 

106 

104 

99 

95 

93 

86 

80 

'2 

70 

78 

86 

88 

90 

104 

108 

106 

107 

108 

107 

103 

94, 

2 

MIN 

65 

64 

62 

65 

61 

64 

67 

72 

67 

67 

67 

73 

73 

61 

60 

62 

60 

63 

62 

59 

65 

64 

61 

63 

67 

77 

72 

76 

71 

62 

65, 

7 

SILLESPIE  FIELD 

MAX 

82 

82 

83 

81 

64 

83 

93 

97 

95 

100 

106 

98 

97 

91 

81 

80 

77 

72 

76 

79 

84 

85 

87 

93 

1 1  1 

108 

108 

107 

99 

88 

90, 

4 

MIN 

60 

56 

59 

63 

62 

67 

59 

59 

61 

59 

60 

67 

70 

62 

64 

60 

62 

64 

62 

57 

57 

63 

60 

65 

5  1 

64 

60 

61 

59 

63 

61. 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnu#d 


Station 

Day  01  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

46 

89 
49 

95 
50 

90 
52 

68 
53 

88 
52 

91 
49 

95 
52 

98 
53 

98 
52 

100 
52 

103 
56 

100 
61 

91 
44 

92 
44 

92 
44 

80 
48 

68 
56 

70 
55 

69 
51 

76 
50 

83 
49 

87 
48 

96 
49 

96 
52 

92 
50 

96 
50 

98 
50 

96 
51 

98.9 
50,6 

icyllwilo  ranger  STA 

MAX 
MIN 

^3 
46 

87 

50 

87 
57 

75 
52 

85 
45 

84 
49 

88 
5  1 

88 
52 

90 
53 

92 
53 

91 
53 

85 
59 

85 
41 

80 
60 

74 
41 

67 
47 

59 
51 

69 
48 

69 
35 

78 

39 

88 
43 

88 
48 

88 

50 

88 
54 

91 
51 

90 
53 

82.7 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

86 
48 

89 
51 

99 
55 

77 
52 

85 
55 

87 
56 

90 
56 

96 

60 

95 
59 

98 
59 

101 
58 

100 

66 

91 
64 

67 
48 

83 
55 

77 
42 

65 

50 

64 
57 

65 
63 

72 
46 

80 
51 

82 
52 

86 
48 

91 
52 

91 
59 

88 
60 

91 
58 

96 
60 

92 
64 

89 
59 

86.  1 
55.1 

uaguna  beach 

MAX 
MIN 

75 
58 

73 
65 

73 
58 

72 
63 

72 
59 

76 
65 

80 
58 

87 

83 
58 

82 
57 

89 
57 

87 
63 

84 
69 

78 
60 

75 
67 

76 
64 

75 
58 

72 
66 

73 
62 

75 
57 

77 
57 

76 
61 

76 
59 

87 
57 

108 
74 

106 
68 

104 
65 

94 
64 

87 
66 

81.8 
61.9 

MESA 

MAX 
MIN 

75 

f>3 

76 

61 

79 
61 

80 
63 

80 
63 

84 

67 

89 
62 

94 

6  5 

90 
65 

97 
66 

102 
66 

96 
71 

94 
71 

75 
63 

76 
63 

74 
63 

70 
64 

76 
62 

78 
59 

81 
59 

82 
59 

82 
61 

86 
59 

107 
64 

107 
75 

107 
75 

104 

73 

98 
73 

82 

67.0 

LOMPOC  SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
53 

69 
55 

71 

56 

69 
58 

77 
58 

79 
57 

77 
5  3 

79 
62 

76 
62 

78 
56 

86 
50 

80 
51 

78 
56 

78 
55 

78 
52 

78 
55 

76 
56 

75 
56 

74 
61 

71 

58 

71 
54 

74 
54 

76 
55 

81 
53 

84 

53 

86 
55 

89 
55 

82 
52 

79 
54 

73 
55 

77.1 
55.3 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

74 

64 

73 
65 

76 
66 

68 
63 

85 
64 

84 

66 

87 
63 

95 

91 
62 

93 
61 

100 
63 

82 
69 

90 
69 

77 
62 

74 
66 

77 
65 

68 
62 

73 
66 

78 
64 

81 
60 

83 
62 

82 
64 

86 
61 

90 
65 

103 
66 

108 
72 

107 
76 

106 
75 

92 
70 

81 

86.4 
65.5 

LCNG  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
63 

76 

66 

77 
65 

68 
64 

80 
62 

82 
65 

86 
62 

93 

93 
62 

96 
61 

101 
61 

89 
65 

91 
64 

81 
59 

76 
66 

79 
64 

70 
60 

77 
66 

77 
63 

80 
60 

85 
62 

82 
63 

86 

60 

90 
61 

105 
64 

110 

73 

109 
70 

108 
71 

97 
66 

84 

70 

66.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
63 

77 
66 

73 
66 

70 
65 

74 

63 

75 
66 

79 
62 

83 

81 

63 

88 
64 

89 
61 

94 
68 

83 
66 

80 
62 

79 
67 

79 
66 

71 

63 

79 
68 

76 
66 

76 
62 

78 
63 

76 
64 

60 
62 

80 
64 

95 
64 

110 

78 

106 
77 

104 
74 

101 
70 

82 
7  1 

83.2 
65.9 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

83 
62 

81 
65 

79 
65 

69 

63 

79 
64 

81 
64 

87 
64 

92 

68 

92 
68 

96 
68 

99 
69 

98 
74 

91 

68 

88 
64 

79 
66 

77 
65 

69 
62 

74 
65 

74 
64 

76 
61 

84 

62 

82 
64 

85 
63 

91 
65 

107 
68 

109 

82 

106 
80 

106 
82 

102 
71 

86 

87.4 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

87 
58 

91 
61 

91 
67 

89 
58 

84 
59 

99 
69 

93 

96 

97 
70 

96 
74 

100 
74 

100 
77 

99 
75 

91 
61 

91 
60 

91 
54 

80 
58 

64 

59 

62 

56 

73 
51 

82 
57 

83 
62 

83 
60 

94 
67 

100 
71 

98 
76 

98 
73 

100 
72 

99 
78 

99 
74 

89.7 

MT  BALOY  notch 

MAX 

72 
48 

76 
52 

76 
56 

68 
46 

68 
44 

66 
42 

72 

78 

78 
44 

78 
46 

80 
50 

78 
56 

76 
42 

72 
40 

68 
38 

66 
46 

60 
40 

48 

38 

47 
36 

52 
34 

60 
33 

68 
36 

70 
40 

66 
62 

76 
52 

75 
56 

75 
52 

72 
66 

78 
56 

77 
53 

69.9 
46.7 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

78 
56 

81 

60 

82 
63 

76 
49 

74 

51 

74 
5> 

79 

84 

85 
65 

84 
64 

87 
55 

85 
67 

77 
61 

'7 
55 

79 
58 

70 
49 

62 
47 

53 
44 

65 
43 

63 
42 

70 
50 

71 
54 

76 
53 

82 
60 

68 
63 

86 
68 

86 
53 

69 
67 

86 
69 

85 
65 

77.4 
57,3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

75 
62 

72 
62 

72 
62 

70 
63 

72 
58 

72 
65 

74 

79 

78 
62 

75 
61 

80 
59 

79 
63 

79 
66 

76 
62 

75 
66 

76 
63 

73 
61 

74 
61 

73 
63 

72 
60 

75 

60 

75 
63 

75 
60 

76 
62 

81 
63 

107 
71 

94 

69 

88 
69 

85 
67 

79 

77.6 
63,0 

OCEANSIDE 

MAX 

79 
65 

74 
63 

74 
63 

78 
63 

78 
61 

77 
61 

77 

80 

78 

60 

79 
59 

92 
59 

92 
62 

84 

60 

80 
60 

77 
65 

79 
65 

77 
61 

72 
61 

76 
63 

77 
68 

78 
58 

78 
58 

78 
63 

77 

60 

92 
60 

109 
69 

106 
70 

92 

70 

85 
69 

86 
68 

81.0 
62.4 

OJAI 

MAX 

89 
52 

89 
55 

90 
58 

75 
61 

88 
56 

89 
61 

98 

104 

104 
58 

103 
57 

107 
58 

102 
59 

95 
60 

92 
55 

83 
59 

74 

62 

60 
51 

77 
62 

77 
59 

83 
53 

90 
56 

98 
55 

89 
59 

98 
55 

109 
59 

109 
64 

106 
64 

109 
64 

108 
67 

92 
62 

93.2 
68.4 

OXNARD 

MAX 

77 
57 

76 

61 

73 
60 

69 
63 

70 
59 

72 
62 

75 

78 

77 
57 

76 
55 

84 
55 

82 
59 

76 
60 

76 
58 

75 
56 

76 
62 

79 
55 

76 
63 

73 
60 

76 
58 

76 
67 

77 
56 

79 
56 

61 
56 

84 

58 

96 
67 

99 
69 

94 
67 

64 
64 

79 

78.8 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

74 
54 

85 
57 

96 
60 

81 
51 

81 
51 

92 
59 

85 

86 

89 
64 

90 
64 

92 
66 

93 
68 

99 
65 

65 
54 

63 
57 

79 
48 

71 
49 

56 
50 

55 
46 

66 
42 

74 
46 

74 
53 

80 
64 

86 
56 

87 
62 

96 
69 

86 
63 

86 
63 

86 
62 

86 

81,2 

PASADENA 

MAX 

87 
59 

87 
64 

85 
61 

78 
64 

86 
59 

89 
64 

94 

99 

97 
65 

100 
64 

104 
65 

101 
70 

93 
73 

90 
59 

85 
64 

80 
62 

78 
59 

73 
63 

74 
63 

78 
56 

68 
57 

86 

60 

88 
58 

98 
56 

108 
64 

106 
75 

106 
74 

107 
72 

102 
72 

99 

91.6 

PERRIS 

MAX 
MIN 

91 
51 

92 
55 

94 
50 

88 
46 

96 
54 

92 
55 

98 

101 

101 
51 

101 
56 

105 
60 

105 
63 

96 
65 

96 
59 

67 
57 

84 
55 

80 
57 

68 
58 

71 

60 

77 
56 

87 
54 

65 
52 

67 
56 

100 
57 

104 
51 

103 
54 

105 
56 

104 
61 

106 

62 

96 

93,3 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

MIN 

68 
50 

66 
52 

65 
53 

60 
55 

71 
55 

75 
55 

71 

65 

66 
52 

70 
53 

81 
60 

73 
54 

69 
55 

68 
54 

70 
51 

76 
54 

73 
52 

71 
55 

72 
57 

66 
55 

69 
51 

70 
52 

73 
53 

75 
51 

76 
52 

74 
56 

90 
56 

72 
53 

68 
52 

67 

70,7 

POMONA 

MAX 

88 
56 

87 
58 

85 
58 

78 
63 

89 
63 

89 
64 

95 

101 

100 
59 

102 
58 

106 
57 

102 
63 

95 
64 

91 
54 

84 
63 

81 
62 

79 
56 

72 
64 

72 
61 

78 
53 

86 
55 

86 
58 

88 
55 

100 
55 

108 
60 

109 
67 

107 
63 

107 
64 

105 
65 

92 

92,0 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

99 
4S 

90 
51 

90 
55 

78 
61 

90 
56 

93 
60 

98 

102 

101 
59 

105 
59 

109 
59 

105 
65 

99 
69 

92 
59 

94 

60 

83 
51 

77 
55 

72 
63 

76 
61 

80 
62 

96 
52 

65 
54 

89 
53 

100 
50 

103 
61 

101 
76 

103 
63 

107 
65 

104 

67 

93 

92.8 

redlands 

MAX 

92 
58 

94 
58 

92 
61 

80 
61 

93 
58 

93 
62 

100 

102 

103 
63 

105 
65 

108 
64 

107 
67 

99 
71 

97 
58 

86 
59 

84 

60 

66 
58 

71 
63 

71 

62 

79 
57 

97 
56 

65 
59 

90 
57 

102 
58 

107 
63 

104 
71 

105 
67 

107 
68 

105 
68 

94 

93.6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

MAX 
MIN 

39 
57 

99 
59 

98 

60 

80 
61 

92 
60 

90 
64 

97 

102 

100 
60 

103 

60 

106 
59 

104 
65 

97 
65 

93 
54 

87 
52 

82 
62 

79 
59 

73 
64 

72 
62 

79 
56 

87 
56 

85 
59 

69 
67 

102 
57 

106 
59 

105 
66 

105 
63 

106 
68 

104 
64 

96 

92.9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

68 
55 

91 
55 

91 
57 

89 
62 

69 
58 

93 

61 

92 

99 

102 
56 

102 
56 

104 
57 

108 
64 

106 
68 

97 
52 

94 

60 

85 
59 

83 
56 

'0 
60 

72 
60 

73 
56 

60 
55 

87 
58 

86 
56 

9  1 
57 

1  04 
60 

109 
68 

105 
64 

1  06 
62 

107 
60 

106 

93.0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 
MIN 

89 
57 

91 
60 

91 
65 

87 
64 

83 
59 

90 
64 

94 

97 

97 
70 

99 
67 

101 
69 

100 
75 

96 
69 

90 
60 

89 
56 

78 
54 

75 
56 

67 
69 

69 
57 

73 
62 

8 1 
58 

63 
59 

94 
63 

97 
64 

102 
75 

102 
69 

1 00 
76 

100 
80 

97 
SO 

97 

89.9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

95 
57 

97 
59 

94 

60 

81 
63 

96 
61 

94 
64 

100 

104 

105 
61 

104 

60 

109 
60 

107 
64 

99 
70 

98 
54 

89 
61 

86 
61 

76 
58 

'0 
62 

69 
62 

79 
56 

86 
65 

87 
59 

9  1 
56 

103 
56 

107 
69 

105 
66 

106 
62 

106 
61 

105 
62 

95 

94.8 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

83 
56 

87 
62 

87 
67 

72 
55 

74 
54 

80 
62 

82 

87 

89 
65 

87 
65 

90 
67 

88 
62 

92 
56 

82 
56 

78 
55 

67 
48 

67 

50 

59 

60 

60 
50 

63 
48 

73 
53 

75 
56 

77 
50 

8  1 
65 

96 
70 

88 
72 

8  7 
69 

89 
69 

69 
71 

87 

79.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

65 

73 
65 

75 
65 

80 
65 

76 
66 

78 

66 

92 

86 

81 
66 

88 
66 

89 
67 

88 
69 

92 
69 

75 
66 

74 
66 

7  8 
66 

73 
66 

72 
66 

76 
63 

76 
63 

77 
65 

79 
67 

77 
64 

60 
63 

96 
63 

1  1  1 
73 

104 
73 

99 
73 

82 
68 

80 

62.3 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

90 

90 
52 

87 

56 

75 
61 

90 
63 

90 
62 

99 

1  04 

104 
60 

103 
61 

108 
64 

104 
66 

97 
62 

94 
56 

90 
52 

84 
61 

73 
56 

76 
60 

74 

61 

79 
53 

90 
56 

69 
52 

90 
55 

103 
56 

109 
66 

107 
75 

107 
76 

112 

82 

107 
81 

101 

94.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

MIN 

86 

58 

85 
65 

93 
60 

'9 
64 

86 
59 

88 
64 

93 

98 

98 
60 

100 
60 

104 

60 

102 
64 

94 

66 

91 

55 

86 
66 

81 
64 

79 
58 

75 
64 

76 
63 

82 
55 

69 
56 

66 
59 

99 
56 

99 
67 

109 
60 

109 
70 

108 
65 

109 
65 

104 
66 

100 

92.2 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 
51 

101 
53 

99 
57 

79 
63 

96 
54 

99 
56 

103 

106 

105 
56 

107 
58 

110 
57 

108 
64 

100 
66 

99 
49 

89 
52 

86 
55 

76 
53 

70 
62 

75 

60 

8  1 

65 

90 
54 

90 
56 

94 
54 

104 
51 

108 
56 

106 
62 

108 
59 

107 
58 

106 
57 

100 

96.6 

SAN  PEDRO 

MAX 

73 
64 

72 
64 

72 
65 

69 
64 

71 
64 

72 
64 

79 

86 

96 
65 

96 
66 

94 
64 

92 
67 

83 
68 

75 
64 

75 
66 

75 
65 

74 

63 

73 

65 

74 

65 

72 
64 

75 
64 

76 
65 

77 
64 

77 
65 

94 
66 

105 
66 

104 

80 

99 
78 

96 
70 

79 

81.1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

82 
58 

80 
62 

78 
61 

73 
61 

81 
59 

83 
64 

90 
57 

96 
59 

95 
59 

94 

59 

102 
57 

100 
65 

92 
67 

95 
57 

61 

60 

82 
62 

80 
65 

'2 
65 

79 

60 

84 

60 

83 
60 

96 
59 

69 
61 

103 
62 

1  1  0 
72 

108 
69 

1  07 
70 

1  00 
67 

93 
66 

89.5 
62.2 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MiN 

90 
58 

78 
65 

73 

62 

68 
63 

74 

58 

75 
63 

82 
56 

87 
56 

87 
60 

66 
56 

94 

56 

90 
60 

93 
6  1 

83 

78 

77 

76 
5  7 

73 

76 
60 

80 
57 

83 
57 

82 
58 

84 
56 

87 
58 

94 
58 

105 
64 

103 

65 

101 
64 

89 
66 

81 
62 

84,0 
60,2 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
57 

77 
65 

69 
63 

67 
63 

71 
59 

72 
59 

76 
56 

80 
56 

83 
60 

79 
56 

86 
56 

86 
61 

93 
62 

80 
59 

77 
64 

77 

60 

77 
57 

74 
64 

76 
61 

78 

58 

80 
57 

79 
58 

81 
58 

84 
57 

88 
59 

103 
62 

99 
63 

93 
63 

86 
64 

79 
62 

81,0 
59,9 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

76 
57 

74 
57 

76 
57 

69 
56 

72 
53 

72 
59 

94 
65 

87 
72 

89 
76 

94 
78 

97 
74 

98 
77 

87 
62 

79 
60 

75 
60 

70 
59 

66 
59 

71 
59 

68 
58 

69 
58 

79 
63 

77 
63 

80 
67 

90 
72 

100 
80 

101 
88 

99 
85 

100 
38 

97 
76 

61 
63 

82,5 
66,9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
50 

75 
50 

71 

55 

63 
57 

76 
57 

71 

55 

72 
53 

70 
51 

71 
52 

78 
49 

88 
51 

83 
53 

74 

55 

75 
53 

80 
51 

7fl 
56 

74 

56 

74 
69 

72 

59 

69 
54 

73 
51 

72 
53 

66 
53 

88 
52 

86 
53 

89 
57 

92 
58 

82 
56 

79 
53 

76 

52 

77,0 
53,7 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORINA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

71 

71 

70 

70 

68 

69 

71 

73 

73 

72 

75 

61 

73 

73 

71 

71 

74 

71 

71 

72 

71 

72 

73 

77 

104 

92 

84 

84 

80 

75 

I 

MIN 

62 

62 

62 

59 

62 

63 

63 

63 

60 

66 

62 

63 

6  1 

62 

66 

65 

61 

62 

6  1 

6  1 

6  1 

63 

7  3 

75 

7  3 

7  3 

71 

64 

3 

SANTA  PAULA 

MAX 

79 

80 

77 

70 

76 

77 

32 

89 

85 

87 

98 

97 

83 

31 

77 

77 

80 

76 

75 

81 

61 

83 

65 

100 

109 

107 

106 

99 

90 

85 

B 

MIN 

52 

59 

6  1 

6  1 

58 

62 

54 

56 

54 

53 

56 

63 

58 

53 

53 

60 

51 

62 

62 

53 

55 

54 

50 

54 

70 

68 

68 

61 

58 

2 

SUNL AND 

MAX 

89 

87 

88 

75 

86 

90 

96 

102 

103 

104 

107 

103 

94 

94 

82 

76 

66 

'2 

70 

78 

86 

67 

86 

101 

109 

107 

108 

110 

107 

95 

92 

0 

MIN 

56 

59 

59 

62 

60 

58 

6  3 

70 

70 

70 

72 

76 

67 

58 

59 

61 

54 

6  1 

58 

54 

56 

58 

60 

6  3 

60 

78 

78 

30 

80 

75 

64 

5 

TORRANCE 

MAX 

ni 

78 

76 

73 

73 

75 

30 

85 

85 

86 

93 

93 

88 

84 

76 

78 

77 

73 

74 

77 

79 

84 

82 

65 

93 

108 

106 

101 

99 

37 

64 

4 

MIN 

5<9 

65 

64 

62 

6  1 

63 

58 

56 

55 

54 

58 

65 

60 

60 

64 

63 

58 

64 

63 

58 

58 

55 

57 

58 

6  1 

7  1 

72 

72 

67 

61 

6 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

83 

83 

78 

76 

80 

83 

90 

98 

93 

97 

103 

98 

91 

83 

80 

80 

70 

73 

74 

78 

82 

61 

86 

68 

101 

111 

109 

108 

102 

88 

66 

2 

MIN 

5  5 

55 

62 

58 

63 

58 

57 

5  7 

54 

52 

62 

65 

54 

65 

63 

55 

65 

62 

55 

56 

60 

55 

55 

6  3 

65 

69 

1 

Tw I TCHEL L  DAM 

MAX 

85 

81 

30 

73 

82 

78 

78 

81 

80 

87 

95 

90 

81 

92 

81 

75 

77 

75 

74 

76 

78 

77 

90 

90 

96 

103 

102 

106 

91 

65 

64 

6 

MIN 

50 

5  \ 

5  3 

5  7 

59 

56 

54 

5 1 

56 

48 

50 

55 

55 

56 

5  I 

53 

55 

56 

59 

59 

5  3 

5  3 

50 

54 

5  7 

65 

55 

56 

2 

U  C  L  A 

MAX 

76 

76 

72 

72 

74 

74 

63 

66 

86 

90 

94 

97 

84 

78 

76 

76 

74 

76 

73 

76 

79 

77 

83 

64 

101 

107 

104 

100 

100 

82 

83 

7 

MIN 

65 

65 

76 

72 

72 

7  1 

3  1 

72 

65 

67 

66 

65 

66 

66 

64 

65 

65 

68 

86 

8  7 

69 

70 

1 

UPLAND   3  N 

MAX 

90 

91 

87 

79 

91 

92 

97 

102 

100 

103 

107 

104 

96 

95 

85 

81 

75 

72 

70 

78 

85 

86 

68 

99 

105 

104 

103 

107 

105 

95 

92 

4 

MIN 

49 

55 

56 

55 

56 

57 

6  1 

64 

62 

63 

69 

64 

56 

55 

57 

55 

6  I 

58 

52 

53 

56 

53 

5  \ 

59 

74 

69 

63 

6  7 

61 

59 

3 

VlSTA  2  NNE 

MAX 

79 

76 

75 

76 

77 

79 

85 

89 

65 

92 

96 

94 

91 

84 

79 

76 

74 

7  1 

73 

75 

79 

79 

79 

63 

101 

106 

105 

103 

96 

89 

84 

9 

MIN 

62 

58 

60 

63 

59 

64 

58 

61 

59 

59 

59 

68 

68 

57 

64 

61 

59 

64 

62 

56 

56 

62 

60 

57 

60 

76 

73 

76 

67 

64 

62 

5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

91 

94 

92 

84 

88 

90 

94 

98 

98 

100 

101 

100 

94 

92 

89 

81 

77 

66 

68 

77 

83 

65 

88 

95 

94 

91 

93 

96 

95 

94 

89 

7 

MIN 

55 

57 

5  2 

50 

52 

57 

57 

54 

60 

59 

45 

49 

35 

52 

58 

54 

48 

47 

4  7 

45 

48 

52 

63 

54 

54 

54 

52 

51 

7 

YORBA  LINDA 

MAX 

B5 

83 

31 

75 

85 

86 

95 

100 

97 

100 

105 

96 

92 

83 

60 

77 

74 

73 

60 

86 

84 

69 

92 

107 

108 

108 

103 

103 

89 

90 

4 

MIN 

5  7 

62 

6  1 

65 

57 

6  1 

60 

59 

6  1 

66 

56 

65 

63 

58 

64 

62 

56 

57 

59 

56 

59 

6  1 

76 

70 

73 

65 

62 

0 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

BAKER  9  NNW 

MAX 

96 

101 

104 

107 

92 

97 

101 

105 

108 

110 

107 

109 

110 

103 

99 

102 

98 

74 

78 

74 

79 

88 

94 

90 

99 

103 

105 

106 

106 

105 

96 

3 

MIN 

66 

7  I 

75 

64 

7  \ 

72 

7  1 

74 

73 

76 

74 

75 

79 

68 

70 

72 

66 

60 

6  1 

6  1 

6  1 

63 

65 

65 

69 

7  1 

7  1 

7  1 

69 

72 

69 

9 

BARSTOW 

MAX 

95 

99 

100 

78 

68 

95 

98 

100 

102 

103 

102 

102 

97 

94 

96 

89 

65 

68 

71 

78 

84 

90 

68 

97 

98 

100 

102 

101 

100 

99 

92 

6 

MIN 

59 

60 

62 

63 

65 

63 

63 

60 

65 

65 

58 

62 

60 

56 

56 

56 

52 

55 

57 

57 

55 

59 

65 

6  3 

62 

62 

63 

60 

7 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

92 

95 

95 

87 

91 

94 

98 

102 

100 

102 

105 

103 

99 

93 

90 

83 

82 

67 

66 

76 

66 

86 

88 

94 

98 

96 

97 

103 

97 

94 

92 

0 

MIN 

52 

5  3 

56 

57 

60 

62 

62 

61 

68 

55 

56 

56 

55 

59 

56 

52 

52 

54 

52 

5  7 

62 

6  7 

62 

63 

62 

56 

7 

BISHOP  MB  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

95 

92 

84 

86 

92 

94 

94 

95 

95 

93 

86 

91 

93 

83 

74 

64 

73 

76 

63 

85 

86 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

9  1 

68 

g 

MIN 

5  I 

50 

48 

56 

45 

52 

46 

42 

4  7 

47 

50 

50 

50 

54 

50 

1 

6 1  SHOP  UN I  ON  CARBIDE 

MAX 

62 

62 

68 

70 

64 

72 

64 

67 

69 

69 

67 

66 

62 

67 

67 

62 

56 

45 

42 

42 

57 

61 

63 

65 

68 

69 

69 

69 

70 

69 

63 

5 

MIN 

5  3 

42 

45 

45 

47 

49 

49 

50 

45 

49 

4 1 

J5 

3  3 

34 

37 

40 

46 

46 

48 

4  9 

49 

46 

50 

44 

9 

B  YTHE 

MAX 

103 

105 

105 

94 

100 

105 

107 

107 

110 

110 

111 

110 

107 

100 

100 

100 

96 

89 

89 

69 

92 

97 

101 

100 

107 

106 

107 

106 

106 

105 

102 

2 

MIN 

6  7 

7  3 

75 

73 

74 

7  3 

J  5 

70 

74 

65 

67 

62 

6  1 

62 

61 

60 

69 

67 

65 

6  3 

67 

68 

1 

BLYTHE  FAA  a  I RPORT 

MAX 

103 

106 

102 

90 

101 

105 

108 

109 

111 

108 

1  1  1 

111 

101 

101 

101 

103 

89 

87 

90 

69 

94 

98 

101 

105 

110 

107 

108 

107 

107 

100 

102 

I 

MIN 

7 1 

76 

74 

76 

76 

80 

64 

85 

82 

65 

83 

60 

80 

75 

66 

6  7 

72 

70 

70 

68 

69 

7  1 

76 

8 1 

76 

74 

72 

73 

75 

6 

BORREGO  SPR I NGS  3  NNE 

MAX 

100 

lul 

103 

83 

97 

102 

110 

112 

107 

110 

106 

104 

99 

97 

96 

79 

82 

86 

68 

97 

99 

102 

105 

103 

104 

107 

102 

99 

4 

MIN 

63 

7Q. 

62 

65 

65 

62 

70 

72 

72 

76 

59 

66 

62 

64 

65 

65 

57 

60 

60 

60 

66 

65 

65 

65 

66 

65 

65 

0 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

101 

100 

103 

101 

91 

100 

106 

109 

112 

113 

108 

112 

109 

107 

103 

99 

100 

80 

67 

90 

90 

95 

99 

100 

105 

109 

105 

106 

109 

102 

101 

8 

MIN 

72 

72 

74 

75 

73 

77 

73 

78 

78 

69 

78 

64 

73 

66 

70 

63 

64 

64 

65 

64 

72 

73 

67 

69 

68 

68 

70 

1 

CANTIL 

MAX 

98 

100 

102 

97 

86 

94 

96 

101 

103 

102 

103 

102 

90 

96 

96 

90 

81 

7(1 

74 

81 

37 

91 

91 

96 

101 

103 

102 

102 

103 

102 

94 

9 

MIN 

60 

63 

64 

64 

57 

60 

63 

59 

60 

64 

56 

56 

59 

5  3 

54 

55 

55 

56 

56 

66 

68 

63 

64 

65 

61 

0 

MAX 

97 

102 

101 

84 

89 

95 

98 

102 

102 

102 

103 

104 

99 

96 

98 

92 

67 

'3 

75 

79 

85 

91 

91 

95 

101 

103 

101 

102 

104 

100 

94 

4 

MIN 

61 

67 

60 

60 

55 

56 

60 

62 

62 

63 

69 

68 

69 

66 

64 

6 

MAX 

107 

110 

115 

113 

99 

106 

110 

112 

114 

113 

1  14 

113 

113 

113 

106 

106 

99 

77 

76 

87 

95 

100 

101 

107 

111 

1  1  1 

110 

1  I  1 

1  1  1 

109 

105 

7 

MIN 

73 

77 

80 

76 

73 

79 

78 

90 

r5 

65 

8  3 

75 

64 

65 

66 

7 1 

74 

7  I 

74 

79 

82 

76 

76 

76 

75 

8 

MAX 

83 

85 

89 

90 

78 

85 

84 

86 

68 

86 

62 

83 

80 

60 

64 

70 

75 

76 

80 

83 

86 

87 

88 

39 

68 

61 

9 

MIN 

50 

5  3 

49 

4  1 

47 

46 

57 

53 

5  1 

46 

49 

8 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

96 

98 

102 

104 

83 

97 

101 

104 

107 

107 

104 

108 

106 

103 

96 

95 

94 

79 

60 

83 

84 

90 

92 

97 

100 

104 

101 

104 

105 

103 

97 

6 

MIN 

73 

7  7 

79 

84 

84 

64 

84 

86 

80 

80 

74 

68 

62 

64 

66 

65 

70 

72 

73 

74 

79 

79 

79 

8  1 

77 

75 

9 

EL   CENTRO  2  5SW 

MAX 

101 

102 

101 

91 

100 

106 

109 

112 

113 

110 

113 

110 

106 

105 

102 

101 

94 

87 

90 

90 

94 

99 

102 

104 

109 

114 

109 

109 

106 

100 

103 

0 

MIN 

7  2 

74 

76 

75 

78 

76 

70 

77 

65 

7  1 

65 

65 

62 

63 

64 

64 

64 

67 

70 

69 

70 

69 

66 

69 

5 

Fa  I rmont 

MAX 

79 

88 

91 

94 

70 

76 

35 

90 

93 

94 

93 

96 

93 

B6 

67 

82 

73 

67 

67 

66 

74 

78 

61 

83 

68 

93 

94 

92 

97 

95 

84 

6 

MIN 

6  1 

62 

69 

7  I 

6  7 

60 

60 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

58 

58 

62 

68 

69 

70 

70 

69 

62 

5 

GL  AM  I  S  £>  ENE 

MAX 

112 

110 

111 

109 

110 

106 

106 

109 

108 

108 

110 

112 

1  1  1 

109 

105 

99 

96 

89 

88 

39 

93 

98 

102 

104 

109 

107 

107 

106 

106 

106 

104 

7 

MIN 

79 

78 

77 

78 

76 

76 

80 

79 

77 

^3 

74 

70 

65 

72 

67 

70 

69 

72 

75 

87 

76 

69 

77 

67 

68 

75 

1 

H*  WEE 

MAX 

3<> 

87 

90 

93 

80 

79 

66 

89 

92 

93 

92 

94 

93 

89 

87 

90 

82 

67 

62 

64 

75 

79 

6  1 

84 

89 

92 

93 

93 

94 

93 

86 

5 

MIN 

55 

5  5 

59 

60 

6  1 

64 

65 

65 

60 

60 

59 

57 

54 

53 

50 

50 

52 

52 

55 

56 

56 

61 

60 

60 

59 

57 

7 

havfield  pumping  plani 

MAX 

99 

100 

101 

104 

83 

98 

102 

105 

105 

109 

107 

no 

109 

103 

96 

96 

93 

77 

63 

83 

65 

90 

93 

100 

101 

104 

102 

105 

107 

104 

96 

5 

MIN 

7  3 

79 

75 

6  3 

r  1 

74 

63 

67 

63 

7  I 

63 

63 

70 

76 

71 

71 

78 

69 

67 

70 

8 

1  f'r  t  K  I  ML 

MAX 

101 

103 

100 

92 

100 

103 

108 

110 

109 

106 

111 

110 

106 

101 

99 

100 

91 

67 

89 

88 

93 

97 

99 

103 

109 

105 

104 

106 

103 

99 

101 

1 

MIN 

7  7 

79 

78 

79 

30 

75 

8  0 

68 

69 

67 

70 

66 

68 

68 

69 

72 

76 

76 

73 

74 

73 

70 

73 

6 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

101 

101 

103 

91 

100 

106 

110 

111 

113 

109 

113 

110 

109 

102 

100 

100 

82 

86 

91 

90 

95 

96 

101 

105 

1  10 

107 

109 

109 

106 

100 

102 

3 

MIN 

79 

74 

76 

65 

66 

66 

63 

64 

63 

63 

65 

67 

72 

7  I 

69 

7  1 

72 

68 

70 

9 

TtunPDPNnPKi^p 

MAX 

92 

95 

88 

81 

92 

93 

93 

92 

91 

91 

83 

'2 

71 

63 

64 

87 

90 

92 

93 

94 

MIN 

55 

56 

56 

54 

55 

54 

50 

48 

53 

54 

55 

57 

55 

MAX 

103 

102 

103 

102 

84 

101 

106 

110 

113 

114 

110 

112 

108 

110 

103 

97 

99 

74 

81 

87 

91 

97 

98 

102 

lOh 

1  1  1 

107 

1  1  1 

1  1  1 

102 

101 

9 

MIN 

7  7 

67 

J I 

70 

62 

6  3 

6  7 

64 

66 

69 

6  7 

72 

70 

67 

74 

71 

72 

71 

2 

INYOKERN 

MAX 

95 

98 

102 

98 

87 

94 

96 

100 

101 

99 

101 

99 

92 

95 

96 

86 

79 

70 

72 

79 

85 

68 

89 

95 

98 

99 

107 

101 

102 

100 

93 

4 

MIN 

57 

56 

66 

63 

64 

58 

63 

63 

63 

63 

60 

61 

66 

58 

62 

62 

59 

56 

57 

52 

56 

56 

56 

58 

59 

63 

64 

62 

62 

67 

60 

5 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

99 

101 

104 

108 

69 

98 

103 

106 

109 

110 

108 

1  02 

111 

101 

100 

98 

97 

'9 

83 

92 

87 

92 

97 

97 

102 

107 

105 

107 

110 

106 

100 

3 

MIN 

70 

73 

80 

7B 

71 

74 

75 

77 

78 

82 

81 

82 

36 

76 

77 

75 

67 

63 

67 

64 

65 

68 

68 

67 

73 

78 

76 

77 

76 

75 

74 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

78 

81 

32 

76 

76 

78 

81 

64 

K5 

37 

38 

87 

82 

82 

75 

6  f 

64 

54 

54 

72 

72 

77 

83 

Ha 

88 

88 

85 

38 

S3 

78 

3 

HIN 

47 

52 

57 

58 

47 

52 

56 

54 

54 

56 

55 

55 

58 

48 

55 

50 

52 

50 

47 

42 

46 

49 

47 

46 

51 

56 

55 

55 

55 

57 

52 

1 

LANCASTER 

MAX 

93 

99 

101 

79 

81 

90 

95 

96 

99 

98 

101 

96 

92 

93 

95 

81 

69 

75 

71 

78 

64 

87 

88 

94 

98 

100 

100 

101 

101 

99 

91 

2 

MIN 

56 

56 

60 

62 

56 

58 

58 

56 

59 

57 

57 

57 

58 

56 

56 

55 

55 

57 

56 

51 

57 

53 

55 

52 

51 

59 

58 

60 

56 

57 

56 

5 
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Continned 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

LLANO  SHAWNEE  HILL  DO 

MAX 
MIN 

89 
58 

93 
63 

9  1 
66 

77 
61 

77 
53 

84 

60 

88 
63 

91 
64 

93 
70 

94 

67 

94 

68 

92 
70 

87 

87 
56 

87 
64 

81 
53 

69 
53 

68 
54 

62 
53 

70 
50 

75 
54 

8  1 
59 

90 
54 

85 
61 

90 
67 

91 
71 

89 
70 

9  1 

69 

93 
71 

69 

84.6 
61.8 

LUCERNE  VALLEY  1  S5w 

MAX 
MIN 

57 

96 
58 

96 
61 

85 

60 

91 
58 

96 
61 

97 
63 

98 
62 

98 
61 

98 
62 

99 
62 

100 
65 

93 
72 

90 
52 

93 
59 

88 
56 

79 
57 

72 
51 

7  I 

55 

76 
50 

93 
53 

89 
54 

96 
57 

90 
56 

96 
52 

96 
60 

95 
58 

98 
61 

95 
60 

93 

90.9 
56.3 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

98 
70 

100 
70 

100 
75 

85 

70 

96 
70 

103 
74 

108 
77 

113 
79 

109 
78 

106 
79 

106 
77 

102 

no 

102 
68 

98 
70 

95 
71 

95 
67 

75 
64 

85 
67 

88 
65 

69 
64 

95 
65 

95 
67 

98 
65 

107 
68 

110 
69 

104 
71 

107 
71 

103 
66 

106 

99.2 
70,6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

95 
f-S 

89 
70 

93 
76 

89 
70 

85 
61 

86 
69 

91 
72 

92 
75 

94 
77 

92 
71 

95 
76 

91 
79 

90 
72 

85 

62 

84 

68 

79 
64 

76 
57 

66 
55 

67 
58 

70 
54 

78 

58 

80 
64 

93 
64 

90 
69 

92 
73 

9  1 
73 

92 
76 

94 

80 

99 
76 

89 

85.9 
68.6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 
M  I  N 

92 
60 

95 

60 

98 
62 

89 
61 

87 
57 

90 
58 

94 
62 

90 
61 

98 
65 

97 
61 

97 
61 

96 
65 

89 
58 

91 
56 

93 
56 

83 
59 

71 

56 

72 
56 

70 
56 

78 
54 

82 
54 

8  1 
55 

97 
56 

92 
56 

98 
66 

96 
61 

97 
65 

99 
66 

98 
67 

97 
65 

89.9 
59.6 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

90 
55 

91 
57 

91 
63 

85 
67 

83 
59 

87 
56 

90 
62 

92 
61 

93 
61 

93 

62 

94 

65 

95 
67 

85 
67 

85 
56 

84 
58 

82 
57 

78 
52 

63 
51 

73 
53 

74 

48 

78 
46 

82 
49 

94 
48 

89 
49 

9  1 
52 

92 
58 

93 
62 

95 
62 

92 
63 

92 

66.5 
57.6 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

102 
72 

104 
77 

107 
79 

90 
80 

100 
74 

105 
74 

107 
76 

109 
76 

108 
"4 

111 
93 

111 

81 

113 
82 

100 
76 

99 
'6 

99 
79 

100 
79 

83 
63 

84 
63 

90 
68 

88 
67 

92 
67 

97 
68 

1 0 1 

69 

103 
70 

105 
79 

105 
77 

76 

110 
74 

73 

104 

101.3 
74.6 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

92 
56 

96 

60 

98 
62 

90 
60 

80 
59 

90 
59 

94 
59 

97 
60 

98 
62 

99 
60 

100 
60 

99 
61 

90 
59 

90 
55 

90 
65 

79 
57 

78 
53 

73 
57 

72 

56 

76 
53 

83 
53 

95 
56 

86 
51 

93 
55 

9  7 
58 

99 
63 

98 
61 

98 
63 

61 

99 
62 

90.6 
58.5 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
55 

98 
5P 

99 
62 

78 
61 

81 
58 

92 
60 

97 
59 

99 
59 

101 
62 

101 
61 

102 
58 

100 
60 

94 
60 

92 
56 

93 
62 

83 
57 

67 
52 

76 

58 

73 
57 

77 
52 

84 
53 

89 
55 

96 

50 

93 
54 

97 
54 

101 
63 

97 
59 

98 
62 

102 
61 

96 

91.3 
57.9 

PALM  SPRINOS 

MAX 
MIN 

104 
68 

105 
70 

lOS 
72 

99 
72 

101 
66 

107 
75 

110 
71 

113 
73 

115 
74 

110 
76 

115 
76 

no 

78 

109 
84 

103 
69 

100 
69 

97 
66 

84 

63 

r7 

60 

84 

66 

91 
61 

98 
63 

99 
62 

103 
65 

109 
70 

112 

72 

1 10 
78 

111 
75 

116 
76 

110 
70 

107 

103.9 
70,3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

99 
77 

103 

80 

108 
10 

107 
80 

92 
76 

101 
79 

104 
80 

109 
80 

110 
82 

111 
84 

109 
86 

112 
87 

1  1  1 
86 

96 
76 

99 
'B 

101 
78 

100 
73 

84 
60 

89 
67 

9  1 

69 

89 
70 

94 
72 

99 
74 

102 
74 

105 
76 

1  10 
82 

107 
83 

107 
81 

108 
91 

108 

102.2 
77.6 

RANOSBURG 

MAX 

92 

60 

95 
62 

98 
64 

93 
60 

82 
59 

85 
62 

93 
63 

95 
63 

97 
62 

96 
67 

96 
66 

97 
68 

88 
68 

91 
59 

92 
64 

88 
63 

75 
55 

67 
54 

67 
56 

75 
51 

90 
57 

85 
60 

85 
61 

69 
59 

95 
60 

95 
72 

71 

97 
70 

98 
70 

96 

99.3 
62,6 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

74 
53 

78 
59 

79 
66 

72 

56 

71 
52 

73 
58 

77 
60 

80 
62 

82 
64 

84 
64 

84 
65 

83 
68 

76 
61 

77 
56 

72 
60 

62 
49 

58 
49 

54 
49 

52 
46 

58 
43 

65 
48 

66 
55 

71 
56 

77 
57 

82 
60 

82 
64 

80 
64 

82 
62 

6 1 
65 

61 

73.9 
57,9 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

103 
73 

105 
68 

103 
73 

85 
70 

99 
67 

107 

68 

110 
77 

113 
77 

114 
77 

110 
84 

U2 
76 

107 
68 

108 
81 

103 
'0 

99 
74 

99 
71 

77 
64 

82 
66 

90 
70 

9  I 
68 

96 
63 

96 
69 

101 
66 

107 
66 

I  1  1 
75 

108 
73 

110 
71 

110 

72 

104 
67 

96 

101,9 
Tl.l 

TRONA 

MAX 

93 
62 

98 
64 

101 
70 

105 
77 

85 

68 

92 

63 

97 
68 

100 
67 

103 
68 

104 
68 

103 
64 

104 
66 

103 
69 

103 
63 

98 
66 

100 
65 

92 
61 

78 
59 

73 
60 

75 
57 

8  I 
60 

8  7 
61 

92 
64 

9  1 
63 

97 
63 

102 
67 

104 
68 

103 
66 

103 
66 

105 

95,7 
65.1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

98 
63 

100 
67 

101 
70 

99 
70 

95 
62 

98 
66 

102 
67 

103 
70 

105 
75 

104 
72 

105 
70 

106 
73 

102 
76 

99 
63 

97 
64 

93 
62 

89 
63 

80 
59 

82 
63 

91 
57 

87 
64 

92 
59 

93 
62 

98 
61 

100 
64 

1  00 
66 

101 
66 

105 

59 

102 
66 

99 
66 

97.2 
65.9 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 
46 

92 
50 

97 
54 

88 
62 

77 
44 

89 
48 

90 
50 

92 
53 

94 
54 

96 
54 

95 
52 

96 
54 

94 
54 

88 
44 

89 
5  1 

85 
42 

80 
45 

70 
50 

67 
49 

70 
41 

79 
42 

6  1 
47 

84 
43 

89 
47 

93 

50 

95 
59 

93 
53 

93 
52 

96 
56 

96 
58 

67.9 
50.1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
53 

93 
58 

96 
61 

98 
68 

72 
58 

85 
58 

93 
59 

95 
60 

98 
59 

99 
60 

99 
59 

100 
62 

100 
65 

95 
51 

94 

58 

91 
55 

81 

55 

66 
56 

70 
57 

70 
50 

76 
51 

95 
54 

67 
51 

87 
52 

93 
53 

97 
62 

96 
58 

100 
58 

97 
57 

99 
59 

90.0 
57.2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

55 
30 

60 
32 

63 
34 

65 
38 

62 
42 

56 
32 

55 
31 

60 
32 

62 
33 

63 
33 

62 
32 

64 
35 

61 
40 

58 

30 

62 
38 

63 
31 

61 
36 

60 
32 

52 
28 

42 
23 

51 
24 

52 
25 

55 
27 

52 
26 

60 
29 

61 
30 

53 
27 

56 
28 

53 
28 

54 

29 

57.8 
31,2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

42 
29 

46 
32 

50 
36 

51 
39 

49 
35 

46 
29 

42 
32 

47 
33 

48 
33 

47 
33 

49 
35 

48 
36 

45 
31 

43 
32 

47 
36 

44 
31 

41 
26 

31 

25 

38 
20 

34 
23 

38 
27 

45 

36 

43 

32 

51 
39 

56 
40 

55 
34 

53 
36 

54 
35 

52 
36 

51 
37 

46.2 
32.6 
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EVAPORATION  AND  WIND  septeSber"?,], 


Day  of  month 

3^0 

on 

1 

2 

3 

1  4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 

H  < 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

! 

0UTT0N5  LANDING 

EVAP 

J. 16 

ft 

.56 

.31 

.16 

.19 

ft 

ft 

ft 

.96 

.25 

.21 

.03 

ft 

.69 

.17 

.20 

.11 

.19 

ft 

ft 

.50 

.20 

.23 

.21 

.32 

ft 

ft 

.69 

6.36 

WIND 

98 

ft 

140 

85 

150 

50 

ft 

ft 

ft 

466 

62 

62 

79 

ft 

ft 

232 

88 

68 

41 

112 

ft 

• 

258 

52 

43 

38 

71 

ft 

ft 

228 

2383 

MAX 

65 

91 

91 

68 

85 

69 

86 

65 

7 1 

- 

87 

72 

60 

83 

87 

90 

92 

■ 

" 

84 

MIN 

53 

. 

55 

58 

58 

58 

. 

. 

. 

57 

56 

57 

56 

. 

55 

54 

56 

56 

56 

_ 

53 

54 

55 

57 

56 

56 

EVAP 

•  I* 

.15 

.15 

.12 

.10 

.  10 

.13 

.11 

.15 

.16 

.17 

.15 

.17 

16 

.13 

.12 

.08 

.13 

.10 

.04 

•  03 

.04 

.12 

.10 

3.65 

WIND 

«2 

33 

28 

25 

34 

29 

37 

32 

33 

39 

38 

56 

32 

33 

*42 

30 

29 

*4l 

'29 

'29 

'32 

'73 

25 

37 

30 

22 

22 

23 

27 

40 

1022 

MAX 

S3 

82 

87  85 

74 

79 

81 

79 

79 

65 

84 

83 

65 

84 

8 1 

80 

78 

67 

78 

76 

79.4 

MIN 

55 

62 

58 

I  60 

59 

60 

98 

60 

61 

55 

58 

61 

61 

61 

59 

56 

55 

52 

53 

59 

53 

56 

59 

54 

52 

54 

57 

55 

59 

58 

57.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

* 

ft 

.96 

.29 

.26 

.16 

ft 

ft 

.75 

.32 

.33 

.21 

.12 

ft 

ft 

.60 

.15 

.09 

•  13 

.19 

ft 

ft 

.43 

.15 

.22 

.23 

.27 

, 

ft 

.57 

5.99 

WIND 

ft 

ft 

128 

40 

43 

43 

ft 

ft 

146 

66 

84 

47 

49 

ft 

ft 

140 

45 

60 

32 

42 

ft 

ft 

116 

44 

54 

73 

64 

ft 

ft 

98 

1410 

TUL6LAKE 

EVAP 

i>5 

.26 

.29 

.19 

.23 

.16 

.22 

.23 

.31 

.29 

.26 

.21 

.17 

.15 

.27 

.19 

.22 

.19 

•  14 

.14 

,22 

.25 

.22 

.22 

.29 

.24 

.25 

.22 

.30 

.  30 

6.80 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

BERRYESSA  LAKE  <6) 

EVAP 

•  33 

.33 

33 

.35 

.18 

.20 

.26 

.31 

.  32 

.20 

.19 

.30 

.07 

•  24 

.26 

.14 

.22 

.27 

.22 

•  19 

.16 

.23 

.18 

20 

.22 

WIND 

<>e 

50 

20 

37 

86 

24 

35 

55 

50 

57 

63 

381  51 

56 

54 

42 

49 

62  1  42 

49 

48 

62 

97 

32 

'31 

'22 

26 

*19 

29 

48 

1342 

MAX 

87 

92 

94 

96 

92 

92 

93 

86 

91 

88 

89 

67 

75 

87 

91 

80 

80 

83 

75 

79 

84 

86 

83 

86 

89 

89 

89 

90 

69 

68 

87,1 

MIN 

61 

63 

64 

65 

62 

62 

62 

64 

63 

61 

60 

62 

58 

62 

61 

61 

56 

59 

58 

58 

58 

57 

55 

56 

57 

57 

62 

62 

60 

59 

60.2 

EVAP 

.72 

.22 

.24 

.10 

.82 

.18 

.08 

ft 

.60 

.17 

.15 

.16 

09 

.52 

.73 

WIND 

ft 

ft 

100 

96 

7 

ft 

ft 

89 

46 

*35 

45 

19 

ft 

76 

" 

30 

23 

*16 

ft 

ft 

102 

7 

9 

'10 

'12 

ft 

ft 

56 

780 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

23 

.25 

.27 

23 

18 

22 

.29 

30 

.24 

.00 

.27 

.23 

.18 

.24 

.09 

20 

19 

.26 

.23 

6.32 

WIND 

66 

*3e 

25 

32 

146 

38 

'26 

56 

69 

io3 

'30 

64 

39 

*29 

50 

50 

40 

*39 

52 

65 

71 

*28 

'20 

*31 

44 

*21 

'33 

1522 

MAX 

86 

91 

92 

92 

79 

62 

92 

91 

90 

81 

68 

63 

89 

81 

74 

76 

66 

76 

84 

83 

77 

83 

84 

89 

89 

90 

90 

90 

84.1 

j5 

60 

63 

62 

56 

58 

57 

58 

'* 

58 

56 

56 

rubsun  www 

EVAP 

24 

.25 

.37 

.36 

.22 

.23 

.  30 

.29 

.  30 

.26 

.22 

.16 

,06 

20 

.20 

2  \ 

.23 

WIND 

55 

36 

70 

36 

51 

38 

45 

43 

47 

'Is 

*27 

37 

*47 

*31 

37 

80 

58 

34 

'45 

16 

'37 

'34 

53 

43 

'54 

'e5 

'27 

'25 

'30 

27 

1313 

LAKESHORE 

EVAP 

.29 

.26 

.30 

.30 

.17 

.27 

.27 

.31 

.29 

.27 

.16 

16 

.26 

.17 

,08 

.20 

.11 

.  14 

•  22 

.17 

.22 

.19 

.23 

.21 

.22 

.20 

.23 

.23 

.24 

6.51 

1 6 

^3 

17 

17 

j2 

1 3 

14 

20 

20 

*13 

7 

25 

10 

8 

16 

17 

1 3 

36 

10 

10 

3 

469 

LAKE  SPAULOtNS  DAM 

EVAP 

ft 

ft 

.65 

.45 

.12 

.30 

,24 

.45 

.45 

.30 

.30 

.13 

27 

.24 

ft 

•  41 

.13 

.14 

.02 

•  14 

.13 

.15 

.22 

.21 

.37 

.35 

.35 

.38 

.31 

.34 

7.55 

MONTICELLO  OAH 

EVAP 

.2T 

.25 

29 

.22 

.17 

.20 

.27 

.31 

.25 

.24 

2^ 

02 

.16 

.24 

•  25 

.16 

.23 

.10 

•  16 

.20 

.23 

.14 

.17 

.21 

.23 

.25 

.28 

.27 

6,51 

MAX 

9* 

98 

99 

100 

86 

92 

98 

96 

98 

92 

95 

'91 

74 

93 

96 

87 

81 

85 

76 

64 

89 

69 

80 

90 

92 

94 

89 

92 

91 

91 

90,5 

59 

62 

63 

64 

62 

62 

63 

65 

61 

59 

61 

59 

62 

57 

57 

57 

58 

98 

93 

52 

54 

54 

57 

59 

62 

62 

62 

60 

59,4 

PLACERVILLE  IFQ 

EVAP 

.62 

.34 

.30 

.37 

.15 

.15 

ft 

ft 

.82 

.20 

.25 

.19 

.12 

ft 

ft 

•  53 

.12 

.09 

.06 

•  09 

ft 

ft 

.41 

.17 

.23 

.32 

.34 

ft 

ft 

•  80 

6.65 

30 

30 

56 

52 

2 1 

14 

14 

16 

ft 

65 

12 

43 

29 

36 

120 

SHASTA  0AM 

EVAP 

.23 

.25 

.30 

.33 

.26 

.17 

.24 

.33 

.36 

.29 

.28 

.21 

.09 

.24 

.22 

.28 

.16 

•  14 

.19 

.19 

.19 

.17 

.17 

.21 

.15 

.38 

.29 

.25 

.18 

•  24 

6.97 

WIND 

25 

26 

1  f 

29 

11 

10 

19 

16 

22 

18 

58 

32 

20 

20 

42 

24 

7 

50 

1 1 

15 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.25 

.27 

•  ~ 

.31 

.29 

.15 

.26 

.32 

.33 

.29 

.29 

.20 

.10 

.27 

.24 

.31 

.18 

•  16 

.14 

.17 

.22 

.14 

.19 

.25 

.24 

.28 

.29 

.26 

.22 

.26 

7.22 

WIND 

25 

16 

3  ^ 

22 

32 

25 

47 

50 

39 

75 

34 

23 

34 

19 

27 

33 

32 

37 

20 

WHISKEYTONN  RES  (A) 

EVAP 

ft 

ft 

.76 

.27 

.26 

.15 

ft 

ft 

.79 

.27 

.25 

.17 

.04 

.20 

.27 

.23 

.18 

•  10 

.13 

.24 

ft 

* 

.46 

.25 

.17 

.19 

.23 

ft 

ft 

•  60 

6.23 

WIND 

36 

6 

10 

29 

10 

6 

6 

31 

44 

16 

13 

12 

10 

13 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

BOCA 

EVAP 

.12 

.27 

.27 

.27 

.20 

.09 

.25 

.36 

.23 

.24 

.29 

.26 

.17 

.19 

.23 

.16 

.17 

•  07 

.06 

.02 

.11 

.21 

.09 

.16 

.20 

.20 

.20 

.20 

.20 

•  24 

5.75 

WIND 

28 

20 

14 

10 

19 

41 

51 

57 

33 

49 

51 

40 

18 

J7 

30 

839 

FLEMING  FISH  ♦  CAME 

EVAP 

.22 

.29 

.29 

.30 

.33 

.24 

.34 

.27 

.28 

.30 

.35 

.11 

.23 

.20 

.19 

.09 

.13 

.13 

.21 

.18 

.17 

.21 

.19 

ft 

.46 

.19 

•  24 

7.20 

WIND 

42 

36 

25 

25 

4 1 

35 

'37 

35 

59 

30 

'31 

'le 

22 

36 

952 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.06 

.27 

.18 

.14 

.11 

.07 

.11 

.16 

.15 

.13 

.17 

.  14 

.  09 

.14 

.16 

.13 

.07 

.06 

.06 

.08 

.10 

.10 

.10 

.08 

.08 

.08 

.10 

•  10 

3.26 

WIND 

18 

16 

12 

11 

ft 

19 

12 

21 

11 

15 

20 

18 

22 

15 

1 8 

1 5 

*34 

8 

8 

9 

14 

33 

3 

12 

8 

6 

8 

13 

22 

455 

CRAINASE 

BURLINSAME 

EVAP 

.30 

.15 

.20 

.17 

.17 

.15 

.24 

.15 

.12 

.15 

.24 

.11 

.11 

.10 

.17 

.15 

.19 

•  13 

.11 

.15 

,15 

.14 

.13 

.15 

.15 

.15 

.21 

.28 

.13 

.15 

4.86 

WIND 

*0 

20 

40 

20 

36 

29 

23 

41 

9 

30 

21 

9 

12 

20 

30 

40 

20 

10 

9 

6 

21 

20 

10 

20 

8 

19 

30 

35 

40 

30 

700 

63 

82 

90 

83 

79 

60 

64 

MIN 

97 

60 

64 

63 

62 

60 

65 

66 

62 

64 

62 

63 

61 

60 

99 

57 

58 

59 

96 

61 

56 

57 

69 

57 

61 

63 

61 

58 

67 

56 

60.9 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.22 

.27 

.31 

.39 

.01 

.26 

.30 

.29 

.32 

.36 

.29 

.31 

■  1 7 

.24 

.29 

_ 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.20 

- 

NEWARK  (F) 

EVAP 

ft 

.90 

.18 

.20 

.23 

ft 

« 

ft 

.86 

.38 

.10 

.05 

ft 

ft 

.79 

.15 

.07 

•  24 

.21 

ft 

ft 

.*7 

.24 

.20 

.26 

.24 

ft 

ft 

.64 

.12 

6.55 

WIND 

ft 

2«6 

41 

46 

47 

ft 

ft 

ft 

211 

49 

43 

22 

* 

ft 

185 

46 

44 

27 

70 

ft 

• 

156 

50 

42 

39 

63 

ft 

ft 

199 

36 

1662 

SAN  JOAQUIN  DRAINA6E 

ANTIOCH  PUMPINO  PLANT 

EVAP 

.30 

.30 

.24 

.30 

.21 

.21 

.28 

.26 

.30 

.30 

.24 

.27 

.07 

.23 

.27 

a  27 

.  16 

•  15 

.19 

.16 

.22 

.27 

.21 

•  21 

.19 

.22 

.25 

.36 

.33 

.30 

7.25 

22 

.27 

.30 

.22 

.14 

.17 

.11 

.17 

.06 

.23 

WIND 

*19 

'21 

17 

17 

'21 

*16 

*17 

19 

'l9 

'l9 

*17 

17 

20 

*18 

'19 

21 

18 

18 

14 

*13 

19 

*16 

19 

16 

*14 

'16 

*21 

'18 

*22 

18 

539 

FRIANT  aOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.32 

.38 

.41 

.41 

.29 

.38 

.35 

.40 

.38 

.42 

.31 

.35 

.31 

.32 

.18 

.04 

.16 

.26 

.28 

.31 

.22 

.29 

.33 

.46 

.40 

.34 

.30 

9.49 

WIND 

<>0 

38 

33 

34 

54 

35 

28 

28 

30 

42 

32 

26 

51 

49 

'38 

'40 

'29 

31 

25 

27 

31 

28 

45 

29 

29 

27 

36 

27 

37 

33 

1032 

94 

95 

93 

95 

95 

95 

88 

90 

90 

80 

79 

68 

89 

87 

95 

88 

MIN 

59 

62 

63 

66 

66 

66 

65 

66 

60 

62 

61 

63 

65 

63 

63 

60 

59 

59 

58 

58 

60 

59 

60 

60 

62 

64 

64 

65 

64 

63 

62^2 

MtltM  MtTtHY 

EVAP 

•  16 

.19 

.21 

.21 

.11 

.15 

.19 

.51 

.16 

.23 

•  17 

•  15 

.15 

.16 

.07 

.08 

.01 

09 

10 

.09 

.15 

.15 

20 

■ 

19 

' 

4  62 
*' 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (E) 

EVAP 

.30 

.45 

.45 

.39 

.41 

.36 

.40 

.36 

.45 

.45 

.35 

.44 

.27 

•  36 

.30 

.45 

,33 

.31 

.02 

.25 

.26 

.30 

.30 

.30 

.30 

.36 

.39 

.30 

•  45 

.45 

10.51 

WIND 

93 

" 

53 

56 

108 

51 

97 

82 

92 

53 

71 

61 

51 

56 

51 

59 

f  7 

47 

50 

KNI6MTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.22 

.26 

.31 

.32 

.23 

.26 

.31 

.26 

.32 

.31 

.25 

.36 

•  12 

•  19 

.25 

.24 

•  13 

.19 

.12 

.13 

.21 

- 

.21 

.21 

.22 

.23 

.33 

.30 

•  30 

.18 

7.23E 

WIND 

27 

25 

23 

17 

27 

21 

21 

23 

22 

43 

22 

16 

37 

33 

21 

35 

2 

21 

22 

19 

19 

16 

34 

25 

12 

10 

17 

23 

20 

16 

673 

LODI  (E) 

EVAP 

.28 

.26 

.28 

.33 

.16 

.24 

.29 

.09 

.36 

.10 

•  16 

.15 

•  09 

•  25 

WIND 

51 

»0 

27 

69 

47 

44 

'46 

*61 

'e2 

'58 

*23 

50 

60 

*40 

97 

59 

37 

45 

26 

*50 

'40 

'45 

'60 

'24 

'18 

'20 

*50 

'53 

47 

46 

1377 

MANDEvILLE  ISLAND 

EVAP 

.25 

.24 

.24 

.30 

.15 

.25 

.30 

.25 

.30 

.22 

.21 

.16 

.23 

.20 

.15 

.19 

.15 

.11 

'5° 

•  25 

WIND 

«0 

40 

20 

100 

70 

40 

90 

90 

110 

60 

40 

60 

40 

'70 

30 

30 

20 

40 

20 

'so 

*40 

'60 

'10 

'10 

0 

'50 

'60 

'50 

30 

1440 

MAX 

92 

94 

96 

94 

89 

92 

91 

90 

80 

91 

93 

90 

88 

91 

89 

80 

66 

79 

79 

86 

88 

88 

88 

89 

94 

95 

94 

91 

92 

92 

89,4 

MIN 

57 

56 

66 

64 

62 

59 

63 

63 

61 

59 

64 

59 

60 

62 

62 

59 

60 

62 

59 

60 

57 

60 

58 

59 

63 

65 

61 

62 

60 

59 

60.8 

OAKOALE  WOODWARD  DAM  (O 

EVAP 

.27 

.28 

.34 

.40 

.29 

.41 

.24 

.34 

.36 

.29 

.23 

.34 

.21 

•  19 

.39 

.19 

.13 

.36 

.07 

.16 

.24 

.24 

.26 

.22 

.24 

.17 

.32 

.36 

.35 

.33 

8.18 

60 

96 

59 

35 

63 

47 

93 

71 

86 

102 

29 

62 

69 

69 

40 

69 

28 

48 

38 

35 

38 

33 

66 

35 

17 

13 

17 

43 

51 

33 

1469 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.31 

.36 

.42 

.40 

.17 

.35 

.34 

.34 

.32 

.34 

.31 

.28 

.25 

.33 

.36 

.35 

.IB 

.28 

.10 

.26 

.27 

.30 

.29 

.25 

.30 

.34 

.35 

.44 

.33 

.30 

9.22 

WIND 

83 

65 

87 

72 

36 

54 

60 

51 

36 

79 

50 

41 

81 

91 

93 

66 

34 

63 

36 

71 

45 

40 

84 

68 

65 

58 

47 

60 

49 

69 

1843 

MAX 

90 

89 

91 

92 

79 

93 

92 

93 

94 

90 

89 

91 

81 

83 

88 

86 

7") 

78 

71 

83 

Db 

90 

S3 

85 

89 

91 

91 

91 

91 

92 

87.4 

MIN 

58 

60 

61 

64 

65 

63 

64 

65 

63 

58 

59 

62 

61 

58 

59 

56 

56 

59 

56 

56 

59 

61 

58 

58 

60 

63 

64 

61 

60 

60 

60.2 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1963 


Station 

Day  of  month 

M 

1 

2 

3 

4 

 1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALT  SPR1N5S  PWR  HOUSE  «3> 

EVAP 

 1 

•  32 

.31 

.35 

.31 

.16 

.18 

.31 

.41 

.32 

.28 

.21 

.13 

.25 

.22 

.15 

.09 

.06 

.08 

.09 

.12 

.18 

.14 

.24 

.29 

.29 

.39 

.36 

.34 

.30 

7.12B 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.AO 

150 

58 

.AO 

97 

59 

.40 

68 
91 
61 

.50 

142 
92 
64 

.21 

174 
70 
62 

.39 
66 
92 
63 

.45 

158 
93 
62 

.40 

89 
93 
62 

.45 

104 

95 
60 

.30 

119 
85 
59 

•  30 
68 

90 
60 

.35 

73 
92 
63 

.20 

83 
84 
62 

.30 

114 
88 
61 

.35 
94 

90 
61 

.40 

197 
85 
56 

.30 

137 
76 
56 

.27 

69 
81 
56 

.17 

50 
71 
57 

.20 

109 
78 
57 

.28 

64 
87 
58 

.28 

84 
87 
57 

.25 

83 
83 
57 

.28 

58 
86 
59 

.28 

53 
89 
59 

.30 

54 

91 
62 

.40 

77 
92 
64 

.45 

89 
91 
61 

.40 

83 
89 
61 

.43 

90 
87 
61 

10.09 
2896 
86.9 
59,9 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

» 

• 

• 
tt 

tt 
• 

•  IS 

140 
97 
65 

•  30 

20 
90 
65 

.20 

5 
96 
65 

.23 

5 
95 
65 

•  23 

10 
95 
65 

.30 

50 
94 
60 

.30 

10 
90 
60 

•  15 

10 
91 
64 

.15 

5 
90 
64 

.18 

15 
89 
59 

.15 

10 
92 
61 

.30 

100 
92 
62 

.15 

10 
80 
56 

.22 

10 
81 
57 

.15 

5 
80 
62 

.08 

5 
79 
59 

.15 

20 
87 
60 

.20 

20 
86 
56 

.22 

10 
87 
58 

.18 

20 
86 
58 

.15 

5 
90 
59 

.20 

0 
93 
63 

.20 

5 
94 
65 

•  20 

0 
93 
66 

.25 

15 
92 
62 

.25 

15 
90 
61 

.25 

30 
89 
60 

5.49 
550 
89.6 
61.4 

TRACT   PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 
MIND 

,<■<> 

250 

.40 

106 

.38 

36 

.48 

254 

.26 

96 

38 

170 

173 

241 

114 

105 

126 

108 

111 

208 

220 

212 

77 

42 

197 

102 

173 

U5 

44 

28 

29 

81 

192 

138 

201 

3997 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

10 
87 
5* 

.40 

24 
86 
55 

.30 

28 
90 
62 

•  22 

26 
88 
63 

.05 

17 
88 
56 

.30 

6 
88 
61 

.40 

25 
89 
60 

•  20 

19 
89 
61 

.36 

29 
90 
60 

.34 

29 
90 
61 

.37 

28 
92 
59 

.37 

25 
92 
59 

.33 

22 
91 
62 

.20 

52 
91 
55 

.50 

12 
87 
62 

.20 

36 
86 
58 

.15 
ft 

86 
56 

•  05 

18 
62 
57 

7 
60 

8 
73 
56 

.10 

24 

85. 
56 

.20 

26 
87 
60 

.16 

12 
84 
56 

.24 

19 
84 
55 

.30 

21 
86 
55 

.30 

29 
88 
58 

.40 

40 
88 
61 

.30 

23 
89 
60 

.30 

20 
88 

60 

.30 

21 
86 
58 

8.08B 

655 
85.9 
58.5 

CACHUMA   DAM    (C ) 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.2<> 

39 

59 

.27 

37 

59 

.24 

32 

61 

•  27 

36 

65 

.01 

15 

62 

.18 

31 

63 

.20 

33 

62 

.19 

28 
87 
60 

.20 

38 

61 

.30 

33 
87 
58 

.27 

39 

59 

.30 

39 

60 

.23 

26 
79 
61 

.27 

63 
84 
57 

.23 

33 
86 
58 

.20 

30 

58 

.25 

55 

58 

•  01 

48 
82 
58 

.14 

43 
60 
60 

.15 

34 
80 
61 

.15 

40 

59 

.22 

40 
83 
59 

•  18 

40 
83 
57 

.21 

37 
83 
62 

.25 

37 
87 
61 

.38 

65 

- 

.41 

77 

- 

.32 

48 

- 

.27 

38 

62 

.21 

37 
86 
60 

6.75 

1193 

60.0 

CHULA  VISTA 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.26 

86 

63 

tt 
tt 

.38 

110 
83 
64 

.13 

59 
79 
65 

.19 

79 
86 
65 

.15 

86 
8 1 
66 

ft 
ft 

tt 

.73 

260 
88 
62 

.26 

91 
86 
63 

.26 

72 
87 
62 

.25 

49 
87 
63 

.23 

48 
92 
66 

tt 
tt 

ft 

ft 

.75 

267 
88 
63 

.25 

81 
83 
63 

.08 

84 
71 
63 

.03 
46 
73 
64 

.20 

61 
83 
61 

ft 

ft 
tt 

.55 

245 
84 
61 

.11 

56 
80 
64 

.17 

73 
84 
64 

.22 

38 
90 
64 

•  53 

62 
93 
65 

.35 

35 
93 
65 

.32 

48 
90 
64 

.25 
94 
87 
64 

6.65 
2130 
84.9 
63.7 

RIVERSIDE  EXP  STA  (O 

EVAP 
MIND 

'32 

*31 

.28 

30 

•  15 

37 

.13 

14 

.24 

28 

.25 

25 

.31 

27 

.37 

29 

.36 

28 

•  40 

30 

.40 

27 

.36 

27 

.35 
ft 

.29 

69 

.18 

29 

38 

25 

28 

11 

'20 

.20 

19 

.19 

20 

•  19 

19 

'21 

.25 

30 

61 

ft 

.43 

75 

.27 

28 

858 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

79 
86 
56 

.28 

31 

85 
55 

.25 

46 

59 

.12 

33 

61 

.11 

44 

6! 

.22 

51 

61 

.22 
44 

59 

.22 

56 

55 

.23 

36 
85 
61 

.24 

47 
87 
54 

.30 
53 
87 
54 

.25 

42 
88 
58 

.22 
45 
87 
59 

.31 

77 
88 
62 

.25 

43 
87 
57 

.20 
47 

61 

.12 

29 

61 

•  07 

26 

59 

'32 

78 
60 

•  18 

41 
83 
58 

'55 

83 
55 

.20 

46 

57 

.22 

45 

55 

.30 

45 

57 

'46 

91 
59 

*62 

92 
63 

.30 

53 
92 
62 

'62 

92 
61 

.26 

45 

60 

.26 

52 

58 

1413 
85,6 
58,6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.62 

57 
97 
67 

.60 

46 

99 
68 

.49 

17 
102 
73 

.63 

75 
102 
75 

.29 

41 
99 
73 

.30 

42 

100 

70 

.52 

46 

102 
70 

.56 

37 
101 
71 

.60 

46 

101 
71 

.55 

38 

•  69 

48 

102 
70 

.52 

31 
99 
70 

.81 

122 
99 
74 

.63 

59 
98 
68 

.75 

76 
97 
72 

.97 

217 
89 
69 

.80 

190 
85 
66 

•  52 

7 
79 
65 

.29 
ft 

77 
67 

.02 

11 

66 

ft 

16 
95 
67 

ft 

22 
95 
68 

.39 

36 
95 
69 

.47 

34 
97 
68 

.43 

9 
99 
68 

.40 

16 
98 
62 

.45 

21 

10  0 

.51 

16 

10  0 

70 

.46 

39 
10  0 
68 

.55 

16 
101 
69 

14,82 

1431 

69,0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.<>2 

36 

104 
69 

.36 

21 

in  3 
68 

.39 

15 

10  5 
73 

.24 

22 
101 
74 

.11 

19 
88 
70 

.30 

19 
104 
71 

.43 

36 
105 
73 

.38 

30 
l07 
69 

.45 

16 
108 
73 

.45 

19 

10  8 
73 

.34 

18 
107 
75 

.36 
14 

10  5 
75 

.32 

8 

105 
77 

.36 

11 
ln5 
69 

.38 

18 
lo2 
68 

.27 

39 

10  3 
70 

.15 

18 
100 
69 

ft 

36 
75 
63 

.12 

14 
83 
68 

.25 

40 
95 
66 

.08 

22 
98 
68 

.24 

IS 

lol 
71 

.30 

13 

lol 

71 

.30 

5 

102 
65 

.28 

24 

102 
70 

.26 

6 

108 
71 

.30 

200 
103 
68 

.33 

817 
103 
72 

.26 

6 

103 
71 

.25 

10 
99 
71 

8.68 

1570 
101,1 
70,4 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C)  PAN  IS   OF   COPPER,    AND  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE.    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Day  oi  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
MT  BALOY  NOTCH 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

T 
0.5 

2.0 

2 

2.0 

3 

Sm  rrfif  01  nolM  I0U0WIB9  SUttoa  Indaet. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  California 

SEPTEMBER  1963 


STATION  AND 

DEPTH 

Day  of  mocth 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

-17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BRAWLEY  2  SW 



*  INCHES 

9  AM 

91 

92 

93 

90 

89 

90 

92 

92 

92 

94 

93 

95 

95 

92 

94 

90 

90 

80 

80 

80 

80 

82 

83 

83 

85 

86 

86 

86 

86 

85 

MIN 

88 

112 
89 

112 
91 

105 
68 

102 
87 

110 
87 

112 
89 

112 

112 

115 

115 

116 

115 

111 

112 

109 
86 

109 
88 

92 
75 

90 
76 

94 
74 

-96 
76 

99 
77 

101 
79 

101 
78 

103 
82 

103 
84 

104 
83 

104 
83 

104 
83 

100 
82 

85.2 

8  INCHES 

9  AM 

94 

94 

94 

92 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

82 

83 

63 

84 

85 

85 

85 

86 

88 

68 

88 

89 

87 

90.0 

MAX 

100 

100 
94 

100 
94 

97 
92 

95 
91 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

94 

99 
93 

106 
92 

93 
82 

I 

87 
82 

88 
83 

89 
83 

91 
84 

93 
85 

92 
85 

92 
85 

93 
87 

93 
86 

94 
88 

93 
87 

96.1 
89.9 

12  INCHES 

95 

95 

94 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

84 

85 

85 

86 

85 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

91.2 

20  INCHES 

9  AM 

94 

94 

93 

93 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

87 

87 

85 

87 

87 

67 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

86 

90.5 

39  INCHES 

9  AM 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88.9 

79  INCHES 

9  AM 

88 

86 

66 

86 

66 

86 

86 

66 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

86 

86 

86 

85 

86 

85 

85 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

91 
72 

94 

95 
75 

97 
75 

85 
72 

87 
71 

93 
74 

94 
74 

95 
73 

89 
69 

91 
72 

91 
73 

77 
66 

85 
66 

89 
69 

85 
67 

79 
67 

85 
69 

77 
66 

81 
67 

85 
56 

85 
67 

81 
64 

84 
65 

87 
57 

88 
70 

89 
72 

90 
71 

90 
70 

90 
71 

87.6 
69.8 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
67 

71 
68 

70 
68 

70 
64. 

65 
62 

66 
63 

68 
64 

69 
65 

70 
67 

71 
67 

72 
67 

72 
68 

73 
70 

72 
68 

70 
68 

69 
57 

58 
59 

59 
57 

57 
56 

58 
55 

59 
56 

60 
57 

52 
58 

64 
59 

65 
61 

67 
63 

69 
65 

69 
55 

70 
58 

70 
58 

57.2 
63.7 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 

MIN 

71 
70 

71 
71 

71 

59 

69 
66 

66 
66 

67 
66 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

70 
68 

70 
69 

71 
70 

71 
71 

71 

70 

71 
70 

70 
59 

69 
57 

57 

66 

56 
55 

55 
66 

67 

55 

67 
66 

56 
55 

67 
66 

58 

67 

69 
68 

70 
59 

71 

70 

71 
71 

68.9 
68.0 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE   EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL   THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  7  A.   M.   SEPT.   3  TO  7  A .  M.   SEPT     5    (48  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.  li 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

3 
> 

0 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4,00  AM 
PST 

10,00  AM 
PST 

a. 

O  VI 
O  Q. 

-* 

z 

Q. 
O 

o  y) 

"  Q. 

o 

Trace 

.01-09 

10-49 

,50-99 

1,00-199 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  W8  AIRPORT 

NW 

11 

4.8 

15-H 

NW 

3 

68 

51 

37 

55 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

3 

2.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

30 

21 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

3.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSW 

6.1 

28 

ENE 

18 

45 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

4.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

s 

19 

5.6 

20-H 

SSW 

26 

74 

50 

41 

66 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

6 

2.7 

EUREKA  WB  CITY 

N» 

5.3 

26 

s» 

22+ 

4 

4 

0 

1 

0 

0 

9 

52 

7.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

WNW 

27 

6.0 

20 

NW 

12 

75 

50 

31 

55 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

86 

2.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

5.7 

20++ 

NW 

28+ 

78 

54 

50 

73 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

3.4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

WSW 

20 

7.3 

20++ 

SE 

18+ 

78 

58 

62 

76 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

3.5 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w* 

5.8 

19 

W, 

28 

70 

47 

49 

69 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

6 

80 

2.8 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

55 

41 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

3.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

WNW 

28 

7.8 

21++ 

WNW 

15 

84 

74 

62 

80 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

4.0 

POINT  AROUELLO  WB 

5.0 

18++ 

W 

15 

5 

2 

2 

1 

0 

0 

10 

5.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NW 

15 

7.8 

29 

NW 

15 

55 

36 

23 

45 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

82 

3.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

15 

4.7 

22 

W 

9 

83 

56 

38 

70 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

82 

3.4 

SANDBERG  WB 

S 

10.1 

28++ 

S 

18+ 

39 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

4 

2.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

15 

7.5 

23 

SW 

29 

81 

62 

52 

76 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

72 

3.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

WNW 

36 

10.4 

32 

W 

15 

86 

66 

61 

81 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

6 

3.3 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

w« 

71 

8.4 

24 

w, 

15 

SOS 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

78 

SAN  JOSE 

w* 

74 

4.1 

17 

w* 

23 

490 

4 

0 

I 

0 

0 

0 

5 

64 

3.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

NW 

22 

5.9 

22+^ 

NW 

23+ 

94 

54 

66 

89 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

3.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

NW 

21 

7.3 

22++ 

W 

15 

71 

51 

35 

50 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

3.3 

t     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S     eiOO  A.M. 

a  SlOo  P.M. 

See  reieience  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

!  DRAINAGE  J 

LATITUDE 

1  LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

SPECIAL 

ACTON  ESCONOIOO  FC26IBE 

LOS  ANGELES 

2920 

6P 

J  C  FASSOLO 

ADELANTO 

002' 

SAN  6ERDIN0 

i! 

34 

35 

117  25 

2646 

SS 

FRANK  EBERT 

AOIN  BANGER  STATION 

002S 

MODOC 

21 

41 

12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0064 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

122  02 

410 

7* 

FRANK  J  CUZZILLO 

aldebpojnt 

HUMBOLDT 

11 

123  36 

435 

9« 

9i 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT   MT    FC  hMb 

0115 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

118  33 

2367 

C 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1735 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTAOENA 

OlAi. 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

116  OB 

1127 

61 

RUaiO  CANON  L+W  ASN 

altupas  bange«  station 

0161 

MODOC 

21 

41 

29 

120  32 

4365 

6A 

e« 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOY 

0176 

SAN  BEROINO 

34 

34 

115  45 

636 

c 

STATE  DIV  OF  HWTS 

AN6I0LA 

020*. 

TULARE 

33 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212  NAPA 

36 

34 

122  26 

1616 

BP 

ANTIOCH  FlBfiEeOARO  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

2- 

121  46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBO  PRODUCTS  CORP 

antioch  pumping  plant  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

J' 

59 

121  44 

60 

BA 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

30 

34 

52 

119  20 

4965 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

SAN  BEROINO 

15 

34 

117  13 

2935 

6P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  Gt»AND£ 

0320 

3N  LUIS  OBPO 

4 

3S 

07 

120  34 

COUNTY  fiOAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36 

14 

121  29 

B00{ 

C 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  R5  FC  SOB  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

lie  10 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

1706 

" 

SA 

US  NAT  PARK  SEfiVlCt 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 

ORANGE 

21 

33 

55 

117  53 

340 

merschel  p  Clausen 

ATLAS  ROAD 

0372 

NAPA 

17 

38 

25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUIRA 

ATwELL 

037i. 

TULARE 

9 

36 

28 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0379 

FfiESNO 

27 

37 

05 

119  29 

201( 

6P 

5P 

PETE  E  DUaOSE 

AUeURN 

0383 

PLACER 

1 

121  04 

1297 

7A 

OAN  bARBER 

AVALON  pleasure  PiEft 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

21 

3 

8A 

8A 

HARBOR  MASTER 

AVILA  6EACH 

S  LUIS  OBISPO 

120  44 

321  4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PAR*.  FC  US 

LOS  ANGELES 

Zl 

34 

08 

117  54 

6101 

BA 

AZUSA   CITY  PARK 

8APGER 

0<.22 

TULARE 

36 

38 

119  01 

c 

MRS  LUCILLE  £  WEODLE 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

11 

7300 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

6AKER 

0A36 

SAN  SEROINO 

16 

116  04 

94Q 

8A 

c 

L  £  METMENY 

8AI.ER  9  NNW 

SAN  BEROINO 

35 

23 

116  07 

i045 

6A 

L  A  WIR  +  PwR  DEPT 

BAtERSFlELD  we  AIRPORT 

0<>A2 

KERN 

1( 

35 

25 

119  03 

495 

HID 

MIO 

:  J 

u  s  WEATHER  Bureau 

eALCH  POWER  HOUSE 

u 

36 

55 

119  06 

1720 

4P 

4P 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

OftbS 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122  47 

6600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE 

26 

33 

56 

117  51 

5751 

5P 

80Y  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  0AM 

0S14 

SAN  DIEGO 

32 

41 

162J  7A 

IJ 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

SAN  BEROINO 

15 

34 

54 

2142 

4P 

s 

SO  CALIF  WAlER  CO 

BARTON  FLAT 

FRESNO 

36 

49 

lie  S3 

3760j 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

30 

3A 

119  55 

5165 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEALE  "F6 

YUBA 

1 

39 

07 

121  26 

113' 

U  S  AIR  FORCE 

BEARTRAP  MEADOW 

TULARE 

9 

36 

41 

116  52 

6800 

MI(^ 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

29 

33 

56 

2613 

OA, 

c 

BEAUHONI    IRRlG  01  ST 

BEAUMONT  Pumping  plant 

0607 

RIVERSIDE 

2S 

116  58 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  01  ST 

BEAUMONT  1  £ 

0609 

RIVERSIDE 

33 

116  58 

26C5 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

3: 

38 

00 

650C 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

05 

lie  27 

5P 

MIKE  MC  NALLY 

BEN  LOMOND 

0671. 

SANTA  CRUZ 

37 

122  06 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37 

52 

29'; 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

NAPA 

23 

38 

122  14 

480 

lOA 

10^^  lOA 

HARvET  0  FRYER 

BESWICK   7  S 

0715 

SISKIYUU 

12 

41 

52 

122  14 

6140 

S 

u  s  WEATHER  Bureau 

6IESER 

0731 

LASSEN 

21 

41 

07 

121  OB 

4130 

c 

HARK  P  HICKS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

40 

45 

123  15 

1272 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

07A1 

SAN  BEPDINO 

28 

15 

116  55 

6746 

5P 

BIG  BEAR  LK  F|RE  DIST 

BIG  BEAR   LAKE  0AM 

0742 

SAN  BERDINO 

2B 

116  58 

6615 

7A 

C  H 

MRS  MARGIE  A  SIHPSON 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

S 

39 

16 

120  31 

57  39 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  OALTON  DAM  FC22JB-e 

075B 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117  49 

1575 

5P 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

INYO 

37 

1006U 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  8  36 

0779 

LOS  ANGELES 

23 

117  41 

6862 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG   SUfi    STATE  PARK 

0  7  90 

MONTEREY 

36 

47 

Z36 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCbD-E 

LOS  ANGELES 

34 

16 

118  11 

2317 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

BIRr^INGHAM  GEN  HOSPITAL 

LOS  ANGELES 

i: 

34 

lie  30 

TZi 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

OBI? 

15 

118  35 

8154 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0921 

FRESNO 

11 

06 

lie  34 

11040 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  HB  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37 

22 

lie  22 

4108 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082'' 

1< 

37 

22 

lie  43 

939C 

12N 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SANTA  CLAHA 

37 

122  10 

2330 

HRS  MARY  INCERPl 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

21 

7200 

u  s  WEATHER  Bureau 

BLACKWELLS  CORNER 

35 

37 

1  19  52 

644 

lOA 

DEAN  SAMS 

BLUE   CANYON  we  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39 

120  42 

5280 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

DEL  NORTE 

i: 

24 

123  46 

480C 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

HUMBOLDT 

li 

55 

123  49 

975 

9A 

M  FRANK  SwOPE 

BLYThE 

RI VERSIDE 

37 

266 

4P 

STATE  OIV  OF  FSTfiY 

SLYThE  7  W 

RIVERS  IDE 

s 

37 

114  43 

390 

MID 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

slythe  faa  airport 

0927 

Rl VERSIDE 

5 

37 

114  43 

390 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

NEVADA 

36 

34 

23 

120  06 

5632 

8A 

BA 

HAROLD  M  PABST 

BONI TA 

0961 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117  02 

105 

6P 

5P 

R  M  ALLEN 

BOONVILLE  hwy  mninc  sta 

0973 

MEnDOC INO 

IT 

39 

123  22 

342 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

35 

00 

1  17  39 

2455 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

60RREG0  OeSERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33 

16 

U6  ^6 

745 

8J 

CAL  DIV  BEACH  +  PkS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

17 

116  21 

625 

6A 

01  GIORGIO  FRUIT 

BOULDEfi  CREEK 

LOCATgLLi  Ranch 

1005 

SANTA  CRUZ 

37 

09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

40 

J350 

THE  OLIVE  BARREL 

60U0UEI  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

2< 

34 

35 

116  22 

3055 

MIC 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

loia 

NEVADA 

39 

27 

5347 

5P 

c 

NEVADA  IRRIG  DIST 

1034 

MONTEREY 

540] 

6A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMB  2  NW 

1046 

MENDOCINO 

39 

1480 

eA 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEY  2  SW 

104B 

IMPERIAL 

57 

115  33 

-  100 

6A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

12l  41 

34 

122  08 

5759 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

105( 

ORANGE 

26. 

33 

55 

117  54 

nt 

6A 

BREA  FIRE  DEPT 

60 E A  DAM 

105T 

ORANGE 

33 

53 

117  56 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

107? 

MONO 

36 

15 

119  14 

6470 

5P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

li 

36 

17 

119  17 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE   A  NNW 

HUMBOLDT 

40 

32 

123  49 

20601 

6A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

PLACER 

36 

39 

120  04 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  ranch 

1II2 

23 

46 

122  09 

35C 

9A 

9A 

: 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

brush  CREEK  RANGER  STA 

113Q 

BUTTE 

39 

41 

121  20 

3560 

SA 

: 

U  5  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39 

00 

120  35 

4800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRTSON 

11  a: 

MONTEREY 

35 

48 

121  05 

925 

: 

ERNEST  A  WEFERLING 

buckhorn 

SHASTA 

40 

52 

121  51 

3771 

3P 

MRS  ANNA  M  DAVIDSON 

PLUMAS 

■ 

39 

54 

121  20 

1760 

2P 

P  G  +  E  Company 

BUCKS  LAKE 

39 

54 

121  12 

5200 

: 

Elmer  l  Crittenden 

1170 

SAN  BENITO 

36 

121  11 

: 

MRS  ORA  lee  martin 

BULLAROS  bar  PwR  HOUSE 

iiec 

:i 

25 

121  09 

1600 

8A 

P  G  t  E  company 

SUR6ANK  F1B£  DEP  FC226a 

LOS  ANGELES 

34 

11 

116  IB 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BUR6ANK  we  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

li 

34 

12 

lie  22 

699 

4F 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

euRLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37 

35 

122  21 

10 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNEY 

SHASTA 

21 

63 

121  40 

3127 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  Ranch  i  s 

121? 

TRINITY 

3& 

46 

123  26 

2160 

8^ 

8A 

PAUL  F  KAUT 

eURTON  RANCH 

1216 

rONTRfl  COSIA 

37 

62 

122  05 

560 

HRS  MAR  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

^5 

AO 

34 

121  16 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUT  TONW 1 LLOW 

KERN 

'\ 

35 

24 

119  26 

6A 

i 

SUENA  VISTA  W  S  DIST 

C ABA20N 

1250 

RIVERSIDE 

55 

116  47 

1816 

JAMES   A  WAKELAND 

CABfilLLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

117  14 

410 

6P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACMUMA  DAM 

1253. 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

6A 

8A 

6A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

34 

23 

117  34 

4780 

c 

SAN  BEROINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

36 

4696 

8A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120  22 

3343 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

ALAMEDA 

37 

29 

121  49 

805 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1286 

IMPERIAL 

6 

116  28 

12 

5P 

IHPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300 

TULARE 

35 

53 

U8  41 

2950 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

38 

35 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATlOf 

1316 

SISKIYOU 

3136 

5P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANCELUS 

I36S 

SAN  BERDINO 

26 

34 

09 

116  69 

5770 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1A2A 

SAN  DIEGO 

32 

37 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

142& 

CALAVERAS 

15 

120  51 

666 

BA 

8A 

: 

E  BAY  HUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLlER 

1'.33 

SIERRA 

39 

36 

120  34 

5566 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

] 

20 

120  41 

615 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

YUBA 

27 

121  02 

2760 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  SW 

14?6 

MODOC 

21 

41 

121  03 

4500 

BA, 

MRS  VIRGINIA  L  HlLLEft 

CANBY  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1464 

LOS  ANGELES 

13 

34 

lid  J4 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I L 

6 

35 

IS 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

8 

ID 

121  05 

4555 

5P 

6P 

P  G  +  £  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1516 

ORANGE 

55 

1625 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHSON  CANYON  WORf.MAN 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

117  4B 

1220 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

PLUMAS 

6 

121  09 

5P 

P  S  +  £  COMPANY 

!  CAfiMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

\       MOUNTAIN  VIEW 

]  CEOARVILLE 
CENTERVILLE  POWER  HOUS 
CHALLENGE  RANGER  STA 

I  CHATSWORTH  FC  24  0 

I  CHATSWORTH  RESERVOIR 

j  CHERRY  VALLEY  DAM 

■  CHESTER 

CHICO  EkPERIMENT  STA 

chiouito  creek 
i  chittenden  pass 
i  cholame  hatch  ranch 

chuchupatt  ranger  sta 

chula  vista 

citrus  heights 

'  CLAREMONT  FC  2J0D 

'  CLAREMONT   POMONA  COL 
I  CLARKSBURG 

I  CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 
'  CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 
I  CLOVERDALE   11  W 
!  CLOVER  MEADOWS  GS 
I  CUALINGA 

COALINGA    1  SE 

I   COALINGA    14  WNW 
:  COBB  2  NW 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET   1  NNE 

COLSYS  FC  53  0 

COLD  SPRINGS  CAMP 
'  COLEMAN  FISH  HATCHERY 

■  COLFAX 

i  COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW  I 

CONCORD  3  E  : 
COOL 

COPCO  NO  1  OAH  ! 

CORCORAN  IRRIG  district! 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
I  CORONA 
I  CORRALITOS 
I  COTTONWOOD  CREEK 

COVELO  I 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
I  COYOTE  CANYON  ! 

COYOTE  WELLS  j 
,  CRA3TREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH  | 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CiTY   7  ENE 
CRESCENT  CllY  HNTNC  STA 
.  CRESTLINE  LAKE  GREGORY 


MONTEREY 
HARIPOSA 
SONOMA 

SI SKl YOU 
MODOC 
BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 
PLUMAS 
BUTTE 
MADERA 
SAN  SENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
'84]  YOLO 
GLENN 
SISKIYOU 
18061  LAKE 
18  36  SONOMA 
1840  SONOMA 
1844  MADERA 
1864  FRESNO 
186?'  FRESNO 

1869  FRESNO 
1682  LAKE 
leSbl  TRINITY 
1891  BUTTE 
1896  LOS 
1906  MONTEREY 
1907|  SHASTA 
1912  PLACER 
191{J  YUBA 
19481  COLUSA 


CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SISKIYOU  I 
KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 


;  36  29 

37  24 

38  32 


41  32 

39  47 

39  29 

I  34  15 


34  46 
32  36 
36  42 


I         35  33 

.  12l  41  43 

I  23i  38  66 

,  22:  38  46 

I  22  38  46 

I  27j  37  32 

27  36  09 

27j  36  06 

27  36  14 


214^  ( 
214B  1 
2150  ( 


CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
»CULVER  CITY 
CUMMI NGS 
CUNNINGHAM 

CUYAMACA 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER  STATION 
.  DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 


I  DAVIS  CREEK 
I  DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 
.  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
I  DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 


DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR 
DE  SA6LA 

DESCANSO  RANGER  STATION 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE   FOREBAY]  245. 
DONNER  MEMORIAL  S 
DOS  »10S 

OOUBLEBUNK  MEADOW 


LOS  ANGELES 
RIVERSIDE  ! 
IMPERIAL  I 
TULARE 

DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE  I 
SAN  BERDINO 
2177  CONTRA  COSTA  | 

2199  LOS  ANGELES  I 
2214  LOS  ANGELES 
22ial  MENDOCINO  I 
2224  LAKE  ' 
2236  SNTA  BARBARA 
2239  SAN  DIEGO  I 
2248  SN  LUIS  OBPO 
224lJ  SNTA  BARBARA  | 
2255  SAN  BERDINO  , 
225?  SAN 


2269  SHASTA 
229ol  SANTA  CRUZ 
2294  YOLO 
2296'  MODOC 
2  3061  MODOC 
2319  [NYO 
2327'  RIVERSIDE 
2331'  INYO 
233J  NEVADA 
2346  KERN 


2S  39  57 
13^  34  18 
:\  36  13 
2J  40  24 
I  39  06 
I  d  3^  2°  I 
I  2^  39  12 

4]  37  SB 

li  38  53  I 

41  59  ' 

9  36  06 

2i  39  54 

25  33  52 

20  36  59 

19!  36  29  I 

7^  39  47 

7|  39  50 

34  0. 


23621  HONTERET 
2369  STANISLAUS 
2369  STANISLAUS 
2402  BUTTE 
240^  SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 


NEVADA 
'  249GI  MENDOCINO 
I  2492  TULARE 

!  OOWNET  FIRE  DEPT  FClOTcj  2494^  LOS  ANGELES 

DOWNIEVILLE  Ranger  STA  I  2500  SIERRA 
I  DOYLE  j  25041  LASSEN 

I  DOYLE   5  SSE  I  250a  LASSEN 

'  CANYON  RESERVOIR  I  261a  LOS  ANGELES 
I  DUDLEYS  25391  MARIPOSA 

YOLO 

DUNN  SIDING  I  257a{  SAN  BEROINO 

I  DUNSMUIfi  RANGER  STATIOf^ 
I  OUTTONS  LANDING  ' 


'  EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
I  EAST  VIDETTE  M£ADOW 
!  EL   CAP  1  TAN  DAM 
I  EL  CENIRO  2  SSW 
I  ELECTRA  POWER  HOUSE 
;  ELIZABETH  LAKE  CANYON 

FC  128  8 
'  ELK  VALLEY 
i  ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 
EL  MODENA 
ELSINORE 
ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIDO 

ESCONDIDO  PARK  HILL 
'  ET I  WANDA 
I  ETNA 

[•EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 

EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 
[  FAIRFIELD  POLICE  STA 


2691 


RIVERSIDE 

COLUSA 

TULARE 


2735!  LOS  ANGELES 
27491  DEL  NORTE 
27  561  MONO 


FALLBROOk 
j  FEATHER  FALLS 
!  FERGUSON  RANCH 

FERNDALE  e  SSW 
:  FERNDALE  2  Nw 
I  FIDDLEIOWN   LYNCH  RANCH 

'  F  IGUEflOA  MOUNTAIN 

'  FILLMORE   1  WNW 

I  F  INLEY   1  NNE 

I  FINLEY  1  SSE 

I  FINLEY  5  SW 

I  F  IVE  POINTS  5  SSW 

:  FLEMING  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  0AM 

FONTANA  5  N 


2775  ORANGE 

j  2806i  RIVERSIDE 

2612  RIVERSIDE 

I  28621  SAN  DIEGO 

2869  SAN  DIEGO 

2896  SAN  BEROINO 

289^  SISKIYOU 

2923  HARIPOSA 


2922  TULARE 
29331  SOLANO 
2934I  SOLANO 
29411  LOS  ANGELES 
295ei  SAN  DIEGO 
299J  eUTTE 
3020  TEHAHA 
3025i  HUHBOLOT 
303d  HUHBOLDT 
303a  AHADOR 

304e|  SNTA  BARBARA 
3050  VENTURA 
3055|  LAKE 
305^  LAKE 
i0i7\  LAKE 
3081  FRESNO 
3087  LASSEN 
30931  FRESNO 
3113I  SACRAHENTO 
31ia  SAN  BERDINO 


17|  41  46 

15  34  14 

4|  36  02 

2^  34  19 

3^  34  01 

7|  39  SO 

13  36  67 

30  34  66 

Za  32  59 

30  34  69 

3q  34  51 

5 34  62 

41  06 

«  37  01 

23{  36  32 

211  41  44 

2l|  41  13 

36  28 
33  39 

37  22 


37  25 
37  32 
39  62 
32  51 


40  02 
39  57 

34  29 

37  45 
36  63 

35  03 

41  13 

38  12 


6^  33  46 

3  39  22 

1   36  44 

5'  32  53 

eJ  32  46 

H  38  20 

%  34  36 

7|  42  00 

.ft  37  66 


^  33  46 
B  33  40 

8  33  37 


36  21 
36  IS 
36  16 


9  34  24 

39  01 

3j  36  68 

3  38  56 


21  32 

22  24 

23  27 
22  38 

22  59 

23  13 

19  17 

20  21 
20  21 

20  34 
22  46 
22  42 

21  43 


22  09 

20  68 

21  11 

22  01 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


20  10  4671 


19  55       4769     6A  6A 


19  23 
21  36 

20  12 
19  01 


43      1201  6P 


671     6P|  6P 


SA     SA,  8A! 


16  30  ;  2276 


5370 


19  40 

19  29 
16  52 
16  47 

21  31 

22  12 
21  45 

20  22 

21  Z3 
16  52 
16  23 


21  12 
20  14 
23  21 


1265 
1421' 

224Q  8A 
4660  6A 

2X70,  i 
2749 

1975  I 
19221  HID  HIC> 


17  47 
17  20 
17  19 


17  31 
22  64 
24  10 

20  16 

19  04 
22  03 
22  03 

16  26 

17  15 

21  15 

22  27 
24  20 
24  17 

20  42 


IB  56 

22  62 

22  52 

22  57 


3320 


1550     4P  4P 


120^ 
IO4O0I 

600j     SAl  6A 


660     6P  6P 


eA,  ^ 


I 


A  A  COLLINS  JR 

WH  H  ALISON 

HISS  HAZEL  L  flOROTRA 

HOUNTAIN  view  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  t  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MBS  C  B  KROEKER 

US  PLANT    INTRO  GflON 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
I  VICTOR  L  HASKIN 
■  EVERETT  C  HATCH 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  WESTERN  SALT  COMPANY 

JAMES  D  GOOORIDCE 
I  C  F  ELDER 

'  F  P  BRACKETI  OBSY 
j  AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUUU 

JOHN  R  JARDINE 

C   IVAN  GLtNDlNNING 

ELMER  W  OL'iON 

FRANK  S  ORNBAUN 
Si  U  S  FOREST  SERVICE 
I  COALINGA  FIRE  DEPT 
j  UNION  OIL  COMPANY 

.  HRS  CHARLES  HOWELL 

HAMILTON  HESS 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 
I  ROBERT  L  CHANDLER 
S  U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
I       SOUTHERN  PACIFIC  CO 
I  P  G  +  E  COMPANY 

IVAN  J  STEPHENS 

HOWARD  R  LEE 

W  8  IhRELKEL 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
I  S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  f.  HEED 
.  CORONA  FIRE  UEPT 
[  STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I       GRANT  W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
S  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  ROBERT  A  CRAWFORD 
'■  PAC  POWER  ♦  LIGHT  Co 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  DIV  OF  HWTS 
CLUB   SAN  HORITZ 

c+H  Sugar  ref ining  co 

U  S  FOREST  SERVICE 

Culver  city  eus  line 

MISS  NANCY  M  INGRAM 
'  MRS  H  V  CUNNINGHAM 
JOHN  S  ROWELL 
I       HELIX    IRRIGATION  DIST 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVlAl luN  AGENCY 

HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMbNI  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
I  RICHARD  F  HUGHES 
'  HERMAN  L  L0REN2EN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  OESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 

ROY  JACKSON 


U  S  FOREST  ; 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  £  COMPANY 
CALIF  DIv  BEACH  ♦  PKS 
FRANK  L  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  UEPT 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  JUNIUS  M  DIXON 
:    1  FRANK  H  ROWLAND 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
'  W  D  MC  LEAN 

HRS  ALEThA  G  hunt 

EARL  K  WOOSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

HEIRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENIRO  WATER  DEPT 


E  E  STUDLEY 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

C  NORMAN  ADAHS 
;  HOHER  F  WANNAHAKER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

JOHN  L  EWING 

OARWIN  H  TING 
'  CITY  OF  ESCONDIDO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAWRENCE  £  BUCHNER 

u  s  WEATHER  Bureau 
merced  irrig  dist 

charles  0  coulter 
solano  co  surveyor 
police  department 

us  soil  con  service 
a  s  mend  i  chi 
mrs  lisa  ferguson 
hrs  h  s  hieronymus 
rollin  z  boyton 
wentworth  lynch 

u  s  forest  service 
ventura  co  fire  dept 
james  i  helvin 

ALBERT  E  MOORHEAD 
MRS  HILDA  K  GRAHAM 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT   FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  8UR  RECLAHATION 
ROLAND  W  GETCHELL 


-  312  - 


STATION  INDEX 


STA 1  iON 

d 
z 

a 
g 

LOUNTY 

'  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

FONTANA  KAISER 

312C 

SAN  BERDINO 

34  05 

117  30 

1O90 

41 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

3' 

40  23 

123  20 

2340 

MRS  e  E  ESLICK 

FORESTHILL  ftANGER  STA 

313'i 

PLACER 

39  01 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORX.S  OF  SALMON 

315 

SISKIYOU 

1, 

41  15 

127Q 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORT  SIOWELL 

3157 

MODOC 

le 

41  51 

4498 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

MENDOCINO 

n 

39  27 

123  43 

80 

8A 

8A 

C 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGO  AVIATION 

316'< 

MENDOCINO 

n 

39  24 

123  49 

61 

IIP 

IIP 

U  S  WS  OBSERVER 

FORT  DICK  I  nut. 

3173 

DEL  NORTE 

n 

41  52 

124  09 

WILLIAM  PHILLIP  PAION 

FORI  JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

332< 

C 

CARL  C  CRAMER 

FORI  JONES  HANGER  STA 

3182 

SISKIYOU 

12 

122  51 

0  S  FOREST  SERVICE 

FORI  ROSS 

3191 

SONOMA 

n 

123  15 

AP 

C  A  CALL 

FREEDOM  a  NNW 

3232 

SANTA  CRUZ 

2C 

37  03 

121  49 

149! 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3202 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  US  AIRPORI 

325T 

FRESNO 

u  s  WEATHER  Bureau 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

36  59 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLEfllON  ARROUES  RANCI- 

3279 

ORANGE 

MISS  H  ARROUES 

FULLERTON  DAM 

12B5 

2i 

33  54 

117  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERION  HiLLCREST  PES 

3263 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 

GARSEftVILLE 

3i2t 

HUMBOLDT 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLtr  2  S 

EL  DORADO 

38  50 

B  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

38 

37  45 

897( 

CALIF  ELLC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

at 

WILLIAM  bREEDLOVE 

GEORGETOMN  RANGER  6TA 

3381. 

EL  DORADO 

U  S  FOREST  SERVICE 

GER8ER  RANCH 

338" 

SANTA  CLARA 

BA 

MRS   HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEk  CAMP 

339T 

EL  DORADO 

U  S  WEAlHER  6UREAU 

GIANT  FOREST 

TULARE 

BA 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GIBRALTAR   CAM   NO  2 

34  02 

SNIA  BARBARA 

61 

SANTA   BARBARA   WIR  QiP 

GILLESPIE  FIELD 

341C 

SAN  DIEGO 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

3417 

SANTA  CLARA 

37  00 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROT  8  NE 

341f 

SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

c 

WILLIAM  J  KICKHAH 

GlLROr  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

\\ 

37  06 

121  20 

1  35t 

8A 

SETH  £  AUSER 

GLAMIS  6  ENE 

3434 

IMPER 1 AL 

6P 

6P 

DESERT   METALS  CO 

GLENDALE  STAPEN  FC 

34  5C 

LOS  ANGELES 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDOHA  WESI   FC  185 

3452 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  52 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

1( 

35  43 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTRT  ♦  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

35  44 

118  40 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  RUN 

3491 

PLACER 

39  10 

120  52 

324( 

4P 

JOHN   F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENITO 

36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALTA  M  bOGUE 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

38  09 

119  36 

8900 

s 

HETCH  HEICHY  wlR  SUP 

GRANITE  easiN 

354( 

FRESNO 

1 1 

36  52 

10000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULAPE 

36  44 

118  58 

C  H 

US  NAT   PARK  SERVICE 

GRASS  LA(.E  HWY  MNTC  STA 

SISK 1  YOU 

li 

41  38 

122  12 

5085 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

NEVADA 

a 

39  13 

c 

RAYMOND  SHINE 

GRATON   1  W 

3579 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENVIEW 

SI SKIYOO 

12 

41  33 

122  54 

12H 

MRS  EMMA  R  PERLIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

t 

40  08 

120  56 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZELT  FLATS 

EL  DORADO 

38  38 

120  32 

3930 

c 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

37  50 

120  14 

c 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

314S 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

366: 

SONOMA 

38  30 

123  00 

115 

8A 

JOSEPH  E  BuTTNER 

HAINES  CANrON 

LOWER  FC  lb". 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANTON 

UPPER  FC  367 

LOS  ANGELES 

i: 

118  IS 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

INYO 

i; 

T>^ 

L  A  WiR  +  PWR  OEPT 

HALF  MOON  8At   2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

ALBION  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

38  04 

122  31 

HIO 

HIP 

U  S  AIR  FORCE 

MANFORL. 

3747 

KINCS 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTHY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

34  16 

US  24 

1100 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKl YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3767 

SNiA  BARBARA 

MAKRISON  GOLCm  RS 

3791 

SHASTA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  0A^ 

NEVADA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

8A 

P  G  *  E  COMPANY 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

Rl VERSIDE 

9A 

9A 

METRO  WATER  OISTRICI 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

0A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYrfARD  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

935 

c 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2  E 

387{ 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

WALDO  F  IVERSON 

HEHET 

38961 

RI VERS  IDE 

33  45 

116  57 

1630 

BA 

LAKE  HEMEI  MUN  WATER 

HENSHAW  &AM 

3914 

SAN  DIEGO 

3; 

33  14 

116  46 

2  700 

8A 

C 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  BENITO 

2C 

36  25 

120  55 

2160 

4( 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

392£ 

SAN  BENITO 

2t 

36  18 

120  42 

2765 

C 

MRS  CLORENE  AKERS 

mESPERIA 

3935 

SAN  SEflOlNO 

15 

34  25 

117  16 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHT 

3939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

8A 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

8A 

CLARENCE   E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

It 

38  30 

119  48 

8700 

< 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

2900 

8A 

8A 

FfiUI T  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

LAKE 

38  51 

122  43 

2960 

8A 

GEORGE  G  H06ERG 

hocketi  meadows 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

Corps  of  engineers 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  02 

2650 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

2C 

SP 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

SAN  BENITO 

2C 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

SAN  BENITO 

121  14 

2578 

: 

MRS  EDA  C  HUBbELL 

HONEYOEW  2  WSW 

407* 

HUMBOLDT 

40  14 

375 

eA 

MRS  ANNE    M  ADAMS 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

8A 

BA 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

hOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  a  NE 

4097 

LAKE 

2; 

39  01 

123  00 

C 

JOHANNA  J  COUCH 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO 

2i 

SA 

CLIFFOPO  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUA5NA 

SN  LUIS  OBPO 

MRS  LURLINE  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

METCH  HfcTCHY  wIR  SUP 

HUNTER  OlST  GRAVES  wCh 

416* 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  OAH 

4170 

CALAVERAS 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MURKEY  CREEK  PARK 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

MYAMPOM 

4191 

TRINITY 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

lOLEWILD  HWr  HNTNC  STA 

4202 

DEL  NORIE 

17 

41  54 

12  3  46 

1250 

STATE  OIV  OF  HWYS 

lORIA 

SAN  BENITO 

4P 

NEW  IDRIA  MINE  +  CHEM 

lOVLLMILD  RANGER  STA 

4211. 

Rl VERSlOE 

33 

6P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  OISI 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

IMPERIAL 

-  58 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

7A 

C  H 

L  A  WIR  +  PWR  OEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLT 

C 

L  A  WIR  *■  PWR  OEPT 

INCIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

8A 

8AI  BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOkERN 

4278 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARMI IAGE 

4280 

KERN 

U  S  N  0  T  S 

lONE 

4283 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

SA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

428E 

PLACER 

8A 

SA 

EDWARD  POSER 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

922 

7A 

c 

METRO  WATER  OlST 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

120  18 

5300 

5P 

5P 

WALTER  CANTHALL 

JOHN SONO ALE 

TULARE 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

5P 

ERNEST  H  VEITER 

JULIAN 

4412 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

441E 

i'. 

7P 

7P 

CHARLES  VILINEK 

juncal  dam 

SNTA  BARBARA 

\i 

bP 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

27 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

BA 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

44ec 

23 

38  40 

122  40 

8A 

MRS  RUIH  F  RuaiNOW 

KELSEYVILLE 

LAKE 

38  59 

122  50 

1385 

9A 

CO   FARM   ♦   HOME  ADV 

KENTFIElD 

450C 

37  57 

122  33 

90 

9fl 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KCRLINGER 

SAN  JOAQUIN 

37  41 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  ftlvER    INTAKE  NO  3 

35  57 

118  29 

7A 

MRS  LILA  LOFBERG 

XKERN  RIVER  PH  NO  1 

1( 

35  28 

118  47 

97C 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

IC 

35  47 

118  26 

5P 

SO  CALIF  EUlSON  CO 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

36  00 

119  58 

50( 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

kettleman  station 

KINGS 

36  04 

120  05 

6P 

6P 

P  G  +  t  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

121  52 

2648 

llA, 

P  G   +    t  COMPANY 

KING  CITY 

MONTEREY 

24 

121  08 

320l 

5r 

5P 

: 

STATE  DIV  OF  fSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

MID 

: 

HAROLD  DEL  PONlE 

KNEELAND  10  SSE 

4590 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2  356 

: 

0  LEE  EMERSON 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

8A 

SA 

RAYMOND  WILLMS 

KORSEL 

4602 

40  52 

123  57 

6f 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURi  STRAWBERRY 

46161 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

: 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

463; 

CONTRA  COSTA 

37  55 

535 

8/ 

Ross  R  SANBORN 

■LAGUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

117  47 

35 

4P 

SEWAGE    DISPOSAL  PLANT 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LAOUNA  BEACH  2 

LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  Eleanor 

LAKE  MOUNTAIN 
LAKEPORT 
LAKEPORT  SCS 
LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 
LA  PANZA  RANCH 
LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT  ' 
LAYTONVILLE  !  ' 

LEBEC  ' 
LECHUZA  PATROL 

STATION  FC  352  6  ' 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH  ]  i 
LE  GRAND  |  ' 

[  LEHMAN  RANCH  t 
LEMON  COVE  ,  ' 

LINDSAY  I  1 

I  LILE  LAST  CHANCE  VALLEV  ' 

LITTLE   TUJUNGA  GOLD  CR  I  ' 

I  LITTLE  VALLEY  I 

LIVERMORE   2  SSW  !  I 

LLANO   SHAWNEE   HILLS   RCf^  ' 

I  LOCKWOOD  2  N  I  ! 

I  LOCKWOOD  MESA  '.  ! 

LODI  ! 

;  LOGAN  MEADOW  i  '. 

I  LOMPOC  SEWAGE  PLANT  '. 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  E;<P  STATION  ' 
•LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA  | 
LOOKOUT   3  WSW  | 
LORAINE 

LOS  ALAMOS  I 
WB  AIRPORT  i 


465d  ORANGE 
4660  SAN  MATEO 
4664^  ALPINE 
4671  SAN  BERDINO 
4679!  TUOLUMNE 
4690]  TRINITY 
4701  LAKE 
4703  LAKE 
47051  INYO 
4709  SHASTA 

4711j  SAN  DIEOO 
4712  SOLANO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
4747]  LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
47731  PLUMAS 
4812  BUTTE 


LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

EL  DORADO 

TULARE 

TULARE 

1  PLUMAS 


LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA  R. 
LOS  GAIOS 
I  LOS  CATOS  4  SW 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOYAL TON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 
LYTLE  CREEK  POWER  hOUSi 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MAOERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 
'  MAMMOTH  PASS 

MANOEVILLE  ISLAND 
I  MANZANITA  LAKE 
!  MARCH  FIELD 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 
!  MARklEEVILLE 
;  MARTINEZ  3  S 
I  MARTINEZ    3  SSE 
I  MARTINEZ  FIRE  STATION 

,  MARY5V1LLE 
I  MATHER 

MC  CAflTMY  POINT 

MC  CLOUD 
I  MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 
;   HENDOTA  DAM 
j  MERCED  FIRE  STATION  2 
I  MERCED  2 

I  MERCEY  HOT  SPRINGS 
I  MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 

MIODLETOWN 
'  MIODLETOWN  4  WSW 
,   MILFORD   LAUFMAN  RS 
I  MILL   CREEK    NO  2 
I  MILL  CREEK  INTAKE 
'  MILO  5  NE 

'  MINERAL  KING  j 
MIRANDA  SPENGLER  RANCH  i 
MITCHELL  CAVERNS  I 

I  MITCHELL  MEADOW  I 

I  MODESTO 
MODESTO  2  I 
MOJAVE 

HOJAVE  2  ESE 
I  MONACHE  MEADOWS  | 

MONO  LAKE 
1  MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONTICELLO  DAM 

MOORPARK  1  SSE 

MORENA  DAM 

MORGAN  HILL 

MORGAN  HILL  6  1 
I  MORGAN  MILL  SC; 
'  MORONGO  VALLEY 


5779 


2  E 


5e4& 

.  5853 
58b3l 


MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

VENTURA 
SAN  OIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 


MOUN 
.  MOUN 


MOUN 


SHASTA    SKI  BOWL 
SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA   WB  CITY 
TAMALPAIS   2  SW 
WILSON  FC   338  B 
■  MUIR  WOODS 
'  MUM30  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA 

#NAPA  STATE  HOSPITAL 


5982!  SISKIYOU 

5983  SISKIYOU 

5996  MARIN 

bOOti  LOS  ANGELES 

bOii  MARIN 

6032  TRINITY 

6056  SAN  LOIS  08P( 

6065  NAPA 

60741  NAPA 


33   33  33 

37  19 

38  28 

15|  34  15 
3Ti  37  5B 
'  01 
2i  39  02 


117  46 

122  16 
120  01 

117  11 
119  53  ' 

123  24 
122  55 
122  55 

118  37 
122  23 


122  00 

120  38 

120  38 

117  00 

117  01 

lie  09 


36  35 
36  23 
36  11 


INYO 

SAN  JOAQUIN  ' 

TUOLUMNE  I 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES  I 

SIERRA  j 
MODOC 

KERN  ' 

SNTA  BARBARA  ' 

LOS  ANGELES  , 

LOS  ANGELES  ' 
MERCEO 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  OIEGO 
SIERRA 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 

TRINITY 

LAKE 

MONO 


37  39 

34  28 

35  58 
32  59 

38  07 
I  37  20 
;  34  40 

36  27  I 

37  37  I 
37  38  11 
li  33  "  ' 
13  33 

IBI  39  41 
21  41  12 
10  35  18 
33  34  45 
13j  33  56 

13  34  03 
271  37  03 
2/  36  53 
4'  37  13 
4  37  11 

34  33 

35  37 

38  01 


37 

I  39  41 


40  27 

36  51 

37  37 


SHASTA 

RIVERSIDE 

SALANO 

KERN 

MARIPOSA 

ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


5385]  YUBA 
540d  TUOLUMNE 
5444I  TEHAMA 
544S|  SISKIYOU 
5496j  FRESNO 
5502  RIVERSIDE 
5505i  SISKIYOU 
I  55281  FRESNO 
I  5532]  MERCEO 
I  5535'  MERCED 
I 

5550  FRESNO 
5571,  EL  DORADO 
'  5572  EL  DORADO 
■  5586  PLACER 

5598|  LAKE 
1  5599  LAKE 
'  5623  LASSEN 

5629  SAN  BERDINO 
I  56321  SAN  BERDINO 
1   566?|  TULAPE 

I   5679  TEHAMA 
!  5680  TULARE 
571  ji  MUM60LPT 
5721   SAN  BERDINO 
5723j  FRESNO 
573a  STANI SLAUS 
5741  STANISLAUS 
57561  KERN 
575a  KERN 
577T|  TULARE 


37  05 
33  33 
41  35 


38  51 
I  39  03 
I  38  45 


34  05 
34  05 
36  17 


37  39 
37  38 
I  35  03 


3G^  38  I 

121  41  45  I 

4  36  36  < 
zy  38 


33  : 


17 


'  BAY  FIRE  DEPT  5866 

■  BAY   3  N  I  586SJ  : 

AIN  PASS  5890  SAN  ! 

LDY  FC   eSG  5900  SAN  BERDINO 

LDY  NOTCH  I  5901,  SAN  BERDINO 

DANAHER  I  5909  EL  DORADO 
DIABLO  NORTH  GATE!  5915  CONTRA  COSTA 

HAMILTON  I   5931  SANTA  CLARA 

HEBRON  Ranger  sta  5941!  siskiyou 

MADONNA  I  5973  SANTA  CRUZ 


33i  32  • 

4{  37  08 

20  37  09 

20  37  06 

6l  34  03 

4|  35  22 


37  52 
37  20 
41  47 
37  01 

41  22 
41  22 
41  19 
37  54 


120  51 
120  51 
115  32 


121  56 

121  39  I 

122  00 


122  12 

122  14 

122  19 

122  36 


7500 
5205 
4662 


120  . 


118  53 
122  26 

120  15 

121  01 

119  02 

119  04 

120  . 


4770 
1640 
3585 


5730 
2750 
4180 
645  7A 


lie  03 
121  23 
120  01 


120  51 

120  56 

12)  59 

122  02 

119  47 

119  41 

119  53 
116  56 

120  15 

116  57 

121  27 

117  20 
117  27 


4936 
3040  SS 


2250 
2760 
5300 
268 
2775 
2395 
9500 


121  34 
117  15 

122  16 
119  23 
119  58 
119  ' 
122  08 


12i  37 
120  22 
120  29 


122  37 

122  40 

120  21 

117  02 


15  32 

118  43 

121  00 

121  00 

118  io  : 

lie  09 

118  10 


3600 

4480 
-  175 
6726 


1165 
6470 
6342 


4911 
7975 
400 


4739 

4275 

7735 

3408 

2100 

42061  1 

4250 

IBOO 

7841 
7500 
35441  !• 
1475 
5709 


.  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HEICHY  mTR  sup 

INARD  M  MILLER 
GEORGE   R  TuRNbULL 
.  SOIL  CON  SERVICE 
.IF  ELEC  POWER  CO 
,  BUR  RECLAMATION 

HELIX  IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
I  *  E  COMPANY 
.  +  E  COMPANY 
ESCONDIOO  hTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 

E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LlObEY 
j  P  G  +  E  Company 

us  NAT    PARK  SERVICE 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  nEEGAN 
MERCEO  CO  f IRE  DEPT 
Ivan  fi  LEHMAN 
KAWEAH   LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAiNE 

S  OEPT  OF  wTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  MINDS 
MRS  M   I  OUARTERMAN 
I       MRS  E  A  EtJERLE 

ARCHIE  M  WtFEfiLlNG 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LODI    SEWAGE    TREAT  PL 

S  SO  CALIF  EDISON  CO 
LOMPOC  SEW  TREAT  PL 

L  A  WTR  ♦  P*P  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  W  TEED 

Jus  WEATHER  BUREAU 
Charles  m  gray 
charles  shepherd 
charles  w  poole 
'  henry  r  gewe 

j  i  u  s  weather  bureau 

jus  weather  bureau 
i  roger  c  rice 
arburua  ranch 
city  of  los  gatos 
isador  miller 
u  s  forest  service 
kern  co  fstry  *  f  0 
s  metch  hetchy  wtr  sup 
san  oiego  wtr  dept 
rollo  larsen 

mrs  france  pritchard 
state  oiv  of  mwys 
san  bernardino  fcd 

So  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
u  S  FOREST  SERVICE 

MRS   M   £  MAHNKE 
S  OEPT  wATtR  RLSOURCtS 

JESSE  FIERRO 
I       US  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  AIR  FORCE 
U    S   NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GAURIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
CHARLES  P  WEAVER 
CITY  F I  RE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE   FIPE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 
D  B  W  ALEXANDER 
S.  U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  F  MOl TOZA 
CiTy  of  MERCED 
MERCEO   IRRIG  DIST 

HORACE  C  SWAIZEL 

N  £  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

R  M  POWELL 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HOMER  E  PETERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  SO  CALIF  EDISON  CO 
[  SO  CALIF  EDISON  CO 
'  MRS  ETHEL  WALKER 

US  NAT  PARf.  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAROLD   R  CHACE 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 

s|  CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  INN 

TOM  W  WILLIAMS 

ROBERT  J  RENARD 

US  BUR  RECLAMATION 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES  A  FREEMAN 

,  MORRO  BAY   F    P  01  ST 
I  STANDARD  OIL  OF  CALIF 
'  STATE  DIV  OF  HWYS 
I  u  S  fORESI  SERVICE 
I  MT  6ALDY  SKI    LIFT  INC 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
:AL  DIV  BEACH  ■•-  PARK 
I  S  W8  OBSERVER 
I  S  FOREST  SERVICE 
JACK    1  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  5K i  BOWL 
sj  OEPT  WATER  RESOURCES 
.  WEATHER  BUREAU 
CALIF   OIV  BEACH  *  PKS 

WB  OBSERVER 
US  NAT  PARK  SERVICE 
J  OEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
.  S  GIPSON 
4  F  ALLEMAnT 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWSUBY  PARK  i.  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32  C 
NEWHALL  U  S  RANGER  STfl 
NEWHAN  Z  NW 

NEWPORT  BEACH  HAR80H 
NICOLAUS  »Z 
NIGHTINGALE 
NILAND 
NIPOMO  2  NW 
I  NORTH  FORK  RANGER  STA 
NOVATO  8  WNW 
OAKOALE  WOODWARD  0AM 
OAK.  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  W5  AIRPORT 

OAKVILLE  I  WNW 
OAKVILLE  I*  SM  »  Z 
OCCIDENTAL 
tOCEANSIDE 

'  OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 

OCOTILLO  WELLS 
,  OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 
I  OJAl 
I  OLlNDA 

ONION  VALLEY 

ONO 

OPIOS  CAHP  FC  57  SE 

ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK 

ORICK  10  SE 
I  ORLANO 
.  ORLEANS 
'  OROVILLE 

OROWILLE  8RI0GE 

OROVILLE  RANGER  STATION 

OSTRANDER  LAltE 

OXNARD 

OZENA 

pacheco  pass 
pacific  house 
pacoima  dam  fc  33  a-e 

PAICINES  OHRWALL  ranch 
PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 


6166 


SAN 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 


6175  ORANGE 
6I9J  SUTTER 
61961  RIVERSIDE 
6197(  IMPERIAL 
6207)  SN  LUIS  OBPO 
625?  MADERA 
62901  MARIN 
6305^  STANISLAUS 
6328  SISKIYOU 
6335  ALAHEOA 

6351  NAPA 

biiti  NAPA 

6370  SONOMA 

6377^  SAN  DIEGO 

6379  SAN  DIEGO 

63831  SAN  DIEGO 

6395|  FRESNO 

6399  VENTURA 

6'.32  ORANGE 

6<>S2!  PLLiMAS 

6455  SHASTA 
6465)  LOS  ANGELES 
6473  ORANGE 
6'.7a  FRESNO 
64901  HUMBOLDT 
6499  HUMBOLDT 
650a  GLENN 
6508  HUMBOLDT 
652ll  BUTTE 
6525.  BUTTE 

6528  eUTIE 
6552  MARIPuSA 
6569  VENTURA 
6576  vEiJTURA 
6583  MERCED 
659T  EL  DORADO 
660Z  LOS  ANGELES 
66101  SAN  9EN1T0 
6624.  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 


I  6663  LOS  ANGELES 

6675  SAN  BENITO 

6677  FRESNO 

66B&  BUTTE 

6686  TUOLUMNE 

6699  SAN  BERDINO 


1  PALM  SPRINGS  6635  I 

I  PALO  ALTO  CITt   HALL  6646   SANTA  CLARA 

:  PALOMA  6650  MONTEREY 

PALOMAR  MIN  OaSERVATORY  665T  SAN  01  EGO 

palos  veroes  est  fc  - 

PANOCHE 

panoche  creek 
paradise 
paradise  meadow 
Parker  reservoir 

PARKFIELO  ■  6703  MONTEREY 

PABKFIELD  7  NNW  '  6706  MONTEREY 

PASADENA  I  6719j  LOS  ANGELES 

PASKENTA  RANGER  STATIO^  6726 
PASO  R06LES 
PASO  ROBLES  5 
PASO  ftOBLES  F, 
PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 


PERRIS 


'  68ie;  RIVERSIDE 


TALUMA  1  N  I  6e2Sj  •- 

EORA  6B5^  FRESNO 

EORA  BLANCA  GUARD  ST;,  6862j  VENTURA 
NE   CANYON  PATROL 
STATION  FC   321  E 
NNACLES  NATIONAL  I 
RU  2  ESE 
SMO  BEACH 


69431  SN  LUIS  OBPO 


PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PITTS  Ranch 

PLACERVILLE  ■  6961 

PLACERVILLE    IFG  696 

PLACERVILLE  DISPOSAL  PL,  696' 

PLASkETT 

PLATINA 
I  POINT  ARENA 
I  POINT  ARGUELLO  W8 

POINT  ARGUELLO 
I       LIGHT  STATION 


SHASTA 
LAKE 

EL  DORADO 


EL  DORADO 
GLENN 
6975|  SHASTA 


SNTA  BARBARA 


'  POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
,  POMONA 

,  PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
POfiTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER   VALLEY   PWR  HOUSI 

POWAY  VALLEY 

PRAOO  DAM 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

OUINCV  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 
I  RANDSBURG 
,  RATTLESNAKE  CREEK 
j  RAYMOND  9  N 

I  RED  BLUFF  we  AIRPORT 

I  REDOING  1  Se 

'  REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 
I  REDWOOD  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

fiEPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
•RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  ; 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROSERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  I  E 

SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
■SACRAMENTO  WS  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT    HELENA   4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 


7024^  SN  LUIS  OBPO 
7050l  LOS  ANGELES 
707q  CONTRA  COSTA 
7077]  TULARE 
7085^  PLUMAS 
709i  TULARE 
709«  TULARE 
7107  MENDOCINO 
TlOa  MENDOCINO 
7109  MENDOCINO 


7470  RIVERSIDE 


SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  DIEGO 

KERN 
FRESNO 
MAR  IPOSA 

TEHAMA 
SHASTA 

Shasta 

san  berdino 

san  mateo 

mendocino 

sacramento 

MUM80LDT 
CONTRA  COSTA 
SOLANO 


6730  SN  LUI S  OBPO  , 

I  J  673tJ  SN   LUI  5  OBPO  , 

AIRPORT  6742  SN  LUIS  OBPO 

,  6T54|  KERN  I 

'  6761,  TEHAMA  , 

'  6T6T  TULAfi= 


RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 


39  16 
37  31 
34  09 
34  23 


33  36 
38  56 
33  3S 


38  08 

37  52 
I  41  50 


17  38  24 

17^  38  Z5 

33  33  12 

3^  33  13 

6{  33  09 

Zt  36  IB 

33!  34  27 

26  33  55 

a  39  48 


a  39  32 

14i  37  38 

33  34  12 

30  34  42 

27  37  04 

I  38  45 

13  34  20 

20  36  44 

(i  34  35 


4  37  27 

z4  36  21 

331  33  21 

33  33  4B 

27  36  36 

27  36  41 

23  39  46 

37  38  03 

si  34  17 


'  Z4l  35  53 


123  34 
114  36 
114  37 
118  35 

121  01 

122  02 
118  56 
118  32 
118  31 
121  03 


122  43 
120  52 
122  51 


120  24 

119  15 
117  51 

120  53 


123  55 

122  12 

123  32 
121  33 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


118  23  I 
120  50 
120  35  ■ 


3705 

3440 

955 
2696  5P; 
2517|  MID  MID 


5660     IPt  MID 


3; 

120 

45 

35 

40 

120 

38 

8O: 

MID 

MIO 

34 

56 

119 

23 

38681 

7A 

zo 

121 

1840 

36 

36 

118 

40 

9700 

33 

117 

14 

5P 

5P 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

38 

15 

122 

38 

27 

36 

48 

23 

5eo 

7* 

34 

119 

10 

3065 

MIO 

34 

40 

118 

32B6 

5F 

36 

29 

121 

11 

4P 

4P 

34 

24 

118 

730 

36 

08 

IZO 

38 

80 

6P 

5F 

40 

59 

121 

59 

1456 

3f 

38 

56 

122 

62 

1650 

e« 

38 

120 

4B 

1890 

61 

8A 

38 

120 

2755 

8« 

38 

120 

61 

1546 

39 

122 

61 

6680 

22 

122 

53 

2260 

5P 

5P 

38 

55 

123 

42 

197 

61 

BA 

34 

40 

120 

36 

367 

MIC 

34 

34 

120 

39 

92 

UP 

35 

40 

121 

59 

UP 

UP 

34 

04 

117 

46 

835 

5P 

5P 

38 

01 

8A 

BA 

36 

119 

01 

8' 

BA 

39 

120 

28 

4830 

35 

48 

lie 

34 

7000 

36 

48 

118 

38 

4960 

SS 

123 

08 

1056 

V, 

IB 

04 

1100 

39 

22 

123 

08 

3P 

3P 

35 

57 

117 

04 

BA 

53 

117 

56C 

36 

11 

120 

42 

230C 

SS 

SS 

36 

07 

118 

32 

7200 

39 

66 

120 

67 

3409 

8A 

61 

1480 

6P 

6P 

116 

32 

4110 

7* 

22 

117 

39 

3570 

6P 

6P 

36 

69 

43 

9900 

37 

21 

119 

53 

1210 

6P 

40 

122 

15 

341 

MID 

HID 

40 

34 

122 

23 

470 

36 

122 

24 

577 

5P 

6P 

34 

03 

117 

1318 

MID 

2F 

37 

29 

31 

5P 

5P 

39 

123 

12 

718 

38 

42 

121 

10 

305 

MIO 

02 

123 

47 

600 

8A 

0A 

37 

56 

21 

55 

8A 

BA 

38 

09 

121 

41 

22 

8A 

33 

57 

117 

23 

a4C 

6P 

5P 

33 

58 

20 

1016 

BA 

39 

10 

120 

30 

6260 

37 

27 

44 

9670 

121 

239 

37 

118 

10000 

35 

118 

21 

9000 

" 

49 

56 

2117 

7A 

12 

117 

05 

5965 

38 

06 

119 

7900 

31 

121 

30 

17 

MID 

MIO 

38 

35 

29 

23 

MIO 

10 

122 

3850 

26 

120 

14 

6337 

5P 

30 

29 

255 

6P 

6P 

38 

30 

122 

32 

1792 

34 

122 

1050 

43 

122 

145 

37 

50 

06 

6P 

5P 

MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
C J  TY   of   NEVADA   C I TY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  forest  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  OlST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JOAQUIN   Ifl  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCkFELDT 
ANDREW  J  8LANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
PACIFIC  TEL*TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCMEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  wTR  I 


MRS  BEATRICE  RTAN  I 
LONG  BEACH  SCH  DIST  j 
CORPS  OF  ENGINEERS  | 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV   BEACH  ♦   PARK  ' 
AUSTIN  E  LYONS  I 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE  I 
ROBERT  £  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
DWR  6  NAT'L  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD  I 
JEFF  BUTLER  | 
U  S  Buft  RECLAMATION  I 

Floyd  r  poole 

E  K  BARR  I 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY  | 

j  PALM  SPGS  F I  RE  OEPi 

ENGINEERING  DEPT 
I  JAMES  A  BELL 
,  PALOMAR  OBSERVATORY 
I  GEORGE  TALLY  j 
,  MISS  LILY  BERG  I 
i  EMPLOYEE  ENTERPRISR 
'  PACIFIC  GAStELEC  CO  j 
i  HETCH  HETCHT  WTR  SUP 
I  METRO  WATER  DISTRICT  ' 

I  HERBERT  M  DURHAM  ' 
I  RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA  WATER  DEPT  | 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

ClTY  OF  PASO  ROOlES 

FRANCIS   F  NELSON 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
'  HUDSON  RANCH  I 
I  MRS  ANITA  V  KUNKLER  I 
S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 
I  I 

STATE  OIV  OF  FSTRY  ' 

PETALUMA  FIRE  OEPT 

VICTOR  e  CHAIX 

MRS  IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAHULOS  RANCH 
POLICE  UEPARTMENI 

P  G  ♦  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  ♦  £  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F   S+  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GUODAKER 
JAMES  C  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 


JOHN  H  DAtBELL 
REUBEN  G  DAlTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORAMA  hTS  LODGE 
I  WILLIAM  A  DESPAIN 
!  RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 

POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  U  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CITT  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH  ■ 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 


PKS 


RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

CITRUS  EXP  STAT  ION 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES! 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H   JOHNSON  ' 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  EnG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 

S|  HETCH  HETCMY  wTR  Sup 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  euREAU 

I  s  WEATHER  Bureau 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  K  LEARNED  I 
MRS  CLARA  6  ABREU  | 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT  ■ 


SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALTER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEmENTE  dam 
SAND6ERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 
SANDBERG  WB 
•SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC9S 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EMIGOIO  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  wB  AP 
'SAN  FRANCISCO 

FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EKP  RANGE 
PSAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA   3  SSI 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  0AM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

«SAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
«SAN  PEDRO 
«SAN  RAFAEL 

ANA  FIRE  STATION 
ANA  RIVER  PH  3 
ANA    RIVER   PH  NO 
ANITA  FERN  FC  432 
BARBARA  j 
BARBARA  FAA  AP 


I  SAN' 


A  BARBARA    TV   PEAK  1 

A  CATALINA  WBAP  I 

A  CLARA   UNIVERSITY  ! 

A  CRUZ 

A  FE  DAM 

A  MARGARI TA  2  SW 

A  MARGARITA  BOOSTER 

A  MARIA  W6  AIRPORT 

A  MONICA  PIER 

A  Paula 
A  ROSA 
A  YNEZ 
lAGO  DAM 
SAUGUS  ROWER  PLANT  NO  . 
EPS  BAR  RANGER  STA 

;*sco 

SEARSVlLLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 

SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  £ 
SIERRA  CITY 

siERRAViLLE  Ranger  STA 

SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 


SOUTH  FORK  CAMI 
SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOHAS  RANCH 
SLACK  CANYON 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAD 

S0MES8AR  1  w 
SOHIS  3  NE 
SOHIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

SOUlH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PACIFIC 
COLONY  FC  356  C 

SPfiECKELS  HWT  BRIDGE 

SPRINGVILLE  7  ENE 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

SPRINGVILLE  TULE 
HEADWORkS 

SQUAW  VALLEY 

SQUIRREL  INN  1 

SQUIRREL   INN  2 

ANDISH  1  E 

ANDISH  +   HICKEY   ST  PK 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IRLING  CITY  R5 
OCKTON  DISPOSAL  PLANT 
OCkTON  WBAP 

ockton  fire  station  ' 
ockton  mowry  bridge 
onyforo  cooley  ranch 

STONyFORO  RANGER  STA 
GORGE  RESERVOIR 
■OUTS  MEADOW 
■RAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
!  SUMMIT  MEADOW 
'  SUNLAND 

'  SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

'  SURF  2  ENE 

.    SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
"AFT 

AHOE  CITY 

AL60T  CAMP 

Ehachapi 

EHACHAPI   ranger  STA 
EJON  RANCHO 


COUNTY  5 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

T 


MONTEREY 
MONTERV 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 

719{  SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 

734|  LOS  ANGELES 
ANGELES 
740|  SAN  DIEGO 

749  LOS  ANGELES 

750  LOS  ANGELES 
763  KERN 

755  SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
762!  LOS  ANGELES 


772!  SAN  FRANCISCO 
776.  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

7851  LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 

ri verside 
maoERa 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 
SN  LUIS  OBPO 

864  SAN  MATEO 
870  VENTURA 
876  LOS  ANGELES 
eSO  MARIN 
Baal  ORANGE 
891    SAN  BERDINO 
894  SAN  BERDINO 
897  LOS  ANGELES 
90^  SNTA  BARBARA 
905|  SNTA  BARBARA 

909  SNTA  BARBARA 
910l  LOS  ANGELES 
912;  SANTA  CLARA 
916  SANTA  CRUZ 
926  LOS  ANGELES 
93ai  SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
946  SNTA  BARBARA 
9501  LOS  ANGELES 
9531  LOS  ANGELES 

9671  VENTURA 

9b4  SONOMA 

976  SNTA  BARBARA 

967  ORANGE 
80141  LOS  ANGELES 
80251  SISKIYOU 
fl04^i  HUMBOLDT 
B06e|  SAN  MATEO 
8072  SONOMA 
8074  LASSEN 

8092  LOS  ANGELES 
3i  SHASTA 
5Sj  LOS  ANGELES 
62  HUMBOLDT 
73  EL  DORADO 
7S  SHASTA 
07  SIERRA 
lej  SIERRA 
301  LOS  ANGELES 
43  ORANGE 

8266  SNTA  BARBARA 

8272  SONOMA 
8276^  MONTEREY 

SACRAMENTO 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 
NEVADA 
8  332!  NEVADA 
8338  MONTEREY 


TUOLUMNE 
MONO 
SAN  FRANCISCC 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 


847' 


MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 
PLACER 
SAN  BERDINO 
I  SAN  BERDINO 


8487  LASSEN 
8490  MENDOCINO 
8499i  TUOLUMNE 
8510  FRESNO 
8544  BUTTE 
8554j  SAN  JOAQUIN 
85681  SAN  JOAOUIN 
e560|  SAN  JOAUUIN 
SAN  JOAOUIN 
COLUSA 


8587  GLENN 
859l|  SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 
FRESNO 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 

B70l|  LASSEN 
LASSEN 
87031  LASSEN 
871 J  AMADOR 
B752j  KERN 

PLACER 
877l|  PLACER 

8832]  KERN 
8839  KERN 


3  36 
7  03 
5  IB 


121  20 
118  ZB 
118  30 


122  26 
117  54 
117  52 


117  31 
121  04 
120  40 


117  52 

117  06 

117  03 

UB  01 


119  57 
UB  25 
121  66 


lie  30 

119  05 

122  42 

120  06 

117  43 

118  27 

123  08 

124  06 


UB  28 

122  25 

117  54 

124  04 

120  55 

121  61 
120  38 
120  22 

117  . 


123  29 

118  58 

119  03 

122  27 

120  23 
119  27 

123  00 
119  38 


260     8A  8A 

315     7A  7A 


30     5P  9P 


lS68j  MID  I 

5P  5P 
6pj  5P 

4Z7| 


15     5R  5P 


3535 
4182 
4975 


1940 
8700 
6750  5P 


5120 
7120 
9680 


120  24 
123  44 

120  22 
36 

121  32 
121  20 
121  15 
121  18 

121  23 

122  40 

122  33 
122  32 
121  56 
121  06 
120  23 
119  . 
116  . 


120  22 
UB  27 
UB  27 


1130 
10300 
3516 


4170 

4148  h 

4555 

1536 

1025 

6228 

6000 

3975 

3975 

1425 


SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATOR! 
JOE  CABRAL  JR 
'  G  ♦  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  UERNARDO  RANCHO 

JOHN  M  SHIELDS 
>  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 

A  CO  FIRE  DEPT 
'  S  WEATHER  BUREAU 
■  S  WEATHER  BUREAU 
AN  DIMAS  FIRE  STA 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 

STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 


I  s  WEATHER  Bureau 

ASADENA  water  DEPT 
K  DE  VORE 

city  fire  department 
pompon  10  ranch 
byron  johansen 
state  div  of  fstry 

i  s  forest  service 
e  0  billwiller 
mrs  gaye  0  day 
corps  of  engineers 

i  s  bur  reclamation 
cal  state  poly  col 

city  fire  department 
(  s  weather  bureau 
MARINE  Exchange 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  F J R£  DEPT 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
S  BARBARA  FIRE  OEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 

TV  STATION  KEtT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
INIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 

PS  OF  ENGINEERS 
I  JOSEPH  C  MC  KusICk 
I  RICHARD  S  PILECKI 
I  u  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
I  LIFEGUARO  SER 

ITURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
A  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
.  A  WTR  *■  PWR  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  BuR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN   F  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 
,  JANICE  M  SUTTER 
;ry  H  ROEBER 
.  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRT 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
M  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 


MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON   INVESTMENT  CO 
BERTLwOOO   invest  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
'  G  *  £  COMPANY 
■TATE  DIV  OF  HWYS 
I  S  COAST  GUARD 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 


MRS  BERTHA  MENNES 
ELMER  A  SUTION 
I  S  FOREST  SERVICE 

'  G  +  £  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STATE  PK 
SQUIRREL   INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 


PKS 


RAY  C  FRAlEY 
CAL  OIV  BEACH  * 
♦  E  COMPANY 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTHr 
CITT  OF  STOCKTON 

I  s  WEATHER  Bureau 

STOCKTON  F1H£  DEPT 
MARTIN   P  MUHS 
FRED  H  COOLLY 


'  s  forest  service 
orlano  unit  wu  assn 
dept  water  resources 
soper-wheeler  co 
suEy  ranch 

oept  of  wtr  resources 
frank  t  stevens 
cal  div  beach  *  park 
i  s  air  force 
susana  kn  fire  sta 

citt  of  susanville 
david  barr 
state  div  of  fstry 
state  oiv  of  fstry 
kern  co  fstry  *  fd 

DAfiYL  K  OE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COwAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 


-  314  - 


STATION  INDEX 


CT  a  TTOM 

INDEX  NO. 

1-^1 1  MTV 

;-AlNAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDbt.nVt.n 

PRECIP. 

SPECIAL^ 

TCR>10 

B873 

LASSEN 

le 

<>0  52 

: 

SULO  E  LAKSO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 

LASSEN 

la 

hO  55 

536< 

BR  IN  MARR 

IM£  CEDARS 

aesi 

PLACER 

1 

39  15 

CORPS  OF  tNGINEEHS 

The  CETSERS 

868^ 

22 

38 

122  49 

1600 

: 

MRS  FAYE  DEWEY 

imermal  faa  airport 

8B92 

RIVERSIDE 

33  36 

1  16  10 

120 

MID 

M|[ 

: 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAltS 

VENTURA 

3: 

118  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

36  22 

118  51 

2200 

: 

GLENN  BAKER 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

TULARE 

118  53 

2P 

2P 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

THREE  RlvEftS  EDISON  PMl 

89IT 

TULARE 

36  28 

118  52 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREE*.  POWER  HOUSE 

8928 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

: 

P  G  +  £  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  b 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

iia  36 

745 

5f 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

TORRANCE 

8973 

33 

33  48 

lie  20 

110 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACT  ;  SSE 

899T 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CAR90NA 

8995 

SAN  JOAUUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

12M 

12^ 

BANTA  CARaONA   IR  CU 

TRACT  PuMPlNi  PLANT 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

6P 

0  S  BUR  RECLAMAI ION 

TRAVIS  AFa 

SOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

902* 

TRINITY 

40  48 

122  46 

2500 

BA 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

SAN  BEROINO 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

BA 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

90<i3 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

BA 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJJNGA  MILL  CR  FC  ttlO 

9049 

LOS  ANGELES 

13 

34  2  3 

116  05 

4645 

z 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULEFIELD 

9052 

HERN 

35  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

905; 

41  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

Z  H 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

s 

U  S  WEATHER  duREAu 

TUOLUMNE  HEADOMS 

9063 

37 

37  53 

119  20 

8600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

9073 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

115 

BA 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

2: 

122  18 

1080 

8A 

8A 

BA 

U  S  tJUR  RECLAMATION 

TJSTIN   IRVINE  RANCH 

908T 

ORANGE 

lie 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTTNINE  PALMS 

9099 

SAN  BERDINO 

116  02 

1975 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105 

ALPINE 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

H 

P  G  ♦  E  COMPANY 

IWITCHELL  0AM 

SNTA  BARBARA 

3( 

34  59 

120  19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

•  UK  I  AH 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

62: 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

912' 

MENDOCINO 

22 

39  08 

123  16 

190( 

BA 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

AaSOHPT ION  PLANT 

913f 

ORANGE 

24 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

•UNIVERSITY  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

4  30 

4P 

UCLA 

9158 

SAN  BEROINO 

28 

34  oe 

117  39 

1605 

5P 

6P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE   7  M 

9167 

LAKE 

2: 

39  11 

123  02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUtTTE 
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RAY   1  HHlTTEMORE 
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5P 

INACTIVE  4*-20-*61 

WALNUT  PATROL 
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SAN  DIEGO 
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WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 
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FRESNO 
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39  11 
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UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 
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WHITE  ROCK 

9639 
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16 

38  34 
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353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 
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FC   106  0 

'"° 
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lie  02 
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9677 
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39  09 
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BA 

8A 
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17 
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39  21 
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c 
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9699 

23 
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MRS  LOLA  A  HULBERT 
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14 
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YREKA 
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12 

41  43 

122  36 

2625 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California    may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   557  Federal 
Office  Building,    50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,   California,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ^be 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late     to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ° F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or 'ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,   and  Mt .    Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   J,   and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are    published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table . 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  ♦^he  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table ;   "Dai ly  Soi 1  Temperature"  Table ;  and  the  Station  Index . 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest   observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not   equipped  with  automatic  wind  instruments . 

+     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  prev  ious  month . 

VAR  This  entry  in  t ime  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 

NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation   SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,   D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     19   it  annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CALIFORNIA  -  OCTOBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       HO"  on  the  2+  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:     -3°  on  the  12th  at  White  Mountain  1 

Greatest  Total  Precipitation:     14.09  inches  at  Honeydew  2  WSW 
Least  Total  Precipitation:      Trace  at  Torrance 

Greatest  One-Day  Precipitation:     9.02  inches  on  the  11th  at  Cecilville  Sawyer 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     22.5  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      17  inches  on  the  18th  at  White  Mountain  2 


SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Temperature:   Mean  temperatures  along  the  coast  were 
above  normal  during  the  month,  ranging  from  0.  7°  to 
4.  5°.    Interior  valley  temperatures  were  near  or  below 
normal  by  as  much  as  2,  0°.     Fresno  had  a  plus  depar- 
ture of  1.  1°  while  recording  the  least  sunshine  for  Octo- 
ber in  22  years.    Sacramento  observed  a  maximum  of  97° 
on  the  1st,  the  highest  ever  recorded  for  that  date,  and  a 
minimum  of  43°  as  an  alltime  record  for  the  31st.  San 
Diego  had  the  second  highest  and  Los  Angeles  the  third 
highest  mean  temperature  of  record. 

Precipitation:   With  a  few  exceptions  all  parts  of  the 
State  received  more  than  the  normal  amount  of  precipi- 
tation.   Only  2  first  order  stations.  Bishop  and  San 
Diego,  reported  less  than  the  expected  total.  Heavy 
rains  from  a  3-day  storm  in  the  southeastern  interior 
brought  accrued  seasonal  totals  up  to  300  to  400  percent 
of  normal. 

Storms:  On  the  4th,   lightning  struck  and  destroyed  an 
oil  storage  tank  near  Dos  Palos.    Central  California  re- 


ceived heavy  rain  with  some  wind  damage  on  the  11th,  re- 
sulting in  local  flooding  and  minor  property  damage;  util- 
ities were  disrupted.     There  was  some  damage  to  crops 
in  interior  valleys.     On  the  17th,  18th,  and  19th  an  in- 
tense electrical  storm  accompanied  by  heavy  rain  in 
Southern  California  caused  considerable  damage  to  crops, 
flooding  homes,  stores,  and  highways.    Mud  slides  and 
washed-out  highways  interrupted  traffic,  with  8  deaths 
attributed  to  rain-slick  roads.    Powerlines  were  knocked 
out  and  communication  interrupted. 


Max  R.  McDonough 
Weather  Bureau  Acting  State  Climatologisi 
Weather  Bureau  Office 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 
San  Francisco  2,  California 
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NORTH  COAST  DRAINAGE 
AlBERPOINT 

an6v<in  pac  union  col 
big  bar  ranger  station 
caliahan  ranger  sta 
cecilville  sawyer 

CLOVEROALE   3  SSF 
COVFLO 

Crescent  city  1  n 
Buttons  landing 
Elk  valley 

Eureka  wb  city  r 

fernoale  2  nw 

forest  glen 

fort  bragg 

fort  bragg  aviation 

fort  jones  ranger  sta 
fort  ross 

GRATON   1  W 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HEAl  OSBURG 
HILTS 
HOOPA 
KENTFIElD 

KLAMATH  R 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA   STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLFANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULEIAKE  //R 
DKIAH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WEED   1  S 
WILLITS   1  NE 
YREkA 

DIVISION  01 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RANGER  STATION 
AlTuRAS  RANGER  STATION 

Auburn 

BEHRYESSA  LAKE 

blue  canyon  wb  airport//r 
Bowman  dam 

Brooks  farnham  ranch 

SURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

Chico  Experiment  sta 
clarksburg 
clearlakE  highlands 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
DAVIS   1  MSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  5ABLA 
DOBBINS  COLGATE 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  NO  1 


68.5 
68.1 
70. 7M 
66.  3 
69.5 

71.9 
71.0 
64.0 
72. 3M 
64.4 

62.7 
64.8 
68.2 
65.7 
65.2 

68.5 
66.  1 
69.9 
71.5 

M 

76.0 
63.2 
69. 4M 
72.1 
64.  8M 

62.0 

65.3m 

75.5 

65.5 

70.6 

74,6 
65.9 
76. 4M 
68.2 
74.6 

68. 8M 
73. 6M 
74.9 
65.3 
63. 6M 

76.0 
65. OM 
65.8 
74.5 
69.4 

61.4 
70.6 
67.1 


68. 3M 

69.3 

75.4 

76.5 

60.5 

62.5 
76. 8M 
68.4 
65.  IM 
79.5 

65.8 
76.1 
75.1 
74.6 
72.0 

75.2 
74.2 
64.4 
69. 7M 
75. 4M 

68.6 
74.1 
76.8 
76.1 
70.3 

71.5 
70.6 


47.7 
50.9 
47. 2M 
39.4 
38.2 

48.4 
42.1 
49.3 
48. 7M 
41.6 

51.2 
49.0 
42.0 
49.9 
48.5 

36.1 
50.4 
48.4 
50.7 

M 

50.8 
37.3 
50. OM 
50.2 
46. 9M 

39.5 
31. 7M 
49.  1 
46.8 
48.5 

48,8 
48,6 
4  3.4M 
48.5 
46.8 

49.  IM 
51. 4M 
46.3 
50.2 
54. 4M 

46.5 
44. 8M 
33. 2M 
47.6 
41.6 

36.0 
45.2 
36.4 


37. 6M 

30.3 

50.4 

51.6 

44.7 

42.1 
47. 6M 
34.0 
37. 6M 
47.5 

34.3 
51.6 
49.6 
40.6 
50.4 

50.7 
49.5 
39.8 
47. 3M 
47. 8M 

39.9 
46.1 
50.3 
53.1 
45.9 

46.0 
35.7 


56.1 
59.5 
59. OM 
52.9 
53.4 

60.2 
56.6 
56.7 
60. 5M 
53.0 

57.0 
56.9 
55.1 
57.9 
56.9 

52.3 
58.3 
59.2 
61.1 

M 

63.4 
50.3 
59. 7M 
61.2 
56. 9M 

50.8 
49. 5M 
62.3 
56.2 
59.6 

61.7 
57.3 
59. 9M 
58.4 
61.7 

59. OM 
62. 5M 
60.6 
57.8 
59. OM 

61.3 
54. 9M 
49. 5M 
61.1 
55.5 

48.7 
57.9 
52.8 


53. IM 

49.8 

62.9 

64.1 

52.6 

52.3 
62. 2M 
51.2 
51. 4M 
63.5 

50.1 
63.9 
62.4 
57.6 
61.2 

63.0 
61.9 
52.1 
58. 5M 
61. 6M 

54.3 
60.  1 
63.6 
64.6 
58.1 

58.9 
53.2 


1.1 


0.2 


0.4 

0.0 


0.3 

1 


0.2 


1.6 
0.5 


-  1.2 


0.6 
1.2 


2.2 
0.1 


0.9 


0.2 

0.1 
1.3 
0.4 
0.4 


2.9 
0.4 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


Temperature 

Precipitation 

Station 

.  1 

t  0 
<  S 

Average 
Minimum 

> 
< 

Deporture 
From  Normal 

-| 

£ 

t 

0 

{ 

> 

i 

5L 
a 

: 

a 

No,  of  Day> 

Departure 

From  Normal  . 

>. 
0 
t 
1 

0 

t 

a 

Snow,  SiMt 

No.  of  Doyi 

Max. 

Min. 

z 

Si 

1  g 

1 

a 

I 
I 

3 
g 

S  < 

si 

s  > 
.  J 
SI 

■  J 

ir  ^ Q  u i  1  1  F  V 

Jt3S  VMLLC." 

64  b 

51.6 

83 

2 

22 

31 

409 

0 

0 

6 

0 

1.16 

.31 

11 

,  0 

0 

Q 

LAKFPORT 

72,8 

45.5 

59.2 

9*» 

2 

33 

31 

191 

3 

0 

0 

0 

2.98 

1.24 

.92 

15 

,  0 

Q 

2 

Q 

lakfshore 

73.3 

60.6 

96 

1 

35 

28 

155 

2 

0 

0 

0 

5,10 

1  .46 

10 

,  0 

0 

7 

2 

LAKE  SPAULDING 

66. S 

36  9 

51.7 

1,0 

69 

1 

28 

27 

412 

0 

0 

9 

0 

4,24 

,29 

2.09 

1 1 

•  0 

0 

4 

3 

2 

LAKF   5PAULD1^JG  DAM 

65.2M 

39, 4M 

52, 3M 

1 

31 

12 

401 

0 

0 

1 

0 

4,  30 

2.11 

1 1 

,0 

0 

4 

3 

2 

LAS  PLUMAS 

75.4 

65.9 

-  1.2 

101 

1 

48 

31 

54 

2 

0 

0 

0 

4,03 

1,55 

2.51 

11 

,  0 

Q 

2 

2 

2 

manzanita  lake  // 

5<).6 

47.7 

79 

2 

26 

31 

526 

0 

0 

10 

0 

4,68 

2,87 

11 

T 

30 

7 

2 

MARY5VILLE 

77.3 

64.3 

-  0  2 

98 

2 

41 

31 

73 

3 

0 

0 

0 

2,27 

1.14 

2,10 

1 1 

.  0 

0 

2 

^ 

MC  CLOUD 

65.0 

37  4 

51.2 

"03 

68 

2 

26 

31* 

422 

0 

0 

7 

0 

3,  56 

.07 

1.53 

1 1 

•  0 

0 

7 

3 

M  I  NFRAL 

63.2 

36,4 

49.  8 

U5 

66 

1 

27 

28 

462 

0 

0 

1 1 

0 

5.25 

1.34 

2.94 

1 1 

•  0 

0 

6 

2 

2 

Mont i cello  dam 

76.0 

^o'l 

6  3.6 

97 

2 

42 

31e 

81 

3 

Q 

Q 

0 

1,89 

1.23 

11 

Q 

MOUNT  Shasta  wb  city  //p 

62.5 

50,9 

"10 

68 

1 

25 

31 

433 

0 

Q 

2.83 

•  39 

.93 

10 

*o 

nfvada  city 

66.7 

40  4 

53,6 

"13 

2 

31 

31 

351 

0 

0 

2 

0 

3,33 

.58 

2.01 

I  J 

*n 

1 

OOLAND 

76.3 

49  9 

63,  1 

1.2 

1  no 

^ 

40 

28 

97 

3 

0 

0 

0 

2.15 

1.09 

8  5 

J  J 

*0 

OROv I L  LE 

77.3 

53,5 

65,4 

1  no 
10 

40 

31 

62 

3 

Q 

Q 

2.76 

2,21 

.0 

0 

3 

1 

1 

72,3 

62,0 

97 

2 

44 

23 

148 

3 

0 

0 

3,62 

2,48 

11 

I 

Ol  flrFDU  T  1  1  F 

70.9 

45*5 

58,2 

I  •  1 

94 

2 

35 

27 

235 

2 

Q 

Q 

Q 

2,83 

.  74 

1,86 

11 

*n 
• - 

2 

I 

placfhvillf  ifg 

70.3 

5n  ? 

60.3 

41 

13 

193 

3 

0 

0 

0 

3.54 

1 

platina 

68.8 

43  7 

56,3 

93 

30 

3U 

275 

2 

0 

3 

0 

3.09 

1,50 

^  1; 

*0 

I 

POP  TOLA 

66.3 

Slis 

50,1 

2,5 

8  7 

J 

17 

31 

454 

0 

0 

16 

0 

.  72 

-  .62 

.46 

,0 

0 

3 

0 

0 

QUINCY  RANGER  STATION 

71,8 

38.4 

55.  1 

^  •  ^ 

92 

2 

30 

31 

299 

3 

0 

3 

0 

3.76 

1.33 

2.07 

u 

.  0 

Q 

2 

J 

RED  BLUFF  WR  AIRPORT  R 

75,1 

52,0 

63,6 

•  2  «  0 

102 

1 

41 

26e 

90 

2 

0 

0 

0 

2.21 

•  64 

1.16 

10 

,  0 

Q 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

78.1 

54.5 

66,3 

0  •  9 

102 

46 

26. 

45 

3 

0 

0 

0 

2.36 

.09 

1.52 

,  0 

0 

_ 

ROCKLIN 

76.4 

47.5 

62,0 

•  0,7 

97 

2 

34 

31 

122 

3 

0 

0 

0 

2,09 

1.02 

1.42 

1 1 

.  0 

0 

J 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

76.5 

51.9 

64,2 

-  o.e 

99 

1 

36 

31 

65 

1 

0 

0 

0 

1,09 

,32 

.50 

10 

•  0 

0 

3 

I 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

75.4 

53.6 

64,5 

•  0.2 

97 

1 

43 

31 

56 

1 

0 

0 

0 

1.27 

.47 

.59 

10 

•  0 

Q 

SHASTA  DAM 

71. R 

53.8 

62,9 

96 

2 

47 

28 

122 

3 

0 

0 

0 

3,62 

2.27 

11 

,0 

0 

2 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

68.  OM 

34, 4M 

51.2M 

2.5 

66 

2 

23 

31 

420 

0 

0 

11 

0 

1.59 

-  .24 

.97 

1 1 

,  0 

0 

SODA   SPRINGS  // 

SODA   SPRINGS   1  E  //R 

56,1 

33  6 

45,0 

74 

3 

27 

28* 

611 

0 

0 

14 

0 

3.41 

1.46 

u 

Q 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

75.6 

48^3 

62,0 

-  0.3 

100 

1 

34 

31 

121 

2 

0 

0 

0 

1.69 

.77 

.80 

15 

•  0 

Q 

^ 

STRAWBERRY  VALLEY 

66.1 

45,0 

65,6 

9 1 

36 

12 

306 

1 

0 

0 

0 

2.36 

,0 

0 

5 

2 

2 

TURNTABLE  CREEK 

73.4 

53,2 

63,3 

99 

2 

45 

28 

113 

4 

0 

0 

0 

3.19 

1  66 

•  0 

0 

6 

2 

1 

TWIN  LAKES 

57,4 

34,6 

46.0 

*»  •  0 

72 

1 

18 

12 

579 

0 

0 

12 

0 

4.15 

1,68 

U9e 

11 

14,5 

9 

11 

6 

3 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

75. 3M 

45  ,  OM 

60. 2M 

95 

2e 

31 

31 

160 

3 

0 

1 

0 

3.69 

1.30 

11 

I 

VACAVILLE 

76.3 

48,3 

62.3 

-  0.9 

100 

1 

35 

31 

107 

2 

0 

0 

2.11 

•  94 

1.61 

11 

!o 

0 

3 

I 

1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

73.5 

48,0 

60.8 

^ 

39 

23 

159 

3 

0 

0 

Q 

2,71 

.42 

1  22 

,0 

0 

4 

2 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

75, 3M 

5 1 ,  2M 

63. 3M 

98 

2 

43 

31 

124 

4 

0 

0 

0 

5.18 

2187 

11 

,  0 

3 

WILLIAMS 

78,5 

50,6 

64.6 

96 

1 

40 

27 

71 

3 

0 

0 

0 

.97 

,64 

11 

•  0 

WILLOWS 

76,0 

50  5 

63.3 

"  1.1 

100 

2 

39 

27 

99 

3 

0 

0 

0 

1.32 

40 

78 

0 

Q 

WINTERS 

76,4 

5o!2 

63,3 

98 

2 

40 

27 

95 

3 

0 

0 

1.59 

1  30 

•  0 

0 

2 

1 

1 

WOODLAND   1  WNW 

76,6 

50,5 

63,6 

-  0,7 

95 

2 

40 

30* 

87 

3 

0 

0 

0 

1.65 

.87 

1.14 

•  0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION  02 

58,4 

0,4 

2.74 

.66 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

Boca 

66,9 

29,1 

48,0 

6* 

3 

17 

27 

520 

0 

0 

25 

0 

1.17 

.52 

11 

Q 

' 

I 

BRIDGEPORT 

68,1 

29.6 

48,9 

80 

2« 

15 

31 

494 

0 

2  1 

Q 

.49 

.46 

11 

'n 

Q 

CEDARVILLE 

67,7 

54,3 

3  ^ 

^ 

26 

31 

334 

0 

0 

5 

0 

.51 

,66 

*n 

Q 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

63,2 

31,4 

47,3 

60 

3 

22 

31 

542 

0 

0 

22 

0 

2.00 

6  5 

*5 

2 

Doyle  !  SSE 

69, B 

38,2 

54,0 

86 

3 

23 

31 

346 

0 

0 

7 

0 

.98 

.  39 

09 

.0 

0 

3 

0 

0 

Fleming  fish  ♦  game 

68  ,  9M 

37  ,  2M 

53.  IM 

88 

3* 

22 

31 

369 

,38 

.19 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BIOWELL 

67,5 

36,7 

52,  1 

2.0 

65 

1 

1 9 

3  I 

386 

0 

0 

7 

0 

.54 

"  .57 

.26 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

62,9 

32,7 

47,8 

61 

2 

23 

27» 

523 

0 

0 

16 

0 

3.76 

2,31 

u 

T 

0 

4 

2 

1 

MONO  LAKE 

66,8 

39,4 

53,1 

78 

3 

29 

31 

361 

0 

Q 

Q 

,67 

.67 

11 

.0 

0 

I 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

68,4 

38,  3 

5  3.4 

2.2 

89 

2 

22 

3 1 

356 

0 

0 

7 

Q 

.35 

•  .57 

.24 

11 

- 

_ 

TAHOE  CITY 

59.6 

36,3 

48.0 

3,0 

7  5 

27 

31 

521 

0 

0 

8 

0 

1,90 

.00 

1 1 

T 

I. 

* 

^ 

^ 

TERMO 

65.5 

30  ,  8M 

48, 2M 

8  5 

2 

18 

26 

518 

0 

0 

22 

0 

J 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

63.  8 

32,9 

48,4 

2.8 

6 1 

3e 

2  1 

31 

509 

0 

0 

18 

0 

1.27 

-  ,55 

'59 

.0 

0 

4 

1 

0 

WOODFORDS 

66. OM 

43, 4M 

55,  7M 

66 

2 

31 

31 

292 

0 

Q 

1 

0 

1 . 96 

1*35 

•  0 

0 

4 

I 

1 

DIVISION  03 

50,9 

2,7 

1,19 

-  ,09 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

AVILA  bfach 

74.2 

54,9 

64,6 

66 

25 

47 

14 

47 

Q 

_ 

Q 

BFN  LOMOND 

75.2 

45.9 

60,6 

92 

I 

36 

31 

154 

2 

3.67 

2.47 

11 

_ 

Q 

* 

_ 

BERKELEY 

66.3 

52.9 

60,6 

*  0,7 

75 

28e 

45 

30 

127 

0 

0 

0 

0 

1  61 

,44 

*o 

Burl ingame 

72.0 

50.5 

61,3 

6  I 

8 

41 

31 

113 

0 

0 

0 

0 

'57 

1^ 

'0 

2 

2 

0 

CARMEL  VALLEY 

74,9 

47,8 

61,4 

6  I 

2  8  * 

38 

3 1 

109 

0 

0 

0 

0 

1*^0 
1.30 

,69 

•  0 

0 

3 

I 

0 

CROCKETT 

74,0 

52,8 

63,4 

83 

2e 

44 

31 

63 

0 

0 

0 

0 

1.99 

1.17 

.94 

10 

*0 

0 

3 

2 

0 

GILROY 

76,6 

49,4 

63,0 

90 

2 

36 

3 1 

90 

1 

0 

0 

0 

1.37 

.72 

11 

•  0 

0 

4 

1 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

67,5 

51,5 

59,5 

75 

11 

43 

31 

163 

0 

0 

0 

0 

2.48 

1.27 

16 

•  0 

0 

4 

2 

1 

HOLL  I  STER 

75,2 

48,1 

61,7 

-  0,9 

82 

28> 

34 

31 

96 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.79 

.62 

11 

,0 

0 

3 

2 

0 

KING  CITY 

78,5 

48,7 

63,6 

1.7 

87 

7 

34 

31 

66 

0 

0 

0 

0 

.76 

.47 

,64 

11 

•  0 

0 

I 

1 

0 

LIVERMOrE  2  ssw 

75,9 

45,6 

60,8 

-  l.B 

98 

2 

35 

31 

139 

1 

0 

0 

0 

.93 

.34 

.56 

11 

,0 

0 

3 

1 

0 

LOS  GATOS 

73,5 

47,8 

60,7 

-  l.l 

85 

1 

40 

3U 

137 

0 

0 

0 

0 

2.00 

.91 

1.49 

11 

•  0 

0 

4 

1 

1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

73.8 

50,5 

62,2 

88 

2 

40 

31 

94 

0 

0 

0 

0 

1,48 

.64 

11 

,0 

0 

3 

2 

0 

MONTEREY 

68.5 

'3,1 

60,8 

80 

10 

46 

30 

125 

0 

0 

0 

0 

l.<»6 

.92 

11 

,0 

0 

3 

I 

0 

MORRO  HAY   FIRE  DEPT 

70,7 

53,4 

62,1 

61 

25 

48 

14 

95 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.79 

11 

•  0 

0 

4 

I 

0 

Sm  Rcfsranca  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


CONTINUED 


Station 

Temperature 

Precipitation 

si 

!  5 

<l 

*  1 
<S 

• 

o 

< 

_ 

.  i 

|z 

a  u. 

J 
a 

IE 

£ 

Q 

i 

• 

a 

S. 

0 

o 

I 

o 

No.  of  Doys 

s 

*- 

t  1 

.  1 
a  u. 

GrMtMt  Day 

£ 

a 

Snow,  Sle«t 

No.  of  Dayi 

Mox. 

Min. 

1 

■S  -o 

Q.  C 

X  ' 

0  o 

1  o 

1 

a 

o 

o 

)  .00  or  More 

•I 

hi 

'i 

Sit 

s  J 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

70.8 

51,6 

61.2 

90 

1 

39 

29 

152 

I 

0 

0 

0 

1.80 

1.00 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT  HAMILTON 

63. 5M 

M 

M 

67 

34 

31 

0 

0 

0 

0 

1.47 

,23 

.90 

1 1 

.0 

0 

2 

2 

0 

NACIMIENTO  DAM 

79.0 

49,2 

64,  I 

100 

2 

39 

31 

72 

4 

0 

0 

0 

1.18 

.63 

16 

,0 

0 

2 

2 

0 

NEWARK 

71.7 

52,3 

62,0 

61 

8 

41 

30 

97 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.75 

1  1 

,0 

0 

3 

1 

0 

OAKIAND  MB  AIRPORT 

R 

67.6 

56.1 

62.0 

0,9 

76 

7 

46 

31 

93 

0 

0 

0 

0 

1.44 

.66 

.61 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

71.1 

48,7 

59.9 

81 

8 

37 

31 

152 

0 

0 

0 

0 

,88 

.57 

U 

,0 

0 

2 

1 

0 

PASO  ROBLES 

80.2 

45,9 

63.1 

96 

I 

34 

31 

74 

2 

0 

0 

0 

1,00 

.42 

16 

,0 

0 

3 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

78.2 

47,3 

62.8 

98 

1 

34 

31 

89 

2 

0 

0 

0 

1,06 

.57 

15 

,0 

0 

2 

1 

0 

PINNACLES  NATIONAL  MON 

80.7 

44  ,  7 

62.7 

101 

1 

32 

31 

97 

3 

0 

I 

0 

1,28 

.75 

U 

,0 

0 

3 

1 

0 

PISMO  BEACH 

70.3 

53,8 

62.  1 

63 

25 

48 

14 

104 

0 

0 

0 

0 

2,23 

1.23 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

67. OM 

53,9 

60. 5M 

72 

13« 

90 

31, 

132 

0 

0 

n 

0 

,37 

,30 

U 

,0 

0 

1 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7*. 7 

48,4 

61.6 

91 

2 

37 

31 

110 

1 

0 

0 

0 

1,27 

.65 

1 1 

.0 

0 

3 

2 

0 

PRIEST  VALLEY 

7*. 5 

40,  1 

57.3 

97 

1 

29 

31 

247 

3 

0 

1 

0 

1.53 

,98 

.76 

U 

.0 

0 

3 

2 

0 

REOhOOD  CITY 

74.3 

50,6 

62.9 

1,3 

83 

7 

40 

31 

95 

0 

0 

0 

0 

.95 

.15 

.65 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHMOND 

70.7 

53.9 

62.3 

78 

14. 

44 

31 

86 

0 

0 

0 

0 

1.82 

1.01 

U 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

71.5 

47.0 

59.3 

91 

1 

36 

30 

177 

1 

0 

0 

0 

1.94 

1.09 

u 

.0 

0 

4 

1 

1 

SALINAS  2  E 

7*.  1 

50.  3 

62.2 

1,3 

62 

26, 

38 

31 

68 

0 

0 

0 

0 

1  ,46 

.93 

.90 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

SALINAS  FAA  AP 

72. 7M 

52,0 

62. 4M 

63 

10 

39 

31 

87 

0 

0 

0 

0 

1,53 

.54 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

80.1 

43,5 

61,8 

97 

2 

31 

31 

116 

4 

0 

1 

0 

,74 

.55 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

M 

52,9 

M 

75 

27 

44 

31 

0 

0 

0 

0 

1,76 

1.01 

U 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

70.4 

54,0 

62.2 

1,7 

82 

7 

49 

31 

88 

0 

0 

0 

0 

1.34 

,60 

.52 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

68.7 

57,1 

62.9 

1,5 

78 

7 

52 

3U 

67 

0 

0 

0 

0 

1.  39 

,50 

.56 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

69.4 

48,0 

58.7 

78 

7 

36 

31 

188 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1.81 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAN  JOSE 

R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7!.l 

52,8 

64.0 

1.0 

64 

28* 

46 

15» 

93 

0 

0 

0 

0 

1.94 

1,24 

1.17 

16 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAN  MATEO 

72.2 

54,4 

63.3 

81 

7 

49 

31 

62 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.51 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7  3.9M 

50,  IM 

62. OM 

0.3 

85 

2 

38 

31 

104 

0 

0 

0 

0 

1.24 

,67 

.91 

1 1 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

73.5 

48,3 

60.9 

l.l 

83 

6 

37 

31 

126 

0 

0 

0 

0 

1.65 

,47 

1.20 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

70.2 

52,2 

61.2 

80 

2 

43 

31 

112 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.93 

1 1 

.0 

0 

4 

2 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

74. B 

46,8 

60.8 

93 

2 

34 

31 

135 

1 

0 

0 

0 

1.34 

,50 

.81 

1 1 

.0 

0 

3 

1 

0 

WAT50NVILLE  WATERWORKS 

71.5 

48,5 

60.0 

82 

28 

40 

31 

150 

0 

0 

0 

0 

2.59 

1.83 

1 1 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION  04 

61,7 

1.1 

1.54 

.72 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

75.2 

54,4 

64,8 

1.6 

90 

2 

47 

31. 

38 

1 

0 

0 

0 

.66 

,10 

.26 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

ANTtOCH  PUMPING  PLANT 

75.  1 

50,  I 

62,6 

87 

3 

42 

27 

83 

0 

0 

0 

0 

,54 

.29 

16 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

78.3 

52.4 

65.4 

•  1.0 

100 

1 

43 

12 

64 

4 

0 

0 

0 

1,45 

,46 

.93 

11 

.  0 

0 

3 

^ 

AUBFRRY 

74.2 

49,7 

62.0 

0.1 

99 

2« 

40 

31 

135 

3 

0 

0 

0 

1,90 

,67 

1.17 

1 1 

.0 

0 

2 

I 

BAKEPSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

76,7 

96.4 

66.6 

-  0.2 

94 

2 

50 

12 

41 

3 

0 

0 

0 

,73 

,41 

.27 

16 

.0 

0 

3 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

76.4 

55.7 

66.1 

95 

1 

46 

13« 

99 

3 

0 

0 

0 

1,59 

1.14 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

BlACKWELLS  CORNER 

77. 4M 

52. 6M 

65. OM 

100 

I 

41 

31* 

6  1 

3 

0 

0 

0 

,88 

.47 

15 

.0 

0 

3 

0 

BUTTONWILLOW 

78.6 

52.2 

65.4 

98 

I 

43 

13 

64 

4 

0 

0 

0 

,95 

.61 

16 

.  0 

^ 

' 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

66.4 

39.9 

53.2 

-  0,2 

87 

2 

31 

31 

371 

0 

0 

1 

0 

3,87 

1,12 

1.77 

1 1 
1 1 

.  0 

0 

5 

1 

CAMP  PARDEE 

76.7 

52.9 

64.8 

-  0,3 

99 

2 

49 

31 

67 

4 

0 

0 

0 

2,43 

1 ,  46 

1.75 

.0 

0 

3 

I 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

76.8 

48.9 

62.9 

97 

1 

39 

31 

114 

4 

0 

0 

0 

1.90 

1.03 

11 

.0 

0 

3 

1 

Cherry  valley  dam 

64. 4M 

43, 8M 

96. 6M 

90 

2 

34 

31. 

279 

1 

0 

0 

0 

2.30 

.96 

11 

.0 

0 

4 

0 

COALINGA 

79.9 

52,2 

66,  I 

1,1 

97 

2 

40 

31 

93 

3 

0 

0 

0 

.93 

.69 

.37 

15 
16 

.0 

0 

3 

0 

78.4 

52,4 

69,4 

98 

1 

43 

31 

65 

4 

0 

0 

0 

1.04 

.  50 

.0 

0 

3 

0 

OENAIR 

76.1 

51.2 

63,7 

1.0 

92 

2« 

39 

31 

80 

2 

0 

0 

0 

1.62 

1,07 

1.12 

a 

.0 

0 

2 

1 

Dudleys 

71. 6M 

41. 2M 

56, 4M 

1.7 

93 

1 

29 

31 

270 

1 

0 

1 

0 

1.98 

.12 

1.71 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

78.7 

49.  1 

63.9 

0.3 

99 

1 

38 

31 

70 

3 

0 

0 

0 

2.67 

1.05 

2.24 

11 

.  0 

0 

2 

FIVF  POINTS  5  SSW 

.95 

.52 

.50 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

77,5 

53.3 

65.4 

1.1 

95 

2 

41 

31 

96 

3 

0 

0 

0 

11 

.0 

0 

2 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

79.3 

50.5 

64,9 

100 

1 

39 

31 

74 

4 

0 

0 

0 

1.42 

.83 

12 

.  0 

0 

3 

0 

GIANT  FOREST 

59, OM 

39. 3M 

49, 2M 

■  0.3 

78 

2 

28 

13* 

486 

0 

0 

4 

0 

1.31 

-  .37 

1,01 

12 

T 

0 

2 

1 

GlENNVILLE 

72, 7M 

42. 3M 

57, 9M 

89 

2 

34 

13* 

242 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.76 

17 
12 

.  0 

0 

GRANT  GROVE 

60.4 

37.9 

49,2 

79 

2 

28 

13* 

464 

0 

0 

4 

0 

2.41 

.38 

1.37 

T 

1 

hanford 

80,0 

50.1 

65.  1 

1.5 

94 

2* 

40 

31 

52 

4 

0 

0 

0 

.79 

.  39 

1 6 

.0 

2 

0 

HETCH  HETCHY 

70,7 

43.3 

57.0 

0.3 

91 

2 

36 

31. 

269 

1 

0 

0 

0 

2.23 

.26 

.  78 

1  1 

.  0 

HUNTINGTON  LAKE 

60,3 

37.7 

49,0 

1.9 

77 

1 

26 

12 

488 

0 

0 

4 

0 

1.08 

.55 

.96 

16 

2.0 

0 

IDRIA 

72,7 

46.8 

59.8 

"  3.4 

92 

2 

36 

30, 

197 

1 

0 

0 

0 

.  0 

0 

3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

77,3 

59.4 

68,4 

-  1.9 

95 

2 

50 

21 

26 

3 

0 

0 

0 

1.30 

.75 

.49 

11 

.  0 

0 

0 

50.1 

69.1 

100 

1 

39 

31* 

88 

4 

0 

0 

0 

1.90 

.76 

16 

•  0 

0 

3 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

79,3 

56.9 

68.1 

100 

1 

47 

31 

40 

9 

0 

0 

0 

1.16 

.53 

16 

.  0 

0 

3 

0 

KETTLEMAN  STATION 

78,4 

57.9 

68.2 

97 

2 

90 

31 

21 

4 

0 

0 

0 

1.02 

.64 

16 

.0 

0 

3 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

77. 7M 

49. 9M 

63. RM 

94 

2 

39 

31 

80 

3 

0 

0 

0 

1.73 

.60 

1.45 

11 

.  0 

9 

1 

LE  GRAND 

78,0 

49.7 

63.9 

0.1 

95 

1 

40 

31 

8  1 

3 

0 

0 

0 

1.40 

1.22 

11 

.  0 

0 

2 

I 

76,3 

54,0 

69.2 

-  0,5 

95 

2 

46 

12 

96 

3 

0 

0 

0 

1.56 

.66 

.76 

16 

.  0 

0 

2 

0 

LINDSAY 

77,8 

52.5 

69.2 

1,2 

97 

2 

49 

31. 

61 

3 

0 

0 

0 

1.84 

I  .42 

1.13 

16 

.0 

^ 

1 

LODI 

75.3 

49,4 

62.4 

1.2 

95 

1 

36 

31 

96 

1 

0 

0 

0 

1.82 

•  90 

1.44 

1 1 

.0 

0 

3 

1 

LOS  BANDS 

77,3 

51.1 

64.2 

0.0 

94 

2* 

38 

31 

64 

3 

0 

0 

0 

1.07 

.63 

.65 

11 

.0 

0 

2 

0 

MADERA 

M 

50.8 

M 

91 

3> 

40 

31 

3 

0 

0 

0 

1.45 

.94 

1.07 

11 

.0 

0 

3 

1 

MAhinrvfTi  i  r  tci  tun 

nMINUCvILLC  laL^INU 

74,5 

50.6 

62,6 

87 

1 

42 

30 

90 

0 

0 

0 

0 

.99 

.77 

.72 

11 

.0 

0 

3 

0 

MARICOPA 

77,4 

56.7 

67.1 

-  l.O 

97 

2 

49 

31. 

40 

3 

0 

0 

0 

1.05 

.93 

16 

.0 

0 

2 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

79.5 

50.4 

65.0 

1.9 

95 

1 

41 

31 

98 

3 

0 

0 

0 

1.50 

1.01 

1.02 

11 

.0 

0 

2 

1 

MODESTO 

76.9 

51.1 

64.0 

1.4 

95 

1 

40 

31 

71 

2 

0 

0 

0 

1.70 

1.12 

1.14 

U 

.0 

0 

3 

1 

NEWMAN  2  NW 

76.5 

50.4 

63,5 

■  1.6 

92 

1 

39 

31 

82 

2 

0 

0 

0 

1.24 

.77 

.97 

11 

.0 

0 

3 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

75. IM 

46.  IM 

60, 6M 

95 

1 

37 

12 

168 

4 

0 

0 

0 

1.65 

.17 

,90 

U 

.0 

0 

3 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

76.4 

51,3 

63,9 

0.6 

94 

2 

38 

31 

76 

2 

0 

0 

0 

1,78 

1.12 

1,29 

11 

.0 

0 

3 

1 

ORANGE  COVE 

77,8 

52,9 

65,4 

1.1 

97 

1 

43 

31 

62 

4 

0 

0 

0 

1,47 

.87 

,64 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

See  RefererK*  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1953 


Temperature 

Praclpltallon 

Station 

,  E 

f  1 

^  0 

<  S 

•  E 

a  3 

S  c 

<  s 

i 
< 

Departure 
From  Normal 

IE 

a 

1 

t 

& 

o 
{ 

1 

No.  of  Days 

1 

1 

i 

From  Normal 

a 
{ 

1 
o 

1 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Min. 

S 

0 

1 

on  Ground 

1 

a 

1 

o 

t 

0 

s 

g 

si 

>  > 
St 

i  t 
Rl 

'J 

PANOCHE  CREEK 

•  SM 

52.2 

63, 5M 

44 

31 

85 

3 

0 

0 

0 

1.47 

.00 

,92 

16 

•  0 

0 

2 

I 

0 

PORTFR V I LL  E 

78,6 

53.2 

65,9 

0.7 

98 

1 

45 

12 

59 

4 

0 

0 

0 

1,99 

1 

.50 

1  .05 

17 

.0 

0 

3 

2 

I 

ROSFY  3  E 

(>7.5 

40. S 

54,2 

79 

2 

31 

13 

326 

0 

0 

2 

0 

2,79 

1.70 

16 

.0 

0 

3 

2 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

72,6 

47,3 

60,0 

92 

2> 

38 

1 2 

196 

2 

0 

0 

0 

3,78 

2.24 

1 1 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAN  LUIS  DAM 

76.9 

53.5 

65,2 

97 

1 

46 

31. 

60 

4 

0 

0 

0 

1,31 

.00 

.75 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

50N0RA 

77.9 

49,7 

63.8 

1.8 

98 

2 

41 

31 

98 

4 

0 

0 

0 

2.28 

.67 

1.83 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE 

h6.  5 

40,0 

53.3 

88 

1 

29 

31 

368 

0 

0 

3 

0 

1,66 

1.51 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

1 

STOCKTON  W8AP 

75.4 

52,6 

64.0 

94 

1 

44 

31 

60 

1 

0 

0 

0 

1,44 

,57 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

75.5 

50,9 

63,2 

1.0 

94 

2 

40 

3 1 

1 

0 

0 

0 

1.81 

1 

.19 

1,24 

11 

,0 

0 

2 

2 

1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

77. 4M 

49, 4M 

63. 4M 

95 

1 

40 

27 

81 

2 

0 

0 

0 

1.54 

1  .06 

1 1 

•  0 

0 

3 

1 

1 

TEHACHAP I 

69.2 

43,4 

56.3 

88 

2 

34 

13 

272 

0 

0 

0 

0 

.3* 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TEJCN  RANCHO 

76.4 

55,2 

65,6 

-  0,2 

94 

2 

47 

25 

64 

3 

0 

0 

0 

1,26 

.64 

.48 

17 

•  0 

0 

4 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

79.  I 

53,1 

66,1 

2.7 

100 

1 

44 

12 

47 

4 

0 

0 

0 

1,56 

.75 

.69 

1  1 

•  0 

0 

2 

2 

0 

TIGFR  CREEK  PH 

74.5 

46.6 

60,6 

0,8 

96 

1 

36 

31 

164 

2 

0 

0 

0 

3,09 

.73 

2.11 

U 

.0 

0 

4 

2 

1 

TRACY  CARBONA 

76.  1 

50,7 

63,4 

94 

1 

42 

30 

1 

0 

0 

0 

1.07 

.67 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

77.4 

54,0 

65.7 

97 

1 

44 

3  1 

42 

2 

0 

0 

0 

,68 

,28 

16 

•  0 

0 

3 

0 

0 

V  I  SAL  I  A 

78.6 

54,  2 

66.4 

0,3 

96 

1 

45 

31 

46 

4 

0 

0 

0 

1.92 

1 

,49 

1,19 

1  7 

•  0 

0 

3 

2 

1 

WASCO 

78.0 

54,5 

66.3 

0,9 

97 

I 

46 

31 

52 

4 

0 

0 

0 

.53 

,26 

.43 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

YOSFMITE   NATIONAL  PARK 

71.4 

43,5 

57.5 

2,2 

91 

3« 

35 

24 

250 

2 

0 

0 

0 

1.85 

,17 

1.53 

11 

•  0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION  05 

62.5 

0,8 

1,58 

,66 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ALPINE 

78.4 

55.4 

66.9 

69 

7 

47 

15 

33 

0 

0 

0 

0 

,67 

.29 

19 

•  0 

0 

2 

0 

0 

AVAI ON  PLEASURE  PIER 

73.9 

59.  3 

66.6 

3.2 

68 

\ 

56 

31. 

13 

0 

0 

0 

0 

•  13 

• 

,47 

,12 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARRETT  DAM 

ei.o 

49.4 

65,2 

0.9 

92 

42 

15. 

46 

3 

0 

0 

0 

,98 

,33 

,56 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

77.3 

51.7 

64,5 

94 

42 

24 

79 

2 

0 

0 

0 

1,39 

.31 

,71 

18 

•  0 

0 

4 

I 

0 

RIG  BEAR  LAKE 

64. 9M 

31  .OM 

48, OM 

60 

21 

12 

522 

0 

0 

17 

0 

1,22 

,68 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

BONI TA 

78.5 

57,0 

67,8 

3.5 

86 

27. 

49 

17. 

8 

0 

0 

0 

0 

.11 

- 

,39 

,06 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

78.1 

56.1 

67,1 

0,8 

68 

10 

48 

31 

15 

0 

0 

0 

0 

•  ''4 

.25 

.38 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

CABrILLO  NAT  MONUMENT  R 

71.8 

59,8 

65,8 

77 

53 

17 

17 

0 

0 

0 

0 

•  IT 

.16 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CACmUMA  DAM 

79.  I 

50,3 

64,  7 

92 

42 

29 

48 

1 

0 

0 

0 

,78 

.51 

16 

•  0 

0 

2 

1 

0 

CAMPO 

79.8 

45,4 

62,6 

92 

2  * 

37 

15. 

96 

4 

0 

0 

0 

1,35 

•  63 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANOGA  park  PIERCE  COL 

82.0 

51,4 

66,7 

94 

7 

42 

13 

U 

2 

0 

0 

0 

,40 

,29 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

chui a  vista 

72. 3M 

58, 5M 

65, 4M 

2,9 

78 

27 

52 

17 

35 

0 

0 

0 

0 

,08 

,41 

.06 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

78. SM 

55, 3M 

67, IM 

1.5 

89 

47 

31 

26 

0 

0 

0 

0 

,25 

,51 

,16 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

80.8 

53, 8M 

67,  3M 

2.0 

90 

y 

43 

21 

1 1 

1 

0 

0 

0 

,  32 

,22 

,13 

17 

•  0 

0 

2 

0 

0 

Culver  city 

77.2 

58,2 

67,7 

84 

y 

48 

11 

4 

0 

0 

0 

0 

,63 

,58 

16 

•  0 

0 

1 

1 

0 

CUYAMA 

74.4 

44,9 

59,7 

95 

1 

34 

13 

197 

4 

0 

0 

0 

1.09 

,50 

16 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CUYAMACA 

72.2 

40,9 

56,6 

1.6 

86 

32 

13 

253 

0 

0 

1 

0 

1,90 

.43 

1,15 

16 

.0 

0 

3 

2 

I 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

80.9 

51,9 

66,4 

96 

J 

45 

31. 

36 

3 

0 

0 

0 

.34 

.12 

,12 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

El   CAPITAN  DAM 

83.0 

56,6 

69,8 

93 

49 

31 

13 

5 

0 

0 

0 

,49 

,21 

16 

•  0 

0 

3 

0 

0 

Elsinore 

82.9 

49,5 

66,2 

0,0 

93 

y 

38 

31 

44 

5 

0 

0 

0 

.26 

_ 

.29 

,15 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ESCCNDIDO 

76.9 

5*, 5 

65.7 

1,5 

65 

7 

47 

13 

28 

0 

0 

0 

0 

.39 

- 

.45 

,22 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

82.2 

57,3 

69,8 

91 

49 

12 

6 

1 

0 

0 

0 

,*1 

,19 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

80.7 

53,9 

67,3 

69 

27* 

46 

13 

12 

0 

0 

0 

0 

.34 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

HEN5HAW  DAM 

78.2 

44,4 

61,3 

94 

35 

1  3 

134 

2 

0 

0 

0 

1.16 

,75 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

idyi.lwild  ranger  sta 

72.0m 

39, 5M 

55. 8M 

64 

3^ 

31 

14. 

287 

0 

0 

0 

1.39 

1.01 

16 

•  0 

0 

2 

1 

1 

JULIAN  WYNOLA 

74.2 

47.6 

60,9 

67 

I 

40 

31 

144 

0 

0 

0 

0 

,92 

.44 

17 

•  0 

0 

3 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

74.7 

56.3 

65,5 

2,1 

61 

1 1 

48 

31 

25 

0 

0 

0 

0 

.37 

,18 

.34 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LA  MESA 

77.9 

58,7 

68,3 

66 

52 

17 

6 

0 

0 

0 

0 

,24 

.15 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOMPOC 

73.4 

52,1 

62,8 

64 

26 

45 

13 

75 

0 

0 

0 

0 

,51 

.26 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

LONG  BEACH 

77.3 

60,4 

68.9 

3.1 

67 

10 

55 

31 

2 

0 

0 

0 

0 

,53 

.14 

,53 

16 

.0 

0 

1 

I 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

78.4 

58,2 

68.3 

2.3 

87 

10 

53 

31 

3 

0 

0 

0 

0 

,43 

,26 

,40 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 

74.9 

60,8 

67.9 

4.5 

82 

55 

31 

I 

0 

0 

0 

0 

,<>2 

,03 

,42 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

77.6 

60,6 

69.1 

1,7 

87 

56 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

,57 

,16 

,35 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MILL   CREEK  NO  2 

77.5 

56,3 

66.9 

91 

47 

24. 

49 

1 

0 

0 

0 

1,58 

,46 

,  90 

18 

,0 

0 

2 

2 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

59.6 

41,5 

50.6 

74 

32 

20 

444 

0 

0 

1 

0 

2.10 

1,10 

1 7 

,0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT  WILSON  FC  338  9  // 

66.4 

48.1 

57,3 

63 

2 

38 

17. 

256 

0 

0 

0 

0 

.98 

,91 

16 

,  0 

0 

1 

1 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

71.9 

58,4 

65,2 

2,0 

76 

51 

31 

20 

0 

0 

0 

0 

,48 

,03 

.45 

16 

,0 

0 

1 

0 

0 

OCEANSIDE 

75.0 

56,9 

66,0 

80 

26 

51 

31 

20 

0 

0 

0 

0 

,20 

14 

1 6 

,0 

0 

1 

0 

0 

OJA  I 

79.8 

50,7 

65,3 

0.9 

89 

43 

31 

35 

0 

0 

0 

0 

,55 

,01 

.*2 

16 

,0 

0 

2 

0 

0 

OXNARD 

74.6 

55,0 

64,8 

2.6 

64 

31 

49 

31. 

25 

0 

0 

0 

0 

,50 

,10 

.50 

16 

,0 

0 

1 

1 

0 

PALOmAR  MT  OBSERVATORY 

70.9 

48.2 

59.6 

83 

3* 

39 

12 

188 

0 

0 

0 

0 

l.Ol 

.*5 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

PASADENA 

80.1 

56,3 

68.2 

2.0 

86 

49 

31 

9 

0 

0 

0 

0 

.99 

•  26 

.55 

16 

,0 

0 

2 

1 

0 

PERRIS 

80.8 

48,6 

64,7 

93 

40 

30. 

60 

1 

0 

0 

0 

.48 

,25 

16 

,0 

0 

3 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

69.0 

50,0 

59,5 

1.1 

79 

10 

42 

13 

165 

0 

0 

0 

0 

,83 

.«1 

•  3T 

1 1 

,0 

0 

2 

0 

0 

POMCNA 

80.5 

53,5 

67,0 

2.8 

91 

45 

31 

18 

2 

0 

0 

0 

,  30 

,42 

,21 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

81.5 

49,5 

65,5 

92 

7 

38 

13 

46 

2 

0 

0 

0 

,63 

•  27 

18 

,0 

0 

2 

0 

0 

REDl  AND5 

81.0 

54.9 

68,0 

2.9 

92 

49 

31. 

23 

2 

0 

0 

0 

1.25 

,45 

•  56 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  c  3 

80.3 

54,7 

67,5 

1.8 

89 

47 

31 

11 

0 

0 

0 

0 

,32 

,21 

14 

1 7 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP   STA  R 

81.5 

54,0 

67,8 

93 

47 

31 

19 

2 

0 

0 

0 

,47 

•  25 

1 7 

,0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

77.1 

55,5 

66,3 

91 

48 

12 

46 

1 

0 

0 

0 

,73 

,45 

•  3 1 

1 6 

,0 

0 

3 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

81.2 

53,9 

67,6 

1.* 

93 

46 

31. 

20 

3 

0 

0 

0 

1,58 

,73 

.60 

17 

,0 

0 

3 

1 

0 

5ANDRE9G  W8  //R 

66.2 

49,9 

58,1 

-  0.6 

67 

39 

31 

241 

0 

0 

0 

0 

2.11 

,62 

1.01 

17 

T 

0 

3 

3 

1 

CAM    n  f  C  r  r\    i.jD    AtoonnT  o 

7  5.6 

60,7 

68.2 

2.6 

81 

27. 

53 

17 

6 

0 

0 

0 

0 

.13 

,36 

•  12 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

81.1 

54.2 

67.7 

1.9 

93 

48 

14 

15 

2 

0 

0 

0 

.49 

,01 

•  34 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

81.2 

55,9 

68,6 

90 

49 

13 

4 

1 

0 

0 

0 

1,38 

.89 

18 

,0 

0 

2 

1 

0 

SAN  JACINTO 

84.6 

47,4 

66,0 

1.2 

96 

35 

16 

67 

10 

0 

0 

0 

,80 

.11 

.*5 

18 

,0 

0 

3 

0 

0 

SAN  PEDRO 

72.5 

61,3 

66,9 

2.6 

60 

11 

57 

31. 

10 

0 

0 

0 

0 

,30 

,00 

.30 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

80.1 

58,6 

69,4 

3,8 

90 

25 

51 

31 

2 

1 

0 

0 

0 

.49 

,02 

.25 

16 

,0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.5 

55,6 

66.  1 

3,0 

62 

25. 

51 

13 

11 

0 

0 

0 

0 

.88 

,39 

.65 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

Sm  R*f*r*ncs  Notat  Follov^lng  Station  Indax 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


.    CONTINUED  OCTOBER  1963 


Temperatur* 

Precipitation 

Station 

li 
IJ 

<  * 

•  E 

a  ^ 

li 

<  * 

> 

Daportur*  1 
From  Normal 

J 
z 

i 

a 

J 

i 

• 

t 

0 

a 
t 

1 

No.  of  Dayi 

P 
1 

0 

ll 

t  i 

a 
1 

s 

6 

2 

a 

Snow,  S1e«t 

No.  of  Doyi 

Max. 

MIn. 

s 

Q. 
• 

a 
1 

g 
6 

g 

£ 
o 

• 

1 

o 

£ 

• 

1 
o 

J 
g 

»  f 

8  i 

»i 

hi 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

75  •  0 

^  • 

80 

1 1 « 

46 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.57 

15 

,0 

0 

3 

1 

0 

Santa  catalina  wBap 

81 

25 

5  J 

1  6 

55 

0 

0 

0 

.35 

.26 

16 

,0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT  R 

73't 

^1*3 

62*4 

2,0 

83 

25. 

J  3 

8  0 

0 

0 

0 

0 

1.04 

.44 

.52 

11 

,0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

69!? 

64^5 

76 

25 

52 

25 

29 

0 

0 

0 

0 

.  42 

.42 

16 

,  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  PAULA 

7  7,6M 

52.4M 

69, OM 

8* 

12* 

44 

31 

33 

0 

0 

0 

0 

.48 

.40 

16 

,0 

0 

1 

0 

0 

SUNl AND 

78  •  * 

89 

7 

47 

26 

.50 

•  0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

56  7M 

67*0M 

3.0 

88 

10 

49 

1  3  ♦ 

1 6 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .37 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

5'.,3 

67,1 

2.4 

89 

25 

45 

31 

15 

0 

0 

0 

0 

.43 

•  .04 

.21 

17 

•  0 

2 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

76, 9m 

52. OM 

64, 5M 

85 

25« 

45 

14 

42 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.30 

16 

.0 

0 

2 

2 

1 

UCLA 

76,3 

63.5 

69,9 

85 

58 

29 

1 

0 

0 

0 

69 

.49 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

1  ini  A un    9  lU 

78,9 

51.6 

65,3 

90 

7 

45 

29* 

49 

0 

0 

.48 

.18 

16 

.  0 

0 

3 

0 

0 

'  VISTA  2  NNE 

76,1 

56,0 

66,  1 

83 

2  7. 

50 

31 

22 

0 

0 

0 

0 

.49 

.25 

19 

.  0 

0 

3 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

79.0 

61,7 

2,0 

92 

1 

38 

3U 

118 

3 

0 

0 

0 

1 .  34 

.59 

.76 

18 

.  0 

0 

3 

1 

0 

YORBA  LINDA 

80,0 

56,3 

68.2 

2,1 

90 

' 

49 

g 

0 

^ 

^ 

.77 

.19 

.41 

1 8 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION  06 

. 

1  ,5 

.72 

.03 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

BAKER  9  NNW 

_ 

^7  0 

74  2 

106 

1 

J  3 

13* 

1 1 

0 

0 

0 

.33 

.32 

1 8 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

05a 

^«  r 

100 

2* 

35 

0 

0 

0 

.81 

.81 

19 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BEAUMONT   1  E 

79 ,  * 

508 

65*1 

92 

1 

44 

3  ^ 

55 

2 

0 

0 

0 

1.03 

.58 

18 

,  0 

0 

2 

1 

0 

1    BISHOP  wB  AIRPORT  R 

77.9 

42,4 

60.2 

3,3 

95 

1 

33 

12 

162 

3 

0 

0 

0 

.06 

•  .35 

.03 

17. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1  BISHOP  UNION  CARBIDE 

56,5 

38.4 

47,5 

70 

4 

24 

12 

534 

0 

0 

3 

0 

.  72 

.24 

11. 

2,0 

0 

4 

0 

0 

[i  blythe 

9 1  •  0 

57  4 
* 

0,8 

104 

1 

_ 

■ 

1  8 

0 

0 

0 

1*10 

.83 

.77 

17 

.0 

0 

1 

0 

BlVTHE  FAA  AIRPORT 

90,4 

65,1 

T7  fl 

10* 

3 

1 5 

14 

0 

0 

0 

1.17 

1.06 

18 

.  0 

0 

2 

1 

1 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

69 ,  7M 

73'  7M 

101 

4* 

50 

0 

0 

0 

1.96 

1.17 

18 

.  0 

0 

2 

2 

1 

1    BRAWLEY  2  SW 

92.0 

6l!3 

76.7 

0,9 

103 

9* 

52 

14» 

0 

20 

0 

0 

0 

•  30 

.  06 

.15 

19. 

.  0 

0 

2 

0 

0 

CANT  I L 

82.1 

51.8 

67,0 

101 

2* 

43 

15* 

22 

6 

0 

0 

0 

.82 

.63 

1 8 

.  0 

0 

2 

1 

0 

Daggett  faa  airport 

83  •  0 

56,3 

fi  1  *S 

100 

1 

-  . 

1 3 

0 

0 

0 

1.01 

•  66 

1 8 

.0 

0 

2 

1 

0 

DEATH  VALLEY 

4,3 

110 

2» 

59 

0 

24 

0 

0 

0 

.01 

•  .09 

.01 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

7o'9M 

41 '9M 

56  4M 

87 

1 

30 

266 

0 

1 

0 

.16 

.08 

16. 

•  0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

87.6 

66.5 

77,1 

101 

2 

59 

20 

0 

u 

0 

0 

0 

.  10 

.10 

18 

1 

^ 

0 

,    El  CENTRO  2  SSW 

92.1 

59.5 

75,8 

0,9 

105 

10 

51 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

*0 

* 

FAIRMONT 

* 

_ 

1.6 

98 

1 

46 

3 

99 

0 

^ 

1.29 

.81 

79 

4  8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

GLAMIS  6  ENE 

9 1  •  5 

64  .  I 

77*  fl 

102 

8* 

47 

R 

,70 

.70 

18 

*n 

1 

1 

HAIUEE 

63*1 

1.6 

93 

1 

42 

1 4 

112 

U12 

.69 

.82 

18 

2 

1 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

68.6 

59^7 

74,2 

102 

4 

50 

14 

13 

0 

0 

0 

.40 

1  7 

J 

IMPERIAL 

91.2 

65,1 

78,2 

3.4 

102 

3 

58 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

* 

•  .04 

.14 

1 8 

*0 

* 

Q 

IMPFPIAL  FAA  AP 

92*3 

61.4 

II*  RM 

104 

^ 

j3 

J  3 

Q 

2  1 

0 

^ 

0 

10 

07 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

94 

3 

37 

^2 

83 

0 

0 

0 

!  16 

-  .23 

!l5 

18 

*n 

\ 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

92*0^ 

62*2^^ 

77*1 

1.6 

106 

4 

50 

J  3 

0 

22 

0 

0 

0 

1.21 

.98 

.79 

18 

z 

INYOKERN 

82^2 

52!o 

67.1 

99 

2* 

43 

12 

33 

5 

0 

0 

0 

,60 

1 8 

1 

IRON  MOUNTAIN 

89.9 

64,3 

77,1 

104 

3 

58 

15. 

0 

16 

0 

0 

0 

■  5  7 

.57 

1 9 

*0 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

66*5 

49,2 

55,9 

80 

2 

279 

0 

0 

0 

0 

2,09 

78 

1 8 

.0 

0 

3 

0 

LANCASTER 

78*2 

49,6 

63,9 

98 

2 

39 

8  7 

3 

0 

0 

0 

,99 

!e3 

17 

.  0 

2 

^ 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

72.5 

52.4 

62,9 

90 

2 

137 

1 

0 

0 

0 

1.73 

.87 

18 

.  0 

0 

2 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

80.0 

47.6 

63,8 

96 

2 

40 

3U 

88 

3 

0 

0 

0 

.82 

.64 

1 8 

.  0 

2 

0 

MECCA  J  SE 

89.3m 

61.4M 

75, 4M 

101 

4 

54 

14. 

1 

17 

0 

0 

0 

1.81 

1  .49 

19 

.  0 

2 

1 

1    MITCHELL  CAVERNS 

7*. 6 

59,  3 

67,0 

91 

1 

*n 

1 2 

60 

2 

0 

0 

0 

1.45 

1.23 

1  6 

.0 

0 

2 

1 

MOJAVE  2  ESE 

78.'» 

50.4 

64,4 

95 

2» 

40 

8  9 

0 

.95 

.55 

18 

•  2 

\ 

MOUNTAIN  PASS 

75.4 

M 

M 

92 

2 

0 

0 

1.51 

1.00 

18 

.  0 

3 

1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

89.7 

63.6 

76.7 

107 

3 

56 

15 

2 

13 

0 

0 

0 

1.65 

^  *  2« 

]  ^ 

*0 

PALMDALE 

78.* 

51. 9M 

65, 2M 

1.6 

96 

2» 

42 

13 

71 

3 

0 

0 

0 

I  .44 

1.07 

.78 

1  7 

Q 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

78.4 

48,8 

63,6 

97 

2 

3  ' 

3  1 

105 

3 

0 

0 

0 

1  39 

81 

J  7 

.0 

0 

3 

0 

PALM  SPRINGS 

92  •  S 

61,2 

2.8 

106 

3 

§2 

0 

21 

0 

0 

0 

l!s7 

1.61 

1.60 

16 

0 

PARKER  RESERVOIR 

91.2 

79*5 

106 

4 

60 

19. 

I 

17 

0 

0 

0 

1.16 

.69 

19 

.0 

0 

3 

0 

RANOSBURG 

76.6 

52!5 

64,6 

95 

2 

45 

12 

86 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

2 

1 

SQUIRREL  INN  2 

62.9 

48,5 

59.7 

0.5 

78 

2 

36 

12 

297 

0 

0 

0 

0 

2.45 

.52 

iloi 

16 

.0 

0 

3 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

91.1 

63,2 

77,2 

105 

3 

54 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

1.10 

1.74 

.89 

18 

.0 

0 

2 

0 

TRONA 

85.1 

56,0 

70,6 

2.6 

102 

3« 

46 

12 

7 

8 

0 

0 

0 

1.92 

1.92 

18 

.0 

0 

1 

I 

TWENTYNINE  PALMS 

85.7 

56,4 

71,1 

100 

I 

48 

15 

3 

12 

0 

0 

0 

2.74 

-  .23 

2.55 

18 

.0 

0 

2 

1 

VALYERMO  RANGER  STA 

76. 9M 

40, 4M 

58, 7M 

91 

2 

30 

31. 

208 

1 

0 

2 

0 

.31 

.16 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

80.2 

49,5 

64.9 

99 

I 

39 

31 

86 

4 

0 

0 

0 

1.92 

.96 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

52.5 

26,0 

39,3 

65 

4 

-  3 

12 

791 

0 

0 

27 

1 

.23 

.13 

17 

2.5 

0 

18 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

39.3 

25.5 

32.4 

47 

8* 

13 

12 

1003 

0 

5 

26 

0 

2.05 

1.40 

17 

22.5 

17 

3 

2 

1 

DIVISION  07 

67.7 

1.6 

1.07 

.62 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
ALDEBPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIC.  BAB  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVlLLE  MNTNC  STA 

BRANSCOMB  2  Nw 
BRTOGEVTLLE  NNW 
BURNT  RANCH    I  S 
CALtSTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWTER 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDAlE   3  SSE 

copco  no  1  dam 
covelo 

crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
cummings 

DOS  RIGS 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  w8  CITY 
FERNDAlE   8  55W 
FERNDAlE  2  NW 

FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 

FORT  Bragg  aviation 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT   JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

6RAT0N   I  W 

GHEENVIEw 

GUERNEvILLE 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HEAL056URG 
HEAL0S9URG  2  E 
HILTS 

honeyDEw  2  wsw 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

NORLAND  L4RG0  STATION 
IDLEwIlD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

kentfielo 

KLAMATh 
KOBBEL 

LAVA  BEOS  NAT  MQNUMfNT 
MAO  RIvEH  RANGER  STA 

MAPE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  PS 
MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

5AN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKA6GS  SPGS  LAS  LOMAS 

S0MES9AR   1  W 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //B 
UK  I  AH 

UKIAH  4  WSW 

UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS   I  NE 
YBEKA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BEAlE  afb 
berryessa  lake 

big  bend  ranger  sta 


buckhohn 
bucks  creek  ph 

eULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  R5 

CANBY    11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  0AM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CENTERVILLE  PH 


Day  of  Month 


.31 

2 

•  87 

•  72 

* 

«4A 

•  27 

7 

■  09 

8 

•  26 

5 

,47 

2 

•  3A 

2 

•  1<> 

6 

•  86 

12 

•  26 

6 

•  05 

t, 

•  71 

1 

•  t5 

3 

•  35 

7 

•  36 

e 

iOO 

5 

•  59 

3 

•  SB 

2 

•  l** 

•  49 

5 

•  41 

6 

■  61 

20 

5 

•  66 

4 

48 

5 

30 

5 

05 
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2f* 

1 

37 

38 

7 

0^ 

7 

7q 

2 

2 

i 

I 

2 

2.22 

5 

12 

3 

IM 

2 

tti 

2 

oi 

U 

09 

5 

ti 

2S 

3 

7* 

6 

4S 

3 

B« 

3 

8 

o 

5 

5» 

I 

5 

97 

1 

76 

5 

65 

37 

2 

93 

2 

ti 

2 

83 

1 

90 

1 

84 

2 

86 

66 

5 

69 

1 

52 

5 

91 

5 

63 

SI 

I. 

84 

5. 

20 

2. 

52 

2. 

61 

84 

5, 

6^ 

e. 

'A 

s! 

i 

2. 

6. 

09 

2. 

5S 

1. 

oa 

3. 

68 

4, 

32 

u. 

94 

3, 

\l 

2. 
4, 

59i 

I. 

31 

2.19 
1.72 
2.47 
2,58 


.47 
1.66 
.90 


.10 
.22 


.76 
.98 

.60 


1.50 
1.49 


.10  1.02 
.65  .79 


1.44 

.20 

.91 

.06 

.92 

1.46 

.29 

.31 

.35 

1.91 

.32 

2.00 

.14 

1.33 

.16 

.39 

.76 

1.38 

.96 

1.50 

.11 

.04 

9.02 

.27 

T 

.90 

.40 

1.50 

.17 

.01 

.76 

.03 

.36 

.77 

J. 09 

.2' 

.45 

'*o' 

.15 

1.05 

.21 

.09 

.70 

T 

.91 

.18 

.1^ 

.06 

1.40 

•  32 

1.27 

.18 

.78 

.18 

.10 

1.85 

.29 

1.80 

.05 

1.23 

.02 

.36 

.28 

1.02 

.55 

.32 

.10 

1  .40 

.02 

.03 

1.00 

.43 

.15 

.07 

1.02 

.11 

T 

1.22 

.04 

1.16 

.07 

.32 

.46 

.20 

.01 

.79 

.21 

.82 

.87 

.18 

1.50 

.80 

1.10 

.11 

3.40 

.09 

T 

1.20 

.7o: 

.97 

.26 

.84 

.24 

.02 

.23 

.01 

1.69 

.84 

•  12 

.85 

•  57 

.01 

.20 

.23 

.03 

.75 

.15 

.20 

.73 

.83 

.15 

.51 

1.19 

.11 

1.27 

.18 

1.83 

.02 

.46 

.01 

.16 

1.15 

.05 

.40 

.78 

.05 

.87 

.27 

.04 

.07 

.54 

•  40 

.16 

1.82 

.34 

1.47 

•  39 

.11 

•  02 

.04 

.90 

.10 

1.24 

.12 

T 

1.54 

.10 

t 

1.22 

.18 

.32 

T 

1.42 

.95 

.95 

.90 

2.00 

.51 

.93 

.03 

1.41 

.10 

1.61 

.03 

T 

1.03 

.09 

.32 

.33 

.56 

.99 

1.08 

2.08 

1.67 

.07 

.04 

.88 

.05 

T 

1.35 

.30 

.10 

1.42 

.08 

.22 

.06 

.18 

.14 

1.60 

T 

.73 

.01 

l!20 

.50 

2.21 

.06 

2.02 

•  50 

2.00 

.97 

•  26 

2.80 

•  35 

T 

1.68 

.42 

2.82 

.25 

2.38 

.03 

.01 

.89 

.05 
1.43 


13  14 


15 

16  j 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  j 

26  1  27 

28  I  29  1  30 

.7C 

.48 

.13 

.90 

.45 

.87 

.09 

.01 

.01 

.27 

.01 

.04 

.02 

.73 

.73 

.53 

.06 

.53 

.18 

.17 

.09 

.4C 

.80 

1.60 

.20 

.76 

.50 

.03 

1.5! 

.54 

.tc 

.44 

.90 

.03 

.34 

.03 

T 

• 

1.67 

• 

.18 

1.67 

• 

.67 

.09 

.6! 

.65 

T 

1.13 

.19 

•  14 

.07 

.01 

.28 

T 

.03 

T 

.08 

.35 

.26 

.12 

.77 

.06 

.53 

.43 

.22 

•  10 

.15 

.03 

.17 

.6C 

.15 

.26 

.52 

.70 

.15 

•  10 

.27 

.34 

1.70 

.34 

.07 

02 

•  03 

.02 

.5t 

.82 

.02 

.03 

.45 

•  19 

.03 

1.42 

.21 

.24 

2.05 

.51 

.17 

.34 

•  32 

.02 

1.76 

.17 

.33 

.48 

2.92 

.28 

.34 

.06 

.17 

.02 

1.45 

.21 

.44 

.28 

.13 

.33 

•  02 

.  52 

88 

.51 

.13 

T 

.80 

.10 

7 

.86 

.02 

.25 

.30 

1.61 

.65 

.18 

.44 

.27 

T 

T 

.84 

T 

.03 

.02 

1.51 

.27 

.25 

.04 

1.7C 

.09 

.09 

.01 

1.44 

.04 

.2{ 

.12 

.05 

1.03 

.02 

.04 

.05 

1.07 

.34 

.04 

.87 

.24 

.07 

•  12 

.42 

.66 

.77 

.18 

.30 

I.IC 

.49 

T 

T 

.0! 

.02 

.88 

.04 

.03 

.01 

.01 

•  01 

1.28 

I 

.0! 

.79 

.02 

.02 

1 .96 

.68 

2.21 

.29 

1.07 

.28 

.39 

.48 

.08 

.01 

T 

.10 

.14 

.04 

X 

.01 

T 

•  04 

1.89 

.02 

.27 

.11 

.01 

.9C 

.52 

.11 

1.01 

.08 

.40 

1.75 

.10 

.50 

.47 

2.45 

.21 

.35 

.26 

.03 

.36 

.10 

.10 

.06 

.40 

.50 

.02 

I 

7 

.08 

.25 

T 

T 

.07 

X 

.09 

•  27 

.25 

.38 

.37 

.03 

.62 

.04 

.19 

T 

.37 

20 

1  11 

.10 

.28 

.61 

.59 

.02 

.51 

.19 

.32 

•  12 

•  30 

.87 

.09 

.23 

T 

•  02 

.13 

.77 

.25 

.01 

•  02 

T 

T 

.30 

.16 

.16 

T 

•  07 

2.32 

.32 

1.88 

.23 

.27 

.06 

.59 

.58 

T 

.31 

.T7 

.15 

.24 

•  07 

.70 

.60 

.30 

T 

.82 

.18 

.25 

.02 

.10 

.10 

.47 

.96 

.42 

.04 

.05 

.73 

.69 

.16 

2.10 

.18 

.40 

.27 

.08 

.72 

X 

.0 

.01 

.03 

T 

.01 

.54 

.01 

T 

.05 

X 

.75 

.50 

.02 

1.29 

.60 

.17 

2.26 

.12 

.80 

.04 

.10 

.12 

1.30 

.06 

.18 

.52 

.05 

.80 

.11  T 

T 

.22 

•  14 

.72 

.64 

.26 

.03 

1.00 

.21 

.33 

.06 

.33 

.06 

.21 

1.22 

.02 

1.03 

.  19 

.13 

T 

•  03 

•  14 

•  98 

.15 

.01 

•  67 

.10 

.01 

.59 

•  04 

T 

T 

.15 

T 

.04 

.06 

.37 

.09 

.06 

.04 

.53 

.01 

.02 

.37 

.42 

.41 

.04 

1.72 

.11 

.20 

1.75 

.45 

.20 

.29 

.01 

•  09 

.83 

.37 

.14 

.84 

.12 

.16 

.38 

.07 

.69 

.03 

.12 

.02 

1.15 

.49 

.03 

T 

1.19 

.03 

.01 

1.95 

.49 

.83 

.04 

1.12 

.44 

.19 

.05 

1.32 

.06 

.29 

.01 

.59 

T 

T 

.25 

T 

.04 

.52 

.70 

.14 

.77 

.17 

•  27 

.06 

.60 

.02 

.28 

T 

T 

.61 

.25 

T 

•  04 

.28 

.41 

.46 

•  82 

.24 

•  21 

•  17 

.76 

.24 

T 

.01 

.05 

.01 

.95 

•  12 

•  24 

.05 

2.75 

.13 

.28 

.19 

.27 

1.15 

1.20 

.45 

.05 

.46 
.68 

.20 

.40 

1.40 
.16 

.20 

.35 

.09 

1.10 

.43 

.20 

.10 

.94 

.05 

.33 

T 

T 

.26 

7 

.02 

.26 

.04 

.15 

7 

•  07 

.67 

.08 

.02 

.01 

•  10 

1.57 

.04 

T 

.30 

.22 

.03 

T 

•  01 

1.14 

.40 

.07 

.01 

.63 

•  05 

T 

2.25 

1  50 

.42 

•  16 

.19 

.47 

.01 

.01 

!o3 

.50 

.15 

.17 

•  06 

T 

.60 

.04 

.02 

•  15 

•  01 

1.75 

.01 

.06 

.12 

.52 

.04 

.03 

.01 

.01 

.22 

.05 

.01 

.01 

.41 

.01 

•  1' 

•  07 

.01 

.46 

.12 

.23 

•  13 

.10 

.70 

X 

•  05 

.08 

7 

.20 

.03 

.01 

•  10 

.55 

.14 

.01 

•  OS 

1.13 

X 

.23 

.65 

.01 

•  04 

1.01 

.03 

.01 

.37 

.11 

T 

•  07 

.02 

1.66 

.07 

•  15 

.10 

.06 

1.23 

.12 

•  13 

1 .00 

.09 

.18 

T 

1.10 

•  03 

•  23 

T 

T 

.38 

.07 

•  23 

X 

.99 

.07 

•  09 

•  06 

.79 

.  12 

.24 

.04 

.61 

.IC 

T  T 

•  23 

.57 

.07 

•  20 

.48 

.06 

.22 

.02 

.05 

.62 

.1! 

•  07 

See  leleience  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CHALLENGE  RANG^R  STA 

A«6Z 

•  14 

2  •85 

*  12 

CHESTER 

2. AS 

•  10 

1.80 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

3*12 

■  04 

2.41 

.08 

•  12 

08 

CITRUS  HEIGHTS 

i.a« 

T 

T 

T 

1.41 

•  09 

.01 

CLARKSBURG 

l*Al 

1.12 

.28 

clarks  valley  MUDD  RCH 

lt78 

•  01 

.99 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

l.BT 

•  80 

•  05 

COBB  2  Nm 

COHASSET    I  NNE 

T 

.21 

2.47 

.04 

.06 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

2*23 

,03 

.91 

.09 

.11 

COLFAX 

2.76 

.01 

.02 

•  30 

I  (69 

COLGATE  POmER  house 

3.27 

•  14 

2.07 

.  I4i 

COLUSA   I  SSW 

1.40 

T 

1  ^02 

*  19 

05 

COOL 

2.53 

.02 

.19 

1.54 

.01 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

1*72 

T 

T 

T 

.97 

*  I  ■ 

.45 

CUNN I NGHAM 

2*96 

T 

•  20 

.04 

1.10 

10 

.26 

.86 

DANA  2  SE 

1  t^O 

•  04 

•  03 

•  94 

!07 

DAVIS   1  mSM 

1.21 

.01 

•  76 

36 

DAVIS  CREEK 

1.30 

• 

•  10 

.30 

T 

OEER  Cheek  power  house 

3,56 

.16 

.01 

•  48 

U94 

*  14 

DE  SABlA 

3.88 

•  1 1 

2^43 

04 

• 

DOBBINS  COLGATE 

3.24 

•  14 

2.09 

!07 

.04 

DOWNlEVILLE  RANGER  STA 

4,26 

,06 

.15 

•  42 

2^20 

.56 

DUNNtGAN 

1*41 

.44 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

5.22 

,32 

L.53 

*07 

•  18 

.43 

1.52 

. 

EAST  PARK  RESERVOIR 

I.3B 

•  59 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

1.77 

.04 

1  .01 

.43 

FERGUSON  RANCH 

1.98 

T 

T 

T 

.10 

T 

.92 

.06 

*42 

FINLEY    1  SSE 

2«3fl 

T 

T 

.15 

•  95 

.22 

.69 

FINLEY  5  5W 

3.85 

.05 

.01 

,40 

.99 

.50 

•  ^ 

1.33 

.03 

FOLSOM  DAM 

2.11 

.06 

1*46 

• 

FORESThI LL  RANGER  STA 

3.2t 

,01 

.02 

T 

■  21 

1  •  78 

.46 

FRENCH  GULCH 

3.8A 

■  10 

.13 

.21 

1.95 

•  04 

74 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3.14 

■  19 

1.77 

,44 

GEORGETOWN 

3.62 

■  02 

•  22 

1.77 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

^•3A 

•  03 

•  22 

1,87 

* 

■ 

GOLD  Run 

2.9A 

.07 

T 

•  27 

1,85 

GRASS  VALLEY 

4.04 

T 

•  04 

•  23 

2.13 

.46 

GREENVILLE  RANGER  STA 

2.90 

.08 

.01 

.08 

1.26 

HARRISON  GULCH  RS 

2*90 

.06 

•  A2 

•  18 

•  04 

.48 

.14 

1.17 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

2.81 

.02 

2,11 

09 

* 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

1.06 

.39 

.10 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

2.80 

.12 

l.'S 

HOBERGS 

4.93 

.03 

.52 

2.01 

.48 

lll4 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

2.34 

T 

■  16 

1  .06 

* 

•  66 

.03 

IOWA  HILL 

2*96 

.04 

•  38 

1 .67 

JESS  VALLEY 

UU 

•  16 

.31 

KELSE YvILLE 

2.38 

•  10 

.68 

.08 

.15 

KILABC  POWER  HOUSE 

2.S6 

T 

.06 

■  15 

.70 

.12 

LAKEPORT 

2.98 

,08 

•  22 

.  1  1 

.87 

.92 

.40 

LAKESHQRE 

s.to 

,38 

.07 

•  98 

1  .48 

.77 

01 

.  14 

LAKE  SPAuLDING 

A.24 

.17 

•  65 

2^09 

!0! 

LAKE   SPAULDING  DAM 

4.30 

•  19 

,70 

2.11 

•  09 

LAS  PLUMAS 

4.03 

.07 

2.51 

.04 

leesvIlle  keegan  ranch 

1.40 

■  73 

.52 

LITTLE  VALLEY 

1  .90 

T 

T 

■  60 

LOOKOUT   3  WSW 

1.68 

■  85 

LOYALTON 

.78 

.23 

.39 

•  02 

MADELINE  MNTNC  STA 

*93 

•  16 

.21 

MAN2ANITA  LAKE  // 

4.88 

T 

•  10 

■  23 

•  01 

2.87 

- 

.  0 

MARYSVILLE 

2.27 

2.10 

T 

MC  CLOUD 

3.56 

.lA 

•  54 

*03 

■  19 

•  29 

1.53 

.02 

MIDOlETOwN 

2.73 

.03 

•  02 

■  10 

T 

I. AT 

•  06 

.06 

.61 

MIDOlETOWN  4  WSW 

5.36 

.08 

.07 

•  54 

•  94 

U66 

.22 

1.20 

M  I  NEBAl 

5.29 

T 

T 

.01 

•  37 

•  02 

2^94 

*  I  i 
• 

T 

MQNTICELLO  DAM 

1.89 

•  01 

■  02 

U23 

.52 

MOUNT  OANAHER 

3.79 

T 

•  49 

2.01 

•  4- 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

6*10 

.59 

1*40 

T 

.30 

.09 

2.15 

T 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

2.83 

.31 

*1A 

.18 

•  93 

.50 

T 

NEVADA  CITY 

3.33 

.02 

*05 

.11 

2.01 

•  «  1 

NICOLAuS  *2 

2.30 

T 

1.74 

.25 

ONO 

2.97 

,05 

.05 

•  29 

.37 

.90 

•  49 

54 

OHLANO 

2.15 

•  02 

.89 

.75 

.29 

OROVlLLE 

2,76 

•  01 

2.21 

.05 

OROVILLE  9RIDGE 

2.77 

I  .98 

.06 

PACIFIC  HOUSE 

3.96 

•  40 

2. 16 

94 

• 

PARAOI SE 

3*62 

•  01 

2.48 

•  03 

PASKENTA  RANGER  STA 

.04 

X 

.19 

.76 

•  09 

.  03 

PAYNES  CREEK 

U72 

T 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

3,67 

.01 

.40 

.30 

1.58 

PITTS  RANCH 

3,16 

T 

.25 

1 .30 

05 

,21 

82 

PLACERVlLLE 

2.83 

•  20 

1 .86 

!o( 

PLACERVILLE  IFG 

3*5' 

•  01 

•  29 

2.02 

•  36 

T 

PLATINA 

3,09 

.20 

.11 

.19 

•  06 

.97 

*  0  1 

1.50 

.17 

PORTOLA 

*72 

T 

•  16 

.46 

OUINCY  RANGER  STATION 

3*76 

.13 

.03 

•  20 

2,07 

RED  BLU^F  wB  AIRPORT  R 

2.21 

T 

.01 

.01 

U  16 

.29 

.  19 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

2*3< 

,03 

.02 

•  10 

1.52 

.  18 

0  I 

REPRESA 

1.96 

.06 

•  IT 

1.23 

.20 

RIO  VISTA 

1.08 

.71 

.35 

ROCKLIN 

2.09 

T 

1.42 

.14 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

3.3' 

•  90 

.06 

1. 11 

.94 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

1 ,09 

T 

T 

.50 

.35 

.  19 

SACRAMENTO  wB  CITY  R 

1.27 

T 

T 

T 

.59 

.43 

.  13 

SAINT  JOHN 

SHASTA  DAM 

3*8i 

.05 

.08 

.38 

2.27 

.10 

.26 

SHINGLE  SPRINGS 

2,31 

.10 

1.62 

•  07 

SHiNGLETOwN  2  E 

3,  i; 

.09 

.15 

1.13 

•  01 

SIERRA  CITY 

SIERRAvlLLE   RANGER  STA 

1.59 

.03 

T 

.22 

.97 

•  01 

SODA  SPR INGS                    / / 

.30 

SODA  SPRINGS  IE  //R 

3.4] 

.07 

•  03 

.52 

1.48 

STIRLING  CITY  RS 

STONYFOfiO  COOLEY  RANCH 

3.68 

,07 

T 

.30 

1.36 

•  05 

.08 

1.35 

STONYFORO  RANGER  STA 

1.48 

■  56 

.83 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1.89 

.02 

.01 

.13 

•  62 

.80 

.19 

STRAWBERRY  VALLEY 

4,42 

.09 

•  32 

2.36 

TRAVIS  AFB 

1.03 

.01 

.54 

.IG 

.43 

T 

TURNTABLE  CREEK 

3,15 

.12 

.20  .01 

.25 

.01 

1  .68 

T 

.07 

TWIN  LAKES 

*.15 

T 

.02 

.37 

t.98 

.17 

UPPER  LAKE  7  W 

9.05 

•  12 

.03 

.Si 

.21 

1.15 

.09 

1.76 

.33 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

3,64 

.05 

.01 

.10 

1.30 

.93 

.45 

VACAVlLLE 

2,11 

.02 

1,61 

.30 

.10 

VINTON 

•  ST 

T 

T 

.19 

.29 

13  14 


15 


16     17  18 


.0^  ,0^ 
.02 


.!«     .13  .03 


.8<» 
.69 
.■ST 
.7* 


.03|  ,03 
.03 


.90 

.3' 
.27 


1. 00 
.02 
.03 


.02 
.29 


.90 
.0* 
1.58 
.03  1.12 


.05     .11  .13 


Se«  fel.i.nce  notes  loUowing  Staiion  Ind... 
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DAILY  PRECIPITATION 


I 


Day  of  Month 


13 


14  15 


VOLLHEOS 

VOLTA  POmER  house 
WHI5KEYT0WN  BES 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOOOLANO   1  WNW 


.76  3.32  .OS 


eocA 

6H10GEP0BT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PtC 
DOYLE 

OOVLf  5  55E 

ELLEBY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  .  GAME 
FORT  eiDwELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 

MEYERS  *  5W 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SA6EHEN  CPEEK 

SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
5TAN0ISH   1  E 
SUSANVILLE 
SU5ANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 
TRUCttEE  RANGER  STATION 
WENOEL  10  SE 

WOODFOROS 


l.*5 
.38 
.54 


U93 
.34 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLIf^GAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD   3  Z 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVER-^OBE  2  SSW 
LOCKwOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ   3  S5E 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL   2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKF  lELO 
PASO  R08LES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NATIONAL  MON 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OeiSPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 


2.00 
3*72 
1.61 


1.07 

.ea 

1.16 
1.00 
1*00 

1*06 
1.28 
2.23 


1,78 
1.34 
1.39 
2.99 


2.47 
.72 
1.90 


.64 
•  92 
.92 


.12  T 

.00 
•  09 


.02 
1.23 


.78      .03     .0!  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
ANGIPLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCh  pumping  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFIELD  WS  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  COflNEH 
BUTTONwiLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CAThAV  bull  RUN  RANCH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COALINGA 

COALINGA  U  WNW 

CORCORAN    IRHIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
1 DENAIR 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  S5W 

FRESNO  W6  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 
<  HANFORO 
HETCH  HETChy 
HUNTERS  DAM 
lORIA 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  I 

KERN  RIVER  PM  NO  3 
KETTlEmAN  CITY   1  SSW 

kettlEman  station 
knights  ferry  2  se 

LEBEC 

l£  grand 
lehman  ranch 

LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE   TREE  CANYON 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MAC^ERA 

mandevillE  island 

MARKOPA 
MARIPOSA 
MATHER 

meado>j  lake 
menoota  dam 

merced  fire  station  2 
hercfy  hot  springs 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHF 
PANOCHE  CREEK 
PAT T I  WAY 

PIEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  Pwfi  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  5 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SlOUGHHOUSE   6  SE 
SONQRA 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGvlLLE    7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  wBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISAL  I  A 

WALLACE    I  SE 

WASCO 

WESTHAvEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFOHD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


Day  of  Month 


13     14  15 


2.43 
2.30 


1.04 

t.oe 

1,07 
1.6Z 


t.42 
1.31 
2.26 
2.41 


2.23 
3.0<) 

i.oe 


1.16 
U02 
I.T3 


1.70 
1.24 
1.69 


1.9<3 
2,7'S 
1.89 
3.78 


1.66 
1.44 
2.50 


.05 
T 

■03  .16 


2.24 
1.2L 
1.50 
2.32 


.02  1. 
1.33  , 


1.43 
.25 
.26 


.04 
1.04 
1,38 


1.02 
.52 
1.1* 


1.29 
.64 
.40 
.49 


1.50 
.75 
.43 
1.35 
1.83 

1.51 

2.02 
.90 
U24 


1.31 

I.«6 

1,49 
.02 
1.53 


,23     .<.!  .K 


.01     ,0«  .02 


.<>0 
1.05 
.90 


.19     .65  .3C 
.75  .03 
.19 


.39     .23  .01 

.55 
.28 

.3'.  T 
.23     .48  .IC 
.67 


.67 
.28 

.13     .25  .2! 


.19   1.19  .02 


•66     .56  .5! 
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DAILY  PRECIPITATION 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALI50  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  OAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPIM6  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DALTON  OAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  OAM  FC*fcDE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

aURBANK  FO  FC22613 
6UR9ANK  WB  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  B 
CACHUMA  OAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTM  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  FC  2300 

CLAREMONT  POMONA  COL 
C0LBY5  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  1-33 
CRYSTAL  LAKE  FC  2«3C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

OeSCANSO  RANGER  STA 
OOWNEY  FO  FC107C 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 
E5C0N0IDO 

FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  PCH 
FULLE^TON  HILLCREST  RV 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  wEST  FC  US 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC3fcT 
HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HENSHAw  DAM 
H0EGEE5  FC  tO  A 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  'WYNOLA 
JUNCAL  OAM 
LA  CPE5CENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE   2  ENF 
LA  MESA 

LECHUZA  PT   STA  FC  3520 

LOCKUOOO  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  flEACH  wB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  WB  CITY  B 

LOS  PRlETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LVTLE  CREEK  HANGER  STA 

MARCH  FIELD 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    I  S5E 

MT  6ALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  6  // 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI 

OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARO 

OZENA 

PACOIMA  OAM  FC   33  A-E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC43D 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  6LANCA  GRO  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

POINT   ARGUELLO  w6  R 
PT  ARGuElLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
HANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  ft3 


Day  of  Month 


■ 

1   1   2   1  3 

4  1 

5   [  6 

7   I   8   [  9 

10  1  11  1 

12 

13  1  14  1  IS 

16  { 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

*50 

■  03 

■  1 1 

.14 

•  09 

T 

.51 

ill 

\f> 

.08 

.04 

•  2e 

•  29 

•  24 

.07 

•  83 

•  12 

.06 

■  52 

.54 

T 

■  01 

•  OB 

.72 

.21 

,12 

•  19 

.7C 

Il3 

.12 

.01 

•  42 

■  01 

.07 

.33 

•  01 

.54 

T 

.33 

T 

.21 

.98 

.22 

.56 

•  1  8 

T 

.40 

.4t 

[it 

■  40 

.71 

.16 

,12 

•  70 

■  05 

.57 

.08 

•  22 

.88 

.27 

•  41 

1  OC 

• 

■  49 

•  03 

\u 

,14 

is? 

■  48 

T 

.04 

.11 

■  09 

.0! 

•  12 

•  05 

.15 

,00 

•  03 

.13 

.20 

.6] 

.01 

99 

■  04 

■  45 

_ 

■  05 

T 

.38 

.19 

ii' 

•  IT 

,16 

.01 

78 

•  20 

,07 

.51 

•  35 

,01 

.31 

.6: 

,39 

,01 

40 

T 

T 

,29 

.11 

•  63 

,39 

.24 

•oa 

,08 

T 

T 

25 

T 

,16 

,03 

,0t 

•  62 

.49 

.  i: 

•  32 

.01 

.08 

.13 

.K 

•  39 

.35 

.01 

.0 : 

•  52 

.84 

.29 

.37 

,02 

•  63 

.01 

.58 

,0* 

t09l 

.07 

.50 

,2; 

,01 

.01 

90 

.It 

1.15 

.56 

.06 

81 

%o\ 

.17 

,38 

1*1* 

71 

.49 

,22 

34 

T 

T 

.01 

.  12 

.11 

.  IC 

49 

•  01 

.11 

.21 

.13 

.03 

00 

T 

•  09 

.60 

.20 

.15 

26 

,05 

.15 

,06 

39 

•  02 

,22 

.10 

.05 

36 

•  09 

.30 

.01 

07 

T 

.20 

.39 

.42 

,03 

.03 

41 

T 

.07 

•  15 

.1? 

61 

■  19 

.15 

.27 

41 

T 

.41 

89 

•  07 

•  23 

.59 

34 

T 

•  01 

.08 

•  02 

.19 

■  04 

95 

.03 

.37 

T 

,55 

•  53 

T 

.42 

.09 

.01 

.01 

62 

T 

,48 

.02 

,12 

•  67 

T 

,68 

•  02 

.  n 

•  67 

•  04 

•  09 

•  29 

.33 

•  84 

.22 

.53 

.09 

U 

.03 

•  75 

•  35 

,03 

•  01 

■  96 

■  04 

39 

.34 

1  •Ol 

.04 

92 

•  11 

•  44 

•  3C 

.07 

09 

■  05 

■  29 

.72 

.03 

26 

•  12 

.80 

.34 

•  37 

.34 

•  02 

.01 

68 

.12 

.2! 

.25 

.06 

24 

.15 

•  o-i 

20 

•  03 

1.17 

I' 

.15 

T 

T 

.28 

53 

T 

,53 

43 

T 

T 

,40 

•  01 

•  02 

.14 

T 

•  12 

•  13 

.89 

T 

■  42 

T 

T 

57 

.35 

.06 

07 

.  1 1 

■  28 

.68 

16 

39 

.02 

07 

!lO 

.49 

.42 

.06 

T 

.30 

•  27 

.  1^ 

,05 

T 

.68 

.9C 

T 

• 

.38 

■  IC 

56 

•  05 

.98 

•  4^ 

■  04 

10 

T 

.40 

1.10 

■  6C 

.91 

■  01 

■  0( 

60 

•  09 

.55 

■  01 

.34 

.0 

48 

T 

.45 

.02 

T 

T 

■  01 

68 

.01 

.09 

.45 

.08 

1.02 

.03 

*o< 

.14 

.0 

•  01 

T 

" 

•  02 

■  10 

■  42 

•  0 

74 

■  05 

.20 

.4 

88 

T 

50 

T 

T 

T 

!90 

.09 

■  30 

,06 

.0 

ae 

•  13 

.67 

.1 

01 

.10 

,25 

.4 

.21 

41 

,04 

99 

■  04 

!55 

•  4C 

48 

.10 

.13 

,2 

64 

■  03 

■  12 

.49 

79 

• 

■  21 

.75 

.4 

.28 

37 

•  03 

.02 

•  0* 

83 

.01     ,01  T 

.03 

T 

T  .37 

.35 

,06 

•  13 

,92 

■  10 

30 

T 

.21 

.02 

.0 

T 

24 

■  09 

.1 

63 

•  01 

T 

.05 

.24 

.2 

.06 

00 

2.0 

25 

.11 

.58 

.4^ 

.12 

32 

.08 

.14 

.0 

.03 

47 

•  01 

.25 

.1 

.01 

.05 

66 

■  OT 

■  21 

.38 

See  10 

noles  loUowing  Station 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


.AN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
i.AN  BERNARDINO  CO  HOSP 
UndBERG  PTL  FC130B 
jiANOBERG  WB  //R 
liAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

iiAN  DIMAS  FIRE  wO  FC9» 
&AN  FERNANDO 
>AN  GABRIEL  CANYON  PH 
iAN  GABRIEL  DM  FC<>29BE 
)AN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

!jAN  JACINTO 
IsAN  PEDRO 

5ANT*  ANA  FIRE  STATION 
>ANrA  ANA  RIVER  PH  *1 
iANTA  ANITA  FERN  FC*32 

)ANTA  BARBARA 

IISANTA  BARBARA  FAA  AP 

1  SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  WBAP 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 
SAMTfl    MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  Pwfl  PL  NO  1 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL  FC  *19 
,  SOMIS   3  NE 
-  SOMI 5   3  NW 
i  SPAORA  PAC  FC   356  C 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWITCHEUL  0AM 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND   3  N 

VALLEY  CENTER    3  NNE 

VAN  NUYS  FC  158 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

■  VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FCI02C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC   106  D 
YORBA  LiNDA 


'  ADELA^ITO 
APPlF  VALLEY 
BAKEb  9  NNW 
BABSTOw 
BEAUMONT    I  E 

BIG  PINES  PARK  FC  e3B 
BI SHOP  CREEK   INTAKE  2  / 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLyThE 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
80RREG0  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 
6BAWLEY   2  SW 

CABA20N 
CALExICO  2  NE 
CANTIL 

COVOTE  WELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLE^^E 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 


SSw 


EL  CENTRO 
FAIRMONT 
GLAMIS  6  ENE 
HAIWEE 

HAYFIElO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDtO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   I  SSW 
MECCA  3  5E 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

HOJAVE  2  ESE 
MOfiONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACh 
NIGHTINGALE 
NILANO 

OCOTlLLO  WELLS 
PALMOAlE 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 


•  86 

.61 
.6C 


.03  T 

T  T 


10     II      12     13     14  15 


.13 
.20 
.65 


22     23  24 


29     30  31 


.60 
.97 


.17     .70  .32 


.1! 
.7S 


.03     .82  .81 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


SOUTH  FORK  CABIN 
SOUIAREL   INN  I 
SQUIRREL   INN  2 
THERf-AL  FAA  AIRPORT 
TfJONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALyERmO  RANGER  STA 
ViCTORvtLLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


Day  of  Month 


13     14  15 


16  1  17  1 

18 

l.OC 

.a  .61 

T 

I. 01  .69 

.7! 

.21 

.ai 

T 

1.12 

.1! 

.!« 

.07 

.5{ 

.13 

1.40 

.1( 

25     26     27     28     29     30  31 


2.0« 
2.4! 
l.IO 
1.12 

2.7» 
.31 

I.IZ 
.23 

2.09 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1963 


Day  Oi  Month 

171 

Station 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

ALDERPO 1  NT 

70 

77 

60 

68 

65 

64 

68 

66 

64 

62 

64 

62 

68 

65 

56 

62 

68,5 

MIN 

*7 

45 

45 

46 

46 

47 

46 

46 

46 

47 

49 

48 

50 

53 

56 

55 

50 

55 

55 

53 

55 

56 

48 

45 

43 

46 

43 

39 

42 

38 

40 

47.7 

ANGwIN  PAC  Ui^lON  COL 

59 

70 

69 

69 

68 

60 

68 

64 

6  1 

60 

60 

66 

70 

71 

61 

61 

67 

66.1 

MIN 

59 

61 

56 

47 

52 

56 

53 

51 

56 

46 

49 

47 

49 

53 

52 

53 

62 

52 

52 

56 

56 

50 

49 

44 

47 

51 

46 

49 

48 

40 

47 

50.9 

BTG  bar  ranger  STATIO^ 

75 

58 

69 

72 

76 

69 

6  1 

59 

56 

61 

67 

65 

56 

62 

63 

70.7 

MIN 

47 

48 

47 

44 

50 

50 

50 

50 

55 

50 

47 

47 

46 

50 

55 

51 

61 

49 

49 

49 

55 

46 

43 

46 

43 

40 

42 

42 

37 

3  7 

47.2 

callahan  hanger  sta 

90 

9  1 

86 

8  1 

69 

65 

66 

67 

63 

69 

73 

70 

68 

64 

65 

66 

57 

60 

60 

57 

61 

53 

56 

51 

57 

66.3 

HIN 

41 

44 

41 

37 

45 

47 

33 

40 

47 

46 

45 

33 

37 

53 

50 

36 

36 

38 

35 

41 

49 

46 

35 

34 

47 

38 

26 

28 

40 

28 

26 

39.4 

cecilville  sawyer 

1\ 

68 

69 

66 

72 

78 

70 

62 

6  7 

72 

56 

53 

55 

62 

67 

57 

59 

58 

63 

66,5 

MIN 

47 

40 

36 

41 

45 

35 

39 

46 

43 

40 

35 

37 

49 

47 

39 

36 

38 

40 

38 

45 

43 

32 

32 

43 

30 

26 

27 

39 

33 

24 

38.2 

tLOvtRUALt    3  33t 

90 

82 

78 

70 

72 

80 

70 

60 

70 

61 

79 

68 

75 

66 

62 

76 

76 

78 

79 

68 

70 

71,9 

MIN 

5* 

48 

48 

48 

47 

46 

46 

*9 

53 

46 

48 

47 

48 

50 

55 

54 

50 

52 

50 

50 

52 

53 

46 

46 

48 

46 

43 

46 

46 

44 

42 

48,4 

COVELP 

75 

69 

68 

72 

62 

66 

73 

61 

55 

65 

64 

65 

67 

65 

60 

71,0 

MIN 

40 

41 

40 

37 

38 

52 

42 

43 

49 

40 

42 

44 

42 

45 

49 

56 

43 

46 

50 

50 

54 

49 

42 

39 

39 

39 

32 

29 

32 

32 

30 

42. 1 

Crescent  city  i  n 

66 

67 

67 

62 

60 

62 

62 

6  1 

60 

59 

62 

66 

60 

58 

60 

62 

64.0 

MIN 

54 

53 

56 

51 

54 

50 

48 

47 

54 

56 

54 

49 

50 

58 

55 

46 

52 

50 

42 

54 

56 

52 

51 

52 

47 

36 

40 

42 

37 

43 

40 

49.3 

Out  TONS  LAND  I NG 

70 

65 

71 

68 

73 

72 

68 

68 

68 

77 

76 

66 

69 

72,3 

MIN 

49 

51 

53 

51 

51 

52 

57 

49 

51 

47 

55 

56 

50 

50 

49 

49 

42 

42 

46 

44 

50 

38 

39 

48,7 

El  K  VALLEY 

69 

64 

64 

63 

56 

55 

68 

60 

49 

57 

67 

57 

64.4 

MIN 

45 

42 

41 

41 

47 

37 

35 

39 

50 

46 

45 

36 

43 

45 

51 

5 1 

42 

50 

42 

45 

52 

46 

43 

41 

42 

33 

27 

31 

43 

31 

28 

41.6 

Eureka  wB  city 

64 

61 

61 

60 

60 

59 

62 

69 

64 

62 

62 

58 

69 

64 

5  7 

58 

58 

58 

62.7 

MIN 

54 

53 

54 

54 

53 

53 

49 

51 

57 

56 

54 

49 

52 

57 

56 

52 

55 

62 

50 

53 

57 

60 

49 

52 

60 

42 

43 

44 

47 

43 

46 

51.2 

FERNOALE   2  NW 

64 

66 

64 

69 

68 

6  7 

70 

72 

67 

64 

60 

62 

6  1 

60 

69 

66 

63 

60 

59 

60 

66 

59 

60 

61 

61 

64.8 

MIN 

58 

53 

48 

50 

54 

48 

46 

46 

56 

52 

50 

49 

49 

58 

55 

53 

50 

56 

45 

48 

55 

64 

46 

45 

48 

44 

40 

3e 

46 

41 

40 

'>9,0 

fopest  glen 

MAX 

72 

7  3 

74 

72 

70 

65 

60 

56 

60 

59 

5  8 

58 

68.2 

MIN 

39 

42 

37 

37 

43 

49 

46 

44 

48 

42 

43 

45 

41 

45 

*9 

47 

46 

46 

46 

47 

46 

48 

40 

40 

43 

39 

35 

29 

37 

36 

27 

42.0 

Fort  bragg 

MAX 

59 

65 

65 

72 

60 

67 

6  3 

65 

66 

6  3 

65 

66 

6  3 

66 

64 

62 

6  I 

66.7 

MIN 

'9 

50 

50 

48 

49 

58 

51 

53 

54 

54 

54 

48 

50 

52 

5  7 

50 

60 

53 

52 

51 

51 

58 

47 

46 

48 

49 

43 

43 

47 

40 

41 

49.9 

FORT  BRAGG  AV 1 AT  j  ON 

MAX 

59 

64 

66 

62 

68 

68 

69 

69 

67 

68 

68 

70 

60 

67 

64 

62 

64 

64 

67 

67 

6  3 

66 

64 

65 

65 

65 

63 

62 

60 

65.2 

MIN 

44 

51 

50 

43 

56 

57 

47 

*B 

56 

54 

53 

47 

50 

57 

56 

47 

*8 

50 

51 

46 

60 

60 

44 

44 

55 

47 

36 

39 

48 

39 

36 

48,5 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

70 

68 

73 

68 

64 

59 

62 

59 

62 

63 

59 

6  I 

5  6 

68,5 

MIN 

36 

38 

35 

35 

44 

45 

37 

37 

42 

36 

44 

15 

36 

49 

48 

36 

34 

34 

30 

37 

46 

43 

36 

33 

40 

32 

20 

22 

37 

22 

20 

36,1 

FORT  ROSS 

65 

64 

70 

66 

68 

68 

65 

62 

63 

66.1 

MIN 

43 

47 

50 

45 

55 

56 

49 

56 

58 

53 

53 

49 

50 

52 

58 

*»9 

56 

62 

50 

54 

54 

48 

47 

54 

47 

45 

45 

51 

43 

40 

50,4 

6RAT0N   1  W 

70 

65 

73 

69 

7  1 

68 

65 

68 

69,9 

HIN 

44 

45 

51 

'>9 

54 

58 

47 

53 

60 

43 

50 

45 

46 

57 

57 

54 

47 

51 

62 

52 

50 

50 

45 

42 

'•9 

45 

40 

40 

50 

37 

36 

48,4 

HAMILTON  AFB 

MAX 

72 

71 

8  1 

70 

72 

65 

70 

70 

72 

7  3 

7  1 

7  1 

70 

68 

71,5 

MIN 

48 

53 

51 

49 

58 

58 

51 

54 

57 

49 

54 

50 

49 

54 

58 

64 

50 

52 

48 

56 

52 

54 

50 

46 

51 

46 

41 

43 

52 

46 

39 

60.7 

70 

78 

75 

MIN 

46 

42 

42 

50 

31 

30 

46 

50 

54 

50 

49 

49 

50 

5 1 

50 

HEALOSBURG 

81 

65 

80 

73 

79 

76.0 

HIN 

48 

51 

53 

52 

57 

58 

53 

55 

60 

49 

51 

47 

49 

52 

6  3 

49 

54 

52 

47 

52 

65 

47 

43 

49 

50 

44 

44 

55 

47 

42 

50.8 

H  T  LTS 

82 

86 

88 

79 

59 

69 

67 

60 

72 

59 

68 

49 

49 

63.2 

MIN 

44 

44 

44 

42 

42 

46 

37 

38 

38 

38 

39 

36 

40 

43 

50 

34 

36 

37 

32 

38 

34 

39 

33 

33 

41 

31 

30 

28 

34 

31 

26 

37,3 

HOOPA 

MAX 

82 

92 

8  7 

78 

69 

79 

60 

70 

59 

69,4 

MIN 

56 

55 

56 

49 

48 

50 

50 

54 

57 

55 

54 

54 

56 

53 

53 

65 

47 

46 

48 

46 

43 

44 

47 

36 

39 

50,0 

KFNTFtELD 

85 

69 

68 

63 

72 

72,1 

MIN 

47 

46 

51 

49 

51 

58 

52 

52 

55 

50 

53 

48 

49 

52 

52 

54 

51 

63 

54 

54 

53 

54 

49 

46 

47 

49 

45 

47 

49 

47 

40 

50,2 

KLAMATH 

68 

60 

66 

62 

64.6 

MIN 

50 

51 

57 

54 

54 

47 

45 

49 

49 

52 

55 

50 

53 

53 

47 

52 

56 

55 

49 

48 

49 

42 

38 

41 

45 

40 

38 

48.9 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

8 1 

69 

6  1 

6  1 

63 

67 

70 

6  1 

5 1 

62.0 

MIN 

47 

54 

55 

50 

40 

42 

29 

44 

46 

39 

41 

34 

36 

45 

40 

41 

45 

42 

36 

41 

43 

47 

30 

31 

34 

32 

28 

38 

35 

32 

26 

39.5 

MOUNT  HEBRON  RS 

82 

85 

84 

80 

64 

54 

63 

72 

6  1 

62 

62 

56 

69 

60 

63 

70 

66 

60 

65 

59 

65,3 

MIN 

33 

37 

32 

29 

42 

41 

22 

28 

40 

46 

41 

26 

28 

46 

23 

22 

33 

21 

41 

35 

18 

26 

16 

31,7 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

89 

83 

73 

72 

69 

78 

83 

76 

77 

78 

71 

76 

80 

77 

69 

77 

74 

76 

70 

74 

73 

72 

72 

76 

7  8 

79 

80 

70 

72 

75,6 

MIN 

48 

51 

54 

51 

54 

56 

51 

65 

60 

46 

47 

47 

48 

53 

57 

66 

50 

49 

49 

66 

50 

53 

47 

42 

41 

46 

42 

42 

50 

38 

36 

49, 1 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  PK 

72 

70 

68 

65 

62 

70 

7  1 

73 

66 

65 

67 

67 

7 1 

74 

73 

67 

64 

62 

6  3 

59 

66 

64 

60 

5£ 

62 

6  7 

65,5 

MIN 

50 

46 

55 

48 

52 

49 

46 

46 

51 

47 

50 

44 

46 

50 

52 

48 

50 

65 

42 

49 

55 

53 

45 

45 

47 

38 

40 

37 

40 

37 

38 

46.8 

ORLEANS 

91 

90 

89 

90 

68 

7  1 

72 

76 

68 

68 

69 

79 

65 

71 

73 

65 

70.6 

MIN 

45 

44 

47 

45 

50 

50 

50 

53 

56 

50 

51 

50 

50 

56 

56 

6 1 

53 

53 

55 

53 

54 

51 

42 

45 

50 

41 

38 

42 

46 

40 

39 

48.5 

PETALuMA  FIRE  STATION 

MAX 

90 

75 

77 

70 

67 

79 

83 

78 

79 

70 

76 

80 

72 

70 

78 

72 

69 

74.6 

MIN 

43 

52 

52 

52 

54 

57 

48 

54 

59 

46 

51 

46 

45 

51 

5  7 

56 

6 1 

50 

50 

53 

50 

54 

45 

42 

48 

44 

39 

39 

52 

39 

36 

46.6 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

65 

63 

68 

66 

63 

69 

72 

69 

65 

68 

65 

7  1 

67 

62 

66 

65.9 

MIN 

45 

49 

50 

50 

53 

56 

49 

49 

53 

55 

53 

45 

47 

54 

56 

50 

50 

53 

48 

47 

50 

56 

46 

44 

46 

46 

41 

36 

44 

43 

37 

48.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

99 

94 

91 

73 

75 

78 

7  1 

65 

75 

7  7 

77 

78 

78 

65 

70 

76.4 

MIN 

43 

44 

41 

52 

54 

44 

41 

49 

40 

44 

47 

46 

50 

50 

50 

38 

38 

46 

41 

33 

34 

30 

43,4 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

82 

94 

85 

80 

70 

60 

73 

78 

75 

63 

69 

63 

70 

71 

69 

59 

70 

68 

66 

62 

68,2 

MIN 

47 

47 

47 

51 

54 

54 

49 

49 

50 

49 

49 

51 

48 

51 

52 

63 

53 

54 

56 

49 

49 

56 

49 

46 

45 

44 

41 

42 

42 

39 

39 

48,5 

SAINT  HELENA 

MAX 

97 

87 

80 

74 

67 

79 

83 

78 

75 

68 

76 

78 

72 

63 

76 

72 

74.6 

MIN 

47 

47 

54 

49 

56 

53 

50 

55 

68 

42 

52 

46 

45 

51 

56 

54 

49 

51 

50 

56 

49 

53 

46 

42 

47 

46 

39 

40 

52 

42 

37 

48.6 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

84 

90 

88 

82 

66 

58 

69 

72 

73 

73 

75 

62 

69 

69 

7  1 

70 

59 

7  I 

6  1 

66.6 

MIN 

47 

48 

50 

45 

47 

53 

51 

52 

55 

54 

47 

49 

49 

53 

55 

54 

53 

54 

54 

51 

53 

54 

47 

45 

45 

43 

40 

37 

18 

49.1 

SAN  RAFAEL 

MAX 

80 

78 

73 

70 

69 

82 

81 

78 

76 

70 

74 

72 

65 

74 

74 

72 

71 

73 

74 

71 

70 

71 

76 

73 

72 

70 

72 

73.6 

MIN 

50 

52 

53 

53 

58 

54 

56 

60 

52 

53 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

52 

54 

56 

50 

48 

49 

49 

47 

47 

47 

44 

51.4 

SANTA  ROSA 

MAX 

84 

92 

77 

77 

74 

68 

78 

84 

77 

77 

77 

67 

77 

m 

73 

62 

79 

71 

75 

68 

69 

74 

74 

71 

68 

76 

77 

78 

78 

68 

72 

74.9 

MIN 

44 

45 

51 

51 

51 

55 

48 

49 

56 

45 

47 

44 

44 

46 

52 

53 

47 

49 

48 

50 

49 

49 

44 

41 

41 

44 

39 

39 

40 

36 

35 

46.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


Day  Oi  Month 


StaUoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SCOTIA 

MAX 

67 

78 

64 

67 

66 

59 

70 

74 

78 

68 

69 

63 

67 

72 

72 

59 

59 

60 

60 

MIN 

52 

5S 

S5 

55 

52 

48 

49 

53 

55 

50 

51 

49 

53 

57 

54 

54 

56 

49 

51 

53 

58 

48 

41 

49 

46 

42 

42 

44 

39 

41 

6oi2 

spflter  CCVE 

MAX 

62 

60 

61 

62 

60 

65 

67 

65 

64 

68 

68 

65 

66 

64 

68 

64 

64 

66 

63 

61 

62 

61 

62 

65 

64 

66 

62 

63 

59 

MIN 

58 

55 

57 

59 

57 

55 

56 

59 

55 

56 

58 

57 

56 

55 

57 

54 

50 

52 

56 

54 

51 

51 

53 

46 

54*4 

MAX 

96 

90 

80 

74 

68 

81 

85 

78 

79 

76 

69 

76 

60 

74 

66 

76 

74 

76 

7 1 

70 

73 

76 

78 

79 

68 

7  1 

76*0 

MIN 

43 

43 

47 

52 

51 

47 

49 

52 

45 

47 

44 

45 

50 

58 

56 

47 

48 

45 

46 

48 

48 

50 

40 

47 

42 

37 

39 

50 

42 

34 

46.5 

TRINITY  OfiM  VISTA  PT 

MAX 

84 

86 

87 

83 

68 

69 

60 

62 

65 

66 

62 

59 

48 

54 

65  0 

MIN 

50 

50 

45 

47 

48 

52 

51 

44 

45 

50 

47 

48 

46 

48 

4  7 

38 

39 

40 

37 

40 

33 

35 

44.8 

TULEL4KE 

MAX 

85 

85 

82 

77 

64 

63 

65 

65 

64 

62 

69 

70 

68 

5  9 

5 1 

62 

68 

5  7 

65  6 

MIN 

33 

39 

39 

36 

47 

45 

27 

37 

41 

39 

44 

25 

28 

46 

40- 

25 

30 

26 

25 

42 

30 

30 

40 

30 

20 

24 

34 

29 

19 

33)2 

UK  lAH 

101 

95 

92 

81 

66 

76 

79 

72 

69 

66 

74 

79 

65 

80 

68 

78 

74  5 

MIN 

47 

50 

47 

44 

44 

51 

48 

50 

58 

43 

51 

43 

42 

54 

56 

60 

51 

53 

63 

53 

55 

52 

43 

42 

63 

43 

37 

38 

60 

39 

35 

47,6 

WFAVEPVILLE  RANGER  ST* 

MAX 

to 

95 

93 

93 

72 

55 

69 

78 

72 

63 

67 

63 

69,4 

39 

42 

38 

37 

48 

49 

49 

42 

44 

40 

41 

46 

52 

47 

46 

47 

49 

46 

49 

48 

31 

33 

42 

37 

33 

33 

36 

29 

28 

41,6 

WFED   1  S 

78 

83 

84 

78 

66 

52 

64 

56 

54 

56 

60 

66 

61 

58 

67 

70 

62 

62 

58 

58 

54 

55 

51 

51 

53 

58 

49 

53 

54 

61.4 

MIN 

39 

39 

42 

40 

39 

44 

31 

33 

46 

48 

42 

32 

36 

36.0 

WTLLITS   1  NE 

95 

91 

85 

79 

6  1 

71 

68 

60 

68 

68 

70  6 

MIN 

36 

42 

38 

36 

51 

55 

47 

46 

57 

39 

46 

46 

46 

52 

55 

49 

50 

52 

65 

49 

53 

50 

40 

41 

61 

37 

36 

36 

45 

32 

34 

4912 

YREKA 

87 

87 

89 

84 

66 

65 

63 

73 

72 

67 

68 

67  1 

MIN 

47 

45 

44 

42 

44 

40 

38 

38 

45 

40 

43 

37 

40 

43 

48 

37 

37 

40 

35 

40 

48 

43 

34 

36 

33 

25 

29 

30 

31 

26 

36,4 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

ADTN  RANGER  STATION 

MAX 

87 

86 

78 

66 

66 

73 

68 

65 

61 

70 

72 

68 

70 

60 

64 

66 

66 

60 

52 

59 

69 

65 

68 

61 

53 

60 

68  3 

MIN 

tl 

5  1 

44 

41 

45 

34 

49 

33 

46 

37 

37 

40 

45 

27 

34 

30 

40 

43 

47 

39 

35 

31 

41 

26 

31 

30 

39 

33 

27 

37ie 

AL  TURAS  RANGER  STAT  ION 

MAX 

88 

90 

89 

85 

73 

75 

67 

64 

71 

55 

70 

68 

49 

63 

69 

69 

95 

69  3 

MIN 

30 

38 

34 

41 

3i 

37 

25 

29 

40 

25 

34 

23 

26 

26 

41 

24 

26 

29 

30 

37 

38 

38 

31 

23 

31 

19 

22 

26 

32 

30 

17 

30I3 

AUBURN 

94 

97 

91 

89 

78 

65 

76 

77 

76 

65 

70 

76 

79 

73 

73 

75 

66 

67 

65 

74 

73 

76 

75 

62 

67 

MIN 

64 

65 

59 

56 

54 

52 

52 

53 

54 

52 

52 

46 

46 

47 

47 

47 

46 

50 

52 

52 

49 

49 

51 

45 

45 

46 

46 

46 

49 

44 

44 

50)4 

BFRRYESSA  LAKE 

91 

95 

90 

88 

84 

83 

76 

7  3 

7  3 

72 

70 

7* 
76 

72 

67 

67 

75 

74 

75 

76 

75 

69 

MIN 

56 

60 

57 

56 

55 

53 

55 

59 

60 

49 

54 

50 

51 

51 

52 

53 

54 

55 

55 

52 

51 

53 

48 

47 

46 

46 

44 

45 

45 

45 

43 

5l!6 

Bl  UE  CANYON  WB  AlRPORl 

83 

80 

75 

65 

47 

62 

59 

55 

45 

57 

61 

63 

57 

61 

71 

58 

59 

54 

62 

56 

50 

53 

61 

62 

66 

62 

46 

53 

61 

MIN 

62 

62 

60 

t,\ 

40 

44 

48 

46 

46 

45 

37 

35 

44 

49 

45 

42 

46 

44 

42 

43 

46 

43 

38 

40 

44 

43 

45 

46 

41 

37 

41 

44^7 

BOWMAN  DAM 

MAX 

82 

80 

77 

65 

60 

62 

61 

65 

53 

57 

63 

64 

59 

66 

66 

67 

63 

56 

53 

65 

61 

5 1 

61 

62 

66 

64 

52 

55 

62 

MIN 

56 

57 

53 

50 

41 

43 

44 

44 

45 

41 

36 

34 

41 

43 

40 

38 

47 

43 

44 

41 

42 

42 

37 

36 

41 

36 

37 

41 

40 

35 

36 

42I1 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

94 

100 

90 

75 

71 

8  I 

79 

77 

75 

69 

75 

75 

77 

76 

74 

76 

77 

76 

72 

64 

74 

72 

78 

69 

70 

MIN 

49 

54 

49 

58 

53 

47 

57 

60 

47 

53 

46 

44 

50 

51 

46 

50 

48 

49 

50 

43 

39 

44 

43 

34 

47 

37 

34 

47^6 

BLiRNEY 

MAX 

87 

88 

88 

84 

73 

61 

69 

68 

67 

56 

64 

68 

72 

66 

73 

79 

71 

71 

62 

67 

65 

59 

50 

61 

60 

61 

69 

59 

58 

MIN 

34 

38 

36 

35 

39 

42 

30 

32 

44 

32 

34 

31 

31 

31 

34 

33 

30 

31 

44 

39 

42 

48 

32 

26 

35 

38 

22 

22 

31 

34 

21 

34)0 

CANYON  0AM 

lAX 

80 

84 

84 

74 

75 

64 

63 

59 

56 

60 

65 

66 

64 

70 

66 

70 

68 

59 

60 

53 

55 

61 

63 

58 

93 

59 

MIN 

40 

43 

43 

43 

42 

37 

40 

46 

36 

41 

33 

33 

37 

41 

37 

36 

38 

42 

40 

40 

37 

34 

32 

34 

30 

38 

33 

27 

37)6 

CFNTERV I LLE  PH 

104 

104 

96 

93 

61 

62 

63 

79 

77 

75 

77 

78 

79 

76 

75 

79 

78 

72 

72 

70 

70 

74 

77 

77 

77 

73 

71 

74 

79.5 

MIN 

53 

55 

51 

49 

56 

54 

46 

51 

59 

47 

54 

42 

43 

46 

50 

43 

45 

53 

50 

49 

46 

51 

43 

41 

43 

44 

37 

38 

49 

45 

40 

47.5 

CHESTER 

85 

84 

82 

76 

66 

67 

63 

61 

55 

62 

66 

66 

65 

69 

75 

73 

67 

62 

63 

62 

55 

49 

62 

62 

64 

65 

64 

55 

97 

MIN 

34 

40 

37 

38 

44 

47 

30 

37 

47 

31 

43 

31 

28 

34 

35 

32 

31 

32 

40 

35 

41 

33 

32 

27 

37 

29 

26 

23 

37 

29 

24 

34)3 

Chi  CO  EXPERIMENT  STA 

99 

98 

91 

86 

79 

60 

77 

75 

74 

72 

75 

76 

75 

72 

72 

73 

77 

67 

71 

73 

70 

66 

71 

73 

74 

75 

67 

68 

72 

MIN 

52 

60 

57 

56 

59 

58 

47 

58 

62 

53 

54 

46 

51 

53 

55 

48 

63 

59 

56 

56 

61 

64 

45 

42 

46 

45 

41 

42 

53 

50 

37 

5l!6 

cl  ark  sBurg 

87 

94 

82 

83 

71 

70 

76 

78 

79 

70 

72 

77 

76 

70 

74 

72 

76 

75 

70 

75 

73 

68 

67 

75 

74 

75 

76 

65 

67 

75,1 

MIN 

52 

54 

56 

55 

45 

52 

50 

53 

54 

53 

56 

46 

50 

51 

53 

55 

51 

50 

51 

51 

49 

50 

49 

42 

43 

48 

43 

46 

49 

41 

39 

49.6 

Clearlake  highlands 

92 

95 

93 

94 

89 

71 

70 

63 

73 

77 

58 

74 

73 

76 

78 

71 

69 

67 

65 

57 

72 

70 

74 

75 

73 

65 

MIN 

39 

39 

38 

40 

37 

39 

40 

43 

46 

33 

36 

40 

41 

46 

48 

46 

44 

41 

47 

46 

50 

45 

43 

36 

45 

40 

29 

29 

44 

39 

28 

40.6 

CPLE AX 

96 

90 

88 

75 

59 

74 

72 

70 

62 

67 

73 

76 

69 

68 

70 

66 

74 

70 

69 

70 

68 

62 

71 

71 

73 

74 

67 

68 

66 

MIN 

65 

66 

64 

55 

46 

46 

53 

54 

53 

52 

46 

40 

46 

50 

47 

47 

47 

47 

50 

46 

47 

48 

47 

44 

47 

47 

52 

92 

51 

53 

51 

50)4 

CCLUSA   I  SSW 

MAX 

96 

89 

86 

84 

73 

79 

74 

76 

74 

72 

75 

77 

70 

77 

71 

75 

77 

70 

72 

76 

70 

60 

70 

73 

74 

74 

68 

67 

72 

MIN 

55 

56 

52 

53 

57 

57 

50 

57 

60 

51 

51 

50 

50 

51 

55 

51 

49 

53 

54 

53 

61 

56 

46 

41 

44 

48 

39 

39 

51 

45 

46 

50)7 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

86 

94 

83 

61 

73 

67 

60 

75 

76 

77 

66 

73 

77 

75 

65 

72 

71 

73 

75 

68 

74 

72 

66 

63 

74 

73 

75 

76 

66 

67 

74  .2 

MIN 

53 

52 

51 

53 

55 

51 

51 

52 

56 

50 

56 

50 

48 

49 

52 

54 

51 

50 

46 

52 

50 

53 

49 

40 

46 

46 

42 

42 

49 

36 

42 

49,5 

ofer  creek  power  house 

82 

81 

82 

78 

75 

66 

64 

62 

60 

57 

62 

66 

66 

62 

68 

64 

64 

62 

64 

63 

59 

54 

60 

61 

59 

56 

52 

54 

52 

MIN 

44 

47 

46 

43 

46 

44 

39 

40 

52 

42 

46 

33 

36 

36 

38 

38 

40 

47 

40 

39 

38 

40 

42 

36 

38 

37 

30 

33 

36 

39 

30 

39^6 

df  sabla 

MAX 

94 

93 

88 

83 

69 

65 

66 

65 

76 

71 

69 

66 

69 

67 

67 

67 

64 

63 

59 

57 

65 

61 

66 

66 

65 

60 

65 

69.7 

MIN 

62 

58 

54 

57 

46 

51 

52 

56 

48 

39 

43 

46 

47 

43 

44 

54 

48 

47 

45 

48 

39 

40 

43 

44 

42 

39 

47 

47 

41 

47.3 

\Jl  QD  1  no  V-ULVJ^IC 

MAX 

97 

96 

86 

85 

82 

79 

77 

76 

72 

72 

75 

79 

73 

71 

71 

69 

69 

66 

72 

76 

67 

61 

74 

76 

69 

70 

MIN 

60 

60 

61 

52 

49 

52 

54 

48 

46 

41 

42 

49 

46 

46 

45 

55 

48 

46 

46 

49 

42 

40 

40 

40 

42 

41 

47|e 

OOwNIEVILLE  ranger  STA 

MAX 

87 

91 

86 

83 

56 

69 

75 

70 

69 

65 

55 

65 

69 

72 

68 

73 

76 

67 

66 

60 

69 

66 

58 

53 

66 

65 

65 

70 

55 

60 

68  6 

MIN 

45 

46 

46 

43 

44 

49 

40 

41 

42 

42 

43 

38 

38 

37 

38 

39 

40 

40 

46 

41 

40 

40 

41 

35 

35 

39 

32 

32 

34 

41 

31 

39.9 

Cact    DADH*  BCCCOUnia 
CM3t     KHKK  HC9CKVU1K 

90 

97 

93 

88 

85 

71 

68 

73 

75 

75 

73 

75 

61 

72 

72 

67 

55 

7 1 

70 

76 

66 

66 

MIN 

50 

54 

51 

51 

55 

51 

47 

51 

56 

46 

51 

41 

42 

46 

50 

49 

47 

48 

64 

48 

49 

46 

43 

39 

42 

40 

34 

35 

43 

35 

31 

46!  1 

FATDPtEt  n    DDI  TCr 

96 

92 

79 

76 

70 

60 

83 

78 

79 

75 

75 

77 

77 

67 

74 

74 

75 

74 

75 

74 

75 

72 

74 

78 

75 

79 

76 

70 

71 

75 

MIN 

50 

54 

54 

52 

56 

52 

50 

57 

55 

52 

55 

52 

47 

53 

55 

55 

49 

50 

60 

62 

52 

54 

49 

47 

45 

44 

40 

43 

50 

45 

39 

5o!3 

92 

98 

89 

67 

75 

69 

78 

79 

70 

72 

77 

80 

74 

74 

73 

78 

76 

67 

73 

74 

68 

68 

73 

73 

75 

76 

64 

67 

MIN 

62 

63 

57 

54 

55 

56 

55 

52 

60 

53 

54 

52 

52 

55 

57 

52 

52 

53 

54 

55 

49 

63 

65 

47 

45 

61 

49 

55 

54 

46 

40 

53!l 

SFORGFTOwN  RANGER  STa 

MAX 

90 

95 

90 

66 

75 

58 

76 

78 

70 

67 

55 

65 

71 

74 

74 

68 

66 

66 

66 

70 

57 

66 

66 

60 

61 

70 

70 

72 

73 

55 

62 

70.3 

MIN 

63 

63 

64 

55 

46 

45 

45 

45 

49 

46 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

46 

47 

46 

45 

45 

47 

46 

43 

46 

46 

45 

45 

45 

43 

42 

45,9 

GRASS  VALLEY 

MAX 

95 

97 

93 

69 

79 

58 

76 

80 

74 

70 

65 

57 

65 

73 

76 

69 

70 

68 

66 

71 

69 

67 

67 

60 

62 

68 

69 

72 

72 

58 

61 

71,5 

MIN 

60 

61 

60 

56 

49 

47 

49 

48 

50 

46 

48 

39 

37 

45 

43 

44 

44 

45 

47 

46 

43 

45 

43 

39 

40 

41 

41 

45 

43 

42 

40 

46.0 

HAT  CpEEIt  PH  NO  1 

MAX 

90 

89 

90 

86 

76 

77 

70 

74 

70 

70 

70 

55 

70 

69 

74 

70 

75 

80 

73 

70 

69 

65 

70 

59 

51 

61 

61 

67 

69 

61 

57 

70.6 

MIN 

35 

39 

37 

36 

44 

45 

31 

40 

49 

35 

43 

31 

30 

36 

34 

31 

31 

34 

44 

38 

46 

44 

34 

29 

34 

36 

23 

23 

39 

34 

22 

35,7 

ICwA  HILL 

MAX 

MIN 

Sm  R«l«r«ne*  NotM 


I  Following  SUUon  Index 

3  34  - 


ConllBiMd 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JESS  VALLEV 

MAX 

62 

72 

68 

62 

~68 

65 

$3 

~67 

63 

73 

73 

7 1 

~45 

64, 

6 

«T 

44 

45 

50 

45 

46 

35 

39 

47 

46 

38 

35 

40 

46 

43 

32 

35 

40 

39 

35 

43 

39 

32 

28 

42 

34 

27 

31 

35 

33 

22 

38, 

5 

LAKEPORT 

MAX 

79 

70 

70 

63 

70 

75 

70 

69 

69 

72 

65 

64 

65 

'2, 

a 

»5 

50 

46 

44 

52 

55 

45 

50 

55 

40 

48 

40 

43 

51 

55 

48 

46 

49 

49 

51 

50 

48 

42 

38 

45 

39 

35 

36 

48 

34 

33 

45, 

5 

lakeshore 

MAX 

98 

94 

87 

76 

65 

8  3 

70 

67 

5  8 

66 

70 

75 

70 

66 

69 

72 

T3, 

3 

55 

52 

48 

47 

52 

53 

49 

49 

55 

50 

45 

42 

45 

48 

54 

45 

44 

53 

54 

50 

56 

56 

43 

40 

48 

46 

42 

35 

47 

39 

39 

47, 

8 

LAKE  sPAULDING 

MAX 

85 

84 

62 

76 

62 

62 

66 

54 

61 

64 

68 

66 

61 

55 

6  1 

66, 

5 

50 

51 

45 

54 

44 

40 

35 

38 

36 

38 

38 

30 

32 

36 

38 

35 

38 

36 

36 

35 

34 

31 

40 

30 

30 

30 

28 

31 

35 

30 

36 

36, 

9 

LAKE  SPAULOtNO  DAM 

MAX 

8*» 

8  3 

60 

62 

59 

62 

62 

66 

66 

6 1 

62 

6  1 

65 

2 

54 

54 

50 

38 

40 

41 

44 

42 

35 

31 

36 

40 

38 

36 

41 

46 

36 

39 

40 

37 

34 

38 

36 

34 

34 

35 

33 

36 

39. 

4 

LAS  PLUMAS 

MAX 

92 

89 

62 

68 

68 

75 

4 

68 

69 

66 

58 

60 

58 

56 

62 

62 

55 

57 

59 

50 

58 

56 

53 

53 

61 

58 

55 

56 

55 

52 

49 

51 

51 

50 

51 

54 

53 

48 

56 

3 

HANZANlTA  LAKE 

MAX 

79 

78 

59 

48 

59 

6 

*6 

46 

45 

49 

37 

40 

34 

37 

42 

36 

36 

30 

32 

35 

40 

34 

42 

40 

36 

30 

36 

39 

30 

29 

34 

26 

26 

31 

33 

28 

26 

35 

6 

MARYSVILLE 

MAX 

98 

91 

68 

76 

8 1 

80 

78 

68 

61 

68 

69 

77 

3 

56 

58 

55 

55 

55 

55 

53 

55 

57 

52 

52 

49 

50 

53 

54 

51 

50 

54 

53 

53 

52 

55 

50 

44 

42 

49 

43 

45 

51 

46 

41 

51 

3 

»C  CLOUO 

MAX 

83 

86 

87 

80 

59 

65, 

0 

MIN 

*0 

44 

40 

39 

41 

46 

33 

35 

46 

39 

42 

36 

35 

38 

42 

33 

36 

39 

40 

45 

49 

48 

34 

32 

36 

30 

27 

26 

31 

30 

26 

37 

4 

MINERAL 

MAX 

86 

64 

62 

57 

59 

57 

6  3 

52 

63 

2 

MIN 

45 

46 

42 

46 

45 

44 

34 

39 

46 

38 

39 

30 

32 

37 

39 

32 

36 

37 

36 

37 

36 

38 

31 

26 

32 

30 

29 

27 

37 

30 

26 

36, 

4 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

93 

97 

88 

90 

75 

66 

79 

68 

68 

66 

66 

75 

77 

67 

71 

76, 

0 

MIN 

54 

55 

55 

54 

53 

55 

52 

54 

59 

51 

53 

50 

50 

51 

55 

54 

54 

53 

53 

56 

51 

53 

47 

46 

47 

49 

42 

44 

48 

45 

42 

51, 

1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

88 

87 

80 

67 

52 

61 

63 

60 

62 

6 1 

66 

68 

56 

58 

53 

52 

52 

66 

6 1 

59 

52 

62 

62 

5 

45 

49 

43 

46 

44 

42 

36 

44 

46 

47 

42 

34 

38 

50 

38 

38 

41 

39 

37 

46 

48 

38 

32 

35 

39 

32 

27 

30 

34 

31 

25 

39 

3 

NEVADA  CITY 

MAX 

85 

87 

83 

82 

7  3 

70 

7  1 

65 

5  9 

70 

6  7 

56 

63 

58 

65 

66 

58 

66 

7 

MIN 

46 

48 

47 

44 

45 

43 

40 

42 

44 

43 

46 

35 

36 

38 

40 

40 

40 

41 

42 

42 

43 

41 

43 

35 

36 

39 

32 

35 

38 

38 

31 

40, 

4 

orland 

MAX 

92 

100 

92 

67 

62 

71 

80 

79 

79 

75 

72 

76 

78 

65 

68 

62 

76 

76 

3 

MIN 

5S 

55 

53 

49 

50 

56 

57 

56 

58 

50 

54 

49 

48 

51 

54 

52 

49 

50 

54 

52 

51 

52 

43 

41 

43 

45 

42 

40 

50 

42 

47 

49 

9 

OROVILLE 

MAX 

93 

100 

94 

89 

8 1 

74 

82 

63 

8 1 

79 

78 

71 

80 

69 

69 

64 

76 

69 

77 

3 

MIN 

57 

61 

57 

56 

60 

56 

51 

61 

64 

56 

56 

52 

52 

54 

56 

51 

53 

61 

56 

55 

53 

54 

51 

45 

47 

49 

43 

46 

54 

51 

40 

53, 

5 

PARADISE 

MAX 

90 

97 

91 

87 

80 

65 

72 

79 

77 

72 

64 

71 

69 

66 

64 

60 

70 

7  1 

7 1 

65 

65 

72 

3 

MIN 

65 

70 

63 

60 

54 

54 

54 

58 

58 

52 

51 

45 

46 

49 

52 

46 

47 

49 

52 

52 

46 

49 

44 

45 

46 

47 

49 

49 

51 

46 

46 

51 

6 

PLACEPVILLE 

MAX 

92 

94 

89 

87 

73 

56 

75 

79 

77 

72 

62 

66 

72 

76 

68 

66 

66 

69 

59 

67 

6 1 

63 

69 

69 

72 

56 

60 

70, 

9 

MIN 

55 

55 

54 

51 

53 

45 

45 

47 

49 

47 

51 

39 

42 

44 

44 

45 

44 

45 

46 

48 

45 

46 

47 

39 

40 

42 

35 

43 

43 

44 

36 

45, 

5 

PLACERVILLE  IFS 

MAX 

92 

96 

91 

67 

73 

5  7 

79 

75 

71 

56 

70 

76 

69 

69 

68 

69 

59 

70, 

3 

MIN 

67 

68 

63 

56 

46 

49 

53 

54 

55 

52 

49 

44 

41 

45 

47 

49 

46 

51 

51 

47 

47 

51 

46 

44 

48 

48 

46 

50 

48 

43 

46 

50, 

2 

PLATINA 

MAX 

93 

90 

84 

79 

69 

63 

62 

68 

8 

MIN 

45 

54 

43 

44 

48 

51 

43 

46 

53 

44 

43 

37 

44 

50 

50 

41 

44 

52 

49 

47 

50 

46 

38 

37 

41 

42 

32 

30 

40 

41 

50 

43 

7 

PORTOlA 

MAX 

87 

86 

6  3 

66 

60 

68 

3 

MIN 

37 

40 

36 

36 

44 

37 

28 

33 

34 

30 

41 

33 

27 

31 

38 

33 

30 

32 

36 

29 

32 

33 

35 

24 

32 

27 

21 

25 

28 

24 

17 

31 

8 

OLINCY  RANGER  STATION 

MAX 

90 

92 

91 

66 

78 

62 

72 

76 

7 1 

67 

58 

67 

71 

75 

7 1 

71 

8 

MIN 

35 

39 

37 

36 

47 

47 

38 

35 

45 

39 

45 

39 

38 

38 

35 

36 

34 

43 

45 

40 

39 

39 

40 

34 

38 

40 

32 

31 

35 

40 

30 

38 

4 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

102 

93 

68 

79 

69 

79 

82 

80 

70 

75 

79 

75 

1 

MIN 

58 

57 

57 

54 

59 

60 

53 

58 

55 

53 

53 

49 

49 

54 

56 

51 

51 

58 

57 

57 

53 

54 

47 

44 

47 

47 

41 

41 

53 

45 

42 

52 

0 

RE0DIN6  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

1 02 

98 

95 

89 

75 

76 

85 

76 

69 

78 

73 

70 

78 

1 

HIN 

65 

64 

63 

55 

56 

57 

56 

59 

59 

55 

55 

46 

50 

55 

59 

53 

50 

57 

59 

56 

55 

59 

46 

47 

50 

52 

49 

46 

53 

51 

47 

54 

5 

ROCKLIN 

MAX 

94 

97 

91 

68 

69 

60 

75 

73 

7  3 

65 

76 

4 

MIN 

52 

52 

55 

56 

54 

52 

46 

45 

46 

48 

50 

45 

45 

47 

50 

52 

49 

49 

49 

48 

47 

50 

50 

41 

41 

43 

40 

43 

45 

46 

34 

47 

5 

SACRAMENTO  uS  AIRPORT 

MAX 

79 

77 

60 

73 

76 

73 

76 

76 

69 

76 

76 

7 1 

69 

75 

76 

76 

77 

66 

70 

72 

76 

5 

MIN 

55 

58 

56 

55 

59 

54 

54 

56 

58 

52 

55 

51 

51 

55 

54 

57 

53 

52 

51 

53 

50 

57 

50 

42 

50 

50 

44 

47 

50 

43 

38 

51 

9 

SACRAMENTO  w8  CITY 

MAX 

97 

84 

85 

66 

8 1 

83 

76 

76 

73 

66 

67 

75 

73 

77 

78 

6  8 

7 1 

75 

4 

MIN 

60 

58 

57 

55 

56 

55 

56 

58 

60 

56 

56 

51 

,52 

55 

57 

56 

53 

54 

54 

55 

52 

57 

53 

46 

52 

52 

46 

48 

52 

45 

43 

53 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

91 

92 

66 

76 

62 

7  I 

8  1 

75 

67 

70 

62 

69 

70 

71 

61 

60 

60 

74 

77 

60 

71 

62 

62 

57 

66 

66 

71 

68 

68 

65 

71 

9 

65 

66 

62 

56 

54 

54 

56 

56 

55 

57 

50 

50 

50 

54 

51 

54 

54 

54 

58 

57 

55 

56 

46 

48 

49 

53 

51 

47 

48 

48 

49 

53 

8 

SIERRA  CITY 

MAX 

MIN 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

62 

86 

65 

80 

72 

56 

70 

66 

5  1 

76 

73 

65 

65 

56 

56 

70 

66 

67 

5  I 

68 

0 

MIN 

37 

40 

40 

46 

47 

38 

30 

39 

46 

32 

39 

31 

27 

33 

41 

36 

33 

35 

31 

32 

37 

34 

25 

33 

33 

24 

2a 

33 

30 

23 

34, 

4 

SODA  SPRINGS 

MAX 

MIN 

SOOA  SPRINGS  1  E 

MAX 

70 

73 

74 

70 

60 

49 

59 

63 

59 

54 

34 

49 

59 

3° 

45 

54 

63 

4  1 

56 

1 

MIN 

43 

43 

41 

41 

39 

41 

33 

34 

36 

34 

32 

27 

28 

32 

32 

35 

36 

36 

33 

33 

34 

36 

28 

26 

30 

32 

27 

32 

30 

28 

33 

8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

100 

93 

88 

62 

78 

77 

80 

79 

76 

76 

70 

70 

60 

70 

76 

70 

74 

75 

6 

MIN 

54 

56 

53 

50 

54 

52 

49 

56 

51 

46 

52 

44 

50 

46 

56 

52 

49 

52 

57 

51 

50 

50 

44 

42 

43 

42 

38 

38 

44 

40 

34 

48 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

9  1 

87 

82 

59 

6  3 

76 

63 

65 

66 

ft  7 

66 

55 

52 

65 

65 

69 

69 

53 

57 

64 

66 

1 

MIN 

57 

60 

56 

54 

44 

46 

46 

47 

49 

47 

44 

36 

42 

46 

46 

42 

44 

50 

47 

4t 

43 

43 

44 

39 

42 

42 

37 

41 

42 

40 

36 

45 

0 

Turntable  creek 

MAX 

93 

99 

95 

90 

79 

63 

70 

83 

70 

63 

80 

59 

6 1 

5  7 

62 

66 

75 

73 

69 

ft  g 

73 

4 

HIN 

64 

66 

61 

56 

54 

54 

56 

57 

57 

55 

52 

50 

50 

54 

54 

54 

51 

52 

56 

57 

56 

56 

46 

46 

46 

50 

49 

45 

47 

46 

49 

53 

2 

Twin  I akes 

MAX 

72 

70 

68 

66 

55 

60 

63 

60 

54 

52 

56 

5  7 

5  9 

5  2 

43 

57 

4 

MIN 

42 

46 

40 

47 

40 

43 

36 

47 

39 

42 

29 

16 

25 

33 

44 

30 

46 

35 

30 

26 

30 

38 

34 

24 

37 

26 

26 

33 

33 

26 

25 

34 

6 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

95 

95 

92 

89 

66 

75 

79 

78 

73 

64 

76 

64 

63 

72 

77 

66 

68 

72 

75, 

3 

MIN 

42 

47 

44 

41 

51 

55 

42 

51 

55 

40 

46 

41 

55 

54 

45 

51 

48 

46 

36 

39 

45 

33 

49 

34 

31 

45 

0 

vacaville 

MAX 

100 

91 

69 

75 

69 

60 

84 

79 

76 

79 

66 

75 

77 

77 

63 

76 

75 

75 

75 

70 

76 

74 

71 

68 

79 

76 

76 

78 

68 

70 

74 

76 

3 

MIN 

50 

55 

52 

53 

55 

49 

50 

54 

57 

50 

53 

45 

46 

50 

54 

52 

46 

46 

48 

52 

49 

50 

46 

40 

45 

46 

37 

42 

48 

37 

35 

48 

3 

VCLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

96 

95 

91 

85 

77 

73 

78 

77 

73 

70 

67 

69 

71 

75 

73 

78 

77 

76 

70 

65 

66 

66 

63 

6  3 

63 

69 

74 

73 

67 

64 

70 

73 

5 

MIN 

56 

57 

56 

50 

51 

51 

51 

54 

54 

47 

49 

40 

45 

47 

47 

47 

46 

54 

50 

49 

50 

50 

39 

40 

46 

44 

43 

40 

47 

43 

45 

46 

0 

WHISKFYTOWN  RES 

MAX 

93 

98 

95 

93 

76 

82 

76 

76 

79 

72 

72 

58 

78 

79 

76 

71 

61 

66 

55 

73 

73 

66 

66 

75 

3 

MIN 

60 

63 

60 

56 

52 

54 

56 

51 

49 

46 

52 

50 

50 

53 

53 

53 

46 

44 

47 

4b 

46 

47 

43 

51, 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conllnu«d 


Day  Of  Monlh 

rage 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V 

> 
< 

WILLI4M5 

MAX 
MIN 

96 
S7 

95 
55 

91 
54 

87 
52 

84 

55 

79 
54 

86 
57 

84 
56 

84 
57 

80 
54 

78 
50 

76 
49 

75 
46 

76 
50 

79 
55 

65 
53 

77 
51 

74 
53 

75 
53 

76 
52 

78 
52 

75 
53 

78 
43 

69 
44 

70 
44 

73 
44 

74 

40 

76 
45 

75 
53 

74 
42 

76 
41 

78.5 
50.6 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

90 
58 

100 
57 

90 
54 

86 
51 

81 
53 

68 
54 

81 
55 

83 
57 

80 
60 

78 
51 

76 
55 

72 
48 

75 
47 

74 

52 

75 
54 

64 
51 

77 
51 

73 
52 

75 
57 

78 
54 

66 
52 

73 
52 

76 
45 

69 
41 

60 
44 

72 
44 

72 
39 

76 
4  1 

77 
50 

70 
44 

70 
43 

76.0 
50.5 

WINTEOS 

MAX 
MIN 

95 
5<. 

98 
54 

91 
53 

87 
54 

78 
55 

68 
52 

80 
52 

84 

55 

80 
58 

80 
52 

78 
54 

68 
49 

74 
47 

76 
51 

78 
53 

64 

52 

75 
51 

73 
50 

75 
49 

75 
52 

69 
50 

76 
54 

75 
49 

70 
42 

64 
46 

75 
49 

75 
40 

76 
42 

77 
51 

67 
42 

69 
43 

76.4 
50.2 

wroOL'ND  1  WNW 

MAX 
MIN 

93 
55 

96 
55 

92 
50 

86 
52 

81 
55 

76 
51 

81 
53 

86 
54 

31 
58 

80 
51 

78 
57 

70 
49 

73 
49 

75 
51 

78 
54 

67 
54 

74 
51 

71 
52 

75 
50 

77 
52 

68 
51 

76 
53 

76 
43 

63 
40 

62 
47 

75 
51 

74 
43 

75 
43 

75 
51 

67 
40 

69 
44 

76.6 
50.6 

noptheast  interior 

BASIN 

Bpca 

MAX 
MIN 

81 
28 

82 
32 

84 

30 

79 
35 

70 
42 

60 
37 

70 
22 

75 
28 

73 
34 

67 
30 

71 
31 

47 
30 

60 
25 

70 
29 

70 
32 

68 
35 

67 
26 

70 
30 

70 
30 

67 
29 

62 
26 

71 
32 

61 
35 

55 
25 

57 
27 

65 
26 

66 
17 

69 
22 

69 
26 

46 

28 

54 
22 

66.9 
29.1 

Bridgeport 

MAX 
MIN 

80 
32 

80 
32 

78 
32 

70 
40 

67 
38 

75 
24 

75 
25 

72 
26 

74 
42 

72 
22 

61 
34 

59 

20 

69 

20 

69 
26 

69 
37 

63 
35 

63 
33 

65 
28 

69 
26 

67 
27 

66 
27 

68 
30 

58 
46 

72 
1  7 

72 
32 

65 
28 

69 
16 

68 
31 

64 
34 

55 
37 

67 
15 

68.1 
29.6 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

B6 
45 

85 
49 

80 
51 

83 
55 

78 
49 

62 
50 

70 
39 

71 
43 

72 
46 

67 
39 

73 
42 

54 
36 

60 
36 

70 
44 

74 
47 

65 
40 

74 
40 

77 
42 

73 
43 

67 
46 

61 
46 

66 
49 

67 
36 

60 
32 

51 

30 

60 
33 

56 
27 

60 
30 

70 
38 

51 
35 

56 
26 

67.7 
40.8 

DCNNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 
MIN 

78 
35 

79 
36 

80 
36 

75 
37 

66 
44 

55 
36 

66 
28 

70 
29 

67 
35 

63 
30 

64 

31 

43 
29 

58 
29 

65 
29 

66 
32 

64 

32 

64 

32 

68 

32 

66 
33 

62 
30 

56 
30 

67 
30 

57 
37 

53 
28 

54 
29 

61 

27 

63 
25 

69 
27 

65 
32 

45 

30 

51 
22 

63.2 
31.4 

DrvLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

87 
<.7 

86 
47 

88 
50 

85 
50 

78 
53 

62 
42 

75 
36 

76 
38 

73 
41 

70 
36 

74 
40 

58 
39 

60 
32 

70 
34 

71 
42 

75 
40 

70 
36 

75 
37 

74 
40 

66 
37 

67 
38 

70 
39 

67 
42 

56 
32 

55 

69 
33 

62 
29 

65 
31 

68 
36 

55 
32 

54 
23 

69.8 
33.2 

Fleming  fish  •  game 

MAX 
MIN 

86 
40 

88 
4*. 

88 
44 

79 
48 

64 
48 

71 
47 

73 
35 

73 
43 

71 
47 

72 
34 

67 
46 

64 

32 

68 
31 

70 
35 

72 
47 

67 
35 

76 
32 

74 
35 

65 
35 

67 
39 

70 
39 

63 
40 

54 
28 

67 
33 

63 
31 

62 
28 

65 
29 

54 
40 

55 
29 

59 
22 

68.9 
37.2 

FORT  BtOwELL 

MAX 
MIN 

85 
42 

83 
46 

81 
42 

76 
43 

62 
47 

69 
40 

74 
34 

66 
45 

69 
42 

75 
33 

62 
45 

65 
32 

70 
28 

72 
37 

65 
40 

70 
38 

80 
36 

73 
39 

70 
35 

61 
39 

64 
43 

66 
48 

59 
34 

60 
26 

58 
35 

62 
35 

60 
23 

68 
24 

55 
38 

57 
32 

56 
19 

67.5 
36,7 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

73 
38 

81 
44 

76 
39 

64 
43 

62 
41 

70 
36 

68 
30 

69 
33 

65 
33 

67 
23 

54 
32 

54 
27 

64 

27 

65 
29 

62 
42 

61 
32 

61 
33 

67 
33 

63 
30 

60 
23 

64 
31 

61 
35 

51 
36 

59 
26 

63 
36 

63 
30 

60 
23 

65 
30 

51 
35 

50 
29 

53 
26 

62.9 
32.7 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
46 

77 
45 

78 
46 

75 
49 

71 
45 

72 
43 

75 
41 

72 
46 

75 
47 

72 
39 

57 
39 

59 
30 

67 
36 

73 
37 

69 
39 

63 
42 

59 
45 

63 
40 

62 
33 

63 
36 

66 
39 

67 
39 

61 
45 

62 
32 

63 
37 

65 
36 

67 
32 

66 
35 

57 
36 

57 
35 

59 
29 

66.8 
39.4 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

SU5ANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
40 

89 
46 

S4 
44 

75 
48 

56 
46 

71 
4<> 

75 
34 

75 

41 

63 
50 

71 
36 

63 
40 

65 
38 

65 
31 

69 
36 

74 
44 

66 
38 

75 
34 

74 
38 

73 
43 

70 
41 

65 
42 

69 
47 

63 
41 

58 

30 

68 
36 

63 
32 

61 
26 

70 
27 

54 
41 

51 
31 

55 
22 

66.4 
38.3 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

75 
41 

70 
44 

73 
43 

74 
47 

65 
42 

60 
43 

63 
35 

65 
39 

67 
42 

60 
34 

64 
33 

52 
29 

52 
31 

55 
33 

62 
40 

62 
40 

60 
36 

60 
36 

60 
37 

57 
34 

56 
33 

56 
40 

49 
41 

55 
30 

63 
35 

50 
30 

54 

29 

62 
32 

50 
36 

48 
30 

50 
27 

59.6 
36.3 

TFRMO 

MAX 

MIN 

84 
29 

95 

30 

60 
31 

73 

57 
25 

66 
26 

72 
25 

71 

29 

65 
42 

68 
29 

68 
44 

52 
30 

67 
22 

68 
34 

66 
45 

70 
30 

76 
29 

64 

29 

67 
44 

69 
29 

65 
43 

67 
44 

59 
3l 

48 

24 

59 
32 

56 

27 

63 
25 

66 
18 

56 
34 

49 

24 

52 
20 

65.5 
30.8 

TruCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

79 
35 

81 
38 

81 
37 

77 
42 

68 
45 

56 
42 

67 
28 

71 
36 

69 
43 

66 
29 

62 
32 

41 

27 

54 

28 

66 
30 

64 
43 

64 
36 

63 
32 

68 
32 

68 
32 

64 
28 

59 
29 

67 
37 

59 
40 

51 
26 

54 

31 

64 
26 

67 
23 

69 
28 

66 
34 

45 
30 

50 
21 

63.8 
32.9 

WOOOFORDS 

MAX 

►■IN 

83 
52 

86 
56 

82 
53 

72 
54 

68 
51 

74 
45 

76 
44 

77 
48 

72 
46 

73 
41 

61 
38 

58 
33 

66 
46 

69 
52 

65 
41 

67 
44 

68 
42 

66 
42 

66 
40 

66 
42 

66 
56 

53 
44 

65 
38 

70 
45 

61 
35 

63 
35 

72 
34 

61 
42 

53 
33 

52 
31 

68.0 
43.4 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

AUILA  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
55 

71 
56 

69 
57 

64 
57 

75 
59 

76 
49 

71 
55 

74 

55 

77 
53 

77 
54 

72 
58 

79 
57 

78 
55 

71 
47 

70 
50 

67 
51 

69 

52 

77 
55 

69 
55 

74 
60 

76 
60 

73 
52 

71 
52 

80 
55 

86 
59 

85 

60 

79 
57 

71 
57 

68 
56 

75 
51 

83 
53 

74.2 
54,9 

BEN  LOMONO 

MAX 
MIN 

92 
50 

90 
49 

88 
48 

87 
49 

85 
48 

84 
46 

81 
53 

80 
63 

79 
54 

72 
51 

72 
49 

73 
44 

75 
43 

70 
45 

69 
46 

68 
47 

69 
45 

70 
46 

71 
47 

72 
46 

73 
46 

70 
45 

67 
45 

68 
44 

70 
45 

72 
44 

73 
44 

75 
40 

74 
38 

73 
38 

70 
36 

75,2 
45,9 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

70 
51 

65 
55 

63 
56 

65 
56 

68 
57 

73 
56 

75 
56 

69 
56 

71 

56 

74 
56 

67 
54 

69 
52 

72 
53 

70 
51 

65 
51 

68 
51 

64 
54 

68 
49 

62 
56 

64 
56 

67 
54 

70 
56 

66 
51 

68 
49 

69 
54 

71 
50 

73 
49 

75 
53 

64 
52 

65 
45 

67 
46 

68,3 
52,9 

burlingame 

MAX 
MIN 

73 
49 

75 
49 

79 
49 

71 
51 

70 
53 

71 
53 

77 
50 

81 

53 

75 
55 

78 
48 

77 
47 

70 
47 

75 
48 

74 
52 

67 
56 

69 
55 

68 
51 

69 
55 

69 
55 

68 

50 

72 
52 

73 
52 

73 
52 

67 
47 

72 
52 

71 
47 

70 
46 

71 
50 

71 
49 

67 
48 

70 
41 

72.0 
50,5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

74 
54 

67 
49 

76 
49 

70 
47 

79 
49 

81 
48 

80 
51 

79 
50 

77 
50 

80 
44 

75 
53 

76 
45 

80 
46 

76 
48 

73 
46 

71 
50 

77 
47 

75 
48 

67 
54 

64 
52 

76 
44 

74 
49 

70 
52 

75 
41 

77 
47 

75 
49 

80 
46 

61 
53 

72 
42 

68 
40 

77 
36 

74,9 
47,6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

83 
54 

83 
56 

76 
55 

79 
55 

73 
57 

68 
55 

78 
54 

80 
55 

75 
60 

76 
51 

79 
54 

71 
52 

76 
52 

79 
53 

73 
58 

66 
57 

74 
54 

72 
53 

71 
51 

68 
55 

67 
55 

73 
57 

74 
51 

70 
48 

70 
51 

76 
52 

74 
47 

76 
47 

76 
48 

66 
47 

71 
44 

74.0 
52,8 

GTLROy 

MAX 
MIN 

89 
51 

90 
51 

81 
54 

81 
56 

72 
55 

77 
51 

84 
52 

87 
56 

73 
54 

81 
51 

82 
57 

72 
48 

74 
47 

81 
46 

75 
51 

68 
53 

71 
50 

77 
50 

80 
52 

71 
57 

67 
48 

74 
48 

77 
54 

68 
42 

73 
41 

76 
40 

75 
43 

79 
51 

80 
46 

73 
41 

68 
36 

76.6 
49.4 

HALF  MOON  BAY  2  NNw 

MAX 
MIN 

66 
50 

64 
52 

63 
56 

66 
55 

67 
52 

64 
54 

71 
50 

70 
55 

69 
56 

70 
52 

75 
52 

69 
49 

69 
50 

68 
51 

69 
53 

67 
54 

67 
51 

63 
54 

66 
56 

62 
54 

64 
51 

66 
54 

72 
50 

63 
46 

64 
52 

66 
47 

70 
49 

73 
50 

74 
50 

71 
46 

63 
43 

67.5 
51.5 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

82 
49 

76 
52 

77 
50 

68 
50 

75 
49 

82 
50 

82 
47 

71 
52 

79 
50 

82 
48 

75 
54 

74 
47 

81 
45 

70 
48 

70 
49 

71 
54 

76 
48 

76 
54 

70 
50 

68 
52 

75 
44 

75 
52 

70 
54 

74 
40 

79 
46 

74 
54 

80 
42 

82 
39 

74 
44 

69 
42 

75 
34 

75.2 
46.1 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

84 
49 

80 
55 

80 
53 

81 
54 

80 
55 

83 
46 

87 
46 

83 
55 

81 
48 

80 
48 

79 
56 

74 

46 

81 
44 

83 
47 

79 
52 

70 
50 

73 
51 

79 
55 

78 
55 

70 
56 

76 
43 

80 
50 

76 
50 

73 
41 

78 
45 

78 
46 

78 
42 

83 
51 

79 
43 

70 
43 

76 
34 

76.5 
43.7 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

86 
47 

98 
47 

78 
50 

85 
50 

70 
50 

75 
47 

81 
48 

84 
48 

77 
50 

77 
46 

80 
46 

71 
45 

73 
43 

78 
45 

30 
48 

67 
53 

71 
45 

73 
46 

77 
46 

71 
51 

66 
44 

74 
45 

76 
51 

63 
33 

72 
33 

77 
45 

74 
42 

74 
43 

73 
42 

66 
41 

70 
35 

T5,9 
45,6 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

85 
50 

83 
56 

77 
52 

75 
52 

72 
51 

76 
52 

81 
52 

79 
52 

78 

52 

74 
51 

73 
51 

70 
49 

75 
47 

75 
47 

68 
48 

66 
45 

80 
43 

72 
41 

72 
49 

67 
55 

69 
49 

73 
49 

72 
49 

63 
44 

72 
43 

72 
43 

76 
42 

74 
41 

69 
46 

65 
40 

70 
40 

73,5 
47.6 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

83 
50 

88 
51 

79 
51 

79 
53 

69 
57 

71 
54 

77 
51 

81 
53 

75 
57 

72 
50 

78 

50 

71 
49 

74 

50 

77 
52 

75 
53 

62 
56 

75 
51 

75 
52 

72 
50 

70 
54 

66 
52 

72 
54 

75 
53 

69 
46 

69 
47 

76 
47 

72 
42 

76 
42 

76 
51 

66 
49 

69 
40 

73,8 
50.5 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

65 
52 

61 
53 

65 
55 

66 
54 

70 
55 

75 
55 

73 
55 

68 
54 

72 
56 

80 
53 

70 
56 

69 
51 

72 
52 

66 
53 

66 
56 

68 
53 

69 
54 

63 
52 

63 
56 

65 
56 

69 
51 

70 
56 

66 
55 

67 
48 

70 
52 

69 
51 

74 
49 

74 
56 

66 
63 

63 
46 

67 
43 

68,5 
53.1 

MCRRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

68 
51 

61 
53 

63 
58 

68 
51 

70 
57 

75 
50 

68 
55 

67 
54 

70 
53 

74 

50 

69 
56 

73 
53 

76 
54 

68 
48 

72 
50 

67 
53 

68 
52 

69 
51 

66 
56 

66 
57 

77 
53 

68 
52 

67 
54 

78 
53 

81 
57 

80 
60 

76 
56 

75 
55 

66 
55 

68 
50 

79 

50 

70.7 
53.4 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

90 
70 

71 

63 

48 

52 

55 

83 
57 

54 

52 

49 

65 
47 

69 
49 

55 

52 

63 
52 

67 

53 

73 
54 

49 

6  3 
47 

63 
48 

69 
50 

68 
47 

64 
46 

70 
48 

72 
48 

69 
50 

69 
52 

75 
54 

60 
39 

64 
43 

67 
46 

5l!6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

87 
72 

69 
56 

64 
49 

64 
45 

59 
44 

52 
41 

58 
43 

67 
55 

65 
47 

62 
42 

65 
51 

60 

54 
40 

62 
42 

61 

59 

64 
42 

65 
53 

70 

68 
66 

60 

63 
34 

63.5 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

9B 
53 

100 
52 

97 
53 

90 
50 

69 
54 

76 
47 

83 
51 

88 
53 

79 
52 

82 
51 

79 
53 

72 
46 

78 
46 

81 
45 

79 
46 

70 
50 

70 
51 

73 
53 

79 
64 

73 
54 

71 
45 

76 
46 

30 
49 

67 
45 

75 
47 

80 
50 

80 
49 

76 
52 

79 
46 

78 
42 

72 
39 

79.0 
49.2 

S*«  B*1«I«DC*  NolM 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NEWARK 

MAX 

T* 

80 

68 

73 

70 

72 

75 

81 

75 

77 

78 

70 

70 

76 

77 

65 

67 

71 

72 

69 

65 

71 

75 

67 

69 

71 

71 

70 

73 

65 

65 

71 

.  7 

MIN 

5  I 

55 

56 

58 

61 

50 

50 

58 

5  2 

58 

54 

4  7 

52 

48 

44 

52 

49 

41 

42 

52 

.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

64 

65 

66 

69 

72 

76 

70 

71 

74 

66 

68 

71 

69 

66 

66 

65 

67 

65 

64 

67 

69 

65 

66 

68 

69 

70 

71 

63 

64 

67 

67 

.8 

MIN 

" 

58 

59 

60 

60 

58 

56 

60 

62 

58 

60 

54 

" 

60 

59 

56 

61 

58 

5  7 

60 

54 

50 

57 

5  3 

48 

53 

54 

47 

46 

56 

.1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

72 

77 

68 

70 

73 

72 

75 

81 

78 

74 

78 

70 

73 

76 

75 

65 

66 

67 

70 

69 

64 

70 

72 

65 

67 

72 

72 

72 

72 

65 

65 

71 

.1 

MIN 

*8 

50 

57 

48 

53 

50 

49 

51 

48 

5 1 

45 

44 

50 

55 

54 

49 

52 

54 

57 

49 

54 

52 

42 

43 

42 

4  1 

45 

48 

40 

37 

48 

.7 

Paso  robles 

<>8 

94 

88 

81 

75 

85 

86 

82 

81 

82 

76 

77 

83 

83 

73 

72 

73 

79 

73 

73 

73 

80 

75 

78 

81 

82 

82 

83 

80 

70 

77 

80 

.2 

MIN 

48 

48 

48 

40 

41 

47 

45 

54 

44 

39 

43 

5 1 

5 1 

53 

5 1 

54 

49 

45 

45 

46 

44 

50 

43 

49 

41 

44 

34 

45 

.9 

Paso  robles  faa  ap 

98 

96 

86 

71 

78 

83 

87 

77 

81 

81 

73 

75 

85 

81 

72 

70 

71 

77 

74 

72 

73 

83 

68 

75 

76 

78 

76 

81 

80 

71 

74 

76 

.2 

MIN 

52 

50 

5  I 

5  1 

49 

45 

47 

50 

45 

45 

46 

4  1 

43 

46 

5  1 

54 

52 

45 

46 

4  7 

46 

44 

47 

45 

50 

42 

44 

34 

47 

.3 

PINNArLES  national  HON 

MAX 

101 

99 

91 

87 

87 

81 

87 

84 

84 

80 

80 

75 

83 

62 

79 

66 

76 

76 

75 

71 

79 

79 

71 

77 

81 

81 

79 

84 

77 

70 

77 

80 

.7 

MIN 

S* 

48 

47 

45 

40 

47 

46 

48 

45 

43 

45 

44 

50 

44 

46 

45 

50 

4  3 

45 

50 

38 

45 

43 

39 

46 

43 

37 

32 

44 

.7 

PISMO  BEACH 

67 

60 

64 

62 

68 

71 

65 

65 

68 

76 

72 

77 

72 

67 

70 

65 

66 

67 

65 

70 

81 

78 

67 

79 

83 

77 

72 

70 

64 

72 

79 

70 

.3 

HIN 

5* 

54 

56 

56 

56 

50 

52 

54 

56 

46 

5 1 

52 

5  3 

57 

57 

54 

55 

53 

56 

58 

55 

57 

54 

50 

53 

53 

.8 

POINT  PIEORAS  SLANCAS 

62 

63 

68 

64 

70 

72 

64 

63 

72 

66 

70 

66 

72 

67 

64 

66 

69 

66 

64 

64 

70 

70 

67 

64 

70 

68 

67 

68 

66 

65 

67 

.0 

MIN 

SI 

53 

55 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

55 

56 

52 

55 

54 

56 

53 

54 

54 

53 

54 

56 

54 

56 

53 

54 

54 

54 

56 

56 

50 

50 

53 

.9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

83 

91 

81 

79 

71 

72 

78 

82 

77 

76 

79 

72 

74 

76 

78 

69 

74 

75 

73 

70 

69 

72 

75 

69 

68 

76 

73 

75 

74 

66 

68 

74 

.7 

MIN 

*9 

47 

55 

50 

48 

53 

49 

50 

46 

46 

56 

50 

50 

50 

50 

5 1 

47 

44 

45 

39 

38 

46 

43 

3  7 

48 

.4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

97 

92 

90 

81 

77 

77 

83 

78 

79 

77 

70 

70 

78 

76 

65 

60 

67 

74 

73 

65 

69 

75 

67 

70 

73 

69 

66 

79 

73 

66 

69 

74 

.5 

MIN 

*6 

48 

48 

45 

54 

39 

42 

38 

34 

40 

37 

36 

38 

40 

45 

40 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

38 

40 

38 

36 

42 

36 

38 

2  5 

40 

.1 

REDWOOD  City 

81 

78 

75 

72 

71 

78 

83 

82 

78 

76 

74 

75 

79 

77 

67 

69 

72 

73 

68 

67 

74 

76 

71 

70 

76 

75 

79 

77 

68 

68 

73 

74 

.3 

MIN 

'*9 

54 

55 

48 

5 1 

54 

54 

54 

60 

49 

5  3 

49 

46 

5  7 

54 

49 

55 

53 

50 

54 

5  1 

44 

50 

44 

43 

50 

49 

45 

40 

50 

.6 

RICHMOND 

67 

73 

68 

64 

65 

68 

77 

78 

69 

74 

76 

67 

73 

78 

68 

69 

72 

67 

71 

69 

66 

71 

71 

70 

68 

74 

72 

75 

75 

66 

68 

70 

.7 

MIN 

SI 

57 

57 

57 

58 

5  7 

55 

58 

62 

56 

58 

5 1 

5  3 

56 

5 1 

46 

58 

55 

55 

56 

55 

57 

53 

49 

5 1 

49 

52 

55 

45 

44 

53 

,9 

saint  MARYS  COLLEGE 

91 

86 

83 

76 

68 

75 

79 

75 

71 

74 

71 

69 

74 

73 

63 

67 

70 

71 

66 

62 

66 

68 

67 

66 

71 

70 

70 

71 

70 

64 

67 

71 

.5 

MIN 

*5 

43 

50 

54 

54 

48 

59 

46 

43 

48 

56 

46 

47 

43 

47 

52 

46 

39 

42 

39 

42 

36 

37 

47 

.0 

SALINAS  2  E 

69 

67 

70 

79 

77 

82 

82 

69 

77 

82 

75 

73 

79 

76 

67 

71 

72 

71 

70 

66 

74 

75 

71 

78 

75 

75 

81 

82 

69 

66 

74 

74 

.1 

MIN 

<t9 

54 

56 

54 

49 

50 

49 

5 1 

47 

49 

48 

52 

54 

49 

54 

45 

5 1 

54 

42 

48 

48 

4  7 

53 

47 

45 

36 

50 

,3 

SALINAS  FAA  AP 

68 

68 

68 

75 

80 

82 

70 

75 

83 

69 

73 

79 

71 

68 

70 

73 

74 

68 

66 

73 

73 

67 

72 

76 

74 

80 

80 

68 

65 

74 

72 

,7 

MIN 

SO 

55 

5  7 

56 

58 

52 

" 

59 

52 

52 

5  7 

50 

5 1 

50 

54 

56 

5 1 

55 

60 

50 

48 

52 

52 

45 

50 

49 

48 

56 

49 

47 

39 

52 

.0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

96 

97 

95 

90 

75 

82 

81 

80 

86 

60 

73 

74 

80 

81 

80 

75 

71 

76 

76 

70 

78 

80 

77 

76 

80 

81 

76 

84 

79 

74 

77 

80 

1 

MIN 

49 

48 

46 

44 

44 

43 

4  3 

44 

45 

40 

55 

4  1 

43 

43 

4  I 

40 

43 

45 

42 

51 

41 

47 

45 

39 

43 

44 

42 

46 

41 

39 

3  1 

43 

5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

65 

67 

67 

68 

67 

65 

65 

65 

68 

71 

66 

65 

67 

66 

75 

74 

64 

62 

64 

MIN 

53 

55 

55 

55 

56 

57 

55 

56 

59 

53 

55 

5  1 

52 

54 

48 

52 

52 

53 

56 

55 

55 

54 

5 1 

48 

53 

49 

50 

52 

54 

48 

44 

52 

9 

SAN  FRANCISCO  UB  AP 

MAX 

70 

66 

69 

69 

70 

76 

82 

74 

74 

79 

70 

71 

75 

72 

65 

69 

68 

69 

65 

66 

70 

73 

67 

66 

70 

72 

73 

73 

63 

65 

69 

70 

4 

MIN 

51 

53 

55 

57 

57 

57 

54 

59 

58 

52 

56 

52 

52 

56 

58 

57 

52 

55 

58 

57 

56 

57 

53 

51 

54 

51 

46 

52 

53 

46 

45 

54 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

71 

64 

61 

65 

68 

74 

78 

70 

71 

74 

67 

69 

74 

70 

65 

71 

65 

69 

63 

63 

68 

71 

68 

68 

70 

69 

72 

72 

65 

66 

69 

68 

7 

MIN 

55 

55 

55 

56 

58 

60 

59 

60 

60 

59 

58 

58 

57 

56 

58 

57 

58 

60 

58 

57 

59 

58 

56 

54 

57 

57 

56 

58 

54 

52 

52 

57 

1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

71 

65 

69 

68 

71 

73 

78 

71 

72 

73 

68 

70 

75 

70 

64 

68 

65 

70 

65 

64 

67 

73 

63 

68 

70 

72 

76 

76 

63 

65 

69 

69 

4 

MIN 

42 

53 

55 

54 

46 

50 

47 

49 

59 

46 

51 

44 

45 

53 

57 

50 

47 

49 

5 1 

49 

47 

53 

4  7 

41 

47 

43 

44 

46 

47 

39 

36 

46 

0 

SAN  JOSE 

MIN 

SAN  LUlS  OBISPO  POLY 

MAX 

82 

79 

71 

75 

63 

7; 

■  2 

80 

72 

74 

80 

69 

75 

84 

76 

71 

70 

71 

78 

67 

69 

76 

78 

70 

71 

79 

83 

84 

81 

72 

70 

75 

1 

MIN 

53 

52 

52 

54 

55 

50 

52 

5  1 

52 

52 

51 

54 

55 

48 

48 

49 

5  1 

55 

54 

54 

53 

55 

52 

52 

54 

58 

60 

55 

52 

52 

52 

52 

8 

SAN  MATEO 

MAX 

76 

70 

73 

71 

71 

76 

81 

74 

74 

77 

71 

73 

78 

73 

66 

70 

70 

71 

66 

66 

72 

74 

68 

71 

73 

73 

76 

76 

68 

67 

72 

72 

2 

MIN 

52 

54 

52 

53 

57 

57 

55 

58 

6  1 

54 

54 

52 

52 

62 

58 

56 

53 

55 

58 

57 

54 

57 

52 

54 

59 

5 1 

48 

52 

54 

5  1 

45 

54 

4 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

85 

72 

77 

76 

78 

84 

84 

82 

79 

73 

74 

79 

76 

65 

69 

76 

73 

73 

66 

72 

71 

72 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

70 

63 

73 

9 

MIN 

50 

56 

53 

57 

56 

52 

54 

52 

54 

54 

50 

49 

52 

56 

54 

51 

51 

56 

56 

51 

43 

53 

45 

45 

40 

43 

50 

42 

41 

38 

50 

1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

73 

69 

70 

75 

72 

83 

79 

72 

78 

77 

71 

75 

77 

72 

63 

71 

70 

73 

67 

70 

74 

77 

74 

72 

78 

77 

80 

78 

67 

71 

73 

73 

5 

MIN 

49 

54 

5  1 

48 

54 

52 

49 

54 

57 

46 

54 

45 

47 

48 

53 

47 

48 

49 

52 

52 

47 

52 

53 

43 

42 

44 

4  1 

42 

46 

38 

37 

46 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

72 

80 

66 

68 

67 

68 

74 

76 

72 

73 

75 

68 

70 

74 

70 

65 

68 

68 

70 

66 

64 

68 

71 

68 

70 

70 

73 

75 

74 

64 

66 

70 

2 

MIN 

52 

52 

55 

55 

55 

55 

56 

54 

54 

54 

54 

52 

51 

51 

57 

55 

53 

53 

55 

55 

51 

53 

53 

47 

46 

52 

46 

49 

53 

44 

43 

52 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

86 

93 

78 

83 

70 

70 

78 

84 

76 

77 

77 

72 

74 

77 

77 

69 

72 

77 

76 

68 

68 

73 

74 

68 

70 

77 

74 

74 

74 

66 

67 

74 

8 

MIN 

44 

46 

54 

53 

52 

49 

48 

49 

52 

46 

49 

44 

46 

46 

50 

55 

48 

50 

49 

50 

48 

50 

46 

42 

44 

42 

36 

44 

45 

37 

34 

46 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

72 

70 

66 

66 

68 

71 

78 

80 

69 

76 

78 

69 

72 

77 

68 

65 

72 

71 

70 

68 

66 

72 

73 

67 

70 

75 

77 

82 

78 

66 

65 

71 

5 

MIN 

47 

50 

51 

5  3 

53 

49 

49 

54 

55 

46 

53 

46 

46 

48 

51 

50 

46 

50 

48 

49 

46 

50 

52 

42 

46 

45 

46 

50 

49 

42 

40 

48 

5 

SAN  jOAOUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

84 

90 

84 

78 

74 

71 

76 

81 

77 

77 

31 

73 

73 

75 

75 

67 

74 

73 

73 

71 

68 

73 

74 

69 

73 

75 

78 

75 

75 

66 

77 

75 

2 

MIN 

60 

60 

54 

54 

57 

52 

57 

57 

59 

55 

58 

56 

50 

52 

54 

57 

53 

53 

56 

57 

53 

58 

56 

55 

53 

5 1 

47 

5  1 

54 

5  1 

4  7 

54 

4 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT 

MAX 

71 

82 

87 

84 

74 

72 

79 

83 

78 

78 

80 

73 

75 

77 

76 

66 

74 

73 

73 

72 

69 

75 

77 

70 

71 

76 

75 

76 

76 

67 

68 

75 , 

1 

MIN 

53 

53 

51 

48 

52 

49 

52 

53 

56 

50 

50 

50 

52 

49 

52 

55 

48 

49 

49 

53 

50 

51 

53 

43 

49 

47 

42 

47 

48 

44 

54 

50, 

1 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

100 

96 

96 

92 

79 

82 

82 

85 

82 

83 

86 

71 

69 

87 

86 

75 

59 

69 

76 

76 

60 

70 

78 

71 

71 

72 

73 

7B 

76 

74 

74 

78, 

3 

MIN 

62 

63 

66 

62 

62 

52 

52 

49 

49 

48 

47 

43 

46 

46 

55 

52 

50 

5  1 

5  1 

52 

53 

50 

52 

50 

50 

5 1 

52 

5  3 

53 

54 

48 

52, 

4 

AUBERRY 

MAX 

95 

95 

91 

83 

76 

79 

82 

78 

81 

61 

65 

67 

77 

33 

71 

62 

67 

70 

72 

62 

65 

72 

66 

69 

70 

70 

74 

77 

70 

65 

65 

74 , 

2 

MIN 

65 

59 

6  1 

62 

48 

50 

48 

52 

48 

47 

50 

44 

4  3 

45 

51 

53 

48 

47 

50 

51 

5  1 

46 

52 

43 

50 

46 

44 

5 1 

43 

46 

40 

49, 

7 

bakerseield  w8  airport 

MAX 

93 

94 

92 

83 

79 

80 

85 

77 

81 

85 

70 

71 

77 

86 

74 

70 

64 

'1 

30 

65 

67 

77 

73 

72 

73 

75 

73 

77 

77 

66 

71 

76  « 

7 

MIN 

67 

68 

66 

63 

60 

55 

58 

59 

58 

59 

54 

50 

5  1 

54 

53 

55 

55 

56 

55 

5  7 

56 

54 

57 

54 

5 1 

53 

53 

53 

54 

53 

5  1 

56, 

4 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

95 

94 

93 

87 

78 

78 

82 

82 

78 

83 

82 

67 

76 

82 

61 

71 

67 

72 

72 

70 

68 

75 

73 

68 

70 

70 

74 

74 

71 

68 

67 

76, 

4 

MIN 

71 

66 

67 

71 

56 

56 

57 

59 

57 

56 

53 

46 

46 

55 

57 

54 

5 1 

52 

54 

58 

53 

5  1 

56 

50 

61 

52 

50 

57 

53 

55 

4  7 

55, 

7 

BlACKwELLS  CORNER 

MAX 

100 

98 

96 

83 

83 

81 

81 

83 

85 

70 

77 

88 

89 

77 

67 

65 

71 

72 

65 

68 

75 

70 

71 

73 

75 

74 

73 

71 

63 

73 

77. 

4 

MIN 

65 

62 

60 

58 

53 

59 

56 

56 

56 

44 

46 

49 

53 

54 

5 1 

52 

52 

55 

55 

56 

55 

5  1 

48 

49 

43 

52 

50 

49 

4 1 

4  1 

52. 

6 

BLTToNWILLOW 

MAX 

98 

97 

8  1 

8  1 

86 

79 

83 

87 

72 

79 

87 

75 

70 

66 

70 

79 

64 

70 

77 

72 

73 

74 

76 

75 

76 

77 

69 

78. 

6 

MIN 

63 

60 

62 

58 

59 

54 

53 

54 

52 

52 

53 

45 

43 

46 

48 

53 

53 

54 

49 

51 

56 

49 

51 

53 

48 

49 

49 

54 

43 

55 

44 

52. 

2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

82 

87 

34 

79 

71 

64 

68 

74 

67 

66 

66 

58 

59 

68 

70 

64 

60 

63 

64 

60 

56 

64 

61 

52 

60 

65 

65 

70 

71 

56 

60 

66. 

4 

MIN 

52 

52 

51 

42 

45 

42 

41 

40 

44 

42 

42 

33 

33 

35 

41 

40 

40 

41 

40 

39 

37 

38 

41 

35 

36 

40 

34 

34 

37 

38 

31 

39. 

9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

96 

99 

90 

90 

76 

75 

82 

85 

81 

78 

79 

69 

77 

75 

83 

74 

73 

73 

76 

75 

64 

73 

74 

63 

70 

73 

73 

74 

75 

62 

66 

76. 

7 

MIN 

63 

63 

59 

57 

55 

53 

55 

55 

55 

54 

54 

48 

49 

52 

54 

55 

53 

53 

53 

55 

49 

50 

53 

47 

46 

50 

53 

52 

53 

46 

45 

52. 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnu«d 


StaHoa 

Day  Of  Month 

rage 

2 

3 

4 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

MAX 
MIN 

97 

60 

95 

60 

94 

57 

91 
98 

62 
92 

77 
48 

79 
50 

82 
90 

79 
49 

60 
90 

78 
94 

66 
41 

75 
44 

64 
44 

69 
52 

77 
53 

66 
46 

70 
47 

71 
47 

74 
48 

66 
45 

70 
47 

72 
53 

66 
42 

70 
49 

71 
45 

73 
44 

74 
51 

78 
47 

72 
46 

66 
39 

76, 
46 

8 
9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

87 
56 

90 
57 

87 
54 

82 
54 

72 
45 

67 
41 

70 
46 

77 
46 

69 
49 

70 
43 

69 
42 

60 
34 

69 
41 

72 
45 

67 
44 

63 
43 

57 
41 

66 
43 

66 
43 

65 
42 

66 
44 

67 
47 

55 
36 

63 
39 

69 
42 

66 
38 

73 
46 

71 
42 

64 
40 

60 
34 

69 
43 

4 

8 

CPALTNOA 

MAX 
MIN 

96 

97 

94 
6  1 

89 
62 

81 
57 

83 
54 

64 
51 

89 
54 

89 
58 

64 
49 

76 
94 

80 
59 

62 
45 

83 
51 

66 
57 

74 
47 

69 
51 

79 
52 

61 
55 

74 
5  1 

74 
49 

77 
50 

71 
54 

72 
49 

75 
49 

73 
49 

75 
47 

77 
46 

75 
50 

70 
46 

71 
40 

79 
52 

9 
2 

CORCORAN  IRRIG  D15T 

MAX 
MIN 

98 

60 

94 

58 

95 
58 

93 
99 

86 
93 

82 
53 

61 
93 

65 
55 

80 
54 

S3 
93 

95 
57 

66 
46 

71 
47 

76 
47 

85 
52 

79 
59 

66 
59 

63 
54 

74 
54 

78 
56 

67 
51 

72 
52 

77 
53 

71 
49 

72 
46 

76 
50 

74 
47 

75 
50 

77 
49 

76 
52 

70 
43 

78 
52 

4 
4 

DENAIR 

MAX 
MIN 

92 

92 

88 

80 
53 

79 
94 

61 
52 

69 
53 

78 
94 

80 
53 

61 
52 

68 
55 

70 
91 

77 
49 

83 
92 

84 
93 

71 
96 

71 
91 

73 
51 

73 
51 

67 
56 

71 
48 

74 
51 

74 

56 

70 
42 

72 
48 

72 
49 

75 
44 

75 
50 

69 
48 

66 
47 

69 
39 

76,1 
51.2 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

93 
48 

89 
43 

87 
46 

79 
47 

69 
40 

75 
37 

78 
37 

72 
40 

71 
45 

73 
51 

72 
51 

69 
95 

79 
39 

79 
40 

64 
47 

60 
42 

70 
36 

66 
39 

63 

67 

70 
40 

59 
4  7 

59 
34 

69 

70 
36 

70 
33 

75 

67 

65 

66 
29 

71 
41 

6 

2 

electra  power  house 

MAX 
MIN 

99 
53 

97 
54 

92 
51 

89 
54 

76 
90 

81 
47 

84 
47 

82 
50 

79 
56 

79 

50 

76 
55 

71 
45 

78 
48 

83 
48 

82 
48 

79 

50 

73 
51 

77 
46 

77 
46 

75 
54 

74 
48 

75 
50 

72 
55 

71 
43 

75 
48 

79 

46 

77 
45 

76 
46 

74 
46 

66 
46 

73 
38 

76 
49 

7 
1 

FrvE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

1U 
62 

95 
65 

93 
59 

82 
60 

79 
96 

62 
54 

86 
54 

78 
56 

64 
96 

62 
54 

70 
55 

72 
48 

77 
50 

85 
52 

79 
54 

61 
54 

70 
92 

79 
51 

78 
54 

70 
94 

73 
50 

77 
53 

71 
53 

73 
46 

75 
52 

79 
51 

75 
46 

76 
56 

76 
51 

70 
50 

71 
41 

77 
53 

5 
3 

FPIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

100 
58 

97 
59 

98 
58 

95 
99 

84 
52 

81 
49 

82 
49 

87 
50 

60 
96 

65 
52 

84 
52 

70 
49 

72 
46 

79 
49 

87 
52 

77 
54 

66 
94 

68 
5  1 

75 
5  I 

79 
53 

70 
47 

74 

5  I 

76 
5  1 

69 
43 

73 
4  3 

74 
49 

75 
47 

76 
47 

76 
90 

77 

70 
39 

79 

50 

3 
5 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

77 
94 

76 
53 

76 
47 

56 
36 

56 
39 

64 
41 

66 
44 

66 
42 

64 
42 

60 
41 

48 

28 

47 

26 

60 
32 

65 
39 

58 
39 

44 

37 

94 

36 

54 

38 

92 
36 

53 
32 

60 
41 

56 
40 

51 
35 

57 
35 

62 
43 

60 
40 

62 
42 

60 
40 

55 
39 

45 

33 

59 
39 

0 
3 

Gl ENNVILLE 

MAX 
MIN 

88 
51 

89 
48 

88 
49 

87 
49 

82 
39 

78 
41 

79 
40 

60 
38 

75 
43 

60 
34 

76 
34 

82 
38 

76 
40 

63 
47 

66 
45 

61 
48 

68 
40 

64 
42 

62 

72 
43 

66 
46 

66 
46 

66 
38 

67 
39 

72 
36 

78 
49 

66 
36 

58 
42 

64 

39 

72 
42 

7 
3 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

76 
50 

79 
49 

74 
48 

71 
48 

63 
37 

58 
37 

64 
40 

66 
40 

69 
38 

64 
40 

64 
39 

43 

28 

49 
26 

61 
34 

66 
37 

59 
37 

47 
39 

96 
37 

55 
37 

50 
36 

54 
36 

61 
39 

96 
37 

51 
32 

59 
3  3 

69 
41 

62 
37 

65 
40 

63 
36 

55 
36 

46 
30 

60 
37 

4 

9 

HANFOrD 

MAX 
MIN 

94 
55 

94 

60 

93 
53 

90 
96 

81 
52 

62 
52 

69 
93 

63 
94 

69 
90 

64 

50 

61 
55 

73 
46 

75 
44 

87 
44 

64 
49 

74 
55 

69 
90 

77 

81 

78 

76 

79 

79 
52 

74 
45 

78 

79 

75 

78 

76 

71 

72 

80 
50 

0 
1 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

88 
58 

91 
51 

88 
93 

83 
94 

75 
48 

66 
42 

73 

43 

77 
46 

70 
46 

74 
42 

74 
44 

91 
36 

64 
36 

72 
39 

74 
42 

6S 
43 

66 
45 

57 

68 

69 

69 

69 

70 

59 

64 

70 
42 

71 
38 

72 

73 

67 
43 

62 

70 
43 

7 
3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
49 

73 
48 

73 
46 

70 
47 

57 
36 

61 
36 

64 
40 

64 
40 

61 
40 

63 
36 

61 
31 

49 
26 

59 
33 

63 
35 

62 
38 

57 
36 

59 
37 

55 
36 

52 
37 

51 
35 

60 
35 

59 

54 
40 

59 
31 

62 
43 

61 
40 

65 
35 

61 
42 

64 

36 

46 
3  7 

91 
30 

60 
37 

3 

7 

IORIA 

MAX 

MIN 

82 
66 

92 
65 

88 
64 

84 
61 

74 
46 

73 
46 

60 
48 

78 
50 

79 
54 

73 
41 

66 
49 

64 
44 

72 
45 

78 
44 

70 
49 

65 
45 

69 
42 

71 
46 

73 
46 

67 
49 

69 
43 

71 
41 

62 
36 

67 
36 

72 
36 

69 
50 

72 
49 

75 
43 

70 
41 

65 
36 

67 
37 

72 
46 

7 
8 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

94 
74 

95 
75 

93 
74 

86 
71 

79 
63 

79 
61 

64 
94 

80 
57 

82 
63 

se 

63 

83 
57 

68 
53 

78 
54 

88 
62 

61 
61 

70 
55 

64 

99 

70 
98 

74 
57 

73 
56 

62 
50 

75 
55 

72 
99 

71 
98 

70 
55 

76 
96 

72 
57 

77 
59 

72 
97 

69 
58 

72 
53 

77 
59 

3 
4 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

100 
60 

99 
56 

96 
62 

88 
65 

82 
50 

67 
48 

92 
93 

64 
51 

67 
49 

66 
57 

84 
56 

70 
39 

81 
41 

86 
55 

84 
57 

76 
53 

60 
92 

61 
52 

73 

70 

73 

78 

73 
55 

72 

77 

75 

81 
42 

83 

76 

69 

74 

60 
50 

0 

1 

KETTLEHAN  CITY  I  SSW 

MAX 
MIN 

100 
66 

96 
69 

98 
70 

94 
66 

87 
60 

84 
61 

82 
61 

83 
59 

84 
64 

84 
63 

85 
62 

70 
52 

72 
50 

75 
51 

90 
58 

81 
57 

66 
92 

67 

73 

77 
5 1 

68 

73 

76 
5  3 

71 
5  3 

73 

75 

75 
5 1 

75 

77 

76 
5  3 

70 

79 
56 

3 
9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

95 
65 

97 
73 

94 
69 

84 
66 

82 
59 

60 
60 

85 
62 

82 
64 

62 
60 

62 
57 

76 
96 

71 
52 

77 
56 

90 
56 

77 
98 

65 
56 

70 
54 

75 
52 

78 
56 

72 

74 

78 

72 
57 

73 

75 

74 

74 
55 

79 
56 

76 

70 
52 

72 

50 

78 
57 

4 
9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

92 
59 

94 

60 

90 
54 

89 
54 

75 
92 

78 
53 

81 
47 

85 
47 

82 
52 

60 
50 

61 
97 

73 
48 

75 
48 

77 
47 

65 
49 

76 
51 

70 
51 

73 
50 

74 
49 

72 

75 

73 
46 

73 

73 

74 

76 

79 
46 

65 
43 

67 
35 

77 
49 

7 
9 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

95 
55 

93 
58 

90 
55 

81 
56 

80 
96 

81 
59 

82 
50 

82 
50 

81 
92 

82 
52 

80 
92 

72 
49 

72 
48 

85 
47 

84 
46 

76 
52 

66 
51 

74 

86 
50 

85 
5 1 

70 

75 

65 
55 

73 
42 

65 

73 
42 

76 
45 

77 
52 

79 

68 

71 
40 

76 
49 

0 
7 

LFMON  COVE 

MAX 
MIN 

94 

60 

95 
64 

93 
60 

62 
63 

79 
52 

81 
94 

65 
94 

81 
56 

S3 
53 

64 
93 

70 
98 

70 
46 

77 
46 

85 
52 

69 
48 

59 
55 

65 
51 

73 
52 

77 
55 

64 

71 
56 

76 
53 

72 
55 

72 

73 
50 

75 
54 

75 
52 

75 
54 

79 
94 

66 
56 

70 
5 1 

76 
54 

3 
0 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

96 
60 

97 
61 

94 
59 

85 
64 

SO 
52 

82 
52 

86 
52 

82 
55 

S5 
53 

66 
51 

70 
95 

73 
45 

77 
47 

86 
49 

76 
49 

67 
55 

62 
51 

73 
94 

78 
54 

66 
53 

72 
54 

79 
51 

72 
53 

74 
46 

74 
49 

76 
50 

73 
49 

75 
53 

79 
50 

69 
54 

71 
45 

77 
52 

8 
5 

LflDI 

MAX 
MIN 

95 

50 

84 
54 

85 
90 

76 
48 

73 
57 

80 
52 

83 
48 

79 
56 

78 
92 

SO 
48 

77 
97 

72 
48 

78 
46 

78 
51 

70 
52 

71 
55 

74 
51 

74 
53 

76 
5  1 

67 
53 

75 
47 

74 

5  3 

69 
53 

69 
42 

74 
48 

73 
46 

75 
39 

77 
47 

62 
44 

67 
40 

70 
36 

75 
49 

3 
4 

LOS  BANCS 

MAX 
MIN 

94 
57 

94 
59 

90 
57 

75 
54 

79 
54 

81 
53 

84 
53 

79 
54 

S3 
53 

S3 
52 

72 
57 

74 
49 

76 
47 

84 
49 

70 
91 

64 
56 

73 

50 

72 
52 

75 
52 

73 
96 

75 
49 

76 
90 

72 
57 

74 
43 

76 
48 

76 
47 

76 
43 

77 
5  1 

77 
49 

71 
45 

72 
38 

77 
51 

3 
1 

MADERA 

MAX 
MIN 

91 
58 

90 
58 

91 
58 

88 
58 

75 
59 

78 
90 

81 
49 

85 
54 

60 
54 

84 
52 

84 
51 

61 
44 

62 
48 

70 
52 

53 

52 

52 

50 

5 1 

56 

46 

47 

51 

49 

42 

47 

46 

94 

5  1 

46 

40 

50 

.6 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

87 
58 

84 

60 

79 
52 

77 
49 

70 
90 

79 
48 

80 
59 

79 
93 

76 
96 

80 
50 

76 
49 

75 
52 

76 
49 

75 
48 

68 
51 

71 
56 

78 
48 

72 
52 

72 
51 

66 
56 

71 
50 

75 
94 

66 
54 

69 
44 

74 
48 

72 
48 

75 
47 

73 
46 

72 
44 

75 
42 

70 
45 

74 
50 

5 
6 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

95 
68 

97 
69 

95 
65 

66 
66 

61 
63 

81 
97 

85 
59 

80 
62 

62 
99 

85 
57 

74 
55 

72 
50 

77 
49 

87 
55 

76 
56 

68 
56 

65 
55 

70 
53 

79 
53 

67 
5  7 

65 
57 

76 
52 

73 
56 

72 
55 

72 
5 1 

76 
54 

72 
54 

76 
57 

77 
55 

68 
54 

71 
49 

77 
56 

4 

7 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

95 
57 

92 
58 

90 
94 

87 
56 

80 
96 

82 
52 

85 
51 

82 
54 

81 
94 

81 
93 

79 
55 

65 
50 

78 
47 

85 
49 

83 
51 

82 
55 

73 
52 

75 
46 

77 
42 

74 
54 

72 
47 

76 

73 
54 

80 
42 

75 
46 

75 
46 

75 
44 

77 
52 

74 
49 

66 
48 

72 
41 

79 
50 

5 
4 

MODESTO 

MAX 
MIN 

96 
57 

90 
57 

89 
55 

76 
55 

80 
99 

81 
52 

87 
54 

80 
95 

80 
93 

84 
92 

72 
55 

72 
92 

79 
48 

84 
53 

71 
52 

72 
54 

74 

52 

75 
52 

75 
52 

68 
51 

75 
46 

77 
52 

69 
50 

72 
43 

75 
46 

74 
49 

77 
43 

76 
51 

67 
49 

67 
45 

71 
40 

76 
91 

9 
1 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

92 
57 

91 
59 

87 
56 

89 
93 

79 
91 

79 
52 

83 
50 

82 
55 

78 
92 

81 
91 

SO 
50 

70 
46 

75 
47 

82 
49 

82 
49 

66 
56 

73 
50 

71 
52 

73 
52 

71 
55 

73 
48 

74 
52 

73 
55 

70 
42 

73 
46 

73 
46 

73 
43 

74 
5  1 

72 
49 

67 
42 

69 
39 

76 
90 

5 
4 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

95 
55 

94 
57 

92 
56 

90 
58 

81 
49 

74 
46 

75 
46 

62 
49 

77 
47 

60 
43 

77 
46 

60 
37 

67 
40 

76 
45 

82 
45 

70 
50 

63 
44 

67 
44 

71 
47 

67 
43 

67 
44 

72 
48 

66 
41 

69 
45 

71 
43 

73 
42 

75 
47 

82 
49 

71 
46 

67 
38 

79 
46 

1 
1 

oakdale  woodward  dam 

MAX 
MIN 

92 
55 

94 
57 

88 
54 

88 
53 

74 
93 

78 
53 

80 
50 

65 
51 

79 
95 

80 
93 

79 

50 

69 
49 

72 
50 

78 
57 

81 
51 

81 
55 

77 
56 

71 
50 

73 
55 

74 
53 

66 
55 

73 
52 

74 
55 

68 
42 

70 
46 

73 
47 

72 
5 1 

74 
52 

75 
48 

63 
42 

67 
38 

76 
91 

4 
3 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

97 
61 

96 
62 

96 

60 

93 
63 

82 
52 

60 
52 

82 
94 

85 
53 

78 
93 

64 
93 

84 
56 

68 
45 

72 
48 

77 
53 

85 
51 

75 
56 

69 
52 

6B 
53 

74 

53 

76 
54 

67 
53 

70 
5  1 

76 
54 

65 
44 

73 
5 1 

74 
50 

74 

50 

79 
54 

76 
52 

75 

53 

67 
43 

77 
52 

8 

9 

panoche  creek 

MAX 
MIN 

57 

61 

56 

57 

52 

52 

92 

63 
56 

78 
98 

81 
91 

83 
99 

69 
49 

69 
49 

77 
47 

89 
51 

71 
51 

66 
51 

74 

50 

74 

52 

75 
55 

72 
48 

75 
52 

78 
56 

67 
49 

71 
50 

74 

50 

78 
51 

73 
55 

75 
52 

74 
45 

68 
44 

74 

52 

8 
2 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

98 
63 

95 
62 

97 
61 

95 
63 

85 
56 

81 
52 

83 
93 

66 
54 

82 
92 

85 
93 

87 
55 

70 
45 

73 
46 

77 
49 

66 
49 

76 
50 

56 
51 

61 
53 

71 

52 

79 
54 

65 
55 

73 
53 

78 
52 

72 
91 

74 
51 

75 
52 

77 
50 

76 
56 

75 
53 

76 
94 

68 
48 

78 
53 

6 
2 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

78 
49 

79 
47 

75 
48 

71 
45 

65 
42 

70 
40 

73 
45 

72 
43 

71 
44 

72 
43 

70 
41 

68 
32 

69 
31 

76 
41 

71 
45 

64 
42 

56 
41 

57 
42 

63 
39 

65 
40 

63 
39 

62 
41 

61 
41 

62 
40 

66 
39 

69 
38 

68 
37 

'0 
41 

65 
38 

61 
37 

62 
35 

67 
40 

5 
6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  01  Month 

0 

01 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SALT  SPRINGS  PMR  HOUSE 

max 

92 

92 

69 

85 

74 

72 

79 

77 

69 

71 

70 

64 

71 

75 

71 

70 

71 

70 

68 

65 

70 

70 

66 

65 

71 

71 

73 

76 

68 

61 

66 

72 

.6 

MIN 

66 

66 

64 

57 

48 

47 

46 

49 

48 

45 

41 

36 

4  1 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

45 

4  3 

47 

.3 

San  Ll'tS  DAM 

MAX 

97 

94 

93 

90 

70 

79 

60 

84 

78 

79 

83 

70 

71 

'6 

83 

72 

65 

73 

72 

75 

69 

74 

75 

69 

71 

74 

74 

74 

75 

74 

70 

76 

.9 

MIN 

60 

62 

5  7 

54 

54 

55 

58 

56 

53 

56 

49 

50 

5 1 

54 

57 

53 

52 

53 

5  7 

50 

53 

55 

53 

.5 

SPNOR A 

MAX 

97 

98 

96 

92 

68 

82 

82 

84 

78 

80 

76 

66 

71 

76 

82 

74 

74 

70 

76 

75 

66 

73 

74 

66 

70 

76 

76 

75 

78 

70 

66 

77 

.9 

MIN 

60 

62 

60 

60 

52 

50 

50 

54 

52 

50 

54 

43 

44 

46 

46 

50 

52 

46 

46 

49 

46 

46 

45 

45 

50 

49 

.7 

SO  ENTRANCE  YOSEH  t  TE 

MAX 

se 

8* 

60 

73 

63 

66 

72 

69 

66 

67 

62 

60 

67 

68 

65 

56 

58 

60 

59 

60 

67 

65 

59 

65 

71 

70 

66 

72 

63 

59 

62 

66 

.5 

MIN 

57 

50 

49 

50 

42 

36 

40 

42 

40 

41 

36 

30 

34 

36 

42 

42 

38 

36 

40 

38 

37 

4  1 

46 

3  1 

4  3 

40 

40 

3  3 

43 

40 

.0 

STOCKTON  bBAP 

MAX 

9* 

85 

85 

71 

75 

78 

81 

80 

77 

80 

73 

73 

77 

60 

69 

70 

73 

75 

75 

71 

75 

76 

70 

71 

75 

74 

75 

76 

64 

69 

71 

75 

.4 

MIN 

55 

56 

57 

56 

56 

52 

53 

57 

54 

52 

55 

51 

48 

55 

54 

56 

53 

55 

52 

53 

50 

5  7 

53 

4  7 

5  3 

5  1 

45 

52 

.6 

Stockton  fire  station 

MAX 

ee 

94 

84 

64 

76 

75 

79 

84 

60 

78 

61 

72 

70 

76 

80 

6!! 

70 

74 

72 

75 

67 

74 

75 

69 

70 

73 

73 

73 

76 

63 

66 

75 

.5 

MIN 

55 

55 

53 

52 

56 

53 

54 

54 

57 

53 

57 

5 1 

46 

55 

51 

56 

5  1 

54 

51 

52 

46 

5  I 

54 

43 

46 

46 

42 

4 1 

50 

.9 

STOCKTON  MOMRY  BRIDGE 

MAX 

95 

91 

89 

62 

78 

81 

84 

80 

82 

85 

75 

75 

69 

72 

74 

79 

74 

70 

76 

76 

71 

73 

77 

76 

75 

76 

69 

68 

73 

77 

.4 

MIN 

SO 

55 

5  3 

5  3 

5b 

50 

5 1 

53 

52 

50 

55 

46 

50 

55 

49 

54 

47 

53 

46 

5  I 

52 

49 

.4 

TEHACnAP I 

MAX 

87 

88 

86 

77 

67 

76 

79 

74 

79 

70 

71 

51 

70 

74 

75 

67 

60 

56 

63 

55 

66 

68 

59 

60 

69 

67 

69 

75 

64 

55 

65 

69 

.2 

MIN 

51 

49 

53 

55 

4  1 

41 

40 

43 

43 

40 

40 

34 

44 

40 

4  1 

45 

47 

42 

36 

48 

43 

47 

45 

36 

43 

40 

5  1 

3  7 

43 

•* 

TEJON  RANCHC 

MAX 

93 

94 

92 

89 

80 

79 

66 

82 

79 

64 

61 

67 

75 

83 

82 

69 

63 

66 

76 

75 

59 

73 

71 

69 

69 

74 

71 

76 

75 

66 

70 

76 

,4 

MIN 

66 

72 

65 

64 

61 

52 

57 

62 

55 

55 

54 

49 

49 

54 

52 

53 

53 

53 

55 

54 

54 

5  I 

56 

55 

47 

53 

50 

54 

53 

56 

46 

55 

.2 

Three  rvrs  eo i son  ph  i 

MAX 

100 

96 

95 

95 

62 

80 

83 

85 

84 

83 

64 

69 

75 

83 

66 

73 

66 

72 

74 

76 

67 

Tt 

78 

70 

72 

73 

76 

77 

76 

75 

70 

79 

.1 

MIN 

60 

60 

60 

69 

54 

51 

53 

53 

53 

51 

50 

44 

46 

47 

48 

57 

47 

51 

5  I 

62 

60 

5  1 

54 

50 

49 

5  1 

5  1 

52 

48 

61 

52 

53 

.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

96 

94 

89 

66 

72 

76 

80 

77 

73 

74 

70 

67 

74 

77 

75 

70 

69 

72 

71 

69 

70 

72 

68 

76 

74 

74 

73 

74 

64 

66 

68 

74 

.5 

MIN 

it 

56 

56 

57 

47 

47 

46 

*8 

54 

47 

48 

40 

41 

44 

44 

46 

45 

47 

46 

45 

44 

7 

51 

41 

46 

45 

40 

44 

44 

46 

36 

46 

.6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

9'i 

87 

87 

SO 

74 

76 

79 

82 

76 

79 

86 

73 

73 

78 

61 

69 

71 

73 

72 

73 

68 

75 

73 

69 

71 

74 

73 

74 

76 

76 

67 

76 

.1 

MIN 

56 

53 

49 

51 

56 

51 

55 

54 

47 

46 

55 

46 

48 

49 

52 

55 

51 

54 

50 

56 

49 

52 

55 

44 

49 

46 

46 

5  1 

48 

42 

47 

50 

.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

97 

95 

66 

86 

75 

80 

94 

84 

79 

82 

80 

74 

77 

80 

72 

71 

74 

73 

74 

68 

76 

77 

71 

72 

78 

75 

74 

75 

67 

68 

72 

77 

,4 

MIN 

5* 

61 

60 

56 

56 

51 

56 

55 

56 

53 

56 

51 

48 

50 

55 

57 

58 

52 

56 

56 

56 

63 

55 

52 

51 

50 

57 

50 

49 

45 

44 

54 

.0 

Vt  SAL  T  A 

MAX 

9S 

94 

96 

94 

84 

80 

63 

66 

79 

84 

85 

72 

73 

78 

87 

76 

59 

64 

76 

79 

66 

73 

78 

71 

74 

75 

77 

75 

75 

76 

69 

76 

.6 

MIN 

60 

64 

60 

63 

54 

54 

54 

62 

55 

55 

58 

46 

49 

53 

51 

55 

54 

53 

55 

55 

53 

56 

4  / 

54 

51 

55 

53 

52 

45 

54 

,2 

WASCO 

MAX 

97 

93 

95 

92 

84 

60 

81 

84 

79 

63 

85 

72 

71 

77 

86 

77 

70 

66 

70 

80 

66 

71 

77 

72 

72 

73 

75 

75 

75 

76 

62 

78 

,0 

MIN 

63 

63 

62 

64 

58 

55 

55 

59 

57 

55 

57 

47 

47 

50 

51 

56 

54 

55 

52 

56 

56 

52 

55 

55 

49 

50 

49 

55 

52 

54 

46 

54 

,5 

YOSEMTTE  NATIONAL  PARK 

MAX 

8« 

91 

91 

76 

71 

72 

60 

70 

76 

72 

72 

61 

73 

76 

71 

63 

66 

68 

69 

67 

69 

72 

63 

67 

71 

71 

72 

67 

69 

64 

59 

71 

.4 

MIN 

58 

56 

57 

53 

47 

41 

43 

42 

45 

39 

37 

38 

39 

36 

40 

41 

43 

39 

45 

44 

40 

4  I 

51 

35 

45 

42 

43 

42 

39 

45 

39 

43 

,5 

!^0UTh  COAST  DRAINAGE 

Alpine 

MAX 

85 

8* 

81 

79 

80 

85 

89 

68 

66 

85 

79 

79 

83 

83 

77 

64 

70 

69 

61 

69 

77 

77 

76 

74 

80 

60 

84 

80 

78 

75 

73 

78 

,4 

MIN 

59 

57 

59 

59 

60 

55 

58 

60 

58 

59 

59 

50 

53 

55 

47 

53 

51 

52 

57 

51 

50 

55 

55 

57 

56 

56 

58 

60 

54 

56 

49 

55 

.4 

AVALON  PLEASURE  PlE*) 

MAX 

88 

76 

76 

75 

75 

75 

72 

77 

76 

83 

76 

76 

74 

74 

74 

72 

70 

70 

69 

72 

72 

69 

74 

70 

70 

70 

77 

75 

72 

72 

68 

73 

9 

MIN 

70 

61 

62 

65 

63 

61 

60 

61 

61 

59 

58 

58 

57 

56 

58 

56 

58 

58 

58 

59 

56 

57 

58 

58 

56 

56 

59 

59 

59 

56 

56 

59 

,3 

BARRETT  DAM 

MAX 

92 

87 

85 

84 

81 

82 

86 

90 

90 

69 

87 

79 

82 

84 

86 

90 

62 

73 

72 

64 

69 

79 

81 

73 

79 

85 

83 

86 

94 

61 

76 

81 

>o 

MIN 

56 

55 

55 

56 

58 

48 

49 

51 

51 

50 

49 

49 

42 

42 

42 

43 

52 

52 

53 

57 

46 

i*7 

47 

51 

47 

47 

47 

51 

46 

47 

44 

49 

,4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

94 

90 

85 

65 

81 

78 

83 

87 

85 

84 

82 

76 

76 

82 

85 

77 

60 

65 

65 

57 

61 

76 

71 

72 

75 

81 

77 

62 

82 

71 

72 

77 

3 

MIN 

63 

58 

60 

52 

53 

52 

57 

58 

55 

59 

50 

45 

50 

50 

49 

44 

49 

50 

50 

52 

48 

50 

54 

42 

46 

51 

54 

56 

50 

46 

47 

51 

,7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

75 

80 

74 

69 

71 

72 

69 

72 

69 

63 

69 

70 

75 

56 

53 

*9 

56 

61 

61 

60 

56 

62 

67 

67 

67 

64 

61 

60 

51 

64 

9 

MIN 

38 

37 

35 

32 

29 

29 

32 

39 

33 

21 

22 

24 

25 

34 

41 

35 

40 

28 

27 

27 

40 

25 

25 

27 

31 

36 

34 

29 

23 

31 

.0 

BONI TA 

MAX 

79 

76 

75 

78 

80 

95 

86 

86 

62 

85 

62 

77 

78 

78 

75 

66 

75 

74 

74 

75 

76 

78 

69 

76 

92 

85 

96 

81 

63 

75 

72 

78 

,5 

MIN 

69 

63 

69 

64 

60 

55 

55 

62 

55 

55 

53 

52 

49 

52 

56 

56 

49 

56 

60 

61 

51 

58 

57 

56 

52 

52 

52 

61 

59 

57 

58 

57 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

75 

78 

70 

77 

65 

87 

83 

62 

66 

75 

77 

64 

79 

67 

66 

72 

73 

69 

70 

62 

60 

74 

60 

97 

62 

95 

82 

77 

72 

77 

78 

1 

MIN 

66 

63 

61 

62 

61 

57 

58 

56 

58 

56 

59 

53 

51 

54 

58 

56 

55 

56 

57 

58 

53 

55 

54 

51 

52 

54 

55 

56 

50 

53 

48 

56 

1 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

75 

72 

72 

77 

75 

72 

72 

74 

71 

73 

71 

72 

73 

72 

71 

63 

69 

n 

73 

69 

69 

73 

68 

72 

72 

75 

75 

74 

71 

70 

69 

71 

8 

MIN 

63 

66 

65 

63 

61 

62 

62 

62 

62 

60 

61 

60 

57 

59 

60 

56 

53 

58 

60 

61 

56 

56 

60 

59 

59 

60 

61 

63 

57 

55 

56 

59 

6 

CACHUMA  DAH 

MAX 

92 

89 

81 

80 

67 

78 

85 

67 

79 

83 

92 

72 

82 

85 

84 

72 

67 

70 

77 

71 

70 

60 

81 

75 

90 

67 

95 

60 

83 

76 

73 

79 

1 

MIN 

52 

56 

53 

55 

54 

46 

51 

50 

49 

48 

54 

45 

48 

50 

47 

50 

50 

49 

54 

55 

46 

50 

53 

50 

50 

50 

53 

50 

42 

54 

44 

50 

3 

CAMPO 

MAX 

92 

92 

69 

63 

80 

67 

90 

90 

69 

86 

79 

77 

83 

86 

82 

66 

66 

68 

56 

67 

74 

79 

75 

75 

61 

60 

64 

83 

79 

79 

74 

79 

8 

MIN 

52 

50 

5  I 

48 

50 

43 

45 

48 

45 

46 

42 

48 

39 

37 

37 

43 

47 

50 

52 

50 

42 

43 

45 

50 

45 

42 

43 

46 

42 

47 

40 

45 

* 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

92 

84 

83 

78 

76 

69 

94 

87 

86 

87 

60 

82 

97 

65 

79 

70 

73 

75 

73 

75 

85 

62 

76 

61 

88 

95 

95 

85 

79 

74 

81 

82 

0 

MIN 

65 

63 

58 

62 

58 

50 

48 

49 

52 

49 

49 

45 

42 

46 

50 

56 

49 

53 

54 

59 

46 

51 

49 

50 

47 

49 

50 

55 

45 

49 

45 

51 

4 

CHULA  VISTA 

MAX 

76 

74 

74 

71 

75 

75 

77 

74 

75 

72 

70 

70 

65 

69 

71 

70 

72 

69 

70 

76 

73 

75 

69 

72 

3 

MIN 

68 

66 

56 

58 

59 

56 

57 

53 

57 

61 

52 

55 

54 

56 

60 

59 

55 

56 

53 

60 

53 

59 

5 

Cl AREMONT  POMONA  COL 

MAX 

85 

79 

77 

74 

78 

85 

89 

84 

65 

63 

79 

86 

83 

77 

66 

70 

71 

68 

70 

80 

80 

73 

76 

87 

83 

65 

80 

79 

73 

76 

79 

8 

MIN 

65 

65 

58 

67 

56 

55 

56 

58 

55 

56 

49 

5 1 

52 

52 

55 

53 

53 

52 

56 

57 

56 

54 

52 

54 

55 

56 

60 

52 

49 

47 

55 

3 

CORONA 

MAX 

87 

81 

78 

78 

79 

86 

90 

85 

87 

87 

85 

81 

96 

64 

77 

68 

73 

75 

71 

73 

83 

80 

77 

60 

88 

84 

84 

62 

79 

75 

61 

90 

8 

MIN 

5  1 

54 

53 

52 

46 

50 

56 

57 

S3 

54 

56 

59 

43 

54 

5  1 

57 

5 1 

52 

52 

57 

49 

52 

47 

53 

8 

n  ti  utd  r  t  TV 

MAX 

79 

77 

77 

75 

78 

79 

84 

80 

78 

80 

79 

77 

79 

76 

74 

70 

73 

77 

73 

73 

77 

78 

76 

76 

82 

63 

62 

90 

74 

72 

74 

77 

2 

MIN 

69 

63 

58 

55 

56 

58 

56 

57 

55 

55 

6  1 

58 

55 

57 

60 

61 

55 

60 

60 

56 

55 

57 

56 

60 

58 

59 

53 

56 

2 

AHA 

UY  MA 

MAX 

95 

91 

92 

94 

81 

76 

78 

67 

79 

77 

63 

65 

65 

90 

85 

72 

62 

59 

65 

65 

62 

61 

78 

68 

65 

68 

66 

69 

60 

76 

61 

74 

4 

MIN 

43 

43 

40 

37 

34 

39 

4 1 

47 

49 

45 

44 

5 1 

50 

43 

42 

45 

40 

43 

41 

47 

41 

42 

37 

44, 

9 

MAX 

86 

85 

84 

83 

76 

73 

77 

92 

81 

80 

79 

70 

71 

74 

78 

76 

52 

64 

57 

55 

62 

66 

70 

65 

67 

72 

71 

74 

72 

69 

67 

72, 

2 

MIN 

36 

43 

46 

45 

4 1 

32 

33 

36 

43 

44 

43 

44 

43 

40 

36 

39 

35 

36 

36 

40 

4  I 

45 

46 

33 

40, 

9 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

96 

90 

88 

65 

77 

67 

91 

69 

87 

86 

82 

76 

66 

66 

91 

68 

66 

66 

70 

71 

80 

60 

77 

79 

67 

84 

79 

93 

76 

75 

75 

60, 

9 

MIN 

58 

59 

56 

59 

5 1 

52 

54 

54 

50 

50 

45 

49 

49 

49 

54 

52 

54 

52 

57 

50 

53 

50 

49 

50 

51 

51 

56 

46 

47 

45 

51  • 

9 

El  capitan  dam 

MAX 

91 

87 

85 

83 

80 

83 

89 

93 

91 

89 

90 

83 

63 

86 

66 

80 

65 

78 

76 

67 

74 

84 

85 

70 

81 

67 

87 

90 

86 

85 

79 

83, 

0 

MIN 

63 

61 

65 

63 

64 

57 

56 

60 

56 

55 

57 

55 

53 

51 

53 

54 

53 

53 

56 

59 

54 

54 

55 

54 

56 

55 

58 

60 

57 

56 

49 

56  • 

6 

ELSINORE 

MAX 

92 

89 

66 

83 

82 

86 

93 

90 

90 

89 

62 

81 

88 

69 

76 

67 

71 

72 

66 

74 

63 

84 

79 

61 

88 

84 

90 

86 

82 

79 

81 

82. 

9 

MIN 

60 

61 

60 

59 

60 

50 

50 

52 

53 

53 

49 

44 

43 

44 

47 

53 

45 

44 

52 

51 

44 

46 

47 

53 

45 

46 

48 

52 

45 

40 

38 

49. 

5 

E5C0N0ID0 

MAX 

82 

77 

76 

75 

77 

61 

85 

83 

82 

62 

79 

75 

60 

76 

74 

65 

71 

71 

66 

70 

76 

79 

72 

73 

63 

83 

83 

81 

78 

74 

72 

76, 

9 

MIN 

65 

64 

65 

62 

61 

53 

55 

53 

56 

54 

52 

48 

47 

46 

58 

56 

50 

53 

59 

59 

49 

50 

53 

57 

50 

51 

51 

55 

50 

56 

46 

54. 

5 

fontana  kaiser 

MAX 

89 

85 

60 

78 

82 

89 

91 

99 

87 

86 

95 

80 

89 

87 

94 

69 

72 

74 

74 

72 

83 

82 

77 

79 

86 

86 

88 

S3 

80 

77 

82 

82. 

2 

MIN 

65 

64 

60 

63 

57 

56 

59 

60 

59 

60 

59 

49 

53 

56 

56 

57 

55 

57 

55 

54 

54 

56 

56 

58 

58 

60 

59 

63 

55 

51 

50 

57. 

3 

Sm  R«lar»oc*  NotM  Following  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contipu^d 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GILLE5PIE  FIELD 

MAX 
MIN 

S3 
66 

79 
63 

80 
66 

79 
62 

91 
61 

86 
53 

69 
54 

86 
52 

86 
54 

87 
53 

92 
61 

80 
48 

83 
46 

84 
47 

79 
59 

67 
57 

76 
48 

74 
54 

70 
59 

74 
56 

81 
49 

83 
50 

73 
54 

77 

55 

87 
48 

87 
50 

69 
49 

85 
53 

62 
48 

77 
58 

76 
47 

80,7 
53.9 

HENSHAW  0AM 

MAX 
MIN 

9'! 

51 

90 
51 

67 
52 

86 
51 

79 
49 

77 
45 

84 
44 

88 
44 

88 
46 

96 
44 

84 
43 

76 
40 

76 
35 

83 
37 

85 
36 

77 
40 

56 
48 

66 
49 

63 
49 

61 
50 

66 
44 

79 
42 

76 
44 

71 
45 

74 
40 

80 
42 

78 
43 

83 
47 

31 
41 

77 
45 

73 
39 

78.2 
44,4 

IDYLLWILD   BANGER  STA 

MAX 
MIN 

8* 

50 

84 
51 

84 
49 

76 
47 

78 
45 

79 
38 

82 
43 

81 
44 

81 
44 

77 
45 

69 
42 

78 
31 

76 
31 

62 
40 

58 
40 

69 
40 

66 
40 

52 
34 

69 
34 

69 
34 

67 
33 

69 
33 

74 
36 

71 

36 

77 
41 

70 
36 

66 
34 

69 
34 

72.0 
39,5 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 
MIN 

87 
58 

86 
52 

85 
55 

77 
49 

74 
51 

82 
47 

85 
49 

85 
51 

82 
50 

90 
48 

72 
46 

73 
43 

81 
46 

80 
48 

78 
43 

65 
45 

61 
47 

58 
47 

65 
60 

63 
47 

69 
48 

73 
47 

68 
46 

68 
41 

75 
48 

75 
47 

77 
47 

78 
61 

73 
42 

68 
47 

68 
40 

74,2 
47,6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

78 
69 

76 
69 

74 

63 

73 
62 

76 
63 

78 
55 

90 
54 

79 
54 

77 
56 

79 
55 

81 
56 

73 
53 

73 
50 

73 
53 

74 
60 

67 
66 

70 
52 

72 
56 

72 
55 

71 
61 

76 
62 

75 
55 

74 
66 

74 
55 

77 
53 

76 
54 

76 
53 

75 
56 

73 
55 

70 
56 

71 
48 

74,7 
56,3 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

79 
66 

76 
65 

75 
66 

75 
62 

78 
65 

83 
59 

86 
60 

85 
69 

82 
61 

86 
58 

79 
57 

77 
54 

78 
57 

78 
54 

76 
59 

66 
58 

73 
52 

76 
67 

73 
62 

73 
59 

78 
55 

60 
57 

70 
58 

77 
57 

82 
59 

66 
67 

82 
57 

80 
59 

80 
56 

73 
56 

74 
58 

77,9 
59.7 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

73 
5* 

65 
54 

67 
57 

65 
57 

75 
58 

71 

50 

75 
61 

72 
66 

73 
51 

80 
62 

80 
60 

72 
53 

80 
45 

72 
46 

76 
46 

71 
52 

72 
51 

73 
53 

70 
59 

67 
56 

75 
46 

67 
50 

72 
53 

75 
46 

83 
49 

84 
49 

79 
49 

75 
50 

68 
50 

69 
51 

30 
49 

73.4 
52. 1 

LPNG  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
69 

80 
68 

74 

65 

74 

65 

77 
66 

84 
60 

86 
59 

84 
59 

84 

60 

87 
61 

79 
65 

76 
57 

77 
56 

75 
57 

72 
62 

66 
59 

72 
56 

75 
58 

73 
69 

73 
64 

82 
56 

76 
59 

71 
60 

76 
61 

84 
56 

74 

58 

82 
60 

90 
61 

73 
59 

72 

60 

77 
55 

77,3 
60.4 

LONG  BEACH  WB  Ap 

MAX 
MIN 

SO 
70 

78 
63 

76 
65 

74 
66 

79 
62 

85 
57 

86 
56 

84 
57 

85 
57 

87 
56 

78 
58 

78 
56 

80 
54 

78 
64 

73 
59 

70 
68 

73 
55 

75 
57 

73 
59 

74 

57 

81 
55 

78 
56 

72 
60 

77 
59 

86 
54 

81 
59 

83 
57 

32 
61 

76 
56 

72 
55 

77 
53 

78.4 
58.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
69 

74 
67 

75 
66 

74 
66 

76 
66 

78 
61 

82 
59 

78 
59 

77 
62 

79 
61 

74 
61 

76 
56 

77 
57 

74 

68 

69 
63 

69 
60 

71 
58 

73 
60 

72 
62 

73 
61 

75 
57 

75 
61 

72 
63 

74 
56 

80 
59 

78 
60 

78 
58 

79 
63 

71 

60 

70 
59 

72 
65 

74.9 
60.8 

LCS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 
68 

74 
65 

76 
64 

71 
63 

77 
64 

81 
60 

87 
62 

82 
61 

83 
62 

83 
60 

77 
62 

78 
56 

82 
59 

79 
60 

70 
61 

70 
57 

72 
58 

73 
59 

70 
61 

72 
60 

62 
58 

80 
61 

74 
59 

76 
60 

86 
60 

62 
62 

83 
61 

31 
61 

77 
57 

72 
59 

74 

56 

77.6 
60.6 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 
MIN 

91 
67 

38 
61 

82 
61 

81 
57 

76 
51 

82 
59 

85 
66 

85 
65 

83 
62 

83 
60 

81 
56 

74 
47 

81 
56 

81 
60 

30 
58 

80 
49 

63 
50 

64 
51 

63 
52 

62 
49 

74 
51 

74 
56 

74 
53 

73 
47 

79 
58 

79 
60 

80 
60 

79 
64 

77 
56 

74 
49 

75 
51 

77.5 
56.3 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

74 
54 

74 

56 

74 

50 

70 
44 

66 
38 

64 
42 

66 
45 

67 
60 

63 
50 

65 
49 

63 
40 

52 
34 

62 
40 

65 
43 

63 
46 

52 
34 

40 
33 

42 
33 

46 
36 

56 
32 

63 
42 

62 
37 

48 
38 

52 
36 

60 
42 

60 
42 

60 
42 

58 
44 

64 
40 

53 

33 

50 
34 

59.6 
41.6 

MOUNT  WILSON  FC  339  B 

MAX 
MIN 

82 
64 

83 
65 

79 
60 

75 
51 

62 
40 

70 
51 

73 
54 

74 
56 

74 
54 

72 
54 

66 
50 

64 
40 

69 
49 

70 
52 

65 
52 

57 
38 

51 
36 

52 
39 

55 
41 

55 
39 

65 
43 

64 
47 

59 
43 

64 
40 

66 
50 

68 
52 

70 
51 

68 
64 

62 
45 

60 
41 

62 
39 

66.4 
48.1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

76 
67 

74 
67 

72 
64 

73 
63 

73 
64 

73 
57 

72 
59 

73 
59 

73 
58 

75 
56 

74 
59 

72 
66 

73 
55 

73 
56 

70 
62 

67 
57 

69 
55 

72 
67 

72 
60 

66 
61 

71 
54 

72 
57 

70 
57 

70 
68 

75 
55 

72 
57 

73 
56 

74 
59 

70 
57 

68 
66 

69 
51 

71.9 
58.4 

OCEANMOE 

MAX 
MIN 

79 
69 

76 
68 

74 
67 

76 
64 

78 
57 

78 
56 

76 
58 

79 
57 

77 
59 

76 
57 

75 
56 

75 
53 

75 
53 

75 
53 

74 
60 

68 
58 

71 
63 

73 
66 

74 
59 

74 
56 

75 
53 

76 
66 

71 
56 

74 
52 

76 
55 

80 
55 

76 
55 

78 
55 

71 
53 

72 
55 

71 
51 

75.0 
56.9 

0J4I 

MAX 
MIN 

87 
60 

76 
61 

84 
60 

69 
63 

79 
58 

86 
50 

89 
49 

84 
61 

68 
46 

86 
45 

74 
52 

83 
46 

65 
45 

85 
46 

70 
45 

70 
52 

70 
50 

75 
53 

72 
49 

71 
59 

63 
46 

81 
52 

78 
49 

79 
46 

87 
50 

84 
48 

78 
60 

82 
56 

79 
45 

74 
45 

86 
43 

79.8 
50.7 

OXNARD 

MAX 
MIN 

78 
64 

74 
64 

73 
64 

70 
63 

75 
62 

77 
54 

75 
52 

74 
52 

76 
54 

77 
54 

74 
53 

79 
51 

76 
50 

75 
49 

72 
57 

69 
56 

71 
53 

73 
57 

71 
54 

73 
59 

73 
52 

77 
56 

75 
53 

72 
53 

79 
53 

76 
53 

79 
52 

76 
65 

72 
65 

70 
54 

84 
49 

74.6 
55.0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

82 
60 

93 
62 

83 
60 

81 
50 

70 
41 

73 
52 

78 
53 

76 
57 

78 
55 

77 
54 

72 
51 

65 
39 

73 
46 

75 
47 

74 
51 

71 
45 

67 
40 

65 
40 

65 
43 

58 
41 

66 
44 

67 
46 

65 
45 

66 
41 

70 
47 

71 
50 

74 

50 

74 

63 

73 
46 

66 
43 

67 
41 

70.9 
48.2 

PASADENA 

MAX 

MI'- 

86 
66 

81 
66 

77 
62 

76 
62 

78 
57 

86 
56 

89 
57 

86 
57 

85 
57 

87 
66 

84 
57 

79 
51 

85 
51 

82 
52 

80 
57 

68 
54 

73 
54 

72 
54 

71 
57 

70 
60 

83 
51 

82 
56 

77 
65 

80 
66 

87 
53 

83 
56 

85 
57 

82 
61 

78 
53 

76 
54 

78 
49 

80.  1 
56.3 

PERRtS 

MAX 
MIN 

93 
59 

85 
56 

65 
58 

79 
54 

78 
57 

86 
46 

89 
43 

89 
49 

86 
55 

96 
51 

32 
45 

90 
40 

87 
45 

88 
45 

78 
45 

66 
61 

71 

62 

71 
61 

69 
51 

68 
43 

80 
46 

62 
49 

73 
45 

79 
50 

67 
48 

82 
51 

87 
62 

84 
43 

79 
40 

76 
40 

80 
42 

80.8 
48.6 

Point  arguello  wb 

MAX 
MIN 

66 
51 

58 
53 

62 
52 

62 
54 

72 
51 

70 
45 

68 
53 

69 
53 

70 
53 

79 
52 

68 
54 

73 
51 

76 
42 

66 
46 

74 
47 

68 
50 

68 
46 

71 
49 

64 
56 

66 
53 

70 
46 

65 
48 

68 
52 

68 
49 

78 
46 

73 
49 

72 
49 

73 
53 

60 
49 

63 
61 

76 
47 

69.0 
50,0 

POMONA 

MAX 
MIN 

86 
67 

80 
66 

78 
61 

77 
63 

80 
55 

81 
53 

91 
53 

86 
62 

66 
53 

87 
62 

83 
51 

60 
48 

87 
47 

83 
50 

77 
55 

68 
53 

72 
53 

74 
52 

71 
53 

71 
60 

83 
49 

81 
62 

76 
52 

79 
54 

90 
51 

35 
52 

88 
51 

82 
67 

80 
49 

74 
52 

79 
46 

80.5 
53,5 

RAHONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

89 
56 

84 
57 

84 

60 

81 
62 

92 
60 

88 
47 

92 

50 

90 
51 

89 
51 

88 
49 

82 
48 

80 
41 

97 
38 

96 
41 

79 
41 

64 
51 

72 

50 

70 
50 

64 

57 

69 
63 

93 
46 

83 
46 

74 
49 

79 
49 

87 
46 

86 
47 

39 
47 

87 
52 

82 
45 

78 
61 

79 
43 

81,5 
49.5 

REDLAnDS 

MAX 
MIN 

89 
63 

83 
63 

81 
59 

81 
63 

90 
59 

88 
53 

92 
55 

89 
57 

69 
57 

88 
57 

32 
56 

83 
50 

90 
51 

99 
52 

71 
50 

62 
55 

72 
54 

72 
53 

66 
57 

67 
66 

82 
49 

82 
53 

76 
53 

81 
57 

86 
53 

33 
54 

64 
54 

84 
56 

31 
53 

77 
49 

83 
49 

81.0 
54.9 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

MAX 
MIN 

86 
66 

82 
65 

79 
61 

78 
63 

79 
57 

87 
55 

89 
53 

86 
54 

87 
56 

86 
56 

33 
53 

80 
50 

82 
48 

84 
49 

79 
55 

67 
56 

72 
55 

74 

55 

72 
54 

71 
69 

62 
49 

62 
53 

76 
52 

79 
58 

87 
52 

84 
54 

64 
53 

82 
57 

80 
50 

76 
51 

79 
47 

80.3 
64.7 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

93 
64 

86 
63 

91 
60 

81 
61 

80 
56 

80 
52 

86 
53 

92 
55 

86 
54 

89 
54 

95 
53 

81 
49 

82 
48 

88 
46 

86 
53 

71 

66 

61 
54 

73 
55 

75 
65 

68 
56 

71 
50 

83 
53 

92 
54 

75 
56 

80 
61 

39 
53 

36 
63 

36 
57 

85 
50 

85 
61 

76 
47 

81.5 
54.0 

SAN   ANTONIO   CYN  MOUTH 

MAX 
MIN 

91 
64 

88 
58 

79 
59 

74 
57 

74 
57 

74 
57 

84 
62 

80 
64 

83 
58 

83 
57 

81 
56 

75 
46 

82 
56 

83 
60 

81 
50 

66 
54 

67 
61 

66 
49 

66 
49 

64 
53 

76 
49 

77 
56 

74 
52 

74 
49 

82 
60 

82 
65 

82 
60 

81 
63 

75 
66 

71 
52 

76 
61 

77.1 
56.5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

90 
66 

84 
64 

82 
60 

79 
64 

80 
61 

89 
52 

93 
53 

88 
66 

90 
56 

96 
65 

81 
52 

82 
47 

89 
46 

88 
49 

76 
52 

66 
53 

70 
54 

72 
54 

69 
57 

67 
58 

63 
48 

91 
52 

76 
52 

80 
55 

87 
50 

83 
51 

36 
52 

86 
56 

31 
60 

77 
46 

79 
46 

81.2 
53.9 

5ANDBERG  wB 

MAX 
MIN 

85 
67 

87 
66 

81 
60 

61 
48 

66 
47 

75 
54 

78 
60 

73 
57 

74 
55 

76 
56 

63 
42 

57 
40 

66 
52 

73 
56 

63 
45 

51 
43 

53 
43 

52 
45 

60 
47 

55 
44 

66 
44 

66 
50 

69 
43 

63 
40 

70 
51 

71 
53 

64 
54 

69 
64 

64 
49 

60 
42 

60 
39 

66.2 
49.9 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
68 

75 
68 

74 
67 

75 
66 

77 
64 

79 
62 

60 
62 

80 
62 

77 
62 

81 
62 

77 
61 

74 
58 

75 
56 

75 
61 

73 
61 

67 
56 

73 
53 

74 
60 

73 
64 

73 
61 

75 
57 

76 
59 

70 
62 

74 

60 

81 
58 

81 
59 

81 
58 

77 
62 

76 
58 

72 
59 

71 
56 

76,6 
60,7 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

89 
62 

61 
64 

82 
58 

72 

60 

80 
56 

90 
52 

93 
55 

87 
54 

87 
55 

86 
52 

79 
51 

83 
55 

87 
50 

85 
48 

73 
50 

68 
54 

74 
52 

75 
56 

72 
64 

71 
59 

84 
49 

92 
54 

76 
52 

32 
53 

96 
55 

85 
65 

81 
57 

84 

69 

78 
49 

75 
50 

82 
51 

81,1 
54.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

86 
68 

82 
67 

76 
61 

76 
63 

79 
56 

86 
54 

90 
55 

88 
64 

86 
56 

88 
53 

86 
54 

81 
60 

86 
49 

83 
51 

80 
56 

69 
56 

74 
54 

75 
54 

71 
67 

71 
61 

84 
50 

81 
65 

79 
65 

81 
66 

89 
52 

86 
54 

86 
54 

83 
59 

80 
51 

75 
64 

79 
54 

81.2 
55.9 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

96 
56 

90 
56 

92 
59 

84 
62 

83 
64 

95 
47 

95 
43 

94 
53 

92 
52 

90 
50 

85 
49 

85 
45 

91 
42 

92 
42 

81 
42 

64 
37 

71 
36 

73 
35 

65 
41 

76 
40 

84 
44 

85 
46 

79 
49 

83 
56 

88 
46 

86 
48 

88 
49 

8B 
52 

84 
47 

80 
42 

96 
39 

84.6 
47.4 

SAN  PFDRO 

MAX 
MIN 

75 
69 

73 
68 

74 
64 

73 
66 

73 
65 

75 
64 

76 
63 

77 
62 

76 
63 

77 
60 

80 
66 

70 
69 

73 
59 

73 
59 

69 
61 

66 
58 

69 
67 

69 
69 

68 
61 

66 
62 

72 
59 

71 
60 

71 
61 

69 
60 

79 
59 

79 
59 

76 
61 

71 
63 

68 
59 

66 
59 

71 
57 

72.5 
61.3 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

83 
70 

80 
70 

79 
66 

75 
65 

80 
65 

95 
58 

97 
57 

85 
67 

85 
59 

87 
58 

84 
58 

79 
55 

81 
53 

30 
56 

77 
63 

71 
59 

76 
55 

76 
66 

75 
59 

74 

59 

81 
54 

80 
56 

77 
61 

79 
59 

90 
65 

82 
66 

87 
67 

82 
59 

79 
57 

76 
57 

75 
51 

30.  1 
59.6 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

78 
64 

7  1 
63 

76 
63 

70 
63 

7  7 
56 

80 
55 

82 
53 

76 
56 

79 
56 

8  1 
67 

78 
55 

79 
53 

79 
51 

76 
52 

75 
53 

70 
53 

73 
53 

75 
55 

73 
54 

74 
61 

80 
52 

80 
56 

74 

67 

75 
55 

82 
65 

79 
55 

78 
53 

78 
54 

72 
56 

71 
54 

81 
52 

76.5 
55.6 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
64 

70 
63 

75 
64 

70 
63 

78 
56 

78 
53 

79 
50 

/6 
54 

80 
54 

80 
65 

80 
51 

79 
51 

76 
50 

73 

60 

73 
52 

71 
50 

71 
53 

76 
56 

71 

63 

75 
57 

78 
50 

76 
56 

72 
56 

74 
54 

78 
52 

76 
54 

75 
54 

72 
55 

70 
56 

68 
61 

77 
46 

75.0 
54.3 

Santa  catalina  wsap 

MAX 
MIN 

74 
61 

72 
57 

71 
59 

67 
58 

66 
59 

73 
58 

77 
64 

77 
59 

73 
58 

77 
57 

69 
58 

70 
56 

77 
61 

72 
56 

64 
52 

63 
51 

64 

52 

67 
54 

63 
57 

68 
68 

74 

58 

76 
60 

64 
58 

71 
68 

91 
65 

78 
66 

79 
66 

77 

59 

73 
55 

64 
52 

54 

71.4 
57.9 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  Ot  Month 

V 

at 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  MARIA  we  AIRPORT 

MAX 

64 

72 

61 

74 

66 

76 

6  3 

69 

68 

7  7 

7  3 

69 

80 

83 

80 

80 

78 

67 

67 

80 

73 

MIN 

52 

55 

55 

58 

51 

46 

53 

55 

50 

56 

56 

53 

45 

46 

60 

52 

50 

bl 

57 

51 

48 

50 

61 

47 

49 

51 

49 

55 

50 

50 

47 

51 

3 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

73 

71 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

7  1 

70 

69 

6  7 

66 

6  7 

66 

68 

70 

69 

68 

76 

74 

68 

69 

68 

66 

72 

69 

7 

MIN 

67 

67 

64 

65 

61 

59 

59 

59 

60 

56 

61 

57 

55 

57 

56 

58 

56 

59 

60 

62 

66 

60 

69 

58 

52 

66 

58 

60 

58 

69 

54 

59 

,2 

SANTA  PAULA 

MAX 

SO 

75 

76 

72 

76 

8 1 

82 

8  1 

80 

84 

75 

84 

82 

79 

77 

69 

71 

75 

72 

7  1 

79 

79 

75 

83 

82 

78 

80 

79 

74 

78 

77 

6 

MIN 

64 

64 

61 

61 

60 

52 

52 

57 

52 

47 

49 

46 

45 

46 

52 

55 

51 

54 

49 

56 

49 

52 

50 

53 

53 

54 

63 

46 

45 

44 

52 

4 

SUNLAND 

MAX 

86 

78 

80 

68 

78 

8  9 

78 

78 

85 

69 

69 

8  1 

79 

77 

65 

82 

82 

82 

78 

72 

82 

76 

4 

MIN 

59 

60 

54 

61 

57 

56 

61 

59 

59 

60 

55 

56 

55 

56 

50 

55 

52 

50 

52 

56 

56 

57 

52 

56 

59 

55 

5  7 

61 

50 

57 

47 

55 

9 

TORRANCE 

MAX 

82 

78 

78 

77 

82 

82 

80 

79 

68 

80 

75 

79 

7  3 

7 1 

7  I 

79 

7  7 

73 

85 

80 

8  1 

90 

72 

73 

76 

77 

2 

MIN 

69 

67 

64 

65 

59 

57 

49 

49 

51 

58 

57 

56 

57 

55 

60 

52 

55 

57 

57 

54 

66 

55 

57 

53 

55 

51 

56 

7 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

83 

79 

79 

75 

76 

65 

8  6 

86 

82 

8  1 

8  3 

70 

73 

75 

7  3 

81 

80 

7  I 

78 

89 

82 

84 

84 

78 

74 

78 

79 

8 

MIN 

67 

67 

62 

63 

62 

54 

53 

50 

54 

50 

51 

50 

48 

50 

61 

54 

51 

53 

56 

60 

52 

51 

55 

56 

51 

51 

51 

62 

51 

52 

45 

54 

3 

TkttchEll  dam 

MAX 

80 

70 

74 

70 

76 

80 

8  I 

76 

8  1 

75 

77 

85 

76 

75 

70 

69 

79 

73 

71 

78 

76 

7  1 

78 

85 

84 

02 

83 

75 

61 

76 

.9 

MIN 

52 

55 

54 

56 

57 

46 

51 

50 

46 

55 

56 

51 

51 

45 

47 

52 

51 

52 

53 

53 

49 

54 

53 

47 

68 

53 

55 

55 

52 

49 

52 

0 

U  C  L  A 

MAX 

78 

74 

76 

72 

77 

79 

82 

80 

77 

8  1 

82 

74 

79 

75 

72 

68 

72 

76 

72 

70 

76 

78 

74 

74 

85 

61 

82 

80 

73 

70 

75 

76 

3 

MIN 

71 

66 

67 

66 

66 

65 

66 

66 

65 

63 

65 

63 

64 

63 

63 

60 

60 

60 

62 

62 

61 

65 

62 

6l 

62 

66 

66 

64 

58 

60 

59 

63 

6 

UPLAND  3  N 

MAX 

68 

82 

79 

76 

78 

87 

90 

85 

87 

84 

79 

84 

86 

85 

76 

66 

69 

69 

70 

67 

79 

78 

7  7 

64 

62 

83 

82 

73 

72 

74 

76 

78 

,9 

MIN 

57 

60 

56 

59 

57 

51 

54 

55 

54 

50 

47 

48 

49 

49 

50 

52 

53 

51 

52 

52 

47 

53 

50 

51 

50 

54 

53 

45 

45 

48 

49 

51 

6 

VISTA  2  NNE 

MAX 

80 

75 

79 

82 

79 

75 

72 

69 

76 

8 1 

8  3 

83 

8  1 

79 

7 1 

72 

76 

,1 

MIN 

66 

65 

65 

62 

61 

56 

57 

56 

56 

56 

55 

51 

51 

53 

59 

56 

51 

55 

58 

58 

52 

54 

54 

66 

53 

55 

55 

56 

51 

53 

50 

56 

0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

92 

90 

90 

8  3 

86 

86 

86 

8  7 

85 

85 

82 

78 

8  I 

85 

6  1 

75 

63 

66 

61 

67 

7  3 

76 

72 

74 

79 

78 

61 

81 

77 

73 

73 

79 

0 

MIN 

52 

50 

51 

46 

46 

43 

45 

45 

46 

46 

44 

40 

38 

40 

39 

41 

45 

45 

50 

49 

45 

42 

43 

42 

44 

42 

44 

48 

42 

46 

38 

44 

4 

VORBA  LINDA 

MAX 

84 

78 

77 

76 

79 

85 

90 

85 

86 

86 

6 1 

80 

85 

82 

75 

68 

73 

75 

72 

75 

62 

80 

74 

79 

89 

85 

66 

81 

79 

75 

76 

80 

0 

MIN 

68 

67 

60 

63 

62 

56 

55 

55 

56 

54 

55 

51 

51 

54 

61 

56 

53 

53 

57 

61 

52 

55 

54 

56 

55 

55 

66 

59 

51 

54 

49 

56 

3 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

BAKER   9  NNW 

MAX 

106 

103 

104 

102 

96 

68 

94 

96 

95 

95 

95 

89 

80 

86 

89 

90 

78 

70 

7  7 

8 1 

84 

8  3 

8 1 

85 

88 

85 

66 

85 

83 

88 

3 

MIN 

72 

72 

72 

71 

63 

62 

62 

56 

63 

62 

63 

53 

53 

55 

57 

58 

57 

58 

58 

56 

56 

55 

60 

56 

55 

56 

60 

62 

61 

59 

56 

60 

0 

6ARST0W 

MAX 

100 

100 

97 

90 

61 

66 

90 

90 

90 

89 

84 

79 

80 

85 

82 

83 

70 

72 

74 

75 

75 

80 

60 

7  7 

61 

82 

63 

83 

79 

75 

73 

82 

8 

MIN 

67 

63 

62 

65 

53 

60 

65 

54 

54 

52 

54 

44 

44 

44 

49 

53 

50 

53 

52 

49 

47 

50 

54 

43 

48 

62 

53 

66 

50 

49 

41 

52 

8 

BFAUMnNT   1  E 

MAX 

92 

67 

86 

62 

77 

87 

90 

68 

88 

85 

80 

80 

82 

87 

84 

67 

67 

65 

64 

65 

76 

79 

73 

76 

61 

80 

62 

63 

79 

75 

74 

79 

4 

MIN 

58 

56 

56 

60 

55 

48 

51 

52 

54 

53 

50 

48 

46 

47 

45 

51 

51 

52 

53 

53 

45 

46 

48 

52 

49 

50 

50 

55 

47 

48 

44 

50 

6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

94 

90 

62 

79 

81 

83 

60 

86 

65 

71 

72 

75 

77 

75 

72 

68 

75 

76 

75 

76 

75 

76 

75 

77 

76 

78 

76 

74 

71 

66 

77 

9 

MIN 

49 

49 

47 

52 

40 

43 

43 

42 

43 

40 

39 

33 

35 

36 

41 

54 

51 

48 

39 

44 

40 

42 

41 

37 

39 

39 

39 

47 

38 

46 

34 

42 

4 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

65 

69 

67 

70 

56 

57 

59 

59 

58 

60 

52 

47 

56 

57 

56 

55 

44 

48 

53 

53 

53 

54 

5  1 

56 

59 

56 

58 

56 

57 

52 

52 

56 

5 

MIN 

46 

46 

48 

41 

39 

43 

43 

44 

40 

42 

30 

24 

33 

38 

45 

36 

33 

35 

33 

36 

35 

39 

39 

33 

42 

41 

41 

36 

41 

37 

26 

36 

4 

BlyTHF 

MAX 

104 

102 

102 

101 

98 

97 

99 

101 

99 

96 

96 

96 

68 

92 

94 

93 

86 

69 

76 

80 

83 

66 

86 

85 

88 

90 

90 

66 

90 

85 

64 

91 

0 

MIN 

67 

66 

63 

67 

67 

55 

59 

61 

60 

59 

57 

60 

47 

48 

46 

53 

55 

59 

56 

56 

55 

55 

57 

56 

54 

53 

56 

57 

57 

57 

56 

57 

4 

BIVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

101 

102 

1  04 

I  0  I 

94 

96 

101 

102 

99 

97 

99 

67 

9 1 

92 

68 

86 

70 

79 

6  3 

85 

86 

86 

69 

88 

66 

87 

90 

85 

86 

90 

4 

MIN 

73 

73 

73 

75 

71 

65 

71 

70 

69 

68 

67 

65 

58 

58 

57 

61 

61 

62 

61 

60 

62 

61 

63 

65 

63 

62 

64 

63 

63 

66 

65 

65 

I 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

96 

98 

1 0 1 

10  I 

96 

94 

98 

97 

97 

90 

88 

92 

92 

93 

82 

80 

8  I 

83 

85 

65 

84 

69 

89 

91 

87 

88 

87 

69 

7 

MIN 

65 

65 

64 

66 

63 

57 

60 

64 

61 

62 

53 

53 

55 

50 

52 

56 

64 

50 

55 

57 

55 

56 

52 

52 

65 

60 

62 

59 

62 

52 

57 

6 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

98 

101 

103 

103 

100 

92 

97 

102 

103 

99 

91 

93 

9  3 

8  7 

8  1 

8  5 

88 

6  7 

9  1 

9 1 

91 

9 1 

92 

0 

MIN 

71 

66 

70 

70 

68 

60 

63 

63 

66 

61 

65 

64 

52 

52 

55 

64 

63 

61 

59 

55 

56 

59 

60 

68 

57 

57 

58 

58 

56 

69 

60 

61 

3 

CANTTL 

MAX 

101 

101 

97 

87 

83 

87 

90 

87 

91 

91 

78 

78 

82 

86 

82 

73 

72 

66 

76 

80 

8  1 

7  3 

60 

8 1 

82 

80 

80 

62 

66 

62 

1 

MIN 

65 

60 

56 

62 

49 

50 

52 

52 

52 

49 

53 

51 

43 

44 

43 

58 

52 

57 

47 

56 

49 

52 

64 

61 

47 

49 

48 

52 

47 

59 

45 

51 

6 

Daggett  faa  airport 

MAX 

100 

99 

97 

93 

65 

88 

90 

90 

9  1 

89 

64 

77 

82 

86 

65 

7  3 

75 

78 

80 

79 

8 1 

84 

82 

85 

84 

79 

83 

6 

MIN 

68 

66 

69 

62 

57 

58 

57 

60 

61 

59 

57 

47 

51 

50 

53 

57 

55 

55 

56 

53 

51 

55 

67 

51 

52 

54 

56 

60 

56 

53 

46 

56 

3 

DEATH  VALLEY 

MAX 

110 

110 

109 

106 

101 

97 

99 

95 

102 

102 

100 

66 

92 

93 

96 

89 

90 

90 

92 

69 

90 

9  3 

94 

92 

92 

90 

94 

5 

MIN 

75 

74 

73 

65 

76 

69 

69 

64 

72 

73 

78 

63 

66 

62 

61 

72 

66 

66 

60 

70 

63 

62 

74 

65 

69 

64 

65 

66 

63 

66 

67 

66 

I 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

87 

86 

64 

79 

69 

68 

68 

62 

70 

9 

MIN 

51 

47 

49 

51 

45 

43 

43 

43 

47 

39 

42 

30 

33 

37 

37 

50 

48 

44 

38 

41 

43 

38 

36 

40 

39 

48 

37 

39 

34 

41 

9 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

97 

101 

99 

99 

96 

88 

92 

96 

93 

93 

92 

66 

89 

8  1 

8  3 

87 

6 

MIN 

77 

77 

76 

76 

71 

70 

70 

71 

73 

71 

70 

64 

63 

62 

62 

62 

64 

62 

60 

59 

60 

61 

63 

65 

64 

63 

64 

66 

64 

68 

65 

66 

5 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

102 

1 04 

104 

100 

98 

97 

101 

105 

96 

91 

93 

95 

92 

79 

88 

89 

92, 

1 

MIN 

65 

69 

66 

70 

64 

61 

60 

63 

'62 

62 

61 

62 

61 

52 

51 

55 

60 

59 

57 

56 

56 

59 

60 

57 

52 

56 

52 

60 

58 

62 

55 

59 

5 

FAIRMONT 

MAX 

98 

92 

92 

68 

77 

70 

82 

65 

80 

80 

66 

69 

75 

79 

7  1 

60 

60 

66 

6  7 

6  7 

65 

74 

4 

MIN 

68 

70 

69 

58 

54 

54 

55 

59 

61 

60 

54 

50 

50 

51 

54 

50 

48 

49 

48 

52 

49 

49 

55 

52 

52 

53 

56 

54 

55 

55 

46 

54 

5 

GLAMIS  6  ENE 

MAX 

98 

102 

102 

99 

101 

99 

101 

102 

100 

99 

97 

94 

8  9 

94 

95 

8  5 

80 

88 

90 

90 

90 

91 

5 

MIN 

72 

73 

75 

73 

70 

69 

67 

74 

71 

70 

68 

63 

60 

62 

62 

54 

62 

47 

49 

57 

60 

61 

62 

59 

63 

63 

66 

63 

64 

65 

63 

64 

1 

HAIwEE 

MAX 

93 

90 

91 

87 

61 

73 

78 

8  I 

77 

83 

8  1 

69 

68 

75 

66 

68 

68 

75 

2 

MIN 

61 

62 

58 

56 

53 

52 

52 

53 

59 

58 

54 

43 

43 

42 

45 

53 

54 

60 

46 

45 

49 

48 

61 

48 

47 

47 

48 

60 

51 

52 

45 

50 

9 

HAyFIELD  pumping  PLANT 

MAX 

99 

100 

101 

102 

95 

89 

93 

98 

99 

98 

95 

9  1 

91 

9  3 

8  2 

86 

6 

MIN 

69 

66 

67 

70 

64 

60 

60 

60 

63 

60 

56 

60 

60 

50 

52 

57 

59 

60 

56 

53 

57 

55 

59 

61 

58 

66 

58 

59 

55 

65 

61 

59 

7 

IMPERIAL 

MAX 

100 

101 

102 

98 

92 

96 

100 

101 

99 

97 

96 

67 

92 

92 

95 

86 

83 

8  1 

6 1 

89 

6  7 

90 

90 

9 1 

9 1 

90 

86 

91, 

2 

MIN 

72 

72 

73 

73 

68 

66 

68 

70 

69 

67 

72 

64 

58 

59 

65 

62 

65 

62 

60 

60 

60 

62 

63 

60 

63 

63 

61 

66 

62 

72 

62 

65, 

1 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

102 

102 

104 

100 

93 

97 

103 

103 

101 

98 

98 

86 

92 

95 

96 

88 

85 

6 1 

8  1 

86 

90 

88 

9 1 

90 

92, 

3 

MIN 

70 

69 

70 

71 

67 

62 

63 

66 

63 

65 

65 

62 

53 

54 

55 

59 

64 

60 

56 

58 

57 

57 

62 

56 

58 

56 

58 

60 

59 

68 

58 

61  , 

4 

INDEPENDENCE 

MAX 

92 

93 

94 

69 

62 

62 

80 

85 

84 

75 

76 

76 

69 

78, 

8 

MIN 

57 

59 

54 

54 

46 

49 

50 

51 

52 

37 

46 

49 

53 

62 

45 

46 

47 

46 

46 

45 

44 

49 

41 

46, 

7 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

96 

100 

100 

106 

100 

94 

96 

103 

102 

97 

98 

96 

92 

92, 

0 

MIN 

66 

72 

71 

73 

69 

67 

64 

67 

74 

68 

65 

66 

50 

55 

56 

64 

62 

57 

60 

60 

55 

59 

57 

63 

56 

57 

57 

59 

56 

61 

61 

62. 

2 

INYOKFRN 

MAX 

99 

99 

98 

94 

83 

85 

69 

84 

90 

68 

66 

77 

81 

85 

84 

76 

67 

64 

77 

76 

79 

76 

78 

79 

80 

60 

80 

81 

79 

78 

73 

62. 

2 

MIN 

63 

64 

60 

69 

54 

52 

53 

53 

55 

51 

54 

43 

44 

46 

45 

46 

54 

54 

47 

49 

49 

51 

55 

48 

48 

50 

50 

61 

54 

51 

49 

52. 

0 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

102 

103 

104 

103 

99 

92 

95 

100 

100 

97 

91 

95 

83 

89 

91 

91 

87 

62 

70 

73 

78 

82 

86 

66 

82 

89 

89 

90 

87 

90 

83 

89. 

9 

MIN 

75 

74 

73 

74 

70 

64 

65 

68 

69 

67 

69 

61 

58 

61 

56 

59 

62 

61 

61 

60 

60 

59 

63 

64 

61 

61 

60 

64 

63 

68 

61 

64. 

3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

79 

80 

79 

77 

67 

73 

76 

73 

72 

70 

68 

65 

71 

70 

70 

58 

53 

53 

55 

60 

63 

61 

58 

63 

69 

64 

70 

67 

60 

59 

59 

66. 

6 

MIN 

55 

53 

54 

52 

46 

44 

47 

50 

54 

50 

50 

34 

37 

43 

53 

44 

42 

41 

40 

43 

40 

42 

47 

38 

40 

44 

45 

48 

45 

44 

35 

45. 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConUnu»d 


SlaUon 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LUNCASTER 

MAX 

bT 

87 

66 

66 

64 

73 

74 

80 

83 

76 

63 

63 

64 

71 

70 

75 

78 

72 

75 

79 

6  1 

72 

80 

77 

72 

72 

78 

2 

MIN 

60 

60 

58 

57 

53 

49 

49 

49 

55 

51 

46 

46 

39 

43 

43 

50 

51 

50 

49 

51 

46 

46 

54 

48 

43 

49 

49 

52 

49 

52 

40 

49 

6 

LI  >N0  shaunee  hill  RCN 

MAX 

78 

82 

80 

83 

80 

66 

67 

72 

76 

73 

64 

55 

57 

67 

65 

67 

70 

69 

67 

73 

75 

69 

7  1 

70 

67 

63 

72 

5 

MIN 

67 

66 

64 

63 

48 

56 

59 

60 

57 

55 

52 

43 

46 

53 

52 

49 

47 

44 

48 

48 

45 

53 

47 

46 

50 

56 

53 

57 

48 

49 

42 

52 

4 

LUCERNE  VALLEY  I  SSW 

MAX 

85 

8  7 

66 

69 

8  1 

76 

86 

79 

63 

84 

76 

65 

62 

69 

69 

75 

77 

77 

75 

80 

81 

77 

80 

79 

72 

72 

80 

0 

MIN 

56 

57 

57 

59 

52 

48 

49 

50 

50 

46 

45 

45 

41 

40 

41 

43 

49 

49 

52 

48 

44 

45 

45 

47 

45 

45 

48 

52 

47 

42 

40 

47 

6 

MECCA  3  SE 

MAX 

93 

100 

99 

94 

94 

96 

90 

90 

90 

90 

8  3 

85 

68 

80 

8  1 

67 

64 

65 

88 

90 

87 

89 

86 

87 

85 

89 

,3 

MIN 

70 

71 

71 

73 

66 

66 

65 

68 

65 

62 

61 

54 

54 

58 

57 

61 

59 

59 

56 

57 

57 

60 

60 

58 

57 

56 

60 

57 

62 

62 

61 

^4 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

87 

88 

79 

83 

83 

83 

8  1 

75 

7  3 

74 

76 

78 

72 

67 

61 

62 

63 

69 

69 

68 

70 

73 

72 

74 

73 

70 

66 

65 

74 

»6 

MIN 

71 

73 

73 

72 

59 

60 

64 

67 

66 

66 

63 

48 

56 

56 

60 

62 

57 

49 

50 

50 

52 

57 

52 

53 

57 

56 

57 

61 

55 

52 

56 

59 

3 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

82 

64 

87 

85 

77 

73 

77 

8 1 

76 

69 

64 

61 

71 

69 

74 

77 

70 

74 

78 

60 

75 

77 

75 

73 

77 

78 

4 

MIN 

61 

6<> 

60 

62 

55 

49 

51 

51 

55 

52 

52 

44 

42 

44 

44 

52 

46 

50 

46 

51 

45 

49 

54 

46 

47 

53 

47 

53 

46 

48 

40 

50 

4 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

90 

92 

90 

89 

60 

81 

83 

63 

82 

81 

81 

78 

77 

75 

74 

70 

70 

59 

66 

66 

70 

72 

65 

70 

71 

73 

74 

78 

72 

65 

60 

75 

4 

MIN 

61 

6<> 

61 

60 

48 

49 

50 

53 

60 

54 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

10^ 

105 

107 

100 

93 

97 

99 

96 

99 

96 

95 

65 

86 

90 

91 

65 

66 

67 

73 

78 

67 

85 

84 

85 

86 

67 

89 

65 

89 

86 

76 

89 

7 

HIN 

75 

7J 

72 

69 

68 

63 

67 

67 

66 

68 

65 

64 

60 

59 

56 

62 

64 

59 

58 

59 

60 

60 

64 

60 

60 

60 

61 

65 

62 

64 

59 

63 

6 

PaLMDALE 

MAX 

96 

96 

94 

88 

78 

84 

87 

66 

67 

83 

80 

72 

78 

83 

83 

68 

61 

63 

71 

71 

73 

74 

72 

74 

76 

81 

74 

77 

77 

72 

70 

76 

4 

MIN 

62 

65 

63 

63 

55 

50 

53 

54 

54 

55 

54 

43 

42 

46 

50 

53 

50 

49 

50 

55 

46 

50 

47 

47 

53 

51 

54 

49 

47 

47 

51.9 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

97 

93 

82 

8  1 

82 

65 

87 

89 

86 

75 

73 

76 

82 

76 

61 

61 

63 

73 

72 

74 

80 

75 

74 

78 

83 

72 

79 

78 

74 

70 

78 

MIN 

60 

64 

62 

57 

53 

49 

50 

53 

53 

50 

45 

40 

40 

42 

44 

51 

50 

49 

50 

48 

45 

50 

49 

44 

43 

49 

47 

51 

45 

44 

37 

48 

.8 

PALM  SPRIN6S 

MAX 

lOl 

104 

106 

100 

104 

97 

103 

102 

102 

100 

94 

92 

93 

92 

94 

87 

80 

'6 

63 

81 

85 

86 

66 

90 

93 

90 

91 

90 

91 

87 

67 

92 

,5 

MIN 

70 

70 

70 

69 

64 

61 

64 

65 

67 

64 

64 

59 

55 

56 

56 

57 

63 

57 

61 

57 

57 

58 

58 

52 

56 

58 

62 

64 

64 

56 

58 

61 

2 

Parker  reservoir 

MAX 

102 

100 

104 

106 

101 

94 

98 

100 

102 

99 

98 

94 

86 

90 

94 

95 

89 

68 

67 

72 

79 

64 

85 

84 

65 

69 

8  9 

90 

86 

90 

85 

91 

,2 

MIN 

76 

77 

77 

78 

74 

69 

71 

74 

72 

73 

73 

65 

60 

63 

65 

66 

71 

60 

60 

61 

62 

63 

62 

65 

64 

64 

66 

66 

66 

72 

63 

67 

•  8 

RANDSnURS 

MAX 

94 

95 

92 

63 

78 

82 

85 

61 

64 

83 

75 

73 

77 

80 

72 

70 

65 

60 

70 

69 

74 

74 

69 

73 

75 

76 

75 

75 

76 

75 

65 

76 

>6 

MIN 

69 

67 

66 

63 

51 

50 

50 

59 

59 

57 

55 

45 

51 

50 

50 

53 

47 

46 

46 

46 

47 

48 

46 

49 

51 

51 

51 

51 

52 

53 

47 

52 

,5 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

77 

78 

77 

68 

66 

64 

61 

69 

68 

63 

69 

60 

63 

66 

67 

64 

50 

50 

52 

56 

60 

59 

53 

59 

65 

64 

67 

64 

56 

57 

56 

62 

.9 

MIN 

63 

62 

62 

54 

52 

44 

51 

56 

5* 

50 

55 

36 

50 

57 

55 

42 

41 

40 

42 

42 

44 

44 

43 

40 

45 

52 

51 

49 

47 

44 

37 

48 

,5 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

99 

102 

105 

99 

93 

97 

102 

102 

98 

97 

96 

90 

93 

93 

92 

82 

63 

'0 

81 

82 

68 

66 

84 

68 

92 

89 

90 

90 

88 

67 

87 

91 

1 

MIN 

70 

71 

72 

74 

69 

67 

65 

66 

72 

65 

69 

65 

54 

55 

55 

63 

61 

59 

61 

62 

58 

59 

61 

64 

59 

58 

60 

62 

59 

64 

61 

63 

,2 

TRONA 

MAX 

102 

102 

102 

99 

92 

84 

89 

92 

69 

93 

92 

80 

68 

84 

87 

86 

73 

74 

69 

76 

75 

76 

82 

80 

79 

82 

83 

83 

60 

63 

79 

85 

1 

MIN 

67 

65 

68 

63 

57 

57 

55 

58 

55 

56 

62 

46 

49 

52 

51 

51 

57 

56 

53 

53 

54 

56 

59 

53 

54 

56 

56 

60 

56 

54 

46 

56 

,0 

TWENTvNINE  PALMS 

MAX 

100 

98 

98 

93 

91 

90 

93 

94 

95 

93 

90 

83 

83 

87 

90 

89 

79 

72 

74 

76 

77 

85 

80 

78 

62 

84 

84 

81 

65 

79 

75 

85 

,7 

MIN 

65 

69 

6<> 

66 

58 

56 

57 

57 

63 

59 

58 

5* 

50 

49 

48 

57 

57 

55 

56 

52 

51 

52 

54 

55 

52 

54 

55 

58 

57 

53 

56 

56 

,4 

VALYERMO  RANGER  ST4 

MAX 

69 

91 

89 

88 

76 

83 

82 

82 

83 

84 

80 

69 

75 

79 

78 

77 

65 

70 

66 

68 

72 

72 

72 

75 

77 

76 

75 

73 

73 

66 

76 

,9 

HIN 

51 

50 

51 

53 

38 

42 

41 

42 

44 

44 

43 

30 

35 

37 

36 

39 

39 

35 

35 

36 

35 

42 

39 

50 

38 

33 

30 

40 

,4 

VTCTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

99 

97 

97 

94 

83 

84 

88 

88 

86 

88 

86 

77 

75 

82 

84 

82 

61 

62 

64 

71 

70 

72 

77 

72 

73 

81 

61 

78 

60 

76 

73 

80 

,2 

MIN 

59 

58 

57 

64 

52 

47 

51 

50 

53 

53 

52 

42 

40 

44 

44 

54 

48 

49 

50 

52 

43 

46 

49 

44 

44 

48 

49 

54 

50 

48 

39 

49 

5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

52 

S* 

57 

65 

52 

54 

56 

57 

56 

56 

56 

55 

51 

54 

53 

51 

47 

37 

44 

52 

48 

49 

56 

53 

54 

55 

52 

55 

52 

50 

42 

52 

,5 

MIN 

28 

29 

28 

29 

30 

27 

30 

29 

35 

34 

35 

-  3 

12 

20 

26 

24 

26 

27 

22 

23 

21 

29 

32 

26 

32 

32 

26 

33 

28 

26 

11 

26 

.0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

♦  7 

47 

46 

47 

38 

40 

44 

47 

44 

42 

42 

40 

38 

46 

39 

34 

28 

28 

28 

32 

34 

36 

36 

38 

42 

42 

43 

45 

36 

36 

30 

39 

,3 

MIN 

33 

33 

35 

30 

24 

29 

33 

33 

19 

30 

24 

13 

25 

29 

28 

19 

20 

26 

20 

18 

25 

27 

22 

20 

30 

29 

27 

30 

26 

17 

16 

25 

,5 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 

OCTOBER  1963 


Day  of  month 

3  -  t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVAP 

.19 

.19 

.19 

•  U 

tt 

ft 

.♦5 

.15 

.11 

.16 

.16 

ft 

ft 

.33 

.11 

.03 

,08 

,06 

ft 

ft 

.35 

■  10 

,11 

.10 

.08 

.31 

.11 

07 

.06 

3.55 

WIND 

59 

75 

106 

82 

ft 

199 

71 

107 

67 

119 

ft 

ft 

140 

79 

40 
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88 

50 

75 

31 

34 

18 

13 

36 

64 

47 

36 

94 

67 

53 

01 

47 

46 

55 

18 

1755 

MAX 

68 

84 

86 

64 

j  77 

78 

81 

S3 

74 

61 

80 

75 

78 

76 

62 

79 

67 

76 

75 

75 

74 

74 

77 

67 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

67 

76.2 

MIN 

I  60 

56 

60 

99 

96 

57 

54 

96 

55 

51 

96 

51 

51 

51 

94 

98 

54 

55 

56 

56 

91 

94 

55 

48 

49 

53 

50 

54 

48 

52 

45 

53.8 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
DUTTONS  LANDING 

FERNDALE  2  NW 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULELAKE 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
BERRYESSA  LAKE  <B) 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 
DAVIS  1  WSW 

FOLSOM  DAM 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
MONTICELLO  DAM 

PLACERVILLE  IFG 
SHASTA  DAM 

TusNTABLE  Creek 

WHISKEYTOWN  res  (A) 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

BOCA 

Fleming  fish  ♦  game 
tahoe  city 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


BURLIN6AME 


NACIMIENTO  DAM 
NEWARK (F> 

san  joaquin  drainage 
antioch  pumping  plant 
camp  pardee (0) 

friant  government  camp 


HETCH  HETCHY 

KETTLEMAN  city  1  SSW(E> 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LOO  I 

MANDEVILLE  ISLAND 

OAKDALE  WOODWARD  DAM(C) 
PANOCHE  CREEK 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1963 


Station 

Day  of  month 

3  -  ? 

0  0  P; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSECG) 

iVAP 

•  37 

•  33 

•  26 

•  20 

•  14 

•  08 

•  17 

.15 

•  02 

.16 

.04 

•  04 

•  09 

.11 

•  10 

>10 

,06 

,07 

,09 

.08 

,04 

.13 

.01 

•  06 

.04 

.12 

.09 

•  17 

.03 

.02 

.12 

3.49 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

,30 

•  33 

•  41 

•  30 

•  25 

•  25 

•  25 

,25 

•  22 

•  27 

.32 

•  13 

•  13 

•  18 

.20 

,11 

,03 

.09 

,11 

.15 

,23 

.15 

.  15 

•  18 

,15 

.09 

.18 

.15 

.11 

.15 

.19 

6.01 

MIND 

55 

92 

146 

155 

167 

96 

53 

80 

108 

99 

121 

100 

53 

51 

108 

60 

33 

38 

69 

101 

99 

35 

93 

82 

41 

34 

51 

40 

42 

110 

95 

2507 

MAX 

87 

87 

94 

94 

72 

77 

80 

82 

72 

31 

80 

73 

70 

78 

79 

66 

67 

74 

75 

76 

7 1 

75 

72 

75 

74 

7 1 

72 

72 

63 

75,8 

MIN 

<S  I 

60 

62 

57 

57 

57 

57 

54 

59 

56 

57 

53 

53 

53 

55 

55 

" 

55 

56 

56 

52 

51 

56 

58 

49 

47 

50 

51 

54 

50 

45 

54,5 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

EVAP 

•  2i 

•  20 

•  20 

•  25 

•  15 

•  15 

•  10 

•  15 

•  10 

■  15 

,06 

•  05 

.00 

•  00 

•  03 

,04 

,07 

06 

10 

08 

•  07 

10 

.07 

WIND 

10 

20 

25 

75 

25 

5 

10 

10 

0 

10 

20 

20 

ft 

ft 

15 

5 

0 

10 

"30 

'l5 

5 

30 

0 

'10 

'20 

5 

5 

'10 

*40 

0 

430 

MAX 

98 

88 

85 

85 

78 

82 

83 

83 

82 

83 

80 

76 

74 

76 

7  J 

75 

MIN 

59 

6 1 

57 

56 

53 

57 

57 

60 

59 

57 

61 

54 

_ 

57 

57 

55 

60 

56 

57 

52 

58 

58 

50 

53 

53 

49 

53 

53 

47 

45 

55.5 

TRACY   PUMPING  PLANT(A) 

EVAP 

•  27 

•  13 

•  13 

•  15 

•  30 

•  25 

•  24 

,26 

.15 

•  21 

•  15 

•  OS 

,05 

,10 

■  12 

,15 

.28 

>11 

,18 

.30 

•  13 

,14 

.24 

.15 

.15 

.14 

.13 

.24 

5^46e 

WIND 

58 

193 

172 

310 

80 

28 

44 

86 

52 

127 

137 

84 

64 

26 

81 

58 

38 

43 

91 

219 

94 

06 

86 

94 

39 

120 

50 

27 

59 

154 

55 

2875 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

□  t'*UnUNI    runrliiu  rL"'"llA) 

EVAP 

•  11 

•  15 

•  20 

,20 

•  20 

•  23 

•  17 

•  20 

_ 

.10 

•  20 

•  20 

•  20 

,10 

,10 

.01 

,06 

.02 

,20 

,00 

.04 

•  10 

ft 

.18 

.10 

.18 

.41 

_ 

_ 

4^20E 

WIND 

17 

21 

20 

20 

27 

20 

25 

10 

28 

22 

30 

35 

20 

14 

16 

15 

9 

16 

15 

ft 

35 

20 

20 

20 

19 

17 

34 

30 

20 

595 

MAX 

ee 

85 

85 

84 

84 

80 

81 

83 

80 

81 

79 

70 

76 

70 

79 

76 

61 

65 

65 

57 

62 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

76 

72 

7  1 

74,3 

MIN 

58 

58 

58 

57 

59 

51 

53 

53 

53 

52 

54 

50 

49 

48 

49 

48 

50 

53 

55 

55 

49 

47 

50 

52 

49 

49 

52 

51 

52 

49 

47 

5U9 

CaCHU"A    dam  (C) 

EVAP 

•  19 

.15 

.15 

.20 

•  08 

,18 

.  15 

•  15 

•  17 

.17 

.20 

.17 

•  20 

•  20 

•  15 

,11 

,09 

.09 

,09 

.11 

,13 

>14 

.12 

•  13 

,15 

.15 

.15 

.10 

.15 

.14 

.12 

4^48 

WIND 

30 

38 

31 

37 

43 

45 

36 

45 

43 

50 

46 

72 

54 

52 

45 

38 

34 

43 

40 

53 

42 

51 

38 

21 

63 

36 

42 

30 

42 

40 

56 

1335 

MAX 

86 

85 

82 

82 

68 

80 

79 

79 

70 

80 

79 

73 

74 

77 

76 

73 

70 

68 

71 

71 

7  1 

74 

77 

72 

75 

77 

75 

69 

73 

72 

72 

75^2 

MIN 

60 

6  1 

61 

60 

59 

53 

55 

57 

54 

55 

57 

49 

50 

50 

53 

55 

53 

52 

55 

57 

50 

51 

55 

64 

53 

54 

56 

56 

51 

52 

47 

54,7 

chula  vista 

EVAP 

.19 

•  IS 

.12 

•  U 

* 

•  60 

•  20 

.20 

.15 

•  20 

ft 

•  54 

•  14 

,21 

,05 

,  16 

* 

,46 

,  14 

•  13 

.08 

» 16 

* 

.45 

.09 

.11 

.15 

4,79 

WIND 

59 

59 

87 

65 

• 

• 

205 

71 

67 

59 

65 

ft 

ft 

201 

46 

78 

31 

58 

ft 

195 

62 

41 

42 

18 

ft 

180 

40 

61 

53 

1848 

MAX 

85 

79 

75 

73 

_ 

_ 

82 

82 

81 

79 

80 

_ 

80 

78 

78 

65 

75 

_ 

77 

77 

80 

70 

77 

_ 

_ 

80 

73 

75 

76 

77,3 

MIN 

67 

67 

67 

64 

_ 

_ 

58 

57 

57 

58 

55 

_ 

_ 

54 

56 

59 

51 

51 

_ 

_ 

54 

54 

55 

59 

54 

_ 

55 

55 

56 

53 

57,2 

RIVERSIDE  Exp  5TA(C) 

EVAP 

•  24 

•  17 

•  12 

•  10 

•  17 

•  18 

•  20 

•  23 

•  1 9 

•  20 

.21 

•  29 

•  1 9 

.18 

,09 

,00 

06 

•  06 

1 1 3 

,  12 

.09 

» 1 5 

•  17 

.  15 

.  13 

.16 

.14 

.  12 

4,52 

MIND 

27 

25 

19 

21 

31 

20 

23 

24 

19 

19 

22 

33 

'27 

20 

19 

29 

14 

'21 

'15 

14 

15 

14 

*22 

26 

21 

18 

15 

15 

15 

22 

24 

649 

TwITCHELL  OAM 

EVAP 

•  19 

.18 

•  15 

•  07 

•  07 

•  14 

•  20 

,12 

•  1  5 

•  22 

.16 

•  20 

.10 

k07 

,06 

» 10 

,09 

,06 

,  1 5 

•  25 

.13 

.15 

.15 

.24 

4,73 

WIND 

43 

50 

35 

28 

25 

44 

40 

35 

51 

43 

38 

90 

*ei 

'63 

41 

21 

27 

43 

^27 

36 

67 

44 

47 

'60 

il6 

75 

21 

51 

ft 

95 

123 

1560 

MAX 

84 

80 

79 

78 

78 

79 

82 

80 

80 

82 

79 

76 

80 

77 

74 

74 

73 

75 

74 

75 

76 

77 

77 

75 

79 

78 

77 

76 

_ 

74 

75 

77,4 

MIN 

57 

61 

62 

59 

68 

50 

56 

57 

52 

59 

60 

53 

51 

48 

51 

64 

53 

53 

56 

56 

55 

54 

56 

53 

55 

55 

55 

56 

_ 

54 

49 

55,6 

SOUTHEAST  DESERT 

RASIN5 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.45 

.40 

•  35 

•  70 

.65 

.45 

,35 

.33 

•  43' 

.60 

.81 

•  39 

.30 

.31 

.27 

,26 

,15 

,16 

,20 

,26 

,30 

,23 

,45 

.15 

,30 

.25 

,24 

.29 

.30 

.37 

.55 

11.25 

WIND 

18 

20 

16 

79 

95 

41 

23 

19 

37 

80 

182 

58 

22 

18 

13 

21 

6 

30 

51 

83 

26 

24 

.05 

22 

24 

19 

26 

37 

24 

84 

120 

1423 

MAX 

96 

96 

97 

96 

86 

91 

91 

94 

90 

99 

85 

82 

87 

87 

86 

84 

79 

76 

84 

84 

87 

86 

84 

85 

85 

86 

86 

86 

83 

83 

83 

86,9 

MIN 

69 

68 

68 

72 

65 

64 

64 

64 

65 

64 

65 

56 

59 

60 

60 

62 

62 

65 

61 

64 

63 

64 

64 

61 

60 

62 

63 

55 

62 

61 

56 

62,8 

inoio  u  s  date  garden 

EVAP 

.30 

.30 

•  30 

•  30 

.30 

.23 

.26 

•  29 

.28 

.10 

.17 

•  37 

•  21 

.30 

.17 

,18 

,12 

,16 

,01 

,18 

,15 

,15 

,15 

.25 

,13 

.15 

,11 

ill 

.12 

.16 

.20 

6,21 

WIND 

11 

23 

9 

19 

67 

10 

19 

19 

18 

6 

68 

5 

7 

10 

33 

14 

IB 

15 

18 

9 

6 

11 

10 

26 

8 

0 

0 

0 

8 

19 

486 

MAX 

101 

104 

102 

99 

101 

96 

97 

98 

98 

96 

95 

90 

91 

93 

93 

93 

79 

84 

73 

86 

89 

91 

92 

91 

90 

91 

91 

92 

86 

92 

90 

92,4 

MIN 

71 

76 

73 

73 

66 

67 

61 

64 

68 

68 

66 

64 

60 

60 

62 

63 

63 

64 

60 

63 

63 

63 

65 

64 

63 

63 

66 

67 

65 

65 

62 

65,1 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
(A)     PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 
PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


<B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
<G) 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  montli 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

1  

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

— 

4  INCHES 

9  AM 

86 

86 

86 

86 

85 

83 

83 

84 

64 

82 

62 

61 

78 

77 

78 

79 

79 

73 

74 

74 

75 

75 

77 

75 

75 

75 

77 

77 

77 

78 

76 

79  .3 

MAX 
MIN 

102 
84 

103 
84 

103 
84 

103 
85 

103 
82 

99 

80 

99 
80 

99 
80 

99 
81 

97 
79 

95 
78 

94 
78 

93 
73 

93 
73 

93 
73 

94 
75 

87 
75 

88 
75 

81 

70 

86 
70 

89 
71 

90 
73 

91 
74 

91 
73 

90 
72 

91 
72 

90 
73 

68 
73 

86 
74 

89 
77 

87 
73 

93.4 
76.2 

8  INCHES 

9  A,y 

88 

88 

88 

68 

87 

86 

85 

85 

86 

85 

84 

84 

62 

81 

81 

81 

80 

79 

77 

77 

77 

79 

79 

79 

76 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

81  .5 

MAX 
MIN 

92 
87 

93 
87 

93 
86 

93 
86 

93 
67 

92 
85 

91 

85 

91 

85 

91 
85 

69 

84 

69 
83 

66 
83 

88 
61 

67 

81 

86 
80 

86 
80 

84 
79 

64 
79 

81 
75 

61 
77 

62 
77 

83 
78 

34 
79 

83 
78 

83 
76 

84 
76 

83 
78 

83 
78 

83 
79 

83 
79 

82 
78 

66  .6 
81.3 

12  INCHES 

9  AM 

89 

89 

89 

89 

89 

88 

87 

37 

37 

87 

65 

66 

84 

84 

83 

83 

83 

82 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

61 

81 

81 

81 

80 

83.6 

20  INCHES 

9  AM 

88 

88 

88 

86 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

65 

65 

85 

85 

84 

84 

84 

83 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

61 

81 

61 

61 

81 

81 

84.0 

39  INCHES 

9  AM 

B7 

67 

87 

87 

87 

87 

86 

66 

86 

86 

85 

85 

86 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

64 

83 

63 

83 

82 

62 

82 

82 

82 

82 

82 

84  .3 

79  INCHES 

9  AM 

66 

86 

85 

85 

86 

86 

85 

65 

85 

65 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84.7 

DAVIS   1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
68 

88 
68 

85 
67 

84 
66 

77 
55 

71 
52 

79 
53 

61 
65 

77 
65 

81 
63 

76 
53 

72 
58 

73 
57 

59 

74 
50 

65 
59 

73 
59 

71 
56 

72 
58 

72 
58 

69 
57 

73 
50 

73 
58 

71 
53 

65 
55 

71 

57 

71 
53 

70 
53 

69 
58 

65 
52 

64 
50 

74.1 
59.6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
64 

65 
63 

63 
62 

63 
61 

63 
60 

63 
50 

63 
60 

63 
60 

62 
60 

52 
59 

52 
59 

51 
58 

61 
57 

61 
58 

58 
57 

57 
54 

54 
52 

53 
52 

52 
52 

53 
51 

53 
50 

54 
51 

54 
52 

55 
53 

55 
53 

55 
54 

56 
54 

56 
55 

55 
53 

53 
52 

53 
50 

58.3 
55.0 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

71 

70 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

69 

68 

59 

68 

59 

68 

68 
66 

68 
67 

58 
57 

57 
67 

57 
65 

67 

65 

66 
65 

66 
55 

65 
54 

54 
64 

64 
53 

63 

53 

63 
52 

62 
51 

61 
61 

62 
61 

62 
61 

61 
50 

51 
50 

51 
60 

51 
60 

60 
60 

50 
50 

60 
59 

64.9 
64.2 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY.  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL   THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON    18    INCH  DEPTH   FROM  7   A.    M.    MAY    1    TO  7   A.    M.    MAY   3,    AND   FROM  7   A.  M. 
MAY  29  TO  7  A.   M.   MAY  31   (96  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

Sftft  tftfamicft  nolM  following  Station  Indan. 


-  344  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALI FORNIA 
OCTOBER  1963 


Day  of  month 

1      2      3      4      S      6      7      8     9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
MANZANITA  LAKE 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

TWIN  LAKES 

NCRTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

HEVER5  4  Sw 

TAhOE  CITY 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
GRANT  GROVE 

HU^T!'1GT0N  LAKE 

SCUTH  COAST  DRAINAGE 
SAKDBERG  uB 


SCUTMEAST  DESERT 
JASIN5 


WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GNO 


SNOWFALL 
5N  ON  GNO 


SNOWFALL 
5N  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P  li 

Relal 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

J 

Percent  of 

possible 

sunshine 

> 
< 

sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

4,00  AM 
PST 

10:00  AM 
PST 

£ 

Q.  »- 

o  a 
o 

10,00  PM 
PST 

Trace 

60-10 

10-49 

66  -09 

100-1.99 

2  00 

and  over  i 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

9 

4.  1 

20++ 

NNW 

11 

78 

61 

48 

68 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

5 

4.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

32 

21 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

4.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SSE 

4.6 

30 

S 

22 

55 

0 

3 

3 

1 

0 

1 

B 

5.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

S 

20 

5.0 

18++ 

SW 

11+ 

BO 

56 

48 

70 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

4.7 

EUREKA  WB  CITY 

set 

6.3 

34 

St 

14 

3 

5 

3 

4 

1 

0 

16 

42 

7.5 

FRESNO  WB  AI RPORT 

WNW 

17 

5.3 

22 

NW 

11 

84 

66 

42 

73 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

7 

75 

4.  1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

5.0 

22++ 

W 

11 

86 

65 

56 

79 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

W 

27 

7.3 

23++ 

W 

11 

82 

65 

67 

79 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

W 

5.2 

30 

N 

18 

75 

54 

53 

72 

0 

1 

2 

° 

0 

0 

3 

71 

4.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

- 

70 

58 

1 

1 

5 

2 

0 

0 

9 

5.6 

OAKLAND  WB  AI RPORT 

WNW 

20 

7.8 

30++ 

s 

10 

86 

78 

68 

81 

' 

1 

4 

1 

0 

0 

10 

5.2 

POINT  ARGUELLO  WB 

5.0 

21++ 

NW 

30+ 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

10 

6.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

19 

e.2 

33 

SE 

4 

76 

58 

43 

69 

' 

4 

4 

0 

1 

0 

11 

75 

5.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SW 

13 

4.  1 

24 

SW 

4 

93 

70 

50 

83 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

78 

5.0 

SACRAMENTO  WB  CI TY 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

SANDBERG  WB 

s 

10.4 

33++ 

NNW 

12+ 

55 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

4 

4.2 

SAN  01  EGO  WB  AIRPORT 

WNW 

16 

5.6 

21 

NW 

10 

84 

64 

68 

79 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

68 

5.  1 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

W 

23 

S.6 

32 

W 

29 

86 

70 

62 

83 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

5.3 

SAN  FRANCISCO  FED.   OFFICE  BLDG. 

wt 

42 

6.7 

25 

SEf 

10 

66S 

3 

2 

1 

2 

0 

0 

8 

68 

SAN  JOSE 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

2 

' 

1 

0 

0 

0 

5 

4.  8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

6.0 

25++ 

WNW 

29 

91 

64 

63 

85 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

8 

5.0 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

W 

16 

6.0 

21++ 

WNW 

2  3+ 

87 

67 

50 

78 

0 

3 

1 

0 

° 

6 

5.1 

t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY. 
$    8iOO  A.M. 


Saa  raferano*  nota*  followinq  Statiea  ladv. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

.....  1  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECtP. 

> 

Ed 

SPECIAL 

ACTON  ESCONOIDO  FC261BE 

LOS  ANGELES 

J  C  FASSOLD 

ADELANTO 

SAN  6ERDIN0 

1' 

34  35 

117  25 

284! 

s: 

FRANK  EBERT 

AOln  RANGER  STATrON 

002? 

MODOC 

21 

41  12 

4193 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

410 

FRANK  J  CUZZILLO 

aldebpoint 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  '.'•t. 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  33 

2367 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

1735 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  08 

1127 

5P 

RUBIO  CANON  L>W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

016 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

BA 

C  H 

AHBOT 

0176 

SAN  BERDINO 

34  34 

115  45 

635 

C 

STATE  DIV  OF  MWYS 

ANCIOLA 

TULARE 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

ANCUIN  PAC  UNION  COL 

0212 

r 

38  34 

122  26 

IBli 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FiBREBOARO  MILL 

CONTRA  COSTA 

27 

121  46 

28 

lOA 

lOA 

FI6RE80  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING   PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

BA 

8A 

8A 

U  S  euR  RECLAMATION 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

34  52 

119  20 

4965 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

2935 

5P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  07 

120  34 

105 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

c 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASM  MOUNTAIN 

TULARE 

21 

8* 

US  NAT  PARK  SERVlCt 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

035! 

33  55 

117  53 

341 

HERSChEL  P  CLAUSE^* 

ATLAS  ROAD 

17 

38  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTRA 

AIWELL 

0374 

TULARE 

9 

36  28 

US  40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

0379 

FRESNO 

27 

37  05 

201( 

5P 

PETE  E  OuaOSE 

AUeURM 

0383 

PLACER 

1 

38  54 

121  04 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

039S 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

lie  19 

8A 

eA 

HARBOR  MASTER 

AVI LA  BEACH 

S  LUIS  OBISPO 

4 

35  to 

120  44 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK  fC  143 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

610 

8A 

AZUSA  CITY  PARK 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  3S 

119  01 

3030 

: 

MRS  LUCILLE  £  WEOOLE 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

7300 

s 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0431 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

940 

c 

L  E  METMENY 

BAKER  9  NNW 

0437 

SAN  BERDINO 

6 

35  23 

1045 

8A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BAKERSFIELD  W8  AIRPORT 

0442 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

495 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCh  POMER  HOUSE 

FRESNO 

11 

36  55 

1720 

4P 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARk 

0S09 

26 

33  56 

117  51 

575 

5P 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

32  41 

lib  40 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

SAN  BERDINO 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

4f 

SO  CALIF  WATER  CO 

BARTON  FLAT 

0534 

FRESNO 

a 

36  49 

118  53 

3750 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  PIDGE 

SNTA  BARBARA 

119  55 

s 

U  S  WEATHER  BUREAL 

BEALE  AFB 

0584 

39  07 

121  2b 

u: 

MIO 

BEARIRAP  MEADOM 

0596 

9 

36  41 

118  52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

2613 

SA 

c 

BEAUMONT    JRRIG  01  ST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  OlST 

BEAUMONT  1  E 

0609 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

116  5B 

4P 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

3T 

38  00 

119  47 

6500 

1  S 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  OS 

118  27 

540 

5( 

c 

MIKE  MC  NALLY 

SEN  LOMOND 

06T4 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5( 

MRS  NELSON  T  SHAw 

BERKELEY 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

MIO 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRyESSA  lake 

NAPA 

38  33 

lOA 

HARVEY  0  FRYER 

BESUICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

614( 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

2^ 

41  07 

121  08 

4130 

c 

MARK   P  HICKS 

BIG  BAR  Ranger  station 

0738 

TRINITY 

3! 

40  45 

123  15 

1272 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG   BEAR  LAKE 

0741 

28 

34  15 

116  55 

6745 

5P 

5F 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG   BEAR   LAKE  DAM 

07'.2 

SAN  BERDINO 

za 

6815 

t  H 

MRS  MARGIE    A  SIMPSON 

BIG  BEND  RANGER  STATlOr 

07*.T 

PLACER 

a 

39  18 

120  31 

5739 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DALTON  DAM  FC223B-E 

LOS  ANGELES 

2(. 

34  10 

1575 

5P 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CHEEK 

INYO 

1< 

37  08 

10060 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  aae 

0779 

LOS  ANGELES 

117  41 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG    SUR   STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

! 

36  15 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCfeD-E 

079i 

LOS  ANGELES 

34  IB 

lie  u 

2317 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

081f 

LOS  ANGELES 

34  11 

lie  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

n 

37  15 

118  35 

8154 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0621 

FRESNO 

11 

37  06 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  we  AIRPORT 

INYO 

19 

37  22 

lie  22 

410S 

HID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INTO 

19 

37  22 

9390 

3P 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SANTA  CLARA 

37  18 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

08&T 

21 

121  12 

720< 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKWELLS  CORNER 

0875 

KERN 

10 

35  37 

119  52 

644 

lOA 

lOA 

DEAN  SAHS 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

089^ 

PLACER 

120  42 

5280 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

0900 

DEL  NORTE 

41  24 

123  46 

4801 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CREEK 

0903 

HUMBOLDT 

40  55 

123  49 

975 

W  FRANK  SWOPE 

8LYTHE 

0924 

RIVERSIDE 

33  37 

114  36 

26B 

ftA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SLYTHE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

33  37 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

blythe  faa  airport 

092T 

RIVERSIDE 

33  37 

390 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

120  Ob 

5532 

8A 

8A 

SA 

HAROLD  M  PABST 

BONtTA 

096a 

32  40 

117  02 

105 

5P 

R  M  ALLEN 

BOONVILLE  hwy  mmnc  STa 

0973 

MENDOCINO 

n 

39  01 

123  22 

342 

8A 

STATE  OIV  OF  MWYS 

BORON 

09T9 

KERN 

35  00 

117  39 

2455 

c 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

BORHEGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

114  25 

745 

BA 

CAL  DIV  dEACH  *  PKS 

60RREG0  SPRINGS  3  NNE 

0986 

33  IT 

H6  21 

625 

BA 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  CREEK 

LOCATELLl  Ranch 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLl 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

< 

32  40 

3350 

9A 

THE  OLIVE  BARREL 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

lie  22 

3055 

HID 

L  A  WTR  ♦  Pwfi  DEPT 

BOWMAN  DAM 

loia 

NEVADA 

a 

39  27 

120  40 

5P 

5P 

c 

NEVADA    1 RR IG  DIST 

BRADLEY 

MONTEREY 

2' 

35  52 

120  48 

540 

8A 

STATE  DIV  OF  FStRY 

8RANSC0MB  2  NW 

1046 

MENDOC INO 

39  41 

123  40 

1480 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEY  2  SW 

1048 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-  100 

BA, 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SI  SKI  YOU 

41  34 

122  OS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

345 

BA 

BREA  FIRE  OEPT 

BREA  DAM 

105T 

ORANGE 

ib 

33  53 

117  56 

275 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  b  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

3a 

38  15 

119  14 

6470 

5P 

5( 

BRUCE  L  80ELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

3a 

38  17 

119  17 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  It  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

BA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNMAM  ranch 

1112 

YOLO 

2; 

38  46 

122  09 

350 

9A 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

39  00 

120  35 

4800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

1149 

SHASTA 

21 

40  52 

121  51 

3771 

3P 

MRS   ANNA  M  OAVlUSON 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

39  54 

121  20 

1760 

2P 

P  G  +  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

121  12 

5200 

: 

ELMER  L  CR 1 T  TENDEN 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

c 

MRS  ORA   LEE  MARTIN 

BULLARDS  bar  PWR  HOUSE 

1180 

YUBA 

39  25 

121  09 

1800 

8A 

P  6  ♦  £  COMPANY 

BUR8ANK  FIRE  OEP  FC2265 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  18 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BUR8ANK  WD  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

699 

MID 

M?E 

:  J 

u  S  WEATHER  Bureau 

BURLI NGAME 

1  206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

4P 

4P 

CITY  OF  6URLINCAME 

BURNEY 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3l2i 

MBS  RUTH  C  ESTES 

BURNT   RANCH   1  S 

\\\' 

TRINITY 

35 

40  48 

123  28 

21 50 

BA 

PAUL   F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

SA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

23 

121  18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NAIL  PK 

6UTT0NWI LLOW 

1244 

10 

35  24 

119  28 

268 

8A 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

116  47 

IBIS 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

CAfiRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

3: 

32  40 

410 

5P 

5P 

US  NAT    PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

125J 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

8A 

BA 

8A 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

6 

14  23 

4780 

: 

SAN  BERDINO  CO  fCD 

CALAVERaS  big  TREES 

127T 

CALAVERAS 

27 

120  19 

4696 

BA 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

11 

37  29 

121  49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  MOT  SPfiGS  RS 

1300 

TULARE 

9 

35  53 

US  41 

2950 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOCA 

1312 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STATIO^ 

SISKIYOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

z 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1426 

CALAVERAS 

16 

38  16 

120  51 

658 

SA 

BA 

BA 

: 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTEf 

1433 

SIERRA 

39  38 

120  34 

5565 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  20 

120  41 

615 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

39  27 

121  02 

2760 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANSY  11  SW 

1475 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

13 

118  34 

794. 

CANTIL 

1488 

KERN 

6 

35  18 

117  58 

2010 

6F 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

8 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

CARSON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  55 

162^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

1X7  48 

1220 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

a 

40  05 

121  09 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

1  PRECIP.  1 

jSPECUU.j 

CARMEL  VALLEY 

MONTEREY 

36 

29 

121  44 

425 

5P 

5F 

A  A  COLLINS  JR 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 

1581 

MAR  I POSA 

37 

24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

C 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 

CEDARV 1 LLE 

US  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

2'. 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

11 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTM  FC  24  0 

CHAISWORTH  RE  SERVO I R 

168i 

'' 

34 

CHERRY  VALLEY  DAM 

169T 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119  55 

476& 

8A 

8A 

HETCH  METCH  wTft  SUP 

1700 

4530 

4P 

4P 

H 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

4P 

CHIOUITO  CREEK 

s 

CHITTENDEN  PASS 

1  754 

526< 

CHULA  VISTA 

32 

CITRUS  HEIGHTS 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLAREMONT  FC  2300 

C  f  ELDER 

CLAREHONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

1794 

2: 

25 

121  32 

14 

6A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clarks  valley  MUOD  RCH 

122  24 

CLEAR  CREEK 

S  1  S  K 1  Y  OU 

12 

41 

43 

9A 

JOHN  R  JAROINe 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

18  Ob 

38 

56 

122  38 

1360 

BA 

C  IVAN  GLENDINNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

1833 

22 

122  59 

61 

SA 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROALE    11  W 

1840 

SONOMA 

22 

36 

46 

123  13 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL  I NGA 

FRESNO 

6P 

6P 

COALINGA  1  SE 

FRE  SNO 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  HNW 

1869 

FRESNO 

27 

36 

14 

120  34 

1640 

5P 

MBS  CHARLES  HOWELL 

ie82 

23 

38 

50 

122  46 

2400 

lOA 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET  1  NNE 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

COLD  SPRINGS  CAMP 

SQ 

COLGATE  POWER  HOUSE 

39 
39 

COLUSA  1  SSW 

39 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

' 

37 

58 

121  59 

195 

SA 

HOWARD  R  LEE 

19B! 

1 

!? 

53 

121  01 

1525 

8A 

4P 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

' 

A 

c 

S  S  WHITEHEAD 

SA 

FRANKLIN  K  REED 

33 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

1' 

DEPT  WATER  RESOURCES 

8A 

8A 

GRANT  W  HANCOCK 

V  L  V 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

209( 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117  52 

576 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

2103 

33 

26 

116  30 

2275 

S  HOWARD  F  dAlLEY 

3P 

S 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

4P 

4P 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

BA 

; 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

STATE  OIV  OF  MWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

CLUB  SAN  MORITZ 

CROCKE  TT 

CUNTRA  COSTA 

6A 

C+M  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117  51 

5370 

5Pi 

FOREST 

•CULVER  CITY 

221' 

LOS  ANGELES 

3: 

01 

118  23 

4J1 

39 

6a1 

SNTA  BARBARA 

34 

8A|  8A| 

JOHN  S  ROWELL 

32 

Sa;  6Ai 

11 

C 

34 

L 

: 

HID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

2 

41 

06 

121  31 

3320 

BA 

harley  neuerburg 

2290 

37 

Ot 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMtNl  AGGRtGATE 

6A 

6A 

BA 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

: 

HERMAN  L  LORENZEN 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

R 1  VERS  IDE 

8< 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

KERN 

35 

BA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36 

3b 

121  52 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

2369 

2 

37 

25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

bP 

6P 

ROY  JACKSON 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

33 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

246' 

6^ 

6A 

CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

BA 

FRANK  L  WHITE 

L  W 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FIRE  OEPT  FCIOTC 

249'. 

LOS  ANGELES 

33 

56 

118  08 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

2500 

39 

120  50 

269! 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

101 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

29 

118  32 

4P 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

bP 

61 

W  D  MC  LEAN 

MRS  ALETHA  G  HUNT 

lilt 

1610 

EARL  K  WOBSER 

Mil 

2420 

U  S  FOREST  SERVICE 

2590 

N  A 

20 

8A 

8A 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

33 

48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

2640 

23 

39 

22 

122  31 

1205 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SA 

SA 

c 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

-  30 

5P 

5P 

c 

EL  CEnTRO  water  DEPT 

715 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2075 

E  E  STUOCEY 

1711 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

9645 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAOUIN 

16 

38 

14 

121  11 

90 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

2775 

28 

33 

46 

117  47 

464 

: 

HOMER  F  WANNAMAKER 

1285 

5P 

5P 

STATE  OiV  OF  FSTRY 

R 1  VERS  1 DE 

117  19 

1305 

c 

JOHN  L  EWING 

3: 

117  05 

660 

6P 

6P 

OARWIN  M  TING 

650 

: 

CITY  OF  ESCONOIDO 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

43 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1 

MERCED   IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

TULARE 

119  04 

c 

CHARLES  0  COULTER 

293; 

23 

38 

15 

122  03 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

2934 

23 

3S 

122  03 

19 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

29'*1 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118  26 

3060 

6A 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

2958 

33 

33 

21 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

2994 

39 

36 

121  15 

296! 

c 

A  5  MENDICHI 

3020 

2: 

40 

21 

122  27 

800 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNOALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

17 

40 

30 

124  20 

1445 

BA 

MRS  M  s  HIERONYMUS 

FERNOALE  2  NW 

3030 

HUMBOLDT 

7 

40 

36 

124  17 

10 

SP 

5P 

SP 

ROLLIN  Z  80YT0N 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

AMADOR 

16 

J. 

31 

120  42 

2100 

BA 

z 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGJEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

120  OO 

3190 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

2- 

3« 

24 

118  56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FINLEY  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39 

01 

122  52 

c 

JAMES  I  MEUVIN 

FINLEY  1  SSE 

3056 

LAKE 

58 

122  52 

1377 

ALBERT  E  MOORHEAD 

FINLEY  5  SW 

3057 

LAKE 

23 

11 

58 

122  57 

1750 

BP 

c 

MRS  HILDA  K  GRAHAM 

F  IVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36 

21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  +  GAME 

3087 

LASSEN 

22 

120  19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  *  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37 

16 

118  56 

73441 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

311J 

SACRAMENTO 

38 

42 

121  09 

350 

8A 

SA 

U  S  SuR  RECLAMATION 

FONT ANA  5  N 

311i 

SAN  BERDINO 

21 

34 

117  27 

1972 

bf 

ROLAND  W  GETCHELL 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

:  PRECIP. 

'  SPECIAL 

fontana  kaiser 

312C 

SAN  BERDINO 

it   34  05 

117  30 

1090 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

313C 

TRINI TY 

31  40  23 

123  20 

234< 

ej 

BA 

H 

MRS  S  E  ESLICK 

foresThell  ranger  sta 

120  50 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

315 

SISKIYOU 

12  41  15 

123  19 

MRS  HARJORIE  A  GEORGE 

FORT  SIOWELL 

31  5T 

,8  41  51 

120  06 

5P 

FORT  SRAGC 

MENDOC INO 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

FORT  BRaGG  AVlATtON 

IIP 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  OICK   1  NNE 

3173 

,7  41  52 

FORT  JONES  b  ESE 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

12  41  36 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

SONOMA 

17   38  31 

123  15 

116 

6P 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  e  NNM 

3232 

2Q   37  03 

121  49 

1495 

c 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

23  40  42 

MRS  Clara  jones 

FRESNO  we  AIRPORT 

3Z5T 

27   36  46 

326 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BuRLAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

27   36  59 

410 

SA 

8A 

BA 

U  S  BUfl  RECLAMAT ION 

FULLERTON  ARROUES  RANCH 

3279 

ORANGE 

26   33  54 

117  55 

315 

BA 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  DAM 

3265 

ORANGE 

26  33  54 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MILLCREST  RES 

32Ba 

ORANGE 

261  33  53 

117  55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 

GARBERVILLE 

332Q 

HUMBOLDT 

7l  40  06 

123  48 

340 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

L  38  50 

120  51 

1940 

7A 

GASdUET  HANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

n  41  52 

123  58 

384 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3364 

Ifl   37  45 

119  06 

897( 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

33BL 

EL  DORADO 

l|  38  54 

120  51 

2701 

8A 

c 

WILLIAM  UREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

EL  DORADO 

l|  38  55 

120  48 

9A 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

4   37  22 

121  29 

2140 

BA 

MRS  HILDA  DRAGHl 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

120  23 

5500 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9   36  34 

116  46 

6412 

BA 

c 

us  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  OAH  NO  2 

3402 

SNTA  BARBARA  , 

32  34  31 

119  41 

155( 

61 

SANTA  BARBARA  wTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO  1 

33f  32  49 

116  56 

367 

5F 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3tl7 

SANTA  CLARA 

20  37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  S  N£ 

3419 

SANTA  CLARA 

20   37  02 

121  26 

1050 

: 

WILLIAM  J  KICKHAM 

GILROY  I*  ENE 

3*22 

SANTA  CLARA  1 

la  37  06 

121  20 

1350 

BA 

SETM  E  AUSER 

3434 

h  33  03 

114  59 

700 

6P 

6P 

DESERT  METALS  CO 

GLENDALE   STAPEN  FC  295C 

34  50 

530 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

6LEN0ORA  WEST  FC  185 

26  34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

KERN  1 

5( 

8A 

GLENNVlLLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

a  35  44 

118  40 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLD  Run 

3491 

d  39  10 

120  52 

3240 

4P 

350i 

121  18 

c 

MRS  ALTA  H  bOGUE 

GRACE  MEADOW 

Tuolumne  | 

s 

hetch  hetchy  wtr  sup 

GRANITE  BASIN 

3540 

FRESNO 

1   36  52 

118  36 

10000 

s 

Corps  of  engineers 

GRANT  GROVE 

3551 

1  36  44 

118  56 

6600 

BA 

BA 

t  H 

GRASS  LAKE  MWY  MNTC  SIA 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

RAYMOND  SHINE 

GRATON  1  W 

SONOMA 

2  36  26 

122  53 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

GREENVIEH 

2  41  33 

12H 

MRS  EMMA  R  PERE IRA 

GREENV ILLE  RANGER  STA 

a  40  08 

120  56 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

EL  DORADO 

120  32 

c 

MRS  LAURA  B  CEDERLOF 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

i3  11  11 

120  14 

c 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

371  37  49 

120  06 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3663 

SONOMA 

2   38  30 

123  00 

lis 

SA 

JOSEPH  E  SUITNER 

LOS  ANGELES 

SP' 

HAINES  CANYON 

UPPER  FC  36T 

3  34  16 

118  15 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3710 

9  36  08 

117  57 

381C 

7A 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  J  NNW 

3714 

<^  37  29 

122  27 

7A 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

372^ 

121  05 

4560 

c 

ALB 1  ON  A  SARGENT 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASt 

3734 

^  It 

122  31 

HIO 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HANFORD 

374TI 

KINGS 

h  36  20 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

] 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

123  23 

1090 

8A 

SA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

37671 

SNTA  BARBARA 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

3{  40  22 

122  58 

2710 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBR 1 GHT  OAf 

3600 

a  39  14 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

1  40  48 

121  30 

3348 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

3S24 

1   40  56 

121  33 

3015 

BA 

6X 

P  G  +  E  COMPANY 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

d  33  42 

115  38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAVFORK  ranger  STATION 

385< 

JS  40  33 

123  10 

234C 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

3863 

ALAHEDA 

4  37  39 

121  58 

935 

c 

MRS  HARY  JO  DRENNAN 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

J  3.  37 

122  52 

102 

6P 

6f 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEAL0S8URG  2  £ 

387f 

2  38  37 

102 

8A 

WALDO  F  IVERSON 

1630 

BA 

LAKE  HEHET  MUN  WATER 

HENSHAW  OAH 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ    T  S£ 

q  36  16 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

SAN  BERDINO 

,3  il 

ROY  £  WALTERS 

HETCH  METCHY 

III'- 

TUOLUMNE 

it  37  57 

BA 

8A 

C  H 

HETCH  METCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

121  06 

Bi 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

ALPINE 

OEPT  OF  wTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

S I SK 1  YOU 

J  OQ 

2900 

SA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOB  E  RG  S 

3  38  51 

122  43 

2960 

BA 

GEORGE  G  HOBERG 

9  36  22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

5P 

LOUIS  LUEtJKERT 

HOLL ISTER 

SAN  BENITO 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

4  36  55 

121  14 

2578 

c 

MRS  EDA  C  HUBUELL 

HONEY DEW  2  WSW 

BA 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

4^^ 

HUMBOLDT 

9  41  03 

8A 

6A 

flUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

9  41  02 

123  39 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

4097 

LAKE 

J  J, 

123  00 

2510 

■J 

JOHANNA  J  COUCH 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4ioa 

MENDOCINO  1 

2  39  01 

123  07 

eA 

CLIFFOftO  W  CRAWFORD 

412C 

37  36  11 

118  37 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

414* 

SN  LUIS  OBPO 

30  35  06 

120  23 

c 

MRS  LURLINE  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

38  06 

119  45 

7600 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCM 

TEHAMA 

3  40  11 

122  33 

9P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  OAH 

CALAVERAS 

4  38  12 

120  22 

3220 

hf 

HUNT  1 NCTON  LAKE 

119  13 

7020 

5P 

C  H 

SO  CALIF   EDISON  CO 

murkey  creek  park 

53  33  41 

116  41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

MYAMPOM 

4191. 

TRINITY  1 

Jij  40  37 

123  27 

1260 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

lOLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

J  41  54 

123  46 

1250 

STATE  DIv  OF  HWYS 

Ill' 

SAN  BENITO 

7|  36  25 

120  40 

265C 

4P 

4( 

NEW   lORlA  MINE  *  CHEM 

IDYLLHILD  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

116  43 

5397 

5P 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

a  32  51 

115  34 

bP 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

422' 

(i  32  50 

115  34 

MID 

MI[ 

FED  Aviation  agency 

INDEPENDENCE 

INYO 

9|  36  48 

lie  12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

42  35 

9  36  4b 

lie  20 

9175 

c 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4251 

33  44 

lib  15 

8A 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INVOkERN 

42781 

KERN 

a  35  39 

IIT  49 

5P 

it 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARMIIAGE 

4260 

KERN 

d  35  41 

2220 

MID 

U  S  N  0  I  S 

lONE 

4283 

AMADOR 

«  38  20 

120  56 

280 

STATE  DIV  OF  HWYS 

428( 

l|  39  06 

120  51 

2930 

SA 

Bt 

EDWARD  POSER 

IRON  MOUNTAIN 

(\  34  08 

115  08 

922 

TA 

c 

METRO  WATER  DIST 

}\ 

120  IB 

5300 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4369 

q  35  58 

118  32 

4680 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BERDINO 

a  34  09 

lib  19 

2780 

5P 

J3i  33  05 

116  36 

4215 

c 

2EN0S  Y  COLEHAN 

JULIAN  WYNOLA 

44ia 

33  33  06 

116  39 

36  5C 

Charles  vilinek 

juncal  dam 

44221 

SNTA  BARBARA 

32  34  29 

119  30 

2075 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

27^  3''  16 

119  06 

91U 

5 

so  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

SAN  BERDINO 

J  34  10 

116  32 

4325 

KEE  RANCH 

448^ 

SONOMA  ' 

22  36  40 

122  40 

1600 

6A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

23  36  59 

122  50 

1365 

CO  FARM   ♦   HOME  ADV 

KENTF I  Eld 

450( 

m?r5n  1 

122  33 

90 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KERLINGER 

4508 

SAN  JOAOUIN 

i 

121  26 

172 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

TULARE 

MRS  LILA  LOFBERG 

fKERN  RIVER  PH  NO  1 

452( 

KERN 

S  35  28 

118  47 

970 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

KERN  1 

d  35  47 

lie  26 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

kettleman  city  1  iSw 

453' 

KINGS 

i  11 11 

119  58 

310 

8A 

BA 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

kettleman  station 

4536 

KINGS 

120  05 

6P 

P  G  *  £  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

in  40  41 

121  52 

2648 

UA 

P  G  ♦  t  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24.  36  12 

121  06 

320 

5P 

»P 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE  1 

2  41  31 

124  02 

25 

5P 

MIO 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

7!  40  38 

123  54 

2  356 

c 

D  LEE  EMERSON 

KNIQHIS  FERRY  2  SE 

4590 

34  37  48 

120  39 

315 

8A 

8A 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

7  40  52 

123  57 

DENNIS  L  EMMONS 

ktburz  strawberry 

4616 

EL  DORADO 

1   38  48 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

118  15 

1565 

9P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  2  NNE 

463; 

CONTRA  COSTA 

ii    37  55 

122  06 

535 

ROSS  R  SANBORN 

iLAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33   33  33 

117  47 

35 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PlAnT 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

LAGUNA  BEACH  2 

ORANGE 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4661 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

671 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

750C 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

4671 

SAN  BERDINO 

li 

34  15 

117  11 

520S 

9P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  Eleanor 

TUOLUMNE 

3 

37  58 

119  53 

4662 

3 

HETCH  HEICMY  wifi  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

40  01 

123  24 

C 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

2 

39  02 

122  55 

1347 

5P 

5P 

GEORGE  R  TuRNBULL 

LAKEPORT  SCS 

2 

39  02 

122  55 

135e 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

4705 

INYO 

If 

2 

37  13 

lie  37 

9065 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

SHASTA 

40  53 

122  23 

1075 

8P 

8P 

8P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

2' 

32  52 

U6  54 

HELIX  IRRIG  DIST 

4712 

2 

38  29 

122  00 

181 

c 

LAWERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAULDING 

4713 

39  19 

120  36 

515t 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

39  20 

120  38 

496C 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

3 

33  10 

117  00 

c 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

4735 

SAN  DIEGO 

3' 

32  46 

117  01 

53C 

9P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

li 

lie  09 

2  JSC 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

476' 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

155C 

c 

ABE  E  ZIMMERMAN 

39  41 

120  58 

c 

MICHAEL   C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

4612 

BUTTE 

39  41 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4836 

SISKIYOU 

41  44 

121  31 

477C 

eA 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

4851 

MENDOC 1  NO 

39  42 

123  29 

164C 

c 

EDWARD  E  DOWNING 

4863 

IC 

34  50 

118  52 

35es 

BA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

STATION  FC  352  B 

4867 

LOS  ANGELES 

3 

34  05 

lie  53 

160C 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

COLUSA 

22 

39  09 

122  26 

133C 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

4864 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

25' 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

EL  DORADO 

38  35 

121  01 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

TULARE 

36  23 

119  02 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LINDSAY 

4957 

TULARE 

36  11 

119  04 

7P 

TP 

FRANK  DE  CHAINE 

LILE  LAST  CHANCE  VALLEY 

PLUMAS 

120  13 

573C 

s 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4981 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  18 

2751 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

4968 

LASSEN 

2 

40  54 

121  11 

41  6C 

8A 

MRS  KATMEBINE  E  HINDS 

LIVERMORE  2  SSW 

37  39 

121  47 

54* 

7A 

TA 

MRS  M   I  OUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCh- 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

362C 

6P 

MRS  E  A  EdERLE 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

BA 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKwOOD  MESA 

5023 

SAN  01  EGO 

33 

32  59 

117  15 

205 

7* 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

5032 

SAN  JOAOUIN 

It 

36  07 

121  17 

5P 

5P 

5P 

LODI   SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERA 

27 

37  20 

119  19 

340C 

50  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

34  38 

120  28 

4P 

LOMPOC  FIRE  OEPT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

INYO 

2' 

36  27 

lie  03 

c 

L  A  WTR  +  P-R  DEPT 

37  37 

121  23 

42C 

8A 

EDWARD  C  GERLACH 

LONG  BARN  EIP  STATION 

5071 

TUOLUMNE 

37 

36  11 

120  01 

520C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

tfLONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

34 

MID 

MID 

u  s  WEATHER  Bureau 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

5088 

IB 

39  41 

120  01 

506C 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

MODOC 

21 

41  12 

121  12 

416C 

" 

Charles  Shepherd 

5098 

KERN 

IC 

35  18 

US  26 

Z72C 

CHARLES  W  POOLE 

5107 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

8A 

HENRY  R  GEwE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

i: 

33  56 

118  23 

9? 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  wB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

118  14 

312 

MIO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  8AN0S 

sua 

^^ 

37  03 

120  51 

125 

Mil 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANDS  AH8URUA  RANCH 

5119 

3b  53 

120  56 

860 

ss 

ARBURUA  RANCH 

5123 

SANTA  CLARA 

4 

37  13 

121  59 

39fl 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

5125 

SANTA  CLARA 

37  11 

122  02 

221! 

9A| 

ISADOR  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

32 
IC 

34  33 

102S 

5P1 

LOST  HILLS 

5151 

35  37 

119  41 

28! 

C 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

37 

38  01 

119  53 

b50C 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

33 

32  37 

116  56 

50C 

LOY ALTON 

5171 

SIERRA 

B 

39  41 

120  15 

4936 

OK 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5162 

SAN  BERDINO 

116  57 

304C 

ss 

SSi 

MRS  FRANCE  PRITCHARD 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

4 

35  53 

IZl  27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  6LV0 

5212 

SAN  BERDINO 

26 

34  06 

117  20 

1160 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  POW£P  HOUSE 

5215 

SAN  BERDINO 

26 

34  12 

117  ..7 

2250 

SO  CALIF  tDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGE"  STA 

5218 

SAN  BERDINO 

26 

34  14 

117  29 

276C 

• 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE    MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

41  04 

120  28 

5  300 

8A 

STATE  DIV  uF  HWYS 

MADERA 

5233 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

266 

6A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

52  44 

17 

40  27 

123  32 

277! 

•= 

U  S  FOREST  SERVICE 

5258 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

239S 

z 

MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

52  64 

MONO 

37  37 

119  02 

9500 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

121  J4 

10 

VAR 

VAR 

JESSE  FIERRO 

MAN2ANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

2: 

40  32 

121  34 

5850 

8A 

BA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

5326 

sIlaSo 

28 

33  52 

117  15 

1485 

MID 

u  s  AIR  Force 

MARE  ISLAND 

5333 

n 

38  06 

122  16 

52 

MIO 

U  S  NAVAL  SHIPYARL. 

MAfil COPA 

5338 

KERN 

35  05 

119  23 

66! 

6P 

8P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

MARIPOSA 

5346 

MAR IPOSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

5356 

ALPINE 

38  42 

z 

ELOISE  8  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

z 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ    3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

271 

BA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

9A 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

YUBA 

39  09 

121  36 

64 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

540( 

3' 

37  53 

119  51 

4515 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

23 

40  11 

121  41 

3800 

u  s  WEATHER  Bureau 

MC  Cloud 

SI  SKI  YOU 

21 

41  16 

122  06 

6A 

BA 

C  M 

ROYCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

5496 

27 

37  05 

119  26 

4480 

7A 

RADIO  STATION  ".RFM 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERS  IDE 

33  33 

116  02 

-  175 

6A 

6A 

D  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

12 

41  35 

121  37 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

552a 

27 

36  47 

120  22 

166 

7A 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

37  18 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

37  19 

120  29 

168 

c 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

12  52 

1165 

5P 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

5571 

EL  DORADO 

36  49 

120  01 

6471 

7P 

7P 

METERS  INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

31 

36  51 

120  01 

ZP 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

558C 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

3650 

: 

MIDDLETOWN 

5598 

23 

38  45 

122  37 

1122 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDOLETOWN  4  WSW 

5599 

LAKE 

23 

36  44 

122  40 

1785 

HOMER  E  PETERSON 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

18 

40  06 

120  21 

4860 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  Z 

5629 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEn  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

lib  56 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

lie  46 

3400 

z 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

TEHAMA 

Z  H 

US  NAT   PARK  SERVICE 

MINERAL  MNG 

5680 

TULARE 

36  26 

lis  35 

797! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

400 

5P 

: 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BERDINO 

6 

34  56 

115  32 

5P 

5( 

CAL  OIV   BEACH  ♦  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

36  45 

lie  43 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

573B 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MID 

MIO 

MODESTO   IRRIG  OlST 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

KERN 

6 

35  03 

118  10 

2735 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MOJAVE  2  ESE 

5759 

KERN 

35  02 

118  09 

2680 

SS 

SS 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

IC 

36  13 

lie  10 

6000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

MONO 

6520 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE   3  NE 

578< 

SI SKIYOU 

i; 

41  45 

122  28 

2640 

z 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

4 

36  36 

121  54 

365 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTICELLO  DAM 

5eiE 

38  30 

122  07 

505 

9A 

9A 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

34  17 

116  53 

520 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

z 

MORGAN  MILL  2  E 

5844 

SANTA  CLARA 

20 
20 

37  08 

121  37 

229 

6A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL   6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

37  09 

121  46 

660 

c 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

565! 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  39 

35( 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5663 

SAN  BERDINO 

t 

34  03 

116  34 

2580 

JAMES  A  FREPMAN 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  51 

119 

9P 

5P 

MORRO  BAY  F  P  DIST  | 

MORRO  BAY  3  N 

5669 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

670 

MIO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

58  9i: 

SAN  BERDINO 

35  28 

119  32 

4739 

9P 

5P 

STATE  DIV  OF  MWYS 

MT  6ALDY  FC  65G 

SAN  BERDINO 

117  39 

4275 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALOY  NOTCH 

SAN  BERDINO 

34  17 

117  37 

7739 

4P 

MT  BALDY  SKI    LIFT  INC 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

8A 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

591! 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

CAL  DIV  bEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

IIP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

SISKIYOU 

41  47 

122  00 

4250 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

IIV. 

SANTA  CRUZ 

37  01 

IZl  43 

1600 

c 

JACK   1  SCMELL 

MOUNT    SHASTA    SKI  BOwL 

59801 

SISKIYOU 

41  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

596i 

51 SKIYOU 

41  22 

12Z  14 

7900 

si 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

59831 

SI SKIYOU 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

HID 

:  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

599ft 

37  54 

122  36 

1475 

CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

5.006 

34  14 

lie  04 

9709 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

MUJR  WOODS 

MARIN 

37  94 

122  34 

171 

US  NAT  PARK,  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

41  12 

122  32 

9700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  08PC 

39  46 

120  93 

770 

8A 

6A 

6A 

MONTEREY  CO  FCWCD 

6065 

NAPA 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

6074 

38  17 

122  16 

60 

5P 

9P 

JOHN  F  ALLEMAnT 

STATION  INDEX 


STATION 


NAVARRO  1  HM 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEEr^ACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

nEwBuRy  park  I.  SW 
NEWNALL  SOLEDAD  FC  32  < 
NEkHALL  U  5  RANGER  STA 
NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS  02 

NIGHTINGALE 

N I  LAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

NOVATO   3  WNW 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVILLE  1  WNW 
OAKVILLE  i  SW  *  2 
OCCIDENTAL 
VOCEANSIDE 
OCEANSIOE  PUMPING  PLANT 
OCOT ILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 
OJAI 
OL  INDA 
ONION  VALLEY 


OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESERVOIR 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CREEK 
ORKK   10  S£ 
ORLAND 
ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 


OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIHA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHPwALL  RANCH 
PALMDALE  ' 
PALMDALE  FAA  AIRPORT 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANI SLAUS 


IMPERIAL 


6175 
6194 
6196 
6197 

62071  5N  LUIS  OBPO 
6252;  MAOERA 
6290  MARIN 
6305j  STANISLAUS 
SI  SKI  YOU 
ALAMEDA 

635li  NAPA 

SONOMA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 


ITj  39  10 
34  50 
34  46 
34  46 


6452  PLUMAS 


LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 
i  GLENN 
i  HUMBOLDT 
i  eUTTE 
I  BUTIE 

j  BUTTE 

MARIPOSA 

VENTURA 

VENTURA 
J  MERCED 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 
i  SAN  8ENET0 
i  LOS  ANGELES 
1  LOS  ANGELES 


PALM  SPRINGS 
PALO  ALIO  CI 
PALOMA 

PALOMAR  MTN  OaSERVATORYl  66571  SAN 
PALOS  VEROES  EST  FC  43q  666^  LOS  ANGELES 
PANOCHE 


panoche  creek 
paradise 
paradise  meadow 
parker  reservoir 

parkfielo 

PAflKFlELO  7  NNW 
PASADENA 


639  RIVERSIDE 
64t,  SANTA  CLARA 
650  MONTEREY 


6675  SAN  BENIT' 
667T  FRESNO 
6685  BUTTE 
66BB  TUOLUMNE 
6699  SAN  BERDINO 
I  I 

I  6703  MONTEREY 
I  6706(  MONTEREY 

.  ANGELES 


37  52     120  52 


3S  24 
38  25 
33  12 


271  36  IB     120  24 


40  2  9 
34  15 
33  56 
36  37 
i  41  2i 
1  41  U 


33  49 

37  27 

I  36  21 

'  33  21 


PASKENTA  RANGER  STATION  6726|  TEHAMA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  ' 
PASO  R06LES  I 
PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 


6730|  SN  LUIS  OBPO 

67361  SN  LUl  5  OBPO 

AIRPORT  6742  SN  LUIS  OBPO 

67541  KERN 

676l|  TEHAMA 

6767  TULARE 


PEPRIS 

PETALUMA  FIRE  STATION  21 

PETALUMA  1   N  ! 
EDRA  j 
EDRA  BLANCA  GUARD  STA 
NE   CANYON   PATROL  | 
STATION  FC   321   £  68911  LOS  ANGELES 

NNACLES  NATIONAL  MON  ■  692fi  SAN  BENITO 
RU  2  ESE  I  6940  VENTURA 

SMO  BEACH  I  6943  SN  LUIS  OBPO 


i  RIVERSIDE 

SONOMA 
FRESNO 
j  VENTURA 


694ti  SHASTA 
695d  LAKE 
696q  EL  DORADO 
EL  DORADO 


T  RIVER  POWER  MOUSE 

TTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IF6 

PLACERVILLE  DISPOSAL  PlI  69641  £L  DORADO 
PLASKETT  6972j  GLENN 

PLATINA  697S  SHASTA 

POINT  ARENA  \  700?  MENDOCINO 

POINT  ARGUELLO  WB 
POINT  ARGUELLO 
LIGHT  STATION 


POINT  PlEDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 

POWAY  VALLEY 

PRAOO  DAM 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCH ITA 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 


REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
•R ICHMONO 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING 


SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 


0151  SNTA  BARBARA 


SNTA  BARBARA 

SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
077|  TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 
MENDOC I  NO 
109|  MENDOCINO 

SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
SAN  OIEGO 
'2441  SAN  DIEGO 
253.  KERN 
259  FRESNO 
27J  MARIPOSA 

292  TEHAMA 
295(  SHASTA 
296  SHASTA 
306|  SAN  BERDINO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 
370*  SACRAMENTO 
404(  HUMBOLDT 
414!  CONTRA  COSTA 
<6j  SOLANO 

'o[  RIVERSIDE 

473^  RIVERSIDE 
492  PLACER 
5ld  INYO 
5l6|  PLACER 
560j  FRESNO 
579]  TULARE 
5801  SHASTA 

600  san  berdino 

62  3|  Tuolumne 
6301  sacramento 
633  sacramento 

637  TEHAMA 


CONTRA  COSTA 


120  30  3440 


116  32 

122  oa 

121  30 
116  51 


36  36  120 


40     120  38 


118  26 

121  11 

118  45 

120  38 


22     122  53 


34  34     120  39 

35  40  121  17 
117  46 
122  01 

119  01 

120  28 


118  38 
123  08 
123  04 


120  42 
lie  32 
120  57 


14     SA     6ti  8A 


108     5P  5P 


2630     SA  8A 


750     5P  SP 


431   106  10* 


254  8A  8A 
403  5P  5P 
171   llA  llA 


49     SS  SA 


411     5P  5P 


37Q     BA     8A,  SA 


73«     7A  7A 


7001     5P  5P 


803  MIO  MIO 


23O0 
7200 
3409 
1480 
4110 
3570 
9900 
1210 


1015 
6250 
9670 
239 
10000 
9000 
2117 
5965 

7900 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1470     5P  5P 


1458 
1550 
1890 
2755 
1546 
6580 
2260 


197  8A  SA 
367  MID  MIC 


393     8A  8A 


500     8A  BA 


840     5P  5P 


255     6P  6P 


SA     6A  6A 


8A     8A  8AC0 


MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRREG  DIST 
ANDREW  MEHLSChAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  Thompson 

S  SN  JOAQUIN  |R  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

u  s  WEATHER  Bureau 

MRS  LUANA  STRINGER 
KLAVS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  6LANEY 
OCEANSIDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS   AILEEN  M  LEWIS 
PACIFIC   TEL+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
MERSChEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  6EACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
AUSTIN  E  LYONS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT   E  SKINNER 

STATE  DIV  Of  FSTRy 

OWR  0  NAT'L  PARK  SEPVl 

CITY  OF  OKNARO 

JEFF  BUTLER 

U  S  duR  RECLAMATION 

FLOYO  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE    IRRI6  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  5PGS  FIRE  DEPT 

ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  OBSERVATORY 

GEORGE  TALLY 

MISS  LILY  BERG 
I  EMPLOYEE  ENTERPRISR 
'  PACIFIC  GAS'ELEC  CO 
Sj  HETCH  hETCMT  wTR  sup 

METRO  WATER  DISTRICT 

HER3ERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPi 
.  FOREST  SERVICE 
1  CITY  OF  PASO  ROULES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
sj  CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAU 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 

P  G  +  E  COMPANY 
AUBREY  W  PITTS 
P  G  t  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY   OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S*  CAL  OEPT  WT' 
MRS  PEGGY  GuODAkER 
JAMES  0  MOUNGOVAn 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OATOELL 
REUBEN  G  DALION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
hTS  LODGE 
'  OESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  ♦  £  COMPANY 


POWAY  I 
CORPS  OF  I 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  b  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIR£  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  OAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DLPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  bEACH  ■ 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S   ARMY  DEPOT 


PKS 


RIVERSIDE  I 


DEPT 


CITRUS  EXP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

S)  SO  CALIF  EDISON  CO 

sj  CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGF  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PBECIP. 

evapH 

:  SPECIAL 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

80 

5P 

5( 

MONTEfiY 

24 

SALINAS  DAM 

SN  LUIS  OBPO 

120  30 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SNTA  BARBARA 

32 

8A 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

16 

120  13 

3P 

3P 

3f 

P  G       E  COMPANY 

TRINITY            i  35 

123  35 

62  3 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS        \  2 

38  10 

120  40 

9/ 

LOS  ANGELES 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

SAN  ARDO 

771) 

MONTEREY 

36  01 

120  54 

435 

8A 

SAN  aERNAflOO  RANCHO 

36  31 

121  05 

1355 

C 

SAN  BERDINO 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

MONTEREY 

CALIF  wTR  +  TEL  CO 

ST AT  1  ON  FC   130  8 

LOS  ANGELES 

15 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

SANDBERG  WB 

LOS  ANGELES 

It  11 

U  S  WEATHER  flUREAU 

SAN  DIEGO 

Vlt'i 

LOS  ANGELES 

21 

LOS  ANGELES 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

35  00 

119  11 

1450 

6A 

KERN   COUNTY   LAND  CO 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

c 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

13 

C 

SAN  FRANCISCO 

C 

Vlll 

SAN  MATEO 

C  J 

SAN  FRANCISCO 

4 

C  J 

LOS  ANGELES 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  62 

1481 

5P 

z 

E  K  DE  VORE 

778: 

LOS  ANGELES 

34  06 

118  06 

450 

4P 

SAN  MATEO 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

BYRON  JOHANSEN 

RIVERSIDE 

\\\ 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

119  44 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

C  J 

SAN  BENITO 

c 

HRS  GATE  0  DAY 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MERCED 

U  S  fluR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

315 

c 

CAL  STATE  POLY  COL 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

VENTURA 

c 

LOS  ANGELES 

33 

MAR  IN 

17 

37  58 

ORANGE 

28 

SAN  BERDINO 

21 
13 

34  ^6 

c 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA  1  33 

: 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SNTA  BARBARA  ,  33 

4  6 

FED  AVIATION  AGENCY 

7909 

SNTA  BARBARA  32 

34  32 

119  57 

4000 

5P 

LOS  ANGELES 

SANTA  CLARA  4 

SANTA  CRUZ  4 

LOS  ANGELES  13 

117  58 

: 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 

33 
33 

*SAMA   MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGJAfiU  SEP 

P 

7957 

VENTURA  29 

34  21 

119  05 

Bl 

SONOMA  22 

SNTA  BARBARA  32 

\ 

ORANGE               ,  2  8 

LOS  ANGELES 

nl  27 

SISKIYOU 

i: 

1 

HUMBOLDT 

40  29 

SAN  MATEO 

\l  \\ 

SONOMA 

145 

c 

SECRET  VALLEY 

8074 

LASSEN 

11 

40  31 

120  16 

4440 

6A 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

740 

c 

SHASTA 

23 

40  43 

8A 

C  H 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

Shasta 

SIERRA 

SIERRA 

C  H 

LOS  ANGELES 

C 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

21 

3  4 

11  9 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8261 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

c 

SONOMA 

22 

MONTEREY 

24 

c 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MAR  IPO SA 

s 

NEVADA 

:  H 

SODA  SPRINGS   1  E 

NEVADA 

C  H 

SOLEDAD 

MONTEREY 

24 

8A 

JOHN  N  FRANCIONI 

8346 

12 

41  23 

123  29 

550 

SA 

VENTURA 

33 

VENTURA 

33 

17 

LAURENCE  W  DICKEY 

TUOLUMNE 

MONO 

31 

c 

SAN  FRANCISCO 

c 

MARIPOSA 

14 

SAN  BERDINO 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

19 

37  U 

118  34 

9580 

s 

CALIF  ELEC  power  CO 

LOS  ANGELES 

26 

: 

MONTEREY 

24 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

: 

PLACER 

8476 

SAN  BERDINO 

SQUIRREL   INN  2 

6479 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  14 

5660 

5P 

LEROY  KEMP 

8487 

40  22 

120  24 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

1] 

s 

SUTTE 

: 

SAN  JOAQUIN 

121  20 

: 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAUUIN 

SAN  JOAQUIN 

5P 

SIO.^YFORO  COOLEY  RANCH 

COLUSA 

FRED  H  COOLEY 

8580 

COLUSA 

39  23 

122  33 

116E 

8A 

8587 

GLENN 

39  35 

122  32 

800 

5P 

5P 

c 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

s 

8606 

YUBA 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

35  00 

120  23 

5P 

8648 

FRESNO 

11 

37  05 

119  13 

6240 

s 

8660 

LOS  ANGELES 

34  16 

US  18 

1460 

8680 
8697 

SANTA  CRU2 

36  54 

121  50 

85 

: 

SNTA  BARBARA 

5' 

120  34 

105 

: 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

VENTURA 

33 

\x  \\ 

118  40 

1065 

BA 

SUSANA  KH  FIRE  STA 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

40  25 

120  39 

4170 

8A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

LASSEN 

40  23 

120  33 

4148 

MID 

MID 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

40  26 

120  40 

4565 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  MILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

120  48 

1536 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8752 

KERN 

35  09 

119  28 

1025 

: 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

lAHOE  CITY 

8758 

PLACER 

39  10 

120  09 

8A 

SA 

OARTL  K  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8826 

KERN                 '  10 

35  06 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COwAN 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

KERN  10 

35  08 

3975 

C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  HANChO 

8839 

KERN 

35  02 

116  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TER.HO 

TERMO  aRIN  MARR  RANCH 
THE  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THOUSAND  OAR$ 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RIVERS  EDISON  Pi 
THREE  RIVERS  EDISON  PHI 
TIGER  CREE".  POWER  HOU 

TOPANGA  PATROL  STA  FC 

TORRANCE 

TRABUCO  CANTON 

TRACY  2  SSE 

TRACY  CAR60NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TRAVIS  AEB 

TR1,'*1TY  0AM  VISTA  POINT 
TRONA 

trucree  ranger  station 

TUJJNGA  MILL  Cft  FC  ttTO 

TULEFIELO 

TULELAKE 

TUNNEL  SANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CftEE*. 
lUSTjN   IRVINE  RANCH 
TWENTTNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 

TWITCHELL  DAM 
iVUKIAH 
UKIAH  k  WSW 
UNION  OIL  STEARNS 
ABSORPTION  PLANT 
■UNIVERSITY  OF  CALIF  I 
T  LOS  ANGELES  I 
UPLAND  3  N  I 
UPPER  LAKE   7  W 
UPPER  LAKE  RANGER  STA  ! 

I 

UPPER  MATTOLE  ! 
UPPER  SAN  LEANOftO  j 
FILTERS 

upper  tres  pinos 

vacaville 

valletun 

lev  center  3  nne 
valyeRho  Ranger  station 
i  nuys  fc  15b 

VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

VINTON 

VISALIA 

VISTA  2  NNE 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  MOUSE 


LASSEN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 


9111 
9122 
9124 


AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

SOLANO 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISHYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  fiERDINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
LAKE 
LAKE 


HUMBOLDT  '  1 

ALAMEDA  ^ 

SAN  BENITO  ■  i 

SOLANO  i 

MONTEREY  ■  . 

SAN  DIEGO  I  : 

LOS  ANGELES  \  1 

LOS  ANGELES  1 

SONOMA  i  . 

VENTURA  I  : 

FRESNO  '  . 

SAN  BERDINO  '  I 

LOS  ANGELES  |  . 
PLUMAS 

TULARE  I 
SAN  01  EGO 

EL  DORADO  j 
SHASTA 

SHASTA  I  . 


39  oa 

33  56 


120  27 
20  16 
20  21 

122  "9 


5360 
5900 
IbOO 
120  Mid  MID 


950     2P  2P 


110     '.P  AP 


2300     BA     BA  SA 


4035 
S950 
B600 
115 

1080     BaJ     8a1  BA 


'•'30     <>P  '•F 


1605 
1524 
1347 


SULO  E  LAKSO 
BflIN  MARR 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FATE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  f I  RE  DEPT 
GLENN  bUKER 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
SO  CALIF   EOlSON  CO 
P  G  +  E  COMPANT 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  fi  TUGEL 
dANTA  CARUONA    IR  CO 

u  s  auR  reclamat ion 

I  U  S  AIR  FORCE 
0  S  QUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 


.  CO  fCD 
I  KERN  COUNIT  LAND  CO 
'  TULELAKE    IRRlO  DIST 
■  U  S  WEATHER  UOREAU 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
I  U  S  buB  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANT 
,T  PARK  SERVICE 
£  COMPANY 

SANTA  MARIA  VLY  WCO 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 


5P  5F 
4F 

4P  4P 


7A  7A 
6P  6P 
7A 

37051    3P  3P 


7520 

2a5a 

3135 
4945 


3036j 
1359j 
220d 


UNION  3R  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUtTTE 
I  S  FOREST  SERVICE 

i  WESLEY  C  ROSCOE 


I  E  H  UHL 

I  MRS  AMY  CURT  1 S 

C  F  IVERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 
j  VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

JOHN  &  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 
I  SO  CALIF  EulSON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OIST 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
!  VISTA  FIRE  UEPT 
j  ERNEST  R  STEWAflO 
MRS   IRENE  M  VOLLHERS 
P  G  +  E  COMPANT 


wallace  1  se 
walmar  school 
walnut  creek  2  ese 
walnut  creek  2  ene 
walnut  creek  4  e 
walnut  grove 
walnut  patrol 

station  fc  102  c 
warner  springs 

WASCO 


Phoenix  ranch 
watsonville  waterworks 
wawona  ranger  station 
weaverville  ranger  sta 

WEED  1  S 

WELDON  1  WSW 

WENOEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  CITY  HALL 
FC  106  0 


CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 

943l|  LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
KERN 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 
TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 
LASSEN 
SNTA  BARBARA 
FRESNO 
CALAVERAS 


95B 


WILLITS  1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STAT  ION 
WILLOWS 
WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOOOFOROS 

WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
TREKA 


PLACER 
TULARE 
TUBA 
VENTJRA 
VENTURA 
962l|  SHASTA 
MONO 
MONO 

■  963S| 


9b60{  LOS  ANGELES 


I  9665^  MENDOCINO 

'  9699  GLENN 

97221  RIVERSIDE 

.  975^  KERN 

9773  FRESNO 

9775  ALPINE 

9781:  TOLO 

i  9814  SANTA  CLARA 

9816  EL  DORADO 

,  9B'.7  ORANGE 

I  9851  MENDOCINO 

I  9855  MARIPOSA 

9866  SISKIYOU 


38  11 

37  57 

37  53 

37  54 


34  59 

36  56 

37  32 


26  33  58 

23  39  09 
39  25 

39  21 
23l  39  32 
33  33  43 
23  3B  32 
10  35  43 

37  02 

38  47 

23|  38  41 


20  58 
22  05 
22  02 


17  52 
16  38 
19  20 


19  40 
22  56 
22  23 


19  40 

19  59 

20  33 


23  19 
22  12 
17  05 
21  56 


23  16  I 
19  35 
22  3B 


2700 
9200 
6671 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1351     BA  8A 


69     9A  9A 


CLARION  £  VAN  SCHAICK 

RAY   1  WHITTEMORE 
TOMAS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
IPWCTIVE  4-20-61 

L  A  CO  FIRE  L»£PT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRy  ♦  F  D 

PHOENIX  RANCH 

LOUIS  OEf.lS 
I  US  NAT   PARK  SERVICE 
!  U  S  I^UREST  SERVICE 
I  CHESTER   I  KIMREY 
'  VERNON    J  BLOUNT 
i  ED  F  IL IPELLl 

u  s  WEATHER  Bureau 

BOSTON  RANCH  CO 
I  W  B  MANKER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  E  CLEMENS  HORST  CO 

VENTURA  CO  FC  DIST 
j  ROSCOE  G  WILBER 

U  S  bUR  RECLAMATION 
'  UNIVERSITY  OF  CALIF 
■  UNIVERSI lY  OF  CALIF 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 


I  WATER  DEPT 


WHITT  I 


STATE  DIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLARO 
JIM  M  BLACKMORE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  OARR 

I  U  C  AGH  EXTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

!  YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  MULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

I  U  S  FOREST  SERVICE 


t     1.    AMERICAN     2.      CALAVERAS     3.      CARSON     4,      CENTRAL  COAST  5. 
17.    NORTH  COAST     18.    N,E.  1 
MARIA     31.    SANTA  MARGARl TA     32.   SANTA  YNE2     33.    SOUTH  COAST     34.  STANISLAUS 


FEATHER     9,   KAWEAM     10.   KERN     11.    KINGS      12.    KLAMATH     13.    LOS  ANGELES      14.  MERCED     15,   MQJAVE   16.  MOKELUMNE 
4.   SALINAS     25.   SAN  DIEGO     26.    SAN  GABRIEL     27.   SAN  JOAQUIN     2B.   SANTA  ANA     29.  SANTA  CLARA     30.  SANTA 
36.    TRUCKEE     37.    TUOLUMNE     36.  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal 
Office  Building,   50  Fulton  Street,  San  Francisco  2,  California,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,  also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  ibe 
carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ° F. ,  precipi tation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  ty^e  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evapora- 
tion and  Wind"  Table. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  in- 
clude snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation' 
times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  sta- 
tions snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  PST,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB  AP,  and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m. 
PST,  and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  J,  and  S  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the 
following : 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,     and  are     published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.       Precipitation  measurements,  made  at  irr,egular  intervals,     will  be  published  later  in  "Storage-Gage 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  ho  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;     "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;  and  the  Station  Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 


*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet     above  sod-covered  ground;     however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,     less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.       (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 


SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace  ,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  - 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc., of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publi- 
cation    SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.       That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.C.   for  $1.25.       Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the     1961    annual  issues  of  Local  Cli- 
matological Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CALIFORNIA  -  NOVEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    93°  on  the  13th  at  Indlo  U.   S.  Date  Garden 

Lowest  Temperature:     -5°  on  the  24+  at  White  Mountain  1 

Greatest  Total  Precipitation:    22.21  inches  at  Branscomb  2  NW 
Least  Total  Precipitation:     0.03  inch  at  Independence 

Greatest  One-Day  Precipitation:     5.28  inches  on  the  14th  at  Strawberry  Valley 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      82.5  inches  at  Twin  Lakes 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     54  inches  on  the  26+  at  Mount  Shasta 

Ski  Bowl 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:    Over  most  of  the  State  temperatures 
averaged  well  below  normal  for  the  month.  Exceptions 
were  found  along  the  coast  and  in  the  Bishop  area,  where 
temperatures  were  near  or  slightly  above  normal,  Sac- 
ramento reported  the  fourth  coldest  November  in  the 
records,  and  Fresno  experienced  on  the  30th  the  lowest 
maximum  temperature  ever  recorded  in  November. 
Nine  of  the  first  11  months  of  this  year  have  been  below 
normal  in  temperature  at  Sacramento. 


Storms:    Wind  on  the  5th  and  6th  in  the  northern  andcen 
tral  part  of  the  State  and  on  the  7th  in  the  southern  part 
caused  some  damage.    Strong  winds  and  heavy  rain  down- 
ed hundreds  of  trees  in  southern  California  coastal  coun- 
ties on  the  19th  and  20th,  disrupting  utility  lines,  causin 
local  flooding,  and  resulting  in  numerous  automobile  ac- 
cidents. 


Precipitation:     Precipitation  was  above  normal  over 
most  of  the  State.    Red  Bluff  reported  the  total  precipi- 
tation in  October  and  November  was  in  the  upper  10  per- 
cent of  values  for  those  2  months.    Sacramento  has  re- 
ported only  8  Novembers  with  more  precipitation  in  a 
total  of  87  years  of  record. 

Fresno  reported  the  least  amount  of  sunshine  of  any 
November  of  record  and  the  greatest  number  of  cloudy 
days.    Burbank  had  the  cloudiest  November  of  record. 


C.  R.  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1963 


Temparature 

Precipitation 

Station 

o  E 
k  "5 
f  0 
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Dale 

Snow,  Sleet 

No,  of  Day» 

Max. 

Min. 
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a 
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o 

o 

o 

2 

,10  or  More  j 

.50  or  More  1 

1 .00  or  Mora 

•si 

S  i 
Si 

s  J 

s  t 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

AlDFRPOINT 

57.7 

43 

,  3 

50.5 

69 

2 

33 

22 

428 

0 

0 

0 

0 

1 2 

84 

2 , 

30 

1  4 

,  ( 

^  2 

ANGkIN  PAC  UNION  COL 

56.6 

44 

.  7 
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10 

6 

3 

NEVADA  CITY 

63.2 

34.1 

43.7 

-  2.7 

62 

12. 

26 

22 

632 

0 

0 

16 

0 

12,40 

7.26 

2.60 

06 

.0 

0 

11 

S 

6 

oblano 

6  0.7 

40.8 

50.8 

2.6 

1 

31 

22 

420 

0 

0 

2 

0 

4,46 

2.68 

1    3  3 

20 

OROVILLE 

59.9 

44.8 

52.4 

72 

31 

21 

372 

0 

0 

1 

0 

6,26 

1.32 

.0 

0 

9 

5 

3 

PARADISE 

58,0 

42,5 

50.3 

70 

13 

31 

22 

436 

0 

0 

2 

0 

10.47 

2.04 

20 

.0 

0 

13 

6 

5 

^L«^.tKV  1  LLt 

56.7 

37.3 

47.0 

0.  1 

69 

13 

29 

22* 

635 

0 

Q 

8.63 

4.64 

1.86 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

placerville  ifg 

55,9 

41.2 

48.6 

70 

13 

31 

21 

487 

0 

0 

1 

0 

9,24 

1  .98 

15 

.0 

0 

platina 

54  2 

35.4 

44.  8 

67 

25. 

26 

22 

599 

0 

0 

13 

0 

8,49 

1  96 

23 

6  .  C 

1 1 

PORTOLA 

51.0 

27,5 

39.3 

1.2 

65 

12. 

12 

22 

766 

0 

0 

23 

0 

4,85 

2.80 

1.06 

3.0 

3 

20 

8 

4 

2 

QuIUCY  RANGER  STATION 

52.4 

31,7 

42.1 

1.3 

66 

2 

20 

21 

679 

0 

0 

15 

0 

6,81 

4.67 

2.49 

06 

1.0 

1 

20 

9 

6 

4 

RED  BLUEF   wB  AIRPORT  R 

59.2 

42,3 

50.8 

-  3.7 

71 

10 

33 

22 

416 

0 

0 

0 

0 

4,96 

2.67 

1.30 

19 

,0 

0 

9 

3 

2 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

61.9 

43.4 

52.7 

-  2.1 

78 

11 

33 

22 

362 

0 

0 

0 

0 

6.86 

6.12 

1.80 

14 

,0 

c 

11 

5 

4 

rocklin 

39,5 

49,5 

_  2,3 

78 

1 

32 

22. 

461 

0 

0 

3 

0 

6,56 

4.41 

1.60 

06 

SACRAMENTO         AIRPORT  R 

58.8 

44,3 

51,6 

-  2.8 

72 

34 

22. 

398 

0 

0 

0 

0 

4.35 

2.90 

.93 

1  9 

.0 

0 

8 

5 

0 

SACRAMENTO  wB  CITY  i< 

59.2 

45,9 

52,6 

-  2.1 

72 

1 

36 

22. 

364 

0 

0 

0 

0 

3.92 

2.38 

.78 

05 

.0 

0 

7 

5 

0 

5hA<^TA  DAM 

57.0 

44.1 

50,6 

68 

I 

36 

23 

426 

0 

0 

0 

0 

16.43 

2.52 

14 

.  0 

0 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

23, 6M 

37. 5M 

0.6 

12 

10 

22 

820 

0 

0 

28 

0 

9.02 

06 

15.0 

' 

* 

SODA   SPRINGS   1   E  //R 

39.4 

23.1 

31.3 

53 

11. 

10 

21 

1002 

0 

g 

29 

0 

15.39 

3.38 

75.4 

42 

23 

13 

9 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

40.0 

50.3 

■   1  5 

•J  3 

1 

29 

21 

435 

0 

0 

4 

0 

4.13 

2  53 

23 

0 

8 

2 

STRAWBERRY  VALLEY 

52.5 

36.8 

44.2 

65 

28 

2  7 

22. 

619 

Q 

20.61 

6.28 

14 

l!o 

12 

10 

6 

TURNTABLE  CREEK 

57. 5M 

43, 7M 

50, 6M 

72 

1 

34 

23 

425 

0 

0 

0 

0 

15.20 

.0 

0 

Twin  lakes 

44.  1 

22,5 

33.3 

-  0.4 

62 

5 

16 

946 

0 

2 

28 

0 

11.89 

7.75 

2.33 

62.5 

42 

24. 

12 

8 

5 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

71 

1 0 

2  7 

2  \ 

0 

0 

0 

7.40 

.0 

0 

vacavIllE 

60  3 

40,2 

50,3 

1 

31 

22' 

436 

0 

0 

2 

0 

04 

0 

6 

5 

2 

VOLTA  POWER  HOUSE 

58.7 

39,2 

49,0 

72 

11 

30 

2  \ 

473 

0 

0 

2 

0 

7.44 

3)75 

2.09 

23 

.0 

0 

11 

5 

1 

WHISKEYTOWN  RES 

58. 2M 

41, IM 

49, 7M 

72 

33 

21 

452 

0 

0 

0 

0 

14.90 

2.97 

1  4 

.0 

0 

11 

10 

6 

WILL IAmS 

62.5 

40,6 

51,6 

74 

1 

34 

22 

393 

0 

0 

0 

0 

3.11 

.66 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

WILLOWS 

60.8 

41,3 

51,1 

-  2.4 

75 

I 

32 

22 

412 

0 

0 

1 

0 

4.00 

2,37 

1.32 

20 

.0 

0 

7 

3 

1 

WINTERS 

41.5 

50,9 

1 

31 

22 

416 

0 

0 

1 

0 

4  25 

06 

I 

WOODLAND   1  WNW 

59.6 

42.8 

51.2 

-  2.7 

72 

2. 

32 

22 

405 

0 

0 

1 

0 

3.95 

2.53 

l!o3 

06 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION  02 

46.4 

-  1.6 

8.31 

4.73 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

Boca 

23.2 

35.9 

66 

5 

22 

865 

0 

0 

26 

0 

5.62 

1.55 

06 

1 0  .  0 

5 

21. 

8 

5 

2 

BRIDGEPORT 

52)9 

20.9 

36.9 

69 

1 

11 

22 

833 

0 

0 

26 

0 

1.23 

.40 

06 

1.5 

T 

20 

3 

0 

0 

CEDARV I LLE 

51.5 

30.4 

41.0 

2.0 

67 

2 

1 9 

2  I 

713 

1.25 

-  .16 

.31 

06 

,0 

0 

5 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

24.8 

34.9 

6  1 

13 

10 

22 

897 

0 

1 

25 

0 

9.86 

2.30 

15 

18,5 

9 

23 

10 

6 

5 

DOYLE  5  S5E 

52. OM 

29. 9M 

41. OM 

64 

14 

19 

22 

712 

° 

0 

2  I 

° 

5.78 

1  .66 

06 

3.0 

3 

20 

6 

4 

3 

Fleming  fish  and  Game 

50.5 

29.6 

40.  1 

64 

18 

18 

738 

0 

0 

17 

0 

1.45 

.55 

06 

5 

1 

0 

FORT  biowell 

50.  1 

28.2 

39.2 

0.7 

65 

1 

15 

21 

765 

0 

0 

20 

0 

1.74 

.13 

.56 

06 

T 

0 

5 

1 

0 

MEYERS  4  5w 

46.8 

2  3.8 

35.3 

61 

12. 

1  3 

22 

6  64 

0 

0 

28 

0 

8.90 

1.73 

2  3 

16.8 

8 

20 

9 

6 

4 

MONO  LAKE 

50*5 

28. 6 

39.6 

8 

18 

16 

757 

0 

0 

21 

0 

1.20 

15 

3.0 

1 

20 

1 

1 

SOUAW  VALLEY 

46.  1 

24  3 

3  6.2 

64 

1  1 

0 

0 

24 

0 

12.07 

2.95 

06 

10 

7 

6 

SU5ANVILLE  AIRPORT 

60.2 

29.6 

39.9 

0.3 

64 

1 

20 

30. 

747 

0 

0 

18 

0 

3.26 

1.75 

.76 

05 

.0 

0 

3 

3 

0 

TAHrE  CITY 

43. 9M 

0.  1 

69 

2 

1 7 

8.26 

5.U 

1,99 

15 

19.0 

9 

25. 

9 

6 

2 

TERMO 

47.5 

24.6 

36.  1 

62 

1 

12 

1 

661 

0 

0 

26 

0 

1.46 

.62 

06 

1.2 

5 

1 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

23.  7M 

34. 6M 

6  3 

13 

6 

22 

903 

0 

1 

28 

0 

4.41 

06 

1 0 

24. 

9 

5 

4 

W00CF0RD5 

50.7 

32.2 

41.5 

68 

12 

20 

22 

701 

0 

0 

15 

0 

5.49 

1  .  34 

06 

2.0 

1 

20 

8 

6 

3 

DIVISION  03 

37.8 

.  3 

5.09 

3.20 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

A  V  I  (  A  BEACH 

69,5 

47.8 

68.7 

84 

40 

23. 

192 

0 

0 

0 

0 

6FN  LOMOND 

60.9 

40.5 

50.7 

71 

I 

32 

21 

421 

0 

0 

1 

0 

14.66 

3.63 

19 

,0 

0 

9 

7 

5 

BERKELEY 

61.0 

48,0 

54,5 

-  1.7 

68 

10 

4  I 

2  \ 

310 

0 

0 

0 

0 

3.38 

1.19 

1.06 

14 

.0 

0 

4 

4 

1 

BuRl  INGAME 

62.7 

44,  3 

53,5 

70 

1 

37 

22 

337 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.79 

19 

.0 

0 

9 

2 

0 

CARTEL  VALLEY 

67.3 

43,1 

55,2 

80 

29 

32 

22 

285 

0 

0 

1 

0 

3,25 

.66 

20 

.0 

3 

3 

0 

CROCKETT 

60.5 

45.4 

53,0 

71 

I 

38 

22 

355 

0 

0 

0 

0 

3,98 

2.31 

1.01 

06 

.0 

0 

7 

3 

1 

GTLROY 

64.  1 

41.6 

52,8 

75 

12. 

30 

23 

359 

0 

0 

3 

0 

5,54 

1.36 

06 

.0 

0 

8 

2 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

62.0 

48.8 

55.4 

68 

13 

41 

18 

281 

0 

0 

0 

0 

4.00 

.80 

20 

.0 

0 

10 

3 

0 

HOLL I  STEP 

64.4 

39,4 

51.9 

-  3.5 

75 

I 

28 

22 

386 

0 

0 

6 

0 

1.89 

.59 

.57 

06 

.0 

0 

7 

1 

0 

KTNf-  CITY 

68. 2M 

40, SM 

54. 5M 

-  0.1 

82 

1 

29 

27. 

306 

0 

0 

3 

0 

1.73 

1.06 

.72 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

LIVF9MQBE    2  SSW 

62.5 

37,5 

60.0 

-  3.4 

72 

15. 

28 

19 

443 

0 

0 

9 

0 

3.18 

1.72 

1.56 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

lCS  GATOS 

61.5 

41,2 

51.4 

-  2.8 

69 

1 

31 

16 

401 

0 

0 

1 

0 

6.62 

4.28 

2.18 

19 

,0 

0 

8 

3 

2 

MABTINE?  FIRE  STATION 

61.0 

43,4 

52.2 

72 

1 

35 

22 

379 

0 

0 

0 

0 

3.48 

1.19 

06 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONTEREY 

63.7 

48.8 

56.  3 

76 

29 

42 

22 

253 

0 

0 

0 

0 

3.77 

.76 

19 

.0 

n 

R 

4 

0 

MORBO  BAY  FIRE  OEPT 

66.7 

46,9 

56.8 

76 

10 

37 

22 

240 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1.36 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

Sm  Refertnco  Notes  Following  Station  Indax 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COKTINUED 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1963 


Temperature 


Statron 

•f 

i  s 

<  s 

.  E 

"  2 

SI 
<  s 

•  1 

n 

Highmt 

i 

o 

t 

• 

a 

5^ 
a 
t 

9 

a 

No.  of  Day» 

,  1 

II 
M 

i 

1 
0 

1 

a 

Snow.  Sleot 

No.  of  Doyt 

Max. 

MIn. 

1 

a. 
0 

5 
s 

g 
6 

1 

0 

s 

0 
0 

S 

0 

1 

s ; 
si 

t  > 

hi 

s  > 

si 

MOUNT  0TA8LD  N  GATE 

5  8 

4  5 

•  1 

51.9 

1 

34 

20 

396 

95 

1  .09 

06 

- 

MOUNT  HAMILTON 

5  2 

,2M 

40 

•  IM 

46  »  2  M 

1 1 

28 

2  1 

560 

0 

0 

0 

3 

1 8 

• 

.99 

2  3 

[ 

2 

nactmienTo  Dam 

6b 

■  1 

4  1 

53  •  8 

79 

2 

32 

22 

330 

0 

0 

1 

0 

02 

I  ,61 

20 

NE"IARK 

62 

,  3 

45 

,4 

53,9 

70 

14 

39 

30. 

327 

0 

Q 

0 

0 

2 

93 

1  .28 

20 

.0 

0 

2 

1 

Oaki and  wb  airport 

R 

5<) 

.2 

48 

.8 

54  •  0 

-  0. 

7 

67 

I 

44 

30. 

32  1 

Q 

^ 

Q 

0 

3 

19 

1. 

46 

1  .00 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

PALC  ALTO  CITY  HALL 

• 

52.4 

7  1 

1* 

33 

30. 

371 

0 

0 

0 

2 

95 

1  .36 

20 

.  0 

: 

PASC  ROBLES 

h7 

5  1 ,  6M 

82 

I 

26 

22 

40  4 

0 

0 

13 

0 

4 

25 

2.36 

20 

,0 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

63 

■  2 

■^^ 

9 

51.6 

8  0 

I 

29 

22 

397 

0 

0 

7 

0 

2 

94 

1  .  t)6 

19 

.  0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

66 

.0 

38 

.3 

52.2 

82 

1  1 

26 

22 

375 

0 

0 

1 

91 

.48 

06 

.0 

0 

6 

0 

0 

PISMO  BEACH 

65 

.9 

46 

.7 

56.3 

81 

9 

31 

30 

258 

0 

0 

1 

0 

2 

61 

.94 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

^  1 

• 

'~ 

56.9 

30 

43 

22 

236 

0 

Q 

0 

0 

^ 

07 

2.39 

19 

•  0 

0 

5 

2 

1 

PORT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

40 

•  8 

51.1 

1 

33 

22 

407 

0 

0 

0 

0 

2 

95 

•  78 

06 

.  0 

n 

7 

3 

0 

PRIEST  vALLEv 

6  1 

47,  1 

30 

23 

22 

529 

0 

0 

16 

0 

c> 

I  \ 

3 

66 

1.68 

20 

0 

0 

7 

REDhOOD  CITY 

63 

.9 

44 

!2 

54,  1 

-  0. 

6 

71 

9 

35 

30 

322 

0 

0 

0 

3 

98 

30 

1.57 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

RICHMOND 

63 

,  1 

47 

.5 

55.3 

71 

I 

40 

22 

265 

0 

Q 

0 

0 

3 

bl 

.95 

23 

.0 

° 

9 

4 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

58 

.5 

39 

.9 

49,2 

67 

1 

30 

22 

464 

0 

3 

0 

5 

43 

I  .04 

14 

.0 

0 

g 

5 

1 

SALINAS  2  E 

66 

.6 

43 

.  1 

54.9 

-  1. 

2 

79 

1 1 

34 

22 

295 

0 

0 

0 

0 

2 

42 

1, 

29 

.88 

20 

.0 

0 

7 

1 

Q 

SALINAS  FAA  AP 

65 

,5 

44 

.4 

55.0 

78 

1 1 

36 

22 

297 

0 

0 

0 

0 

2 

39 

.83 

19 

.0 

0 

g 

SAN  ANTONIO  MISSION 

66 

,5 

36 

.4 

51.5 

80 

I 

26 

22 

397 

0 

0 

10 

0 

3 

56 

.0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

55.3 

10* 

42 

22. 

266 

0 

0 

0 

0 

3 

I  2 

.85 

19 

•  0 

0 

5 

3 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

54,4 

10« 

39 

22 

312 

0 

0 

0 

0 

3 

29 

72 

,  80 

19 

.  0 

0 

6 

4 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

6  1 

.6 

5  1 

56,  7 

"  n* 

69 

10 

45 

30 

244 

0 

0 

0 

0 

3 

52 

52 

.97 

19 

.  0 

0 

7 

3 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JOSE 

R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

68 

.0 

45 

.  7 

56,9 

-  1. 

8 

83 

12 

38 

23. 

238 

Q 

Q 

0 

.09 

2, 

39 

1.44 

06 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAN  MATEO 

6  3 

■  ^ 

48 

•  1 

55,9 

^  J 

10 

41 

30. 

265 

Q 

_ 

0 

72 

1.13 

19 

•  0 

7 

2 

SANTA  ClARA  university 

62 

•  2M 

it 

53. 5M 

~   1  • 

9 

36 

30 

337 

Q 

9  7 

6  6 

1  .09 

19 

,  0 

Q 

2 

^ 

SANTA  CRUZ 

] 

• 

5  3.5 

1  • 

79 

29* 

33 

22 

340 

0 

0 

0 

0 

72 

3  , 

96 

1.41 

04 

•  0 

3 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

6  2 

45 

•  9 

54.  I 

1 3 

40 

I  7 

323 

0 

0 

0 

0 

*  1  0 

.  8  3 

20 

,  0 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

61 

.6 

39 

,  7 

50.7 

71 

10 

31 

2  I 

425 

Q 

Q 

3 

.82 

1. 

87 

.95 

06 

.0 

0 

9 

3 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

t** 

.0 

4  1 

52.8 

80 

1 

31 

22 

361 

0 

0 

1 

0 

•  48 

1.21 

20 

*  0 

0 

^ 

DIVISION  04 

53.4 

• 

3 

93 

2  ^ 

20 

SAN  JOAQuIN  DRAINAGE 
05 

ANTtOCH  FIBREBOARD  ML 

*'n 

53.0 

74 

1 

35 

22 

355 

Q 

0 

0 

2 

•  7fe 

I , 

62 

.98 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

antioch  Pumping  plant 

*  7 

47 

51.2 

10* 

34 

26. 

408 

0 

0 

0 

0 

2 

»65 

1  .06 

20 

•  0 

0 

5 

1 

1 

ASH  mountain 

63 

43 

5  3.0 

79 

1  3 

33 

22 

354 

0 

0 

0 

0 

5 

,06 

2  , 

8  7 

1.09 

06 

,0 

0 

6 

4 

1 

AUBERRY 

60 

.9 

39 

.3 

50,1 

-  1. 

3 

78 

1 1 

32 

22* 

439 

0 

0 

0 

6 

.11 

3. 

89 

2,04 

06 

.0 

0 

6 

3 

3 

BAKEBSFIELO  wB  AIRPORT 

R 

64 

.  i 

45 

.0 

54.  7 

-  I. 

2 

79 

1 

35 

22 

303 

0 

0 

0 

0 

.94 

45 

,30 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

5  9 

•  0 

4  5 

•  2 

52,1 

70 

13* 

37 

18 

381 

Q 

Q 

Q 

5  1 

2,10 

15 

.  0 

0 

8 

3 

3 

Blackwells  corner 

62 

•  9 

4  1 

•  6 

52.3 

1 1 

30 

19 

377 

0 

0 

2 

0 

.81 

.20 

17 

,0 

0 

4 

0 

0 

BUTTONW I LLOW 

64 

•  9 

4  1 

•  8 

53,4 

77 

15« 

30 

22. 

343 

0 

0 

2 

0 

,52 

.16 

20. 

.  0 

0 

3 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

58 

.8 

43 

.  1 

51.0 

-  3, 

9 

73 

2 

32 

2  1 

412 

Q 

Q 

4 

.78 

2. 

76 

1.47 

20 

.0 

0 

9 

4 

I 

CATHAY  BULL   RUN  RANCH 

60 

•  1 

40 

•  2 

50.2 

13 

29 

30 

439 

45 

1  ,42 

20 

,  0 

3 

2 

ChErry  vAllEy  dam 

5  3 

•  5M 

33 

•  9M 

70 

J  2 

21. 

631 

0 

0 

13 

0 

1  0 

'  1  2 

2,81 

06 

3 

20 

CnAi  INGA 

6  3 

•  6 

42 

•  2 

52*9^^ 

1. 

2 

3  1 

22 

357 

0 

0 

2 

0 

4  1 

86 

1  .05 

20 

.0 

Q 

3 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

63 

.  3 

41 

.8 

5  2  6 

77 

1 4  ♦ 

32 

22 

364 

Q 

^ 

Q 

!82 

.29 

1  5 

,0 

0 

3 

0 

0 

DENAIR 

59 

,4M 

M 

70 

7 

^ 

1 

.46 

48 

.42 

1  4 

.0 

0 

6 

0 

0 

DuDi  FYS 

58 

•  0 

32 

•  0 

45.0 

—   1  , 

11 

24 

18 

595 

Q 

19 

0  7 

5  7 

2.16 

20 

•  0 

0 

1 0 

7 

3 

ELECTRA  power  HOUSE 

62 

■  0 

4  1 

•  8 

51.9 

-   1  , 

33 

22. 

386 

0 

0 

0 

0 

3 

44 

1  .  60 

06 

.  0 

0 

1 C 

2 

Five  points  5  ssw 

M 

M 

78 

3  2 

2  2 

0 

0 

1 

0 

*64 

.90 

20 

.  0 

0 

1 

0 

frEsno  wB  airport 

R 

60 

.8 

43 

.3 

52  1^ 

-  1. 

1 

76 

22 

382 

Q 

Q 

Q 

2 

.64 

1. 

59 

.63 

06 

.0 

0 

8 

3 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

62 

.  1 

42 

.5 

52,3 

76 

14« 

34 

1  6 

375 

^ 

0 

2 

.99 

.95 

20 

.0 

0 

5 

3 

0 

GIANT  FOREST 

46 

•  0 

30 

•  7 

38.4 

-  2  • 

59 

13. 

22 

17. 

794 

1  .69 

06 

1 4 

,  5 

1 0 

2  1 

8 

6 

3 

gi.ennville 

6  1 

■  5m 

32 

•  OM 

77 

1 1 

23 

22 

542 

0 

0 

16 

0 

*93 

.82 

16 

,  0 

6 

5 

0 

GRANT  GROvE 

4b 

•  0 

29 

•  3 

38.7 

63 

1  3 

20 

1  7 

784 

0 

0 

20 

0 

76 

2,02 

16 

I  7 

,  6 

1 5 

2  1 

9 

6 

HANFORD 

63 

.  3 

41 

.5 

0. 

0 

77 

1  4 

30 

22 

366 

1 

.23 

55 

.53 

1  5 

.0 

0 

3 

1 

0 

HETCH  HETCHY 

52 

.4M 

34 

•  4M 

43*4M 

-  3. 

2 

66 

2 

28 

1  8 

638 

0 

7 

.09 

3! 

62 

1.85 

15 

.0 

0 

10 

5 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

47 

.4 

28 

,  7 

38.1 

-   1 , 

7 

62 

11. 

16 

16 

801 

2^ 

36 

2  0 

2  I 

IDRIA 

60 

.0 

38 

.  1 

-  4, 

5 

74 

28 

21. 

473 

0 

0 

8 

0 

86 

.^^ 

1.84 

20 

.  c 

0 

fj 

2 

1 

KERN  RIvER  PH  NO  I 

64 

.2 

49 

•  0 

-   2 , 

6 

8  1 

1  2 

3  9 

27 

256 

0 

0 

0 

0 

60 

.64 

20 

.  0 

0 

3 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

66 

•  6 

40 

.  3 

79 

1 1 

2  2 

340 

0 

I 

.  1  1 

.60 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

63 

.8 

44 

.6 

54  2 

78 

2 

3  3 

22 

317 

0 

.65 

.24 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

64 

.  1 

46 

.0 

55.1 

82 

3 

35 

22 

295 

^ 

.85 

.  34 

20 

.0 

^ 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

59 

.9 

40 

.9 

50,4 

73 

4  3  3 

0 

0 

2 

0 

3 

.96 

1.56 

20 

.0 

2 

LF  PRAND 

60 

.5 

42 

.3 

51.4 

-  1. 

5 

75 

^4 

?2 

0 

0 

0 

0 

2 

.  TO 

1. 

55 

.48 

20 

.0 

6 

c 

0 

LEMON  COVE 

61 

.9 

44 

.5 

53.2 

-  1. 

4 

77 

26. 

34  7 

0 

0 

0 

0 

2 

.45 

1, 

21 

.96 

1  5 

.0 

0 

5 

2 

0 

LINDSAY 

63 

.5 

42 

.9 

0. 

0 

78 

14 

34 

22 

347 

0 

0 

0 

0 

1 

.93 

93 

.  ''0 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

LODt 

58 

.2 

43 

.  3 

50.8 

-  0. 

8 

72 

1 

32 

18 

417 

0 

0 

1 

0 

4 

.21 

2. 

83 

,95 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

LOS  BANOS 

60 

.2 

42 

.0 

51.1 

-  2. 

3 

75 

1 

29 

22 

408 

0 

0 

1 

0 

1 

.22 

44 

,36 

1  6 

.0 

4 

0 

0 

MADFRA 

43 

.8 

M 

60 

26 

36 

22. 

0 

0 

0 

0 

2 

.38 

1. 

46 

,97 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

58 

.1 

42 

.8 

50.5 

69 

9. 

32 

18. 

426 

0 

0 

2 

0 

2 

.41 

,96 

19 

.0 

0 

6 

2 

0 

MARICOPA 

64 

,  7 

45 

.0 

54,9 

-   1 . 

6 

78 

14 

22 

22 

299 

0 

0 

1 

0 

I 

.70 

1, 

18 

,57 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

60 

.  3 

42 

.5 

51.4 

-  0. 

8 

75 

1 

33 

22. 

398 

0 

0 

0 

0 

2 

.81 

1, 

73 

.73 

06 

,0 

0 

6 

3 

0 

MODESTO 

59 

.5 

42 

•  6 

51.1 

-  1. 

2 

72 

9 

34 

22. 

411 

0 

0 

0 

0 

2 

.18 

1, 

24 

,54 

19 

,0 

0 

7 

2 

0 

NEWMAN  2  NW 

58 

.  3 

41 

.9 

50.1 

-  4. 

4 

70 

9 

30 

22 

440 

0 

0 

1 

0 

1 

.44 

66 

.30 

19 

,0 

0 

6 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

60 

.8M 

36 

.8M 

48.eM 

80 

12 

29 

18 

479 

0 

0 

0 

8 

.23 

5. 

16 

2.31 

06 

.0 

0 

6 

6 

3 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

68 

.5 

43 

.0 

50.8 

-  2. 

1 

70 

2 

32 

21 

418 

0 

0 

1 

0 

3 

.34 

2, 

20 

1.24 

20 

,0 

0 

8 

2 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED  NOVEMEER  1963 


Temperature 

Precipitation 

No  of  Dayi 

Sno 

w,  sleet 

No.  of  Doys 

Station 

Max. 

Min. 

•  i 

O 

1.00  or  More 

.  f 

S  i 

IJ 

•  E 

II 

o 

i 
< 

&  i. 

o 

i 

1 

• 

a 

0) 

a 

•si 

hi 

1 

t  z 

Q.  E 
O  it 

1 

o 

a 

1 

Max.  Del 

6 

a 

1 

1 

ORANGE  COVE 

PANcCHE  Creek 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS   PWR  HOUSE 

63.1 
6  1  ,  ZM 
65.0 
60.  3M 
57.5 

44,  1 

43,  3M 

44,  1 
33. 2M 
40,3 

63.6 
52. 3M 
64,6 
46. 8M 
48.9 

-  0.2 

0.2 

77 
75 
80 
70 
69 

15 
2 
15 
13 
1  1 

36 
34 
34 
24 

30 

22 

22 

22 

22. 

21. 

335 
377 
307 
539 
474 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 

1.41 

1  .95 
6.33 
9.46 

1.13 
1.01 

1.25 
.72 
.67 
1.10 
2.41 

1  5 
20 
20 
07 
06 

.0 
.0 
.0 
1.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

4 
4 
4 

11 

1 
1 
1 

6 

1 
0 
0 
3 
4 

SAN  LUIS  DAM 
SONCPA 

50  ENTRANCE  VOSEMITE 
STOCKTON  W8AP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

60.5 
59,7 
62.7 
58.0 
59.8 

43.5 
37,6 
31.8 
43.7 
43.3 

62.0 
48,7 
42.3 
50,9 
51,6 

-  3.3 

-  0.5 

72 
74 
68 
71 
70 

2 
12« 
11 

1 

10« 

33 
28 
25 
34 
35 

22 

22 

18. 

22. 

18. 

382 
483 
675 
417 
396 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
5 
18 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.92 
7.31 
13,00 
4,06 
3.50 

4.33 
2.27 

.  54 

2.20 
3.46 
1.22 

20 
20 
16 
19 

.0 
.0 
8.9 
.0 
.0 

0 
LI 
3 
0 
0 

22. 

5 
8 
9 
7 

2 
4 
5 
^ 

0 
3 
4 
1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAP I 

TEJCN  RANCHO 

THREE  RvRS  EDISON  PH  I 

TIGER  CREEK  PH 

59. 3M 
57.4 
61.2 
65.3 
57.  IM 

42. 6M 
35.6 
43.2 
43.4 
38. 8M 

51, OM 
46,6 
52,2 
54,4 
48, OM 

-  3.0 
1 .  5 

-  1,7 

72 
71 
76 
77 
72 

9« 

12* 
1 

13 
1 

30 
24 
34 
32 
30 

22 
18 
22 
22 
22 

416 
548 

378 
311 
506 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

9 

0 

1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.29 
1.10 
2.85 
4.54 
6,67 

1.74 
2.86 
3.96 

.99 
.  46 
.70 
1.21 
1.92 

19 

07 
07 
15 
06 

.0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
4 
6 
7 
10 

2 
0 
2 

7 

0 
0 

Q 

1 

5 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSFMITE  NATIONAL  PARK 

59.8 
60.0 
6<..2 
64.2 

5<..4 

42,6 
43.5 
44,0 
43.3 
33.1 

61.2 
51,8 
54,  I 
63,8 
43.8 

-  1.1 

-  0.  1 

_    Q  ,  5 

72 
72 
78 
79 
68 

2 

9« 
15. 

15 
1 3 

32 
33 
34 
33 
28 

22 
22 
17 
22 
26. 

40  7 
390 
324 
331 
629 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1,61 
3,21 
1.20 
.83 
9.65 

.37 
.30 
6.06 

.81 
1.29 
.63 
.32 
1.82 

20 
19 
15 
20 
06 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 

n 

0 

4 

8 
3 
3 
1  1 

1 
2 
1 
0 
7 

0 
1 

Q 

0 
4 

DIVISION  05 

60,4 

-  1.1 

3.74 

2.01 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

AvAlON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
Big  bear  LAKE 

67.  I 
65.5 
70.2 
66.  1 
52.5 

47.2 
51.6 
38.6 
42.2 
23.3 

67.2 
68.6 
54,4 
54.2 
37.9 

-  0.5 

-  1.8 

85 
71 
86 
82 
67 

1  1 
4 
12 
13 
12« 

38 
46 
31 
32 
8 

22 
22 
27. 
22. 

22 

239 
186 
310 
324 
804 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
8 
2 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

2.24 
2.70 
2.70 
3,00 
3,45 

1.71 
1.64 
1  .44 

.67 
1.41 
1.35 

.90 
1.56 

21. 

20 
21 
07 
20 

.0 
.0 
.0 
,0 

15,0 

0 
0 
0 
0 
7 

21 

6 
3 
4 
L, 

b 

2 
2 
2 

2 

0 

BONI TA 

burbank  wb  airport  R 

CABrILLO  NAT  MONUMENT  R 

cachuma  dam 

CAMPO 

72.3 
7  1.1 
67.0 
70.6 
67.4 

47.  1 
46.9 
53.5 
44,6 
36.1 

59.7 
59.0 
60.3 
57.6 
61.8 

0.6 
-  1.4 

84 
88 
77 
86 
86 

29 

10 

29 

13» 

12 

39 
38 
45 
34 
25 

22. 
22. 

22 
18 
19 

169 
182 
138 
231 
393 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 
1,83 
2,59 
3.29 
1.77 

.86 
.78 

.82 
.70 
1.87 
2,55 
,66 

20 
19 
20 
20 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
f 
0 
0 

4 
4 

5 
3 
6 

1 
2 
1 
2 
1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHUl  A  VISTA 
CLArEMONT  POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

73.1 
6  7.4M 

70. 7M 
74. DM 

43.8 
50. 4M 

45. 4M 
51, 2M 

58.5 
58.9M 

58. IM 
62, 6M 

1.2 
-  0.5 

88 
76 

86 
87 

10 
26 

10 
I 

34 
42 

35 
43 

19. 

18 

19. 

22 

194 
178 

214 
85 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3.1  1 
1  .99 

3.26 
2.68 

1.18 
2.27 

1.60 
1.20 

2.15 
1.46 

20 
21 

20 
20 

.0 
.0 

,0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 

3 

5 
3 

3 
2 

1 
3 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
El    CAPITAN  DAM 
ElSINORE 

64.0 
60.5 
69.0 
73.4 
71.4M 

35,9 
33.3 
45.3 
48,3 
40. 6M 

50.0 
46,9 
57,2 
60,9 
56, OM 

0.4 

-  1.5 

77 
86 
84 
9  I 
89 

2 
10 
11 
12 
10 

27 
21 
35 
40 
28 

22 
19 
19. 

25 
19 

444 
536 
236 
134 
271 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
12 

0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.87 
6.45 
1  .86 
2.69 
1.91 

3.03 
1.02 

1.04 

.62 
1.77 

.62 
1,26 
1,45 

20 
21 
20 
21 

20 

,0 
1.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
4 

4 

1 
3 
2 
3 
1 

ESCONDIDO 

FONTANA  KAISER 

GILLESPIE  FIELD 

HENSHAW  DAM 

IDYI  LWILD  ranger  STA 

69.2 
73.4 
73.3 
66.  1 
59.5m 

44,5 
51.6 
43.3 
34.9 
31. 3M 

56.9 
62.6 
58.3 
60.6 
45, 4M 

-  0.4 

84 
92 
88 
84 
76 

1  1 

10 

11 

12 
12 

34 

40 
33 
25 
23 

19 
19 
19 
19 
18 

242 
124 
194 
427 
582 

0 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
9 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.56 
2.57 
1  .98 
2.90 
5.02 

1.26 

1  ,04 
1,71 
.  79 
1,29 
1.36 

20 
20 
20 
21 
07 

.0 
.0 
.0 
.0 
2.6 

0 
0 
0 
0 
2 

21 

5 
4 

6 

6 

2 
1 
2 
2 

julian  wynola 
laglna  beach 

LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

62.5 
69.0 
71.2 
70.5 
70.7 

39.  3 
49.4 
49. 9M 
45.2 
53.0 

50.9 
59.2 
60. 6M 
57,9 
61.9 

0.2 
0.8 

79 
85 
86 
8  7 
84 

12. 

1 
U 
11 
30. 

29 
40 
42 
34 
45 

19. 

22 
22 
18 
22. 

416 
175 
140 
221 
103 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 
4,31 
2,23 
2.69 
3.66 

3,20 
2,48 

1  .00 
3.06 
.96 
,96 
1.05 

21 
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22 

18 
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U02 
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,68 

.06 
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4  29 

3,  76 
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,11 

• 

• 

2*10 

1  *01 

IS 

* 
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.26 

91 

1 '  1  ft 

• 

1  *6C 

*  12 

2  ,40 

1*8' 

2  ,00 

1 . 30 

*  ^0 

2  70 

'20 
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I  *6( 

*24 

.31 

22 

.61 

I  9 

1*31 

1*59 

1*43 
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.15 

.02 

.'29 

.02 

1.12 

.39 

T 

.93 

,07 

!09 
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.14 

T 
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.47 
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1  (,9 

60 

01 

* 

01 

* 

* 

1  12 

.  1  3 

.31 

05 

• 

1  77 

88 

*82 

1*0; 

'  j5 

2*91 

.31 

.01 

1.45 

,87 

45 

1  *6l 

*14 
,14 

1*80 

26 

• 

^  *  52 

" 

I  79 

*  79 

1*3" 

•  2  1 

3*23 

1*2^ 

3*00 

*0  1 

*03 
* 

1  *4( 

.55 

2*36 

*  Is 

Ueo 

!03 

1,45 

!22 

.75 

!59 

.64 

liso 

l!l4 

Il5 

I75 

.61 

2I75 

!3q 

01 

02 

30 

.42 

•  , 

•  - . 

• 

* 

'ni 

•  ^ 

*tn 

*  Ai 

*  C( 

•  J 
• 

*07 
* 

•p 

*  10 

.01 

*ni 

• 

•  J 

•^^ 

'o' 

*  10 

1*4' 

91 

1*1* 

1*36 

*78 

.15 

*  I 

1*07 

93 

06 

1  *  16 

*  4C 

!*9 

.87 

.04 

Ibi 

.47 

T 

.13 

.86 

,53 

.10 

!06 

U20 

.08 

.48 

lib 

* 

02 

• 

03 

9 

02 

39 

.08 

3.23 

,02 

• 

,69 

3,59 

• ,  - 

*05 

2*21 

1  *  7( 

.56 

Ob 

•  , 

• 

.05 

'05 

• 

87 

*43 

*2< 

*09 

112 

*  IC 

*49 

I  *48 

*27 

*  21 

1  0 

1*08 

*  01 
* 

64 

1*33 

Oe 

1I2B 

!29 

2)56 

!71 

3)10 

1I92 

.17 

!51 

.4<. 

,21 

.43 

.68 

!38 

i99 

i!2e 

''' 

92 

04 

1  05 

05 

.01 

01 

.10 

27 

OB 

1*26 

'4c 

X  .63 

,23 

1.71 

.04 

2*71 

*02 

*04 

2*20 

• 

* 

,02 

• 

• 

*76 

1*00 

2*0' 

•  07 

4*15 

3  *4C 

2  !  16 

1*88 

1  6 

*60 

*  3  ■ 

*  84 

2*02 

*68 

T 

!oi 

!04 

,06 

.42 

[32 

.30 

.41 

.16 

T 

T 

T 

!o2 

.02 

.03 

.04 

!io 

!02 

1,10 

•  52 

.01 

36 

,04 

•  01 

.01 

.02 

1  ,96 

.  16 

2  18 

.17 

T 

2 .00 

,02 

• 

• 

2  *  no 

on 

1  *  2^ 

*06 
• 

*62 

•  9C 

05 

1.52 

84 

* 

1*73 

I  77 

2  '00 

41 

• 

1 3 

* 

*  76 

*B5 

■  14 

.01 

'  16 

.01 

1*28 

.04 

0  1 

1,26 

1.09 

!io 

1.20 

.02 

2.09 

liss 

.02 

i!69 

1.32 

.03 

.14 

[96 

.41 

!09 

2,70 

.61 

13 

1,62 

07 

• 

.43 

I  .96 

.75 

01 

• 

74 

.  94 

.07 

1.60 

• 

•  . 

f. 

3*03 

1  61 

1*72 

1*2! 

22 

,18 

Ofl 

*03 

1 1*4 

*44 

I  3 

1  '48 

2*10 

*ni 

1*13 

5! 

T 

2.20 

.62 

!l3 

l!79 

iIbc 

3|e4 

l!04 

.04 

T 

!09 

1.88 

[43 

3,74 

l!l3 

Oft 

• 

•  .* 

20 

97 

01 

* 

25 

1 .01 

* : 

• 

06 

57 

• 

70 

• 

66 

60 

• 

• 

04 
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- 

• 

1*30 
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•  _ 

*07 
• 

1*56 

• 
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1*09 

*06 

*42 

• 

OA 

• 

*63 

'78 

*  *■ 
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• 
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2*97 
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2  '00 

1*53 

82 

,9^ 

*  28 

.0, 

2*24 

1*0* 

!20 

.01 

2!lO 

!l5 

U87 

ii* 

l!o2 

.74 

.01 

.02 

U55 

1.04 

.02 

T 

1.69 

!51 

.01 

1)30 

!65 

02 

* 

21 

.03 

04 

• 

0? 

12 

* 

00 

* 
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* 
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2,98 
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29 
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• 

• 
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• 
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.7 

• 

1*12 
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*0 
* 

• 

01 
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.06 
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*06 

03 

02 

.31 

,76 

!04 
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!06 

1.60 

.03 

•  04 

W67 
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.16 
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1.04 
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1 36 

,02 

53 

1 ,00 
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• 

40 

• 

01 
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,80 

•  1 1 

1.25 
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• 

* 
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.03 
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* 
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.12 
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!n 

.02 
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.01 
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.86 
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* 
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NOBTH  COAST  DRAINAGE 
01 

ALOERPOINT  12,84 

AN6WIN  P4C  UNION  COL  10,16 

BIG  BAB  RANGER  STATION  9,55 

BLUE  LAKE  REOWOOD  CR  17,69 

BOONVILLE  MNTNC   5TA  8,06 

BRANSC0M9  2   Nw  22,21 

BRlDGEvlLLE  4  NNW  15.16 

BURNT  RANCH   I   S  10,66 

CALlSrOGA  8.89 

CALLAHAN  HANGER  STA  '•.25 

CA2ADER0  18.50 

CEClLVILLE   SAWYER  10.04 

CLEAR  CREEK  16.08 

CLOVEBOALE  3  SSE  11.52 

COPCO  NO   I  0AM  3.76 

COVELO  9.95 

CRESCENT  CITY    I  N  l'-.32 

CRESCENT  CITY  7  ENE  18.70 

CUMMtNGS  17,60. 

DOS  R105  12,77 

outtons  landing 
elk  valley 

EUREKA  Wa  CITY 
FERNOAlE  8  SSW 

FERNDALE  2  NW  7,12 

FOREST  GlEN  16.33 
FORK^  OF   SALMON                       |  10,93 

FORT  BRAGG  10. lO 

FORT  BRAGG  AVIATION  9.7T 

FORT  DICK    1  NNE  16.35 

FORT  JONES  RANGER  STA  4,60 

FORT  ROSS  10,69 

GARBERVlLLE  13,46 

GASQUET  RANGER   STATION  20,56 

GRASS  LAKE  MNTNC   STA  1,97 

GRATON   1   W  10,48 

GREENVlEw  5.47 

GuERNEvlLLE  12.90 

HAMILTON  AFB  6.12 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA  U.32 

HAYFORK   RANGER  STATION  9.67 

HEAlDSBURG  12.09 

HEAlDSBURG  2  E  11,07 

HILTS  5.05 

HONEYOEW  2  wSW  22,03 

HOOPfi  13,73 

HOOPA  2   SE  13,65 

HOPLANO  LARGO  STATION  7.58 
IOLEwILO  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

KENTFIELO 
KLAMATH 

KORBEL  9,04 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT  1*68 

MAO  BIVER  RANGER  STA  13,89 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLEft  RANCH 
MOUNT  HEBRON  OS 
MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  RANGER  STA  6.37 

OAKVILLE   1   W  5,61 

OCCIDENTAL  14.01 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  PK  17,30 

ORLEANS  13,77 

PETALUMA  FIRE  STATION  5,60 

POINT  ARENA  11.24 

POTTER  VALLEY  PH  10, lO 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK  17,42 

SAINT  HELENA 
SALTER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAH  HANGER   STA  11,33 

SCOTIA  8,70 

SHELTER  COVE  12,56 

5KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS  14.69| 

S0MES8AR    1   W  15.02 

SONOMA  6.99 

STANDISH-HICKEY  ST  PK  l9.ll 

TRINITY  DAM  VISTA  PT  9.50 
TULELAKE                              //R  1,35 

UKIAH  7.75 

UKlAH  i.  wSw  9,52 

UPPER  MATTOLE 
WEflVERvlLLE  RANGER  STA 
WEED  1  5 
WlLLITS  1  NE 
YREkA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

AOiN  Ranger  station  2.3a 

ALTUR*S  RANGER   STATION  1.3C 

AUBURN  8.77 

BEALE  AF6  6,55 

6ERRYESSA  LAKE  4,35 

BIG  BEND  RANGER  STA  18,49 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R  l6,56 

BOWMAN  DAM  18.02 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA  15,82 

BUCKHORN  19,41 

BUCKS  CREEK  PH  13,73 

BULLARDS  BAH  PwR  HOUSE  15,97 

BUHNEY  6.02 

CAMPTONVILLE  RS  13.16 

CANBY   U    SW  2,91 

CANBY  RANGER   STATION  1,86 

CANYON  DAM  6.77 
CARIBOU  POWER  HOUSE 


,01 
.01  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

Conlipued  ^  November  1963 

Day  of  Month 


Station 

Toti 

 r 

1 

 r 

2 

3 

 r 

4 

 r 

5 

6 

1  r 

7 

 r 

8  1 

9 

 r 

10 

 r 

11 

12 

— r 

13 

 r 

14 

15 

 r 

16 

 r 

17 

18 

'  r 

19 

 r 

20 

21 

'  r 

22 

 r 

23  1 

24 

1  1  1  1 

25  1  26  1  27 

28 

1  r- 

29  1 

30 

31 

CENTERVILLE  PH 

s 

46 

.04 

,u 

1.41 

.86 

.84 

.01 

•  10 

1,21 

•  12 

1,30 

.90 

1.55 

CHALLENGE  RANGER  STA 

15 

50 

.10 

.01 

2,32 

1.35 

2.55 

.16 

•  31 

■  41 

T 

1.41 

2.32 

.09 

2.33 

.82 

1.30 

CHESTER 

07 

.03 

.01 

.71 

.52 

.69 

T 

•  34 

•  09 

•  12 

.72 

.29 

,56 

.37 

.03 

1.52 

.07 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

6 

06 

.03 

.99 

.^2 

.47 

.11 

T 

•  01 

•  06 

•  46 

.05 

1.21 

.89 

1.31 

.03 

.02 

CITRuS  HEIGHTS 

5 

92 

•  03 

1.20 

I  •  1 1 

.05 

1,26 

.01 

.01 

01 

' 

03 

.01 

CLARKSBURG 

4 

51 

.15 

•  02 

.37 

,16 

1,04 

,01 

.70 

.39 

.07 

.13 

.91 

.56 

CLAH<5  VALLEY  MUDO  RCH 

3 

56 

.04 

.45 

T 

•  29 

.07 

T 

,05 

.57 

.01 

,24 

.97 

,65 

.22 

ClEARLAKE  HIGHLANDS 

4 

69 

.05 

•  15 

.04 

.95 

.02 

.11 

,03 

,05 

.33 

.28 

7 

,64 

1.17 

.72 

.15 

COBB  2  NW 

1 1 

43 

T 

,25 

1.30 

.15 

2.65 

.13 

.23 

,43 

,04 

.85 

1.12 

.04 

.99 

1.68 

T 

1.07 

.50 

C0HA5SET   I  m 

9 

99 

.12 

,02 

U  18 

1,02 

•  83 

,25 

•  09 

.19 

.05 

1 .  00 

1  ,00 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

72 

T 

,64 

.20 

,81 

.11 

,38 

•  15 

T 

.11 

.31 

.21 

T 

.18 

.49 

T 

.84 

.29 

T 

COLPAX 

10 

7S 

T 

1.62 

1.22 

1.48 

T 

•  42 

1.62 

1.09 

.70 

1.03 

T 

1.47 

,13 

COLGATE  POWER  HOuSE 

10 

01 

.02 

1.92 

.72 

1,46 

,51 

,05 

.01 

1.29 

.92 

.29 

l.U 

1.60 

.09 

COLUSA   I  SSW 

4 

16 

.10 

.35 

1.22 

.11 

.01 

•  03 

.46 

1.01 

.11 

.01 

.73 

.02 

COOL 

e 

75 

.02 

•  91 

L ,  04 

1.57 

.  15 

•  16 

94 

09 

COBNING  WOUGMTON  RANCH 

4 

30 

T 

.05 

•  *T 

.03 

,30 

.09 

•  16 

.02 

•  22 

,31 

.11 

.39 

1.05 

.79 

.29 

CUNNINGHAM 

7 

09 

.10 

.92 

.03 

1.25 

•  31 

■  16 

,08 

,05 

.38 

.62 

.06 

1.71 

.46 

.79 

,46 

OANA  Z  SE 

5 

\l 

.02 

,58 

.60 

,66 

.08 

,30 

.47 

,51 

.15 

.41 

1.09 

DAVIS   I  WSW 

3 

IS 

.21 

.01 

,56 

.13 

1,17 

T 

T 

.32 

.32 

.12 

.45 

.46 

.03 

DAVIS  CREEK 

2 

20 

,20 

.75 

,25 

.20 

.20 

•  10 

DEER  CREEt  POWER  HOUSE 

lb 

40 

.04 

.05 

2,10 

1.39 

2.47 

•  15 

•  69 

,21 

,01 

2,34 

2,79 

.07 

.53 

1.45 

.01 

2.10 

OE  SABlA 

14 

11 

.03 

.13 

2.19 

1.21 

1,87 

,02 

•  32 

.08 

,  1 1 

2.08 

.35 

1.35 

1.42 

.01 

2.1.2 

,52 

DOBBINS  COLGATE 

10 

79 

.02 

2.16 

.64 

1,45 

.63 

.01 

2,00 

.33 

.31 

1,14 

1,85 

,05 

DOWNlEvlLLE   RANGER  STA 

15 

47 

.10 

1.30 

1.08 

3.16 

.63 

•  31 

.45 

.02 

.07 

1.20 

2.60 

.73 

1,42 

.24 

1,20 

,96 

DUNN  I GAN 

3 

53 

* 

■ 

.63 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

12 

81 

.03 

.31 

1.66 

.35 

2,11 

,10 

.76 

1.39 

2.12 

.85 

.02 

.74 

.65 

1.25 

.47 

EAST  PARK  RESERVOIR 

4 

02 

.07 

•  32 

.02 

,40 

.02 

.09 

.06 

•  36 

,12 

.44 

1.02 

.01. 

.77 

.27 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2 

80 

.12 

•  59 

.18 

,95 

.07 

.73 

.13 

.03 

FERGUSON  RANCH 

5 

28 

,70 

.07 

.35 

.13 

,38 

•  IB 

.92 

.14 

.37 

.92 

.67 

.45 

F I NLE  Y   1  5SE 

6 

17 

.09 

•  81 

.02 

,09 

.20 

.10 

,09 

•  33 

.46 

04 

02 

FINLEY  5  Sh 

7 

64 

.18 

,03 

1.00 

.61 

.43 

T 

.25 

,08 

.15 

U04 

,29 

2.13 

.02 

.06 

1.31 

.06 

FOLSOM  DAM 

34 

.01 

T 

•  58 

.64 

1.43 

.02 

•  56 

,60 

.04 

1.72 

.53 

.21 

7 

FORESTHiLL  RANGER  STA 

11 

77 

T 

.71 

.92 

2.07 

.22 

•  12 

.43 

■  85 

1.94 

.22 

1.73 

,23 

1.10 

1.23 

FRENCH  GULCH 

7 

62 

.U 

,03 

.87 

,04 

1.36 

.14 

.68 

,66 

Ull 

.29 

.85 

.86 

.04 

,44 

.3< 

GARDEN  VALLEY  2  S 

8 

88 

.01 

,82 

1  .23 

.13 

,06 

,22 

■  39 

2,27 

1  .44 

,10 

GEORGETOWN 

38 

.02 

.84 

,90 

1.61 

,09 

,08 

.29 

•  72 

1.57 

.40 

1.86 

.11 

.82 

.67 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

13 

26 

.01 

.02 

•  72 

1.05 

2,02 

.20 

.08 

,36 

•  79 

3,60 

,25 

1.96 

.15 

.65 

1.20 

GOLD  RUN 

12 

8* 

.04 

.0* 

1.54 

L  .17 

1.65 

.17 

.51 

.17 

1.61 

1.20 

,10 

■  62 

1.12 

.05 

2.06 

.37 

GRASS  VALLEY 

12 

07 

,02 

.01 

1  .37 

1  .48 

2.35 

.23 

.31 

.01 

,06 

.89 

1.84 

,10 

1.49 

.OE 

1.12 

.71 

GREENVILLE  RANGER  STA 

9 

1  3 

1  ,04 

,33 

2.26 

.09 

.04 

.02 

■  06 
•  uo 

•  41 

1,16 

HARRISON  GuLCH  RS 

^  ^ 

.03 

1.60 

.01 

1.10 

.06 

.29 

.23 

T 

,02 

1.65 

,46 

T 

.58 

.30 

.02 

1,62 

.71 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

e 

15 

.02 

.02 

1.40 

.69 

1.65 

.11 

.04 

,02 

•  OL 

.66 

'11 

,03 

T 

1.24 

,02 

,96 

.29 

HAT  CHEEK  PH  NO  1 

2 

89 

.06 

•  39 

.24 

.30 

.03 

.08 

.10 

.04 

•  2l 

.34 

.10 

.35 

,16 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

ii 

,10 

.67 

,92 

1.48 

,03 

.05 

T 

.60 

1,05 

,25 

1,55 

.05 

,97 

.46 

HOBERGS 

12 

30 

■  l6 

T 

1*53 

•  16 

2,93 

.  1 1 

■  16 

.42 

.04 

1,05 

l.IO 

.05 

1.33 

1.54 

,68 

1,02 

HUNTER  DiST  GRAVES  RCh 

53 

.92 

•  33 

.16 

.04 

.13 

.88 

1. 00 

1.05 

IOWA  HILL 

12 

41 

•  35 

,55 

UO5 

2.20 

,46 

■  16 

.35 

.80 

1.S5 

.29 

1.73 

.17 

1.23 

1,20 

JESS  VALLEY 

1 

61 

,30 

.11 

,37 

,07 

.09 

.03 

•  01 

.06 

.08 

.03 

.08 

.08 

.06 

.17 

.07 

KELSEYVILLE 

6 

06 

.10 

.69 

.05 

I.IT 

,07 

•  11 

,06 

.06 

•  30 

.47 

.03 

.90 

.98 

.01 

,76 

.3C 

KILArC  POwER  HOUSE 

10 

03 

,03 

,08 

1 ,95 

.26 

,68 

.62 

•  49 

1.78 

.04 

•  20 

■  59 

LAKEPORT 

16 

.11 

T 

,64 

.25 

,34 

.50 

•  06 

•  12 

•  85 

.05 

1.46 

.06 

.05 

1.64 

.03 

lakeshore 

17 

80 

.13 

1.17 

1,22 

2.35 

1,37 

,12 

1,67 

,50 

•  87 

4,00 

.02 

2.49 

.01 

.30 

1.58 

LAkE  SpAUlDING 

17 

90 

,01 

.01 

2.11 

1.56 

2.5T 

,12 

•  50 

,16 

2.46 

2,25 

.15 

.76 

1,71 

.22 

2.60 

.69 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 

1 

9( 

.47 

.05 

.55 

.21 

.04 

.23 

,35 

LOOKOUT   3  WSW 

3 

20 

.42 

,53 

.19 

.03 

,06 

.14 

•  56 

.13 

• 

.66 

LOYALTON 

5 

35 

.32 

.04 

1.50 

U40 

,82 

.95 

.32 

1 

59 

' 

•  Of 

07 

2^ 

MAN2ANITA  LAKE  // 

6 

69l 

.02 

.67 

.49 

•  56 

,32 

,06 

.37 

,01 

.15 

,30 

1.05 

.30 

T 

,63 

1.01 

.75 

MARYSVILLE 

4 

85 

.03 

.08 

.89 

.04 

.46 

T 

,07 

T 

.02 

,46 

.1' 

.31 

1.17 

7 

1.01 

.17 

7 

MC  CLOUD 

10 

62 

T 

T 

.25 

1,42 

.43 

2,00 

.19 

.26 

,61 

T 

2,00 

.88 

.71 

.46 

1 .03 

.38 

MIDOlETOwN 

10 

49 

1.80 

.03 

1.90 

.16 

.21 

.  17 

.01 

,95 

1,01 

.06 

.90 

1.28 

2.01 

MIDDLETOwN  WSW 

17 

74| 

3.16 

,31 

2.25 

,25 

1  .24 

,91 

2.70 

1 ,1.0 

1.50 

1.42 

1*66 

MINERAL 

9 

4T 

.03 

1.14 

.62 

2.34 

,08 

.06 

T 

.09 

.26 

1.83 

.09 

T 

T 

1.12 

1  .04 

.77 

monticello  dam 

4 

66 

.03 

,56 

.16 

1,10 

.11 

.01 

.01 

.21 

.'•3 

T 

.26 

,82 

T 

.72 

.18 

.02 

7 

MOUNT  oANAHeR 

10 

01 

T 

.47 

.82 

1.57 

.22 

T 

■  54 

.51 

2.20 

.47 

1,61 

.15 

.55 

.90 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

10 

10 

* 

3.10 

1.60 

1.10 

2,65 

• 

1.65 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

7 

21 

*84 

,22 

1,62 

.16 

.26 

,08 

*59 

1 ,32 

T 

l'l2 

.18 

*e2 

T 

NEVADA  CITY 

12 

40 

.03 

.02 

1,50 

.67 

2,60 

,57 

.09 

•  27 

•  03 

l.U 

1  .»<• 

.12 

1,63 

.03 

1.15 

.74 

NIC0LAU5  #2 

4 

78 

.57 

.19 

.78 

.10 

,04 

,02 

.01 

.01 

.42 

,40 

.01 

.07 

,66 

1.10 

.17 

,03 

ONO 

86 

1.95 

.05 

,54 

,07 

.37 

,68 

1,65 

,33 

.60 

1,12 

.90 

.60 

ORLAND 

4 

48 

.04 

.01 

.60 

,46 

.02 

T 

.05 

,38 

,02 

.46 

1,33 

.85 

.24 

OROVILLE 

6 

28 

•  08 

.15 

T^ 

,59 

.30 

OROVILLE  3;iI0GE 

6 

26 

.02 

•  09 

.93 

.22 

.93 

,01 

,10 

.02 

.72 

.U 

1.43 

1.26 

.34 

PACIFIC  HOUSE 

10 

36 

T 

,77 

2.15 

.41 

T 

.31 

.18 

2.U 

.75 

1.20 

.27 

.50 

1.23 

PARADISE 

10 

47 

.01 

.20 

1,57 

.43 

1,50 

,20 

.15 

.11 

•  07 

1.56 

.42 

.02 

.14 

2.04 

1.14 

.90 

,01 

PASKENTA  RANGER  STA 

97 

1,00 

.01 

.31 

•  49 

.65 

.09 

.36 

.86 

1.02 

.11 

paynfs  Creek 

91 

08 

27 

22 

19 

PIT  RIvER  POWER  HOUSE 

16 

1 1 

.01 

.08 

1,78 

1.66 

3,28 

UIO 

1,54 

.25 

4,47 

.28 

.04 

1.24 

.  17 

.02 

1.66 

.31 

PITTS  RANCH 

7 

62 

1.08 

.02 

1.62 

.03 

.04 

.03 

•  04 

.36 

.66 

.92 

1.41 

.94 

.47 

placerville 

e 

63 

T 

.41 

.64 

1,60 

,07 

.04 

•  09 

,47 

1.86 

.63 

1.35 

.12 

.67 

.46 

PLACERVILLE  IPG 

9 

24 

•  *5 

.62 

1,70 

.07 

.06 

•  23 

,53 

1.98 

.6'- 

T 

1.61 

.15 

1.20 

PLAT  1 NA 

s 

49 

03 

26 

.72 

.01 

1.85 

.89 

.25 

1  ,96 

.05 

PORTGLA 

85 

T 

•  45 

.42 

1.03 

T 

T 

,70 

T 

.14 

.59 

T 

1,06 

7 

OUINCY  RANGER  STATION 

e 

61 

T 

•  84 

.37 

2.49 

,12 

T 

.02 

,44 

1.29 

.03 

T 

1,02 

.09 

1,50 

.60 

RED  Bluff  wb  airport  r 

4 

96 

T 

.02 

.30 

.22 

.82 

.09 

T 

.22 

.01 

.39 

,20 

T 

1 .30 

T 

.31 

1.06 
1.35 

7 

.06 

7 

T 

T 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

e 

66 

.03 

.15 

1,62 

.33 

,35 

.73 

.38 

,13 

1.80 

1.78 

,  1 1 

.06 

REPRE  SA 

5 

66 

1,08 

1.14 

,57 

.65 

RIO  VISTA 

3 

58 

.15 

.05 

.11 

,56 

.19 

T 

.02 

.39 

.31 

.02 

•  03 

.98 

.37 

.40 

ROCKL  IN 

56 

.90 

.60 

1,60 

.03 

.60 

.60 

1,40 

.75 

.Of 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 

13 

03 

•  05 

1.31 

.93 

1.03 

.60 

.62 

2,20 

,06 

,11 

.95 

1.34 

.35 

.37 

1,41 

1.03 

,65 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT  H 

4 

35 

.24 

.01 

,64 

.64 

.01 

T 

,04 

.88 

.12 

.93 

,10 

7 

T 

7 

SACRAMENTO  wB  CITY  R 

3 

92 

.15 

.02 

01 

.10 

.69 

,07 

T 

!56 

7 

SAINT  JOHN 

1 .00 

SHASTA  DAM 

16 

4' 

.03 

.27 

2.17 

.63 

2,06 

.30 

.92 

1,56 

2,52 

1.48 

1,65 

.05 

.65 

1 

SHINGLE  SPRINGS 

8 

86 

T 

.54 

.92 

1.40 

.24 

.03 

,55 

2.25 

.13 

1,66 

.52 

1 

5HINGLET0WN  2  E 

9 

72 

,09 

.95 

.61 

.81 

.20 

.79 

1.45 

.13 

,13 

.33 

.28 

.09 

1.32 

.96 

1,56 

SIERRA  City 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 

.17 

.26 

2.32 

.05 

.31 

2.03 

1.05 

.21 

1.53 

1.95 

.65 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

15 

3' 

T 

.06 

.91 

1.07 

2,53 

.20 

.20 

.29 

.02 

•  55 

3,36 

.56 

1.95 

.45 

1.67 

2,53 

STIRLING  CITY  H5 

14 

86 

T 

.12 

1.43 

1,12 

2,70 

.31 

.31 

.2i 

.10 

1.42 

2.11 

,13 

.17 

2.15 

06 

2*40 

• 

stonyford  cooley  ranch 

12 

19 

.06 

1.27 

.03 

1.92 

.12 

,88 

l!06 

lej 

STONYFORD  RANGER  STA 

4 

31 

.06 

.44 

.40 

.01 

.14 

!lO 

[35 

IlO 

!53 

7 

.29 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

4 

13 

.05 

.0* 

.18 

.22 

.03 

,18 

.18 

.36 

1.17 

.92 

.04 

1.24 

STRAWBERRY  VALLEY 

20 

.13 

2)56 

2,67 

2.54 

.01 

.99 

•  T9 

T 

5,28 

.84 

T 

1.27 

2.32 

.19 

TRAVIS  AFB 

3 

.61 

.10 

.01 

.95 

.68 

.08 

.01 

.07 

,49 

.18 

.54 

.03 

.01 

.53 

T 

7 

TURNTABLE  CREEK 

15 

,2C 

.50 

2.60 

.99 

1.78 

,66 

.95 

2,00 

,01 

T 

1.64 

.63 

T 

.66 

1.48 

7 

.70 

.59 

Twin  lakes 

11 

*8<; 

.06 

.04 

.70 

.58 

2.33 

.07 

•  23 

,03 

1,03 

2,03 

,34 

.53 

1.50 

.22 

7 

1.91 

.29 

UPPER  LAKE   7  w 

7 

*9'i 

.02 

.21 

.07 

.93 

.56 

.66 

T 

,74 

.11 

.02 

T 

T 

•  11 

.30 

,29 

.01 

T 

,01 

1.19 

.13 

.11 

1.72 

.70 

.01 

,01     T  .01 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

7 

.4C 

1,10 

.26 

.23 

.05 

• 

,8! 

.12 

1,00 

,n 

1.64 

,13 

.05 

1.80 

VACAvlLLE 

6 

.oc 

,05 

1.52 

•  85 

.47 

,05 

•  91 

,08 

1.03 

.06 

.96 

.02 

VINTON 

3 

.7 

T 

T 

,19 

.17 

.91 

T 

T 

.46 

,50 

.01 

.03 

.68 

.73 

.03 
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DAILY  PRECIPITATION 


VOLCANOVILLE 
V0LLMER5 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


13.36 
16.45 

7.44 
U.9O 

3.11 

4.00 


,07 
.10 
*19 


.43 
.60 
.53 


.83  2.23 
.34  3.03 
,90  .47 


.50 
.06  1,24 
,03  1,03 


Day  of  Month 


13  14 


15 


.80  a, 661 

2.72  1,23 

.22     ,35  .03| 

,01   2.97  .•371 


.07     .26  .02 


1.87 
1.3B  1.48 
.37  ,79 
.92  1.65 


.44  1.32 
.19  .64 


25       26  27 


.87 
1.15 
2.09 
1.35 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

OQNNEfi  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  S5E 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AnD  GAME 
FORT  BIDWELL 
GEM  LAKE 

long  valley  insp  sta 
meyers  4  sw 
meyers  inspection  5ta 
mono  lake 
sagehen  creek 

secret  valley 
squaw  valley 

5TAN01SH   1  E 
5USANVILLE 
SUSANyiLLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  RANCH 
TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 

WOODFORDS 


5.82 
1.23 
1.25 
9.86 
3.65 


1.76 
12.07 
1.68 
1.58 


.12  ,65 

,77  ,75  1.59 

,72  .41  2.03 

.02  ,03 

,87  1,33 


,30  1,8 
,57 

,52  1,34 


1,65 

1.361 
.13  .03| 


1.04  1. 

,67  2. 

.02  1. 

1.20  . 


.17     .06  .01 


.50  2.02|  ,20 
.28 

.50 

,50  .30 

,18    1.99  ,06 


,05 
.01 
1.10 


.22 
1,70 
.30 


.02 
1.50 
.08 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  5UR  STATE  PARK 

BLACtC  MOUNTAIN  2  Sw 
BpADlEy 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESEBvOIP 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD   3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

6ILR0Y    14  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ   2  NW 
HOLLl STEP 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE   2  SSW 
LOCkWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORHO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NEWARK 

OAKLAND  wB  AIRPORT 

PAICINES  OhRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT   PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
R ICHMONO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
5AN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
5  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  6REG0RI0  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRU2 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVlLLE  LAKE 
50LEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 


4,51 
2.47 
14,68 


1,91 
2,61 
4,07 


3.81 
5.43 
2.42 


4.09 
4,72 
2.97 
6,72 


5,92 
1,3C 
2,38 


.05  .02 
T 

,07  T 


.03 
.03 


.18     ,26  1.02 

.28  .53 

,83  2,48  ,75 

,76     .77  .03 

.68  2.20 


.21  1.16 
.59  .48 
.45  1.30 


.27  1,15 

.36  1 

,43  1,26 

.16  .65 

.21  l.U 
.15 

.09  .33 


.23  2,05 
.71    1,26  2.42 
,29     .0<.  I.O9 


,21      ,42  1,09 


,04      ,07  ,77 


.41 


.43 


,02 
,06 


.60  .17 

.07  ,48 
.45 

.85  .12 

.10  ,78 

.80  .90 


,11 


.35 


.24  ,23| 
,06  1.10 
1,15 
,03 
,05  1,44 


.24 
.29 
.24 


,08 
.17 


2,65  ,42' 
l.Oe  .01 
.56  3,20, 


■16     .60  .11 


.24 
1.04 


.14 
.03 


.02  1.12 
.57 

3.53  .87 
.66 

,03  2.85 
,28  1.87 


1. 


1.83 
.59  .65 
.04  .95 


,29  2,27 
,02  l.Oe 
.04  1.21 


,07  ,4^, 
,75  ,64 
,08  1,25 


1.36 
1,67  .65 
1.34 
,38  2,36 


1,32 
1,60 
1,52 
1,70 


1,42 

,01  1.13  ,07 
1.09  ,23 
1.18  ,59 
,53  1,76 

2.24 
.12  1,75 
.36 
,01  1.35 


.*4 

.35 
T 

.54 


.60 
.  18 
,04 


.45 

.30 
.*7 


.07 
.32 


.30 
.25 
.36 


.99 
1,00 


,36 
,25 
,17 


,01     ,75  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

la 
o 

H 

Day  of  Month 

12 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10  11 

 1  L 

12 

13 

 — L 

14 

1 

15 

16 

 1— 

17 

 1— 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTE'' 

4.10 

 na 

 ?7 

— 

 41 

"  Ofc 

- — — 



T 

,83 

,35 

.56 

WALMAB  SCHOOL 

•  4 

.58 

1.02 

WALNUT  CBEEK  2  6SE 

3.B2 

'.Ob 

!l7 

!l6 

!95 

.21 

.59 

T 

.11 

.85 

,*'5 

.27 

WALNUT  CREEK  <•  E 

3.23 

.10 

.08 

•  06 

.81 

•  17 

.56 

.06 

.07 

,62 

,39 

•  31 

WATSCNvtLLE  hATERwORKS 

,05 

.05 

,44 

.78 

,01 

•  42 

.55 

,05 

.06 

1.21 

,07 

.79 

WRIGHTS 

9*65 

.04 

•  90 

«•  50 

.05 

1 .90 

•  75 

2  ,00 

.85 

.64 

.22 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
09 

ANGIOLA 

1*19 

•  0< 

* 

.97 

.05 

.*7 

.02 

ANTIOCH  FtBREBOARD  ML 

2.76 

.11 

.04 

•  03 

•  O9 

.04 

.  12 

,98 

.*o 

.26 

.02 

T 

.01 

.01 

ANTIOCh  pumping  PLANT 

2,65 

03 

* 

,06 

'3' 

*02 

• 

.08 

'22 

■  09 

.09 

1,06 

T 

.31 

•  26 

.02 

.01 

T 

T 

ASH  MOUNTAIN 

5.06 

!l2 

l!09 

.46 

137 

.99 

.87 

.75 

.*o 

.01 

AUBERRY 

6.11 

.02 

.09 

.01 

.27 

2.04 

,04 

T 

•  26 

1.40 

.21 

1,11 

.31 

•  31 

.03 

.01 

BAKERSFIELO  Wfl  AIRPORT  R 

•  9* 

.24 

.24 

T 

T 

.06 

T 

BALCH  POwEB  HOUSE 

6.51 

*t£ 

5  *  1  r 

.04 

.04 

1.27 

.39 

•  32 

.18 

blackwells  corner 

.01 

.  8 

.20 

BUTTONWILUOW 

.52 

!03 

T 

.16 

.10 

,  l6 

.04 

•  03 

calaveras  big  trees 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CAMP  Pardee 

90 

01 

.  - 

.02 

1.47 

•  04 

•  32 

.23 

.01 

•  01 

.01 

CATHAY  Bull  run  ranch 

■  •  1^ 

1,42 

.02 

.01 

cherry  valley  dam 

10,12 

* 

'52 

2*81 

*  31 

*09 

•?J 
.11 

1.93 

.06 

.57 

1,20 

COALINGA 

1.41 

T 

T 

T 

lis 

T 

!l6 

.02 

,03 

1,05 

T 

COALINGA   1^  WNW 

3.23 

.07 

T 

.25 

,64 

•  31 

.48 

,27 

1.21 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

•  03 

• 

.15 

,20 

.02 

•  02 

DELANO 

*  5* 

,05 

•  07 

.20 

,44 

.02 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2.2T 

10 

■ 

16 

,55 

•  23 

.25 

denair 

1.46 

.05 

!it 

.13 

.42 

.22 

,16 

.29 

,08 

DUDLEYS 

9,0T 

.10 

,06 

.30 

•  52 

1.98 

1.17 

.85 

.81 

2,l6 

.90 

.22 

electra  power  house 

,02 

I  .  6C 

,01 

.46 

.59 

.41 

•  01 

.52 

1 .  05 

,65 

,17 

ELLIOTT 

^isi 

*n« 

'  1 3 

*a 

,02 

T 

1.82 

,46 

.10 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

3.70 

06 

*0< 

'04 

*6« 

'46 

*59 

.46 

.10 

FIODlETOwN  LYNCH  RANCH 

6,84 

!o3 

T 

.66 

U35 

,14 

.04 

!32 

1)40 

.12 

liso 

.08 

,68 

.32 

FIVE  POINTS  5  SSW 

1.64 

•  05 

.10 

.45 

.11 

.90 

,03 

FRESNO  wB  Airport  r 

2.54 

•  18 

•  - 

*  19 

.53 

' 

.17 

.0] 

T 

.01 

T 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

2.99 

_ 

'a? 

.06 

•  95 

.07 

.16 

giant  forest 

6.69 

*  1  r 

06 

1  *6? 

*56 

*93 

1.26 

1.19 

.66 

.4] 

glEnnville 

3.93 

!o3 

!6l 

.46 

.82 

,52 

.75 

.08 

I02 

GRANT  GROVE 

8.76 

.15 

•  14 

1.92 

.44 

2.02 

1.03 

1.72 

•  84 

.50 

grovelano  banger  sta 

•  16 

*  ^ 

1 

,30 

•  16 

2  ,47 

•  34 

* 

1  .oe 

HANFORO 

U23 

«a 

.07 

HETCH  hEtCHY 

7,09 

'2* 

12 

*22 

1*54 

• 

02 

1*85 

•  10 

*92 

*07 

hunters  dam 

11.55 

.05 

,02 

!42 

.90 

2U1 

T 

U32 

2)00 

•  03 

•  38 

2I19 

!oE 

I93 

It; 

IDRIA 

3.66 

.08 

T 

.22 

.84 

.01 

•  13 

.43 

.26 

1,84 

.01 

T 

.02 

I  ONE 

6.80 

•  22 

.58 

'if 

,20 

L,  87 

■  21 

1 . 98 

johnsondale 

3,73 

't- 

KERLINGEr 

1.15 

T 

•  01 

mil 

.32 

tCERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

1.81 

!l9 

.06 

.16 

.27 

•  50 

.47 
.06 

.16 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

2,60 

T 

.62 

.39 

.59 

.19 

,64 

,08 

,01 

KERN  River  ph  no  3 

1,11 

KETTLEMAN  CITY    I  SSW 

•  65 

.05 

T 

.10 

*  18 

.06 

.01 

,0  1 

KETTlEmAn  STATION 

.85 

^10 

.11 

*  3* 

.02 

.01 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

3,96 

,02 

.22 

.48 

!30 

.02 

.01 

•  07 

.66 

.02 

T 

1,56 

.01 

.13 

LEBEC 

4,26 

.07 

.13 

.66 

.35 

,80 

1.80 

.32 

.13 

LE  GRAND 

.09 

,05 

,06 

•  " 

'** 

.  36 

.47 

•  46 

.18 

.0; 

LEHMAN  RANCH 

6^86 

.02 

.02 

•  32 

■  09 

.05 

.45 

LEMON  COVE 

2.45 

06 

*0l 

*0  I 

39 

'01 

*  96 

.03 

^  *65 

.15 

*io 

LINDSAY 

1.93 

I02 

!oi 

T 

Ub 

!o3 

!70 

.08 

!lO 

!02 

.01 

T 

•  01 

LODI 

'*,2l 

.09 

.41 

.33 

.'•2 

.07 

.09 

.36 

.91 

.95 

.55 

,03 

LONE  TREE  CANYON 

•  97 

.01 

•  24 

.04 

LOS  BANOS 

1.22 

,08 

*  1* 

.01 

.36 

,06 

.02 

,2  1 

LOS  BANOS  AReURUA 

,69 

05 

*  10 

*05 
• 

*  17 

.10 

*05 

T 

MADERA 

2.38 

.09 

!oi 

!02 

.17 

,13 

!02 

.73 

.03 

.97 

.01 

.18 

.01 

.01 

mandevillE  island 

2.41 

.06 

.28 

.17 

.05 

.12 

•  25 

.96 

.52 

MAR ICOPA 

1,70 

*n\ 

,01 

.46 

MARIPOSA 

7,80 

*  . 

*Q 

MATHER 

7,07 

.19 

1.56 

•  46 

I  .09 

■  29 

.94 

MEADOW  LAKE 

8.19 

.30 

T 

io5 

1.68 

.67 

1.98 

,3b 

U35 

.44 

.96 

mendota  dam 

1,44 

.06 

T 

,04 

.27 

T 

.29 

.03 

T 

•  62 

T 

.13 

MERCED  FIRE  STATION  2 

2.B1 

* 

,06 

.05 

.01 

•  73 

•  02 

.36 

•  54 

.01 

,01 

•  01 

.66 

.15 

.0; 

•  01 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

.99 

,04  ,07 

,02 

.03 

.11 

•  07 

.13 

,10 

.35 

.07 

MODESTO 

2.18 

.15 

.36 

T 

.31 

•  12 

.54 

.17 

■ 

NEWMAN  2  NW 

1 .44 

.09 

•  09 

.17 

,16 

•  13 

,29 

.30 

!l3 

.08 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

8.23 

.10 

.07 

2,31 

.64 

.06 

1.92 

.14 

1,56 

.54 

,85 

.04 

OAKOALF  WOODWARD  DAM 

3.34 

T 

.02 

,10 

.78 

.  1 1 

.  04 

•  43 

•  11 

1.24 

.32 

ORANGE  COVE 

2,24 

.04 

.20 

,03 

1,25 

.04 

.01 

.36 

.06 

.02 

PANOCHE 

1.28 

.03 

T 

.  32 

.06 

•  10 

•  04 

•  67 

T 

.02 

PANOCHE  CREEK 

1.41 

,05 

,03 

.11 

.u 

•  02 

.27 

.01 

.72 

!o9 

PATTIWAY 

2,38 

.13 

.15 

.01 

•  4b 

.74 

.55 

.23 

.11 

PIEDRA 

3,68 

•  10 

T 

.71 

.  14 

L  •25 

.10 

.72 

,45 

PORTERVlLLE 

1.95 

T 

•  39 

.06 

•  39 

.32 

.67 

.0* 

.08 

POSEY  3  E 

5.33 

1,05 

1.10 

I  .04 

•  06 

.83 

• 

RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

9*46 

.04 

.03 

.55 

.40 

2.41 

.02 

•  07 

.55 

1.65 

.10 

.26 

1,52 

.25 

1.31 

.30 

SAN  ANDREAS  2  S 

6,17 

.05 

,62 

1.60 

,06 

,08 

.  74 

2,07 

,06 

,85 

,04 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

1  .29 

T 

.11 

T 

•  45 

SAN  LUIS  DAM 

1,92 

.06 

.01 

.  1 1 

.52 

,01 

T 

T  .01 

.03 

.02 

,06 

.10 

•  06 

T 

•  0 

SlCUGHHOuSE  6  SE 

5,32 

.04 

.45 

.34 

.01 

.24 

.63 

,06 

.9b 

1)99 

.47 

Il3 

SONORA 

7,31 

.04 

T 

.31 

1.12 

.32 

.07 

2,05 

.02 

.01 

2.20 

,22 

.22 

,7- 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

13.00 

.02 

,46 

1  .02 

2,99 

.02 

.46 

3,<t6 

•  37 

'  *  \ 

'  r 

,63 

SPRINGvlLLE  7  ENE 

6.10 

,89 

.69 

I  .15 

•  85 

1  .40 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

7.88 

T 

,03 

.20 

.31 

2,05 

.05 

.55 

t  .72 

.17 

27 

1*45 

.31 

STOCKTON  WBAP 

4.03 

.06 

T 

.24 

,86 

•  06 

.38 

.10 

U22 

•  54 

!59 

T 

T 

T 

STOCKTON  F 1  RE   STAT  ION 

3.5C 

.04 

.09 

,08 

.09 

,72 

.01 

T 

•  07 

.24 

.05 

• 

1.63 

.20 

.28 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

3.29 

•  03 

•  1 1 

.14 

.  36 

.08 

,49 

.89 

,68 

*  1 

*  1 

ft? 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

6.22 

T 

•  28 

.85 

.87 

.  1  3 

.02 

,02 

T 

.  24 

•  91 

•  33 

1 .  74 

.  0- 

.4  1 

■ 

TEHACHAPI 

1,10 

.05 

,46 

,05 

•  10 

TEJON  RAnCHO 

2.65 

T 

,45 

.  70 

.60 

.24 

:33 

.49 

,0*. 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

4,54 

.03 

.04 

,87 

.27 

1.21 

.38 

.69 

.72 

.31 

.02 

TIGER  CREEK  PH 

6.57 

.02 

.61 

.38 

1,92 

1  00 

1 .03 

57 

I  34 

07 

1  01 

39 

Tracy  carbona 

1.51 

T 

T 

.02 

.14 

•  07 

.03 

!o7 

.81 

!21 

.16 

TRACY  pumping  PLANT 

3.21 

.15 

.13 

,20 

T 

.11 

.27 

T 

1.29 

.40 

,60 

.04 

.02 

TULEFIELD 

1.58 

.02 

.10 

.52 

.60 

.20 

.04 

.10 

.02 

turlock 

1.61 

.01 

T 

.05 

.35 

.13 

.05 

.32 

.11 

•  46 

.12 

.19 

VISALIA 

1.20 

.02 

T 

.08 

.06 

.01 

.93 

,22 

.21 

T 

.07 

WALLACE   1  SE 

4,87 

ft 

2,00 

.21 

•  02 

2.12 

,31 

,21 

WASCO 

.83 

T 

.06 

,08 

•  16 

,18 

.32 

.01 

WESTHAvEn 

1.16 

.03 

.08 

•  15 

,27 

.27 

,32 

,04 

WEST  POINT   3  5w 

7,36 

.05 

.53 

,51 

1.69 

.02 

.63 

.82 

1.07 

.95 

.66 

.23 

WHITE  ROCK 

6.5C 

T 

.57 

.50 

.B3 

T 

T 

T 

.45 

1,21 

1.98 

.49 

.43 

.02 

.01 

•  01 

WOFFORD  HEIGHTS 

.99 

.05 

.03 

.18 

T 

•  61 

.12 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9.55 

.19 

.15 

,39 

.25 

1,82 

.77 

T 

.77 

1.76 

.91 

1,16 

,06 

1,22 

.08 

C 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARPOYO  SECO  PS  FC  508C 
ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEfiSUPE  PIER 
AZUSfl  CITY  PAPK  FC  143 
BARNESON  PARIC 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BtG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  / 
BtG  OALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
60NITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BUBBANK  FD  FC22613 
BURBANK  we  AIRPORT 

c4brill0  nat  monument 
cachuma  dam 

CAMPO 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  l93 
CRYSTAL  LAKE  FC  2S3C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  5TA 
DOWNEY  FO  FClOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINOHE 

ESCONOIDO 

FILLMORE    I  WNW 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAtsEP 
FULLEPTON  ARR0UE5  RCH 
FULLFRTOn  MIllCPEST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIElO 
GLENDAlE   STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CyN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  CASING  STATION 
HEMET 

HENSHAW  0AM 
H0E6EES  FC  60  A 
lOYLLWILO  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  8 
LECHU2A  PT   STA  FC  3528 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPCC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRpQPT 

LOS  angfles  wr  city 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PM 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MARCM  FIELD 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK   1  S5E 

MT  BALOY  FC  85G 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   336  6  / 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI 

OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

OXNAPD 

OZENA 

PaCOIMA  DAM  FC   33  A-E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC430 
PASADENA 
PERRIS 

PIEOPA  8LANCA  6RD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  WB 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA 

POWAY  VALLEY 
P4M0NA  SPAULDING 
RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  tt  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 


*.51 
2.24 
2,69 
1.73 


.07 
.01 


.94 
1.94 


3.28 
1.79 
2.62 


1,83 
1.B3 
2.59 
3,29 


.64  .02 

.22  .12 

,43  .01 

1,06  ,07 


2,35 
2,23 


3,56 
2,62 
2.03 
2,76 


4,38 
1,52 
3.47 

2.41 
5.05 
4.90 


3.37 
2.68 
4.51 


3.1 

3,6B 
1,69 
2.44 
1,65 
4,07 

2.99 
2,23 
2,21 
3,04 
3.58 


.04 
.13 


.65' 
.60 

.81 


.40 
1.30 


.22 
1.52 
.25 


.31 
.27 

.25 

.06 

.23 


1.46 
1.92 
1.41 


.03  1.35 
1.16 
.95  .73 


1.15  1.0» 
1.36 

2.10  .03 

.S2  .38 


.62 
1.87 
2.55 


1.60 
1.72 
.50  1.20 


1.15 

.46 

.70l 


1.21 
.32 


.46 

1.30 
.92 
.4.j 

.28 
.51 

1.00 
.22 
1.10 

1.28 


.45! 
.31 
.16 


.20 
.05 


.62  .02 
.30  1.77 
.20  1 


1.62 
.34 
.96 


1,82 
1.35 
1.27 


.98 

1.5a 

.20  2.19 

1.83 
2.22 
1.36 
T  1.47 
1.56 


1.65 
1.02 
.11 
.02 
1.92 


.82 
.31  1.35 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1  2 

6  1  27 

,95 

,06 

1.52 

.02 

.04 

■  SO 

,22 

1.74 

.07 

.10 

,01 

T 

2,13 

.16 

,29 

T 

.11 

.66 

.78 

.26 

.16 

•  13 

1,46 

.04 

T 

.38 

1.32 

•  34 

■  T9 

1.63 

.54 

.01 

1.42 

.12 

.92 

.01 

1.43 

T 

■  18 

.12 

1.00 

.07 

1.86 

2.35 

.35 

.35 

1.59 

.53 

1  20 

.02 

1.71 

.53 

.55 

U67 

.25  .29 

1.60 

,10 

1.70 

.08 

2,25 

T  .33 

.67 

1,10 

T 

i09  .17 

•  70 

,26 

.03 

.02 

,69 

•  6B 

1*73 

.65 

.08 

1.60 

.2C 

.34 

2,00 

*  ^ 

.68 

.6( 

,*0 

1  io 

•  30 

.76 

.62 

1.19 

.36 

1  ,99 

.28 

•  9* 

•  11 

.05 

1*57 

!20 

.17 

ll3B 

.08 

.«o 

.45 

1.01 

(81 

2,34 

.05 

.64 

■  29 

2*02 

1,00 

.  14 

^70 

-o; 

.04 

.36 

1.76 

.46 

.82 

i.ao 

T 

•  «4 

,04 

1.6b 

,08 

.21 

.43 

.73 

.11 

.24 

1.73 

•  34 

.01 

1  .66 

.11 

T 

.90 

.20 

.26 

.14 

1,26 

.89 

.25 

2.09 

.20 

.25 

.16 

.66 

.24 

•  37 

1.81 

■  06 

■  30 

2.25 

.67 

•  14 

.09 

•  33 

T 

.14 

.04 

.35 

.12 

1,28 

.45 

04 

*  10 

.20 

,03 

•  03 

,06 

.07 

■  06 

*0^ 

.52 

!34 

.02 

.24 

.09 

.13 

,06 

■  2 1 

T 

.OS 

\li 

.20 

.02 

.15 

,06 

1,06 

.26 

,01 

.08 

,61 

,02 

.05 

.22 

.02 

.04 

.22 

.33 

.04 

.02 

.19 

.01 

.05 

.20 

1.23 

.  14 

.37 

.  1  3 

.06 

,33 

.03 

.04 

T 

.26 

•  25 

.05 

T 

.03 

•  36 

.21 

* 

.61 

i.oe 

.41 

2  ,  1& 

■  03 

.01 

!5e 

.53 

.04 

.12 

.17 

.03 

.01 

.60 

,03 

.85 

T 

.32 

.33 

.52 

T 

,4«> 
,90 

.20 

.03 

.36 

.12 

,05 

.08 

T 

.0* 

.79 

.05 

.01 

.16 

.27 

.10 

.03 

.53 

.03 

.56 

27     28     29     30  31 


SALSIPUEDES  GAGING  5TA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBEBG  PTL  FC130B 
5AN0BERG  WB  //R 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  OM  FC425BE 

SAN  GABHIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIvER  PH  »  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAP 

SANTA  MARIA  mB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PlEH 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  0AM 

SAUGUS  PwR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SOMIS  3  NE 
SOMlS  3  Nw 

SPADRA  paC  FC   356  C 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAK  5 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

JNION  OIL   STEARNS  ABS 

J  C  L  A 

JPLANO  3  N 

VALLEV  CENTER  3  NNE 

VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 

VINCENT   FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC   106  D 

YORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOw 
BEAUMONT   1  E 

BIG  PINES  PARK  FC  63B 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  /, 
BISHOP  we  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLITHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORHEGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS   3  NNE 
BOULEVARD 
BRAwlEy  2  Sw 

CASflZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VAlLEy 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 
FAIRMONT 
GlAMIS  6  ENE 
HAIwEE 

hAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERI A 

IMPERIAL 

I'^PERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDlO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKEHN 

INYOKEBN  4RMITA6E 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  rAnCM  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  I  SSW 
MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAvE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGQ  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACh 
NIGHTINGALE 
NILAnD 

OCOTILLO  WELLS 
PALMOAlE 

PALMQAlE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSeURG 


1,65 
2.50 
3.22 
2.62 
2.94 

2.74 


4.00 
3.56 
3,03 


3,06 
3,65 
3,27 


.35 
,06 


2.71 
3,11 
2.93 


1.38 
3.13 
2,92 
1.74 
2,68 

3.67 


.32 


.03  .19| 
,02  .03 


1.10 
.73 
.59 
.18 


B  loUowing  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STa 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


1.97 

5.11 
4.82 


Day  of  Month 


13     14  15 


25     26     27     28     29     30  31 


See  reference  notes  loUowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1963 


Day  Of  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30  j  31 

> 
< 

NORTH  Coast  drainage 

01 

AlOERPOINT 

MAX 

65 

69 

57 

56 

60 

58 

57 

55 

60 

62 

66 

63 

59 

61 

57 

54 

53 

55 

60 

55 

51 

51 

52 

53 

57 

60 

53 

5b 

56 

57 

57.7 

MIN 

36 

43 

4  1 

47 

47 

45 

4  1 

45 

50 

50 

47 

47 

48 

52 

44 

40 

40 

44 

47 

43 

35 

33 

42 

42 

43 

45 

47 

39 

35 

38 

43.3 

anSwin  rac  union  Col 

MAX 

6'. 

55 

53 

57 

55 

51 

53 

55 

60 

66 

65 

65 

57 

56 

51 

54 

53 

54 

50 

50 

50 

50 

51 

54 

62 

61 

62 

61 

61 

61 

56.6 

MIN 

48 

48 

47 

49 

44 

37 

48 

50 

48 

5  0 

52 

49 

50 

41 

40 

38 

3e 

4  1 

4  1 

36 

36 

41 

38 

48 

43 

44 

51 

51 

50 

44,7 

BtG  bar  ranger  station 

MAX 

63 

64 

56 

54 

57 

57 

54 

49 

58 

60 

62 

62 

56 

54 

55 

52 

54 

58 

45 

50 

48 

43 

48 

54 

52 

58 

51 

54 

54.6 

33 

34 

36 

43 

45 

42 

39 

4  1 

45 

42 

4  3 

43 

45 

47 

40 

38 

36 

40 

4O 

30 

3  1 

35 

36 

38 

41 

38 

34 

37 

39.0 

CALLAHAN   RANGER  STA 

MAX 

64 

62 

62 

57 

52 

52 

51 

52 

55 

59 

54 

55 

60 

55 

48 

43 

50 

43 

51 

41 

39 

47 

46 

45 

45 

44 

49 

40 

40 

39 

50.1 

MIN 

25 

43 

39 

3  1 

38 

37 

29 

43 

45 

35 

34 

3 1 

41 

46 

30 

23 

29 

25 

3  7 

34 

2  3 

26 

34 

35 

29 

30 

33 

23 

22 

20 

32.3 

CfcilvIllE  sawyer 

MAX 

6S 

53 

54 

59 

50 

52 

45 

52 

58 

63 

61 

58 

55 

52 

47 

50 

50 

54 

48 

44 

45 

45 

45 

52 

61 

60 

64 

51 

59 

54 

53.6 

MIN 

24 

39 

30 

36 

3  3 

32 

29 

39 

43 

30 

29 

38 

40 

30 

26 

30 

30 

36 

34 

24 

26 

3  3 

3  3 

29 

33 

37 

25 

26 

25 

31.7 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

70 

73 

60 

58 

65 

58 

59 

62 

62 

70 

74 

72 

67 

62 

60 

58 

58 

61 

56 

59 

53 

57 

52 

56 

60 

69 

68 

54 

57 

60 

61.7 

MIN 

40 

41 

36 

40 

48 

46 

4  1 

42 

46 

46 

48 

49 

49 

5  1 

44 

38 

37 

39 

40 

46 

36 

36 

39 

3a 

41 

40 

37 

35 

35 

34 

41.3 

CrVELO 

MAX 

63 

64 

59 

51 

60 

56 

54 

47 

59 

65 

63 

60 

60 

58 

56 

52 

51 

56 

5l 

49 

50 

47 

52 

56 

58 

57 

60 

55 

53 

59 

56.0 

MIN 

25 

29 

37 

43 

45 

42 

32 

36 

46 

37 

38 

37 

39 

46 

38 

31 

32 

34 

32 

24 

26 

32 

4O 

34 

36 

35 

35 

29 

29 

27 

34.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

63 

60 

59 

58 

62 

57 

55 

58 

60 

61 

65 

63 

62 

55 

55 

54 

59 

58 

54 

53 

56 

58 

59 

61 

56 

63 

57 

56.6 

MIN 

39 

45 

42 

49 

49 

47 

42 

53 

53 

48 

45 

52 

50 

44 

41 

48 

44 

49 

38 

38 

47 

47 

44 

4  1 

4  1 

40 

39 

45.0 

duttons  landing 

MAX 

71 

69 

64 

64 

61 

62 

69 

64 

66 

63 

60 

60 

57 

58 

59 

50 

60 

59 

60 

61 

MIN 

38 

42 

53 

5  I 

38 

4  1 

44 

50 

53 

45 

36 

38 

43 

36 

36 

4  1 

40 

39 

37 

39 

ElK  VALLEY 

MAX 

60 

55 

55 

53 

48 

51 

51 

58 

55 

51 

56 

51 

60 

59 

49 

49 

48 

53 

56 

45 

46 

52 

53 

55 

53 

51 

54 

46 

53 

45 

52.4 

MIN 

2? 

40 

3  1 

44 

40 

40 

35 

49 

45 

40 

38 

37 

42 

4  1 

33 

31 

38 

38 

41 

30 

27 

30 

44 

39 

37 

33 

35 

33 

26 

25 

36.4 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

67 

58 

58 

58 

64 

55 

56 

62 

64 

59 

62 

62 

66 

60 

56 

58 

54 

60 

57 

52 

54 

59 

58 

56 

59 

57 

55 

59 

55 

55 

58.5 

MIN 

42 

45 

45 

5  1 

50 

46 

45 

55 

5  1 

48 

48 

48 

52 

49 

45 

41 

48 

46 

49 

43 

39 

5  1 

50 

48 

44 

49 

43 

40 

40 

45 

46.5 

FFRNOALE  2  NW 

MAX 

66 

60 

60 

60 

63 

58 

52 

63 

65 

63 

62 

62 

64 

61 

57 

59 

54 

59 

58 

54 

55 

54 

60 

59 

60 

55 

56 

62 

55 

58 

59.1 

MIN 

38 

43 

4  1 

47 

48 

47 

42 

5  1 

5 1 

46 

45 

46 

49 

50 

45 

40 

44 

44 

49 

4  5 

35 

4O 

5  I 

45 

42 

46 

49 

37 

37 

41 

44  .  5 

FOREST  GLEN 

MAX 

58 

63 

60 

52 

51 

55 

53 

47 

48 

58 

55 

56 

57 

58 

55 

61 

47 

50 

55 

55 

43 

46 

45 

47 

50 

52 

51 

54 

56 

51 

52.6 

MIN 

26 

29 

32 

38 

42 

43 

33 

35 

33 

45 

4  1 

40 

39 

38 

34 

34 

34 

34 

35 

37 

36 

27 

27 

30 

31 

3 1 

35 

3  1 

29 

27 

34.2 

FORT  BRAGG 

MAX 

60 

70 

59 

57 

64 

62 

58 

59 

62 

63 

65 

64 

65 

64 

62 

58 

59 

59 

63 

60 

55 

56 

55 

59 

58 

64 

56 

58 

60 

56 

60.4 

MIN 

40 

44 

43 

53 

52 

48 

42 

44 

54 

47 

47 

50 

52 

54 

46 

38 

41 

44 

45 

49 

42 

42 

45 

43 

43 

43 

50 

43 

41 

42 

45.6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

68 

60 

55 

62 

61 

60 

56 

62 

64 

64 

62 

63 

63 

61 

59 

60 

60 

61 

60 

56 

57 

51 

60 

60 

61 

56 

60 

58 

57 

57 

59.6 

MIN 

36 

42 

41 

49 

49 

46 

38 

54 

49 

44 

42 

45 

49 

49 

43 

37 

42 

45 

50 

46 

3a 

4l 

5  1 

40  I  41 

48 

42 

37 

38 

4l 

43.8 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

62 

62 

55 

52 

52 

51 

51 

59 

5T 

55 

55 

46 

49 

49 

46 

45 

42 

43 

46 

45 

52 

51.1 

MIN 

U 

29 

35 

37 

27 

43 

42 

33 

37 

44 

32 

27 

29 

30 

35 

31 

22 

25 

32 

33 

36 

32,2 

FORT  ROSS 

MAX 

64 

60 

59 

65 

60 

59 

62 

60 

63 

66 

63 

66 

60 

58 

62 

61 

60 

59 

58 

56 

58 

55 

57 

60 

61 

61 

61 

57 

59 

53 

60.1 

MIN 

39 

47 

44 

5  3 

5  1 

48 

4  3 

54 

54 

47 

49 

50 

55 

53 

48 

41 

45 

44 

50 

43 

40 

42 

50 

43 

44 

45 

45 

44 

43 

39 

46.4 

SRATON   1  k. 

MAX 

62 

60 

60 

63 

60 

57 

60 

62 

65 

69 

62 

62 

62 

61 

59 

57 

57 

56 

57 

57 

58 

52 

57 

56 

63 

61 

60 

55 

52 

50 

59.1 

HI  N 

37 

5  1 

36 

52 

50 

46 

36 

52 

56 

44 

42 

49 

50 

55 

44 

34 

36 

36 

44 

44 

34 

33 

45 

38 

39 

36 

37 

39 

36 

36 

42  .4 

HAMILTON  AFB 

MAX 

66 

64 

63 

65 

63 

61 

63 

63 

66 

67 

60 

61 

66 

64 

60 

58 

57 

57 

60 

59 

59 

52 

61 

61 

57 

58 

57 

54 

51 

49 

60.  1 

MIN 

36 

49 

42 

53 

52 

49 

44 

55 

52 

49 

44 

54 

55 

52 

47 

40 

40 

39 

47 

47 

36 

36 

50 

44 

42 

38 

41 

46 

47 

45 

45  ,  7 

HAPPY  Camp  ranger  sti 

MAX 

53 

55 

49 

53 

49 

53 

60 

54 

55 

55 

48 

47 

51 

43 

47 

45 

43 

45 

53 

48 

56 

51 

47 

50.4 

HIN 

35 

42 

40 

40 

43 

48 

47 

48 

50 

37 

38 

40 

41 

32 

3  3 

32 

37 

41 

42 

40 

3  1 

32 

31 

39.1 

healdsBurg 

MAX 

74 

64 

60 

69 

60 

61 

63 

65 

73 

77 

68 

67 

62 

61 

60 

63 

64 

61 

66 

56 

62 

52 

59 

64 

67 

67 

67 

56 

57 

54 

63.3 

MIN 

36 

52 

39 

52 

5 1 

48 

39 

5  3 

5  7 

46 

44 

48 

5 1 

55 

48 

37 

41 

3  7 

4  5 

45 

39 

35 

45 

39 

42 

36 

49 

42 

40 

36 

44  . 

HILTS 

MAX 

57 

60 

59 

52 

51 

52 

49 

42 

49 

56 

57 

58 

60 

55 

50 

47 

50 

45 

46 

41 

38 

40 

40 

47 

50 

49 

51 

52 

52 

51 

50.2 

MIN 

24 

29 

34 

38 

36 

32 

3  1 

35 

42 

40 

33 

33 

35 

43 

34 

26 

31 

32 

36 

3  2 

24 

2  5 

3  2 

28 

28 

2  9 

24 

2e 

24 

22 

31.3 

HOOPA 

MAX 

62 

63 

61 

58 

59 

59 

58 

53 

56 

61 

63 

62 

5a 

60 

60 

64 

52 

50 

61 

49 

52 

49 

49 

50 

60 

60 

54 

61 

55 

58 

57.2 

MIN 

38 

40 

40 

47 

47 

45 

42 

45 

52 

50 

48 

48 

48 

50 

42 

42 

40 

43 

43 

39 

35 

35 

4 1 

43 

43 

42 

46 

3  7 

36 

39 

42.9 

kentfiEld 

MAX 

70 

69 

65 

61 

61 

62 

60 

64 

62 

68 

69 

65 

67 

65 

61 

59 

56 

58 

59 

57 

59 

59 

59 

56 

59 

59 

60 

60 

57 

54 

61.4 

MIN 

39 

43 

42 

54 

52 

49 

44 

44 

5  3 

47 

46 

46 

5  3 

58 

45 

40 

41 

42 

44 

48 

40 

43 

43 

41 

41 

40 

"■^ 

42 

40 

44.6 

KLAMATH 

MAX 

59 

60 

58 

60 

62 

58 

56 

61 

62 

65 

64 

63 

64 

61 

56 

58 

51 

59 

59 

52 

53 

52 

57 

56 

63 

57 

59 

61 

61 

63 

59.1 

40 

46 

40 

5  1 

48 

47 

42 

5  1 

5  3 

49 

46 

44 

5  0 

49 

43 

39 

46 

46 

48 

36 

36 

38 

50 

45 

41 

45 

38 

44.1 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

55 

58 

42 

45 

48 

45 

40 

47 

52 

54 

55 

58 

57 

49 

49 

41 

41 

40 

45 

45 

34 

38 

44 

38 

42 

49 

55 

46 

47 

52 

47.0 

3l 

38 

34 

33 

33 

32 

25 

30 

41 

35 

33 

41 

45 

40 

28 

22 

28 

25 

3l 

29 

20 

26 

30 

28 

26 

30 

35 

2  4 

28 

2  7 

31.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

54 

62 

50 

47 

41 

45 

44 

58 

48 

50 

49 

44 

45 

33 

38 

49 

52 

53 

47 

MIN 

14 

33 

32 

34 

22 

31 

34 

26 

29 

32 

26 

I9 

25 

16 

18 

20 

2  1 

28 

1 5 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

72 

66 

64 

65 

63 

62 

65 

62 

71 

72 

70 

65 

66 

65 

61 

62 

61 

63 

57 

61 

64 

56 

58 

61 

66 

66 

63 

61 

64 

59 

63.7 

MIN 

36 

47 

39 

52 

53 

50 

36 

55 

55 

42 

43 

47 

52 

50 

45 

35 

36 

35 

45 

42 

35 

33 

46 

41 

42 

37 

3  7 

36 

35 

39 

42  ,6 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

MAX 

56 

59 

55 

56 

55 

57 

50 

61 

59 

63 

64 

60 

59 

57 

55 

55 

52 

56 

52 

52 

52 

51 

56 

57 

60 

53 

57 

59 

56,4 

MIN 

36 

44 

37 

48 

46 

45 

39 

"•9 

50 

48 

47 

46 

49 

47 

43 

38 

43 

44 

46 

45 

35 

38 

47 

44 

46 

41 

39 

37 

43.5 

ORLEANS 

MAX 

63 

59 

59 

58 

53 

49 

47 

55 

59 

60 

63 

62 

56 

55 

50 

54 

49 

57 

55 

52 

47 

43 

49 

57 

60 

58 

61 

56 

55 

54 

55,2 

MIN 

40 

43 

38 

45 

43 

41 

42 

44 

50 

49 

48 

50 

48 

45 

39 

40 

40 

4 1 

42 

3  5 

35 

36 

41 

42 

40 

3  8 

36 

30 

34 

3  5 

41.0 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 

73 

68 

63 

69 

69 

61 

63 

62 

70 

71 

65 

66 

64 

64 

60 

62 

62 

62 

59 

59 

61 

57 

60 

64 

61 

64 

64 

59 

57 

52 

63.0 

MIN 

33 

50 

33 

53 

48 

46 

36 

52 

54 

46 

43 

5  1 

5 1 

57 

43 

36 

39 

37 

45 

44 

3  1 

33 

41 

36 

36 

4  1 

3  9 

41 

4  1 

42  .5 

POINT  ARENA 

MAX 

61 

67 

58 

58 

64 

61 

59 

58 

61 

63 

63 

65 

64 

61 

61 

59 

59 

60 

58 

56 

54 

55 

54 

58 

56 

63 

58 

58 

59 

61 

59.9 

MIN 

37 

45 

43 

51 

50 

49 

40 

46 

54 

44 

44 

48 

52 

56 

46 

36 

42 

42 

49 

48 

41 

38 

50 

42 

46 

43 

49 

42 

40 

3  7 

45.0 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

69 

64 

55 

60 

58 

54 

58 

69 

71 

69 

67 

55 

56 

59 

59 

56 

49 

54 

61 

68 

71 

69 

6l  .4 

MIN 

29 

49 

34 

46 

43 

32 

45 

52 

37 

38 

46 

42 

28 

35 

3 1 

29 

2  9 

42 

36 

^' 

28 

37.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

60 

62 

56 

54 

59 

55 

55 

57 

60 

61 

58 

59 

58 

59 

56 

51 

49 

55 

56 

54 

50 

50 

55 

55 

53 

56 

52 

54 

52 

51 

55.4 

MIN 

37 

37 

42 

44 

47 

44 

41 

42 

53 

48 

49 

47 

49 

51 

43 

41 

41 

43 

4  3 

45 

34 

35 

40 

46 

41 

4  1 

45 

40 

39 

39 

42.9 

SAINT  HELENA 

MAX 

71 

62 

60 

65 

61 

58 

60 

61 

70 

74 

72 

65 

64 

63 

58 

59 

59 

59 

53 

56 

59 

53 

56 

63 

70 

64 

63 

69 

63 

56 

62.2 

MiN 

34 

46 

35 

51 

51 

47 

37 

52 

57 

42 

41 

45 

50 

55 

44 

34 

37 

33 

39 

40 

3  3 

32 

44 

41 

39 

39 

" 

36 

41.3 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

60 

60 

60 

56 

55 

50 

64 

58 

55 

60 

52 

58 

46 

51 

48 

54 

51 

57 

MIN 

34 

45 

45 

43 

41 

43 

44 

45 

47 

42 

39 

41 

42 

34 

33 

39 

44 

33 

SAN  RAFAEL 

MAX 

70 

70 

66 

63 

63 

64 

63 

71 

69 

65 

63 

62 

60 

60 

58 

60 

61 

58 

60 

62 

61 

64 

60 

59 

55 

62.7 

MIN 

42 

53 

45 

57 

49 

45 

45 

48 

52 

56 

57 

48 

58 

43 

43 

43 

41 

43 

47 

57 

43 

44 

50 

44 

42 

47.8 

SANTA  ROSA 

MAX 

74 

72 

63 

61 

70 

60 

61 

62 

62 

70 

74 

67 

67 

65 

61 

62 

62 

62 

62 

60 

58 

60 

54 

58 

64 

66 

65 

64 

58 

59 

63.4 

MIN 

33 

35 

37 

39 

50 

46 

35 

35 

54 

42 

40 

41 

49 

52 

43 

34 

34 

34 

35 

43 

34 

32 

36 

41 

39 

34 

34 

38 

39 

39 

39.2 

Sm  fl*l«r«DC*  Not*!  FoUowlDg  SUUon  lodsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1963 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

SCOTIA 

MAX 

65 

66 

59 

58 

58 

59 

57 

56 

62 

64 

66 

65 

62 

65 

61 

55 

53 

57 

58 

57 

52 

54 

57 

56 

62 

55 

55 

58 

63 

59.0 

MIN 

42 

44 

41 

49 

47 

49 

50 

54 

45 

42 

43 

45 

46 

45 

35 

36 

47 

44 

44 

47 

41 

4 1 

40 

45.3 

SHELTER  COVE 

MAX 

60 

60 

55 

60 

60 

60 

55 

59 

63 

62 

62 

60 

62 

62 

56 

57 

56 

58 

60 

55 

55 

56 

56 

59 

64 

62 

60 

60 

53 

59 

56,9 

MIN 

3  5 

47 

49 

49 

54 

52 

52 

52 

55 

52 

46 

48 

50 

50 

53 

49 

44 

48 

54 

48 

49 

54 

52 

48 

47 

46 

49.9 

SONOMA 

MAX 

73 

66 

62 

65 

61 

60 

62 

62 

71 

70 

67 

65 

65 

65 

61 

61 

60 

60 

57 

57 

60 

56 

59 

61 

61 

62 

61 

60 

57 

54 

62,0 

MIN 

32 

45 

36 

5  3 

50 

45 

42 

40 

52 

42 

33 

36 

33 

41 

40 

38 

32 

45 

37 

37 

35 

3  5 

3  7 

40 

41 

41,5 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 

57 

56 

52 

52 

44 

45 

57 

51 

52 

51 

46 

50 

40 

42 

40 

42 

47 

47 

MIN 

36 

3  7 

41 

46 

36 

33 

34 

33 

26 

27 

26 

35 

3 1 

TULELAKE 

MAX 

61 

55 

47 

53 

52 

46 

39 

53 

56 

57 

57 

58 

55 

53 

48 

45 

45 

50 

44 

41 

39 

44 

45 

46 

52 

55 

50 

50 

55 

53 

50,1 

MIN 

l8 

38 

29 

36 

^2 

29 

2  7 

34 

42 

35 

27 

20 

26 

21 

33 

26 

1 5 

1  6 

25 

20 

2  1 

3  1 

12 

1 9 

17 

27.2 

ukiah 

MAX 

71 

61 

54 

62 

60 

58 

56 

60 

71 

73 

72 

65 

61 

60 

58 

60 

60 

59 

54 

56 

57 

50 

56 

6l 

68 

64 

66 

65 

70 

68 

6l,9 

MIN 

3  5 

50 

39 

46 

55 

41 

42 

44 

49 

54 

45 

31 

39 

37 

47 

4O 

31 

32 

44 

43 

36 

42 

38 

35 

35 

34 

41,4 

wfaverville  ranger  sta 

MAX 

bU 

65 

57 

57 

49 

45 

49 

62 

59 

60 

52 

53 

57 

52 

51 

43 

56 

42 

47 

46 

39 

36 

42 

42 

46 

45 

44 

45 

50,3 

2S 

29 

40 

38 

30 

37 

43 

39 

41 

40 

41 

44 

37 

29 

30 

36 

36 

35 

24 

24 

31 

31 

34 

34 

35 

36 

32 

33 

34,5 

WEED  1  5 

MAX 

5". 

57 

46 

43 

50 

59 

46 

43 

49 

55 

55 

60 

62 

52 

52 

46 

47 

44 

44 

39 

35 

41 

42 

40 

44 

50 

50 

47 

45 

46 

48,2 

MIN 

40 

3a 

34 

40 

31 

30 

34 

41 

34 

30 

31 

4  1 

41 

34 

22 

23 

30 

30 

31 

26 

27 

32 

29 

26 

27 

28 

20 

20 

21 

30,3 

WtLLlTS   1  NE 

MAX 

67 

64 

53 

60 

58 

55 

50 

59 

67 

70 

67 

66 

62 

59 

54 

55 

57 

57 

54 

50 

52 

50 

54 

57 

68 

63 

56 

63 

68 

65 

59,4 

HIN 

37 

49 

37 

46 

52 

43 

43 

43 

46 

53 

4  1 

33 

37 

38 

45 

39 

24 

30 

44 

41 

33 

40 

36 

33 

31 

30 

39.8 

YBEICA 

MAX 

56 

66 

53 

52 

56 

53 

51 

47 

51 

60 

59 

58 

62 

58 

61 

49 

49 

'•9 

46 

47 

40 

42 

41 

40 

41 

51 

47 

53 

48 

50 

51.3 

MIN 

2  6 

35 

40 

39 

28 

31 

36 

43 

37 

34 

34 

36 

45 

33 

27 

34 

30 

35 

30 

26 

26 

32 

33 

29 

28 

30 

24 

25 

23 

31.6 

5AC9AMENT0  DRAINASE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

60 

55 

57 

53 

52 

45 

45 

53 

60 

67 

65 

57 

57 

46 

45 

42 

49 

42 

36 

58 

38 

39 

43 

55 

59 

52 

54 

55 

56 

50,9 

MIN 

30 

3  1 

3  3 

32 

37 

32 

29 

42 

31 

32 

37 

39 

39 

31 

25 

26 

26 

26 

31 

IS 

24 

24 

31 

26 

31 

24 

26 

28 

28 

30,0 

alturaS  Ranger  station 

60 

65 

56 

60 

49 

49 

41 

42 

54 

60 

57 

69 

57 

54 

54 

46 

48 

'•9 

50 

45 

'8 

40 

50 

52 

54 

55 

65 

54 

57 

54 

52  ,8 

MIN 

1 9 

30 

34 

3  3 

33 

3 1 

26 

30 

40 

26 

26 

38 

36 

44 

30 

20 

22 

I9 

29 

32 

15 

16 

29 

22 

24 

20 

29 

l6 

l9 

18 

27,1 

AUBURN 

70 

73 

63 

61 

58 

59 

59 

59 

55 

69 

70 

72 

69 

66 

60 

57 

59 

55 

58 

51 

52 

55 

51 

58 

56 

58 

67 

59 

52 

58 

60.3 

MIN 

37 

3g 

47 

45 

44 

45 

52 

52 

45 

37 

37 

34 

35 

44 

33 

33 

36 

37 

36 

40 

39 

34 

35 

34 

40.6 

bfrryeSsa  lake 

72 

70 

69 

68 

61 

61 

57 

60 

63 

68 

69 

68 

67 

64 

65 

63 

61 

60 

59 

52 

56 

58 

53 

56 

61 

63 

65 

61 

63 

59 

62,4 

MIN 

40 

39 

53 

50 

42 

44 

51 

50 

5  1 

48 

46 

50 

45 

43 

41 

40 

43 

46 

41 

37 

40 

41 

43 

43 

42 

4  1 

39 

41 

44,0 

Bl  UE  CANYON  WB  AIRPORT 

58 

49 

40 

40 

44 

34 

44 

44 

52 

63 

64 

62 

53 

47 

35 

43 

40 

47 

38 

35 

40 

42 

40 

46 

54 

63 

61 

67 

63 

66 

49.  1 

HIN 

38 

33 

32 

32 

30 

27 

34 

41 

43 

46 

50 

45 

33 

26 

26 

29 

32 

31 

27 

24 

31 

30 

32 

35 

42 

44 

44 

45 

35,6 

Bowman  oam 

59 

54 

45 

38 

46 

44 

45 

44 

52 

62 

64 

61 

53 

46 

45 

42 

42 

46 

40 

36 

34 

42 

38 

40 

50 

57 

57 

57 

56 

56 

46,6 

MIN 

36 

32 

36 

30 

27 

34 

42 

37 

39 

40 

43 

40 

30 

24 

24 

29 

29 

32 

23 

25 

31 

30 

36 

38 

36 

40 

37 

34 

33.6 

BROOKS  FARNHAM  ranch 

75 

72 

63 

63 

63 

61 

60 

68 

72 

72 

69 

67 

66 

66 

61 

60 

56 

60 

57 

57 

67 

60 

62 

67 

58 

54 

63,7 

HIN 

30 

45 

42 

51 

50 

37 

40 

40 

38 

42 

50 

56 

32 

31 

41 

46 

50 

29 

38 

42 

32 

33 

38 

3  7 

31 

39.6 

BURNEY 

62 

60 

56 

53 

53 

53 

43 

47 

51 

59 

57 

62 

61 

55 

52 

46 

43 

46 

51 

40 

42 

41 

36 

36 

40 

54 

56 

54 

53 

52 

50.5 

HIN 

40 

32 

34 

40 

29 

28 

29 

31 

42 

33 

2  6 

26 

24 

27 

31 

1 7 

27 

3  2 

2  2 

22 

2  3 

2  0 

20 

28.6 

CANYON  DAM 

59 

60 

42 

43 

39 

42 

47 

55 

55 

51 

56 

53 

50 

42 

36 

36 

44 

37 

41 

38 

36 

36 

42 

45 

40 

44 

44 

42 

44,9 

MIN 

26 

30 

3  5 

3  5 

33 

33 

37 

42 

32 

2  8 

2  5 

25 

29 

31 

1  g 

3 1 

30 

2  5 

26 

2  6 

26 

30,3 

CENTERVILLE  PH 

HAX 

71 

70 

59 

57 

59 

59 

59 

59 

68 

71 

71 

71 

62 

61 

62 

62 

65 

58 

56 

58 

56 

56 

52 

64 

69 

71 

71 

63 

55 

52 

62,3 

HIN 

3  7 

35 

46 

5  3 

39 

36 

4 1 

5  2 

32 

34 

30 

37 

41 

2  6 

30 

41 

42 

42 

34 

3  3 

27 

39,1 

Chester 

HAX 

61 

55 

49 

49 

44 

41 

46 

'9 

56 

51 

54 

61 

55 

51 

46 

36 

43 

46 

42 

41 

39 

37 

35 

52 

52 

50 

47,7 

HIN 

20 

34 

36 

32 

37 

33 

29 

35 

43 

29 

26 

2B 

35 

42 

31 

23 

25 

23 

25 

30 

1 1 

1 7 

31 

26 

20 

1 8 

28.4 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

70 

67 

58 

56 

59 

56 

55 

60 

66 

69 

67 

64 

60 

62 

62 

60 

55 

57 

55 

56 

55 

52 

52 

59 

66 

61 

56 

51 

45 

45 

56.7 

MIN 

39 

5  3 

5  1 

54 

50 

37 

5 1 

57 

41 

42 

4  5 

50 

56 

49 

34 

39 

33 

44 

42 

29 

32 

43 

36 

4  1 

34 

39 

40 

37 

43.0 

CLARKSBURG 

MAX 

70 

71 

62 

64 

58 

63 

61 

60 

69 

59 

65 

65 

60 

59 

66 

58 

51 

57 

55 

51 

53 

58 

59 

59 

49 

49 

47 

59.2 

MIN 

37 

40 

44 

50 

52 

5 1 

4  1 

44 

44 

5  1 

54 

47 

37 

40 

32 

34 

48 

4  1 

36 

39 

41 

39 

35 

37 

42 

42 

41 

42.3 

Cl  EARlAKE  HIGHLANDS 

69 

67 

58 

53 

64 

57 

65 

55 

63 

62 

70 

66 

68 

60 

59 

53 

57 

56 

58 

50 

51 

55 

48 

55 

68 

68 

66 

63 

67 

68 

60.6 

MIN 

26 

44 

34 

46 

44 

42 

3  1 

33 

46 

47 

33 

38 

43 

49 

32 

26 

28 

26 

40 

32 

26 

2  5 

37 

36 

32 

30 

30 

28 

30 

25 

34.8 

COLFAX 

68 

62 

56 

54 

57 

54 

55 

56 

64 

71 

73 

70 

64 

58 

54 

55 

52 

55 

49 

46 

52 

47 

48 

58 

61 

66 

62 

66 

67 

69 

59.0 

MIN 

43 

42 

41 

41 

37 

42 

49 

50 

52 

56 

5  1 

49 

43 

34 

38 

34 

38 

37 

34 

33 

39 

39 

36 

37 

39 

34 

4 1 

43 

41.3 

COLUSA    1  SSW 

MAX 

69 

61 

60 

58 

60 

59 

59 

63 

69 

70 

64 

64 

62 

64 

65 

59 

57 

56 

51 

58 

55 

49 

51 

60 

61 

53 

58 

54 

52 

46 

58.9 

MIN 

35 

50 

3g 

50 

51 

46 

37 

5  1 

55 

49 

42 

45 

5  0 

56 

45 

35 

38 

32 

45 

46 

35 

32 

44 

36 

35 

42 

43 

41 

43.3 

DAVIS    I  WSM 

70 

72 

63 

61 

57 

61 

60 

61 

62 

71 

66 

61 

63 

66 

63 

61 

60 

56 

56 

51 

59 

55 

49 

52 

56 

61 

60 

57 

54 

49 

59,6 

MIN 

35 

4  1 

5  1 

51 

40 

5  1 

53 

4  7 

41 

50 

55 

45 

3  7 

36 

32 

4  1 

42 

32 

4  1 

3  6 

36 

36 

43 

41 

42  ,9 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

53 

57 

54 

46 

50 

49 

47 

50 

56 

54 

54 

55 

56 

54 

40 

42 

40 

39 

42 

42 

39 

43 

46 

44 

44 

44 

48 

46 

47,6 

MIN 

30 

31 

36 

38 

36 

30 

40 

46 

34 

32 

40 

46 

33 

26 

26 

27 

3 1 

34 

26 

2  5 

33 

34 

30 

3  1 

3  1 

30 

30 

33,4 

DF  SABLA 

6". 

57 

51 

47 

51 

52 

48 

50 

56 

66 

67 

61 

54 

52 

51 

49 

50 

49 

47 

47 

45 

44 

54 

65 

60 

61 

65 

54,2 

MIN 

38 

44 

35 

42 

4  5 

40 

33 

43 

43 

40 

39 

47 

47 

4 1 

3 1 

33 

32 

36 

37 

25 

34 

36 

35 

36 

37 

37,9 

Dobbins  Colgate 

MAX 

71 

58 

52 

55 

55 

57 

53 

69 

69 

67 

61 

57 

54 

59 

57 

57 

52 

48 

56 

47 

48 

58 

60 

63 

61 

60 

62 

6  1 

58,1 

MIN 

39 

42 

44 

47 

40 

33 

44 

42 

39 

46 

49 

50 

43 

3 1 

32 

30 

39 

44 

3 1 

31 

39 

40 

36 

37 

36 

3  1 

37 

36 

38,9 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

62 

65 

65 

50 

49 

53 

40 

50 

50 

56 

57 

59 

57 

57 

55 

45 

46 

47 

50 

43 

45 

43 

45 

45 

50 

59 

47 

53 

54 

55 

51,7 

MIN 

30 

3 1 

36 

3  3 

36 

39 

31 

33 

42 

34 

32 

33 

35 

44 

37 

32 

30 

27 

28 

32 

26 

2  6 

28 

32 

33 

3 1 

30 

30 

30 

28 

32,4 

East  PARK  RESERVOIR 

73 

66 

60 

57 

60 

58 

56 

55, 

64 

64 

70 

69 

65 

60 

64 

58 

56 

56 

57 

48 

55 

53 

46 

46 

57 

67 

62 

65 

65 

65 

60.0 

MIN 

30 

41 

39 

44 

49 

45 

34 

38 

50 

36 

38 

42 

46 

50 

43 

29 

35 

26 

34 

35 

27 

29 

37 

40 

39 

35 

36 

33 

32 

31 

37.6 

fairftelo  police  Sta 

73 

70 

63 

63 

63 

60 

65 

63 

73 

70 

67 

62 

67 

65 

62 

63 

59 

60 

55 

62 

60 

56 

53 

53 

60 

59 

58 

68 

57 

52 

62.0 

MIN 

36 

5  I 

40 

54 

49 

47 

40 

52 

53 

43 

42 

48 

42 

56 

44 

37 

39 

35 

40 

46 

39 

34 

43 

40 

39 

37 

34 

43 

35 

42 

42.7 

FoLSOM  DAM 

70 

72 

62 

62 

58 

63 

60 

61 

61 

70 

69 

63 

60 

63 

63 

61 

61 

60 

58 

53 

53 

55 

53 

54 

58 

60 

63 

47 

47 

46 

59.5 

MIN 

42 

51 

47 

47 

52 

49 

42 

42 

5  1 

44 

45 

45 

44 

47 

47 

44 

44 

37 

38 

47 

35 

34 

40 

45 

40 

43 

36 

36 

41 

39 

43.1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

HAX 

68 

68 

58 

49 

48 

52 

45 

54 

51 

72 

68 

64 

54 

54 

52 

45 

43 

46 

58 

63 

68 

56.3 

HIN 

42 

41 

40 

40 

41 

40 

32 

36 

46 

43 

44 

44 

39 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

37.0 

GRASS  VALLEY 

MAX 

67 

68 

68 

56 

48 

52 

48 

54 

51 

65 

66 

72 

70 

70 

54 

49 

54 

50 

56 

46 

46 

49 

45 

45 

55 

60 

64 

63 

67 

66 

57.5 

MIN 

41 

42 

38 

41 

40 

41 

29 

30 

44 

43 

43 

45 

48 

48 

40 

30 

31 

29 

30 

36 

30 

30 

33 

33 

41 

38 

38 

39 

42 

41 

37.9 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

MAX 

64 

62 

55 

55 

55 

51 

42 

46 

59 

62 

57 

59 

60 

56 

55 

45 

47 

48 

50 

42 

43 

39 

42 

55 

58 

58 

56 

55 

58 

53 

53.0 

HIN 

21 

33 

33 

35 

39 

37 

30 

36 

44 

24 

22 

29 

36 

43 

32 

26 

26 

23 

25 

30 

17 

26 

31 

24 

23 

23 

24 

21 

22 

20 

28.5 

JESS  VALLEY 

MAX 

60 

55 

48 

42 

45 

44 

40 

52 

53 

59 

64 

57 

53 

50 

45 

43 

41 

45 

42 

38 

32 

38 

41 

42 

51 

62 

51 

58 

57 

57 

48.8 

MIN 

30 

40 

34 

32 

33 

31 

21 

33 

37 

28 

33 

40 

44 

44 

30 

23 

21 

21 

32 

29 

11 

18 

37 

31 

23 

26 

28 

17 

2* 

25 

29.2 

Sm  Relsrancs  NoIm  FoUowtng  SUtloo  lodw 
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DAILY  TEMPERATURES 


ConMnu«d 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  Yt 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LAKEPOBT 

MAX 
MIN 

33 

61 
45 

54 

33 

62 
48 

58 
47 

53 
43 

56 
33 

60 
47 

65 
52 

65 
39 

62 
38 

61 
43 

58 
47 

58 
52 

55 
40 

55 
29 

55 
35 

55 
32 

52 
41 

52 
36 

54 

30 

48 

30 

55 
43 

55 
34 

60 
33 

62 
34 

60 
35 

60 
30 

64 

32 

58 

57.9 

ljkeshore 

MAX 
MIN 

66 
32 

56 
48 

54 
45 

55 
45 

57 
49 

56 
46 

52 
36 

55 
43 

61 
43 

68 
41 

71 
42 

63 
40 

53 
44 

60 
51 

55 
38 

58 

30 

54 

35 

59 
33 

49 
42 

54 

32 

52 
26 

42 

30 

38 
32 

60 
33 

68 
37 

63 
46 

65 
36 

69 
40 

69 
37 

67 
35 

56.3 
38.9 

LAKE  SPAuLOING 

MAX 
MIN 

62 
28 

61 
33 

45 
30 

40 

31 

43 
39 

44 
31 

45 
24 

44 

33 

53 
40 

64 
3  1 

63 
30 

62 
33 

62 
34 

62 
33 

46 

30 

45 

20 

42 

22 

49 

2  3 

44 

26 

37 
3  1 

38 

22 

41 
19 

39 
20 

43 

30 

51 

32 

56 
32 

60 
29 

60 
36 

60 
30 

60 
34 

50,8 
29.5 

LAKE  SP4ULD1NG  DAN" 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

MAnZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
27 

59 
32 

52 
27 

43 
29 

40 
3  3 

44 

30 

39 
26 

42 
27 

48 
40 

47 

30 

54 

30 

59 

34 

59 
38 

49 

38 

43 

^8 

34 
1  7 

37 
2  1 

36 
'9 

41 

1  6 

36 
26 

35 
1  7 

32 
16 

38 
24 

36 
24 

41 

26 

51 
30 

53 
26 

57 

28 

55 

2e 

53 
25 

45.6 
27.1 

MARY5VILLE 

MAX 
MIN 

72 
42 

71 
45 

60 
44 

61 
48 

57 
49 

61 
49 

62 
40 

60 
40 

63 
50 

70 
43 

69 
41 

65 
41 

64 

46 

64 
49 

62 
48 

63 
37 

63 
38 

58 
33 

60 
38 

51 
35 

58 
3  1 

57 
34 

52 
37 

53 

43 

59 
38 

61 
37 

60 
36 

55 
36 

55 
40 

48 

38 

60.5 
40.9 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

6'. 
24 

60 
33 

47 
39 

42 
36 

50 

40 

50 
32 

39 
31 

42 
33 

48 
40 

53 
31 

61 
3  1 

66 
3 1 

63 
35 

50 
38 

51 
33 

50 
24 

50 
27 

42 

30 

50 
3 1 

36 
29 

41 

le 

41 

22 

36 
29 

36 
32 

50 
28 

55 
29 

55 
28 

55 
26 

56 
29 

59 

26 

50.0 
30.5 

MINERAL 

MAX 
MIN 

55 
25 

60 
37 

51 
32 

46 
33 

40 
37 

46 

32 

37 
26 

43 

29 

49 
42 

50 
29 

58 
29 

60 
34 

57 
39 

48 
43 

46 

3  1 

35 
2  1 

37 

24 

40 
23 

45 
26 

35 
28 

40 
14 

39 
20 

35 
26 

36 
29 

41 

30 

50 
29 

59 
25 

52 
27 

48 

28 

51 
26 

46.3 
29.1 

MONTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

73 
41 

72 
49 

66 
41 

60 
49 

60 
52 

62 
48 

58 
44 

62 
47 

62 
5  1 

70 
48 

72 
45 

68 
48 

66 
52 

66 
55 

62 
44 

60 
39 

60 
39 

57 
40 

60 
43 

50 
45 

58 
37 

58 
36 

50 
41 

57 
44 

62 
45 

61 
41 

62 
42 

65 
39 

58 
40 

57 
38 

61.8 
44,1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITV 

MAX 
MIN 

58 
33 

49 
42 

43 
34 

53 
37 

48 
37 

45 

30 

42 

30 

47 

38 

58 
39 

61 
32 

66 
32 

62 
35 

52 
4  1 

52 
33 

47 

30 

49 

23 

43 

30 

49 

2e 

38 
32 

35 
30 

41 
24 

39 
25 

37 
31 

44 
34 

51 

30 

56 
30 

47 
32 

46 
26 

61 
28 

51 
27 

49.0 
31.8 

NFVADA  CITY 

MAX 
MIN 

60 
32 

62 
34 

61 
38 

51 
41 

49 
44 

52 
40 

47 
29 

50 
32 

57 
47 

58 
35 

60 
33 

62 
36 

61 
41 

60 
48 

52 
41 

47 
28 

47 
29 

48 
27 

49 

28 

46 
39 

45 
27 

46 
26 

45 
30 

47 

38 

52 
31 

55 
31 

55 
31 

55 
28 

59 
30 

59 
30 

53.2 
34,  1 

ORLAND 

MAX 
MIN 

74 
36 

70 
43 

58 
43 

59 
48 

59 
51 

59 
47 

60 
39 

56 
43 

63 
50 

67 
43 

71 
41 

69 
45 

64 
48 

60 
52 

63 
40 

63 
33 

60 
35 

58 
32 

58 
34 

48 
39 

58 
39 

57 
31 

47 
36 

50 
44 

61 
48 

69 
35 

60 
40 

65 
34 

61 
39 

55 
37 

60.7 
40.6 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

72 
44 

71 
52 

65 
44 

61 
51 

58 
54 

61 
51 

61 
39 

58 
51 

65 
57 

69 
43 

69 
42 

62 
45 

65 
52 

62 
56 

62 
49 

61 
53 

60 
43 

58 
35 

58 
43 

55 
46 

58 
31 

56 
34 

52 
46 

54 
46 

60 
41 

62 
39 

61 
36 

52 
40 

49 
41 

41 

39 

59.9 
44,6 

PARADISE 

MAX 
MIN 

69 
47 

67 
49 

62 
39 

58 
43 

50 
48 

55 
44 

54 

3S 

56 
40 

55 
48 

63 
47 

67 
49 

68 
50 

70 
50 

60 
50 

51 
45 

55 
38 

55 
37 

54 

37 

55 

42 

46 
41 

53 
32 

52 
31 

46 
37 

48 
40 

56 
40 

62 
40 

61 
40 

61 
41 

62 
47 

67 
45 

56.0 
42.5 

PIACERVILLE 

MAX 
MIN 

63 
37 

67 
38 

60 
44 

54 
46 

51 
46 

57 
42 

50 
31 

54 

36 

62 
46 

64 
36 

65 
37 

66 
36 

69 
47 

67 
51 

58 
41 

54 
32 

54 

37 

52 
29 

51 
32 

50 
42 

47 

30 

46 

29 

48 
33 

50 
40 

50 
32 

51 
33 

57 
33 

58 
34 

59 
32 

64 
36 

56.7 
37.3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

65 
44 

68 
45 

59 
43 

49 
39 

48 
42 

51 
40 

48 
36 

53 
41 

50 
44 

60 
46 

64 
49 

68 
48 

70 
53 

68 
49 

55 
39 

52 
35 

52 
37 

50 
34 

53 
37 

47 
39 

43 
i  1 

46 
34 

49 
37 

47 

36 

49 
34 

54 

40 

61 
43 

65 
47 

65 
48 

67 
47 

55.9 
41.2 

PLATINA 

MAX 
MIN 

60 
36 

54 
40 

50 
42 

50 
44 

51 
43 

51 
36 

46 
31 

48 
40 

57 
45 

65 
38 

67 
37 

64 
37 

58 
42 

55 
42 

51 
35 

52 
29 

50 
3  1 

51 
28 

47 
38 

46 
31 

49 

32 

38 
26 

40 
32 

52 
30 

67 
32 

58 
35 

65 
39 

60 
31 

64 

29 

60 
30 

54.2 
35.4 

PORTOlA 

MAX 
MIN 

65 
1  7 

59 
26 

52 
33 

47 
36 

47 

38 

44 

32 

45 
26 

55 
38 

58 
44 

60 
24 

60 
24 

65 
29 

61 
35 

56 
42 

46 
32 

43 

20 

44 

22 

51 
l6 

48 
26 

42 
32 

36 
15 

40 
12 

49 
32 

42 
29 

50 
25 

58 
24 

55 
22 

50 
28 

46 
26 

53 
20 

51.0 
27.5 

ouincy  ranger  station 

MAX 
MIN 

64 
29 

66 
32 

63 
43 

55 
34 

51 
36 

52 
36 

53 
35 

48 
37 

60 
43 

64 
37 

53 
34 

50 
36 

56 
37 

64 
41 

53 
35 

48 
34 

49 

30 

44 

29 

48 
28 

42 
32 

43 

20 

44 

2  1 

41 

25 

42 

3  3 

50 
24 

57 
25 

57 
26 

43 
27 

58 
25 

55 
26 

52.4 
31,7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

b1 

3e 

58 
52 

57 
46 

56 
50 

59 

50 

58 
42 

54 

39 

59 
48 

66 
5  1 

71 
47 

69 
44 

65 
46 

58 
48 

62 
52 

60 
42 

60 
37 

59 
38 

57 
35 

49 
44 

57 
40 

55 
35 

48 

33 

48 
42 

61 
40 

70 
4  1 

62 
37 

66 
43 

59 
36 

55 
39 

47 
35 

59.2 
42.3 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

70 
44 

62 
53 

56 
47 

58 
48 

57 
52 

57 
48 

55 
38 

54 
47 

66 
53 

74 

50 

78 
47 

65 
46 

59 
49 

64 
52 

61 
44 

62 
37 

59 
40 

61 
36 

51 
45 

55 

40 

57 
34 

57 
33 

44 

38 

61 
39 

72 
46 

72 
40 

69 
44 

69 
42 

65 
37 

66 
34 

61,9 
43,4 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

T8 
36 

72 
38 

63 
46 

62 
49 

57 

50 

63 
48 

61 

35 

59 
35 

62 
49 

71 
40 

68 
39 

63 
39 

60 
44 

62 
50 

62 
46 

62 
37 

58 
38 

56 
32 

58 
32 

51 
40 

54 

33 

54 
32 

53 
35 

54 

42 

57 
39 

60 
34 

60 
34 

48 
34 

47 

40 

46 
40 

59,4 
39,5 

SACRAf'ENTO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
38 

64 
48 

63 
44 

58 
53 

62 
52 

63 
45 

61 
43 

62 
52 

70 
52 

60 
46 

58 
50 

60 
50 

67 
52 

65 
54 

64 
44 

60 
39 

57 
40 

57 
34 

51 
44 

58 

56 
37 

52 
34 

54 
45 

59 
42 

60 
36 

60 
37 

49 
41 

48 

48 
44 

45 
42 

58,8 
44,3 

5ACRAf<ENT0  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
44 

61 

50 

61 
46 

57 
52 

62 
54 

62 
49 

62 
44 

62 
51 

71 
54 

65 
48 

60 
49 

62 
49 

66 
53 

65 
55 

61 
46 

60 
4  1 

57 
42 

58 
36 

53 
47 

57 
47 

55 
41 

53 
36 

54 
45 

58 
45 

60 
41 

63 
41 

52 
41 

50 
43 

50 
44 

46 
42 

59.2 
45,9 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

68 
44 

66 
45 

56 
47 

50 
46 

56 
49 

57 
45 

49 
43 

55 
45 

55 
47 

61 
49 

65 
50 

67 
50 

61 
5  1 

55 
50 

60 
44 

56 
40 

57 
4  1 

53 
43 

58 
43 

45 
42 

52 
38 

51 
36 

43 
36 

43 

39 

57 
4  1 

64 
41 

59 
42 

63 

5  1 

64 
41 

65 
43 

57,0 
44,  1 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

SIERRAVILLE  RANGER  ST« 

MAX 
MIN 

60 
19 

57 
37 

51 
31 

50 
38 

47 
31 

41 
20 

48 

20 

56 
20 

59 
24 

65 
23 

68 

29 

66 
29 

63 

30 

53 
31 

45 
21 

43 

20 

43 
18 

51 
19 

45 
2  1 

42 
13 

40 

10 

45 

16 

41 

29 

45 

23 

54 
23 

55 
25 

55 
22 

50 
22 

50 
20 

51,3 
23,6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

53 
24 

47 

32 

37 
30 

37 
30 

38 
25 

30 
16 

36 
18 

39 
32 

45 
26 

52 
26 

53 
26 

52 
31 

47 
36 

41 

26 

28 
22 

32 
1  7 

33 
1  2 

38 
l4 

32 
27 

32 

l4 

26 
10 

33 
16 

32 
24 

32 

26 

37 
24 

42 
23 

45 
24 

39 
2  3 

45 

2  I 

50 
19 

39,4 
23.1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

73 
34 

61 
48 

57 
45 

58 
50 

56 
50 

60 
46 

55 
36 

55 
47 

65 
49 

72 
4  1 

70 
4  I 

67 
45 

60 
50 

66 
54 

61 
42 

60 
32 

57 
38 

56 
33 

51 
40 

56 
3  5 

56 
29 

48 

30 

46 

40 

59 
36 

69 
35 

60 
36 

65 
39 

67 
33 

66 
32 

64 
33 

60.6 
40.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
39 

55 
38 

53 
37 

43 

37 

48 
42 

48 
33 

47 

30 

47 
42 

52 
45 

61 
38 

63 
39 

64 
39 

55 
45 

50 
46 

49 
33 

49 

26 

46 

28 

51 
29 

43 
29 

45 
33 

43 
2  7 

42 
27 

42 
32 

46 
34 

59 
35 

60 
38 

61 
32 

65 
40 

63 
40 

62 
36 

52.5 
35.8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

72 
43 

62 
45 

55 
46 

56 
49 

56 
46 

48 
4  1 

53 
42 

55 
48 

71 
49 

62 
49 

56 
49 

57 
45 

56 
40 

58 
40 

59 
43 

45 
42 

51 
3  7 

50 
38 

43 
34 

65 
36 

63 
45 

65 
5  1 

64 
46 

57.5 
43,7 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

54 

23 

49 
27 

39 
31 

35 
27 

36 
32 

32 
22 

39 
1 1 

40 

30 

51 
24 

60 
24 

62 
25 

54 
31 

48 
38 

42 
33 

33 
23 

36 
5 

38 
12 

43 
1  1 

38 
24 

34 
26 

31 
14 

36 
10 

37 
26 

35 
12 

45 
23 

56 
24 

56 
2  1 

57 
25 

56 
22 

52 
IS 

44.1 
22.5 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

70 
30 

33 

62 

57 
46 

57 
43 

55 
3  3 

71 

36 

63 
47 

57 
51 

55 
39 

29 

59 

53 
41 

52 
34 

55 
27 

50 
29 

68 
32 

66 
32 

68 
29 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

72 
34 

65 
44 

65 
43 

57 
49 

62 
49 

60 

62 
35 

62 
48 

71 
51 

70 
40 

65 
38 

64 
43 

68 
48 

63 
53 

62 
40 

60 
33 

56 
35 

58 
33 

58 
37 

60 
44 

58 
3  1 

49 

31 

52 
40 

63 
38 

59 
40 

59 
34 

55 
35 

56 
40 

51 

39 

46 
37 

60.3 
40.2 

VCLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

68 
37 

63 

53 
36 

50 
43 

55 

55 
43 

50 
33 

55 
43 

63 
49 

69 
43 

72 
42 

68 
43 

63 
46 

56 
49 

54 
41 

56 
33 

54 
34 

54 

33 

51 
34 

52 
33 

53 
30 

49 
31 

43 
40 

57 
35 

68 
36 

64 
39 

65 
40 

68 
38 

67 
39 

67 
38 

58.7 
39.2 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

72 
38 

66 
39 

56 
47 

55 
44 

51 

38 

51 
42 

55 
47 

60 
46 

68 
47 

70 
46 

61 
48 

54 
49 

62 
41 

53 
37 

58 
40 

45 
40 

52 
33 

52 
34 

42 
35 

47 

37 

58 
42 

66 
41 

58 

41 

64 
41 

67 
41 

69 
34 

58,2 

41.1 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

74 

38 

71 
38 

70 
41 

70 
43 

61 
47 

60 
49 

60 
39 

58 
43 

70 
44 

72 
43 

70 
43 

70 
44 

66 
50 

62 
50 

64 
49 

62 
39 

61 

35 

59 
38 

58 
43 

57 
38 

58 
35 

55 
34 

53 
36 

60 
37 

61 
36 

58 
38 

64 

36 

58 
37 

60 
37 

53 
39 

62.5 
40.6 

WTLLOWS 

MAX 
MIN 

75 
36 

70 
44 

58 
42 

60 
43 

59 
51 

60 
48 

60 
39 

5e 

41 

65 
51 

68 
44 

72 
42 

69 
46 

62 
48 

61 
52 

65 
40 

62 
35 

61 
36 

60 
34 

59 
37 

49 

42 

56 
38 

57 
32 

47 
37 

50 
44 

61 
46 

69 
37 

59 
37 

66 
37 

54 

40 

53 

39 

60.8 
41.3 

Following  StAtlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

• 

0) 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WINTEBS 

MAX 
MIN 

74 
35 

71 
49 

66 
45 

61 
49 

57 
49 

60 
46 

59 
3  8 

60 

62 
49 

69 

69 

66 

62 

66 

62 

61 
37 

60 
37 

56 
34 

58 
41 

51 
44 

58 
39 

57 
3 1 

49 
38 

50 
42 

60 
40 

60 
36 

60 
35 

59 

38 

65 

52 
39 

60,3 
41.5 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

72 
35 

72 
46 

64 
4  1 

63 
5 1 

57 
52 

61 
49 

60 
4 1 

59 

61 

69 

67 

64 

62 

66 

63 

62 

59 
38 

54 
33 

57 
41 

50 
47 

58 
4 1 

54 
32 

50 
39 

52 

56 
39 

59 
37 

61 
36 

55 
39 

53 

46 
41 

59.6 
42.8 

NORTHEAST  INTERIOR 
R A  5 1 N  0  3 

BOCA 

MAX 
MIN 

54 
17 

65 
19 

54 
27 

49 
34 

45 
36 

46 
28 

38 

42 
2  7 

52 
37 

58 
29 

63 

60 

66 

62 

49 

39 
2  3 

44 

20 

43 
1 5 

52 
1  9 

45 
31 

44 
1  3 

34 

5 

44 

10 

37 
2  5 

40 
I9 

44 
1  9 

50 
20 

50 
20 

44 

2  3 

45 
12 

48.6 
23.2 

Bp  IDGEPORT 

MAX 
MIN 

69 
14 

57 
15 

51 
25 

52 
3 1 

53 
3  3 

46 

3  3 

50 
1  9 

63 
28 

66 

63 

67 

68 

64 

60 

49 
3  3 

45 
1 4 

44 
15 

50 
1 3 

48 
20 

46 

26 

33 
22 

40 
1  1 

48 
24 

41 
20 

48 
17 

53 
17 

55 
18 

52 
I  5 

51 
1 5 

56 
16 

52.9 
20,9 

CfDARVILLE 

MAX 
MIN 

54 
29 

67 
32 

55 

56 
37 

50 
37 

57 
35 

56 

47 
28 

55 

60 
30 

61 

62 

50 
40 

55 
3  8 

57 
34 

44 

27 

45 
27 

46 
24 

50 
26 

55 
32 

39 
19 

36 
2 1 

48 

29 

47 
34 

46 
24 

49 
27 

57 
30 

50 
23 

46 

22 

45 
25 

51.5 
30,4 

DONNER  MEMORIAL  ST  P< 

MAX 
MIN 

55 

60 

50 

43 

42 

44 

37 

40 
25 

45 
3  7 

51 
28 

60 
22 

59 
25 

61 
31 

56 
36 

47 
30 

34 

20 

40 
18 

41 
17 

47 

20 

39 
32 

37 
17 

32 
10 

40 
14 

36 
30 

39 

20 

42 

22 

46 
23 

*6 

40 
22 

43 
19 

46.0 
24,8 

DrYLE  5  S5E 

MAX 
MIN 

5<5 
26 

63 

58 

57 

53 

55 

49 

47 

57 
40 

62 
29 

59 
30 

57 
3  3 

57 
35 

64 
4  1 

55 
38 

47 
25 

48 
25 

45 

22 

53 
24 

50 
32 

40 
20 

35 
19 

46 
2  1 

45 
32 

45 
25 

46 

26 

49 
27 

52,0 
29.9 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

63 
22 

60 
3  3 

55 
3  7 

51 

56 

48 

43 

58 

60 

56 
29 

57 
28 

54 
3  3 

64 
3  7 

57 

50 
35 

46 
2  3 

44 

22 

46 

le 

50 
2  7 

43 

35 

39 
20 

37 

20 

46 
35 

49 
3  1 

47 
24 

49 
24 

46 
23 

22 

45 
23 

45 

20 

50.5 
29,6 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

65 
20 

56 
3  3 

55 
39 

49 

3  8 

48 

48 

38 

39 

50 

58 
2  7 

60 
29 

52 
30 

51 

55 
46 

50 
35 

48 
29 

45 
22 

59 

20 

46 
30 

44 

29 

42 
15 

46 

20 

48 
36 

50 
20 

50 
22 

52 
23 

50 
31 

^7 
18 

51 
16 

50 
19 

50.1 
28.2 

MFVER5  4  SW 

MAX 
MIN 

61 
2  2 

51 
2  5 

45 

40 

42 

40 
1  9 

45 

49 

53 

55 

53 

61 

57 
30 

49 
39 

39 
29 

43 
1 5 

44 
18 

44 

17 

36 
19 

44 
29 

36 
19 

39 
1 3 

39 
32 

41 
24 

48 

22 

50 
2 1 

49 
2 1 

50 
20 

49 
l9 

50 
20 

46.8 
23.8 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

55 
29 

53 

56 

53 

52 

44 

45 

64 
34 

63 
26 

60 
29 

59 

30 

61 

33 

63 

39 

57 
42 

46 
33 

42 
16 

41 
24 

45 

25 

50 
26 

43 
25 

37 
24 

48 
19 

49 
25 

42 
25 

47 
24 

46 
25 

51 
27 

^7 
26 

47 

25 

46 
25 

50.5 
28.6 

SOUAw  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 
2  3 

59 
37 

47 

38 

43 

46 

44 

36 

44 

45 

54 
25 

64 
24 

59 

60 
3  3 

55 
40 

47 

3  I 

35 
12 

41 
1  3 

41 
12 

45 
25 

44 

30 

38 
16 

36 
1 9 

41 
18 

37 
26 

36 
2 1 

45 
16 

46 
1  7 

^9 
I  8 

44 
16 

47 
16 

46.1 
24.3 

SLSANvILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 

59 

55 

51 

50 

47 

45 

57 

61 

59 
28 

57 
28 

57 

63 

53 

48 
34 

46 
22 

45 

2  3 

46 

20 

42 
29 

42 

30 

41 

20 

40 

20 

43 

35 

46 

30 

49 
23 

49 
24 

50 
24 

U7 

25 

44 

23 

46 

20 

50.2 
29.6 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

59 

50 
32 

49 

22 

42 
33 

43 

27 

36 

2  1 

40 
25 

43 

30 

50 
31 

49 

30 

50 
32 

51 
35 

57 
41 

45 

30 

36 

20 

44 
21 

40 
21 

46 
29 

40 

30 

39 
17 

32 
1 7 

40 
24 

36 
26 

36 
30 

43 
25 

45 
26 

44 

26 

42 
24 

43 

26 

43.9 
26.9 

TFRMO 

MAX 
HIN 

62 
1 2 

52 
28 

49 
29 

48 
2 1 

45 
2  9 

43 
28 

37 
25 

53 
37 

56 
41 

60 
24 

60 
25 

53 
3 1 

55 
37 

54 

40 

42 

28 

44 

18 

43 
18 

47 
14 

43 
28 

35 
27 

35 
16 

38 
1 7 

38 
l8 

43 
28 

47 

20 

62 
23 

47 
I9 

49 

20 

44 
l9 

52 
16 

47.5 
24.6 

TPuCKEE  RANGER  5TATI0^ 

MAX 
MIN 

54 

61 

50 

48 

42 

43 

37 
2  2 

41 

46 

52 

54 
2  3 

54 

25 

63 
3  2 

57 
4  1 

47 

29 

40 
26 

37 
24 

39 
l4 

46 
16 

41 
31 

36 
1 7 

32 

35 
10 

39 
22 

39 
I9 

46 

1 6 

46 
1  9 

46,4 
23.7 

WOODFORDS 

MAX 
HIN 

62 

59 

52 

50 

51 

44 

49 

57 

64 

59 

59 

68 

64 

58 

47 
3  5 

46 

22 

42 
24 

46 
24 

50 
32 

37 
31 

33 
2  3 

45 

20 

49 
35 

41 
2  9 

43 
26 

56 
27 

52 
3  3 

42 
28 

42 
2  5 

63 
28 

50,7 
32,2 

central  coast 
Drainage  c 

avila  beach 

MAX 
HIN 

74 
47 

71 
4 1 

72 
48 

69 
46 

63 
56 

64 

50 

67 
46 

73 

75 

34 

80 

65 

70 

65 
55 

67 

69 

66 

66 

60 

64 
46 

64 

66 

60 
40 

66 

68 
48 

76 

70 

76 

76 
46 

76 
46 

69,5 
47,8 

BEN  LOMOND 

HAX 
HIN 

71 

70 

69 

60 
48 

58 
49 

60 

63 

65 

66 

67 

42 

68 

69 

67 

60 

59 
49 

58 

57 

58 

3  3 

56 

40 

57 
48 

50 
32 

48 

49 
38 

55 

58 

60 
35 

61 
36 

62 
35 

63 

64 
36 

60,9 
40,6 

BERKELEY 

HAX 
MIN 

66 

61 

61 

62 

62 

60 
50 

61 

62 
54 

65 
55 

68 
50 

67 
50 

67 
53 

66 
56 

63 
5  3 

59 
49 

59 
45 

59 
46 

59 

42 

56 
49 

56 
48 

55 
41 

55 
43 

59 
49 

58 
4  7 

60 
46 

61 
44 

59 
43 

61 
45 

61 
4  3 

61 
42 

61,0 
48,0 

BliRLINGAME 

MAX 
MIN 

70 

67 
38 

68 

67 
50 

65 

63 

64 
42 

68 

67 

66 
47 

66 
46 

64 
50 

69 
54 

66 
59 

62 
47 

59 
44 

56 
42 

59 
4  1 

59 
43 

61 
48 

60 
41 

56 
37 

66 
46 

58 
45 

63 
40 

59 
49 

56 
40 

69 
40 

58 
38 

56 
38 

62,7 
44,3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

72 
42 

61 
42 

66 
37 

66 

68 

61 

63 
44 

71 
42 

74 
49 

77 
48 

79 
46 

73 
52 

72 
49 

69 
53 

64 
49 

64 
40 

63 
36 

66 
35 

57 
39 

56 
48 

56 
37 

59 
32 

67 
36 

61 
43 

64 
36 

70 
39 

66 
40 

71 
41 

80 
44 

79 
45 

67,3 
43,1 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

71 

70 

64 

66 
5  3 

67 
5  0 

64 

5  I 

63 
42 

63 

66 

66 

55 
47 

56 

63 
5  3 

69 
56 

64 
46 

61 
40 

61 
42 

58 
42 

59 
45 

59 
45 

56 
39 

58 
38 

52 
44 

68 

58 
41 

56 
45 

55 
41 

62 
44 

53 
44 

49 
42 

60.5 
45.4 

GILROy 

MAX 
HIN 

74 

75 

59 
36 

65 

64 

66 

62 

64 

68 

72 

5  0 

70 
42 

75 

71 
5  2 

70 

64 

62 

63 

61 
36 

64 
38 

55 
48 

58 
35 

57 
3 1 

52 
30 

54 
4  1 

59 

62 

34 

67 
34 

63 
36 

62 

64 
32 

64,1 
41.6 

HALF  MOON  BAY  2  NNw 

HAX 
HIN 

61 

62 

62 
5 1 

60 

63 

62 

62 
5 1 

64 
5  3 

63 
52 

61 

53 

62 
54 

60 

66 
5  5 

65 
58 

61 
5  I 

62 

62 

63 
4 1 

60 

58 
51 

58 

67 

60 
48 

58 

59 
4  5 

64 
44 

65 

66 
43 

65 
42 

67 
42 

62.0 
46,8 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

75 
3  5 

63 
38 

65 

64 

71 

62 

64 
4  3 

69 

73 

72 
42 

72 
38 

70 

67 

5 1 

69 

62 

63 

63 
35 

63 
3  1 

59 
40 

56 
47 

57 

52 

68 
32 

60 

58 

67 
3  3 

64 

60 
3  3 

66 

67 
31 

64,4 
39,4 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

82 
36 

69 
3  § 

66 

69 

69 

63 

63 
4 1 

69 

73 
4 1 

61 
43 

79 
43 

70 
50 

73 

65 
5  3 

64 

62 
35 

64 
3 1 

61 
3  7 

59 
46 

57 

64 

66 
2  9 

66 
2  9 

69 
36 

73 

76 
36 

66,2 
40,8 

LIVERmORE  2  55W 

MAX 
HIN 

72 
3  3 

71 
3  7 

61 
36 

64 

65 
45 

68 

60 
3  8 

63 
38 

64 
4  3 

71 

66 
39 

64 

66 
42 

69 

72 

60 
34 

60 
3  5 

61 

2q 

62 
2  8 

61 
45 

56 

57 

30 

53 
31 

62 
43 

58 
39 

57 

30 

63 
30 

64 

30 

52 

63 
31 

62,5 
37,5 

LOS  GATOS 

HAX 
HIN 

69 
39 

67 
40 

67 

60 

62 

62 

60 
4  I 

63 

63 

66 

66 
5 1 

67 

66 

64 

63 

58 
3 1 

59 

60 
39 

60 

55 
39 

57 

68 

60 
36 

56 

60 

61 
38 

62 

60 
40 

56 

58 
37 

61,5 
41.2 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

HAX 
HIN 

72 
39 

71 
43 

64 
44 

64 

5  0 

65 

64 

61 

62 
44 

67 
53 

70 
48 

68 

61 

61 
52 

68 
54 

66 

60 
36 

60 

57 
36 

57 
40 

58 
41 

57 
39 

58 

62 
40 

60 

59 
39 

58 
39 

54 
39 

61 
39 

55 
40 

51 
41 

61.0 
43  ,4 

MONTEREY 

HAX 
HIN 

66 

60 
3  \ 

63 

67 
;  3 

66 

60 

60 
48 

62 

69 
53 

69 

73 

67 

68 
5  3 

69 

61 

59 

59 

61 
43 

59 

59 
51 

57 

55 
42 

62 
47 

58 

60 

67 
47 

61 

65 

76 
53 

73 
54 

63,7 
48,6 

MORRO   BAY   FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

67 

69 
43 

64 
45 

69 

66 

64 
5 1 

63 

68 
49 

72 

76 
59 

73 
5 1 

70 
5  \ 

66 

66 

63 
52 

64 
43 

59 

66 

59 
43 

61 
49 

61 
42 

62 

64 
36 

63 
46 

67 

67 
40 

71 
42 

72 
44 

74 

74 
46 

66,7 
46,9 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
HIN 

72 
50 

57 
4  1 

55 
46 

56 

55 
43 

53 
40 

56 
40 

54 
48 

66 
48 

68 
5 1 

69 
60 

69 
54 

62 
52 

57 

52 
39 

58 
40 

58 
40 

60 
42 

48 
4 1 

51 
34 

53 
36 

51 

52 
41 

53 

59 

57 
5 1 

67 

60 
42 

64 

66 
52 

56,7 
45,1 

MOUNT  HAMILTON 

HAX 
HIN 

63 
46 

55 
35 

48 
35 

46 

38 

50 
42 

42 
36 

43 
35 

49 

40 

58 
41 

64 

52 

69 

52 

62 

56 

58 
44 

50 
35 

45 
32 

44 

35 

50 
35 

43 
38 

43 
26 

46 
34 

45 
37 

44 

36 

53 
37 

60 
46 

60 
46 

67 
46 

52,2 
40,1 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
HIN 

76 
42 

79 
39 

76 
41 

65 
44 

69 
49 

62 
47 

58 
41 

63 
42 

70 
45 

72 
45 

72 
47 

78 
47 

69 
47 

66 
50 

66 
51 

63 
39 

63 
39 

62 
37 

60 
36 

55 
43 

61 
35 

57 
32 

57 
35 

66 
40 

66 
37 

62 
37 

70 
36 

67 
38 

70 
41 

69 
37 

66,  1 
41  ,4 

NEWARK 

MAX 
MIN 

69 
40 

67 
47 

61 
43 

64 

50 

66 
54 

65 
52 

62 
43 

63 
48 

64 
50 

69 
48 

69 
43 

69 

50 

68 
55 

70 
57 

67 
52 

60 
40 

58 
41 

60 
40 

65 
45 

56 
50 

58 
39 

51 
44 

64 
46 

58 
46 

58 
40 

62 
41 

61 
41 

60 
41 

55 
39 

59 

39 

62,3 
46,4 

OAKLAND  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
45 

60 
53 

61 
48 

62 
56 

62 
55 

60 
50 

60 
45 

61 

54 

64 
55 

65 
49 

62 
49 

65 
54 

66 
58 

63 
56 

56 
49 

56 
46 

57 
46 

57 
44 

55 
50 

56 
48 

55 
44 

53 
44 

57 
46 

66 
46 

63 
45 

57 
44 

65 
46 

56 
46 

54 
46 

53 
44 

59.2 
48.6 

S««  Hsl«r«nc«  NoUs  FoDowtng  SUtloa  Indsz 

-   370  - 


Contlnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1963 


Day  01  Month 


Matlon 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

69 

61 

63 

68 

65 

67 

62 

61 

65 

66 

66 

65 

65 

71 

68 

62 

58 

59 

62 

56 

57 

56 

54 

60 

55 

60 

59 

61 

56 

5  7 

6 1 

.  9 

MIN 

36 

44 

39 

57 

50 

50 

40 

46 

48 

46 

41 

48 

53 

56 

48 

39 

41 

36 

42 

44 

44 

33 

41 

42 

38 

36 

37 

37 

39 

33 

42 

.8 

PA3U  RUDLtS 

MAX 

82 

77 

67 

69 

61 

60 

64 

71 

73 

75 

80 

75 

68 

64 

64 

65 

55 

64 

59 

60 

57 

6l 

59 

63 

64 

72 

69 

70 

73 

6  7 

MIN 

32 

31 

40 

41 

54 

37 

41 

46 

46 

4  1 

33 

34 

32 

29 

46 

32 

26 

30 

44 

3  1 

30 

29 

28 

3 1 

28 

35 

.7 

MAX 

80 

76 

65 

68 

62 

60 

61 

67 

70 

70 

78 

72 

68 

66 

63 

59 

56 

59 

56 

60 

56 

57 

59 

61 

61 

69 

66 

67 

71 

MIN 

37 

35 

42 

43 

53 

42 

41 

3e 

45 

41 

39 

44 

46 

50 

41 

33 

33 

31 

33 

45 

34 

29 

32 

39 

33 

3  1 

30 

3  1 

3  3 

31 

37 

.9 

PINNACLES   NAT  MONUMEN 

MAX 

8  1 

67 

64 

63 

64 

60 

6  1 

70 

75 

77 

62 

76 

70 

63 

6  1 

62 

6  1 

63 

53 

54 

55 

58 

57 

58 

64 

70 

70 

68 

77 

0 

MIN 

36 

38 

39 

42 

51 

46 

37 

37 

46 

42 

37 

46 

47 

52 

46 

34 

31 

30 

34 

43 

29 

26 

32 

41 

32 

33 

33 

34 

36 

35 

38 

^3 

P  t  SMO  BEACH 

MAX 

76 

66 

62 

65 

65 

63 

64 

70 

8  1 

79 

80 

65 

66 

62 

62 

63 

60 

60 

59 

60 

58 

62 

62 

63 

62 

67 

65 

68 

70 

72 

65 

MIN 

46 

45 

47 

44 

55 

52 

48 

49 

51 

55 

54 

53 

55 

56 

52 

47 

40 

45 

46 

49 

43 

37 

37 

38 

46 

46 

39 

46 

47 

31 

46 

.7 

PCINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

62 

67 

62 

60 

62 

60 

6  1 

63 

7  1 

7  1 

64 

62 

6  1 

63 

6  1 

63 

63 

56 

60 

59 

60 

57 

6l 

64 

66 

65 

67 

70 

■j2 

63 

MIN 

50 

48 

48 

51 

50 

51 

46 

49 

55 

56 

54 

56 

55 

56 

49 

46 

49 

48 

49 

51 

46 

43 

44 

49 

49 

49 

48 

49 

53 

52 

50 

*2 

PpRT  CHICAGO  NAVAL  DE' 

MAX 

7  1 

70 

64 

64 

66 

64 

62 

63 

67 

69 

69 

60 

62 

68 

67 

6l 

59 

58 

59 

56 

58 

58 

50 

62 

60 

57 

53 

58 

53 

53 

6  1 

MIN 

35 

35 

40 

44 

49 

48 

40 

40 

50 

45 

42 

47 

49 

53 

45 

36 

36 

34 

34 

49 

35 

33 

35 

44 

39 

38 

34 

34 

41 

40 

40 

!s 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

72 

67 

58 

65 

55 

54 

58 

65 

6  3 

63 

72 

69 

66 

62 

58 

56 

56 

56 

52 

52 

50 

55 

52 

57 

57 

7O 

61 

72 

67 

73 

6  1 

MIN 

28 

29 

39 

35 

40 

42 

32 

40 

34 

40 

35 

40 

44 

41 

44 

27 

31 

29 

28 

38 

29 

23 

27 

35 

29 

26 

2a 

26 

28 

27 

33 

[i 

REDWOOD  CITY 

MAX 

69 

66 

66 

65 

66 

65 

65 

67 

7  1 

69 

70 

65 

67 

67 

65 

63 

63 

63 

57 

62 

60 

55 

64 

57 

65 

62 

61 

6l 

60 

6  I 

63 

MIN 

39 

47 

40 

54 

50 

49 

42 

51 

48 

47 

42 

49 

53 

59 

51 

39 

40 

39 

44 

49 

43 

36 

45 

43 

39 

38 

39 

38 

39 

35 

44 

.2 

RICHMOND 

MAX 

71 

70 

64 

65 

65 

65 

62 

65 

63 

70 

66 

65 

67 

69 

64 

60 

62 

62 

6  3 

56 

57 

60 

59 

60 

60 

60 

62 

60 

59 

58 

6  3 

,  I 

MIN 

<.2 

42 

48 

55 

55 

54 

45 

52 

56 

50 

50 

55 

56 

59 

51 

44 

44 

41 

45 

48 

45 

40 

45 

46 

45 

42 

42 

43 

44 

41 

47 

,5 

Saint  marys  college 

MAX 

67 

61 

60 

58 

6  1 

59 

60 

63 

65 

64 

60 

62 

65 

64 

58 

56 

57 

59 

54 

55 

54 

49 

57 

55 

55 

57 

6  1 

55 

54 

49 

58 

J  5 

MIN 

32 

42 

38 

52 

48 

47 

37 

48 

47 

45 

41 

43 

43 

50 

4o 

34 

34 

32 

39 

42 

33 

30 

38 

41 

38 

34 

34 

36 

37 

37 

39 

,9 

SALINAS  2  E 

MAX 

72 

6  I 

66 

65 

73 

64 

62 

68 

75 

75 

79 

78 

7O 

67 

65 

62 

6  1 

65 

56 

60 

58 

5  5 

60 

62 

63 

70 

68 

66 

76 

7  7 

MIN 

39 

40 

37 

47 

53 

49 

40 

43 

45 

46 

49 

51 

54 

56 

51 

36 

38 

35 

41 

49 

35 

34 

37 

42 

38 

43 

38 

41 

42 

43 

43 

,  1 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

71 

60 

65 

66 

73 

61 

61 

67 

73 

73 

78 

69 

70 

67 

61 

62 

62 

63 

56 

60 

58 

55 

59 

61 

61 

73 

65 

64 

75 

75 

65 

,  5 

MIN 

il 

42 

37 

49 

55 

49 

43 

45 

46 

50 

50 

53 

56 

55 

44 

38 

40 

37 

45 

46 

37 

36 

39 

43 

40 

44 

39 

43 

44 

45 

44 

,4 

SAN  ANTONIO  MiSSiON 

MAX 

80 

72 

66 

64 

65 

63 

63 

7  1 

72 

7  1 

79 

72 

70 

66 

63 

60 

62 

64 

63 

57 

62 

57 

56 

59 

62 

70 

68 

70 

75 

74 

5 

MIN 

35 

35 

40 

40 

46 

45 

34 

36 

41 

43 

40 

45 

43 

44 

42 

31 

31 

31 

31 

41 

32 

26 

30 

36 

31 

30 

33 

33 

35 

31 

36 

,4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

65 

67 

66 

66 

65 

69 

6  I 

63 

6  1 

69 

67 

68 

66 

66 

64 

57 

59 

60 

58 

57 

58 

55 

60 

60 

63 

62 

64 

62 

63 

62 

62 

MIN 

43 

4  3 

45 

52 

50 

55 

56 

5  I 

53 

54 

54 

53 

50 

42 

45 

45 

42 

50 

4  5 

44 

47 

,7 

SAN  FrAnCISCO  w6  Ap 

MAX 

68 

61 

65 

66 

66 

6  1 

62 

66 

66 

68 

66 

64 

66 

66 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

57 

54 

64 

59 

62 

60 

60 

59 

59 

MIN 

43 

47 

44 

55 

54 

49 

45 

55 

52 

47 

47 

52 

5  7 

55 

48 

42 

45 

43 

5  I 

46 

43 

39 

49 

45 

42 

41 

43 

4l 

42 

46 

.9 

c   F   FFDFDAi     nu  1 1  Cilnf, 

MAX 

67 

59 

62 

66 

65 

60 

61 

63 

68 

69 

66 

67 

66 

64 

60 

61 

59 

62 

58 

59 

60 

54 

60 

61 

61 

56 

62 

59 

56 

54 

61 

MIN 

5  I 

54 

52 

56 

55 

51 

50 

54 

57 

54 

54 

57 

58 

55 

53 

50 

51 

49 

53 

51 

46 

47 

52 

46 

50 

48 

50 

49 

46 

45 

51 

,  7 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

MIN 

SAN  JOSE 

MAX 

MIN 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

T9 

78 

73 

66 

69 

64 

62 

6  3 

70 

69 

77 

83 

73 

68 

63 

63 

62 

57 

67 

59 

61 

56 

66 

64 

62 

67 

72 

7  1 

78 

77 

68 

^0 

MIN 

48 

44 

45 

45 

45 

49 

43 

46 

51 

57 

51 

52 

52 

5  1 

50 

45 

45 

46 

38 

43 

42 

42 

38 

39 

47 

40 

40 

46 

45 

45 

45 

.7 

SAN  MATEO 

MAX 

70 

70 

66 

64 

61 

62 

64 

65 

70 

7  1 

69 

66 

69 

66 

61 

61 

62 

62 

59 

62 

60 

56 

65 

60 

64 

63 

62 

61 

61 

60 

63 

7 

MIN 

45 

52 

46 

55 

58 

49 

45 

54 

53 

49 

48 

52 

56 

56 

51 

44 

45 

43 

49 

50 

44 

42 

48 

46 

44 

43 

44 

49 

4  1 

41 

48 

,1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

64 

60 

60 

64 

65 

62 

63 

71 

70 

70 

67 

68 

66 

63 

61 

61 

61 

56 

57 

58 

55 

61 

58 

62 

62 

60 

60 

59 

59 

62 

,2 

MIN 

40 

46 

38 

54 

53 

50 

43 

48 

52 

43 

49 

55 

55 

49 

40 

42 

42 

47 

50 

38 

38 

45 

45 

40 

39 

40 

41 

40 

36 

44 

.a 

SANTA  CRUZ 

MAX 

71 

66 

64 

61 

61 

63 

66 

66 

72 

75 

79 

69 

69 

63 

63 

63 

62 

63 

55 

60 

61 

54 

54 

6l 

64 

70 

61 

65 

79 

75 

65 

.2 

37 

43 

3e 

45 

54 

47 

39 

43 

46 

45 

42 

43 

50 

55 

50 

37 

42 

37 

40 

46 

34 

33 

37 

39 

37 

37 

38 

39 

39 

38 

41 

7 

UPR  SaN  LEaNDRO  FILTEf 

69 

67 

62 

64 

64 

62 

60 

62 

63 

67 

69 

67 

71 

67 

63 

59 

59 

59 

62 

55 

56 

58 

55 

59 

60 

61 

63 

64 

58 

6 1 

62 

^2 

MIN 

43 

45 

46 

47 

52 

51 

43 

42 

52 

51 

50 

53 

53 

55 

50 

41 

40 

41 

41 

48 

44 

4l 

43 

47 

43 

43 

41 

44 

44 

42 

45 

,9 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

70 

70 

64 

64 

62 

62 

62 

62 

64 

7  1 

68 

65 

63 

68 

65 

60 

59 

59 

60 

57 

57 

56 

52 

63 

57 

61 

54 

61 

57 

55 

6  1 

■  6 

MIN 

32 

38 

37 

45 

48 

48 

36 

40 

49 

42 

36 

46 

49 

54 

44 

34 

37 

33 

40 

45 

31 

32 

39 

39 

35 

35 

33 

38 

38 

37 

39 

,7 

WaTSONViLLE  WATERWORKS 

MAX 

80 

71 

57 

54 

60 

66 

60 

62 

68 

73 

73 

74 

70 

67 

65 

60 

61 

61 

63 

55 

60 

6l 

55 

55 

62 

63 

68 

67 

61 

69 

64 

^  0 

MIN 

38 

41 

39 

45 

53 

46 

38 

44 

46 

49 

44 

48 

53 

55 

50 

37 

39 

36 

40 

46 

34 

3  1 

35 

41 

37 

35 

37 

38 

35 

35 

41 

Is 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH  FIBrEBOArD  ml 

MAX 

74 

72 

69 

64 

60 

64 

64 

62 

66 

70 

70 

57 

60 

65 

67 

61 

60 

59 

59 

53 

59 

60 

50 

55 

58 

56 

48 

56 

50 

49 

60 

6 

MIN 

40 

48 

44 

54 

5  1 

51 

48 

50 

50 

49 

42 

50 

52 

54 

49 

46 

41 

39 

43 

46 

45 

35 

40 

46 

43 

37 

38 

43 

43 

41 

45 

.3 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

73 

72 

65 

64 

58 

64 

63 

63 

65 

73 

68 

58 

61 

66 

66 

61 

60 

60 

59 

51 

58 

58 

49 

55 

59 

56 

46 

57 

49 

48 

60 

2 

MIN 

35 

44 

39 

49 

48 

49 

40 

50 

48 

46 

42 

45 

49 

52 

47 

41 

38 

35 

39 

43 

42 

34 

36 

43 

42 

34 

35 

37 

43 

40 

42 

2 

Ash  MOUNTAIN 

MAX 

75 

70 

64 

66 

68 

60 

57 

51 

59 

64 

68 

78 

79 

75 

73 

56 

56 

55 

59 

69 

53 

44 

59 

60 

52 

61 

69 

64 

60 

66 

63 

0 

MIN 

47 

52 

48 

50 

5  1 

50 

4  1 

40 

46 

43 

46 

52 

47 

49 

53 

36 

36 

36 

37 

45 

37 

33 

34 

45 

40 

39 

40 

37 

38 

41 

43 

0 

Al  jflFODV 

MAX 

72 

68 

59 

59 

65 

58 

52 

60 

63 

65 

78 

75 

72 

69 

58 

53 

56 

52 

60 

52 

46 

55 

5  1 

5  1 

60 

64 

59 

60 

70 

66 

60 

MIN 

40 

41 

43 

42 

47 

43 

32 

39 

41 

40 

39 

46 

49 

46 

46 

32 

32 

33 

34 

44 

36 

32 

35 

45 

41 

34 

36 

35 

38 

38 

39 

3 

bakersfielD  w6  Airport 

MAX 

79 

72 

69 

72 

76 

67 

56 

66 

67 

69 

75 

74 

77 

78 

64 

60 

52 

61 

72 

63 

53 

60 

65 

56 

61 

65 

50 

50 

53 

47 

64 

3 

MIN 

46 

46 

52 

49 

57 

49 

47 

42 

48 

45 

47 

45 

51 

53 

48 

45 

40 

43 

39 

46 

40 

35 

39 

47 

44 

38 

38 

45 

42 

43 

45 

0 

balch  power  house 

70 

66 

64 

59 

62 

57 

54 

57 

60 

62 

67 

68 

70 

66 

64 

5  3 

5  6 

5 1 

50 

54 

5  3 

5  6 

58 

5  8 

59 

59 

0 

MIN 

40 

47 

52 

5  5 

52 

49 

36 

39 

37 

41 

46 

41 

3  8 

43 

42 

43 

41 

41 

43 

45 

45 

2 

blackwells  corner 

74 

73 

70 

74 

72 

62 

60 

67 

67 

68 

79 

75 

68 

67 

66 

64 

63 

58 

55 

62 

62 

62 

58 

62 

58 

53 

50 

45 

45 

46 

62 

q 

MIN 

42 

49 

49 

55 

49 

40 

38 

46 

43 

40 

45 

50 

46 

45 

46 

45 

45 

37 

30 

34 

44 

35 

34 

32 

41 

38 

38 

37 

37 

36 

41 

6 

BUTTONWILLOW 

71 

77 

72 

71 

72 

74 

67 

61 

67 

70 

70 

74 

70 

77 

77 

58 

60 

54 

60 

67 

61 

56 

58 

64 

59 

59 

63 

53 

50 

54 

64 

9 

MIN 

41 

44 

49 

49 

52 

55 

45 

40 

47 

41 

41 

48 

48 

49 

53 

43 

35 

36 

30 

34 

41 

30 

34 

39 

36 

34 

37 

41 

41 

42 

41 

8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

MIN 

CAMP  PARDEE 

MAX 

70 

73 

60 

59 

56 

62 

60 

58 

61 

69 

65 

69 

62 

63 

64 

57 

59 

59 

59 

56 

51 

54 

51 

54 

53 

61 

63 

47 

45 

45 

58 

6 

MIN 

48 

46 

47 

47 

52 

47 

39 

39 

49 

53 

45 

46 

49 

52 

48 

41 

42 

38 

40 

46 

32 

33 

39 

46 

42 

40 

36 

36 

39 

37 

43 

1 

CATHAY   BULL    RUN  RANCH 

MAX 

70 

72 

68 

59 

60 

61 

51 

55 

61 

65 

66 

70 

76 

75 

66 

56 

56 

56 

56 

56 

52 

49 

52 

51 

52 

60 

61 

54 

58 

56 

60, 

1 

MIN 

39 

39 

56 

53 

47 

33 

38 

41 

46 

39 

45 

49 

53 

48 

33 

34 

34 

36 

47 

32 

32 

36 

43 

45 

33 

35 

34 

32 

29 

40 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

65 

65 

55 

51 

47 

36 

46 

59 

65 

70 

69 

63 

52 

41 

48 

50 

52 

45 

42 

45 

48 

39 

56 

61 

65 

64 

53 

5 

MIN 

36 

35 

38 

42 

40 

32 

26 

33 

33 

36 

39 

44 

42 

35 

26 

28 

27 

31 

31 

26 

27 

31 

32 

32 

35 

39 

36 

33, 

9 

S««  R»fBr«nce  Notu 


I  Following  3t«tIoD  Ind«x 

371  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ContlBued  NOVEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COALINGA 

MAX 

72 

76 

69 

71 

70 

64 

62 

67 

70 

69 

71 

71 

77 

71 

67 

65 

58 

59 

60 

57 

56 

58 

55 

60 

59 

62 

56 

50 

52 

51 

63 

6 

MiN 

<.2 

41 

41 

48 

54 

48 

38 

40 

48 

44 

43 

46 

5 1 

59 

49 

33 

35 

34 

36 

46 

49 

3 1 

36 

40 

39 

3  5 

32 

4 1 

46 

40 

42 

2 

CORCORAN  IRRIG  DiST 

MAX 

71 

76 

72 

70 

69 

77 

65 

59 

65 

67 

69 

73 

70 

77 

75 

60 

56 

53 

57 

63 

57 

53 

58 

56 

57 

59 

62 

57 

47 

MIN 

41 

43 

49 

47 

54 

54 

42 

38 

40 

42 

40 

45 

48 

52 

52 

38 

38 

38 

36 

36 

37 

42 

42 

41 

8 

OFNAIR 

MAX 
MIN 

66 

65 

65 

65 

60 

67 

70 

67 

64 

58 

64 

64 

67 

65 

59 

59 

55 

51 

55 

55 

55 

54 

61 

59 

56 

50 

51 

50 

47 

59 

'* 

DUDLEYS 

MAX 

70 

62 

53 

49 

53 

53 

51 

60 

63 

69 

73 

71 

69 

57 

55 

51 

51 

53 

51 

47 

45 

48 

49 

52 

57 

64 

60 

69 

67 

67 

58 

MIN 

29 

28 

40 

43 

46 

36 

27 

32 

3  1 

29 

30 

35 

39 

41 

35 

2  5 

2  5 

24 

28 

39 

29 

26 

28 

34 

39 

26 

29 

29 

28 

28 

32 

0 

ElECthA  power  HOUSE 

MAX 

75 

68 

61 

59 

62 

62 

59 

63 

70 

69 

73 

71 

73 

63 

64 

59 

60 

61 

58 

51 

54 

52 

52 

54 

61 

66 

62 

56 

60 

59 

62 

MIN 

41 

41 

50 

51 

52 

45 

4  1 

47 

46 

42 

39 

46 

52 

51 

48 

37 

36 

33 

39 

46 

35 

33 

39 

46 

37 

35 

35 

39 

37 

35 

41 

>6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

78 

70 

72 

61 

67 

54 

56 

53 

54 

60 

55 

48 

48 

53 

47 

MIN 

43 

41 

48 

37 

38 

41 

32 

36 

40 

43 

34 

40 

43 

45 

42 

FRESNO  WS  AIRPORT 

76 

72 

67 

65 

65 

60 

57 

65 

68 

66 

72 

71 

74 

73 

62 

56 

58 

57 

59 

55 

51 

56 

54 

54 

59 

62 

49 

47 

48 

60 

■  8 

MIN 

44 

42 

50 

43 

54 

46 

42 

42 

52 

51 

44 

46 

51 

52 

44 

36 

36 

37 

38 

47 

37 

34 

36 

4  1 

39 

36 

44 

43 

43 

41 

43 

3 

fpiant  government  camp 

MAX 

71 

76 

73 

65 

65 

69 

57 

55 

64 

66 

68 

72 

75 

76 

73 

60 

55 

56 

57 

63 

55 

52 

57 

54 

55 

60 

62 

50 

49 

49 

62 

HIN 

42 

40 

40 

50 

54 

5  1 

3  5 

3  7 

42 

46 

45 

48 

54 

50 

34 

36 

39 

43 

41 

42 

',i 

Giant  forest 

MAX 

54 

56 

50 

42 

47 

47 

38 

35 

49 

55 

56 

59 

59 

57 

53 

43 

35 

37 

41 

43 

35 

34 

36 

39 

37 

40 

47 

49 

52 

46 

HIN 

36 

33 

36 

30 

33 

34 

25 

25 

33 

34 

38 

40 

41 

37 

38 

22 

2  2 

24 

25 

27 

25 

24 

26 

31 

28 

28 

32 

33 

30 

30 

30 

,7 

GLENNVILLE 

MAX 

69 

63 

62 

61 

61 

59 

46 

55 

68 

77 

76 

74 

69 

59 

48 

57 

61 

52 

42 

56 

59 

58 

58 

65 

65 

68 

67 

67 

6  1 

,  5 

MIN 

33 

30 

30 

31 

41 

41 

37 

28 

3  1 

3  3 

34 

40 

40 

37 

34 

25 

25 

36 

30 

23 

28 

30 

3 1 

2  7 

27 

30 

34 

30 

32 

.0 

GRANT  GROVE 

MAX 

54 

56 

51 

45 

47 

48 

35 

38 

55 

60 

62 

61 

63 

56 

53 

40 

36 

39 

46 

41 

36 

35 

42 

40 

41 

45 

54 

52 

55 

53 

48 

,  0 

MIN 

34 

30 

34 

29 

34 

34 

22 

23 

32 

34 

36 

37 

39 

34 

36 

2 1 

20 

22 

24 

27 

23 

2 1 

25 

30 

25 

26 

31 

32 

32 

31 

29 

,  3 

HANFOPD 

MAX 

76 

72 

71 

70 

70 

68 

59 

66 

70 

73 

73 

66 

76 

77 

71 

56 

56 

58 

60 

57 

55 

60 

55 

60 

60 

63 

54 

49 

47 

46 

63 

,  3 

MIN 

38 

38 

50 

44 

51 

5  1 

40 

38 

48 

45 

43 

45 

47 

50 

50 

35 

35 

37 

44 

48 

34 

30 

36 

4  1 

3  1 

34 

42 

40 

40 

39 

41 

,5 

HETCH  HETCHY 

MAX 

64 

66 

57 

50 

46 

51 

39 

50 

58 

55 

62 

63 

65 

56 

44 

47 

53 

53 

46 

40 

45 

46 

42 

48 

52 

60 

58 

52 

,  4 

MIN 

36 

34 

40 

42 

42 

36 

29 

31 

33 

34 

37 

41 

44 

39 

29 

29 

28 

30 

35 

32 

29 

3  1 

35 

30 

33 

33 

37 

34 

.4 

Hl'NTlNGTON  LAKE 

MAX 

55 

51 

44 

42 

40 

40 

39 

55 

62 

60 

62 

59 

56 

51 

42 

38 

36 

46 

40 

35 

31 

43 

36 

39 

46 

52 

55 

55 

56 

52 

47 

MIN 

31 

29 

32 

32 

32 

29 

2  1 

32 

29 

34 

33 

36 

39 

35 

2  7 

16 

2 1 

2 1 

25 

2  9 

22 

22 

30 

25 

25 

30 

31 

32 

32 

29 

28 

!7 

IDHIA 

MAX 

74 

69 

57 

62 

59 

55 

54 

62 

62 

63 

73 

72 

70 

64 

59 

52 

51 

55 

51 

51 

46 

55 

55 

52 

53 

65 

60 

60 

70 

66 

60 

•  0 

MIN 

42 

43 

42 

44 

46 

33 

3  1 

36 

46 

45 

40 

50 

54 

49 

37 

28 

29 

28 

3  5 

3  3 

28 

35 

4  1 

4  1 

34 

29 

30 

30 

40 

45 

38 

,1 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

MAX 

77 

70 

73 

73 

74 

69 

54 

64 

66 

66 

73 

61 

73 

75 

71 

57 

54 

57 

74 

62 

57 

58 

65 

57 

57 

64 

56 

50 

50 

49 

64 

,  2 

HIN 

57 

54 

55 

53 

58 

53 

48 

46 

50 

49 

5 1 

56 

59 

56 

52 

47 

44 

43 

46 

44 

42 

46 

48 

46 

46 

39 

44 

44 

42 

49 

,0 

KERN  RIVER   PH  NO  3 

HAX 

75 

71 

67 

73 

74 

63 

59 

63 

65 

72 

79 

78 

76 

74 

65 

58 

55 

61 

67 

54 

50 

60 

61 

57 

70 

67 

67 

76 

73 

68 

66 

•  6 

HIN 

48 

37 

43 

46 

52 

49 

38 

34 

34 

36 

43 

5  3 

47 

45 

50 

36 

30 

30 

42 

39 

2  8 

39 

36 

43 

40 

47 

47 

40 

,3 

KETTLEHAN  CITY   1  SSW 

HAX 

72 

78 

73 

69 

72 

73 

65 

61 

65 

68 

70 

73 

65 

77 

77 

62 

59 

57 

59 

63 

57 

55 

60 

60 

59 

60 

61 

49 

46 

46 

63 

•  8 

HIN 

47 

50 

54 

53 

56 

53 

4  3 

42 

46 

50 

45 

47 

50 

50 

52 

4  1 

38 

39 

40 

45 

44 

33 

39 

40 

^6 

34 

35 

42 

44 

40 

44 

•  6 

KFTTLEMAN  STATION 

HAX 

77 

73 

82 

71 

70 

66 

62 

66 

69 

70 

74 

73 

74 

74 

68 

59 

56 

59 

63 

57 

54 

60 

56 

56 

61 

61 

59 

49 

53 

52 

64 

,  1 

MIN 

52 

52 

51 

49 

58 

45 

43 

42 

53 

54 

50 

5 1 

50 

60 

5  1 

40 

40 

41 

4 1 

47 

42 

35 

41 

46 

44 

38 

38 

44 

42 

40 

46 

.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE. 

HAX 

70 

73 

62 

67 

58 

64 

59 

59 

67 

70 

66 

65 

65 

67 

65 

61 

59 

58 

55 

55 

54 

56 

54 

52 

52 

61 

59 

48 

46 

49 

59 

,9 

MIN 

36 

43 

35 

4  7 

52 

50 

35 

40 

4  1 

42 

49 

50 

49 

49 

46 

35 

34 

30 

34 

49 

32 

33 

36 

38 

38 

33 

43 

43 

42 

43 

40 

,9 

LF  GRAND 

MAX 

75 

71 

62 

62 

64 

65 

60 

65 

67 

67 

67 

67 

70 

66 

63 

59 

58 

55 

56 

55 

52 

55 

52 

52 

60 

59 

55 

55 

50 

48 

60 

» 5 

MIN 

40 

38 

49 

45 

56 

48 

41 

40 

47 

50 

42 

47 

5  1 

46 

42 

35 

36 

35 

39 

48 

35 

34 

38 

40 

uZ 

42 

37 

42 

41 

41 

42 

,3 

LFMON  COvE 

MAX 

75 

70 

66 

68 

67 

65 

57 

63 

68 

68 

74 

77 

75 

73 

59 

57 

55 

59 

66 

59 

48 

60 

60 

57 

55 

67 

46 

48 

47 

61 

■  9 

HIN 

48 

44 

52 

49 

55 

54 

45 

47 

49 

47 

47 

47 

50 

'•9 

5  3 

39 

40 

41 

38 

47 

37 

35 

39 

44 

42 

35 

38 

41 

42 

41 

44 

,5 

L I ND5AY 

MAX 

76 

71 

68 

68 

70 

67 

58 

65 

68 

69 

75 

76 

76 

78 

66 

59 

55 

59 

67 

61 

53 

60 

62 

57 

56 

67 

51 

48 

49 

47 

63 

HIN 

43 

4  1 

5  0 

4  7 

49 

53 

44 

47 

43 

42 

45 

49 

48 

50 

40 

36 

40 

36 

48 

36 

3^ 

36 

39 

42 

35 

41 

44 

43 

42 

42 

,9 

LOO  I 

MAX 

72 

62 

63 

57 

63 

62 

61 

64 

69 

57 

63 

59 

64 

65 

60 

59 

59 

58 

50 

57 

55 

52 

54 

57 

59 

55 

49 

48 

48 

58 

HIN 

36 

43 

42 

5  1 

5 1 

47 

40 

49 

45 

46 

49 

^' 

47 

36 

42 

48 

34 

3  3 

49 

49 

36 

40 

45 

43 

41 

43 

^3 

LPS  BANOS 

HAX 

75 

66 

67 

63 

71 

62 

64 

69 

73 

66 

61 

59 

57 

66 

64 

63 

62 

59 

52 

59 

59 

53 

53 

54 

59 

50 

51 

49 

49 

48 

60 

MIN 

37 

4  1 

42 

46 

49 

5  1 

43 

4  I 

46 

49 

40 

5 1 

5  1 

49 

50 

3  6 

34 

40 

46 

40 

29 

34 

36 

36 

36 

45 

43 

43 

42 

!o 

MADERA 

57 

53 

54 

54 

51 

60 

57 

46 

47 

MIN 

43 

41 

50 

50 

56 

5  1 

42 

42 

4  3 

55 

45 

45 

5 1 

52 

5 1 

38 

3  7 

36 

38 

49 

36 

36 

39 

4 1 

4  1 

40 

45 

42 

40 

40 

43 

.8 

MANDEvILLE  ISLAND 

69 

68 

60 

63 

63 

62 

60 

62 

69 

65 

57 

57 

63 

66 

61 

59 

58 

54 

54 

57 

55 

52 

53 

58 

55 

52 

50 

49 

48 

45 

58 

1 1 

MIN 

32 

46 

44 

5 1 

4  1 

49 

45 

49 

46 

45 

48 

52 

52 

55 

42 

42 

37 

32 

38 

49 

43 

33 

37 

41 

37 

35 

38 

44 

40 

40 

42 

■  8 

MARICOPA 

75 

74 

68 

72 

77 

75 

60 

65 

68 

68 

72 

74 

74 

78 

68 

66 

54 

56 

71 

66 

54 

50 

63 

57 

56 

62 

53 

53 

52 

47 

64 

,  7 

HIN 

50 

49 

5  1 

49 

56 

53 

48 

42 

5  1 

48 

49 

47 

48 

*9 

5 1 

46 

40 

39 

37 

44 

42 

22 

38 

47 

43 

48 

36 

43 

42 

39 

45 

0 

MERCED  Fire  station  2 

75 

70 

65 

63 

67 

65 

61 

67 

69 

67 

64 

64 

64 

69 

68 

60 

60 

57 

53 

55 

55 

56 

52 

52 

60 

57 

51 

49 

48 

60 

HIN 

40 

41 

48 

46 

52 

48 

41 

42 

47 

48 

49 

49 

51 

49 

46 

35 

37 

35 

39 

46 

33 

33 

37 

40 

40 

37 

43 

43 

41 

40 

42 

5 

MODE  STO 

71 

63 

66 

60 

65 

65 

62 

66 

72 

67 

58 

58 

63 

67 

62 

61 

60 

59 

53 

56 

56 

53 

55 

54 

61 

51 

50 

50 

48 

46 

59 

5 

HIN 

40 

4  1 

44 

52 

54 

46 

44 

45 

44 

46 

46 

50 

52 

52 

42 

38 

3  7 

34 

40 

44 

35 

34 

39 

37 

38 

3  7 

39 

45 

42 

40 

42 

6 

NEWMAN  2  NW 

69 

63 

62 

59 

66 

63 

60 

64 

70 

66 

61 

58 

64 

67 

64 

59 

59 

56 

52 

56 

55 

51 

51 

55 

56 

52 

49 

48 

48 

47 

58 

3 

MIN 

37 

42 

40 

49 

5  0 

49 

4 1 

42 

44 

46 

40 

5 1 

52 

53 

49 

36 

37 

3  3 

38 

46 

43 

30 

35 

35 

36 

3  3 

38 

45 

43 

42 

41 

9 

NORTH  Fork  ranger  sta 

68 

72 

55 

59 

46 

51 

63 

64 

70 

80 

76 

72 

67 

52 

55 

55 

56 

54 

49 

42 

53 

53 

61 

66 

70 

70 

60 

6 

MIN 

4  1 

38 

43 

4  3 

3 1 

34 

39 

36 

40 

43 

46 

42 

46 

3 1 

3 1 

29 

32 

38 

36 

30 

32 

32 

36 

3 1 

37 

37 

36 

8 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

69 

70 

62 

63 

59 

64 

59 

S8 

65 

59 

64 

60 

59 

58 

64 

59 

56 

58 

54 

54 

56 

55 

53 

53 

53 

59 

55 

50 

48 

47 

56 

MIN 

41 

43 

4  5 

46 

5  3 

49 

39 

43 

47 

46 

45 

46 

50 

53 

47 

36 

35 

35 

42 

47 

32 

37 

41 

43 

4 1 

38 

42 

43 

43 

41 

43 

0 

ORANGE  COVE 

70 

75 

71 

67 

68 

66 

65 

60 

64 

67 

68 

75 

74 

75 

77 

69 

56 

56 

60 

64 

56 

52 

59 

56 

56 

54 

65 

48 

48 

49 

63 

MIN 

42 

46 

5  1 

5  3 

40 

44 

5  3 

4  5 

44 

47 

50 

52 

50 

38 

37 

40 

37 

50 

37 

36 

38 

44 

44 

38 

42 

44 

43 

41 

44 

1 

panoche  creek 

69 

75 

69 

70 

73 

73 

61 

61 

66 

70 

67 

62 

63 

64 

65 

61 

59 

57 

60 

56 

55 

53 

52 

57 

50 

53 

46 

46 

6  1 

MIN 

45 

47 

50 

50 

49 

48 

43 

50 

45 

48 

47 

46 

50 

5 1 

39 

39 

38 

39 

42 

34 

36 

36 

38 

43 

42 

42 

43 

3 

PORTERVILLE 

MAX 

72 

78 

74 

71 

70 

71 

66 

56 

66 

69 

70 

75 

78 

76 

80 

60 

60 

55 

61 

68 

64 

53 

61 

65 

57 

59 

68 

47 

48 

49 

65 

0 

HIN 

45 

44 

52 

49 

53 

54 

47 

45 

48 

45 

45 

46 

48 

49 

53 

42 

37 

44 

38 

41 

41 

34 

37 

40 

43 

37 

37 

42 

44 

42 

44 

1 

POSEY  3  E 

HAX 

69 

65 

66 

65 

63 

58 

49 

52 

63 

69 

69 

64 

70 

63 

62 

60 

61 

39 

50 

52 

55 

54 

60 

66 

61 

60 

3 

HIN 

36 

33 

33 

31 

33 

38 

34 

29 

34 

36 

40 

40 

42 

40 

39 

30 

26 

24 

24 

26 

29 

31 

31 

36 

36 

33 

33 

2 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

HAX 

67 

66 

52 

50 

53 

53 

54 

53 

65 

66 

69 

67 

67 

63 

53 

52 

51 

55 

53 

40 

47 

48 

47 

54 

61 

63 

62 

67 

65 

63 

57 

5 

HIN 

44 

42 

43 

42 

46 

38 

32 

42 

42 

47 

51 

52 

49 

47 

38 

32 

32 

30 

30 

34 

30 

32 

36 

35 

37 

36 

40 

51 

49 

47 

40 

3 

San  LUIS  DAM 

MAX 

71 

72 

64 

66 

65 

69 

60 

62 

67 

70 

66 

60 

59 

70 

69 

61 

60 

59 

57 

57 

67 

58 

51 

54 

55 

55 

52 

53 

48 

47 

60 

5 

MIN 

42 

47 

44 

51 

52 

50 

47 

45 

50 

49 

44 

48 

49 

51 

50 

42 

40 

37 

39 

42 

41 

33 

37 

43 

36 

35 

36 

39 

43 

■42 

43 

5 

Sm  B«l«reDc»  Noli 


I  Following  SUtloo  Iiuln 

372  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ConUniixl   NOVEMBER  1963 


Slalion 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SCN0B4 

MAX 

67 

74 

61 

55 

54 

59 

50 

57 

63 

67 

68 

74 

73 

71 

59 

53 

58 

56 

57 

55 

47 

50 

49 

49 

50 

60 

67 

60 

61 

68 

59 

,7 

37 

37 

47 

48 

49 

40 

32 

36 

38 

38 

37 

42 

47 

51 

44 

30 

34 

30 

33 

43 

31 

28 

33 

36 

34 

33 

35 

34 

35 

36 

37 

,  6 

SC  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 

65 

57 

48 

44 

47 

45 

44 

60 

59 

60 

68 

66 

63 

54 

49 

45 

46 

49 

46 

38 

38 

44 

40 

48 

49 

60 

60 

64 

61 

63 

52 

,  7 

MIN 

32 

30 

36 

35 

40 

32 

25 

32 

30 

33 

34 

38 

42 

39 

35 

25 

27 

25 

28 

32 

27 

26 

32 

33 

26 

30 

31 

33 

33 

30 

3 1 

•  6 

STOCKTON  HBAP 

MAX 

71 

62 

64 

59 

64 

63 

61 

63 

70 

63 

55 

59 

64 

67 

60 

59 

59 

56 

51 

56 

55 

51 

54 

56 

57 

50 

50 

48 

47 

45 

56 

,0 

MIN 

39 

45 

46 

55 

55 

48 

46 

49 

48 

44 

48 

53 

54 

55 

43 

39 

38 

35 

43 

44 

34 

34 

37 

38 

36 

36 

40 

45 

43 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

68 

70 

62 

64 

58 

64 

65 

61 

64 

70 

61 

57 

61 

65 

67 

60 

60 

59 

57 

52 

58 

56 

52 

54 

57 

58 

53 

51 

60 

49 

59 

.6 

MIN 

3? 

44 

42 

52 

53 

47 

43 

48 

47 

45 

42 

52 

53 

49 

49 

37 

35 

35 

38 

47 

39 

42 

43 

39 

37 

36 

37 

45 

43 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

72 

62 

65 

59 

62 

63 

64 

63 

72 

66 

58 

58 

65 

68 

65 

61 

50 

58 

59 

50 

54 

58 

57 

51 

52 

50 

50 

46 

59 

,3 

MIN 

35 

43 

41 

50 

52 

46 

38 

46 

44 

44 

44 

52 

52 

52 

48 

37 

42 

48 

44 

30 

35 

40 

33 

34 

34 

45 

43 

4O 

.6 

TEHAChAPI 

MAX 

60 

61 

58 

60 

61 

51 

42 

51 

57 

70 

71 

71 

70 

70 

54 

60 

51 

57 

60 

48 

40 

55 

56 

43 

50 

62 

64 

62 

53 

55 

57 

,4 

MIN 

30 

34 

4i, 

39 

45 

32 

35 

34 

39 

34 

41 

48 

44 

36 

38 

35 

30 

24 

25 

40 

30 

25 

27 

38 

33 

38 

28 

40 

45 

■  6 

TFJON  RANCHO 

MAX 

76 

67 

64 

69 

74 

69 

53 

61 

62 

65 

70 

74 

72 

73 

60 

57 

56 

57 

65 

60 

48 

56 

64 

54 

52 

59 

53 

48 

50 

49 

61 

.2 

MIN 

46 

49 

45 

53 

49 

44 

41 

48 

45 

46 

50 

53 

48 

50 

42 

39 

37 

38 

48 

38 

34 

36 

46 

40 

37 

37 

39 

35 

Three  rvrs  edison  rm  i 

MAX 

73 

75 

70 

65 

67 

62 

62 

60 

65 

72 

75 

75 

77 

76 

74 

60 

57 

56 

70 

57 

55 

65 

65 

56 

56 

70 

70 

55 

57 

57 

66 

.3 

MIN 

46 

44 

54 

51 

50 

53 

42 

51 

50 

41 

43 

40 

47 

47 

52 

36 

34 

37 

35 

48 

44 

32 

39 

53 

41 

37 

35 

49 

37 

43 

•* 

ttger  creek  Ph 

MAX 

72 

58 

56 

52 

56 

55 

57 

56 

66 

68 

67 

64 

67 

62 

58 

54 

55 

55 

46 

46 

50 

48 

46 

57 

55 

56 

60 

58 

57 

57 

,  1 

38 

40 

44 

46 

50 

38 

33 

44 

40 

40 

40 

44 

48 

49 

44 

32 

34 

31 

34 

40 

32 

30 

40 

36 

33 

35 

37 

35 

37 

38 

,  8 

tracv  carbona 

MAX 

71 

72 

68 

65 

62 

65 

66 

63 

61 

68 

68 

56 

60 

67 

68 

60 

61 

61 

59 

54 

57 

55 

52 

50 

53 

57 

48 

53 

48 

45 

59 

,6 

MIN 

39 

40 

43 

52 

50 

47 

41 

46 

46 

52 

40 

50 

50 

53 

47 

39 

38 

35 

42 

44 

42 

32 

36 

36 

39 

39 

33 

46 

43 

TRACY  Pumping  plant 

MAX 

72 

62 

65 

61 

66 

68 

64 

65 

72 

67 

60 

59 

64 

71 

69 

to 

60 

58 

52 

56 

58 

49 

56 

58 

56 

49 

56 

50 

49 

46 

60 

,0 

MIN 

38 

49 

44 

51 

46 

48 

42 

48 

47 

49 

40 

51 

53 

52 

50 

40 

39 

34 

40 

49 

43 

33 

36 

43 

40 

38 

35 

41 

42 

41 

43 

,5 

VISALIA 

MAX 

72 

78 

72 

62 

69 

68 

68 

58 

66 

70 

69 

73 

78 

77 

78 

68 

56 

58 

59 

66 

58 

54 

6  I 

59 

58 

59 

67 

47 

49 

48 

64 

.2 

MIN 

»6 

44 

49 

48 

53 

54 

44 

42 

51 

46 

44 

44 

4B 

56 

51 

38 

34 

42 

39 

46 

39 

35 

39 

42 

39 

37 

42 

43 

43 

4l 

0 

WaSCO 

MAX 

71 

75 

72 

69 

71 

76 

65 

60 

66 

66 

70 

73 

74 

76 

79 

58 

61 

54 

58 

69 

59 

54 

58 

61 

63 

59 

62 

49 

49 

46 

64 

,2 

MIN 

44 

52 

48 

55 

54 

46 

40 

47 

46 

43 

44 

50 

48 

52 

43 

37 

42 

34 

42 

39 

33 

37 

40 

39 

35 

39 

42 

43 

4  I 

yoSemite  national  park 

MAX 

66 

58 

55 

49 

48 

48 

47 

59 

63 

64 

66 

67 

68 

64 

50 

49 

48 

51 

45 

45 

45 

45 

44 

50 

51 

55 

56 

58 

59 

59 

54 

,4 

MIN 

32 

35 

35 

42 

37 

33 

29 

34 

33 

35 

32 

35 

39 

42 

40 

30 

28 

28 

28 

28 

31 

28 

30 

31 

28 

29 

30 

37 

40 

SOUTH  coast  drainage 

06 

Alpine 

MAX 

6<5 

66 

67 

68 

70 

65 

59 

67 

76 

80 

85 

77 

69 

64 

60 

60 

65 

62 

63 

56 

52 

61 

65 

59 

66 

70 

70 

72 

74 

75 

67 

,1 

MIN 

S* 

51 

45 

51 

46 

47 

46 

43 

49 

55 

58 

57 

52 

45 

52 

46 

42 

40 

41 

43 

44 

38 

40 

43 

43 

45 

47 

49 

52 

5 1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

67 

67 

68 

71 

69 

69 

66 

66 

67 

67 

66 

67 

64 

63 

63 

63 

67 

62 

63 

63 

66 

63 

60 

62 

65 

65 

70 

67 

64 

65 

65 

,5 

53 

54 

55 

54 

53 

55 

57 

53 

51 

52 

52 

50 

54 

56 

57 

50 

47 

47 

48 

51 

54 

46 

47 

49 

51 

51 

46 

49 

51 

BARRETT  DAM 

MAX 

78 

75 

72 

70 

70 

76 

69 

60 

70 

78 

85 

96 

84 

73 

68 

61 

66 

67 

65 

65 

52 

54 

65 

70 

61 

69 

72 

75 

75 

75 

70 

,2 

HIN 

46 

48 

42 

45 

39 

39 

42 

37 

37 

40 

44 

42 

42 

39 

39 

43 

31 

33 

31 

32 

36 

32 

31 

32 

49 

46 

31 

32 

40 

BEAUMONT  Pumping  plamt 

MAX 

7i. 

70 

66 

62 

64 

69 

60 

59 

65 

78 

79 

81 

82 

71 

72 

58 

59 

60 

61 

61 

50 

54 

60 

65 

63 

65 

66 

69 

70 

71 

66 

.  1 

MIN 

49 

44 

48 

43 

40 

43 

40 

38 

41 

45 

52 

54 

50 

45 

47 

40 

33 

32 

35 

41 

38 

32 

33 

37 

38 

42 

47 

46 

47 

42 

2 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

57 

56 

51 

54 

53 

47 

44 

58 

66 

66 

67 

67 

57 

59 

52 

44 

45 

46 

48 

38 

37 

50 

53 

45 

40 

52 

57 

52 

54 

58 

52 

,5 

MIN 

21 

31 

23 

28 

28 

31 

27 

l7 

22 

24 

26 

25 

30 

28 

38 

21 

14 

U 

17 

29 

24 

8 

11 

20 

29 

20 

U 

27 

25 

2  3 

bonita 

MAX 

75 

73 

74 

75 

75 

69 

69 

'1 

73 

78 

82 

71 

68 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

60 

62 

69 

70 

68 

76 

75 

76 

77 

84 

82 

72 

,3 

MIN 

55 

53 

5» 

48 

48 

51 

51 

4<. 

46 

57 

49 

46 

51 

49 

52 

48 

39 

40 

39 

50 

52 

39 

40 

48 

42 

43 

40 

43 

48 

47 

I 

BURBANK  airport 

MAX 

82 

71 

67 

72 

71 

66 

68 

70 

82 

88 

85 

80 

64 

67 

60 

68 

66 

68 

65 

61 

55 

66 

69 

66 

72 

74 

75 

74 

80 

80 

71 

,1 

MIN 

48 

51 

59 

51 

48 

49 

47 

44 

48 

51 

51 

50 

53 

51 

51 

48 

41 

39 

38 

48 

43 

36 

41 

42 

50 

42 

42 

48 

46 

48 

46 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

66 

70 

71 

71 

67 

67 

64 

67 

66 

70 

64 

66 

66 

65 

65 

65 

67 

65 

64 

66 

58 

62 

62 

64 

71 

70 

69 

72 

77 

73 

67 

,0 

57 

58 

55 

57 

55 

54 

51 

50 

54 

56 

56 

57 

54 

56 

57 

53 

51 

49 

46 

52 

52 

45 

49 

52 

50 

59 

52 

53 

55 

53 

5 

CACHUmA  OAM 

MAX 

82 

82 

75 

63 

70 

65 

64 

63 

73 

81 

85 

86 

86 

71 

71 

57 

62 

61 

69 

61 

61 

59 

67 

65 

62 

72 

74 

72 

76 

81 

70 

.6 

MIN 

52 

42 

51 

41 

53 

49 

44 

42 

44 

52 

55 

48 

49 

47 

52 

43 

38 

34 

40 

39 

42 

35 

35 

40 

37 

46 

36 

47 

56 

46 

44 

,6 

campo 

MAX 

68 

69 

69 

74 

67 

58 

70 

78 

80 

84 

85 

76 

75 

56 

6.1 

64 

64 

64 

49 

52 

5  6 

70 

56 

61 

63 

70 

69 

68 

72 

67 

4 

MIN 

50 

42 

34 

37 

34 

33 

42 

32 

36 

36 

42 

37 

38 

37 

40 

41 

26 

28 

25 

32 

42 

30 

31 

31 

31 

46 

29 

29 

44 

45 

36 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

83 

79 

68 

71 

74 

70 

68 

74 

86 

88 

86 

83 

75 

69 

65 

69 

66 

69 

64 

60 

57 

69 

72 

68 

71 

74 

78 

77 

78 

61 

73 

1 

MIN 

50 

47 

53 

47 

45 

49 

4! 

39 

42 

46 

46 

45 

48 

53 

53 

42 

34 

36 

34 

50 

44 

37 

35 

39 

52 

47 

37 

42 

43 

3  7 

43 

chula  vista 

MAX 

68 

72 

71 

69 

68 

70 

65 

66 

69 

70 

67 

66 

67 

68 

67 

64 

66 

59 

60 

65 

65 

76 

70 

70 

67 

4 

MIN 

58 

57 

55 

51 

54 

54 

49 

49 

51 

51 

57 

53 

55 

50 

42 

45 

50 

53 

44 

44 

45 

47 

48 

47 

50 

4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

CORONA 

MAX 

80 

75 

71 

73 

73 

64 

69 

70 

79 

86 

85 

78 

67 

68 

60 

69 

66 

69 

67 

61 

58 

67 

70 

7 

MIN 

48 

48 

51 

53 

45 

48 

41 

40 

43 

48 

47 

46 

51 

54 

52 

45 

36 

35 

35 

49 

43 

37 

38 

48 

49 

41 

42 

51 

53 

45 

4 

CULVER  CITY 

MAX 

87 

80 

73 

77 

73 

68 

74 

73 

74 

77 

76 

72 

76 

69 

65 

72 

71 

71 

69 

67 

63 

69 

71 

69 

79 

79 

80 

86 

86 

74 

0 

MIN 

51 

59 

5b 

55 

52 

55 

49 

52 

51 

53 

53 

51 

57 

52 

56 

52 

48 

44 

46 

52 

50 

43 

46 

51 

45 

46 

60 

51 

5  5 

5  1 

2 

CUYAMA 

MAX 

69 

77 

70 

62 

67 

68 

60 

53 

64 

63 

67 

73 

72 

71 

71 

58 

51 

55 

56 

65 

56 

47 

61 

62 

56 

63 

70 

66 

72 

74 

64 

0 

MIN 

34 

36 

4* 

34 

45 

43 

40 

32 

44 

34 

37 

40 

43 

37 

49 

40 

28 

29 

28 

41. 

37 

27 

30 

37 

31 

28 

30 

32 

35 

3  3 

CUYAMACA 

MAX 

66 

58 

63 

59 

58 

65 

60 

51 

60 

85 

76 

77 

75 

68 

67 

51 

56 

54 

55 

56 

43 

52 

60 

56 

53 

54 

55 

63 

59 

57 

60 

5 

44 

38 

34 

43 

36 

33 

34 

32 

32 

35 

35 

33 

34 

41 

41 

34 

25 

22 

21 

31 

32 

24 

31 

31 

26 

41 

25 

33 

44 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

76 

74 

62 

69 

70 

67 

63 

73 

80 

82 

84 

83 

76 

66 

62 

62 

62 

64 

62 

57 

53 

61 

70 

64 

67 

68 

77 

73 

69 

73 

69 

0 

59 

46 

53 

45 

43 

49 

45 

42 

48 

50 

51 

49 

49 

47 

51 

39 

35 

36 

35 

46 

42 

38 

40 

39 

41 

47 

41 

49 

56 

3 

EL   CAPITAN  DAM 

MAX 

79 

76 

74 

74 

75 

78 

71 

68 

74 

82 

84 

91 

83 

69 

69 

66 

69 

71 

71 

69 

57 

59 

70 

71 

66 

74 

77 

78 

77 

79 

73 

4 

52 

54 

51 

53 

52 

51 

49 

47 

48 

50 

56 

56 

47 

49 

51 

50 

43 

43 

43 

44 

49 

44 

43 

44 

40 

47 

46 

47 

49 

51 

3 

ELSINORE 

MAX 

73 

75 

73 

71 

75 

66 

68 

89 

87 

72 

71 

61 

66 

67 

72 

67 

59 

59 

66 

71 

67 

75 

72 

75 

76 

78 

78 

71 

4 

MIN 

46 

46 

48 

50 

36 

41 

39 

34 

41 

41 

50 

50 

35 

31 

29 

28 

45 

42 

33 

34 

37 

39 

46 

46 

43 

40, 

6 

E5C0NDID0 

MAX 

70 

71 

69 

70 

71 

68 

64 

69 

75 

31 

84 

76 

65 

65 

63 

65 

66 

65 

66 

55 

57 

66 

66 

63 

72 

74 

72 

75 

77 

76 

69 

2 

MIN 

4  3 

50 

52 

47 

35 

35 

34 

48 

47 

36 

36 

43 

4  1 

48 

37 

41 

47 

44 

44, 

5 

FONTaNA  KAISER 

MAX 

80 

79 

78 

71 

72 

67 

66 

70 

83 

92 

99 

87 

76 

69 

62 

70 

66 

66 

68 

64 

62 

65 

71 

69 

72 

73 

76 

79 

79 

80 

73, 

MIN 

62 

54 

54 

57 

50 

52 

45 

44 

55 

61 

57 

55 

50 

53 

55 

43 

41 

43 

40 

54 

48 

46 

42 

41 

60 

58 

48 

64 

62 

54 

51  , 

6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

77 

74 

74 

75 

75 

70 

66 

73 

80 

82 

88 

81 

69 

69 

68 

69 

71 

69 

69 

64 

60 

70 

71 

66 

75 

78 

77 

77 

79 

82 

73, 

3 

MIN 

50 

51 

46 

53 

43 

47 

49 

40 

41 

43 

46 

44 

50 

46 

53 

46 

36 

36 

33 

47 

49 

36 

35 

42 

39 

42 

35 

36 

42 

41 

43, 

3 

HENSHAW  DAM 

MAX 

75 

64 

67 

65 

65 

71 

66 

58 

67 

78 

80 

84 

80 

73 

72 

56 

64 

60 

59 

62 

49 

52 

60 

66 

59 

62 

65 

70 

68 

67 

66, 

1 

MIN 

42 

41 

36 

44 

39 

39 

40 

34 

35 

38 

38 

38 

36 

35 

39 

39 

27 

28 

25 

27 

40 

29 

29 

30 

36 

36 

27 

29 

33 

37 

34. 

9 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

NOVEMBER  1963 


Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7    j  8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

idvllwIld  ranger  st« 

MAX 
MIN 

35 

62 
29 

60 
32 

33 

55 
33 

48 
32 

65 
30 

65 
31 

74 

36 

75 
36 

76 
36 

65 
36 

67 
37 

53 
36 

52 
26 

52 
24 

53 
23 

56 
25 

44 

31 

40 
30 

52 
25 

53 
25 

55 
25 

6l 
32 

64 
30 

63 
34 

63 
39 

65 
34 

59.5 
31,3 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 
MIN 

6  1 
45 

63 
42 

6  1 
34 

62 
48 

68 
36 

61 
40 

55 
36 

65 
34 

71 
42 

79 
46 

75 
43 

79 
46 

70 
43 

70 
42 

56 
39 

57 
40 

56 
34 

58 
29 

58 
29 

56 
35 

47 

36 

54 

30 

65 
43 

55 
31 

59 
43 

59 
47 

67 
37 

62 
42 

59 
39 

64 

42 

62.5 
39.3 

LAGUNA  BEACH 

MIN 

85 
51 

7  1 
58 

69 
53 

7  1 
56 

69 
56 

63 
50 

67 
45 

67 
46 

66 
48 

72 
50 

67 
56 

65 
49 

65 
54 

69 
49 

65 
53 

65 
47 

66 
43 

66 
41 

65 
42 

62 
54 

62 
48 

67 
4O 

67 
42 

66 
49 

75 
61 

76 
48 

72 
42 

69 
46 

6 1 
52 

75 
5 1 

69.0 
49.4 

L4  ME5A 

MIN 

73 
55 

71 
58 

72 
54 

72 
53 

73 

50 

66 
46 

66 
51 

70 
52 

77 
49 

82 
56 

96 
54 

76 
50 

68 
53 

67 
51 

66 
55 

68 
51 

70 
45 

66 
44 

65 
43 

59 
51 

59 
49 

68 
42 

69 
43 

66 
47 

74 
45 

71 

75 
47 

77 
49 

80 
53 

81 

52 

71.2 
49.9 

LCMPOC 

MIN 

72 
1.3 

70 
49 

70 
49 

72 
43 

67 
42 

65 
44 

65 
46 

69 
51 

82 
52 

85 
54 

67 
56 

86 
47 

73 
54 

71 
54 

66 
54 

66 
46 

66 
37 

65 
34 

64 
38 

60 
50 

60 
44 

64 
35 

6  7 
36 

6  7 
50 

68 
38 

72 
40 

72 
37 

75 
39 

74 
45 

75 
48 

70.5 
45,2 

LONG  BEACH 

MIN 

84 
55 

69 
58 

68 
56 

7  I 

58 

70 
53 

67 
55 

71 
52 

66 
52 

75 
52 

76 
55 

73 
57 

65 
54 

66 
59 

65 
55 

65 
58 

67 
52 

65 
46 

66 
45 

64 
47 

63 
52 

64 
52 

71 
45 

70 
50 

67 
51 

79 
52 

76 
52 

72 
43 

73 
57 

32 
54 

34 

57 

70.7 
53,0 

LONG   BEACH   wB  AP 

MIN 

85 
49 

74 

58 

72 

55 

73 
54 

72 

50 

65 
52 

70 
51 

69 
49 

76 
49 

80 
51 

77 
55 

66 
54 

66 
52 

66 
51 

65 
51 

67 
45 

66 
45 

67 
42 

67 
45 

62 
51 

62 
45 

67 
4O 

69 
44 

65 
49 

74 
45 

76 
44 

73 
44 

79 
46 

82 
53 

61 

50 

71,1 
49,0 

LCS  ANGELES  wB  AIRPORT 

MIN 

64 
54 

74 
61 

70 
59 

70 
57 

70 
54 

66 
56 

70 
53 

69 
53 

71 
53 

75 
56 

75 
54 

70 
56 

65 
57 

69 
56 

64 
55 

68 
52 

67 
49 

68 
45 

67 
48 

64 
54 

62 
52 

66 
46 

66 
48 

66 
52 

73 
47 

76 
47 

75 
50 

75 
52 

33 

56 

30 
55 

70,6 
52,9 

LoS  ANGELES  WB  CiTy 

MIN 

82 
59 

71 
59 

69 

60 

71 
58 

71 

55 

64 
54 

69 
54 

69 
53 

73 
54 

64 

60 

83 
59 

73 
54 

64 

57 

67 
55 

61 
54 

66 
50 

65 
50 

67 
48 

64 

50 

62 

52 

60 
51 

66 
47 

69 
51 

66 

72 
52 

74 

50 

75 

52 

76 
55 

80 
55 

79 
58 

70  ,6 
53,9 

MTLL  C^El<  NO  2 

MIN 

74 
53 

67 
48 

65 
44 

63 
46 

65 

44 

64 
47 

59 
40 

63 

42 

78 
43 

90 
60 

79 

60 

79 
60 

74 
58 

66 
51 

63 
45 

57 
39 

59 
41 

58 
40 

53 
41 

57 
42 

54 
39 

57 
39 

63 
42 

60 
39 

63 
44 

64 
44 

67 
49 

68 
52 

68 
53 

69 
52 

65,4 
46,6 

MT  BALDY  NOTCH 

MIN 

5  1 
34 

45 
35 

45 
35 

45 

30 

48 
34 

48 
32 

46 
21 

58 
32 

63 
42 

63 
44 

63 

40 

62 
42 

55 
45 

50 
40 

47 

35 

39 
24 

40 

28 

41 
22 

42 
23 

40 
26 

33 
18 

45 
22 

49 
32 

46 
26 

41 
25 

47 
26 

50 
33 

47 

38 

44 

38 

51 
36 

48,1 
32,2 

MOUNT  WILSON  FC   33S  B 

MIN 

65 
44 

60 
44 

49 
38 

46 
36 

55 
37 

52 
35 

50 
27 

61 
37 

69 
47 

69 
52 

69 
53 

66 
54 

62 
51 

63 
47 

54 
41 

43 
27 

48 
31 

50 
30 

49 

32 

40 
33 

37 
22 

53 
26 

59 
39 

53 
35 

5  3 
33 

56 
40 

63 
42 

60 
47 

63 
46 

61 
44 

56,3 
39,0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MIN 

82 
54 

69 
60 

69 
59 

70 
55 

63 
54 

66 
57 

67 
52 

67 
51 

67 
50 

72 
52 

65 
54 

64 
55 

64 
52 

69 
51 

64 

58 

65 
47 

67 
46 

66 
42 

65 
47 

62 
54 

63 
50 

69 
42 

65 
44 

65 
48 

75 
56 

75 
61 

73 
47 

66 
50 

79 
52 

72 
55 

66,4 
51,5 

OCEANSIDE 

MIN 

75 
52 

71 
54 

70 
53 

73 
56 

71 
50 

69 
53 

63 
49 

70 
48 

70 
48 

73 
52 

72 
53 

66 
49 

65 
55 

69 
51 

64 
55 

66 
49 

70 
44 

69 
44 

67 
43 

63 
53 

62 
51 

65 
42 

6  7 
45 

66 
49 

76 
52 

76 

50 

73 
47 

70 
47 

74 
47 

75 

50 

69,6 
49,6 

OJA  I 

MIN 

84 
40 

77 
42 

63 

50 

71 
43 

72 
48 

67 
53 

70 
43 

73 
41 

83 
41 

87 
45 

86 
47 

82 
46 

66 
49 

69 
46 

62 
54 

69 
48 

65 
35 

70 
35 

63 
35 

61 
46 

61 
41 

69 
32 

70 
35 

6  7 
38 

73 
39 

77 
36 

76 
36 

79 
42 

80 
41 

31 
37 

72,4 
42,1 

OxNARD 

MIN 

80 
54 

76 
47 

63 
53 

70 
48 

70 
50 

66 
51 

69 
45 

69 
46 

72 
47 

80 
52 

73 
49 

71 
53 

66 
56 

69 
49 

65 
57 

70 
43 

66 
41 

68 
43 

65 
42 

65 
51 

61 
45 

65 
42 

66 
46 

70 
44 

75 
43 

73 
45 

74 
47 

60 
47 

79 
54 

91 
53 

70.8 
48.1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MIN 

65 
45 

61 
42 

59 
38 

55 
42 

60 
39 

59 
40 

45 
31 

65 
33 

72 
43 

73 
49 

75 

71 
49 

69 
46 

66 
43 

53 
30 

53 
30 

51 
29 

54 
32 

54 
33 

41 

32 

53 
29 

53 
37 

56 
36 

52 

6  1 
38 

63 
41 

64 
43 

61 
45 

64 

39 

59.8 
38.5 

PASADENA 

MAX 
MIN 

83 
50 

77 
52 

69 
58 

71 
54 

72 
48 

67 
51 

70 
49 

72 
47 

83 
48 

68 
54 

66 
54 

80 
53 

72 

55 

67 
51 

63 
56 

67 

43 

67 
41 

69 
40 

66 
42 

60 
50 

62 
44 

66 
41 

71 
43 

6  7 
46 

75 
46 

76 
44 

77 
45 

78 
50 

82 
49 

92 
52 

72.9 
48.5 

PFRR I S 

MIN 

74 
47 

71 
49 

77 
49 

71 
48 

72 
46 

66 
46 

65 
51 

67 
38 

83 
39 

88 
46 

85 
42 

32 
45 

75 
38 

69 
50 

63 
52 

71 
46 

65 
34 

65 
30 

65 
30 

59 
46 

57 
43 

63 
34 

72 
36 

40 

38 

70 
40 

35 

34 

35 

77 
37 

71  .4 
41,5 

POINT   ARGUELLO  WB 

MIN 

o7 
45 

67 
42 

65 
44 

70 
40 

67 
54 

65 
49 

61 
45 

65 
49 

75 
43 

83 
44 

74 

50 

67 
48 

69 
49 

70 
50 

60 
47 

59 
41 

57 
35 

60 
33 

62 
35 

58 
50 

56 
41 

60 
34 

62 
36 

60 
47 

37 

71 
40 

37 

72 
43 

45 

75 
43 

66,3 
43,4 

POMONA 

MIN 

81 
43 

73 
47 

70 
51 

71 
54 

72 
45 

65 
46 

69 
40 

69 
41 

82 
43 

8R 
46 

99 
46 

77 
47 

66 
54 

67 
52 

59 
52 

66 
45 

67 
36 

67 
34 

67 
35 

57 
48 

57 
44 

65 
36 

36 

43 

40 

39 

37 

42 

42 

90 
44 

71,3 
43,7 

ramona  spauloing 

MIN 

73 
46 

71 
46 

71 
45 

72 
53 

75 
41 

67 
41 

65 
46 

71 
37 

81 
39 

87 
47 

89 
46 

63 
47 

73 
41 

65 
42 

61 
45 

65 
42 

67 
34 

67 
30 

65 
30 

53 
44 

53 
45 

68 
33 

33 

65 
37 

37 

40 

43 

48 

60 

90 
55 

70,9 
42,4 

MIN 

79 
47 

72 
49 

67 
54 

71 
53 

73 
47 

61 
49 

66 
44 

69 
42 

32 
45 

99 
51 

86 
51 

34 
52 

63 
49 

66 
43 

53 
52 

67 
43 

67 
39 

67 
37 

67 
37 

55 
47 

60 
44 

67 
37 

39 

41 

72 
45 

72 
42 

74 
42 

75 
45 

44 

77 
46 

70.6 
45,4 

RtVERfilDE  FIRE  5TA  tt  3 

MIN 

78 
46 

73 
49 

68 
53 

71 
53 

72 
46 

65 
48 

66 
44 

68 
42 

9  1 
43 

99 
47 

83 
46 

90 
48 

72 

50 

66 
54 

62 
53 

67 
43 

66 
35 

66 
34 

66 
37 

59 
48 

59 
42 

66 
37 

69 
37 

64 
42 

49 

73 
45 

73 
36 

76 
46 

43 

77 
47 

70,9 
45,  1 

Riverside  exp  sta 

MIN 

61 
50 

79 
49 

75 
53 

70 
52 

73 
47 

74 
46 

61 
44 

66 
41 

69 
45 

34 
51 

91 
50 

91 
48 

32 
48 

70 
52 

66 
53 

61 
44 

66 
35 

67 
37 

67 
35 

67 
48 

65 
46 

59 
39 

38 

69 
40 

6  5 
45 

42 

40 

76 
41 

79 
49 

79 
49 

71,8 
45,3 

SAN  anTonio  cyn  moutm 

MAX 
MIN 

77 
55 

70 
49 

65 
48 

64 
46 

67 
47 

62 
47 

62 
39 

64 
43 

80 
49 

95 
63 

83 
64 

81 
62 

75 
55 

70 
44 

60 
52 

61 
41 

61 
44 

62 
44 

61 
43 

56 
45 

54 
41 

60 
41 

64 
42 

60 
41 

47 

48 

7  I 
48 

7  3 

50 

55 

75 
56 

67.8 
49.3 

SAN  Bernardino  co  hosp 

MAX 
MIN 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

59 
47 

59 
44 

49 
42 

55 
39 

57 
39 

47 

33 

44 

32 

58 

40 

64 
40 

63 
53 

66 
55 

66 
55 

59 
49 

61 
45 

46 

35 

50 
32 

49 
34 

49 

33 

46 

36 

44 

32 

33 

26 

46 

32 

36 

42 

33 

36 

39 

44 

47 

47 

59 
47 

53.3 
40.1 

MAX 
MIN 

73 

60 

71 
60 

71 
58 

73 
59 

71 
54 

70 
55 

67 
52 

69 
49 

72 
50 

73 
53 

73 
54 

68 
53 

69 
58 

69 
53 

68 
59 

68 
52 

69 
46 

63 
46 

67 
45 

60 
53 

62 
48 

65 
45 

45 

51 

43 

51 

48 

49 

54 

79 
52 

70.3 
52.0 

San  FERNANDO 

MAX 
MIN 

82 
62 

72 
52 

66 
55 

73 

50 

73 
46 

65 
51 

66 
45 

73 
43 

87 
54 

68 
62 

64 
62 

84 
64 

71 
51 

69 
50 

62 
55 

69 
49 

67 

50 

70 
48 

64 
49 

61 
48 

53 
42 

68 
45 

51 

42 

50 

47 

56 

52 

55 

79 
54 

72.2 
51.3 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

83 
47 

80 
51 

73 
55 

73 
55 

74 
48 

70 
50 

73 
46 

72 
45 

84 
46 

88 
51 

87 
51 

79 
50 

71 
56 

69 
49 

66 
56 

69 
43 

69 
39 

70 
38 

66 
40 

62 
50 

63 
46 

69 
36 

41 

46 

44 

41 

40 

40 

46 

83 
46 

74.2 
46.5 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
42 

70 
47 

73 
51 

75 
40 

66 
41 

67 
44 

72 
36 

85 
39 

90 
42 

89 

68 
43 

77 
42 

71 
45 

61 

50 

65 
42 

69 
29 

69 
29 

69 
29 

56 
47 

61 
43 

66 
31 

31 

38 

33 

40 

33 

37 

40 

79 
38 

72.9 
39.5 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

81 
58 

76 
62 

66 
59 

67 
59 

70 
56 

65 
59 

66 
53 

66 
53 

63 
54 

73 
58 

73 
56 

66 
54 

64 
57 

66 
57 

65 
60 

64 
53 

64 

52 

63 
49 

62 
49 

61 
53 

61 
52 

65 
47 

52 

53 

55 

53 

52 

54 

60 

75 
61 

67.8 
55.0 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

87 
53 

76 
57 

73 
55 

74 
57 

74 
52 

68 
54 

71 
47 

72 
46 

76 
50 

91 
52 

80 
54 

73 
52 

65 
56 

70 
50 

64 

55 

69 
46 

70 
47 

70 
42 

70 
44 

63 
53 

63 
48 

69 
41 

42 

52 

51 

53 

45 

49 

50 

62 
50 

73.3 
50,2 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

81 
51 

74 
49 

65 
59 

71 
47 

74 
54 

69 
52 

73 
49 

72 
43 

78 
47 

85 
49 

79 
51 

69 
50 

69 
54 

63 
51 

68 
56 

69 
49 

61 
43 

72 
43 

62 
43 

66 
49 

65 
45 

67 
40 

42 

53 

46 

43 

44 

47 

46 

76 
43 

72,0 
48,2 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
45 

71 
45 

63 
49 

70 
47 

70 
55 

69 
54 

72 
51 

69 
46 

75 
44 

81 
47 

75 
50 

65 
48 

66 
54 

69 
50 

69 
53 

67 
46 

64 
39 

67 
37 

63 
41 

68 
49 

65 
42 

65 
38 

39 

51 

42 

39 

39 

44 

43 

76 
44 

70,2 
45,7 

SANTA   CATAlINA  WBAP 

MAX 
MIN 

74 

60 

67 
57 

64 
56 

62 
54 

63 
54 

56 
51 

53 
50 

64 
53 

75 
53 

79 
65 

76 
66 

75 
53 

53 
53 

61 
54 

60 
51 

59 
50 

60 
51 

61 
51 

58 
50 

55 
50 

52 
43 

60 
43 

62 
52 

58 
53 

66 
57 

69 
58 

70 
59 

73 
61 

72 
65 

71 
63 

64.7 
55.0 

Santa  "aria  wb  airport 

MAX 
MIN 

75 
44 

70 
40 

66 
45 

70 
43 

68 
58 

62 
46 

62 
40 

69 
49 

77 
46 

63 
43 

81 
46 

70 
49 

70 
53 

69 
55 

62 
44 

64 

38 

60 
36 

64 
36 

64 
37 

60 
49 

56 
39 

63 
33 

63 
35 

63 
46 

69 
36 

70 
38 

71 
36 

74 

39 

79 
43 

75 
39 

68.4 
42,8 

SANTA   "CNICA  PIEO 

MAX 
MIN 

79 
53 

75 
61 

69 
59 

67 
57 

67 
55 

66 
56 

68 
53 

65 
55 

66 
53 

56 

55 

65 
56 

62 
57 

64 
55 

64 
58 

70 
54 

67 
49 

66 
47 

65 
51 

64 
53 

62 
50 

65 
46 

65 
49 

65 
52 

70 
55 

75 
52 

70 
50 

67 
52 

86 
56 

77 
59 

68,3 
53.9 

S«*  R«l«r«Qc«  Holai  Tollowlns  SUtlon  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 

ConHnuwl  


Slatlon 

Day  01  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  PAULA 

MAX 

8* 

75 
41 

68 
51 

68 
49 

72 
46 

67 
50 

70 
39 

72 
38 

78 
41 

88 
53 

78 
50 

74 

46 

68 
51 

67 
48 

60 
40 

70 
37 

67 
39 

72 
40 

65 
38 

53 
51 

67 
37 

69 
41 

69 
40 

73 
45 

79 
47 

75 
44 

80 
43 

78 
44 

77 
45 

71.8 

44,1 

SL'NLAND 

MAX 

80 
55 

72 
50 

65 
53 

68 
50 

70 
56 

65 
49 

66 
45 

68 
43 

81 
46 

86 
58 

85 
58 

93 
62 

62 
50 

67 
47 

59 
50 

66 
48 

65 
47 

68 
42 

64 

41 

63 
47 

60 
40 

66 
38 

70 
42 

69 
41 

71 
48 

75 
45 

76 
49 

75 
48 

31 
53 

80 
56 

70.9 
48.6 

TCRRANCE 

MAX 

80 
50 

78 
56 

69 
53 

70 
54 

70 
50 

68 
49 

66 
47 

70 
46 

73 
48 

71 

50 

73 
48 

70 
48 

66 
55 

67 
52 

64 
57 

68 
50 

66 
44 

69 
42 

65 
42 

64 
53 

61 
45 

66 
41 

68 
45 

66 
48 

75 
46 

76 
47 

76 
44 

74 
47 

93 
50 

31 
53 

70.4 
48.7 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

86 
46 

76 
50 

72 
50 

76 
54 

73 
46 

70 
48 

69 
42 

71 
44 

76 
46 

80 
48 

81 

50 

70 
47 

66 
52 

69 
46 

66 
51 

66 
46 

70 
39 

68 
39 

68 

40 

63 
52 

63 
45 

69 
39 

68 
39 

68 
40 

73 
47 

77 
49 

75 
40 

73 
48 

84 
52 

80 
48 

72.2 
46,  1 

tutchEll  dam 

MAX 

78 

54 

71 
38 

67 
49 

70 
42 

65 
56 

63 
50 

65 
40 

93 
50 

84 
51 

78 
46 

72 
47 

71 

52 

68 
52 

67 
46 

63 
40 

66 
46 

62 
43 

61 
48 

61 
43 

64 
37 

64 
36 

63 
48 

72 
46 

71 
40 

75 
38 

75 
44 

90 
41 

76 
42 

69.9 
45,3 

UCLA 

MAX 

82 
62 

79 
62 

70 
61 

70 
60 

71 
59 

67 
59 

69 
54 

68 
57 

73 
57 

78 
62 

81 
62 

75 
56 

66 
58 

69 
58 

63 
59 

70 
57 

66 
56 

70 
56 

67 
56 

64 
54 

60 
53 

66 
53 

67 
57 

68 
55 

75 
62 

75 
59 

76 
62 

76 
62 

81 
64 

80 
67 

71,5 
58,6 

UPLAND  3  N 

MAX 

78 
48 

70 
47 

68 
49 

68 
50 

70 
45 

63 
46 

63 
38 

65 
41 

79 
44 

84 

52 

85 
50 

84 
51 

71 
48 

65 
50 

57 
55 

61 
43 

62 
35 

64 

36 

62 
37 

55 
46 

55 
44 

61 
37 

65 
39 

61 
40 

67 
45 

69 
42 

70 
40 

73 
46 

76 
49 

75 
48 

68,2 
44,7 

VISTA  2  NNE 

MAX 

74 
50 

71 
52 

70 
52 

71 
57 

71 
49 

68 
50 

67 
45 

68 
46 

73 
46 

80 
51 

81 
52 

74 
48 

69 
51 

67 
47 

62 
53 

66 
48 

68 
43 

67 
39 

61 
40 

60 
51 

56 
46 

63 
42 

66 
45 

61 
50 

73 
46 

71 
45 

70 
45 

69 
46 

70 
54 

71 
52 

68.6 
48,0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

6<) 
46 

66 
41 

65 
37 

64 
45 

70 
37 

64 
36 

57 

72 
32 

76 
36 

77 
44 

80 
41 

81 
41 

73 
38 

71 
37 

55 
40 

60 
35 

59 
32 

56 
26 

59 
25 

54 

35 

49 
39 

59 
29 

67 

63  1  61 
36  1  38 

66 
38 

69 
32 

71 
36 

66 
40 

69 
42 

65.7 
36.9 

VORBA  LINDA 

MAX 

83 
51 

77 
52 

72 
56 

73 
55 

74 
49 

65 
51 

70 
44 

71 
46 

79 
48 

82 
54 

82 
52 

71 
49 

64 
55 

68 
49 

62 
55 

70 
46 

68 
42 

69 
40 

69 
42 

60 
50 

61 
44 

68 
42 

75 
43 

68 

75 

77 
50 

77 
44 

78 
46 

81 
47 

61 
5  7 

72.3 
48.7 

southeast  desert 
basins  ot 

BAKER  NNW 

MAX 

78 
51 

77 
54 

78 
57 

75 
53 

77 
53 

77 
54 

71 
47 

72 
43 

74 
46 

75 
46 

77 
46 

79 
46 

76 
50 

75 
49 

80 
52 

75 
43 

66 
37 

65 
36 

65 
35 

68 
43 

53 
43 

60 
37 

58 
34 

61 
36 

63 
42 

69 
44 

67 
36 

66 
40 

72 
42 

70 

70.7 

BARSTOW 

MAX 

BfAUMONT   1  E 

MAX 

72 
56 

69 
45 

65 
50 

68 
49 

71 
43 

67 
44 

61 
40 

68 
38 

75 
42 

78 
53 

79 
49 

93 
55 

76 
46 

69 
41 

64 
49 

62 
44 

63 
38 

63 
31 

62 
32 

60 
43 

56 
41 

57 
33 

66 
32 

63 

63 

64 
47 

67 
38 

67 
42 

69 
47 

70 
52 

67.2 
43.2 

BISHOP  W8  AIRPORT 

MAX 

70 
30 

68 
26 

70 
32 

66 
30 

67 
29 

65 
43 

63 
35 

70 
31 

74 

29 

75 
29 

75 
31 

68 
33 

71 
34 

73 
31 

61 
37 

56 
24 

52 
18 

59 
20 

57 
20 

46 
35 

47 
32 

55 
17 

53 
19 

55 

56 

67 
25 

72 
24 

66 
29 

65 
26 

66 
22 

63.7 
26.1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

54 

32 

52 
34 

44 
32 

39 
31 

40 
31 

34 
27 

44 

18 

51 
32 

55 
36 

37 

58 
40 

54 
39 

50 
39 

45 
24 

34 
13 

38 
15 

40 
12 

39 
25 

36 
22 

28 
15 

43 
19 

39 
30 

32 

43 

52 
27 

51 
29 

51 
30 

47 

30 

48 

3  I 

44,3 
27,1 

BlYTHE 

MAX 

83 
52 

83 
54 

80 
51 

79 
49 

81 
50 

81 
50 

79 
49 

73 

40 

79 
43 

80 
47 

92 
47 

83 
48 

81 
49 

85 
48 

81 
53 

76 
55 

70 
38 

71 
34 

72 
34 

68 
38 

63 
38 

65 
35 

67 
35 

70 

72 

73 
46 

72 
35 

72 
38 

74 
45 

69 

75,5 

Blythe  faa  airport 

MAX 

81 
60 

76 
61 

81 
55 

78 
54 

81 
56 

81 
57 

64 

50 

71 
46 

79 
49 

82 
54 

95 
55 

85 
55 

81 
57 

84 

53 

82 
56 

72 
56 

69 
46 

71 
43 

72 
39 

62 
43 

61 
47 

65 
44 

66 
41 

70 
42 

69 
5  5 

73 
51 

71 
44 

75 
46 

76 
50 

68 
5  3 

74,4 

B0RRE60  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

85 
49 

72 
51 

80 
48 

79 
52 

80 
48 

78 
48 

76 
50 

72 
42 

77 
44 

85 
49 

87 
52 

86 
48 

84 
48 

81 
48 

81 
49 

77 
51 

73 
40 

70 
39 

71 
35 

70 
37 

56 
44 

65 
36 

67 
35 

73 
43 

73 
45 

73 
53 

75 
40 

75,8 

BRAWLEY  2  SU 

MAX 

87 
62 

70 
58 

81 
50 

80 
56 

82 
49 

80 
50 

82 
51 

74 

45 

79 
48 

83 
49 

86 
51 

99 
50 

99 
52 

85 
52 

83 
53 

81 
55 

75 
39 

72 
42 

74 

37 

73 
43 

60 
43 

67 
38 

70 
37 

71 
39 

75 
48 

75 
53 

77 
39 

76 
40 

78 
46 

80 

77,8 

CANTIL 

MAX 

75 
37 

75 
37 

70 
40 

71 
46 

72 
52 

72 
53 

62 
47 

70 
35 

74 
37 

77 
39 

90 
38 

78 
40 

75 
43 

76 
40 

67 
50 

64 
43 

60 
26 

64 

28 

64 
25 

55 
46 

53 
42 

58 
29 

61 
29 

59 
48 

68 
4  7 

67 
32 

65 
29 

69 
29 

69 
31 

70 

66,0 

Daggett  faa  airport 

MAX 

73 
41 

79 
50 

74 
51 

76 
50 

78 
48 

71 
48 

69 
45 

71 
42 

77 
47 

76 
48 

78 
48 

78 
46 

74 
49 

82 
49 

74 
51 

66 
40 

61 
32 

66 
35 

66 
32 

52 
44 

57 
38 

58 
33 

63 
32 

66 

65 

66 
37 

70 
37 

69 
39 

70 
39 

70 

69,8 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

84 
59 

83 
52 

84 
57 

79 
57 

79 
60 

78 
68 

80 
62 

80 
51 

82 
47 

83 
50 

85 
50 

82 
51 

80 
55 

81 
50 

84 
69 

76 
55 

71 
45 

72 
44 

72 
40 

67 
40 

66 
46 

66 
43 

64 
38 

65 

77 

75 
51 

73 
43 

80 
43 

77 
52 

74 

76,6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 
27 

60 
25 

58 
33 

55 
31 

55 
30 

59 
43 

54 
33 

62 
29 

67 
27 

67 
31 

58 
34 

61 
34 

60 
31 

57 
33 

50 
25 

45 

20 

50 
15 

48 
20 

44 
35 

38 
30 

45 
15 

46 
19 

49 

52 

57 
18 

63 
23 

63 
35 

56 
23 

58 
23 

55,1 
27,3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

80 
65 

77 
61 

76 
57 

76 
57 

75 
59 

77 
59 

76 
53 

68 
47 

73 
53 

78 
58 

81 
60 

84 
59 

84 
59 

78 
56 

79 
59 

78 
55 

68 
47 

65 
48 

68 
45 

68 
46 

60 
47 

60 
45 

62 
43 

65 

69 

69 
56 

70 
48 

73 
51 

72 
56 

73 

72,7 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

77 
57 

81 
51 

81 

50 

82 
57 

80 
50 

91 
50 

74 

53 

77 
45 

83 
47 

87 

50 

88 
53 

88 

50 

86 
53 

84 
50 

78 
48 

79 
56 

79 
56 

76 
37 

74 

38 

69 
42 

69 
43 

71 
38 

71 
34 

76 
39 

79 
43 

75 

44 

77 
39 

78 
41 

76 
45 

79 

78.6 

FAIRMONT 

MAX 

66 
47 

65 
47 

65 
50 

57 
48 

60 
48 

62 
48 

53 
40 

52 
42 

63 
43 

69 
45 

70 
51 

71 
51 

71 

50 

67 
54 

65 

50 

53 
41 

54 
36 

53 
37 

55 
37 

52 
41 

50 
35 

43 
33 

50 
34 

61 

38 

46 
38 

58 
40 

58 
41 

62 
43 

61 
45 

59 

59,1 

6LAMIS  6  ENE 

MAX 

HilwEE 

MAX 

64 
41 

66 

38 

66 
40 

68 
42 

67 
44 

70 
47 

62 
41 

59 
37 

67 
40 

67 

40 

69 
41 

73 
40 

71 

40 

66 
46 

72 
49 

66 
36 

53 

32 

52 
32 

57 
31 

54 

34 

46 

35 

48 

28 

51 

29 

49 

30 

55 

57 
35 

60 
35 

61 

36 

60 
38 

57 

61,1 

hayField  pumping  plant 

MAX 

80 
66 

74 
59 

78 
52 

76 
49 

77 
53 

77 
49 

75 
50 

69 
4<. 

75 
46 

81 
48 

82 
51 

87 
50 

86 
51 

83 
49 

84 
49 

77 
56 

67 
47 

65 
43 

69 
35 

69 
45 

60 
48 

62 
44 

68 
3B 

66 
37 

69 
50 

75 
38 

75 
37 

75 
48 

73 
62 

74 

74,3 

IMPERIAL 

MAX 

76 

60 

81 
61 

81 
55 

82 
59 

80 
53 

92 
56 

74 
55 

79 
49 

93 
52 

97 
53 

89 
57 

89 
56 

85 
56 

83 
55 

90 
58 

74 
58 

72 
46 

73 
43 

72 

42 

63 
48 

66 
45 

70 
43 

70 
42 

74 
44 

75 
52 

76 
55 

76 
46 

77 
46 

78 
50 

78 

77.5 

i»'PErial  faa  AP 

MAX 

72 
59 

81 
57 

81 
50 

82 
56 

81 
49 

81 
51 

74 
51 

80 
46 

84 
48 

88 
50 

90 
55 

91 
52 

86 
53 

84 
52 

79 
53 

74 
45 

72 
42 

73 
42 

74 
38 

59 
45 

66 
45 

69 
40 

71 

37 

77 
41 

74 
46 

76 
46 

77 
42 

79 
43 

79 
47 

80 

77.3 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

68 
35 

67 
33 

65 
36 

67 
41 

68 
42 

63 
36 

75 
35 

68 
40 

70 
33 

74 
45 

66 
25 

56 
26 

57 
30 

51 

35 

49 

25 

24 

59 

63 

30 

67 
31 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

87 
58 

78 
54 

81 
54 

31 
58 

83 
57 

80 
48 

78 
52 

79 
49 

82 
45 

84 
48 

88 
51 

92 
52 

93 
53 

83 
49 

83 

58 

81 
48 

77 
39 

73 
38 

76 
37 

72 
41 

58 
41 

68 
38 

72 
35 

75 
38 

75 
50 

75 
47 

78 
42 

80 
41 

80 
41 

82 

79.1 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

73 
39 

74 
40 

70 
57 

74 
46 

74 
45 

67 
37 

69 
43 

71 

35 

75 
40 

76 
39 

90 
41 

77 
40 

75 
45 

74 

40 

70 
35 

64 
32 

58 
28 

64 

28 

62 
26 

55 
45 

57 
38 

56 
29 

56 
29 

61 
34 

66 
48 

66 
45 

66 
42 

67 
42 

66 
38 

69 
36 

67.7 
38.8 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

79 
62 

78 
60 

77 

77 
59 

77 

80 
60 

80 

69 
46 

73 

78 

82 

85 

87 

55 

83 

81 

70 

66 

67 

69 
4  5 

61 

62 

61 

67 
43 

67 
46 

68 
5  5 

71 

72 

71 
5  9 

72 
61 

73.7 
52.3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

59 
34 

54 
36 

50 
36 

49 
37 

55 
36 

49 
41 

45 
32 

57 
30 

63 
38 

65 
40 

67 
40 

65 
42 

59 
46 

58 
46 

53 
44 

45 
31 

45 
26 

43 
27 

44 

30 

40 
33 

37 

30 

41 

28 

53 
29 

45 
31 

45 

36 

47 
35 

53 
32 

52 

41 

51 
32 

53 
33 

51.4 
35.1 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

72 
35 

72 
39 

65 
51 

66 
49 

68 
45 

59 
43 

58 
43 

69 
39 

72 
41 

73 
39 

77 
39 

73 
39 

73 
42 

72 

41 

60 
4<. 

59 
36 

56 
26 

60 
28 

63 
26 

57 
45 

48 
36 

55 
28 

66 
30 

59 
38 

63 
39 

65 
31 

65 
28 

67 
33 

64 
32 

67 
32 

64,8 
37,3 

LIANO  SHAWNEE  HILL  SCH 

MAX 
MIN 

64 
46 

70 
47 

63 
45 

67 
42 

68 
46 

57 
43 

55 
37 

66 
39 

66 
43 

67 
50 

69 
49 

68 
51 

65 
53 

73 
50 

63 
46 

52 
34 

52 
35 

53 
33 

56 
35 

53 
40 

44 

32 

50 
32 

62 
34 

52 
41 

55 
36 

59 
39 

61 

38 

61 
46 

61 
45 

61 
43 

60,4 
41,7 

S««  Raf«r«Qc»  Not**  Following  StatlOD  Iiid«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Monlb 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

LUCERNE  VALLEY  1  SSw 

MAX 
MIN 

72 
38 

71 
48 

71 
46 

72 
42 

74 
42 

70 
42 

57 
40 

66 
39 

73 
41 

75 
39 

77 
40 

77 
40 

69 
40 

76 
39 

72 
39 

38 

26 

59 
26 

25 

41 

48 
39 

56 
28 

29 

56 
42 

62 
37 

65 
31 

69 
29 

70 
30 

71 
32 

69 
34 

66,7 
36, S 

MFCCA  3  5E 

MAX 
MIN 

88 
67 

78 
56 

78 
52 

76 
54 

79 
52 

78 
51 

79 
53 

78 
47 

77 
48 

80 
48 

62 
52 

86 
52 

67 
52 

8  1 
50 

8  1 
54 

78 
52 

76 
41 

72 
43 

76 
37 

69 
40 

56 
44 

69 
44 

73 
37 

73 
39 

76 
42 

76 
54 

78 
42 

73 
42 

80 
43 

82 
51 

77,2 
48,0 

MtTCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

67 
52 

64 

50 

60 
48 

64 
48 

63 
48 

60 
49 

56 

65 
46 

72 
53 

74 
58 

74 
58 

72 
57 

68 
57 

7  1 
54 

65 
52 

56 
42 

52 
36 

57 
37 

54 
42 

47 
37 

45 

36 

5 1 
35 

54 

38 

57 
42 

56 
41 

59 
45 

63 
46 

62 
47 

65 
50 

65 
49 

61,3 
46,7 

MPJAVF   2  ESE 

MAX 
MIN 

69 
35 

73 
40 

67 

40 

67 
41 

68 
42 

65 
40 

57 
40 

66 
39 

69 
31 

73 
39 

75 
41 

75 
39 

7  3 
44 

74 
47 

66 
47 

59 
42 

25 

59 
30 

59 
29 

5  5 
42 

49 
36 

54 
28 

6  3 
26 

61 
43 

65 
29 

64 

30 

66 
29 

64 

35 

65 
35 

66 
34 

64,7 
36,7 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

62 
50 

62 
47 

61 
49 

54 
34 

72 
42 

72 
42 

73 
46 

70 
47 

72 
48 

70 
34 

75 
35 

33 

32 

65 
30 

65 
26 

69 
28 

65 
26 

62 
34 

67 
36 

60 
34 

62 
33 

60 
32 

61 
36 

6  1 
37 

65,9 
37,3 

nfeoles  faa  airport 

MAX 
MIN 

80 
61 

74 
57 

77 
53 

79 
53 

79 
57 

80 
58 

65 
50 

75 
46 

60 
52 

60 
54 

83 
56 

83 
57 

78 
56 

65 
55 

62 
57 

69 
51 

69 
46 

69 
43 

71 
41 

66 
47 

63 
45 

61 
44 

67 
41 

67 
46 

67 
54 

66 
49 

72 
43 

72 
54 

70 
54 

72 
48 

73.4 
51,2 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

70 
38 

70 
43 

63 
49 

65 
52 

67 
49 

62 
51 

58 
41 

70 
37 

70 
40 

7 1 
42 

44 

7  3 
43 

73 
47 

7  3 
46 

65 
46 

36 

29 

59 
30 

32 

45 

49 
37 

54 
29 

66 
32 

5  7 
44 

62 
36 

63 
33 

65 
33 

66 
35 

63 
34 

67 
37 

64.3 
39,7 

palmdale  faa  airport 

MAX 
HIN 

70 
34 

74 
38 

66 
50 

66 
50 

69 
50 

62 
41 

5  9 
37 

35 

7  1 
35 

38 

39 

38 

42 

44 

6  1 
40 

28 

25 

25 

27 

43 

49 
31 

54 
26 

26 

58 
33 

6  3 
34 

6  3 
28 

65 
27 

66 
32 

63 
30 

67 
31 

64.8 
35,3 

PALM  springs 

MAX 
HIN 

PARKER  reservoir 

HAX 
HIN 

79 
61 

80 
60 

77 

60 

78 
57 

77 
60 

80 
60 

8 1 

53 

46 

69 
50 

54 

58 

83 
52 

84 

60 

80 
62 

61 

57 

69 
47 

47 

48 

50 

70 
49 

59 
46 

6  1 
44 

65 
46 

66 
49 

69 
55 

70 
46 

7  1 
46 

72 

50 

70 
53 

73.5 
53.0 

randsburg 

HAX 
HIN 

67 
49 

68 
48 

68 
47 

65 
47 

67 
49 

60 
49 

59 
39 

64 

36 

70 
43 

72 
50 

49 

7  3 
46 

69 
53 

69 
44 

68 
39 

67 
36 

55 
36 

57 
35 

57 
39 

5 1 
40 

50 
36 

5  I 
31 

55 
31 

55 
31 

58 

40 

60 
39 

63 
38 

62 
38 

61 
49 

65 
46 

62,7 
41,9 

SCuIRREl   inn  2 

MAX 
HIN 

59 
38 

60 
41 

48 
37 

46 
38 

52 
37 

44 

37 

4  1 
30 

56 
33 

66 
43 

65 
47 

67 
48 

65 
49 

59 
49 

60 
46 

49 
40 

29 

45 
33 

44 
28 

42 
34 

3  9 
32 

36 
21 

42 
27 

54 
30 

45 
35 

5 1 
36 

50 
32 

51 
41 

55 
37 

51 
36 

54 

40 

51,3 
36,8 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
59 

79 
56 

78 
56 

8  1 
58 

78 
55 

78 
51 

79 
54 

79 
49 

64 
48 

85 
49 

90 
51 

90 
51 

82 
52 

83 
51 

6  1 
55 

46 

7  3 
37 

75 
40 

70 
36 

59 
43 

66 
43 

73 
42 

74 
34 

75 
40 

75 
57 

78 
53 

77 
39 

81 
41 

83 
49 

60 
46 

76,1 
46.1 

TRONA 

HAX 
HIN 

75 
<.5 

76 
45 

75 
52 

75 
48 

77 
51 

75 
57 

6  5 
44 

70 
42 

70 
43 

43 

43 

44 

44 

50 

79 

55 

41 

64 

33 

33 

62 
33 

64 
42 

54 
42 

59 
35 

5  7 
34 

60 
34 

63 
46 

68 
39 

64 

35 

63 
37 

68 
39 

65 
37 

68,3 
42,2 

ThENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

7  3 
<.7 

7  3 
52 

7  1 
49 

7  3 
46 

50 

77 
47 

43 

73 
43 

79 
47 

8 1 
46 

46 

78 
46 

47 

45 

50 

44 

33 

36 

66 
31 

5  8 
47 

55 
39 

58 
39 

62 
32 

65 
42 

64 
47 

67 
48 

69 
36 

69 
43 

71 
41 

72 
41 

70.1 
43.5 

VALVERMO   RANGER  5TA 

MAX 
HIN 

66 
29 

73 
33 

76 
34 

70 
33 

82 
33 

67 
40 

55 
33 

70 
24 

68 
31 

70 
35 

70 
33 

68 
37 

75 
31 

75 
38 

66 
23 

65 
18 

56 
20 

59 
22 

56 
35 

52 
24 

53 
23 

64 

22 

63 
32 

62 
26 

63 
25 

72 
27 

76 
30 

66.4 
29.3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

HAX 
HIN 

70 
34 

74 

35 

74 
44 

66 
49 

66 
43 

72 
53 

62 
41 

59 
34 

69 
36 

74 
40 

75 
40 

75 
39 

75 
43 

69 
42 

74 
46 

64 
36 

59 
26 

59 
26 

61 

28 

60 
42 

51 
36 

50 
26 

56 
26 

68 
36 

59 
38 

60 
30 

63 
29 

69 
33 

66 
33 

70 
35 

65.6 
36.8 

WHITE  MOUNTAIN  1 

HAX 
HIN 

44 

18 

53 
22 

53 
19 

37 
21 

45 

26 

46 
26 

42 
9 

40 
l4 

46 

20 

48 
24 

52 
30 

54 
26 

59 
31 

60 
26 

49 

30 

31 
.  5 

32 
9 

34 

2 

37 
12 

34 
11 

30 
13 

24 
3 

40 
16 

36 
-  5 

26 
6 

41 

3 

48 

20 

46 
16 

40 
14 

42 
14 

42.4 
15.7 

WHITE   MOUNTAIN  2 

HAX 
HIN 

38 
25 

42 
24 

32 
9 

26 
15 

32 
9 

30 
12 

20 
4 

32 
17 

34 
25 

38 
24 

42 
29 

42 
30 

38 
26 

34 
24 

38 
9 

23 
-  I 

22 
6 

22 
9 

26 
12 

23 
6 

17 

3 

23 
-  1 

26 
17 

24 
6 

26 
10 

36 
20 

38 
24 

37 
17 

32 
16 

32 
17 

30.8 
14.9 

S*«  R«ler«tic«  Not**  Following  StaUos  Indax 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

  NOVEMBER  1963 


Station 

Day  of  month 

3sP 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

i 

16 

17 

[ 

18 

J  

19 

20 

]  21 

22 

1 

23 

24 

25 

1 

26 

r27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

1 

t— 

DuTTONS  LANDINQ 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1  .08 
29 
67 

1  *2 

• 

~ 

* 
ft 

- 

.20 

233 
66 
43 

•  05 

74 
66 
55 

•  22 

123 
59 
50 

.09 

43 
65 
43 

.07 

74 
61 
44 

* 

• 

tt 
- 

.14 

179 
70 
47 

.01 

24 
70 
47 

•  07 

42 
65 
52 

I 

.00 

92 
63 
48 

• 

: 

ft 

: 

.13 

85 
61 
40 

.02 

56 
59 

1 

.01 

86 
52 
46 

.08 

65 
58 
34 

.04 

44 

55 
35 

.04 

46 
46 
40 

- 

.06 

90 
61 
42 

58 
41 

.04 

3  3 
!  60 
41 

- 

.07 

179 
60 
40 

.04 

93 

I 

1.50 
- 

FERNDALE  2  Nw 

EVAP 
WIND 

MIN 

'  .06 
59 
62 
<>1 

.03 

22 
65 
47 

.15 

92 
64 
45 

•  07 

33 
62 
50 

.08 

66 
61 
50 

.09 

57 
60 
48 

.05 

90 
60 
44 

.01 

107 
60 
50 

.03 

19 
67 
55 

.04 

40 
65 
48 

.05 

33 
63 
48 

.01 

30 
60 
48 

.11 

48 
58 
52 

.06 

96 
62 
54 

■  .05 
54 

59 
45 

.04 

60 
58 
40 

.01 

60 
57 
46 

.02 

54 

58 
45 

!.06 
83 
58 
50 

.05 

65 
57 
43 

.04 

32 
54 
36 

.06 

125 
55 
43 

.03 

103 
61 
51 

.04 

26 
61 
48 

.04 

19 
60 
45 

.05 

28 
59 

^1 

.02 

53 
59 
48 

.02 

42 

57 
40 

.02 

22 
55 
40 

.04 
44 

59 
45 

1.45 
1664 
59.9 
46.6 

TRINITY   DAM   VISTA  PT 

WINE 

* 

• 

•  20 

98 

•  02 
34 

.00 

46 

.00 

23 

.00 
18 

• 

* 
tt 

ft 

» 

.07 

144 

•  00 

50 

.00 

38 

•  00 

38 

tt 

• 

.03 

86 

.01 

51 

.01 
41 

.00 

27 

.00 

26 

tt 

tt 

100 

.00 

21 

• 

.03 

72 

.01 

29 

.483 

990 

SACRAMENTO  DRAINA5E 
02 

BERRyESSA  lake  <6) 

EVAP 
WIND 

MIN 

.12 

47 
68 
45 

.08 

27 
67 
45 

.07 

135 
66 
44 

•  U 

49 
66 
45 

.04 

67 
62 
55 

•  05 

142 
59 
49 

.02 

51 
60 
44 

•  08 

69 
60 
45 

.06 

63 
64 
54 

.05 

33 
70 
54 

.09 

24 
70 
53 

.09 

35 
69 
52 

•  09 

18 
68 
49 

.00 
94 
62 

55 

•  07 

79 
65 
49 

.06 

37 
63 
47 

.06 

57 
62 
44 

.07 

39 
61 

42 

.06 

71 
59 
45 

.07 

72 
50 
48 

•  07 

68 
59 
41 

.08 

72 
62 
39 

.06 

72 
50 
39 

.05 

65 
54 
41 

.09 

114 
59 
45 

.07 

47 
60 
46 

.08 

59 
62 
44 

,06 

37 
61 
43 

.07 

51 
61 
42 

.03 

25 
56 
43 

2.00 
1819 
61.9 
46.2 

r  Lj  1  f'r\    CvOCDrjur'MT  CTa 
V.MH.U    t*rtr<I^^t,^JT  3lM 

WIND 

.08 

22 

ft 
* 

» 

.18 

166 

.00 

88 

•  14 

105 

.02 

8 

.05 

71 

'o 

tt 

.12 

74 

•  01 
4 

.05 

100 

•  05 

50 

• 

• 

.12 

54 

7 

•  05 

65 

.06 

36 

.02 

17 

' 

' 

107 

.03 

18 

.03 

11 

* 

.04 

23 

.01 

7 

1.223 

1033 

DAVIS    I  MSW 

EVAP 
WIND 

HIN 

.13 

23 
67 
42 

.05 

25 
68 
42 

.06 

93 
62 
41 

.03 

86 
57 
50 

.04 

76 
54 
49 

•  04 

154 
57 
46 

.04 

45 
60 
42 

.06 

57 
61 
50 

.03 

95 
57 
50 

.07 

32 
71 
48 

.07 

21 
69 
47 

•  01 

16 
61 
48 

•  01 

13 
61 
63 

•  01 

78 
64 
54 

.01 

100 
61 
48 

.06 

47 
65 
41 

.06 

26 
62 
43 

.04 

15 
57 
38 

.03 

61 
56 
44 

•  00 

138 
49 
46 

•  10 

112 
59 
39 

.08 

63 
55 
39 

.01 

39 
45 
45 

.00 

122 
46 
44 

.09 

121 
59 
42 

.03 

13 
59 
42 

.06 

17 
60 
42 

,02 

30 
55 
47 

.01 

38 
56 
46 

.02 

21 
50 
45 

1.29 
1777 
58.8 
45.1 

PQLSQM  0AM 

WIND 

.08 

52 

.07 

29 

.07 

55 

.09 

82 

.00 

78 

.00 
141 

.08 

61 

.05 

35 

.05 

55 

.05 

22 

.04 

23 

.06 

32 

.05 

21 

•  00 

59 

.00 
94 

.10 

64 

•  02 

51 

.04 

29 

.05 

51 

.00 

103 

•  03 

12 

.04 

25 

.02 

43 

.00 

96 

.04 

35 

.03 

30 

.04 

12 

,00 

25 

.00 
11 

.00 

9 

1.10 

1435 

LAKE  E 

WIND 

.06 

4 

.03 

1 

32 

37 

60 

33 

.00 

3 

7 

32 

.03 

10 

.07 

15 

.02 

7 

•  03 

79 

•  03 

.05 

14 

•  02 

14 

.06 

6 

41 

.05 

15 

.02 

11 

.02 

8 

4 

.03 

10 

.05 

29 

.04 

16 

•  05 

20 

,07 

20 

.05 

15 

.05 

15 

567 

MONTICELLO  DAM 

WIND 
MAX 

.08 

12 
71 
45 

.06 

14 
70 
47 

.08 

24 
66 
45 

.06 

29 
59 
46 

.02 

21 
57 
54 

.06 

56 
60 
48 

.03 

14 
60 
46 

.05 

19 
63 
47 

.04 

24 
63 
54 

.05 

13 
73 
53 

•  10 

10 
72 
50 

.05 

13 

68 
52 

.02 

11 
64 
53 

.03 

27 
65 
55 

•  00 

30 
62 
48 

.05 

20 
62 
41 

.05 

15 
60 
41 

.05 

9 
58 
45 

.04 

40 
61 
45 

.04 

62 
50 
47 

.05 

23 
61 
38 

.05 

16 
55 
38 

.01 

26 
46 
37 

.01 

18 
55 
46 

.08 

30 
61 
44 

.07 

26 
61 
43 

•  04 

4 

62 
43 

,04 

10 
64 
42 

.07 

22 
59 
ll 

.02 

13 
59 
44 

1.40 
651 
61.6 
45.9 

RLACERvILLE  IF5 

EVAP 

•  07 

11 

« 
* 

.12 

66 

.02 

52 

•  09 

86 

.01 

35 

•  06 

10 

• 

tt 

.17 

72 

.05 

6 

•  03 

37 

60 

• 

ft 

.09 

57 

.06 

38 

40 

.02 

20 

.04 

21 

* 

108 

.02 

8 

.  06 

23 

* 

.07 

29 

.06 

22 

1.383 

301 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.13 

43 

.06 

6 

.01 

11 

26 

.01 

24 

•  08 

87 

•  02 

26 

•  01 

4 

.05 

32 

.03 

40 

•  07 

32 

.06 

20 

•  02 

11 

•  05 

27 

.00 

53 

.04 

27 

.06 

13 

.00 

25 

.09 

42 

.06 

.  " 

.19 

49 

.05 

54 

24 

.00 

43 

.06 

76 

.24 

66 

.05 

41 

,13 

92 

.16 

63 

.09 

30 

1.953 

1131 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.13 
44 

.01 

22 

# 

65 

.03 

38 

•  00 

57 

•  02 

67 

.09 

9 

.00 

47 

» 
• 

tt 

•  11 

105 

.04 

28 

•  06 

31 

•  05 

29 

.04 

32 

ft 

.10 

55 

.00 

27 

59 

.11 

76 

.06 

58 

.15 
41 

tt 

* 
ft 

.35 

258 

.07 
46 

ft 

.44 

254 

.06 

64 

2.  133 

1512 

«HISKEYTOhN  RES<A) 

EVAP 
WIND 

.10 

4 

* 

27 

.03 

17 

.00 

18 

.13 

.00 

.00 

.03 

.04 

•  03 

.03 

36 

•  01 

30 

ft 

ft 
• 

.13 

29 

.03 

26 

•  01 

33 

.06 

39 

.03 

12 

.00 

30 

.00 

6 

.03 

25 

.03 

14 

.04 

21 

.08 

18 

•  05 

12 

.03 

7 

1.06B 

530B 

3A5IN  03 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 
WIND 

.05 

23 

.07 

24 

.14 

42 

.05 

86 

.07 

31 

•  00 

73 

•  01 

16 

•  04 

34 

.05 

38 

.08 

32 

.03 

16 

•  03 

8 

.03 

11 

.04 

65 

.04 

57 

.02 

15 

.02 

16 

.05 

.01 

57 

.05 

31 

30 

18 

.02 

33 

.06 

30 

.04 

5 

.06 

31 

.03 

13 

.01 

16 

« 

17 

.02 

15 

1.2CB 
887 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BURLINGAHE 

EVAP 

MAX 
MIN 

.OS 

72 
47 

.10 

1 7 
66 
47 

.10 

62 
46 

* 

9 
66 
55 

• 

35 
65 
55 

•  04 

1 1 
64 

50 

.09 

40 
64 
47 

« 

22 
61 
55 

.06 

s 

73 
55 

« 

5 
72 
51 

.06 

0 
71 
55 

tt 

25 
70 
53 

• 

39 
70 
55 

.02 

0 
68 
58 

.05 

1 1 
67 
53 

.08 

10 
TO 
45 

.06 

66 
46 

.02 

2 
59 
45 

69 
57 
49 

tt 

38 
55 
42 

.04 

3 
57 
41 

.02 

17 
55 
42 

.01 

20 
60 
47 

.02 

22 
60 
46 

.05 

9 
59 
45 

.04 

7 
58 
44 

.02 

5 
57 
45 

.03 

0 
57 
44 

.03 

8 
57 
43 

.02 

56 
41 

1.04 

472 
63.2 
4B.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.10 

.11 

.09 

.08 

* 

• 

.11 

•  07 

.09 

•  07 

.06 

.07 

.06 

• 

tt 

.15 

.07 

.04 

.07 

- 

.06 

.07 

.03 

.02 

.07 

.04 

• 

ft 

.14 

.10 

1.85B 

NEvtARK  (F> 

EVAP 
WIND 

.11 

31 

♦ 
* 

• 

* 

.26 

161 

.06 

58 

.05 

102 

.07 
41 

•  08 

32 

* 

« 

* 
tt 

• 

•  12 

95 

.08 

21 

.15 

82 

.02 

60 

* 

tt 

.20 

90 

.05 

61 

73 

.12 
64 

.02 

49 

tt 
tt 

tt 
tt 

tt 

.15 

110 

.04 

13 

ft 

ft 

.06 

149 

.07 

82 

1.773 
1374 

SAN   JOAQUIN  DRAINAGE 

antioch  pumping  plant 

EVAP 

.08 

.10 

.09 

.07 

•  02 

.03 

•  06 

.09 

.07 

.07 

.04 

•  05 

.02 

.02 

.02 

.06 

.05 

.04 

•  05 

.08 

.11 

.08 

.05 

.01 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

1.52 

CAMP   PARDEE  (0) 

EVAP 

.05 

17 

.07 

13 

.04 

16 

.04 

20 

•  00 

23 

.04 

49 

.06 

20 

.03 

13 

.02 

1 1 

•  04 

12 

.03 

1 3 

.03 

1 5 

.01 

20 

.04 

26 

.02 

36 

.05 

19 

.03 

15 

.11 

13 

.03 

28 

.04 

46 

.00 

12 

.03 

21 

.02 

22 

.01 

31 

.01 

16 

.02 

11 

.01 

13 

.01 

15 

.01 

11 

.01 
9 

.91 

588 

FRIANT  government  CAMP 

EVAP 

MAX 
MIN 

.12 

39 
70 
46 

.14 

26 
74 
48 

.08 

39 
68 
47 

.09 

36 
66 
52 

•  10 

82 
61 
5 1 

.04 

100 
61 
53 

.05 

20 
56 

.01 

20 
55 

.07 

1 4 
65 

.10 

34 
71 

.07 

68 

•  07 

70 

.07 

38 
69 
50 

.10 

5  7 
72 

.08 

108 
67 
55 

.08 

41 
61 
39 

.05 

26 
57 
39 

.04 

29 
59 
40 

.05 

42 
60 
42 

.06 

95 
53 
42 

.03 

56 
54 
39 

.07 

28 
54 
36 

.03 

31 
55 
40 

.01 

21 
50 
42 

,03 

53 
54 
45 

.04 

18 
61 
42 

.03 

25 
62 
42 

.03 

24 
51 
46 

.01 

16 
49 
45 

.01 

17 
49 
44 

1.76 
1206 
60.7 
45.4 

hetch  hetchy 

EVAP 

.04 

.06 

.04 

* 

tt 

. 

. 

.04 

.00 

tt 

.02 

.02 

.05 

.06 

KETTLEMAN  city  1  5SW(E) 

EVAP 
WIND 

.15 

40 

.20 

42 

.06 

51 

.23 

66 

•  22 

139 

.17 

203 

.10 

76 

•  11 

51 

.12 

35 

•  00 

40 

.15 

34 

.07 

31 

.15 

35 

.15 

93 

•  09 

136 

.11 

48 

.05 

41 

.15 

48 

.00 

74 

.06 

105 

.12 

75 

.09 

.15 

.01 

188 

.00 

83 

.19 

41 

.05 

43 

.02 

39 

.03 

36 

.00 

96 

3.00 
1996 

knights  ferry  2  SE 

EVAP 

.08 

.08 

.01 

• 

•  03 

.02 

.06 

.05 

.05 

.08 

.02 

.05 

.03 

.04 

•  00 

.04 

.05 

.04 

.03 

.10 

.04 

.03 

.03 

.03 

.02 

.00 

.04 

.02 

.00 

.01 

1.08 

LOO  I 

EVAP 
WIND 

.06 

24 

.03 

57 

•  07 

38 

.04 

50 

•  07 

86 

.08 

57 

.09 

71 

•  07 

61 

.05 

24 

.02 

6 

.02 

45 

.00 

14 

•  01 

21 

.08 

151 

•  07 

53 

.04 

38 

.04 

20 

.05 

11 

.10 

146 

.01 

72 

.09 

95 

.03 

37 

.07 
116 

.04 

70 

.02 

34 

.01 

9 

.00 

22 

.03 

45 

.02 

20 

.01 

37 

1.32 

1530 

MA-lOEvILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 

10 
70 
45 

,06 

20 
70 
52 

.07 

10 
60 
44 

.02 

100 
60 
51 

.02 

110 
57 
50 

.05 

72 
64 
49 

.00 

8 
67 
47 

.07 

50 
63 
50 

•  07 

30 
71 
50 

.06 

10 
68 
51 

.00 

10 
58 
51 

.05 

20 
60 
53 

.00 

20 
64 
54 

.06 

110 
63 
55 

.02 

20 
65 
51 

.08 

40 
65 
45 

.07 

20 
63 
43 

.07 

60 
59 
38 

.11 

170 
58 
42 

.45 

80 
59 
47 

.09 

130 
55 
41 

.06 

20 
51 
35 

.07 

96 
50 
40 

.06 

92 
54 
42 

.05 

40 
54 
40 

.05 

20 
53 
40 

.00 

20 
52 
41 

.00 

50 
50 
44 

.00 

30 
46 
42 

.00 

40 
40 
38 

1.79 
1510 
59.0 
45.7 

OAKDALE  wOODwARD  D4M(C) 

EVAP 
WIND 

.00 
14 

.04 

14 

.05 

22 

• 

2*1 

.11 

.06 

.07 

.06 

5  5 

•  06 

35 

.02 

.02 

.00 

1  4 

.00 

123 

•  01 

202 

.06 

12 

.04 

25 

.07 

23 

.05 

219 

311 

.03 

54 

.05 

114 

.00 

154 

.00 

152 

.01 

71 

.01 

39 

.01 

38 

.02 

66 

.02 

44 

15 

.993 

2665 

pancche  creek 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

103 
66 
44 

.12 

68 
69 
47 

.08 

43 
62 
50 

.09 

18 
64 

50 

.09 
45 

67 
50 

.08 

81 
66 
53 

.12 

47 

60 
43 

.09 

49 
62 
44 

.06 

41 
66 
48 

•  09 

53 
70 
48 

.06 

21 
67 
48 

.05 

53 
66 
48 

.04 

1 
62 
50 

.04 

9 
65 
52 

.05 

60 
66 
53 

.07 

52 
62 
42 

.14 

144 

60 
39 

.05 

27 
57 
40 

.06 

62 
52 
42 

.09 

88 
57 
41 

.07 

111 
54 
37 

.05 

18 
50 
39 

tt 

95 
50 
40 

.05 

30 
57 
40 

16 
51 
41 

.04 

12 
54 
45 

1 

49 
45 

0 
49 
45 

1.95a 
1348 
60.0 
45.1 

Salt  sprii'.gs  pwr  h0U5E(G) 

EVAP 

.11 

.09 

.03 

.01 

•  01 

.02 

.  00 

.02 

•  13 

.12 

•  1 1 

•  OS 

.02 

•  03 

.05 

.05 

.03 

.01 

.03 

.02 

.06 

.  03 

.06 

.10 

.11 

,03 

,20 

.15 

.15 

1.893 

SAN   LUIS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

61 
72 
44 

.12 

61 
68 
46 

.05 

64 
58 
47 

.13 

56 
66 
48 

•  00 

40 
61 
52 

.02 

103 
64 
52 

.11 

104 
60 
46 

.09 

45 
65 
48 

.08 

36 
67 

50 

•  05 

16 
72 
54 

.05 

18 
69 
49 

•  06 

20 
60 
49 

.02 

23 
60 
53 

.06 

43 

67 
55 

•  07 

75 
67 
55 

.09 

93 
62 
44 

.03 

46 
62 
44 

.05 

41 

61 
40 

.08 

35 
59 

41 

.07 

55 
51 
43 

.04 

77 
57 
41 

,06 

63 
56 

39 

.03 

37 
48 

38 

.04 

46 
48 

40 

.01 

53 
54 
40 

.04 

45 
58 
40 

.05 

39 
52 
40 

,00 

33 
53 
42 

.03 

15 
50 
47 

•  02 

19 
50 
45 

1.72 
1462 
59.9 
45.7 

S«c  rafsrano*  notM  follovrlna  SUtioo  Indax- 


COMTIfJUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALI FORNI  A 
NOVEMBER  1963 


Day  of  month 


STOCKTON  MO^BY  eoiDGE 

TRACY   PUMPING  PLaNT(A) 

SOUTH  CC45T  DR4INAGE 
06 

BE4UMCNT  PUMPING  PLANT(A) 

CACHU"A   0AM  (O 

CHULA  VISTA 

RIVERSIDE  EXP  STA  (C) 
TwITCHELL  OA" 


SOUTHEAST  DESERT 
9A5INS  C 


DEATH  VALLEY 


InDIO  U   5  DATE  GARDE'i 


1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

00^ 
H  < 

EVP 

.12 

.03 

.08 

.01 

.04 

•  06 

.05 

•  04 

• 

.00 

•  00 

.00 

• 

•  05 

•  04 

.03 

•  06 

.  04 

.00 

.04 

.03 

.00 

.02 

•  00 

.  00 

.00 

.89 

aIND 

10 

10 

20 

1  0 

25 

35 

20 

0 

1 

1 5 

25 

20 

40 

0 

15 

15 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

330 

60 

59 

58 

62 

62 

6  1 

69 

67 

63 

59 

64 

74 

74 

56 

56 

53 

5  1 

52 

53 

5  3 

50 

50 

50 

49 

59.1 

I  N 

46 

53 

53 

49 

45 

49 

50 

50 

52 

S4 

55 

55 

52 

43 

45 

52 

39 

39 

40 

43 

40 

42 

42 

48 

46 

45 

47.2 

EVAP 

.11 

.15 

.  02 

.  00 

•  09 

.12 

.11 

.10 

•  03 

.02 

01 

07 

.08 

.07 

.01 

.15 

.00 

.15 

.15 

.15 

.  09 

.00 

.00 

.  00 

.00 

1.94 

WIND 

* 

131 

132 

80 

90 

146 

82 

86 

36 

19 

26 

93 

*  7« 

'33 

22 

43 

139 

80 

129 

24 

74 

87 

6  1 

23 

24 

38 

46 

36 

1991 

EVAP 

.30 

.03 

•  14 

.03 

.05 

•  05 

.05 

•1 

•  20 

n 

nn 

.05 

.02 

.14 

.  1 1 

.06 

.18 

.05 

•  20 

.02 

•  03 

.20 

2.945 

3  5 

1  6 

17 

25 

25 

*45 

'  i 

*61 

'  30 

*  10 

*  10 

15 

26 

1  5 

10 

15 

13 

20 

37 

20 

65 

18 

2 

59C:i 

MAX 

67 

58 
44 

65 

64 

62 

68 

55 

61 

65 

70 

70 

72 

71 

64 

68 

63 

62 

55 

58 

58 

50 

55 

56 

58 

57 

53 

60 

59 

60 

62 

61.7 

MIN 

47 

49 

44 

44 

42 

40 

40 

40 

48 

48 

48 

44 

44 

46 

39 

39 

38 

38 

43 

39 

38 

37 

40 

38 

41 

37 

40 

20 

41.3 

P    .  p 

1 8 

.15 

.09 

.06 

.11 

.03 

.05 

.18 

•  13 

.15 

.15 

.15 

.10 

.07 

•  00 

.03 

.07 

.07 

.00 

- 

.50 

.12 

,08 

.05 

•  10 

.15 

•  15 

.05 

.  14 

.11 

3.333 

WIND 

S9 

46 

34 

45 

90 

76 

79 

66 

57 

57 

39 

43 

44 

60 

84 

61 

47 

66 

93 

110 

66 

39 

84 

62 

75 

58 

46 

55 

59 

1844 

MAX 

71 

72 

67 

63 

69 

^\ 

77 

«t 

62 

62 

55 

59 

57 

62 

57 

58 

62 

63 

62 

63 

63 

64 

65 

64.5 

MIN 

<.9 

51 

5 1 

49 

50 

45 

41 

It 

5 

42 

36 

4 1 

44 

43 

38 

40 

41 

42 

43 

42 

43 

44 

43 

45.  1 

EVAP 

.12 

.14 

.29 

.14 

.14 

.22 

.15 

•  11 

ft 

.18 

•  09 

.08 

.08 

.10 

.09 

« 

•  25 

•  24 

.03 

.13 

.12 

• 

.21 

.06 

.18 

.13 

.19 

.11 

3.58 

WIND 

57 

74 

« 

115 

58 

71 

154 

69 

45 

70 

39 

38 

33 

35 

111 

89 

71 

78 

148 

58 

98 

41 

52 

38 

ft 

38 

30 

1710 

75 

72 

66 

66 

56 

60 

64 

65 

67 

67 

67 

M  I  N 

5^ 

55 

- 

55 

52 

52 

41 

42 

50 

40 

41 

45 

43 

43 

43 

EVAP 

.23 

.14 

.12 

.08 

.12 

•  OS 

•  15 

■ 

■ 

.02 

.06 

.08 

•  08 

•  04 

.07 

.07 

.10 

.14 

.18 

•  12 

.  10 

•  11 

•  12 

3.06B 

WIND 

33 

22 

26 

38 

*  7  A 

22 

63 

*  37 

'  7A 

2  I 

'  7  1 

*  13 

38 

25 

21 

22 

20 

45 

55 

24 

17 

53 

48 

27 

22 

23 

27 

855 

EVAP 

.15 

.13 

.11 

.10 

.07 

.05 

.09 

* 

.78 

.17 

•  12 

.08 

.12 

.30 

.05 

.15 

•  10 

•  07 

.08 

.08 

.09 

.06 

.08 

.12 

.11 

•  11 

.10 

.10 

•  12 

3.69 

37 

55 

31 

43 

42 

63 

84 

* 

* 

391 

63 

63 

23 

41 

53 

93 

71 

89 

76 

55 

86 

73 

48 

59 

91 

53 

54 

44 

58 

60 

1999 

MAX 

78 

69 

67 

70 

66 

64 

61 

63 

60 

58 

58 

60 

58 

64 

63 

65 

63 

75 

67 

67 

66.5 

" 

44 

56 

=1. 

t  7 

la 

50 

54 

1^ 

44 

41 

44 

38 

51 

42 

38 

39 

49 

45 

41 

40 

43 

42 

42 

46.2 

EVAP 

.26 

.23 

.17 

.23 

•  15 

.48 

.34 

.24 

.14 

.15 

.16 

•  17 

.14 

.17 

.88 

.30 

.16 

•  15 

•  15 

•  15 

.22 

.06 

.131  .13 

.31 

.27 

•  13 

.15 

.17 

.15 

6.54 

WIND 

41 

20 

27 

48 

27 

234 

141 

31 

33 

7 

13 

14 

12 

36 

125 

126 

19 

22 

24 

65 

63 

58 

41  64 

113 

7 

77 

29 

31 

17 

1565 

MAX 

77 

76 

73 

75 

75 

73 

72 

73 

74 

73 

75 

75 

79 

73 

74 

69 

64 

75 

73 

64 

65 

63 

62 

61 

68 

71 

67 

67 

65 

65 

70.5 

MIN 

52 

51 

54 

56 

53 

61 

51 

49 

49 

50 

51 

51 

54 

51 

59 

49 

44 

43 

42 

53 

47 

42 

40 

40 

49 

38 

45 

45 

48 

45 

48.7 

EVAP 

.25 

.15 

.16 

.12 

.11 

.12 

.16 

.09 

.10 

.11 

.15 

•  11 

.03 

.15 

.11 

.15 

•  15 

•  07 

•  11 

.00 

.07 

.09 

.06 

.10 

.18 

.10 

•  09 

.09 

.04 

3.22 

MIND 

14 

19 

20 

10 

19 

7 

26 

20 

3 

0 

3 

2 

3 

0 

15 

12 

11 

8 

11 

16 

3 

16 

10 

15 

10 

17 

10 

2 

3 

1 

306 

MAX 

85 

72 

n5 

80 

84 

83 

82 

77 

80 

82 

82 

85 

83 

76 

81 

78 

76 

69 

71 

70 

61 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

68 

71 

75.9 

m:n 

58 

59 

60 

60 

59 

58 

55 

54 

55 

57 

59 

58 

59 

58 

59 

56 

48 

46 

46 

48 

49 

46 

40 

46 

50 

50 

46 

48 

53 

53 

53^1 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

1 

Day  of  month 

^""1 
29 

30 

31 

Average 

2 

3 

4 

5 

I 

6  7 

-ij 

9 

10 

11 

.2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

 1 

2S 

26 

27 

28 

BRAWLEY  2  SW 

 [ 



4  INCHES 

9AM 

76 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

67 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

62 

63 

62 

61 

58 

61 

64 

64 

62 

62 

62 

63 

66  .6 

MAX 

87 

75 

B4 

84 

84 

83 

63 

76 

80 

61 

62 

64 

85 

62 

64 

61 

80 

77 

75 

75 

56 

74 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

73 

74 

78.8 

MIN 

74 

68 

66 

69 

67 

67 

67 

63 

64 

65 

66 

66 

68 

68 

69 

68 

52 

52 

50 

51 

52 

50 

58 

50 

54 

54 

58 

59 

61 

62 

54.3 

8  INCHES 

9AM 

77 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

68 

67 

66 

65 

65 

65 

54 

56 

56 

65 

65 

65 

65 

59  .8 

MAX 

82 

79 

79 

79 

76 

76 

76 

77 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

74 

72 

70 

67 

68 

69 

66 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

73.5 

MIN 

77 

74 

74 

74 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

69 

68 

66 

66 

64 

64 

64 

64 

64 

66 

65 

65 

64 

64 

58.8 

12  INCHES 

9AM 

80 

78 

77 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

72 

71 

70 

69 

69 

68 

67 

68 

59 

69 

58 

68 

66 

72.9 

20  INCHES 

9AM 

80 

80 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

73 

72 

73 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

74.8 

39  INCHES 

9AM 

62 

82 

61 

81 

81 

81 

60 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

78.1 

79  INCHES 

9AM 

84 

84 

83 

63 

83 

63 

63 

63 

63 

83 

83 

82 

62 

62 

62 

62 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

60 

80 

60 

61.9 

DAVIS   1  WSW 

4  INCHES 

MAX 

65 

65 

62 

56 

57 

57 

58 

56 

57 

63 

61 

60 

58 

60 

59 

58 

55 

54 

51 

49 

52 

50 

49 

49 

52 

51 

51 

50 

50 

50 

55.6 

MIN 

49 

55 

49 

53 

53 

51 

47 

53 

54 

51 

52 

53 

56 

57 

53 

49 

48 

45 

47 

49 

45 

42 

47 

47 

45 

45 

46 

46 

46 

48 

49  .5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

1 

12  INCHES 

MAX 

_ 

- 

- 

55 

54 

56 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

58 

MIN 

1  - 

54 

51 

51 

52 

53 

53 

54 

53 

64 

64 

: 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

56 

56 

56 

58 

59 

59 

56 

56 

57 

57 

56 

55 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

56.3 

MIN 

59 

59 

59 

59 

56 

58 

56 

57 

57 

58 

58 

56 

56 

58 

57 

57 

55 

55 

54 

53 

53 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

53 

56.6 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLAS5  THERMOMETERS 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING   kT   8  A  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA  '  ' 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGAjrO  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   16  INCH  DEPTH  FROM  e  A.  M.  NOVEMBER  13   TO  8  A.  M,   NOVEMBER  15 
( 48  HOURS ) , 

MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


3m  r*f«r*no«  aotM  ioUowtng  Station  Indsx. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALI FORNI A 
NOVEMBER  1963 


Station 


Day  of  month 


^    \     ]    \  T 

2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     IS     16     17    IS     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

FOREST  6lEN 
TULElAKE 

YSEKi 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

AlTURAS  ranger  STATION 
BLUE  CANYON  *8  AIRPORT 

CANYCiN  0A>( 
CHESTER 
JESS  VALLEY 
MAN2ANITA  LAKE 
MC  CLOuD 
MItwERAL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

OUINCY   RANGER  STATION 

SIERBAvILLE   RANGER  STA 

SODA  SPRINGS  I  E 

STRAkBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
9ASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 

DOYLE  5  5SE 

FORT  9IDWELL 

MEYERS  <.  5h 

MONO  LAKE 

SaUAh  VALLEY 

T4H0E  CITY 

WOOOFORDS 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
GRANT  GROVE 

HUNTINGTON  LAKE 

SO   ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 
CUYAMACa 

IDYLLWILD  RANGER  STA 


SNOWFALL 
5N  ON  GNO 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GnD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


15.0 

32 


19.5 

21 


1.012.0 

15 


13.0 

17 


6.0 


3.0  T 

15  15 


l.C 
0.5|  0.1 


Sm  r«ier«nc«  ootas  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  Novi2^^R°iSl? 


Station 

Day  0^  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

- 

12 

2 

MOUNT  WILSON  FC  336  B 

SNOWFALL 
5N  ON  GnD 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 
W TR  EQU I  V 

T 

3.1 

I 

T 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

1.0 

1 

0.5 

1 

T 

T 

1.5 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

2.0 

2 

2 

2 

I 

T 

T 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

0.5 

1 

0.5 

1 

T 

5.0 

3 

3.0 

5 

2 

2 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1 

1 

1 

1 

1.0 

1 

l.o 

2 

2 

1 

0.5 

1 

1 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  diiectioD 

Wind 

m. 

speed 
P  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

I 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  ^ 
o  a 

< 

o  t~ 
o  yi 

o 

ISd 
Wd  00'* 

O  1- 
O  (/I 

o 

Trace 

01-09 

10-49 

66-09 

100-1,99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSVILLE   WB  AIRPORT 

esE 

XI 

5.2 

2  3++ 

NNW 

15 

89 

72 

61 

81 

8 

1 

4 

0 

0 

0 

13 

6.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

36 

25 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

5.4 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

64 

0 

3 

3 

3 

1 

4 

14 

7.6 

BURBANK   WB  AIRPORT 

SSE 

12 

6.3 

28++ 

NW 

7 

69 

49 

45 

65 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

6 

5.1 

EUREKA  WB  CITY 

SEt 

7.5 

33 

SEt 

22 

I 

6 

10 

3 

1 

0 

21 

42 

8.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ESE 

11 

5.2 

27 

NW 

15 

92 

81 

69 

89 

6 

2 

5 

3 

0 

0 

16 

38 

8.1 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

5.1 

29++ 

NW 

21+ 

82 

62 

55 

79 

2 

0 

0 

4 

0 

0 

6 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

ENE 

lA 

7.6 

28++ 

NNW 

21+ 

73 

58 

62 

75 

1 

1 

0 

4 

0 

0 

6 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

NEt 

6.8 

3A 

NWf 

21 

62 

49 

48 

64 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

5 

73 

4.6 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

81 

71 

4 

1 

4 

3 

3 

0 

15 

7.8 

OAJCLANO  WB  AIRPORT 

SE 

13 

7.8 

A0++ 

5W 

5 

85 

.83 

76 

82 

3 

6 

2 

2 

1 

0 

14 

6.7 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.0 

25++ 

NW 

20 

1 

4 

4 

0 

1 

0 

10 

5.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SSE 

le 

9. A 

38 

sw 

5 

65 

78 

64 

81 

8 

3 

6 

1 

2 

0 

20 

49 

7.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

16 

*.6 

34 

S 

5 

97 

91 

78 

92 

4 

3 

3 

5 

0 

0 

15 

36 

7.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

3 

5 

2 

5 

0 

0 

15 

SANDBERG  WB 

ENE 

1A.6 

62++ 

NNW 

21 

55 

1 

0 

4 

2 

0 

0 

7 

5.8 

SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

5.6 

28 

NE 

1 

75 

54 

60 

74 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

8 

73 

4.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SE 

10 

7. it 

6A 

SSW 

5 

87 

79 

68 

81 

5 

3 

2 

4 

0 

0 

14 

6.7 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

SE( 

22 

6.7 

32 

s* 

5 

71$ 

1 

6 

4 

3 

0 

0 

14 

44 

SANTA   CATALIt^   WB  AIRPORT 

3 

0 

2 

1 

1 

0 

7 

5.2 

SAN  JOSE 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

NW 

11 

7.2 

25++ 

WNW 

20 

82 

55 

58 

79 

1 

3 

4 

1 

0 

0 

9 

5.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

SE 

17 

6. A 

2  7++ 

SE 

23+ 

92 

89 

75 

89 

4 

2 

3 

3 

1 

° 

13 

8.6 

t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$     8i00  A.M. 


See  ralttrenoe  Dotas  foliowin^  Stetioii  Index. 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

i 

0 
O 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vJooLn  VLn 

TEMP. 

PRECIP. 

,  SPECIAi 

ACTON  esCONOlOO  FC261BE 

LOS  ANGELES 

29 

30 

lie  17 

2920 

J  C  FASSOLD 

AOCLANTO 

0024 

SAN  8ERDIN0 

34 

35 

117  25 

2845 

FRANK  ESERT 

ADIN  HANGER  STATION 

0029 

MODOC 

12 

120  57 

4193 

5P 

91 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  H 

006* 

CONTRA  COSTA 

FRANK  J  CuZIILLO 

ALDERPOINT 

008S  HUMBOLDT 

123  36 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  **6 

Oils 

LOS  ANGELES 

236 

51 

C 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

0136: 

SAN  DIEGO 

32 

50 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

01*4 

LOS  ANGELES 

34 

11 

112' 

RuaiO  CANON  L+H  ASN 

ALTUBAS  Ranger  station 

0161 

MODOC 

41 

29 

120  32 

4365 

8A 

8A 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOT 

0176, 

SAN  6ERD1N0 

34 

34 

115  45 

635 

: 

STATE  OIW  OF  HWTS 

ANGIOLA 

0204. 

TULARE 

9 

35 

59 

119  29 

205 

5P 

ANCIOLA  ELEV  1-  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38 

34 

122  26 

1815 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FIBREBOAHD  MILL 

022T 

CONTRA  COSTA 

38 

121  46 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 

023; 

CONTRA  COSTA 

37 

59 

61 

9i 

B« 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

RIVERSIDE 

116  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAHP 

VENTURA 

3< 

34 

52 

119  20 

c 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

15 

34 

31 

117  13 

2935 

9P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

032C 

SN  LUIS  OBPO 

35 

07 

120  34 

105 

BA 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36 

121  29 

BOO 

c 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  seCO  RS  FC  508  C 

032T 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FORE  ST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

9 

36 

29 

118  50 

170B 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 

03551  ORANGE 

33 

55 

117  53 

340 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

38 

25 

122  15 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL 

36 

28 

118  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY 

37 

05 

119  29 

2011 

5P 

SP 

PETE  E  DUBOSE 

AUBURN 

38 

54 

121  04 

1297 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  Pleasure  pier 

lie  19 

HARBOR  MASTER 

AVILA  BEACH 

0403 

S  LUIS  OBISPO 

120  44 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AIUSA  city  park   FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

« 

117  54 

AZUSA    CITt  park 

BADGER 

38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE   E  wEDDLE 

BADGER  PASS 

MAR  t  POSA 

37 

40 

119  40 

7300 

US  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

SAN  BERDINO 

L  E  METhENY 

BAKER  9  NNW 

SAN  BERDINO 

BA 

L    A   WTR    *    PwR  DEPT 

BAKERSFIELO  we  AIRPORT 

1( 

MH 

U  S  WEATHER  BUREAU 

salch  power  house 

119  05 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

2; 

56 

122  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  Park 

ORANGE 

117  51 

5P 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

32 

116  40 

7A 

7* 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

SAN  BEROINO 

117  01 

4P 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BARTON  FLAT 

11 

36 

49 

118  53 

3760 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RtOGE 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

119  55 

5165 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEALE  AFB 

39 

07 

121  26 

113 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

BEARTRAP  MEADOW 

I 

41 

lie  52 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

R I  VERS  1 DE 

z] 

56 

116  59 

261 : 

6A 

c 

BEAUMONT    IRRIG  OlST 

BEAUMONT    PUMPfNG  PLANT 

RIVERSIDE 

28 

116  58 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   I  E 

060? 

RIVERSIDE 

56 

2601 

4P 

4P 

U  S  wB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

061T 

TUOLUMNE 

3T 

00 

6  500 

s 

HETCM  HETCHY   WTR  SUP 

0619 

LOS  ANGELES 

34 

05 

lie  27 

540 

5P 

c 

MIKE   MC  NALLY 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRU2 

37 

05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37 

122  15 

299 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRyEssa  lake 

070& 

NAPA 

231 

36 

33 

122  14 

460 

lOA 

10*  IDA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  T  S 

0715i 

SISKIYOU 

12! 

41 

122  14 

61 4< 

U  S  WEATHER  BUREAU 

B1E8ER 

LASSEN 

21 

07 

121  06 

41  30 

C 

MARK   P  MICKS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

45 

123  15 

1272 

BA'  8a| 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

116  55 

674! 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

074Z 

SAN  BERDINO 

116  58 

7aI 

C  H 

KENNETH  V  SIMPSON 

BEG  BEND  RANGER  STATION 

0747 

PLACER 

( 

39 

18 

120  31 

573! 

i 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DALTON  dam  FC22)e-E 

0759 

LOS  ANGELES 

26 

34 

10 

117  49 

1575 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37 

08 

lie  29 

1  S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117  41 

6862 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

4 

36 

121  47 

235 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCftbO-E 

0798 

LOS  ANGELES 

118  11 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM   GEN  HOSPITAl, 

0816 

LOS  ANGELES 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

INYO 

118  35 

Hit 

CALIF  ELEC  Power  co 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

FRESNO 

lie  34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  W6  AIRPORT 

0S22 

INYO 

lie  22 

MID 

Hia 

C  Hj' 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INTO 

1, 
4 

lie  43 

939( 
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SAN  BERDINO 

28 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

SAN  BERDINO 

2e 

34 

05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 
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STATION 


FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RANGER  5TA 
FORKS  OF  SALMON 
BIDWELL 
eRAGG 
BRAGG 

FOR 


FOR 


FREI 


ESE 


DOM  I 


GULCH 
SNO  WB  AIRPORT 
ANT  GOVERNMENT  CAMP 
LERTON  ARROUES  RANCH 
(.ERTON  DAM 
LERTON  HILLCREST  RES 
GAR8ERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 

GEM  LAKE 

georgetown 

georgetown  ranger  sta 
ger8er  ranch 
rle  creek  camp 

braltar  dam  no  ; 
llespie  field 

LROY 

LROY  e  N£ 


3130  TRINITY 
31311  PLACER 
3151  SISKIYOU 
3167  MODOC 
3161  MENDOCINO 
3lb't  MENDOCINO 
3173  DEL  NORTE 
3176  SISKIYOU 
3182  SISKJYOU 
3191  SONOMA 

3232  SANTA  CRUZ 
32't2  SHASTA 
3257*  FRESNO 
3261,  FRESNO 
327'^  ORANGE 
32851  ORANGE 
3288  ORANGE 
33201  HUMBOLDT 
333b|  EL  DORADO 
DEL  NORTE 

336'5|  MONO 
33ei|  EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
33es{  EL  DORADO 
TULARE 

3NTA  BARBARA 
341^  SAN  DIEGO 
[l{  SANTA  CLAfiA 
SANTA  CLAfiA 


GILROY  1*.  ENE  '  3'.22  SANTA  CLARA 

GLAMIS  6  ENE  3'.3'.  IMPERIAL 
GLENOALE  STAPEN  FC  295q  3<.5q  LOS  ANGELES 

GLENOORA  WEST  FC   18*  3'.52;  LOS  ANGELES 

GLENNVILLE  3'.63j  KERN 
GLENNVILLE    FULTON  RS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANI TE  8AS1N 


3465<  K£RN 
3'.91l  PLACER 
3»02|  SAN  BENITO 


GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  Ml 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZ2LY  FLATS 
GROVELAND  2 
GROVELANO  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 


355lj  TULARE 
MNTC  STA  356'H  SISKIYOU 
3571  NEVADA 
3578  SONOMA 
36liJ  SISKIYOU 
3t>2l\  PLUMAS 
3*.49  EL  DORADO 
36691  TUOLUMNE 
367Z  TUOLUMNE 
3691  SONOMA 


LOWER  FC  36<> 
HAINES  CANYON 

UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  i 
HAMILTON  BRANCH  I 


3701  LOS  ANGELES 

370<.  LOS  ANGELES 
3710  INYO 
371i,  SAN  MATEO 
37251  PLUMAS 


HAMILTON  AIR  FORCE  BASE]  3731^  MARIN 
HANFORD  j  37<>7|  KINGS 

HANSEN  DAM  375l|  LOS  ANGELES 


HARRISON  GULCM  RS  i  3791  SHASTA 

HARRY  L  ENGLEBRIGMT  DAM  380q  NEVADA 
HAT  CREEK  ftS  ' 
HAT  CREEK  Ph  NO  1  ! 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE  , 

healdssurg  ! 


I  SHASTA 
382^  SHASTA 
38551  RIVERSIDE 


HEALOSBURG  2  E 
HEMEI 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHT 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
-HILTS 

HOBERGS 
HOCKET 
H0E6EE 
HOLLIS 
HOLLI S 
HOLLIS 
HONEyDI 
HOOPA 
HOOPA  2  SE 
HOPLAND 


'  38781 


ER  2 

ER  10  ENE 
W  2  WSW 


NE 


hopland  largo  station 
hossack 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
MUfiKEY   CREEK  PARK 
HTAMPOM 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
OR  I  A 

DYLLWILD  RANGER  STA 
MPERIAl 

MPERIAL   FAA  AP 
NDEPENDENCE 
NDEPENDENCE  ONION  VLY 
NDIO  U  S  DATE  GARDEN 


SONOMA 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
{  SAN  BENITO 

1  SEROINO 
I  TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 
SISKIYOU 


iOITI  LOS  ANGi 
1022!  SAN  BEN 
(>025j  SAN  BEN 
1.0351  SAN  BEN 
i.07<J  MUMBOLD 
4082  HUMBOlO' 
'•OeJ  HUMBOLD 
*09T  LAKE 


«il00|  MENDOCINO 
4120  TULARE 
falltU  SN  LUIS  OBPO 
<.l<.a  TUOLUMNE 
'•Ibti  TEHAMA 


NYOKERN  ARMITAGE 
ONE 

OWA  HILL 
RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 


JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KE£  RANCH 

KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  ; 
etERN  RIVER  Ph  NO  1 
KERN  RIVER  Ph  no  3 
KETTLEMAN   CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILASC  POWER  HOUSE 

KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
lORSEL 

KY6URZ  STRAWBEfifiY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
■LACUNA  BEACH 
LACUNA  8EACH  2 


ftlTa  FRESNO 
••ISl  RIVERSIDE 
'»191  TRINITY 
4202  DEL  NORTE 

42oJ  SAN  BENITO 
".ZU!  RIVERSIDE 
<.223l  IMPERIAL 
■•ZZiJ  IMPERIAL 
'•232  INYO 
^ZlSj  INYO 
425^  RIVERSIDE 
l>27a  KERN 


PLACER 
SAN  6ERDIN0 
HOOOC 
TULARE 
SAN  8ERDIND 
SAN  OIEGO 
SAN  OIEGO 
SNTA  BARBARA 
FRESNO 
SAN  BERDINO 


446' 

SONOMA 

44i8e|  LAKE 

45od  MARIN 

450&  SAN  JOaOUIN 

45181  TULARE 

".SZOj  KERN 

45Z3i  '^^'^^ 

453J  KINGS 

4536|  KINGS 

4544|  SHASTA 

4555]  MONTEREY 
4577]  DEL  NORTE 
45871  HUMBOLDT 
4590]  STANISLAUS 
4602!  HUMBOLDT 

EL  DORADO 
462B|  LOS  ANGELES 
4633  CONTRA  COSTA 
4647  ORANGE 
4650  ORANGE 


1  5Z 
1  35 
41  36 


23  20 

20  50 

23  19 

20  08 

23  48 
2  3  49 

24  09 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


326^  MID  HID 


6600  BA  8A 

50B5j  I  6R 

26'<C|  SAj  6C\ 

210  t>P  61^ 

281^  12^1 


.8  16  i  2454 


23  07 
B  37 
0  23 


0  40  2650 


2930    8A  8. 


2703     5^  5P 


320     5P  51 


31 5|  8A 


MRS  6  E  ESLlCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MaRJORIE  a  GEORGE 
L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 
U  S  we  OBSERVER 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  euR  RECLAMATION 

MISS  M  ARROUES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 

MRS  N  E  PANCOAST 

R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHl 
u  s  WEATHER  Bureau 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  OEP 
SAN  DIEGO  COUNTY  j 
GILROY  FlfiE  DISTRICT  ! 
WILLIAM  . 


5ETM  E  AUSER 

DESERT  METALS  CO 

RALPH  SIAPENHORSI 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  F  WALL 

MRS  AlTA  M  BOGUE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS   EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  LAURA  B  CEDERlOF 
OUANE  J  COK 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  8UTTNER 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
L  a  WTR  •  PwR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENi 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  ORENNAN 
HEALOSBURG  FIRE  OEPT 

WALDO  F  IVERSON 
LAKE  HEMET  HUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 
MRS  ClORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
DEPI  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  0  H08ERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITy  of  HOLLISIER 
CITY  OF  MOLLiSTER 
MRS  EDA  C  HU86ELL 
MRS  ANNE  M  AOAMS 
Bur   INDIAN  AFFAIRS 
MBS  DOROTHY  HC  COLLUM 
JOHANNA   J  COUCH 

CLIFFORD  U  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HE'CH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS  IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 

NEW  IDRIA  MINE  *  ChEH 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  iRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 

CLAYTON  RUSH 
METRO  WATER  OIST 
WALTER  CAnTRAlL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEX. 
JOHN  K.  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  FARM   +   HOME  AOV 
HENRY   M  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  £  COMPANY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
0  LEE  EMERSON 
RAYMOND  WILLMS 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLT  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
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COUNTY 

.  ■■  AINAGE  I 

M 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

PRECIP. 

5 

E 

1  specialI 

6P 

34 

750O 

s 

DEPT  WATER  Resources 

LAKE   ARROWHEAD  f  0 

LAKE  ELEANOR 

s 

HETCH  HETCHT  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

c 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

GEORGE  R  TuRNSULL 

LAKEPORT  SCS 

LAKE 

39  02 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

LAKE  SABRINA 

470' 

INYO 

li 

37  13 

118  37 

906! 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKE SHORE 

4709 

23 

122  23 

107! 

SP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  DIEGO 

HELI X   IRRIG  OlSI 

5P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

33 

5P 

51 

LA  MESA  F 1  RE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA   PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

35  23 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

477- 

PLUMAS 

e 

39  41 

120  58 

4975 

c 

MICHAEL  C  L1B6ET 

481; 

t 

121  29 

506 

5P 

51 

164< 

2: 

LE  GRAND 

MERCED 

37  14 

5P 

MERCED  CO  FIPE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

EL  DORADO 

IB  35 

121  01 

540 

7A 

IVAN   R  LEHMAN 

4890 

119  02 

51  3 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

4977 

495! 

5ooi 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

32  59 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

LOOl 

5032 

SAN  JOaOUIN 

I, 

38  07 

121  17 

40 

5P 

5P 

5P 

LOOI    SEWAGE   TREAT  PL 

5040 

2 

340{ 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOMPOC 

SNTA  BARBARA 

4P 

LOMPOC  FIRE  OEPT 

50Ti 

U  S  FOREST  SERVICE 

IP 

39  4! 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

39  41 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LOOKOUT   3  WSW 

MODOC 

41  J2 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5091 

KERN 

11 

3: 

35  18 

UB  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

510T 

120  17 

56! 

BA 

13 

33  56 

MIC 

LOS  ANGELES  Wfl  CITY 

LOS  ANGELES 

MID 

MIO 

7A 

SS 

LOS  GAT05 

5P 

9A 

5P 

LOST  HILLS 

KERN 

35  37 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

LOWER  KIBBEY  RIOGE 

5160 

TUOLUMNE 

38  01 

119  53 

6500 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

516; 

3: 

116  56 

500 

c 

8A 

SS 

SS 

5218 

SAN  BERDINO 

'A 

MADERA 

MADERA 

36  56 

BA 

STATE    DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER    RANGER  STA 

5244 

TRINI TY 

r 

40  27 

123  32 

2775 

U  S  FOREST  SERVICE 

5251 

2: 

122  47 

2395 

c 

37  37 

DEPT  WATER  RESOURCES 

VAR 

VAR 

8A 

MID 

HID 

BP 

MARKLEEVILLE 

ALPINE 

38  42 

ELOISE  9  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

53T1 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

c  ■ 

MARGARET  S  PLUMMER 

53T; 

122  06 

271 

Bi 

9A 

5P 

2: 

SA 

7A 

8A 

MEOICINE  LAKE 

SI  SKI  YOU 

41  35 

U  S  WEATHER  BUREAU 

mendota  dam 

552( 

FRESNO 

z- 

36  47 

120  22 

16( 

7A 

FRANK  F  M01T02A 

553; 

120  29 

4P 

4P 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5P 

EL  DORADO 

7P 

MEYERS    INSPECTION  STA 

557^ 
3572 

EL  DORADO 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDDLETOWN  4  WSW 

S) 

MILFOHD   LAUFMAN  RS 

LASSEN 

40  08 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  SERDINO 

\\ 

34  05 

117  02 

294C 

3P 

3P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

5632 

21 

116  56 

4945 

c 

66 

5679 

5P 

115  32 

5P 

572; 

3T  39 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37  38 

CITY  OF  MODESTO 

HOJAVE 

5756 

KERN 

35  03 

lie  10 

ZT35 

8A 

: 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

5758 

118  09 

2680 

SS 

SS 

5P 

264C 

li  3I 

61 

38  30 

''^ 

8A, 

32  41 

c 

MORGAN  HILL  2  E 

SANTA  CLARA 

37  oe 

S« 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5B46 

SANTA  CLARA 

21 

37  09 

121  46 

c 

MANUEL  V  ROSE 

5853. 

20 

t 

58631 

116  34 

25BC 

7* 

586b 

120  51 

5P 

5* 

MIO 

589C 

115  32 

4731 

5P 

5f 

590O 

4275 

8A 

c 

5901 

28 

117  37 

7735 

Af 

340t 

BA 

c 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

59  33| 

SANTA  CLAfiA 

37  20 

IIP 

UP 

U  S  UB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  Ranger  sta 

5941 

SISKIYOU 

1; 

41  47 

122  00 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

leoa 

c 

JACK   1  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

SI SKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

75O0 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT    SHASTA  HB  CITY 

5983 

21 

41  19 

122  19 

3S4A 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAMALPAIS    2  SW 

MARIN 

IT 

122  36 

570? 

c 

CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

MOUNT  WILSON  FC  338  6 

6006 

118  04 

C  H 

U  S  we  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

602T 

17 

122  34 

171 

;3 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

a 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

60561 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

BA 

BA 

BA 

MONTEREY  CO  FCWCD 

NAPA 

6065 

IT 

38  18 

122  17 

16 

7* 

EARL  S  GIPSON 

»NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

IT 

38  17 

122  16 

5P 

5f 

JOHN   F  ALLEMANT 

-  382  - 
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NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOCINO 

n 

39  10 

123  34 

220| 

NEEDLES 

6115 

SAN  SERDINO 

34  50 

114  36 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

61ie 

SAN  BERDINO 

34  46 

U4  37 

91^ 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

34  46 

lie  35 

2690 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

39  16 

121  01 

NEWARK 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

newbuRt  park  U  SW 

VENTURA 

3: 

34  09 

118  58 

7&d 

NEWHALL  SOUEDAD  FC   iZ  C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1243^ 

NEWHALL  V  S  RANGE"  STA 

29 

34  22 

lie  31 

1342^ 

NEWMAN  Z  NW 

6Ibf 

STANISLAUS 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

117  53 

] 

NICOLAUS  92 

SUITER 

3S  56 

121  33 

NIGHTINGALE 

RIVERSIDE 

33  35 

116  27 

4025^ 

NILAND 

IMPERIAL 

33  17 

115  31 

-5g 

NIPOMO  2  NW 

SN  LUIS  OBPO 

35  04 

120  30 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

MADERA 

27 

37  14 

119  30 

263q 

NOVATO  e  WNW 

n 

38  08 

122  43 

OAKOALE  MOOOMARO  DAM 

STANI SLAUS 

3' 

37  52 

2ia 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

12 

41  50 

122  51 

1963 

OAKLAND  we  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

1 

OAKVILLE  1  W 

6351 

17 

122  25 

17a 

OAKVILLE  6  SW  «  Z 

''lit, 

17 

38  24 

122  28 

1685^ 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

lood 

•OCEANSlOE 

till 

SAN  DIEGO 

33  12 

117  23 

84{ 

OCEANSIDE  Pumping  plant 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

117  21 

OCOTlLLO  WELLS 

6333 

SAN  DIEGO 

6 

33  09 

116  06 

17S 

OILFIELDS  JOAQUIN  RIDGE 

6395 

FRESNO 

I] 

3620 

OJAI 

6399 

VENTURA 

ORANGE 

33  55 

117  51 

ONION  VALLEV 

6A52 

PLUMAS 

'\ 

6535 

1 

ONO 

6'>55 

23 

40  29 

122  37 

960 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

6<>65 

LOS  ANGELES 

Zt 

118  06 

4250 

ORANGE  CDUNTV  RESERVOIR 

64.73 

ORANGE 

26 

13  56 

117  53 

662 

ORANGE  COVE 

6i.T6 

FRESNO 

36  37 

119  18 

431 

ORICk   PRAIRIE  CREEK  Pn 

HUMBOLDT 

1" 

41  22 

124  01 

161 

ORLAND 

6506 

231 

39  45 

122  12 

25J 

ORLEANS 

6509 

HUMBOLDT 

12 

123  32 

4oa 

OROVILLE 

6521 

s 

39  30 

121  33 

171 

OROVILLE  BRIDGE 

BUTTE 

s 

39  31 

121  34 

220 

OROVILLE  RANGER  STATION 

6526 

eUTTE 

30^ 

OSTRANDER  LAKE 

MAR  IPOS A 

1* 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

OZENA 

6576 

VENTURA 

30 

27! 

34  42 

119  19 

370a 

PACHECO  PASS 

MERCED 

37  04 

121  11 

880 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  30 

3440 

PACOIMA  0AM  FC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

'J 

34  20 

118  24 

1500 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  SEN! TO 

2C 

121  22 

950 

PALMDALE 

662'! 

LOS  ANGELES 

34  35 

lie  06 

2596^ 

PALMDALE  FAA  Al RPORT 

LOS  ANGELES 

34  38 

118  05 

25H 

PALM  SPRINGS 

6635 

RIVERSIDE 

411 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

66<>6 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  08 

PALOMA 

665C 

MONTEREY 

24 

121  30 

163^ 

PALOMAfi  MTN  OBSERVATOfir 

SAN  DIEGO 

3: 

33  21 

116  52 

PALOS  VERDES  EST  FC  «.  30 

6663 

LOS  ANGELES 

33 

J3  46 

118  23 

2161 

PANOCHE 

27 

120  50 

1  26^ 

PANOCHE  CREEK 

6677 

FRESNO 

27 

120  35 

370 

PARADISE 

6685 

BUTTE 

23 

39  46 

121  38 

1790 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

^3 

119  40 

PARKER  RESERVOIR 

669? 

SAN  BERDINO 

34  17 

114  10 

738 

PARKFIELD 

6703> 

MONTEREY 

2 

35  53 

1462 

PARKFIELD  7  NNW 

MONTEREY 

ft 

36  00 

120  ;8 

3590 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

1; 

34  09 

lie  09 

864 

PASKENTA  RANGER  STATIO^ 

lEMAMA 

PASO  flOBLES 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  39 

120  41 

700 

PASO  POSLES  S  NW 

120  45 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPORf 

67<.? 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  38 

803 

PATT IWAT 

5754 

IC 

34  56 

119  23 

3666 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

1840 

36  36 

118  40 

9700 

PEfifilS 

6616 

RIVERSIDE 

PETALUMA  FIRE  STATION  2 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

PETALUMA  1  N 

6629 

17 

39  15 

122  38 

27 

PIEORA 

6857 

FRESNO 

U 

36  48 

119  23 

5S0 

PIEDRA  BLANCA  GUARD  5T< 

VENTURA 

29 

34  34 

119  10 

3065 

PINE  CANYON  PATROL 

STATION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

29 

116  26 

PINNACLES  NATIONAL  HON 

6926 

SAN  BENITO 

36  29 

121  11 

1307 

PIRU  2  Ese 

69J>C 

VENTURA 

29 

34  24 

lie  45 

730 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35  08 

120  38 

80 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  S 

69'.6 

SHASTA 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

36  56 

122  52 

1560 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

38  44 

120  46 

1890 

PLACERVILLE  IPG 

6962 

EL  DORADO 

38  44 

120  44 

2755 

PLACERVILLE  DISPOSAL  PL 

6964 

EL  DORADO 

120  51 

1546 

PLASKETT 

6972 

GLENN 

39  44 

122  51 

PLATINA 

6975 

SHASTA 

23 

40  22 

122  53 

2260 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

197 

POINT  ARCUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

33 

120  35 

POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 

7016 

SNTA  BARBARA 

34  34 

120  39 

92 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

702A 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

59 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

635 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

PORTERVILLE 

36  04 

119  01 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  26 

4636 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

35  48 

7000 

POSEY  3  E 

7096 

10 

lie  38 

4960 

POTTER  VALLEY   3  NNW 

MENDOC [NO 

22 

123  08 

1055 

POTTER  VALLEY   3  S£ 

71  Of 

MENDOC INO 

2: 

39  lb 

123  04 

noo 

POTTER  VALLEY  PwR  HOUSE 

7109 

MENDOC 1  NO 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

32  57 

117  04 

445 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

560 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

^'^ 

36  11 

120  42 

23O0 

OUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

36  07 

116  32 

7200 

QuiNcY  Ranger  station 

7195 

39  56 

120  57 

340^ 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

SAN  DIEGO 

3; 

33  04 

1460 

RANCMlTA 

72b*' 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

7253. 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

RATTLESNAKE  CREEK 

i: 

36  59 

116  43 

9900 

RAYMOND  9  N 

727; 

MAR  1 POSA 

119  S3 

IZIO 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

2: 

»0  OS 

122  15 

341 

REDOING  1  SE 

7295 

SHASTA 

23 

to  34 

122  23 

470 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

SHASTA 

23 

to  35 

122  24 

577 

REDLANDS 

7306 

SAN  SERDINO 

28 

3.  03 

1318 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

4 

122  14 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

11  n 

123  12 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7A04 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

500 

37  56 

122  21 

55 

RIO  VISTA 

litM 

SOLANO 

23 

38  09 

121  41 

22 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  23 

640 

RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

117  20 

1015 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

39  10 

120  30 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

I' 

37  27 

118  44 

9670 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

38  48 

121  14 

239 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

2' 

37  19 

118  52 

10000 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

SHASTA 

40  49 

121  56 

2117 

RUNNING  SPRINGS  I  E 

7600 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

5ACMES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

23 

38  35 

121  29 

23 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

23 

40  10 

122  46 

3850 

sagehen  creek 

7641 

NEVADA 

36 

39  26  1  120  14 

6337 

SAINT  HELENA 

7643 

38  30 

122  28 

255 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

1 

38  30 

122  32 

1792 

SAINT  HELENA   7  NE 

23 

38  34 

122  22 

1050 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

145 

SAINT  MflRYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S  5? 


BA  BA 
8A  BA 


BA  B^ 

7a{  7A( 


5P  5P 
8A  6A 
HID  MIC 


UP  IIP 
8A 


;3 


MASONITE  CORPORATION 
I  CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  EIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  OIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 

I       U  S  FOREST  SERVICE 
EDWARD  L  THOMPSON 
S  SN  JDAUUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUS  WEATHER  BUREAU 

MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  SLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 

S  PACIFIC   TEL+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 

S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  6EACM  +  PARK 
ORLAND   UNIT    WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT   E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRV 

S  DwRtNATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

JEFF  SUTLER 

U  S  BuR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 
I  £  K  BARR 
I  JOHN  P  OMRWALL 

PALMDALE  IRRIG  Dl ST 
I  FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

I  ENGINEERING  DEPT 
I  JAMES  A  BELL 

I   I  palomar  observatory 

!  GEORGE  TALLY 
I  MISS  LILY  BERG 
I  EMPLOYEE  ENTERPRI SR 
I  PACIFIC  GAS'ELEC  CO 
a  HETCH  HEICHY  WTR  SUP 
1  METRO  WATER  DISTRICT 
;  HERBERT  H  DURHAM 

!  RAULSTON  P  MORRISON 
I  PASADENA  WATER  DEPT 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  R08LES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  u  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAlx 
MRS   IDA  H  AKERS 

COUNTY  FCO 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT    PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  OEPARTHENI 
P  G  +  E  COMPANY 

AUBREY  W  PITTS 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
JAMES  D  M0UN60VAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAyBELL 
REUBEN  &  DALTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  MTS  LODGE 
WILLIAM   A  OESPAIN 
RUSSELL    E  NEAR 
P   G  *   E  COMPANY 

POWAY    MUN  WATER  DIST 

ENGINEERS 
NELSON  M  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
SPAULOl NG 
I  NSON 
FIRE  DEPT 
ENGINEERS 
CHARD   tf  SCHALL 

S  WEATHER  BUREAU 
TY  OF  REDDING 
:ODING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
DEPT   STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
LIF  DIV  BEACH  +  PkS 
TY  OF  RICHMOND 
S  ARMY  DEPOT 

VERSIOE  FIRE  DEPT 


LOUt  S 


TRUS  ExP 
PT  OF  WATER  resource: 
PT  WATER  RESOURCES 
YHOND  H  JOHNSON 
I  CALIF  EDISON  CO 

STATE  ENG 
S  MARIAN  L  BERTAGNA 
ATE  OIV  OF  HWYS 


TCH  HETCHY 

u  s  WEATHER  Bureau 
u  s  WEATHER  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIl 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  6  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 

BENEDICT 


SUP 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

\.fDJLtn  V  Cifl 

TCMP. 

PRECIP.  1 

EVAP. 

SPECIAL 

SALINAS  2  E 

7668 

MONTEREY 

24 

121  37 

60 

5P 

SALINAS  Rural  f  d 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

MONTERy 

24 

121  36 

MIC 

MIO 

FED  Aviation  agency 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUI S  OBPO 

2' 

35  20 

120  30 

I  375 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

120  24 

JOE  CA6RAL  Jfl 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

7669 

AMADOR 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

40  53 

123  35 

623 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

38  10 

120  40 

854 

9A 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34  10 

2394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7714 

24 

36  01 

121  15 

lObO 

5P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

435 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

3b  31 

121  05 

C 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

26 

34  08 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  2b 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANOBERG  PATROL 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

15 

34  45 

lie  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERO  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

4517 

c  hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

33 

32  44 

117  10 

Mil 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS  FIRE  WRD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

2b 

34  06 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

7750 

LOS^ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EHIGDIO  RANCH 

7753 

35  00 

119  11 

1450 

KERN   COUNTY   LAND  CO 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

775ii 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

116  28 

SS 

SS 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCl SCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FfiANCISCt 

122  30 

32 

5P 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

Mn 

C  J 

u  s  WEATHER  Bureau 

•SAN  FRANCISCO 

7772 

SAN  FRANCISC< 

MID 

MIO 

C  J 

U  5  WEATHER  BUREAU 

FEDERAL  BUILDING 

37  47 

52 

777( 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

SP 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

1481 

5P 

C 

ORSIN  R.  WATKJNS 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

US  06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORlO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

SP 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7610 

RIVERSIDE 

3: 

33  47 

116  58 

7P 

7P 

BYRON  JOMANSEN 

SAN  JACINTO  Ranger  STa 

7813 

fli VERS  IDE 

33  47 

1560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

*SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MID 

MID 

C  J 

e  0  aiLLWILLEfi 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

bid 

c 

MRS  GAYE  D  DAy 

SAN  JUAN  GUARD  STAIION 

7837 

ORANGE 

33 

7  30 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7846 

27 

121  04 

8A 

eA 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7651 

SN  LUIS  OBPO 

35  16 

120  40 

7A 

CAL    STATE    POLY  COL 

•SAN  MATEO 

7664 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  1 SLAND 

7670 

VENTURA 

3? 

33  14 

119  27 

563 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

•SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

*SAN  RAFAEL 

7880 

MAP  IN 

17 

37  56 

122  32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

7883 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

SANTA   ANA    Flfl£  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

26 

34  06 

117  06 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA   ANA   RIVER    PH  NO  I 

7894 

SAN  BERDINO 

26 

34  09 

117  03 

276! 

i 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

7897 

13 

34  13 

116  01 

2035 

LOUIS  LUEbKERT 

7902 

SNIA^BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  50 

FED  Aviation  agency 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

TV  STATION  KEyT 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7910 

LOS  ANGELES 

33  24 

lie  25 

"'a 

U  5  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

ei 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

ROBERT  £  OURTON 

SANTA    F£  DAM 

792(1 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUI S  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MaRgaRiTA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

RICHARD  S  PlLECKl 

SANTA  MARIA  WS  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

C  J 

U  5  WEATHER  BUREAU 

7950 

3: 

lie  29 

•SANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

lie  30 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

6^ 

VENTURA  CO  FIRE  UtPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

7A 

7A, 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

34  37 

120  06 

600 

c 

SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

28 

33  47 

855 

8Ai 

c 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

L  A  wIR  *  PWR  DEPT 

SAWYERS  SAR  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

41  16 

123  08 

6* 

U  S  FOREST  SERVICE 

aSCOTlA 

6045 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

6K 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

eo6a 

SAN  MATEO 

122  14 

BA 

AUSTIN  ClAPP 

6072 

I' 

38  21 

122  49 

SECRET  VALLEY 

8074 

LASSEN 

18 

40  31 

120  16 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

34  10 

116  28 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

6A 

8A 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8150 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACHl 

SHINGLE  SPRINGS 

81731 

EL  DORADO 

36  40 

120  55 

7A 

SHINGLETOWN  2  £ 

SHASTA 

2: 

40  30 

121  51 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

820? 

SIERRA 

39  34 

8A 

MARRY  H  ROEBER 

SIERPAVILLE  RANGER  STA 

82ia 

SIERRA 

39  35 

120  22 

eA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL   FC  415 

8230 

33  48 

118  10 

SP 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

6243 

ORANGE 

21 

33  45 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CAHt 

826G 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

82  72 

SONOMA 

22 

123  08 

SA 

JOHN  K  UEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

173( 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

36  28 

121  05 

160 

6A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  F^.A^ 

8316 

MAR  1 POSA 

37  50 

119  30 

8700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6665 

8A 

SA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEDAD 

8336 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  20 

195 

8A 

JOHN  N  FRANC lONl 

SOMESBAR  1  W 

8346 

S I S  K I Y  OU 

12 

41  23 

123  29 

550 

6A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  N£ 

834ft 

VENTURA 

33 

34  n 

lie  58 

465 

eA 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS   3  NW 

8349 

VENTURA 

3: 

34  17 

510 

8A 

SERTLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

9351 

SONOMA 

37 

38  17 

122  27 

2< 

5P 

5P 

LAURENCE  W  OICkET 

SONORA  ft.S. 

TUOLUMNE 

37  59 

120  23 

eA 

eA 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

38  21 

STATE  DIV  Of  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

c 

u  s  COAST  Guard 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

8380 

MARIPOSA 

37  30 

119  36 

5120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  Fork  cabin 

8390 

SAN  SERDINO 

34  04 

7120 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

37  11 

9580 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PAC 1 f 1 C 

COLONY  FC   356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

4P 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

at 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

645! 

TULARE 

36  10 

lie  42 

2fc7( 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

TULARE 

3b  06 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORkS 

TULARE 

36  12 

lie  39 

4070 

c 

P  C  *  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8474 

PLACER 

3( 

39  12 

120  14 

6235 

8A 

8A 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL   INN  I 

SAN  SERDINO 

5239 

5P 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIflfiEL   INN  2 

SAN  BEROINO 

1! 

5680 

5P 

SP 

LEROY  KEMP 

STANDISH  1  E 

S48I 

40  22 

120  24 

40  3C 

6A 

SIANDISH  +  HICKEY  ST  PK, 

MENDOCINO 

123  44 

650 

BA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS    POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

34 

38  08 

120  22 

1130 

5( 

P  0  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

FRESNO 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINLERS 

STIRLING  CITY  fiS 

6UTTE 

3516 

6A 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

#ST0CkT0N  WBAP 

SAN  JOAQUIN 

2E 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

11 

6A 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAQUIN 

121  23 

15 

5P 

5P 

5P 

MARTIN  P  HUHS 

STONTFORD  COOLET  RANCH 

COLUSA 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

39  2  3 

122  33 

116i 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIONY  GORGE  RESERVOIR 

6587 

GLENN 

39  35 

122  32 

600 

5P 

5P 

c 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

6591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERR'  VALLEY 

8606 

39  34 

121  06 

3764 

5P 

5f 

SOPEfl-WMEELER  CO 

SUEY  RANCH 

8627 

SN  LUI S  OSPO 

35  00 

120  23 

39C 

5P 

SUEY  RANCH 

8648 

FRESNO 

37  05 

6240 

; 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

34  16 

lie  16 

1460 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK, 

8680 

SANTA  CRuZ 

36  54 

121  50 

85 

c 

CAL   DIV  BEACH  *  PARK 

SURF  2  ENE 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

120  34 

105 

c 

U  S  AIR  FORCE 

VENTURA 

33 

lie  40 

1065 

6A 

SUSANA   KN   FIRE  SIA 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

IB 

40  25 

120  39 

4170 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4148 

HID 

MIO 

DAVID  tlARR 

SUSANVILLE  1  WNW 

LASSEN 

40  26 

120  40 

4555 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

36  23 

1566 

8A 

675; 

KERN 

10 

35  09 

U9  26 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

TAhOE  CITY 

8756 

PLACER 

39  10 

120  09 

6228 

6A 

SA 

6A 

DARYL  K  D£  WALT 

TALBOT  CAMP 

9771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

£ 

DEPT  WATER  RESOURCES 

KERN 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPl   RANGER  STA 

8832 

KERN 

35  06 

118  27 

3975 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

8639 

KERN 

35  02 

lie  4S 

1425 

6P{ 

6P 

TEJON   RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

LASSEN 

40  52 

120  27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

TERMO  8R1N  MARR  RANCH 

6875 

LASSEN 

40  S5 

120  16 

5360 

8A 

BfilN  MARR 
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STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

n  INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAHON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

EVAP. 

1  SPECIAL  1 

5  11  f..  IP  J 

s 

SPECIAL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSTA 

TOMAS  S  VANASEK 

THE  OE^SERa 

CONTRA  COSTA 

SACRAMENTO 

THREE  RIVERS  6  SE 

LOS  ANGELES 

SO  CALIF  EDiSON  CO 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

WARNERS  RESORT  CO 

jO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CfiEEK  POWER  MOUSE 

AMAOOR 

P  G  +  £  COMPANY 

WASIOJA  PHOENU  RANCH 

SNTA  BAR8ARA 

PMOENJK  RANCH 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANOELES 

33 

34  05 

116  3b 

74! 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9471 

SANTA  CRUZ 

2< 

3fc  66 

121  4(, 

9; 

8A 

8A 

LOUIS  8ECMIS 

TORRANCE 

8973 

33 

33  <*& 

116  20 

110 

4F 

9462 

37  32 

119  40 

3965 

C 

ORANGE 

ORANGE  CO  PAPk.  OEPT 

weaverville  Ranger  sta 

TRINITY 

*^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

12M 

dANTA   CAROONA    IR  CO 

6P 

U  S  9UR  RECLAMATION 

U  S  AIR  FORCE 

WEST  POINT    3  SW 

CALAVERAS 

TfiUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESTVILLE 

PLACER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  '*70 

LOS  AfJGELES 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

WET  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

S  I  S»,  I  YOU 

TULELAliE    IRRIG  OIST 

U  S  WEAThER  BUREAU 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

VENTURA 

33  It 

US  NAT  PARK  SERVICE 

P  G  +  E  COMPANY 

LOS  ANGELES 

SANTA  MARIA  VLY  NCO 

23 

2: 

39  09 

123  12 

62: 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

9664 

17 

39  25 

123  21 

1341 

If 

4f 

MENDOC I NO 

1900 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

MEN DOC  I NO 

ABSORPTION  PLANT 

ORANGE 

UNION  OIL  CO 

W 1 LLOWS 

HOWARD  R  ALLARD 

W 1 NCHESTER 

RIVERS  IDE 

LOS  ANGELES 

W INTERS 

UPLAND  3  N 

SAN  SERDJNO 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WOFFORD  HEIGHTS 

JAMES  H  JORGENSEN 

UPPER  LA^E  7  W 

EDGAR  J  SChuETIE 

WOOOCHUC-  MEADOW 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 

WOOD FORDS 

UPPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

.0  15 

WESLEY  C  ROSCOE 

WOODLAND  1  WNW 

YOLO 

il  C  AGR  EllTEN  SERV 

UPPER  SAN  LEANDRO 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  oa 

121  67 

1600 

5P 

MARVIN   £  WARE 

91851 

37  1.6 

122  10 

394 

7A 

C 

BAY   MUN  UT      01  ST 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

38  51 

6800 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

9647 

26 

406 

5P 

6P 

9200 

23 

36  22 

122  00 

175 

6f 

YORKV ILLE 

9861 

MENDOC I  NO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

35  S3 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURT  IS 

yosemite  national  park 

9856 

MAR IPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

5P 

C  H 

9228 

33  16 

117  01 

161^ 

7A 

9866 

12 

*!  43 

122  36 

2626 

SA 

eA 

9251 

15 

31.  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  27 

8A 

NEW  STATION 

9273 

22 

36  37 

123  01 

1260 

c 

0687 

19 

37  51 

H8  29 

5461 

HIO 

VENTURA 

9265 

VENTURA 

33 

34  17 

119  16 

STAR  FREE  PRESS 

MT  GIVENS 

5927 

FRESNO 

27 

37  17 

119  06 

9500 

c 

SOUTHERN  CAL  EDISON  CO 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

2T 

37  22 

IIB  59 

SO  CALIF  EDISON  CO 

vicTORviLLE  Pump  plant 

9325 

SAN  SEROINO 

34  32 

117  IB 

2656 

6A 

eA 

c 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC  iZG 

93'.5 

LOS  ANGELES 

29 

3b  29 

lie  06 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9361 

PLUMAS 

120  11 

4P 

FRANK  OOTIA 

VISALIA 

9367 

TULARE 

36  20 

119  18 

354 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VlSTA  2  NNE 

9378 

SAN  DIEGO 

3: 

33  14 

117  14 

510 

5P 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLCANOVILLE 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

30  36 

6A 

ERNEST  R  STEWARD 

VOULMEfiS 

9366 

SHASTA 

2: 

40  57 

122  2& 

1369 

7A 

c 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

volta  power  house 

9390 

40  28 

121  52 

220< 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

CALAVERAS 

36  11 

120  58 

214 

i 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

WAL.'iAR  SCHOOL 

9*120 

CONTRA  COSTA 

't 

37  57 

122  05 

MRS  MART  V  DENNIS 

WALNUT  CREEK,  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

BA 

1 

RAY   1  WMITTEHORE 

■  1.  AMERICAN  2.  CALAVERAS  3.  CARSON  4.  CENTRAL  COAST  5.  COLORADO  6.  DESERT  7.  EEL  8.  FEATHER  9.  KAWEAH  10.  KERN  II.  KINGS  1 
17.  NORTH  COAST  18.  N.E.  INTERIOR  19.  OWENS  20.  PAJARO  21.  PIT  22.  RUSSIAN  23.  SACRWENTO  24.  SALINAS  25.  SAN  01  EGO  26,  SAN  GABRIEL 
MARIA     31.   SANTA  MARGARITA     32.   SANTA  YNE2     33.   SOUTH  COAST     34.   STANISLAUS     35.   TRINITY     36.   TRUCKEE     37.    TUOLUMNE     38.  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  lalormatlon  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  th«  Weather  Bureau  State  Cllmatologlat ,    557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Str^ 
California     94102  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  najne,    such  as  13  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,    also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  tl 
Stations  appearing  In  the  Index,    but  for  which  data  are  not    listed  In  the  tables,    are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,    as  used  in  "Cllinatol ogi ca  1  Data'  Table,    became  effective  with  data  for  January  1941, 

Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are;     Temperature  in   'F.,    precipitation  and  evaporation  in 
sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  wi 
ent  points  for  successive  observations,   consequently  occasional  drifting  and  other  caui 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground''  Table,    and  in  th«  "Seasonal  Snowfall  "  Table  include  snow  an 
snow,   sleet,   and  Ice . 

'Evaporation  and  Wind"  Table,    and  snowfall  In  the  "Snowfall 

observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  4  00  a  m     PST  except 
are  taken  at  6:00  a.m.  PST,    and  Mt .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   C,   B,    J,    and  S  in  the    'Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables'",    Indicate  the  following; 

C     Weighing  Rain  Cage  Recording  Station,     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data'  Bulletin. 
G    "Soli  Temperature"  Table. 
H      'Snowfan  and  Snow  on  Ground'  Table. 
J     "Supplemental  Data"  Table, 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,    made  at  Irregular  Intervals,    will  be  published  later  In  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature'  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publlcat i on - 
-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table,    "Evaporation  and  Wind"  Table,    "Snowfall  and  Sno*  on  Ground"  Table;    "Dally  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,     however,    the  reference  Indicates  that   the   thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent   to  every   10  Inches  of  new  snow. 

U    One  or  more  days  of  record  missing,     if  average  value  is  entered,   less  than  10  days     record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record,     Degree  day  data.   If  carrle 
for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

V     Includes  total  for  previous  month, 
VAR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ilch  may  be 

■nlng  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,    exposure,   etc.,    of  substations  through  1957  may  be   found  in  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.     That  publlca- 
led  from  the  Superintendent  of  Documents.   Government   Printing  Office,    Washington  25,    DC.    for  $1  25       Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be   found  In  the 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,    obtained  as  Indicated  above,    price  15  cents. 
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CALIFORMA  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:         90°  on  the  29th  at  Oceanside 

Lowest  Temperature:        -13°  on  the  10th  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:    7.  02  inches  at  Fort  Dick  1  NTSTE 
Least  Total  Precipitation:        0.00  inch  at  81  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.40  inches  on  the  9th  at  Meyers  4  SW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     29.  0  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     49  inches  on  the  28th  at  Mount  Shasta 

Ski  Bowl 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  were  above  normal  over  all  mountain  areas, 
in  southern  California,  and  on  the  north  coast,  but  the 
central  valley  and  the  central  coast  were  much  colder 
than  normal.    Red  Bluff  reported  that  records  for  low 
maximum  temperatures  were  equalled  or  exceeded  from 
the  15th  through  the  18th.    With  a  temperature  of  77°  on 
the  30th,  Eureka  reported  the  highest  ever  recorded  in 
December,  the  highest  temperature  of  1963,  and  the 
highest  reading  since  October  16,  1960.    At  Sacramento 
it  was  the  third  coldest  December  of  record,  the  average 
maximum  was  the  lowest  of  record,  and  new  low  maxi- 
mum records  were  set  on  the  1st,  2d,  5th,    14th,  and 
15th,  and  the  record  was  equalled  on  the  18th. 

Fresno  reported  the  coldest  December  of  record  and  the 
second  coldest  month  of  any  name.    The  average  maxi- 
mum was  the  lowest  for  any  December,  and  new  records 
were  set  for  low  maximum  temperatures  on  9  days. 
Bakersfield  also  had  the  coldest  December  of  record. 
Average  minimum  temperatures  at  Santa  Maria  were  the 
lowest  since  1918;  there  were  20  days  during  the  month 
with  minimum  of  32°  or  colder.    At  Burbank,  on  the 
other  hand,  the  maximum  equalled  the  record  for  that 
date  on  the  28th  and  exceeded  it  on  the  29th.    San  Diego 
established  a  new  high  temperature  for  December  and  a 
new  high  record  for  the  date  on  the  30th. 

Precipitation  was  below  normal  in  all  parts  of  the  State, 
departures  of  more  than  8  inches  being  reported  in  some 
mountain  areas.    Following  a  period  of  well  above  norm- 
al precipitation  during  the  fall  and  early  winter,  these 
deficiencies  were  great  enough  that  nearly  all  areas  clos- 
ed the  year  with  below  normal  accumulations  since  Julyl. 
The  snowpack  in  the  mountains  on  January  1  was  substan- 
tially below  normal. 


Mt.  Shasta  had  the  driest  December  since  1956  and  the 
fourth  driest  of  record.    Red  Bluff  was  also  the  driest 
since  1956.    At  Sacramento,  Santa  Maria,  and  Los  An- 
geles it  was  the  third  driest  December  of  record.  At 
Santa  Maria  it  was  also  the  third  driest  since  1900. 

The  interior  valley  had  an  excessive  amount  of  fog.  Red 
Bluff  reported  17  days  with  dense  fog  plus  10  more  days 
with  light  fog.    Sacramento  had  the  third  foggiest  month 
of  record  and  26  cloudy  days,  more  than  any  other  De- 
cember.   Stockton  reported  visibility  restricted  by  fog 
at  some  time  on  every  day  of  the  month.    Fresno  had 
the  second  foggiest  month  and  the  second  lowest  percent- 
age of  sunshine  in  the  records.    South  of  the  Tehachapis, 
however,  the  picture  was  different.    Los  Angeles  report- 
ed the  second  highest  monthly  total  solar  radiation  for 
December,  and  San  Diego  had  more  sunshine  than  nor- 
mal, the  greatest  of  any  December  since  1953.  They 
also  had  25  clear  days,  the  greatest  number  in  any  month 
since  September  1956. 

Storms:  Heavy  snow  on  the  9th  blocked  highways  in  the 
mountains  of  southern  California,  and  strong  winds  blew 
a  car  off  the  highway  resulting  in  deaths  and  injuries. 


C.  R.  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco  2,  California  94102 
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34,8 

44,0 

52 

9 

27 

I  2 

643 

0 

0 

10 

0 

.  14 

.10 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES 

66.5 

26.2 

75 

31. 

1  9 

24 

570 

0 

0 

28 

0 

.01 
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,0 
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0 

0 
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63.0 
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45,5 
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31 

21 

24 
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72 
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17. 
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0 
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0 
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4  1.0 
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21 

10 
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12 

0 
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.15 

20 
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61.9 
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30 

19 

24 

671 

0 
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30 
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0 

REDWOOD  CITY 
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45.9 
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17. 
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.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 
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46.6 

63 

31 

33 

18. 
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0 
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,49 
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19 
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46.3 

33.8 

41.3 
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24 
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38.1 

51.5 

77 

31 

30 
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23 
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43.4 
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16. 
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,33 

19 
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63.3 

38.  7 

51.0 

77 

31. 

30 

12. 
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0 

0 

4 

0 

.79 

,28 
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,0 

0 
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69.3 

40.  3 

54.3 

0,2 

79 

26 

33 

1  6 
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0 

0 
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.15 

-  4.42 

.15 
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,0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MATEO 

55.9 

39.9 

47.9 

55 

a 

31 

1  3 

523 

0 

0 

2 

c 

.41 

.29 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

55. 5M 

36.  7M 

46.  IM 

-  3,5 

68 

8 

31 

12. 

577 

0 

0 

4 

0 

.20 

-  2.72 

.12 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

63.0 

36.0 

49.5 

-  1,1 

80 

30 

29 

12 

473 

0 

0 

6 

0 

.33 

-  6.29 

.26 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

55.1 

37.6 

46.4 

52 

31. 

32 

17 

673 

0 

0 

1 

0 

.67 

.35 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

49.6 

34.0 

41,8 

59 

30 

24 

1  2 

712 

0 

0 

13 

0 

.40 

-  3.96 

,18 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

61.6 

35.6 

48,6 

73 

31 

29 

12 

498 

0 

0 

11 

0 

.26 

,24 

9 

.0 

0 

1 

0 
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-  1.9 

.37 
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• 
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56!7 

32,9 
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59 
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29 

17. 
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0 
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0 

.65 
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.37 
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31,4 

46.0 
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72 
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26 
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0 

0 
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0 
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-  4,45 

.36 
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48.5 

34,4 

41.5 
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25 

26 
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0 

0 

9 

0 
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37.2 
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31. 
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12 
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1 
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39.3 

50 
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0 
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9 

25 

1  3 
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0 

0 
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0 

.04 
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41,8 

2.2 

63 

31. 

20 
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0 
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24 
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5.0 
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1 

0 
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45.3 

34.4 
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68 

31 

27 

24 

773 
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0 
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0 

.38 
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1 

0 
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40.5 

70 
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17 
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56 
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0 
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,09 

-  1.21 
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39.9 
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0 
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36.0 
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24 

27 

13 
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0 

0 

5 

0 

.27 
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.22 
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.0 
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1 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

46,4 

34,2 

40.3 

67 

26 

27 

3  1 . 
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0 

0 
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.35 

.20 

9 

.0 
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0 
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44,5 
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1  .  8 

53 

30 

15 
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0 

3 
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0 

.67 
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4 
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6  1  ,  4M 
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11 

10 

839 

0 
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13.0 
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13 
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1.3 

62 
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0 

0 
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0 
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9 

2 
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1 

1 

0 
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25.6 

35.3 

1.6 

58 

31 

10 

10 
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0 

2 

31 

0 
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17 
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70 
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.0 
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0 

0 
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30 
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.0 
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48.3 

73 
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26 
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0 

20 
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.43 
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9 

.0 

0 
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0 
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59 

10 

24 

23 
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.0 
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0 

0 
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41.5 

52 

9 

26 

24 
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772 
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0 
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45.5 

34,6 

40.  1 

-  5.9 

54 

23. 

26 

1  1 

766 

0 

0 

8 

0 

.09 

-  2.32 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

45.0 

36,0 

40.0 

-  6,9 

56 

26 

25 

12. 

765 

0 

0 

7 

0 

.06 

-  2.03 
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,0 

0 

0 
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73 

31 

25 
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0 

0 
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.0 

0 

2 

0 
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52 

23 
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0 

0 

6 
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9 

.0 

0 

1 

0 

0 
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.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

72.2 

36,  7 

64.5 

61 

26 

30 

13 

318 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NDEPENDENCE 

V 

69 

9 

20 

26. 

Q 

T 

- 

1.17 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

INOlO  U  S  DATE  GARDEN 

76.1 

35,  7 

56.9 

C.  1 

68 

29 

28 

14 

276 

0 

0 

9 

0 

.00 

- 

.66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

61.8V 

27.2,v 

44.5V 

P  1 

4 

18 

12 

624 

0 

0 

27 

0 

9 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

IRON  MOUNTAIN 

67.2 

43.0 

65.  1 

76 

2 

34 

25 

290 

0 

0 

0 

(I 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

48.5 

29.0 

38.8 

57 

26, 

17 

12 

604 

0 

0 

25 

0 

1.06 

1.03 

10 

5.0 

4 

10 

1 

1 

I 

LANCASTER 

61.3 

26.8 

44,  I 

70 

26. 

19 

12 

639 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

57.  iv 

37.7V 

47,5V 

67 

6 

27 

12 

636 

0 

0 

4 

0 

.14 

.12 

9 

T 

I 

9 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

61.3 

27.7 

44,5 

71 

26 

20 

24 

625 

0 

0 

25 

0 

9 

0 

Q 

Q 

MECCA  3  SE 

73. 3r' 

37. OM 

66.2V 

83 

30. 

30 

24 

293 

0 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

58.3 

43. 3M 

50.8V 

69 

31 

29 

12 

426 

c 

0 

0 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

6  0.6 

28,6 

44.7 

66 

20 

1  7 

1 2 

620 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

64.0 

32.1 

43.1 

66 

31 

IB 

1? 

675 

0 

0 

12 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

64.8 

40.4 

52,6 

71 

29. 

32 

25 

374 

0 

0 

1 

0 

T 

T 

10 

0 

0 

Q 

PALMOALE 

60.6 

30.7 

45.7 

-  n.6 

69 

6 

19 

1  2 

591 

.02 

1.61 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

60.4 

26.0 

42.7 

70 

6 

17 

12 

684 

0 

0 

31 

0 

.00 

.00 

Q 

Q 

Q 

PALM  SPRINGS 

74.6 

36.5 

66.6 

C.o 

86 

28 

30 

24« 

257 

0 

0 

4 

0 

.00 

1.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

65.1 

42.3 

53.7 

36 

13 

34? 

n 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

57.5 

37.1 

47.3 

65 

1 

25 

14. 

644 

0 

0 

5 

(1 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

49.0 

34.0 

4  1.5 

-  0.2 

67 

28. 

1  7 

12 

V  1  7 

p 

0 

9 

0 

1.36 

5.66 

1.35 

10 

7.0 

6 

10 

1 

1 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

74.3 

36.7 

66.0 

65 

26 

30 

24 

301 

0 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

68.3 

29.3 

43.8 

-  2.3 

69 

30 

24 

24. 

648 

0 

0 

27 

0 

T 

.70 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

TwENTYNINE  PALMS 

64.9 

34.  1 

49.5 

77 

26 

27 

24 

474 

0 

0 

)  3 

0 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

valyermo  ranger  STA 

59.5  V 

23.3V 

4  1  .4V 

71 

1 

15 

)  2 

726 

0 

0 

30 

0 

.20 

1.76 

.20 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

victorvillE  pump  plant 

61.8 

27.2 

44.5 

70 

7 

18 

)  2 

627 

0 

0 

27 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

39.5 

12.1 

25.8 

53 

16 

-  9 

Id 

121( 

0 

5 

31 

2 

D 

.15 

D 

.10 

10 

1.5 

1 

11. 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

27.5 

11.2 

19.4 

42 

24 

-13 

10 

14  IC 

0 

24 

31 

6 

D 

.50 

D 

.30 

9 

5.0 

5 

u» 

2 

0 

0 

DIVISION  07 

47.1 

-  0.6 

.08 

1.35 

Sm  Itofannc*  Notti  Following  Station  lnd«x 
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Day  of  Month 


4   1   5  j 

6 

7    1   8  1 

9 

10  1 

11  j  12 

.06 

.20 

.62 

.09 

.03 

.20 

.62 

l!l2 

.57 

.09 

.36 

1.19 

.1< 

.3« 

1.0( 

.1<> 

T 

.06 

.11 

.06 

.38 

.05 

.1> 

.38 

.05 

.20 

!51 

.oa 

.20 

.03 

.59 

.za 

.96 

.38 

!o2 

.66 

I'O 

.08 

.58 

.15 

.31 

1.02 

.38 

.50 

.46 

T 

.U 

.52 

.37 

.05 

.70 

.02 

T 

.la 

.58 

.05 

.33 

!l2 

.36 

.86 

.U 

.16 

.01 

.11 

.25 

.52 

l.'»7 

T  T 

.05 

.52 

T 

.23 

.08 

,30 

T 

T  .14 

!oi 

.06 

.19 

.52 

.33 

.12 

.07 

01  01 

T 

!37 

.U 

.57 

.02 

.02 

.22 

.79 

.05 

.20 

.85 

.41 

1.38 

.42 

.23 

.03 

1.53 

.02 

.05 

.07 

T 

7 

.05 

1.14 

.1' 

.63 

.35 

.70 

.13 

,07 

.10 

.51 

.47 

T 

.50 

.67 

.41 

.03 

.11 

1.10 

.07 

.16 

.15 

.35 

isi 

T 

.1' 

.67 

.19 

,04 

T 

• 

.99 

!l6 

,54 

.15 

.10 

.66 

.01 

.1« 

.8<> 

.15 

.45 

.09 

.29 

,81 

.10 

,09 

.05 

.20 

,76 

» 

,27 

,08 

.33 

,25 

,97 

.92 

,15 

.06 

,32 

,13 

.01 

.51 

.50 

.07 

.20 

.31 

.18 

T 

.38 

T  T 

T 

.14 

.04 

1.14 

.09 

.57 

.41 

T 

l.Ol 

.60 

.10 

.23 

.03 

.46 

.85 

T 

.51 

.76 

.03 

.30 

.26 

T 

.03 

.42 

.02 

.58 

13     14  15 


IS 

19  1 

20 

 ^ 

21 

22  1  23 



24 

25 

26  1 

27 

28 

 '- 

29  1 

30 

1,14 

.72 

.07 

.23 

,07 

.16 

,17 

.17 

.43 

.21 

.05 

.02 

.52 

.05 

.10 

.60 

.71 

.32 

.24 

.U 

.06 

.40 

1.69 

.08 

.37 

.50 

,20 

.08 

.23 

1.46 

• 

1.24 

,82 

.20 

.12 

.17 

,42 

.29 

.22 

!20 

.04 

.07 

.02 

T 

.09 

.25 

,55 

.03 

.02 

.03 

.13 

.39 

7 

7 

.11 

.28 

.19 

,60 

.10 

.85 

7  ^ 

.47 

!39 

isi 

.09 

T 

.06 

.1* 

.42 

.10 

.91 

.02 

.01 

.22 

.13 

.05 

.02 

.17 

.35 

.37 

.14 

.06 

.40 

.37 

.89 

24 

,54 

.08 

.45 

l!o6 

,05 

.13 

.18 

I3J 

.18 

!o2 

.15 

.78 

,18 

.05 

.25 

.15 

.04 

.27 

,19 

.53 

.65 

.26 

.02 

.08 

.22 

1.16 

1,10 

.15 

!o9 

'.>l 

.65 

!oi 

Il3 

.70 

.06 

.11 

.46 

.09 

.03 

.10 

1.34 

7 

.20 

.74 

.12 

.29 

.02 

.34 

.36 

.08 

.40 

.19 

.07 

.03 

.09 

.68 

.09 

.03 

.03 

.49 

.02 

.32 

.01 

.10 

.61 

.29 

.09 

!o2 

.68 

.97 

.29 

1.21 

.97 

1.06 

.07 

.07 

.23 

.58 

.02 

.12 

.22 

.20 

18 

.04 

.01 

.26 

.12 

!41 

.74 

.3! 

• 

.68 

.64 

!82 

!39 

.15 

.15 

.16 

.65 

7 

.06 

.34 

.30 

.10 

*0 1 

.05 

.27 

.65 

61 

•  39 

*29 

,09 

.66 

.04 

.11 

.14 

.40 

.12 

.27 

.09 

.81 

.40 

.46 

.04 

.59 

.09 

.21 

.37 

,14 

.53 

.22 

7 

02 

•  J  ^ 

!l3 

T 

.03 

.26 

.12 

.38 

1.15 

.05 

.91 

• 

.26 

.25 

.08 

.09 

.57 

.23 

.22 

.16 

.55 

.74 

.36 

.12 

.97 

.29 

.27 

T 

.64 

,84 

.25 

•  1 1 

,04 

,10 

!bo 

.68 

!72 

.26 

.33 

.01 

7 

• 

T 

.01 

,01 

.87 

.17 

.02 

.20 

,21 

.48 

.17 

.50 

.67 

.38 

1.37 

7 

.16 

T 

.05 

.13 

.30 

7 

.13 

1.10 

.35 

.75 

.75 

.33 

.01 

.80 

.32 

.12 

.31 

.10 

.21 

•  02 

,67 

.61 

.30 

• 

.39 

.18 

.03 

.37 

T 

.03 

.24 

.16 

.21 

.68 

!49 

.55 

,16 

.31 

.97 

.68 

.34 

1.06 

.37 

.38' 

.11 

.70 

.43 

•  92 

.35 

•J* 

.02 

.10 

.30 

.04 

.02 

!25 

!67 

.14 

.22 

.02 

.28 

1.32 

.04 

.31 

.26 

.05 

.11 

T 

,33 

.19 

.03 

,11 

.65 

.15 

T 

.99 

.97 

.07 

.29 

|j6 

.10 

.04 

1.02  .75 

.13 

7 

.96 

.07 

.29 

.06 

.59 

.16 

,29 

.53 

1.10 

.29 

.18 

.19 

.69 

.29 

.03 

,44 

.26 

.06 

.07 

7 

.21 

.28 

1.04 

.69 

.36 

,50 

.06 

,26 

1.88 

.32 

.30 

.12 

.09 

,02 

•  97 

.04 

.56 

.75 

T 

,19 

T 

.08 

.16 

.21 

,01 

.16 

,34 

,31 

.09 

.20 

,44 

,5* 

7 

.09 

.22 

.10 

,12 

,59 

.59 

.63 

.19 

.11 

.131  .26 

,05 

.59 

.09 

T 

.09 

.65 

.39 

.34 

,01 

.02 

.04 

.02 

.05 

.05 

.32 

.37 

,01 

.07 

.30 

.91 

.12 

.32 

.02 

,05 

.03 

* 

.25 

.14 

,39 

.46 

.42 

.01 

.05 

.08 

7 

.03 

.06 

.23 

.35 

T 

.20 

.21 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

.34 

.19 

.73 

,03 

.34 

.31 

.13 

.74 

,15 

.07 

.40 

T 

.94 

.01 

.39 

,04 

.31 

.40 

.02 

.46 

.15 

.01 

.02 

.68 

,03 

T 

.09 

7 

7 

,21 

.19 

.18 

.99 

.11 

T 

.15 

7 

,05 

.16 

.09 

.10 

,08 

.28 

.04 

.37 

7 

,13 

7 

.08 

.03 

.25 

.01 

,12 

•  04 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

alOerpoint 

angwin  pac  union  col 
8ig  bab  ranger  station 
slue  lake  redwood  cr 

BOONVlLLE  MNTnC  STA 

BRANSCQMB  2  NU 
BRIDGEVILLE  *  NNV. 
BURNT  RANCH  I  S  3.32 
CALISTOGA  ,60 
CALLAHAN  RANGER   STA  1,21 

CAZADERO  1*6 

CECILVILLE  sawyer  2,23 

CLEAR  CREEK  3,B6 

CLOVFROfiLF   3   SSE  1.68 

COPCQ  NO  I  DAM  1.01 

COVELO  2.11 

CRESCENT  CITY  1  N  4.39 

CRESCENT  CITV  7  ENE  5,56 

CUMMINGS  3.56 

DOS  RIOS  1.62 

DUTTONS  LANDING  ,5<» 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R  3,20 

FERNOALE   8   SSw  3,8* 

fERNDALE  2   Nw  3,*.* 

FOREST  GLEN  2.84 

FORKS  OF   SALMON  2.4? 

FORT  BRAGG  2,1S! 

FORT  BRAGG  AVIATION  1.8"^ 

FORT  DICK   1   NNE  7,02 

FORT   JONES  RANGER   STA  1,28 

FORT  ROSS  1.22 

GARBERVILLE  2,95 

GASOUET  HANGER  STATION  6.49 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

6RAT0N    1  W 
GREENVIEW 
6UERNEVILLE 
HAMILTON  AFB 
HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSBURG 
HEALD5SUHG  2  E 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSw 


4,27 

3,97 
4,2R 
1,66 
4,29 
1.16 


HOOPA 

HOOPA   2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLEWIlO  HWY  MNTnC  STA 
KELLOGG 

kentfield 

KLAMATH 
K0R6EL 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAMP 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA 


NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK   KNOLL  RANGER  STA  1,80 

OAKVILLE   1   W  .70 

OCCIDENTAL  1,68 

ORICK   PRAIRIE  CREEK   PK  5.24 

ORLEANS  4,22 
PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA  1,57 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROvE   ST  PK 

SAINT  HELENA 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SKAG6S  5PGS  LAS  LOMAS 
SOMESBAR    1  w 
SONOMA 

STANDISH-HICKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VtSTA  PT  2.26 
TULElArE  //R  ,69 

UKIAH  1,68 
U<IAH  4  WSt.  2.36 

UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WFED   1  S 
WILLIT5   1  NE 
YREKA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 
BEALE  AFB 
BERRYESSA  LAKE  ,57 

niG  BEnO  RANGFft  STA  1.99 

BLUE  CANYON  WR  A1RP0RT//R  1.63 

ROWMAN  DAM  2,03 

BROOKS  FAHNHAM  RANCH  .63 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA  1,15 

8UCKH0RN  1,1,1 

BUCKS  CREEK   PH  1.13 

8ULLAR0S  BAR  PwR  HOUSE  1,58 

BURNEY  1,18 

CAMPTONVILLE  RS  1.49 

CANgY   11   SM  .66 
CANBy  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
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Continued 


CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CMlCO  ExPERtMENT  STA 
CiTfiUS  HEIGHTS 

CLERIC  SeURG 

clahks  valley  MUDD  RCH 
clEarlake  highlands 

COPB  2  Nw 
COHASSET    1  NNE 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  I  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CUNNINGHAM 

DANA  Z  SE 

DAVIS   1  WSh 

DAVIS  CHEEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SA9LA 
DOBBINS  COLGATE 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DUNNTGAN 

0U^5f■UIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESFRVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FERGUSON  RANCH 
FINLfY   1  SSE 

FINLFY  5  SW 
FDLSO'^  riAM 

FOBESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GflROFN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
MARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
MOBERGS 

HUNTER  DlST  GRAVES  RCH 
IOI*A  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYvlLLE 
KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
I AKE5H0RE 

lake  5paulding 
lake  5paulding  dam 
las  plumas 

leesville  keegan  ranch 
little  valley 

LnOKOUT   3  wsw 

loyalton 

MADELINE  mntNC  STA 
manzanita  lake  /, 

MAfiYSVlLLE 

mc  Cloud 
midoletown 

MinOLETOwN  *,  wsw 

mineral 

monticello  0am 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  SKI  80WL 

MOUNT   SHASTA  WR  CITY  /, 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  «2 

ONO 

ORLANO 

oroville 

orcville  bridge 
pacific  house 

PABAni 5F 

paskenta  ranger  sta 
paynf5  creek 

pit  biver  power  house 
pitts  ranch 
placerville 

PLACERVlLLE  IFG 
PLATINA 

PORTOLA 

QUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WS  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
RFPHESA 

RIO  VISTA 
ROCKL  IN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
tiflCRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMFNTO  wB  CITY 

SAINT  JOHN 
SHASTA  DAM 
SWINGLE  SPRINGS 
SMINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SlEHRAvILLE  RANGES  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFORD  COQLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TRAVIS  AFB 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE   T  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTCN 


.92 
1.20 
l.OI 


1.3B 
1.06 
1.3A 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.o> 

.12 


.03 
.02 


.16 
.35 

.29 
.22 


.03 
.0? 


•  %6 
.24 
.30 


.01     T  T 


.23  .13 
.10  .12 


.02 
,28 

.03 


.39 
.03 
.14 


.29 
.27 
.14 


.03     .08  .49 


See  iel«tence  noles  loUowing  Station  la< 
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Day  of  Month 


8  9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20 

•  79 

.37 

.«1 

7 

.44 

T 

•  21 

.01 

.36 

.23 

7 

.94 

.03 

.10 

•  03 

.03 

.09 

.32 

•  03 

.43 

.18 

.0« 

.02 

.12 

.20 

.39 

.03 

.09 

.13 

7 

.09 

.09 

.9G 

•  02 

.1! 

!02 

•  22 

.02 

7 

7 

.09 

•  20 

.90 

.07 

.01 

T 

.10 

.16 

•  12 

.38 

T 

.08 

04 

.01 

T 

2,40 

T 

•  92 

.34 

.39 

•  01 

•  60 

T 

.01 

.07 

T  0 

.08 

.06 

7 

1.10 

.39 

.02 

.11 

. 

.03 

•  02 

.10 

.01 

.01 

.7* 

.17 

.17 

7 

7 

1.02 

.92 

•  04 

.16 

.26 

T 

.33 

•  04 

7 

.12 

.09 

.21 

.20 

.39 

.11 

•  IS 

.04 

04 

08 

.96 

•  09 

7 

.42 

•  02 

.02 

.09 

•  06 

•  07 

.12 

.29 

.04 

.17 

.17 

•  31 

!09 

.22 

•  39 

•  19 

■  19 

10 

•  13 

.19 

Il6 

•  29 

.02 

•  19 

.04 

.02 

•  19 

•  04 

■  1 1 

•  90 

.06 

.22 

.11 

•  21 

•  16 

•  06 

•  18 

.24 

.12 

•  26 

•  19 

.10 

•  06 

•  16 

7 

•  01 

•  12 

•  01 

62 

•  14 

.26 

Uo 

.11 

.19 

•  13 

.37 

.02 

.01 

.19 

T 

.14 

.17 

.10 

•  18 

•  10 

.69 

.02 

,04 

.06 

.02 

■  16 

03 

.20 

T 

•  04 

!l3 

•  09 

.34 

.10 

.04 

.64 

.04 

7 

7 

.01 

T 

.01 

.24 

.02 

.23 

•  OT 

.09 

.12 

.08 

.19 

.20 

.07 

.08 

.09 

.02 

.19 

.21 

.11 

.08 

.18 

.29 

.11 

.26 

.20 

.14 

T 

.10 

T 

.33 

.13 

.26 

.12 

.31 

.02 

.20 

.02 

.06 

.19 

•  06 

.31 

.09 

.33 

.09 

.21 

.22 

.21 

.04 

.19 

.02 

•  09 

.01 

.29 

.04 

.06 

•  12 

T 

,2b 

.07 

•  38 

.27 

.06 

.37 

.19 

.22 

.09 

.06 

.31 

.10 

.01 

22    23  24 


VOLCANOVILLE 
V0LLMER5 

volt*  power  house 
whiskEyTown  res 
williams 

WILLOWS 
WINTERS 
WOODL*NO  1  WNW 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNFR  MEMORIAL    ST  PK 
DOVLE 

OOYLF  5  SSE 

fLLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BlOwELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    IN5P  STA 

MEYERS  *  5w 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

5AGEHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANOISH   1  E 
5USANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TEBMO 

TERMO  8R1N  MARR  RANCH 
THUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 


3,57 
1.26 
.39 
,70 


WOODFORDS 


ALAMO   I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
6QA0LEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCOOO   3  £ 
CROCKETT 

DAVENPORT 
6ERBER  RANCH 
GILROY 

6ILR0Y   U  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  Nw 
MOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVER-^ORE  2  SSW 
LOCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  <.  SW 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL    2  E 
MCiRRO  PAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NEWARK 

OAKLAND  wa  AIRPORT 

PAKINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PABKFIELO 

PASO  ROBLES 

PASO  ROflLFS  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT   PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO   3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 


ea  loUowing  Slslio 
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Continued 


UPB  SAN  LEANORO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
MALNUT  CREEK  2  ESE 
KALNUT  CREEK  «  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

WRIGHTS 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
0$ 

AN6I0LA 

ANTIOCh  FIBREflOARO  ml 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRV 

bakersfield  wB  airport 
balch  power  house 
blackwells  corner 
buttonwillow 
calaveras  bio  trees 

camp  pardee 

cathay  bull  run  ranch 

cherry  valley  0am 

coalinga 

coalinga  14  mnw 

corcoran  irbig  olst 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSw 

FRESNO  we  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVFLANO  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  hETChy 

MUNTERS  DAM 

lORIA 

IONE 

JOHNSONOALE 
KEPL1N6ER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAnO 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  ftANOS 

LOS  HANDS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MEBCEO  FIRE  STATION  2 

MEBCFY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NCBTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATTIWAY 

PIEDPA 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
R4YMON0  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  5 
SAN  FMIGOIO  RANCH 
SAN  UUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE   6  SE 
SONOPA 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 
SPRINGVILLE   ?  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  ^BAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAR^ONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELO 

TURLOCK 

vrSALIA 

WALLACE    I  SE 

MASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  Sw 

WHITE  ROCK 
wOFFORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


f09 
.05 
.57 


,01     ,02     .02  ,01 


.01     ,01  ,01 


T         T  T 


.26 
.25 
.56 
.09 


Day  oi  Month 
13  I  14  I  15 


.38 

,05 

,01 
.15 

.09 


.06 
.OS 


.13 

.15 


22     23  24 


.01  ,06 
,0<» 


See  iflterence  noies  lollowing  Station 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Day  of  Month 


13  14 


15 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ACTON  E5CQNDI  FC261BE 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  *'t6 
ALPINE 

altadena 

ANZA 

arroyo  seco  r5  fc  508c 
assoc  oil  anaheim  no  i 
avAlon  Pleasure  pier 
a2usa  city  park  fc  u3 
barneson  park 

barrftt  dam 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 
bel  air  fc  10 
big  bear  lake 

big  pear  lake  dam  // 
6ig  dalton  0am  fc223be 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC*60e 
B0NIT4 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BIJBBANK   FD  FC22613 
BURBANK  W9  AIPPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  H 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
ChATSWORTH  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

CnVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FCIOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  0AM 

FLI2A9ETH  LAKE  FC1288 

ELSINORE 

ESCONOIOO 

FILLMORE    1  WNW 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARRQUES  RCH 
FULLEHTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDAlE  STAPEN  fcj-jsg 
glfndora  west  fc  185 
maines  cyn  lower  fc36* 

HAINFS  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HFNShAis  OAh 
M0EGEE5  FC  60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNCLA 
JUNCAL  0AM 
LA  CRESCEMTA  FC  251 
LA6UNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HT5  FC  560  B 
LECHU2A  PT  STA  FC  352B 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPOC 

long  beach 

long  beach  wb  ap 

los  alamos 

los  angeles  ^b  airport  r 
los  angeles  wb  city  r 

los  prietos  ranger  sta 
lytle  creek  ph 
lytle  creek  ranger  sta 
march  field 
mill  creek  no  2 

moorpark  1  sse 

mt  baldy  fc  85g 

mt  baldy  notch 

mount  wilson  fc  336  b  // 

newbury  park  4  sw 

newhall  soleoao  fc  32c 
newport  beach  harbor 
nipomo  2  nw 
oceanside 

OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARO 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VER0E5  EST  FCSO 
PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BlANCA  GRD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
PT  ARGuElLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDtNG 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  SIA  #  3 
RIVERSIDE  ExP  STA  R 


.04 

.05 
.02 


1.06 
.03 

.24 


.02 
T 

.05 


.18 

.05 
.03 


.25 
.02 


See  releience  noies  lollowing  Station  tndsx. 
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Continued 


SALSIPUEOES  GAGIhG  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  RERNARDINO  CO  HQSP 
SANDBER6  PTL  PCI30e 
SA^OBERG  riB  //R 

SAN  DIEGO  wa  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC*>25BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
sa^'  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVFR  PH  tf  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC<>32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  RARBAPA  FAA  AP 
SANTA  BAH<?ARA  TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  wBAP 

SANTA  MARIA  *B  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  0AM 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SHELL   ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  fcl^ 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  Hfi 

SPADRA  PAC  FC    356  C 
SUEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
TmOUSAnD  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

Ti*ITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 


UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

VAN  NUYS  FC  I9B 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC    106  D 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


YORBA  LINDA 


AHELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNk 
BARSTOW 
BFAUMONT    I  E 

BPNTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
6I5HCP  CREEK    INTAKE   2   //H  j 
BISHOP  we  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT  , 
BORREGQ  OESERT  PARK 
BORBEGO   SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  SW 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSw 
FAIRMONT 
GLAMIS  6  ENE 
HAIwEE 

HAYFIElD  PUMPING  PLANT 

HESPE9IA 

IMPERIAL 

I-'PERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RAnCh  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

mqjave  2  ese 
morongo  valley 

mountain  pass 
needles  faa  airport 
neenach 
nightingale 

NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDAlE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 


.01 
.02 
,00 


• 


DAILY  PRECIPITATION 


^               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DECEMBER  1963 
Continued 

Station 

Total 

Day  of  Month 

I   1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  j  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22     23  24 

25  1  26  1  27 

28  1  23  1  30 

31 

RANOSauRG 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CA8IN 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
vrCTORVlLLE  PUMP  PLANT 

WHITE  MOUfJTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

T 

.14 
.T9 
.70 
1.35 

,00 

T 

.01 
.20 

T 

D  .15 

0  .50 

T 

.TO 

T 

T 
T 

0  .05 
0  .30 

.14 
.09 
.70 
1.35 

.01 
•  20 

D  .10 
D  .20 

T 

See  refeionce  notes  following  Station  Index. 
-  402  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
0 1 

ALDERPOINT 

MAX 

57 

58 

51 

50 

50 

54 

60 

53 

50 

53 

45 

46 

49 

47 

46 

49 

48 

55 

48 

53 

50 

46 

53 

55 

60 

50 

52 

59 

58 

58 

67 

52 

6 

MIN 

3S 

36 

37 

36 

38 

40 

39 

38 

40 

34 

32 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

34 

35 

47 

39 

37 

38 

31 

37 

44 

46 

51 

50 

45 

36 

38 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

62 

58 

61 

61 

59 

60 

62 

56 

49 

47 

49 

53 

58 

53 

52 

54 

55 

50 

46 

49 

48 

S5 

53 

56 

51 

52 

54 

57 

60 

61 

62 

54 

9 

MIN 

43 

44 

40 

41 

44 

50 

41 

34 

37 

34 

34 

36 

38 

40 

40 

40 

33 

38 

40 

33 

4l 

37 

39 

40 

38 

42 

43 

46 

48 

46 

3 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

48 

48 

48 

45 

50 

59 

52 

43 

46 

47 

47 

44 

51 

47 

61 

52 

49 

52 

52 

52 

62 

46 

51 

54 

59 

49 

8 

MIN 

34 

34 

35 

35 

37 

34 

33 

27 

28 

30 

33 

36 

30 

30 

41 

39 

35 

33 

29 

30 

30 

40 

44 

40 

40 

3 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

42 

41 

42 

44 

45 

53 

42 

52 

41 

37 

37 

44 

46 

44 

48 

37 

47 

56 

47 

46 

41 

44 

47 

56 

49 

41 

45 

49 

46 

53 

50 

45 

6 

M  1  N 

18 

19 

21 

22 

27 

31 

20 

28 

30 

25 

15 

19 

22 

25 

24 

25 

25 

27 

31 

36 

30 

28 

23 

21 

27 

33 

37 

39 

41 

39 

32 

27 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

!7 

57 

55 

55 

53 

54 

50 

52 

43 

44 

46 

49 

56 

57 

55 

50 

61 

57 

60 

44 

40 

52 

60 

66 

52 

43 

52 

52 

52 

62 

58 

52 

4 

MIN 

25 

26 

27 

27 

31 

37 

22 

30 

30 

28 

20 

24 

28 

29 

28 

28 

29 

29 

35 

32 

28 

30 

30 

28 

27 

33 

36 

42 

33 

34 

33 

29 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

5* 

57 

45 

50 

47 

47 

48 

60 

49 

54 

57 

55 

59 

49 

47 

48 

44 

41 

47 

49 

55 

52 

59 

64 

48 

57 

58 

56 

62 

58 

64 

92 

9 

MIN 

34 

34 

34 

35 

36 

38 

38 

37 

38 

35 

29 

30 

30 

30 

31 

31 

33 

33 

34 

41 

34 

33 

31 

29 

29 

33 

35 

37 

44 

43 

34 

34 

3 

COVELO 

MAX 

58 

59 

58 

57 

55 

58 

62 

55 

46 

50 

43 

45 

52 

52 

52 

52 

48 

52 

46 

90 

49 

42 

50 

52 

56 

60 

54 

55 

56 

94 

61 

92 

5 

HIN 

27 

25 

26 

26 

28 

30 

24 

25 

33 

28 

23 

22 

24 

26 

29 

29 

26 

26 

28 

42 

31 

31 

30 

26 

27 

32 

40 

44 

44 

40 

32 

29 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 

62 

56 

58 

58 

58 

56 

59 

61 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

55 

55 

66 

56 

57 

97 

57 

64 

65 

61 

65 

66 

97 

9 

MIN 

38 

34 

38 

37 

44 

45 

39 

45 

37 

37 

36 

36 

32 

35 

39 

38 

41 

41 

47 

49 

39 

37 

41 

50 

47 

46 

40 

2 

OUTTONS  LANDING 

MAX 

57 

47 

47 

44 

46 

51 

56 

57 

55 

55 

45 

41 

44 

40 

44 

57 

56 

55 

63 

55 

53 

MIN 

40 

39 

38 

38 

38 

30 

32 

30 

30 

29 

31 

34 

33 

33 

38 

34 

30 

35 

42 

42 

42 

ELK  VALLEY 

MAX 

40 

42 

43 

43 

53 

55 

42 

55 

45 

42 

41 

44 

46 

44 

53 

45 

60 

43 

62 

51 

46 

49 

49 

68 

50 

49 

54 

56 

54 

56 

56 

48 

6 

MIN 

25 

25 

26 

28 

31 

34 

26 

31 

31 

30 

25 

23 

23 

27 

25 

28 

29 

28 

38 

36 

36 

34 

28 

26 

36 

38 

41 

46 

46 

36 

33 

31 

4 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

56 

54 

54 

53 

58 

56 

59 

61 

51 

51 

51 

51 

92 

50 

53 

53 

54 

58 

58 

55 

54 

56 

57 

66 

65 

66 

63 

60 

63 

77 

60 

56 

6 

MIN 

43 

45 

45 

42 

46 

42 

38 

47 

41 

36 

34 

37 

37 

42 

44 

41 

42 

40 

60 

45 

42 

43 

39 

42 

46 

48 

52 

55 

91 

49 

46 

43 

6 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

60 

54 

57 

56 

60 

56 

58 

59 

53 

53 

54 

53 

55 

51 

52 

55 

57 

66 

57 

53 

56 

60 

67 

57 

63 

64 

62 

64 

74 

66 

57 

8 

MIN 

38 

35 

39 

40 

42 

47 

37 

45 

37 

32 

32 

33 

39 

36 

40 

38 

38 

35 

45 

40 

40 

36 

39 

40 

41 

60 

55 

49 

46 

43 

40 

1 

FOREST  GLEN 

MAX 

48 

47 

45 

47 

45 

51 

50 

50 

51 

43 

43 

39 

40 

42 

46 

47 

48 

47 

41 

46 

45 

46 

48 

54 

52 

56 

51 

52 

93 

54 

51 

47 

6 

MIN 

26 

24 

25 

26 

29 

32 

24 

25 

28 

29 

21 

22 

22 

22 

29 

27 

27 

26 

29 

37 

33 

32 

31 

26 

30 

29 

32 

35 

37 

39 

33 

28 

FORT  BRAGG 

MAX 

60 

60 

55 

56 

59 

62 

59 

61 

58 

55 

55 

57 

56 

95 

52 

56 

57 

58 

56 

56 

55 

56 

62 

62 

64 

59 

58 

68 

60 

58 

76 

58 

4 

MIN 

42 

45 

44 

44 

44 

45 

40 

42 

43 

34 

35 

35 

36 

38 

39 

39 

39 

36 

41 

47 

39 

40 

39 

41 

44 

-.6 

46 

51 

51 

47 

48 

42 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

58 

55 

57 

58 

60 

61 

60 

58 

57 

55 

55 

55 

54 

52 

54 

57 

57 

56 

65 

66 

56 

68 

60 

62 

68 

67 

58 

58 

56 

79 

70 

57, 

9 

38 

44 

45 

43 

41 

43 

36 

41 

43 

33 

32 

34 

34 

38 

35 

36 

34 

41 

50 

41 

37 

35 

33 

39 

44 

47 

52 

52 

46 

43 

41 

40. 

4 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

52 

51 

46 

44 

55 

55 

47 

48 

44 

36 

45 

47 

48 

42 

36 

43 

53 

52 

49 

43 

45 

46 

52 

62 

62 

48 

49 

48 

49 

51 

47 

7 

MIN 

25 

24 

25 

27 

34 

18 

26 

31 

25 

16 

18 

20 

23 

36 

27 

27 

25 

30 

35 

29 

30 

24 

21 

26 

35 

38 

42 

43 

40 

32 

28, 

4 

FORT  ROSS 

MAX 

51 

50 

54 

51 

53 

56 

58 

57 

58 

56 

55 

55 

49 

52 

50 

64 

68 

96 

64 

61 

54 

55 

66 

62 

56 

57 

56 

64 

57 

74 

73 

96 

9 

MIN 

41 

45 

45 

43 

46 

46 

42 

43 

41 

39 

39 

40 

40 

38 

40 

39 

38 

38 

49 

46 

40 

41 

40 

92 

48 

46 

51 

50 

49 

49 

48 

43 

GRATON  1  W 

MAX 

50 

44 

45 

43 

45 

45 

52 

45 

56 

54 

53 

52 

45 

40 

40 

43 

43 

41 

46 

56 

51 

52 

61 

45 

56 

57 

55 

52 

50 

92 

50 

48 

6 

MIN 

38 

39 

39 

37 

38 

39 

30 

34 

33 

30 

25 

28 

29 

29 

34 

34 

34 

33 

38 

42 

30 

30 

29 

26 

43 

48 

44 

47 

44 

43 

36 

36 

HAMILTON  AFB 

MAX 

47 

46 

46 

44 

44 

45 

50 

54 

58 

54 

53 

45 

45 

41 

40 

41 

40 

42 

46 

66 

50 

61 

6) 

49 

95 

63 

64 

49 

50 

90 

48 

48 

2 

MIN 

43 

42 

41 

41 

41 

33 

38 

38 

32 

26 

29 

33 

38 

38 

38 

37 

37 

42 

40 

37 

34 

40 

36 

43 

43 

43 

43 

46 

39 

42 

38 

7 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

48 

45 

47 

46 

45 

48 

50 

45 

49 

46 

48 

44 

44 

45 

41 

40 

41 

43 

42 

46 

46 

47 

49 

42 

40 

49 

47 

48 

51 

52 

92 

46 

0 

32 

32 

33 

33 

35 

36 

30 

30 

35 

29 

25 

24 

26 

30 

33 

36 

36 

39 

38 

40 

39 

36 

36 

34 

37 

40 

40 

44 

45 

41 

43 

36 

I 

HEALOSBURG 

MAX 

50 

45 

45 

44 

45 

46 

57 

47 

59 

60 

58 

98 

44 

40 

40 

44 

42 

49 

48 

69 

55 

67 

56 

46 

57 

60 

66 

56 

50 

56 

53 

51 

0 

39 

38 

38 

39 

41 

31 

36 

34 

33 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

33 

34 

40 

43 

34 

32 

31 

30 

43 

48 

46 

49 

46 

43 

37 

37 

0 

HILTS 

MAX 

50 

50 

49 

46 

47 

48 

44 

42 

40 

35 

37 

43 

46 

46 

45 

46 

93 

60 

46 

45 

46 

45 

46 

54 

47 

54 

45 

50 

47 

56 

46 

5 

2  3 

22 

22 

23 

32 

24 

31 

30 

22 

16 

19 

21 

21 

24 

26 

27 

29 

26 

33 

31 

26 

26 

22 

26 

26 

26 

39 

41 

32 

33 

26 

HCOPA 

MAX 

54 

56 

55 

54 

49 

53 

60 

50 

51 

53 

52 

91 

51 

46 

45 

48 

47 

56 

48 

50 

52 

48 

63 

95 

52 

63 

46 

52 

56 

57 

63 

52 

2 

MIN 

37 

37 

37 

37 

36 

41 

38 

37 

38 

37 

30 

30 

33 

35 

38 

37 

39 

36 

38 

42 

41 

40 

38 

39 

36 

41 

45 

46 

49 

44 

42 

38 

4 

KENTFIELD 

MAX 

51 

47 

46 

46 

43 

44 

46 

52 

56 

59 

55 

55 

60 

46 

42 

41 

43 

40 

40 

45 

67 

63 

64 

66 

52 

57 

48 

57 

61 

52 

58 

49, 

7 

42 

41 

41 

39 

39 

39 

34 

35 

42 

35 

30 

31 

36 

36 

36 

37 

36 

35 

36 

40 

35 

31 

36 

34 

38 

40 

43 

42 

44 

42 

37 

37, 

s 

KLAMATH 

MAX 

A3 

58 

59 

60 

59 

58 

56 

54 

54 

53 

54 

95 

55 

54 

55 

57 

60 

50 

56 

92 

59 

58 

66 

54 

51 

59 

60 

63 

66 

65 

97, 

3 

MIN 

40 

36 

37 

38 

42 

47 

36 

44 

37 

33 

30 

32 

34 

35 

36 

37 

40 

36 

46 

43 

42 

35 

39 

44 

46 

48 

93 

48 

46 

44 

40, 

I 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

50 

51 

49 

47 

48 

47 

49 

48 

43 

31 

26 

27 

39 

44 

48 

48 

47 

53 

50 

41 

36 

J7 

41 

49 

63 

42 

39 

43 

43 

44 

97 

44, 

2 

HIN 

2  7 

25 

28 

33 

32 

21 

26 

27 

16 

9 

17 

24 

31 

28 

32 

32 

33 

30 

31 

26 

21 

26 

28 

27 

32 

30 

31 

30 

31 

37 

27, 

4 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

52 

52 

49 

51 

50 

51 

46 

36 

28 

31 

42 

44 

43 

51 

MIN 

1 2 

13 

18 

10 

12  -  1 

3 

12 

12 

14 

18 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

54 

55 

52 

46 

50 

47 

56 

52 

58 

98 

55 

52 

49 

49 

49 

49 

62 

51 

47 

56 

52 

58 

62 

55 

56 

57 

61 

95 

57 

60 

98 

93, 

6 

37 

37 

30 

29 

36 

33 

29 

28 

29 

28 

29 

34 

33 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

30 

30 

40 

39 

40 

39 

41 

38 

34 

2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

56 

52 

55 

54 

53 

56 

50 

51 

52 

50 

47 

52 

51 

50 

52 

60 

57 

49 

53 

52 

51 

56 

53 

57 

53 

57 

58 

60 

63 

99 

53, 

6 

MIN 

32 

33 

33 

41 

45 

36 

41 

36 

29 

31 

32 

31 

31 

30 

33 

38 

32 

45 

43 

40 

43 

36 

40 

41 

47 

51 

48 

46 

45 

38, 

3 

ORLEANS 

MAX 

54 

54 

52 

52 

51 

54 

57 

46 

49 

51 

50 

49 

49 

49 

56 

46 

48 

47 

46 

52 

46 

53 

50 

44 

50 

46 

51 

53 

66 

58 

62 

90. 

7 

MIN 

3S 

35 

36 

35 

35 

33 

35 

36 

29 

24 

25 

29 

32 

33 

34 

36 

35 

38 

40 

38 

37 

33 

38 

40 

39 

43 

46 

43 

40 

41 

39 . 

7 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 

51 

49 

49 

46 

46 

48 

52 

52 

60 

58 

55 

52 

42 

43 

41 

42 

46 

41 

45 

59 

59 

52 

99 

52 

66 

59 

60 

54 

49 

55 

90 

50. 

9 

40 

40 

38 

37 

38 

38 

30 

35 

39 

31 

25 

26 

27 

32 

33 

35 

35 

34 

37 

41 

35 

30 

35 

34 

39 

42 

42 

39 

44 

42 

40 

36, 

9 

POINT  ARENA 

MAX 

58 

54 

54 

57 

57 

61 

58 

62 

57 

63 

56 

56 

55 

54 

66 

57 

55 

69 

57 

56 

68 

65 

68 

60 

63 

57 

66 

58 

57 

61 

73 

97. 

8 

MIN 

40 

43 

43 

48 

38 

39 

44 

33 

33 

39 

38 

37 

39 

39 

37 

40 

49 

49 

35 

37 

36 

43 

49 

44 

49 

51 

49 

45 

47 

41  . 

7 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

67 

67 

61 

65 

60 

57 

54 

59 

56 

99 

60 

64 

52 

53 

50 

60 

63 

54 

58 

63 

MIN 

26 

33 

3  3 

27 

35 

21 

24 

25 

27 

29 

29 

42 

42 

28 

26 

26 

45 

45 

44 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

57 

49 

49 

50 

52 

55 

56 

61 

50 

49 

45 

42 

43 

46 

47 

46 

46 

47 

46 

52 

50 

46 

60 

48 

53 

50 

50 

57 

58 

96 

57 

90. 

4 

MIN 

38 

38 

39 

38 

39 

41 

34 

33 

33 

33 

32 

36 

37 

37 

36 

37 

45 

39 

39 

35 

33 

33 

45 

46 

47 

62 

47 

40 

38. 

6 

SAINT  HELENA 

MAX 

52 

55 

48 

41 

50 

48 

53 

46 

57 

55 

59 

94 

50 

47 

60 

47 

63 

41 

49 

55 

65 

60 

64 

96 

60 

58 

63 

55 

62 

69 

69 

93. 

6 

MIN 

35 

39 

29 

34 

32 

32 

27 

26 

26 

28 

31 

33 

29 

31 

40 

43 

31 

31 

30 

27 

42 

42 

42 

42 

40 

39 

33 

34 

2 

SALYER  RANGER  STATION 

S3 

52 

51 

49 

52 

56 

50 

50 

45 

47 

61 

49 

52 

44 

60 

52 

92 

56 

46 

46 

59 

MIN 

33 

32 

33 

34 

38 

35 

37 

30 

29 

30 

34 

33 

32 

32 

40 

32 

29 

30 

42 

40 

37 

SAN  RAFAEL 

MAX 

54 

46 

46 

44 

45 

55 

59 

57 

96 

55 

53 

45 

43 

42 

41 

44 

59 

56 

57 

93 

57 

59 

60 

58 

96 

92. 

2 

MIN 

41 

40 

39 

39 

40 

35 

40 

38 

32 

32 

42 

36 

36 

36 

34 

39 

39 

39 

38 

37 

41 

44 

43 

43 

38. 

9 

SANTA  ROSA 

MAX 

53 

50 

47 

53 

44 

48 

48 

57 

47 

59 

99 

56 

56 

46 

43 

44 

47 

41 

46 

47 

59 

53 

56 

57 

47 

56 

61 

59 

62 

92 

98 

51. 

6 

MIN 

38 

38 

36 

36 

35 

38 

30 

30 

33 

29 

26 

26 

26 

29 

32 

33 

33 

33 

33 

38 

31 

30 

29 

29 

31 

43 

43 

45 

43 

42 

39 

34. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  l^ea 


Continued 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SCOTI* 

MAX 

62 

62 

56 

58 

56 

56 

56 

55 

51 

51 

51 

53 

54 

53 

51 

53 

54 

60 

56 

56 

53 

46 

58 

60 

65 

64 

55 

64 

60 

62 

73 

66, 

7 

MiN 

AG 

39 

39 

40 

40 

41 

40 

42 

42 

36 

35 

34 

36 

36 

38 

39 

40 

40 

47 

47 

42 

42 

40 

40 

42 

46 

49 

54 

54 

49 

46 

41  • 

g 

SHELTER  COVE 

MAX 

56 

53 

56 

59 

56 

61 

61 

57 

56 

56 

65 

55 

56 

55 

55 

57 

57 

56 

55 

54 

69 

59 

62 

56 

55 

67 

56 

58 

68 

68 

57, 

9 

MIN 

'>e 

49 

48 

49 

55 

53 

50 

50 

47 

45 

45 

46 

44 

45 

47 

47 

5 1 

5  3 

52 

50 

49 

48 

50 

50 

5  1 

52 

55 

52 

51 

57 

49, 

6 

SONOMA 

MAX 

53 

52 

48 

46 

46 

47 

51 

50 

57 

58 

52 

50 

46 

44 

42 

44 

46 

43 

45 

66 

56 

62 

56 

53 

55 

56 

60 

54 

54 

57 

63 

51. 

1 

MIN 

40 

41 

39 

37 

39 

39 

30 

36 

35 

30 

25 

26 

27 

29 

34 

36 

34 

35 

38 

30 

2  8 

2  8 

4 1 

40 

4  1 

39 

44 

43 

37 

35 1 

3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

49 

44 

45 

43 

49 

49 

42 

47 

40 

41 

42 

40 

45 

45 

44 

46 

46 

47 

41 

48 

MIN 

33 

33 

33 

34 

28 

28 

28 

24 

25 

28 

31 

33 

33 

33 

36 

32 

31 

3  1 

38 

36 

TULELAKE 

MAX 

52 

53 

51 

50 

46 

45 

40 

43 

38 

32 

31 

43 

46 

52 

49 

51 

57 

50 

46 

41 

39 

43 

48 

51 

49 

41 

44 

45 

46 

58 

57 

46, 

4 

MIN 

13 

13 

12 

14 

19 

14 

10 

15 

26 

15 

4 

10 

12 

19 

15 

2 1 

25 

2 1 

23 

3 1 

24 

2 1 

2 1 

1 6 

2 1 

2  7 

3 1 

30 

31 

31 

31 

19, 

UKIAH 

MAX 

69 

65 

66 

65 

62 

66 

63 

55 

55 

56 

55 

58 

59 

51 

57 

59 

63 

49 

52 

56 

52 

62 

62 

58 

56 

56 

56 

61 

64 

69 

67 

59, 

5 

it. 

32 

33 

32 

35 

41 

33 

36 

42 

28 

27 

28 

31 

33 

34 

33 

30 

30 

45 

46 

33 

30 

30 

28 

36 

41 

48 

49 

47 

42 

35 

35, 

6 

WEAVERVILLE  RANOER  STA 

MAX 

Ub 

47 

46 

45 

39 

55 

62 

44 

42 

47 

44 

47 

51 

50 

40 

40 

40 

49 

42 

47 

47 

45 

51 

49 

52 

43 

44 

49 

51 

48 

62 

47 

0 

MIN 

29 

30 

29 

29 

30 

32 

25 

26 

28 

29 

2 1 

2 1 

24 

27 

31 

30 

31 

29 

29 

29 

3 1 

2  7 

37 

40 

39 

35 

30, 

6 

WEED  1  5 

MAX 

<*9 

48 

49 

47 

47 

48 

49 

46 

39 

36 

34 

35 

39 

45 

44 

49 

46 

53 

52 

43 

42 

40 

42 

61 

52 

45 

44 

47 

49 

53 

59 

46 

0 

MIN 

19 

19 

20 

21 

21 

28 

16 

19 

30 

24 

10 

10 

15 

18 

23 

24 

27 

28 

39 

33 

27 

26 

26 

31 

33 

30 

30 

37 

36 

35 

40 

25 

WILLITS  1  NE 

MAX 

6<> 

63 

59 

59 

61 

64 

61 

53 

51 

55 

51 

53 

52 

53 

54 

51 

58 

54 

50 

51 

51 

58 

60 

67 

57 

54 

55 

58 

62 

69 

68 

57 

0 

MIN 

30 

30 

30 

30 

34 

40 

30 

34 

36 

25 

27 

27 

26 

30 

33 

32 

29 

27 

45 

45 

33 

29 

29 

26 

39 

42 

46 

47 

46 

38 

32 

33 

6 

YREKA 

MAX 

50 

50 

46 

48 

45 

45 

52 

43 

47 

43 

39 

36 

42 

45 

45 

44 

45 

51 

63 

48 

48 

44 

44 

50 

55 

47 

44 

45 

47 

46 

57 

46 

6 

MIN 

22 

22 

22 

22 

24 

30 

20 

24 

30 

24 

17 

18 

19 

22 

22 

24 

27 

26 

26 

34 

3 1 

26 

24 

27 

22 

29 

36 

38 

42 

36 

35 

26 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

56 

60 

54 

52 

49 

49 

50 

33 

36 

39 

43 

49 

52 

56 

50 

42 

48 

49 

64 

54 

42 

46 

47 

49 

67 

55 

46 

9 

MIN 

19 

27 

22 

19 

25 

29 

19 

16 

5 

13 

17 

26 

24 

30 

29 

29 

27 

25 

29 

24 

31 

34 

34 

31 

34 

31 

25 

0 

AlTURaS  ranger  STATION 

MAX 

59 

59 

57 

60 

57 

56 

50 

48 

50 

33 

33 

31 

40 

44 

50 

54 

52 

61 

52 

48 

42 

46 

48 

55 

64 

46 

39 

44 

46 

49 

60 

49 

1 

MIN 

16 

14 

15 

14 

20 

23 

10 

16 

16 

19 

-  3 

2 

10 

12 

14 

1 5 

22 

23 

27 

30 

1 3 

1 5 

l9 

20 

21 

26 

29 

25 

26 

28 

27 

16 

2 

AUBURN 

MAX 

5* 

46 

49 

41 

39 

46 

45 

50 

52 

49 

49 

51 

39 

49 

47 

46 

62 

40 

46 

46 

49 

51 

54 

61 

64 

66 

56 

59 

54 

53 

62 

50 

4 

MIN 

31 

30 

31 

30 

31 

33 

26 

30 

38 

30 

27 

27 

31 

28 

29 

28 

28 

28 

30 

35 

37 

34 

36 

38 

34 

36 

41 

39 

37 

37 

42 

32 

7 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

57 

56 

55 

54 

49 

49 

49 

48 

62 

56 

54 

55 

53 

49 

46 

49 

60 

49 

44 

48 

57 

51 

55 

58 

60 

56 

55 

56 

55 

54 

61 

53 

3 

MIN 

39 

37 

35 

33 

36 

39 

38 

38 

40 

37 

38 

33 

32 

33 

36 

37 

35 

33 

35 

42 

3  7 

38 

35 

34 

3  3 

35 

45 

45 

44 

43 

40 

37 

3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

62 

62 

69 

60 

54 

60 

49 

32 

39 

46 

50 

58 

53 

52 

53 

60 

49 

41 

39 

43 

68 

66 

50 

49 

45 

52 

55 

65 

58 

62 

53 

1 

MIN 

43 

43 

42 

46 

45 

43 

42 

29 

23 

22 

23 

36 

37 

35 

39 

38 

41 

37 

30 

30 

33 

37 

37 

35 

39 

39 

45 

47 

47 

47 

37 

6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

59 

58 

52 

59 

54 

50 

54 

44 

35 

35 

39 

45 

52 

52 

52 

53 

58 

51 

39 

38 

40 

66 

56 

51 

48 

45 

46 

52 

59 

59 

55 

49 

6 

MIN 

31 

34 

32 

33 

36 

34 

39 

32 

26 

18 

16 

29 

34 

29 

32 

3 1 

34 

32 

34 

29 

28 

30 

32 

31 

3 1 

35 

36 

36 

38 

40 

38 

32 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

50 

47 

52 

52 

54 

56 

59 

52 

52 

56 

49 

46 

41 

40 

46 

47 

46 

61 

56 

58 

55 

59 

66 

51 

9 

37 

40 

36 

37 

39 

38 

33 

29 

27 

22 

32 

33 

33 

32 

35 

35 

26 

24 

38 

39 

36 

35 

31 

33 

3 

BURNEY 

MAX 

55 

54 

57 

52 

53 

52 

55 

47 

49 

43 

35 

39 

46 

49 

47 

53 

46 

55 

51 

40 

45 

42 

60 

63 

50 

45 

46 

43 

46 

46 

54 

48 

4 

HIN 

17 

I  7 

17 

16 

19 

24 

14 

I  7 

20 

20 

10 

1 1 

1 5 

17 

20 

19 

20 

20 

21 

33 

26 

20 

20 

1  7 

19 

27 

3 1 

37 

35 

31 

27 

21 

3 

CANYON  DAM 

MAX 

l>2 

46 

42 

46 

44 

50 

40 

40 

37 

33 

32 

37 

44 

44 

41 

41 

43 

46 

41 

40 

40 

41 

46 

39 

42 

42 

42 

44 

46 

41 

6 

MIN 

22 

22 

22 

22 

26 

28 

20 

26 

26 

16 

10 

1 3 

20 

24 

26 

23 

22 

26 

30 

33 

23 

22 

24 

29 

34 

36 

33 

31 

29 

24 

7 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

".e 

51 

59 

44 

44 

56 

57 

54 

50 

56 

61 

52 

47 

46 

46 

46 

43 

48 

46 

46 

63 

53 

61 

62 

60 

56 

59 

57 

52 

62 

58 

52 

6 

30 

3 1 

32 

32 

32 

35 

27 

31 

36 

26 

24 

24 

30 

24 

30 

29 

26 

3 1 

36 

42 

35 

32 

3 1 

30 

29 

39 

45 

40 

36 

37 

33 

32 

2 

CHESTER 

MAX 

'.9 

52 

48 

47 

44 

57 

35 

36 

45 

48 

44 

47 

42 

46 

50 

40 

43 

42 

46 

47 

60 

42 

42 

43 

48 

49 

48 

45 

5 

MIN 

15 

16 

15 

15 

2  1 

12 

15 

16 

10 

1 5 

17 

1  7 

16 

16 

19 

31 

32 

26 

23 

17 

16 

22 

34 

34 

26 

27 

25 

20 

3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

'•2 

42 

42 

39 

41 

52 

51 

46 

48 

52 

55 

47 

38 

40 

40 

39 

36 

37 

42 

45 

49 

50 

59 

56 

61 

51 

66 

55 

46 

61 

48 

46 

6 

MIN 

35 

38 

35 

36 

36 

37 

28 

35 

38 

27 

25 

30 

34 

33 

34 

34 

33 

33 

34 

39 

35 

32 

29 

30 

30 

38 

45 

45 

40 

43 

36 

34 

7 

CLARKSBURG 

MAX 

45 

43 

43 

43 

41 

41 

44 

48 

48 

50 

52 

50 

42 

45 

39 

39 

38 

37 

39 

43 

63 

61 

41 

51 

51 

50 

47 

45 

47 

45 

0 

MIN 

40 

41 

39 

39 

38 

38 

35 

36 

37 

30 

26 

26 

32 

33 

34 

35 

35 

35 

35 

38 

32 

33 

33 

36 

40 

39 

41 

43 

41 

36 

0 

ClEARlAKE  HIGHLANDS 

MAX 

63 

62 

66 

63 

60 

63 

68 

60 

56 

31 

52 

55 

58 

57 

58 

60 

56 

62 

52 

49 

52 

51 

66 

68 

60 

54 

59 

55 

57 

63 

70 

56 

5 

MIN 

25 

23 

22 

24 

29 

36 

24 

33 

31 

20 

19 

19 

22 

23 

25 

22 

20 

22 

27 

40 

28 

26 

25 

23 

22 

33 

40 

45 

32 

35 

27 

27 

2 

COLFAX 

MAX 

70 

76 

77 

61 

64 

65 

63 

54 

44 

46 

52 

46 

53 

60 

60 

57 

64 

60 

52 

49 

60 

64 

59 

62 

55 

56 

63 

59 

63 

70 

70 

59 

3 

MIN 

44 

46 

39 

36 

37 

39 

35 

40 

35 

29 

27 

29 

28 

34 

35 

35 

37 

36 

40 

41 

37 

30 

33 

35 

34 

39 

42 

41 

44 

49 

44 

37 

I 

COLUSA  I  SSW 

MAX 

46 

44 

46 

43 

42 

53 

51 

44 

52 

51 

54 

44 

40 

46 

40 

39 

39 

38 

44 

45 

52 

47 

57 

45 

55 

48 

57 

50 

48 

49 

46 

47 

0 

MIN 

40 

40 

39 

36 

36 

39 

28 

36 

40 

35 

34 

31 

33 

36 

35 

35 

35 

34 

36 

42 

28 

31 

35 

31 

33 

40 

47 

38 

38 

43 

39 

36 

4 

DAVIS  1  MSW 

MAX 

45 

44 

43 

41 

40 

41 

47 

51 

47 

53 

52 

54 

40 

41 

40 

39 

36 

37 

37 

42 

50 

50 

63 

53 

40 

64 

48 

52 

46 

47 

48 

45 

>6 

MIN 

40 

40 

37 

36 

36 

36 

34 

34 

36 

3 1 

28 

30 

32 

30 

34 

35 

34 

34 

35 

39 

41 

34 

33 

32 

37 

40 

4  1 

39 

43 

43 

40 

36 

I 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

40 

39 

38 

38 

45 

51 

45 

46 

42 

36 

32 

36 

36 

35 

36 

37 

36 

36 

42 

44 

41 

38 

36 

36 

46 

49 

46 

46 

46 

40 

5 

MIN 

29 

28 

26 

26 

30 

31 

25 

30 

33 

24 

22 

21 

27 

26 

26 

27 

26 

28 

3 1 

34 

31 

28 

26 

26 

36 

32 

32 

34 

3  1 

26 

7 

Of  SABLA 

MAX 

66 

65 

64 

67 

60 

63 

62 

53 

49 

46 

50 

55 

61 

54 

65 

66 

60 

53 

47 

43 

47 

50 

57 

58 

53 

63 

55 

63 

65 

62 

56 

4 

MIN 

35 

36 

35 

35 

38 

40 

33 

38 

31 

27 

25 

29 

33 

33 

33 

36 

33 

34 

39 

39 

32 

3 1 

34 

34 

34 

41 

42 

41 

44 

41 

36 

,2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

61 

55 

54 

47 

52 

56 

57 

53 

47 

53 

54 

46 

53 

54 

62 

53 

51 

47 

47 

63 

62 

52 

57 

52 

56 

71 

65 

54 

4 

MIN 

34 

30 

32 

25 

28 

32 

32 

34 

37 

30 

26 

25 

28 

31 

34 

32 

32 

40 

34 

26 

34 

32 

42 

36 

37 

45 

50 

33 

DnWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

56 

50 

49 

47 

49 

50 

60 

46 

52 

40 

42 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

47 

55 

46 

46 

46 

45 

43 

45 

46 

46 

52 

54 

54 

52 

46 

,1 

28 

27 

28 

26 

27 

30 

24 

25 

32 

25 

23 

24 

24 

26 

26 

26 

26 

27 

26 

32 

32 

28 

25 

25 

26 

33 

38 

35 

34 

35 

31 

26 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

64 

65 

60 

64 

58 

57 

62 

63 

40 

52 

48 

52 

55 

61 

54 

53 

56 

60 

48 

48 

49 

50 

56 

59 

55 

55 

53 

55 

68 

61 

65 

56 

1 

30 

27 

26 

27 

26 

35 

26 

29 

31 

32 

26 

24 

26 

30 

26 

24 

26 

27 

30 

40 

32 

30 

26 

25 

28 

32 

39 

35 

37 

37 

33 

29 

g 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

45 

44 

44 

45 

45 

46 

51 

46 

51 

55 

55 

48 

42 

41 

42 

40 

39 

36 

43 

57 

65 

56 

66 

51 

51 

50 

50 

56 

49 

50 

50 

46 

1 

40 

40 

39 

38 

37 

37 

34 

35 

35 

30 

25 

26 

3 1 

32 

33 

36 

34 

33 

37 

41 

41 

39 

32 

32 

33 

37 

41 

37 

36 

42 

39 

35 

5 

FOLSOM  DAM 

MAX 

43 

42 

42 

40 

40 

41 

42 

47 

49 

51 

46 

50 

42 

46 

39 

39 

36 

38 

41 

43 

47 

46 

56 

57 

51 

48 

53 

54 

53 

48 

56 

46 

0 

MIN 

3  7 

3  7 

38 

36 

36 

36 

36 

35 

37 

32 

34 

33 

35 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

36 

42 

37 

32 

25 

25 

33 

38 

39 

41 

40 

36 

36 

1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

68 

65 

65 

62 

61 

62 

42 

45 

50 

53 

59 

60 

62 

58 

51 

52 

60 

53 

62 

67 

MIN 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

28 

28 

27 

27 

26 

36 

40 

41 

42 

33 

39 

42 

43 

48 

GRASS  VALLEY 

MAX 

67 

65 

67 

66 

62 

59 

62 

66 

54 

54 

46 

52 

54 

57 

60 

62 

63 

64 

62 

51 

47 

47 

64 

60 

61 

59 

55 

62 

60 

66 

69 

59 

2 

MIN 

40 

36 

40 

35 

36 

36 

39 

40 

33 

28 

24 

23 

25 

30 

30 

36 

38 

35 

36 

40 

34 

32 

33 

37 

36 

37 

40 

41 

40 

46 

46 

36 

6 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

55 

58 

56 

54 

53 

52 

57 

50 

48 

40 

36 

41 

47 

52 

50 

53 

46 

56 

50 

45 

47 

49 

53 

53 

52 

43 

46 

45 

46 

48 

53 

49 

5 

MIN 

U 

17 

17 

17 

22 

25 

14 

25 

28 

18 

14 

14 

16 

19 

20 

19 

21 

20 

33 

31 

27 

19 

19 

12 

19 

31 

35 

32 

32 

33 

29 

22 

5 

JESS  VALLEY 

MAX 

56 

58 

56 

58 

54 

44 

49 

42 

33 

30 

30 

38 

47 

47 

53 

62 

57 

51 

42 

40 

46 

44 

54 

50 

52 

41 

42 

41 

51 

56 

58 

47 

6 

MIN 

23 

21 

21 

22 

27 

31 

14 

30 

25 

13 

.  7 

8 

12 

19 

19 

22 

23 

31 

34 

30 

21 

16 

22 

25 

28 

30 

32 

35 

24 

32 

31 

23 

1 

RefofoDfle  NoUt  Following  SUttoo  Index 

-  404  ~ 


DAILY  TEMPERATURES 


CoDtlnu«d 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7   '  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAKEPORT 

MAX 

99 

98 

58 

58 

62 

56 

52 

53 

48 

49 

54 

54 

5  1 

53 

63 

66 

60 

50 

53 

49 

55 

57 

57 

53 

54 

53 

53 

58 

64 

58 

54 

7 

MIN 

30 

29 

29 

29 

34 

37 

29 

37 

34 

26 

23 

25 

28 

28 

30 

28 

27 

28 

44 

37 

30 

29 

29 

29 

3 1 

31 

47 

42 

4 1 

32 

32 

2 

LAKEShORE 

MAX 

TO 

61 

69 

66 

56 

68 

61 

42 

53 

47 

54 

60 

64 

55 

55 

5  1 

61 

52 

45 

45 

50 

58 

62 

54 

61 

62 

60 

55 

58 

67 

61 

57 

, 

MIN 

3S 

35 

32 

34 

38 

36 

37 

35 

32 

27 

31 

34 

33 

34 

31 

29 

31 

31 

39 

39 

35 

36 

40 

27 

33 

32 

35 

34 

45 

37 

35 

34 

3 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

59 

99 

98 

61 

58 

53 

58 

47 

37 

37 

41 

47 

54 

50 

54 

54 

66 

52 

44 

40 

42 

57 

64 

45 

48 

48 

60 

53 

59 

61 

60 

51 

5 

MIN 

2T 

36 

24 

28 

32 

30 

39 

31 

26 

16 

16 

23 

27 

26 

24 

26 

26 

26 

27 

32 

26 

26 

24 

24 

31 

24 

39 

38 

30 

41 

40 

28 

6 

LAKE  SPAULDIN6  DAM 

MAX 

MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

*» 

92 

92 

47 

47 

50 

54 

90 

90 

55 

56 

56 

58 

62 

66 

64 

64 

48 

44 

47 

55 

51 

57 

59 

56 

64 

58 

52 

50 

64 

60 

54 

1 

MIN 

)6 

38 

38 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

36 

38 

32 

36 

40 

38 

32 

33 

35 

37 

43 

41 

36 

37 

40 

38 

42 

46 

42 

40 

40 

46 

38 

1 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

95 

58 

97 

57 

98 

54 

44 

52 

42 

26 

28 

40 

45 

48 

45 

46 

46 

52 

45 

37 

37 

34 

51 

50 

60 

40 

37 

42 

44 

51 

51 

45 

9 

MIN 

26 

27 

25 

28 

30 

32 

30 

29 

23 

14 

14 

19 

32 

26 

24 

25 

26 

25 

28 

30 

22 

22 

24 

26 

19 

23 

30 

32 

30 

31 

30 

25 

8 

marysville 

MAX 

45 

44 

43 

42 

40 

41 

47 

51 

46 

50 

56 

45 

42 

41 

38 

40 

42 

40 

45 

48 

50 

54 

56 

41 

49 

53 

55 

46 

47 

46 

46 

5 

MIN 

35 

34 

36 

39 

32 

36 

28 

33 

35 

33 

27 

27 

34 

30 

31 

33 

33 

34 

35 

39 

40 

32 

32 

31 

32 

36 

42 

40 

45 

43 

40 

34 

6 

MC  CLOUD 

MAX 

60 

64 

63 

61 

62 

57 

54 

56 

36 

43 

38 

42 

55 

57 

50 

53 

5 1 

60 

52 

40 

42 

44 

53 

66 

51 

48 

41 

44 

60 

52 

60 

51 

5 

MIN 

25 

27 

24 

27 

30 

29 

21 

24 

24 

16 

13 

14 

24 

26 

24 

24 

25 

24 

25 

36 

28 

26 

25 

21 

21 

33 

35 

37 

32 

32 

31 

25 

9 

MINERAL 

MAX 

55 

56 

59 

95 

55 

51 

53 

50 

48 

45 

33 

36 

46 

51 

48 

49 

50 

55 

48 

40 

38 

37 

48 

56 

45 

47 

42 

45 

46 

46 

67 

48 

0 

MIN 

25 

27 

29 

26 

30 

30 

23 

28 

26 

14 

14 

17 

24 

24 

26 

25 

25 

26 

28 

28 

26 

26 

26 

27 

25 

31 

35 

33 

33 

32 

29 

26 

2 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

55 

53 

51 

92 

48 

47 

57 

57 

54 

54 

52 

56 

5 1 

46 

48 

45 

47 

47 

42 

46 

57 

52 

54 

61 

56 

56 

65 

58 

54 

52 

62 

52 

4 

MIN 

38 

39 

37 

36 

36 

37 

36 

36 

37 

35 

32 

31 

31 

33 

33 

34 

33 

32 

33 

39 

36 

36 

33 

35 

36 

42 

42 

43 

42 

42 

38 

36 

2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

50 

52 

50 

90 

52 

50 

44 

42 

38 

32 

36 

41 

47 

50 

53 

52 

60 

53 

42 

40 

42 

47 

65 

52 

46 

41 

47 

50 

43 

69 

60 

47 

6 

MIN 

26 

26 

26 

30 

33 

31 

23 

29 

31 

22 

16 

23 

28 

27 

27 

27 

30 

35 

37 

30 

27 

28 

29 

28 

26 

37 

35 

35 

32 

36 

35 

29 

2 

NEVADA  CITY 

MAX 

58 

56 

57 

59 

53 

57 

99 

55 

92 

41 

44 

46 

50 

48 

52 

53 

64 

54 

53 

49 

47 

44 

47 

51 

64 

61 

51 

56 

56 

66 

60 

62 

2 

MIN 

29 

26 

28 

27 

28 

32 

24 

26 

36 

25 

21 

22 

24 

26 

27 

28 

28 

29 

30 

40 

32 

26 

27 

26 

27 

27 

36 

34 

33 

34 

32 

28 

6 

ORLANO 

MAX 

*8 

90 

44 

49 

44 

43 

64 

54 

41 

52 

51 

56 

43 

42 

46 

39 

40 

39 

39 

44 

45 

51 

56 

61 

41 

58 

61 

67 

53 

46 

54 

46 

4 

MIN 

38 

39 

38 

38 

38 

36 

39 

35 

33 

34 

36 

28 

29 

32 

34 

35 

36 

34 

34 

39 

36 

33 

33 

29 

31 

38 

39 

39 

39 

41 

32 

35 

4 

OROVILLE 

MAX 

*« 

42 

42 

40 

40 

42 

49 

50 

48 

46 

52 

60 

43 

40 

40 

39 

39 

38 

41 

45 

46 

59 

57 

66 

45 

50 

93 

56 

49 

47 

51 

46 

9 

MIN 

38 

37 

36 

37 

37 

39 

28 

37 

40 

31 

25 

31 

35 

33 

35 

35 

35 

34 

36 

41 

39 

36 

29 

30 

32 

36 

46 

42 

42 

43 

35 

36 

6 

PARADISE 

MAX 

63 

64 

63 

62 

55 

55 

61 

66 

51 

49 

5 1 

52 

55 

58 

55 

56 

51 

58 

57 

50 

45 

52 

55 

62 

61 

62 

55 

69 

69 

62 

70 

57 

2 

MIN 

40 

30 

37 

31 

32 

35 

46 

35 

36 

33 

34 

30 

30 

34 

35 

36 

38 

30 

30 

41 

36 

37 

39 

37 

35 

37 

40 

44 

40 

43 

45 

36 

3 

PIACERVILLE 

MAX 

60 

95 

58 

99 

42 

53 

59 

53 

56 

44 

43 

46 

37 

48 

54 

53 

56 

55 

55 

56 

50 

48 

60 

62 

59 

54 

56 

69 

67 

67 

66 

93 

3 

MIN 

30 

30 

31 

28 

29 

33 

26 

33 

37 

26 

24 

25 

27 

28 

30 

30 

30 

31 

32 

41 

34 

27 

28 

28 

26 

36 

36 

34 

34 

40 

34 

31 

0 

PIACERVILLE  IFG 

MAX 

63 

69 

69 

63 

60 

60 

93 

59 

57 

42 

45 

48 

46 

50 

58 

69 

59 

6  1 

59 

52 

48 

48 

63 

59 

62 

54 

53 

69 

56 

62 

70 

56 

6 

MIN 

50 

45 

45 

45 

44 

47 

39 

44 

35 

30 

28 

30 

31 

38 

39 

42 

43 

44 

43 

43 

37 

31 

38 

43 

42 

41 

43 

46 

90 

52 

90 

41 

2 

platina 

MAX 

60 

61 

62 

64 

60 

61 

64 

93 

91 

45 

50 

55 

64 

52 

62 

53 

60 

48 

42 

47 

50 

56 

66 

50 

49 

47 

48 

51 

57 

60 

60 

54 

5 

MIN 

30 

27 

27 

32 

38 

44 

26 

32 

31 

25 

19 

24 

28 

26 

26 

26 

26 

26 

32 

36 

31 

29 

26 

23 

25 

35 

40 

36 

37 

34 

32 

30 

0 

PORTOlA 

MAX 

55 

51 

48 

51 

47 

93 

49 

93 

39 

34 

30 

36 

43 

40 

44 

60 

45 

53 

46 

43 

41 

43 

60 

65 

61 

51 

92 

48 

51 

61 

99 

47 

4 

MIN 

19 

21 

17 

18 

23 

25 

12 

23 

27 

22 

9 

6 

15 

15 

18 

17 

18 

21 

26 

30 

26 

26 

22 

17 

18 

33 

27 

30 

30 

29 

29 

21 

7 

ouincy  ranger  station 

MAX 

45 

46 

53 

5  1 

5 1 

49 

60 

50 

51 

42 

45 

43 

48 

51 

47 

53 

50 

60 

66 

46 

51 

47 

52 

93 

52 

47 

49 

49 

48 

55 

94 

49 

6 

MIN 

28 

29 

25 

2  3 

24 

26 

16 

26 

32 

20 

14 

17 

19 

20 

24 

21 

22 

23 

25 

36 

29 

20 

19 

18 

21 

30 

33 

34 

39 

34 

26 

24 

6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

47 

49 

43 

43 

63 

64 

41 

58 

50 

56 

44 

42 

49 

40 

39 

38 

38 

43 

47 

52 

60 

64 

90 

57 

50 

55 

49 

54 

99 

97 

49 

9 

MIN 

36 

38 

34 

38 

38 

40 

37 

36 

35 

39 

35 

30 

32 

36 

35 

34 

34 

33 

36 

41 

40 

36 

35 

30 

39 

41 

46 

43 

43 

41 

39 

36 

8 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

60 

60 

52 

46 

43 

67 

66 

56 

57 

51 

59 

50 

52 

61 

46 

41 

40 

39 

45 

46 

54 

62 

66 

67 

56 

53 

63 

54 

62 

67 

64 

94 

5 

MIN 

34 

35 

31 

33 

37 

39 

41 

38 

34 

35 

38 

31 

31 

33 

35 

33 

31 

34 

37 

41 

38 

38 

37 

32 

39 

39 

39 

48 

44 

39 

46 

36 

7 

ROCKLIN 

MAX 

44 

42 

42 

40 

40 

41 

43 

49 

46 

46 

46 

50 

41 

44 

36 

38 

38 

37 

39 

44 

47 

46 

63 

59 

47 

4T 

50 

61 

48 

46 

46 

44 

8 

MIN 

38 

3T 

36 

35 

35 

36 

35 

33 

35 

26 

29 

27 

30 

29 

33 

33 

33 

33 

33 

37 

41 

34 

26 

29 

26 

32 

34 

36 

34 

35 

34 

32 

9 

SACRAMENTO  MS  AIRPORT 

MAX 

43 

43 

42 

41 

42 

44 

48 

48 

5 1 

5 1 

5 1 

43 

46 

39 

39 

39 

38 

39 

43 

4  7 

50 

52 

52 

41 

61 

51 

50 

49 

46 

48 

47 

49 

6 

MIN 

41 

41 

39 

39 

38 

34 

37 

38 

35 

30 

26 

29 

35 

35 

36 

36 

35 

34 

37 

41 

37 

33 

32 

33 

37 

41 

40 

42 

43 

43 

<,1 

36 

6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

46 

46 

46 

44 

44 

45 

49 

47 

51 

53 

93 

43 

46 

43 

39 

42 

4  1 

40 

46 

50 

49 

63 

56 

43 

60 

53 

6 1 

62 

47 

46 

90 

47 

3 

MIN 

40 

41 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

38 

34 

30 

33 

36 

35 

37 

36 

35 

35 

37 

42 

40 

37 

33 

31 

36 

41 

41 

41 

43 

43 

40 

37 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

64 

6T 

58 

64 

53 

42 

61 

62 

42 

91 

47 

52 

5 1 

62 

54 

46 

47 

46 

45 

44 

44 

61 

57 

96 

55 

54 

49 

62 

56 

60 

59 

53 

2 

MIN 

39 

34 

34 

33 

34 

37 

36 

38 

30 

37 

38 

36 

30 

35 

35 

30 

31 

30 

35 

39 

39 

39 

40 

38 

38 

42 

43 

46 

46 

43 

41 

37 

0 

SIERRA  CITY 

MAX 

MIN 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

56 

59 

53 

50 

53 

46 

99 

48 

53 

37 

33 

37 

37 

40 

39 

46 

45 

48 

51 

53 

46 

4l 

46 

90 

55 

48 

55 

55 

95 

48 

56 

46 

I 

MIN 

19 

18 

17 

16 

19 

23 

14 

17 

21 

22 

4 

3 

7 

7 

12 

11 

12 

14 

20 

32 

26 

17 

12 

11 

17 

28 

31 

27 

29 

27 

24 

18 

0 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

45 

47 

46 

48 

49 

42 

43 

37 

26 

21 

23 

34 

39 

43 

43 

44 

50 

42 

39 

34 

30 

36 

48 

46 

43 

39 

40 

44 

46 

49 

46 

40 

7 

MIN 

22 

19 

19 

20 

25 

2 1 

21 

21 

15 

10 

10 

21 

16 

16 

18 

18 

20 

23 

30 

21 

18 

20 

20 

21 

17 

28 

30 

26 

30 

26 

25 

20 

8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

65 

63 

60 

53 

48 

65 

69 

48 

54 

90 

95 

55 

60 

63 

46 

51 

64 

40 

48 

46 

50 

60 

60 

50 

55 

49 

67 

54 

68 

63 

65 

54 

6 

MIN 

29 

33 

26 

33 

38 

39 

29 

34 

34 

34 

26 

25 

26 

32 

30 

28 

26 

31 

37 

41 

34 

32 

30 

28 

30 

40 

42 

39 

39 

38 

36 

32 

8 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

63 

65 

65 

69 

99 

54 

94 

56 

47 

40 

90 

92 

54 

55 

65 

60 

61 

55 

42 

42 

42 

55 

64 

63 

52 

46 

50 

66 

60 

56 

54 

0 

MIN 

36 

38 

40 

40 

41 

39 

38 

42 

31 

24 

25 

27 

33 

34 

35 

37 

37 

36 

37 

37 

31 

32 

32 

34 

34 

38 

40 

40 

43 

35 

35, 

5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

TO 

55 

66 

61 

52 

64 

60 

91 

46 

51 

58 

64 

55 

52 

62 

50 

47 

57 

61 

56 

48 

61 

64 

57, 

0 

MIN 

38 

39 

37 

37 

38 

40 

34 

35 

39 

37 

40 

37 

37 

36 

36 

36 

40 

39 

37 

39 

44 

45 

45 

38, 

4 

TtolN  LAKES 

MAX 

50 

53 

93 

53 

53 

47 

52 

48 

30 

26 

29 

39 

46 

49 

46 

49 

64 

50 

36 

34 

35 

51 

59 

52 

46 

42 

48 

54 

53 

60 

46, 

5 

MIN 

16 

25 

18 

19 

24 

23 

26 

23 

16 

9 

6 

15 

21 

15 

19 

17 

l9 

23 

26 

28 

12 

17 

24 

26 

22 

21 

30 

22 

30 

28 

23 

20, 

7 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

62 

63 

64 

62 

61 

61 

51 

95 

57 

58 

57 

62 

59 

49 

52 

61 

52 

5  3 

68 

64 

MIN 

27 

27 

27 

32 

35 

26 

25 

22 

24 

26 

26 

25 

26 

43 

39 

27 

26 

45 

38 

29 

VACAVtLLE 

45 

44 

43 

41 

41 

47 

5 1 

50 

50 

94 

55 

40 

41 

40 

40 

38 

36 

36 

42 

57 

55 

51 

58 

40 

53 

47 

61 

47 

46 

61 

48 

46, 

5 

MIN 

37 

37 

36 

34 

34 

35 

29 

32 

32 

29 

25 

23 

27 

26 

31 

32 

31 

30 

32 

35 

38 

34 

28 

26 

34 

35 

37 

36 

40 

40 

35 

32, 

6 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

TO 

6T 

67 

67 

64 

66 

65 

59 

54 

50 

53 

58 

66 

60 

58 

69 

63 

61 

50 

44 

50 

61 

61 

69 

68 

52 

53 

64 

66 

67 

66 

59, 

6 

MIN 

36 

39 

3a 

37 

35 

41 

37 

34 

31 

32 

25 

31 

35 

33 

33 

34 

36 

32 

34 

38 

33 

34 

34 

32 

33 

39 

41 

44 

44 

42 

41 

35, 

7 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

69 

98 

66 

60 

93 

65 

52 

48 

55 

65 

54 

59 

46 

44 

66 

61 

56 

47 

57 

64 

MIN 

34 

34 

34 

35 

35 

33 

31 

31 

34 

33 

35 

32 

31 

36 

35 

34 

36 

41 

43 

43 

WILLIAMS 

MAX 

46 

47 

49 

44 

42 

44 

46 

54 

50 

53 

53 

51 

41 

42 

46 

41 

40 

39 

42 

45 

43 

46 

54 

58 

44 

56 

45 

57 

49 

46 

50 

47, 

0 

MIN 

39 

40 

38 

38 

38 

38 

35 

35 

36 

34 

34 

29 

33 

36 

36 

36 

36 

34 

36 

37 

34 

36 

31 

30 

31 

36 

42 

38 

35 

36 

34 

35. 

4 

WILLOWS 

MAX 

46 

46 

49 

45 

44 

43 

59 

53 

41 

52 

51 

55 

41 

39 

47 

39 

40 

39 

40 

43 

45 

51 

50 

60 

40 

59 

63 

58 

61 

50 

49 

47. 

5 

MIN 

39 

40 

38 

38 

36 

39 

40 

35 

34 

34 

36 

27 

26 

33 

36 

36 

35 

34 

34 

38 

36 

33 

32 

28 

30 

37 

41 

39 

37 

40 

34 

35. 

4 
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DAILY  TEMPERATURES  December  i,!* 


ConHnu»d 


StaHon 

Day  Of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

8 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

Ave 

WINTERS 

MAX 

39 

45 
39 

45 
37 

43 

36 

42 
37 

41 
37 

50 

29 

50 
31 

49 
35 

51 
30 

54 

30 

56 
27 

40 
29 

40 
3 1 

40 

39 

39 

38 
33 

40 
33 

42 
39 

55 
39 

54 
31 

53 
29 

56 
26 

44 

29 

55 
39 

45 
39 

53 

47 

47 
43 

50 
36 

46.7 
34.3 

WOODLAND  1  UNW 

MAX 

<.5 

<.o 

46 

40 

46 

38 

43 
38 

42 
38 

42 

38 

50 
32 

51 
36 

49 
39 

51 
32 

51 
33 

55 
32 

40 

40 
3 1 

41 

39 

40 

37 
33 

39 
34 

43 
39 

48 
39 

51 
33 

52 
34 

53 
31 

40 
31 

55 
38 

47 
41 

55 
39 

46 

46 
43 

46 
39 

46.2 
36.2 

NORTHEAST  INTERIOR 

P  fl  3  1  "1     U  3 

BOCA 

MAX 

49 
11 

49 

10 

50 

10 

42 
7 

47 

7 

44 

12 

50 

6 

46 

6 

49 

19 

32 
1 8 

26 

26 

41 

41 

41 

48 

46 

50 
12 

53 
12 

46 
25 

46 

23 

40 
10 

42 
10 

49 

9 

63 
13 

48 

22 

50 
30 

50 
27 

50 

44 

29 

59 
18 

45.4 
13.6 

BRIDGEPORT 

MAX 

i3 
13 

52 

1 1 

53 

10 

53 
9 

51 
12 

57 
19 

47 
8 

53 
16 

37 
19 

32 
19 

29 

38 

43 

45 
9 

49 

52 

53 

64 
17 

53 
15 

50 
20 

39 
25 

43 
8 

55 
9 

60 
1 1 

51 
23 

54 
18 

55 
18 

59 

53 

57 

20 

56 
14 

49.5 
14,0 

CEDARVILLE 

MAX 

48 
24 

47 

23 

48 
22 

46 

21 

45 

23 

50 
25 

47 
16 

47 

22 

50 
28 

33 
20 

29 

25 

38 

40 

52 

49 

54 

61 
29 

51 
28 

46 
36 

41 
24 

37 
19 

36 
21 

41 

22 

49 
29 

45 
31 

47 

33 

45 

44 

44 

30 

47 

30 

44,3 
24.6 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

48 
14 

48 
17 

45 
15 

44 
12 

46 
15 

43 

1  8 

46 

10 

42 

U 

45 
25 

31 
1 9 

26 

29 

39 

40 

39 

47 

48 

47 
14 

48 
17 

41 

33 

39 
25 

36 
12 

39 
12 

48 

13 

49 
16 

46 
19 

46 
29 

46 
26 

49 

40 
27 

55 
20 

43,1 
17.2 

DOVLE  5  SSE 

MAX 

21 

35 
19 

30 
16 

28 
16 

30 
20 

50 
16 

51 
18 

54 

30 

36 
23 

31 

33 

34 

36 

41 

45 

45 

45 
24 

25 

62 
31 

50 

28 

43 
23 

41 
21 

42 
19 

63 

20 

46 

26 

48 
29 

45 
32 

46 

50 
31 

42.2 
22.0 

FLEMING  FISH  AND  SAME 

MAX 

46 

19 

38 
19 

33 
24 

28 
22 

27 
23 

41 

23 

40 
16 

48 

20 

40 
14 

33 
20 

29 

10 

35 
1 3 

36 
14 

39 

42 

45 

43 
17 

44 

27 

46 
29 

42 

27 

43 
18 

42 
16 

41 
16 

48 

20 

44 

47 

45 
36 

40 
27 

40.3 
21.1 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

SO 
19 

50 
16 

49 
16 

46 
17 

47 

20 

50 
28 

40 
14 

52 
23 

42 

30 

26 

39 

44 

51 

52 

54 

55 
28 

46 

23 

45 

30 

43 
32 

37 
23 

42 

20 

46 
19 

44 
18 

50 
20 

40 
26 

42 
31 

45 
33 

44 

3 1 

45 
29 

50 
28 

45,1 
22,4 

MEYERS  *  SW 

MAX 

S7 
30 

49 

17 

48 
15 

48 
14 

46 

19 

52 
17 

51 
15 

42 

23 

35 

1 2 

29 

27 
•  8 

40 

42 

36 

20 

47 

48 

44 

10 

42 
14 

40 

16 

36 
12 

38 
16 

35 
5 

44 

18 

43 
24 

45 
25 

48 
24 

-•l 

22 

46 

45 

25 

42 

22 

42.8 
14.7 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

50 
24 

46 

23 

45 

22 

44 

21 

46 

22 

52 
27 

47 

20 

52 
24 

23 

35 

30 

40 

41 

20 

45 

46 

45 

22 

50 
25 

47 

24 

46 

27 

39 
24 

38 

IT 

44 

21 

50 

22 

61 
24 

50 
25 

52 
27 

45 

24 

42 

43 

26 

46 
24 

44,6 
22.6 

SOUAw  VALLEY 

MAX 
M  1  N 

50 
15 

49 

13 

47 

12 

47 
9 

48 

16 

48 
19 

49 

11 

46 

12 

44 
24 

33 
19 

26 

32 
3 

39 

41 

45 
3 

52 

61 

9 

51 
12 

60 
19 

47 
32 

40 

23 

36 
1 1 

44 

10 

51 
9 

48 

18 

47 
21 

46 

30 

44 

40 

45 
27 

56 
22 

45,0 
15.2 

5USANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

49 

20 

38 

21 

29 
22 

27 

20 

28 
23 

41 
23 

49 
14 

47 

22 

36 
30 

30 

30 
8 

37 

38 

43 

44 

1 8 

46 

47 

45 

19 

46 

30 

50 
31 

40 
23 

42 
16 

42 
16 

44 

16 

45 
22 

60 

26 

45 

38 

43 

44 

49 

38 

46 

33 

41,6 
22.6 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

45 

22 

46 

23 

45 

2 1 

44 

20 

44 

25 

45 

2  5 

47 
20 

45 
27 

47 

35 

30 

29 

37 

45 

42 

44 

43 
23 

43 
25 

48 

27 

45 
32 

40 
25 

41 

20 

40 
19 

43 
24 

50 
24 

50 
23 

45 
31 

46 
29 

44 

43 
29 

47 
27 

43.2 
23.6 

TERMO 

MAX 
MIN 

52 
1 7 

49 
1 7 

49 

48 

1 0 

50 
1 9 

48 

43 
7 

47 
24 

30 

30 

28 

44 

44 

50 

51 

51 
14 

50 

49 

22 

41 
29 

41 
29 

47 

22 

40 
17 

44 
19 

51 
16 

41 

20 

43 
30 

39 
32 

41 

3 1 

38 
29 

44 

32 

49 
27 

44.3 
16,6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

43 

1 3 

41 

1 2 

43 

10 

44 
16 

41 
18 

47 

10 

47 

10 

48 
24 

32 

30 
9 

25 
2 

29 

46 

46 

47 
11 

50 
16 

44 

31 

43 
11 

45 

3 

51 
16 

46 
31 

48 

25 

64 

22 

43.0 
15.0 

WOOOFORDS 

MAX 
MIN 

51 
30 

48 
27 

47 
26 

47 
27 

49 

28 

56 

32 

45 
26 

51 
27 

35 

26 

28 

30 

39 

43 

53 

52 

65 

53 

66 

31 

53 
36 

50 
35 

39 
27 

39 
20 

45 

21 

57 
24 

49 
32 

57 
29 

66 
36 

59 

46 

53 

30 

60 
34 

48.4 
27.8 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  OA 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

68 
41 

75 
39 

70 
39 

79 

69 
39 

78 

79 
56 

76 
48 

65 

63 

65 

65 

65 

65 

64 

66 

68 

62 
39 

72 
40 

72 
50 

68 
48 

69 
47 

72 
38 

71 
36 

72 
38 

69 
40 

77 
46 

80 

79 

79 
50 

73 
40 

70,9 
42.6 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

65 
36 

65 

37 

66 
36 

67 

66 
36 

67 

38 

67 
36 

62 
34 

64 

39 

61 

60 

57 

58 

56 

55 
2  8 

69 

60 

58 
35 

69 
36 

58 
38 

62 

36 

57 
34 

56 
33 

62 

30 

61 
35 

62 
36 

60 
37 

62 

61 

64 
36 

64 
35 

61,0 
34,2 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

59 
41 

54 
38 

55 
37 

52 
36 

50 
37 

55 
39 

57 
39 

60 
40 

55 

53 

54 

53 
36 

50 

50 
35 

49 
35 

49 

53 

36 

46 
34 

48 
43 

65 
46 

63 
36 

56 
41 

66 
39 

55 
36 

55 
42 

66 
43 

60 
47 

61 

63 

57 
44 

61 
41 

54,6 
39,7 

BURLINGAME 

MAX 

55 
35 

53 
38 

52 
37 

50 
3  7 

49 
41 

50 
39 

59 
35 

55 
38 

59 

54 

52 

52 
30 

52 
3 1 

51 
34 

47 

49 

49 

29 

46 
35 

46 
43 

58 
43 

57 

36 

58 
37 

60 
35 

53 
34 

55 
38 

64 

40 

58 
41 

57 

62 

58 
39 

54 

37 

53.7 
37,1 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

75 
44 

71 
41 

71 
4  I 

71 
39 

68 
39 

71 
39 

69 
37 

71 
39 

55 

57 

57 
29 

62 
3 1 

63 
32 

66 
34 

64 
36 

63 
35 

66 
36 

60 
35 

67 
40 

67 
49 

63 
34 

65 
37 

72 
37 

68 
35 

67 
39 

64 
35 

72 
39 

74 

73 
49 

78 
49 

78 
44 

67.3 
38.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

46 
4 1 

45 
41 

44 
40 

44 
3  7 

42 
37 

42 

38 

44 
34 

48 

38 

50 

53 

55 

54 

3 1 

41 

44 

36 

40 
35 

38 

39 

38 
34 

39 
35 

43 
36 

55 
36 

51 
34 

51 
35 

52 

33 

44 
34 

56 
36 

53 
41 

54 

47 

46 
42 

45 
33 

46.5 
36.6 

GILROY 

MAX 
MIN 

65 
3 1 

62 
35 

53 
34 

50 
3  1 

50 
3 1 

51 
36 

62 
31 

61 
30 

71 

57 

54 

2  6 

53 
27 

55 
27 

55 
29 

53 
29 

53 

61 

60 
31 

64 
34 

68 
33 

63 
32 

65 
33 

60 
29 

64 

28 

65 
34 

60 
33 

60 
36 

63 
36 

63 
35 

63 
39 

63 
33 

56.3 
31.6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

67 
42 

68 

66 

67 

66 

65 

66 
41 

64 
43 

60 

56 

54 

56 

58 

57 

39 

58 

56 

57 

58 
41 

59 
43 

60 
41 

62 
42 

60 
42 

61 
39 

61 
40 

65 
43 

63 
42 

66 
43 

64 

65 

65 
46 

70 
50 

62.0 
41,4 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

64 

57 

56 

54 

52 
29 

59 

60 
27 

69 
30 

60 

54 

65 

56 

56 

67 

58 

64 

62 

58 
31 

62 
36 

64 
42 

56 
39 

62 
29 

69 
27 

66 
26 

64 
33 

60 
33 

68 
34 

65 

62 

68 
34 

69 
32 

60.6 
30.5 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

73 

72 

72 

69 

64 
29 

67 

67 
33 

71 
34 

62 

56 

56 

61 

62 

68 

66 
29 

65 

■  70 

67 
31 

67 
32 

66 
49 

60 
33 

66 
29 

72 
28 

65 

33 

69 
32 

69 
33 

70 

67 

76 
37 

77 
32 

67,1 
32.4 

LIVERMOPE  2  SSW 

MAX 
MIN 

52 

53 

44 

*o 

43 

45 

52 
32 

55 
29 

61 

56 

49 

22 

51 

47 

43 

43 

45 

41 

27 

40 
29 

44 

35 

58 
34 

54 
34 

54 

28 

50 
20 

62 
21 

65 
32 

60 
31 

67 

55 

50 
36 

56 
24 

50.4 
29.2 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

55 
36 

51 

52 

48 

48 

51 

58 
34 

69 
37 

55 

55 

52 

55 

55 
3 1 

50 
30 

48 
3 1 

46 

52 

50 
32 

61 
33 

53 
39 

51 
35 

57 
36 

57 
33 

67 
32 

66 
32 

59 

38 

61 
37 

59 
39 

59 
46 

58 

40 

60 
37 

56.1 
36.0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MtN 

46 

45 

44 

38 

43 

42 

43 

44 

33 

52 
35 

53 
38 

51 

53 
28 

58 

28 

41 

44 
35 

40 
35 

40 

39 

38 
33 

40 
34 

43 
37 

57 
41 

56 
34 

61 

36 

53 
34 

43 
3» 

53 
38 

51 
40 

55 
4  1 

48 

51 
42 

46 
38 

47.3 
36.9 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

66 
49 

63 

61 

59 

57 

62 

62 
47 

66 
48 

55 

54 

52 

56 
36 

55 

61 
42 

60 

67 
41 

62 

56 
44 

62 
46 

61 
52 

55 
41 

61 
41 

69 
46 

66 
46 

61 
46 

59 
43 

63 
46 

64 

66 
48 

75 
57 

73 
53 

61.3 
44,6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

64 

65 
39 

63 

74 

65 

71 

69 
48 

73 
46 

58 

58 
39 

58 
39 

60 

59 

61 

59 
35 

60 
36 

61 

56 

37 

63 
36 

67 
47 

56 
46 

66 
44 

66 
37 

69 

37 

66 
39 

65 
36 

72 
48 

75 
5 1 

72 

77 
49 

77 
43 

65,6 
41.0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

69 

67 

68 

63 

64 

62 

63 
49 

62 
39 

52 

45 

53 

53 

55 

59 

63 
43 

64 

65 
35 

55 
38 

50 
39 

49 

39 

53 

40 

57 
41 

54 
46 

64 
42 

66 
43 

69 
43 

64 
44 

65 

67 
5 1 

74 
54 

73 
54 

60.2 
42.3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

62 
51 

67 
52 

60 
50 

64 
49 

59 
45 

57 
44 

60 
35 

38 
30 

38 
26 

48 
29 

52 
40 

55 
45 

56 
47 

56 
46 

59 
47 

50 
42 

47 
40 

47 
35 

47 
34 

54 

39 

54 

39 

63 
42 

67 
45 

63 
49 

62 
50 

65 
49 

66 

55.4 
42.3 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

73 
34 

72 
35 

69 
35 

71 
31 

69 
31 

63 
35 

66 
30 

62 
31 

70 
36 

57 
34 

55 
29 

53 
31 

56 
27 

56 

26 

64 

30 

66 
32 

66 
34 

68 

33 

57 
34 

65 
36 

65 

36 

56 
34 

60 
32 

66 

29 

67 
31 

66 

32 

67 
34 

69 
37 

70 
38 

68 
39 

69 
35 

64,6 
33,0 

NEWARK 

MAX 
MIN 

60 
38 

51 
37 

52 
35 

52 

38 

51 
38 

52 
34 

62 
37 

54 

37 

57 
34 

54 
36 

52 

30 

56 
34 

49 
34 

48 

33 

49 

33 

60 
33 

53 
32 

45 
31 

51 
39 

49 

42 

55 
41 

56 
36 

56 
32 

53 
35 

57 
40 

69 
40 

59 
41 

68 
45 

51 
44 

57 

36 

62 
36 

54.0 
36,5 

OAKLAND   W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
42 

50 
41 

47 
38 

47 
38 

47 
39 

49 
40 

57 
37 

55 
41 

55 
44 

52 
40 

S2 
39 

51 

35 

46 
37 

45 
37 

45 
37 

45 
35 

44 
35 

43 
35 

47 
41 

54 
45 

46 
38 

57 
40 

50 
43 

61 
37 

61 
44 

50 
45 

56 
45 

54 
47 

61 
48 

51 
44 

52 
41 

50.4 
40.3 

Bm  R*l«r«oe*  NotM  foUowtng  Button  Indwc 

-  406  - 


Coatlnuftd 


DAILY  TEMPERATURES 


CAL!  FORM  A 
DECEMBER  1963 


StaHon 


Day  Of  Month 


14  IJ 


P*LO  ALTO  CITY  HALL 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDHAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEOE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  Ap 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MALNUT  CREEK  2  ESE 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
OS 

ANTIOCH  FIBrEBOArD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BlACKwELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CHERRY  VALLEY  DAM 


49  5» 
35  3* 


75  73 
27  25 


71  68 
30  2e 


76  73 
34  32 


61  6* 
39 


66  65 
48  <>8 


46  46 
42  39 


67  70 
27  25 


58  52 
35  38 


58  55 
41  40 


48  43 

38  38 


71  72 
43  40 


70  71 
44  40 


75  73 
31  29 


56  50 
41  41 


55  51 
41  40 


51  50 
45  43 


70  65 
42  38 


59  54 
40  42 


57  52 
36  37 


60     59  48 


51  50 
39  40 


68  68 
35  32 


45  45 
40  39 


44  44 

40  39 


62  59 
35  35 


60  67 
33  33 


47     48  46 


59  59 
42  41 


56  44 
34  36 


45  45 
41  39 


43  42 
38  35 


54  48  46 
29     29  30 


68  62  66 
28     25  31 


64  63 
34  34 


70  65  74 
41     40  45 


42 
37 


45  43  43 
34     33  34 


63  68 
34  35 


46  48  49 
40     40  43 


66     66  66 


51  54 
41  41 


50     51  54 


64  63  54 
35     34  34 


41  40  42 
37     37  38 


50 
29 


43 
38 


41  41  45 
33     34  35 


42  42 
37  37 


45  41  43 
31     31  34 


52  61  62 
33     36  42 


73  65 
30  35 


71 
29 


69  66  59 
42     41  47 


67  65  58 
47     50  44 


43  50  52 
30     32  36 


67  59 
25  39 


65  56 
37  46 


55  57 
37  38 


53  55 
33  35 


33     42  46 


65  69  57 
36     44  41 


72  72 
28  29 


58  60 
42  41 


59  64 
36  41 


63  70  55 
55     38  45 


61  65 
38  41 


64  65 
40  35 


59  59 
39  39 


54  58 
34  38 


63  61 
34  34 


43  51 
31  36 


50 
33 


49  68 
32  32 


43  61 
38  37 


49  60 
36  38 


39  46  64 
33     31  38 


56  54 

32  30 


56  53 
28  21 


55  50 
29  23 


55  54 
30  24 


58  59 
37  33 


60  59 
42  41 


53  52 
28  29 


49  44 
21  23 


56  55 
34  29 


56  58 
39  36 


50  50 
27  32 


55  56 
32  28 


56  55 
34  30 


56  55 
23  22 


55  54 
38  37 


55  52 
36  38 


55  54 
45  41 


55  53 

32  30 


57  57 
40  39 


54  54 
34  31 


56  53 
34  30 


56  53 
38  37 


54  53 
27  27 


58  56 
32  31 


53  56  52 
35     34  27 


46  43 

28  29 


49  44 

33  31 


45  45 
32  32 


50  44 

26  26 


60  51 
32  27 


38  40 
24  20 


49  44 
34  32 


49  48 
30  26 


40  42 
19  19 


47  47 
29  28 


67  67 
28  29 


61  61 
45  45 


45  40 
29  30 


49  50 
32  33 


51  45 
35  35 


47  47 
36  37 


47  47 
38  38 


68     70  62 


66  57 
26  25 


69  71  61 
28     30  30 


60  60  57 
37     38  36 


61  62 
45  41 


69     67  60 


49  46  46 
36     29  35 


52  52 
35  33 


42  40  43 
32     31  32 


62  68  59 
36     35  37 


62  65 
25  30 


50  46 
37  36 


49  49 
37  33 


48  45 

37  39 


63  61 
35  34 


34     34  33 


42  44  42 
34     32  32 


39  39 
35  35 


44  38 
33  33 


55  55 
32  31 


57  61 
30  31 


39  41 
30  35 


52  53 
38  38 


38  40 
30  31 


62     62  66 


46     44  49 

27     24  30 


58  60  65 
32     34  34 


45  49 
38  44 


65  66 
26  33 


65  67 
29  35 


66  66 
J2  40 


65  69 
40  46 


42  44 
29  33 


62  62 
23  29 


50  55 
43  46 


48  49 
38  41 


66  65 
40  48 


64  63 
41  42 


65  66 
35  36 


47  56 
43  42 


47  57 
42  47 


59  52 
50  48 


62  I  64 
46  '  47 


55  I  63 
27  1  26 


54  59 
40  40 


48  50 
34  41 


30     33  29 


57  54 
35  30 


68  70 
20  19 


67  71 
23  21 


68  70 
27  27 


61  67 
39  42 


62  62 
47  46 


51  52 
35  35 


63  63 
21  19 


57  58 
36  31 


56  56 
44  36 


54  52 
35  33 


71  70 
39  38 


71  69 
39  39 


67  67 
26  24 


58  57 
42  41 


56  53 
37  35 


59  56 
46  44 


62  69 
38  35 


54  55 
31  39 


67  66 
24  24 


67  64 
26  26 


69  67 
32  32 


67  63 
39  41 


64  60 
44  46 


42  55  53 
35     37  40 


57  65 
22  23 


57  57 
38  32 


55  57 
38  43 


55  53 
34  35 


65  62 
36  37 


64  71  66 
35     34  33 


50  47 
30  33 


64  61  69 
37     38  39 

68  71 


58  58 
42  41 


55  55 
39  41 


56  60 
48  46 


60  61 
40  38 


53 
25  21 


53  56 
38  39 


67  56  52 
31     34  28 


64  60 
38  40 


53  49 
34  39 


53  48 
37  38 


61  62 
35  36 


56  42 
26  33 


53  52 
35  36 


53  53  43 
30     31  30 


58  59  55 
44     41  36 


66  70  75 
32     31  23 


65  69  73 
36     31  25 


70  77  78 
39     39  34 


74  75 
54  53 


72  72  69 
53     54  50 


48  50  50 
42     4l  41 


66  63  72  71 

25  27  30 

60  61  58  65 

40  44  41  36 


55  59  63 
46     45  42 


56  50 
39  40 


69  76  78 
44     52  44 


69  76 
44     43  45 


67  75 
35  36 


57  57 
47  45 


61  56  57 
45     42  39 


54  59  56  61 
49     46     48  45 


77  77 
50  42 


71 
45 


59 
43 


73 
49 


56 
42 


59 
42 


55  48 
40  42 


55  45 
38  41 


59  57 
30  25 


43  41 
34  36 


45  48 
41  35 


44  47 
40  43 


65  69 
32  35 


72  68 
42  35 


59  49 
33  29 


62  62 
45  42 


52  51 
23  26 


43  53  56 
32     33  39 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continuvd 


Slallon 

Day  Of  Month 

Average 

7   1  8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

CrALlN5A 

MAX 

47 

49 

45 

42 

43 

44 

50 

55 

58 

50 

45 

50 

48 

49 

50 

52 

46 

50 

47 

63 

54 

58 

48 

65 

59 

91. 

3 

MIN 

37 

35 

36 

35 

39 

30 

43 

33 

27 

26 

26 

28 

30 

33 

33 

32 

34 

35 

37 

32 

28 

19 

30 

34 

32 

36 

37 

33 

30 

32. 

8 

COPCOPAN   IRRIG  DIST 

MAX 

45 

44 

44 

42 

40 

39 

42 

48 

54 

55 

46 

45 

48 

40 

38 

43 

39 

39 

40 

42 

50 

47 

50 

42 

43 

42 

42 

4  1 

42 

42 

50 

44, 

0 

MIN 

38 

37 

36 

37 

38 

37 

38 

33 

32 

30 

26 

28 

35 

34 

35 

35 

35 

37 

36 

32 

33 

35 

35 

35 

36 

39 

38 

33 

39. 

2 

OFNAtP 

MAX 
MIN 

45 

44 

43 

40 

40 

40 

48 

47 

54 

51 

51 

44 

44 

38 

36 

38 

38 

39 

41 

48 

49 

51 

46 

46 

42 

42 

45 

46 

44, 

7 

DUDLEYS 

MAX 

66 

66 

65 

65 

65 

63 

62 

60 

51 

43 

49 

47 

55 

60 

61 

64 

64 

59 

61 

69 

59. 

0 

MIN 

2  5 

25 

30 

22 

28 

32 

22 

30 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

25 

31 

ElECTPA  POWER  HOUSE 

MAX 

51 

56 

50 

43 

47 

45 

52 

55 

52 

48 

52 

47 

52 

50 

54 

5 1 

49 

6 1 

51 

57 

63 

59 

59 

68 

54. 

2 

MIN 

3  3 

3  3 

34 

38 

33 

34 

43 

30 

28 

28 

28 

29 

32 

32 

31 

32 

36 

43 

30 

31 

37 

35 

39 

40 

39 

34 

34, 

0 

FIVE  POINTS  <i  SSW 

MAX 

45 

45 

43 

42 

40 

42 

50 

50 

54 

50 

45 

48 

44 

43 

41 

40 

42 

42 

42 

52 

49 

54 

44 

51 

48 

45 

45 

43 

47 

45 

*5. 

6 

MIN 

37 

39 

32 

35 

35 

31 

29 

27 

32 

34 

34 

34 

34 

36 

37 

29 

30 

32 

33 

39 

37 

39 

34 

34. 

2 

FRESNO  HB  AIRPORT 

MAX 

44 

44 

43 

40 

40 

42 

43 

53 

52 

45 

43 

46 

43 

43 

39 

39 

40 

41 

42 

49 

46 

52 

53 

54 

4 1 

49 

51 

.46 

*5, 

0 

MIN 

39 

37 

36 

37 

39 

37 

34 

37 

36 

31 

27 

35 

34 

34 

33 

34 

36 

37 

" 

29 

33 

32 

34 

38 

37 

36 

33 

31 

39, 

0 

FPIANT  COVERNMENT  CAMP 

MAX 

47 

45 

45 

44 

42 

43 

41 

43 

55 

50 

51 

42 

46 

45 

39 

40 

40 

41 

46 

50 

47 

56 

56 

57 

48 

5 1 

45 

45 

93 

«6, 

4 

MIN 

40 

39 

38 

37 

37 

38 

37 

38 

35 

33 

35 

27 

27 

33 

34 

34 

35 

35 

37 

38 

29 

27 

27 

31 

36 

36 

37 

27 

34, 

2 

GIANT  FOREST 

MAX 

4S 

48 

48 

47 

50 

50 

50 

50 

48 

28 

28 

31 

33 

39 

41 

44 

46 

47 

44 

43 

42 

39 

41 

49 

47 

44 

49 

49 

51 

53 

52 

44, 

9 

HIN 

3 1 

32 

33 

31 

33 

34 

25 

15 

15 

18 

18 

24 

26 

28 

31 

30 

28 

29 

26 

26 

32 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

35 

26, 

6 

Gl  ENNVILLE 

MAX 

66 

66 

64 

67 

69 

61 

65 

65 

46 

47 

49 

57 

58 

64 

63 

65 

63 

5  7 

54 

44 

58 

63 

65 

59 

65 

59 

69 

71 

70 

72 

61 

4 

MIN 

26 

26 

26 

25 

28 

30 

20 

18 

20 

22 

24 

24 

30 

33 

28 

21 

22 

24 

23 

26 

29 

26 

25 

0 

GRANT  GROVE 

MAX 

55 

54 

52 

53 

56 

54 

55 

55 

51 

26 

32 

34 

40 

47 

47 

50 

52 

56 

47 

49 

44 

39 

45 

56 

51 

48 

54 

54 

67 

67 

57 

49 

3 

MIN 

28 

29 

29 

30 

32 

30 

23 

11 

12 

14 

15 

22 

24 

28 

29 

28 

25 

28 

2  3 

2  3 

^' 

29 

27 

27 

30 

32 

32 

34 

33 

26 

1 

MAX 

54 

50 

43 

41 

40 

42 

50 

53 

55 

48 

45 

50 

46 

42 

39 

39 

39 

40 

42 

47 

48 

51 

47 

51 

46 

44 

42 

42 

42 

62 

48 

45 

7 

MIN 

39 

3  7 

36 

35 

34 

35 

35 

35 

36 

32 

33 

32 

25 

34 

32 

32 

32 

32 

35 

34 

36 

37 

28 

30 

26 

29 

36 

35 

36 

35 

30 

33 

4 

MAX 

60 

55 

56 

55 

55 

59 

61 

62 

59 

37 

41 

39 

40 

43 

48 

49 

51 

93 

55 

54 

51 

46 

46 

50 

66 

95 

67 

57 

60 

60 

92 

4 

MIN 

35 

32 

32 

31 

35 

35 

37 

35 

32 

23 

22 

22 

24 

27 

29 

29 

31 

31 

31 

34 

29 

2  5 

26 

27 

29 

32 

33 

35 

36 

35 

30 

4 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

55 

53 

50 

53 

52 

57 

51 

47 

43 

26 

30 

40 

49 

45 

43 

48 

51 

50 

42 

40 

36 

44 

56 

61 

46 

46 

46 

49 

48 

48 

98 

47 

0 

MIN 

28 

26 

26 

28 

28 

31 

30 

27 

20 

10 

1 1 

15 

18 

25 

26 

27 

29 

27 

25 

28 

2 1 

22 

29 

29 

25 

26 

30 

29 

31 

32 

32 

25 

6 

lORIA 

MAX 

69 

64 

64 

60 

65 

65 

55 

70 

56 

46 

44 

48 

5 1 

57 

62 

61 

64 

60 

59 

60 

60 

64 

65 

67 

58 

59 

60 

6  1 

62 

64 

68 

59 

9 

MIN 

49 

49 

43 

40 

44 

45 

38 

39 

36 

81 

24 

26 

31 

36 

39 

35 

41 

39 

34 

32 

32 

36 

46 

41 

42 

43 

42 

44 

44 

49 

90 

39 

2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

47 

46 

45 

44 

43 

47 

43 

66 

56 

47 

45 

50 

46 

45 

40 

41 

41 

45 

52 

59 

93 

56 

92 

57 

57 

58 

48 

46 

48 

66 

61 

90 

0 

MIN 

42 

40 

40 

38 

36 

37 

38 

36 

44 

39 

35 

34 

35 

30 

34 

34 

34 

34 

33 

35 

43 

36 

34 

36 

40 

30 

32 

32 

34 

36 

44 

36 

4 

KFRN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

68 

69 

67 

66 

67 

66 

69 

68 

58 

46 

5  3 

52 

57 

59 

63 

67 

70 

60 

65 

57 

62 

69 

67 

63 

62 

66 

73 

69 

69 

63 

6 

MIN 

3 1 

41 

34 

27 

28 

30 

30 

37 

37 

28 

26 

27 

26 

27 

32 

41 

43 

42 

26 

31 

30 

29 

36 

41 

32 

26 

30 

29 

37 

46 

31 

32 

7 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

MAX 

46 

41 

46 

44 

43 

41 

46 

66 

50 

59 

49 

48 

50 

46 

38 

39 

45 

44 

45 

47 

97 

45 

50 

50 

54 

56 

47 

46 

44 

44 

93 

47 

4 

MIN 

39 

39 

39 

36 

37 

36 

38 

34 

36 

34 

31 

35 

26 

27 

34 

34 

35 

33 

34 

35 

34 

24 

25 

26 

30 

37 

36 

40 

37 

32 

33 

9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

46 

47 

43 

42 

42 

44 

52 

53 

62 

51 

44 

50 

49 

50 

40 

46 

42 

45 

48 

57 

48 

52 

52 

50 

64 

46 

46 

44 

49 

95 

90 

48 

3 

HIN 

40 

36 

38 

32 

36 

37 

40 

32 

44 

31 

30 

32 

32 

32 

32 

34 

35 

33 

34 

35 

41 

36 

26 

29 

36 

35 

39 

39 

33 

31 

34 

6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

46 

45 

45 

43 

41 

41 

41 

45 

50 

54 

46 

41 

41 

41 

38 

39 

39 

39 

39 

44 

48 

48 

55 

54 

53 

52 

92 

53 

90 

46 

92 

49 

8 

MIN 

41 

40 

39 

39 

38 

39 

40 

40 

35 

30 

25 

28 

26 

31 

34 

35 

35 

35 

35 

38 

26 

24 

25 

27 

35 

34 

40 

31 

37 

32 

33 

8 

LF  GRAND 

MAX 

47 

45 

44 

42 

40 

40 

44 

50 

54 

52 

42 

44 

41 

38 

39 

39 

39 

40 

42 

47 

46 

50 

47 

5 1 

45 

46 

44 

44 

44 

91 

46 

44 

7 

MIN 

39 

39 

38 

36 

36 

35 

36 

37 

38 

35 

32 

33 

25 

32 

33 

33 

33 

33 

35 

37 

30 

26 

32 

28 

35 

38 

37 

37 

37 

33 

34 

4 

LEMON  COVE 

MAX 

46 

45 

44 

42 

43 

43 

43 

61 

50 

47 

40 

48 

48 

40 

40 

42 

40 

42 

48 

53 

92 

53 

64 

64 

54 

53 

42 

50 

49 

55 

95 

47 

8 

MIN 

41 

40 

39 

38 

38 

39 

39 

37 

40 

32 

34 

31 

29 

36 

35 

36 

35 

36 

36 

36 

34 

34 

28 

30 

26 

32 

35 

37 

35 

29 

34 

6 

LINDSAY 

MAX 

46 

47 

44 

43 

42 

43 

43 

58 

53 

47 

43 

49 

45 

43 

40 

41 

40 

42 

49 

92 

47 

64 

53 

58 

50 

52 

43 

50 

45 

55 

46 

47 

,2 

HIN 

42 

40 

40 

39 

37 

38 

38 

38 

40 

33 

31 

37 

28 

36 

36 

35 

35 

36 

36 

33 

" 

3 1 

28 

29 

28 

29 

35 

37 

38 

38 

31 

39 

,1 

LOO  I 

MAX 

44 

45 

42 

41 

42 

42 

49 

47 

48 

49 

45 

43 

44 

39 

39 

39 

38 

40 

43 

49 

49 

53 

41 

40 

52 

52 

47 

49 

45 

47 

49 

44 

>* 

HIN 

40 

39 

38 

37 

37 

38 

39 

35 

35 

29 

26 

31 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

36 

40 

41 

2  9 

34 

35 

36 

36 

41 

41 

39 

40 

39 

7 

LOS  BANOS 

HAX 

45 

44 

43 

43 

41 

42 

51 

46 

57 

52 

50 

46 

41 

41 

40 

39 

40 

40 

42 

47 

50 

53 

44 

43 

55 

45 

48 

45 

45 

47 

44 

49 

9 

HIN 

41 

40 

38 

38 

38 

37 

34 

35 

41 

34 

28 

27 

26 

36 

35 

34 

34 

35 

37 

37 

36 

28 

29 

31 

30 

38 

37 

40 

40 

39 

37 

39 

3 

MADERA 

HAX 

45 

44 

43 

43 

41 

41 

41 

42 

48 

54 

49 

44 

44 

40 

38 

39 

39 

36 

40 

41 

47 

47 

54 

44 

51 

41 

45 

46 

49 

43 

42 

43 

8 

HIN 

40 

40 

39 

37 

36 

37 

36 

38 

39 

35 

35 

36 

26 

32 

33 

35 

34 

34 

34 

38 

37 

33 

29 

31 

29 

32 

37 

37 

36 

38 

37 

39 

,2 

MAnDEvILLE  ISLAND 

HAX 

44 

45 

44 

42 

41 

42 

50 

47 

51 

50 

53 

50 

43 

43 

41 

45 

36 

36 

43 

54 

54 

51 

48 

51 

54 

61 

52 

50 

49 

46 

49 

46 

■  6 

MIN 

41 

37 

36 

36 

36 

38 

34 

36 

35 

29 

28 

30 

30 

34 

33 

34 

34 

34 

37 

40 

42 

32 

3 1 

34 

36 

46 

41 

42 

42 

41 

38 

36 

0 

MARICOPA 

MAX 

47 

47 

44 

42 

43 

46 

47 

59 

60 

50 

44 

50 

49 

36 

41 

43 

42 

45 

59 

52 

49 

52 

56 

57 

50 

44 

45 

43 

54 

99 

46 

3 

MIN 

37 

37 

36 

35 

34 

35 

33 

34 

41 

38 

32 

32 

30 

29 

31 

32 

32 

31 

32 

34 

45 

37 

28 

25 

32 

26 

30 

33 

35 

32 

28 

33 

1 

MFRCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

47 

44 

43 

41 

41 

41 

45 

47 

54 

50 

46 

44 

43 

39 

39 

38 

40 

41 

41 

47 

48 

51 

60 

45 

49 

47 

45 

45 

44 

51 

49 

49 

0 

MIN 

37 

37 

36 

35 

34 

35 

37 

36 

37 

35 

32 

29 

26 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

36 

32 

2  7 

31 

29 

36 

37 

36 

37 

36 

39 

33 

9 

MODESTO 

MAX 

48 

44 

42 

41 

41 

42 

51 

45 

53 

47 

49 

49 

42 

39 

40 

39 

40 

39 

42 

50 

50 

54 

64 

43 

52 

45 

50 

46 

45 

44 

49 

45 

9 

MIN 

40 

38 

36 

36 

35 

36 

37 

38 

35 

31 

26 

29 

28 

33 

33 

33 

32 

34 

36 

37 

37 

3 1 

3 1 

32 

33 

37 

38 

40 

39 

38 

36 

34 

•  6 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

45 

45 

43 

41 

41 

41 

47 

47 

52 

46 

48 

46 

40 

40 

39 

38 

36 

40 

41 

47 

50 

52 

46 

44 

56 

48 

51 

48 

45 

45 

43 

49 

0 

MIN 

41 

40 

38 

38 

37 

38 

40 

36 

33 

30 

25 

25 

26 

35 

35 

34 

33 

35 

36 

37 

38 

28 

2  6 

34 

30 

38 

40 

41 

40 

40 

39 

35 

.0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

68 

68 

70 

67 

65 

67 

67 

40 

46 

50 

47 

65 

64 

64 

63 

59 

53 

62 

66 

60 

67 

73 

61 

4 

MIN 

37 

35 

34 

34 

33 

35 

29 

25 

25 

25 

26 

26 

34 

33 

31 

33 

2  6 

32 

30 

30 

31 

36 

31 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

45 

44 

44 

40 

40 

40 

42 

47 

47 

50 

44 

42 

43 

41 

37 

36 

37 

37 

39 

42 

47 

47 

52 

44 

48 

50 

47 

45 

46 

44 

47 

43 

,7 

MIN 

40 

40 

40 

39 

37 

38 

38 

39 

39 

30 

27 

29 

28 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

36 

37 

34 

27 

29 

33 

36 

35 

39 

39 

38 

37 

39 

.1 

ORANGE  COVE 

MAX 

46 

45 

44 

43 

42 

42 

42 

42 

59 

49 

44 

40 

46 

45 

40 

39 

40 

40 

42 

45 

50 

46 

51 

62 

59 

51 

49 

42 

45 

43 

99 

45 

9 

MIN 

40 

39 

38 

37 

37 

38 

39 

36 

40 

36 

36 

37 

28 

36 

35 

35 

35 

35 

36 

37 

36 

34 

29 

29 

28 

29 

35 

36 

37 

37 

30 

35 

2 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

46 

42 

42 

42 

40 

42 

47 

51 

55 

49 

48 

47 

40 

39 

39 

39 

39 

39 

41 

MIN 

39 

36 

36 

36 

36 

37 

33 

35 

36 

32 

26 

30 

34 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

PORTEBVILLE 

MAX 

47 

47 

45 

44 

43 

42 

43 

43 

62 

55 

48 

44 

50 

46 

42 

40 

42 

41 

43 

52 

55 

48 

54 

55 

63 

90 

52 

43 

49 

45 

96 

48 

.0 

MIN 

42 

41 

40 

39 

38 

38 

38 

39 

39 

34 

31 

36 

28 

30 

36 

35 

35 

36 

37 

36 

37 

32 

29 

27 

28 

27 

26 

35 

37 

37 

31 

34 

7 

POSEY  3  e 

MAX 

59 

61 

60 

63 

61 

58 

61 

59 

48 

36 

43 

44 

54 

57 

59 

57 

53 

51 

50 

41 

43 

52 

67 

58 

53 

61 

60 

61 

63 

99 

61 

54 

9 

MIN 

31 

32 

31 

31 

30 

32 

32 

30 

28 

26 

21 

19 

23 

27 

30 

30 

31 

31 

27 

24 

27 

26 

26 

27 

27 

29 

29 

30 

35 

33 

31 

28 

6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSi 

MAX 

69 

67 

62 

65 

62 

64 

64 

60 

53 

46 

49 

56 

59 

58 

58 

56 

60 

59 

53 

54 

48 

67 

56 

60 

56 

55 

61 

60 

66 

64 

63 

58 

8 

MIN 

45 

40 

43 

36 

44 

43 

52 

40 

32 

28 

31 

28 

31 

34 

35 

38 

46 

38 

39 

41 

33 

41 

33 

36 

37 

39 

40 

44 

49 

43 

48 

38 

9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

48 

45 

43 

42 

41 

40 

41 

47 

59 

55 

55 

53 

46 

40 

39 

38 

39 

39 

40 

42 

46 

50 

90 

46 

40 

94 

48 

52 

46 

45 

46 

49 

6 

MIN 

42 

40 

38 

36 

37 

37 

37 

36 

37 

32 

28 

28 

31 

35 

35 

34 

34 

34 

35 

37 

36 

30 

29 

29 

29 

31 

36 

38 

40 

40 

39 

34 

6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

a 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SONORA  R  S 

MAX 

6i 

58 

62 

57 

51 

53 

42 

52 

59 

50 

46 

49 

46 

54 

56 

60 

58 

60 

56 

57 

48 

56 

62 

68 

59 

59 

63 

62 

59 

71 

66 

.7 

MIN 

33 

32 

30 

30 

30 

3  3 

25 

25 

26 

26 

29 

31 

^' 

29 

30 

32 

32 

32 

32 

33 

29 

.7 

S(5  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

62 

60 

60 

62 

59 

61 

58 

55 

46 

35 

41 

45 

51 

53 

56 

59 

62 

55 

64 

53 

46 

50 

60 

58 

66 

67 

61 

61 

61 

63 

68 

55 

.7 

MIN 

29 

29 

28 

33 

30 

32 

28 

\  7 

1 8 

20 

29 

^' 

30 

28 

30 

3 1 

32 

34 

34 

33 

28 

,3 

STOCKTON  KB4P 

MAX 

<>4 

44 

41 

39 

40 

42 

4S 

45 

47 

44 

42 

42 

41 

37 

37 

36 

36 

36 

42 

49 

50 

52 

41 

40 

50 

45 

49 

45 

44 

45 

42 

43 

,1 

MIN 

<>1 

40 

38 

34 

34 

39 

3  3 

29 

28 

29 

33 

36 

39 

39 

41 

41 

39 

38 

35 

,2 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

♦  9 

45 

45 

44 

41 

42 

43 

50 

48 

47 

46 

44 

44 

44 

39 

39 

39 

37 

39 

43 

50 

51 

52 

44 

41 

51 

48 

49 

47 

45 

47 

44 

.9 

MIN 

40 

39 

38 

37 

35 

37 

40 

32 

29 

31 

34 

33 

34 

33 

33 

30 

39 

40 

4 1 

41 

39 

39 

35 

.9 

STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 

MAX 

45 

44 

41 

42 

42 

53 

46 

51 

49 

49 

42 

42 

39 

38 

36 

37 

38 

42 

53 

52 

50 

45 

41 

53 

60 

53 

45 

,1 

MIN 

40 

39 

37 

37 

32 

30 

2  5 

36 

29 

29 

34 

3  7 

38 

34 

,1 

TEHACHApi 

MAX 

bi 

63 

65 

68 

68 

56 

62 

63 

50 

37 

43 

47 

49 

54 

58 

56 

57 

58 

53 

51 

50 

50 

58 

64 

55 

62 

56 

67 

60 

60 

69 

57 

.2 

MIN 

2! 

34 

30 

26 

29 

30 

19 

26 

26 

2  6 

26 

29 

26 

30 

30 

34 

46 

32 

30 

,1 

TFJON  RANCHO 

MAX 

*5 

44 

43 

44 

42 

48 

41 

61 

59 

44 

42 

46 

43 

42 

42 

52 

38 

47 

64 

60 

52 

48 

54 

60 

57 

60 

51 

52 

53 

68 

64 

50 

.2 

MIN 

34 

34 

31 

29 

32 

34 

28 

26 

43 

35 

36 

29 

30 

27 

25 

35 

35 

31 

.6 

TMREE  RVRS  EOISON  PH  1 

MAX 

55 

53 

52 

50 

52 

48 

48 

62 

60 

47 

45 

47 

52 

52 

47 

54 

53 

55 

56 

60 

59 

55 

68 

68 

66 

58 

57 

59 

60 

63 

67 

56 

.6 

MIN 

34 

32 

32 

39 

38 

34 

32 

3 1 

2  g 

2  8 

36 

30 

30 

36 

35 

38 

37 

33 

.8 

TI6ER  CREEK  PH 

MAX 

58 

54 

55 

55 

57 

64 

56 

52 

50 

43 

42 

47 

47 

48 

46 

49 

51 

56 

56 

53 

49 

46 

49 

50 

56 

56 

66 

58 

55 

58 

57 

52 

.6 

MIN 

35 

33 

36 

39 

31 

36 

37 

29 

26 

" 

36 

39 

40 

42 

38 

34 

,3 

TRACY  CARBONA 

MAX 

44 

44 

43 

44 

41 

40 

49 

51 

51 

51 

49 

49 

40 

41 

37 

38 

38 

38 

40 

45 

52 

50 

62 

40 

48 

52 

62 

55 

46 

43 

44 

45 

.4 

MIN 

39 

41 

37 

37 

36 

39 

4 1 

33 

30 

24 

28 

34 

34 

33 

32 

34 

36 

39 

29 

" 

38 

38 

41 

40 

39 

34 

35 

,3 

TRACY  PUMP  INS  PLANT 

MAX 

47 

44 

42 

41 

42 

43 

53 

48 

52 

51 

51 

40 

41 

40 

39 

38 

38 

38 

42 

55 

52 

49 

46 

44 

53 

52 

64 

52 

45 

45 

43 

46 

.8 

MIN 

41 

41 

38 

38 

32 

32 

42 

33 

30 

24 

2  9 

40 

39 

35 

.7 

VI  SAL  I A 

MAX 

47 

45 

45 

43 

42 

41 

41 

43 

60 

52 

44 

43 

49 

42 

40 

39 

39 

40 

41 

46 

52 

47 

62 

51 

61 

52 

42 

42 

46 

43 

54 

.9 

MIN 

42 

40 

40 

38 

37 

37 

38 

37 

39 

32 

32 

38 

29 

34 

36 

34 

34 

36 

35 

37 

37 

35 

28 

29 

29 

30 

32 

36 

38 

37 

31 

35 

.0 

WASCO 

MAX 

48 

46 

46 

45 

44 

44 

47 

44 

56 

58 

49 

42 

50 

43 

37 

40 

41 

40 

42 

43 

57 

46 

63 

40 

61 

45 

44 

44 

42 

42 

53 

45 

MIN 

40 

41 

40 

38 

38 

38 

38 

35 

32 

26 

35 

29 

34 

35 

,1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

56 

57 

56 

56 

57 

60 

57 

54 

47 

39 

42 

41 

45 

45 

46 

46 

50 

53 

62 

54 

45 

42 

49 

60 

52 

54 

68 

66 

56 

62 

59 

5 1 

,5 

MIN 

35 

29 

32 

29 

31 

35 

29 

24 

28 

28 

23 

26 

29 

29 

34 

30 

35 

30 

28 

,2 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

MAX 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

75 

75 

63 

56 

55 

56 

59 

64 

65 

67 

69 

66 

62 

64 

63 

65 

70 

68 

62 

70 

72 

79 

76 

70 

76 

6 

MIN 

48 

50 

47 

47 

48 

50 

64 

46 

43 

9 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

72 

64 

63 

74 

66 

67 

62 

63 

72 

63 

63 

59 

61 

59 

61 

61 

61 

60 

61 

61 

70 

70 

67 

71 

62 

61 

61 

66 

75 

78 

71 

3 

MIN 

50 

46 

47 

47 

45 

48 

42 

49 

46 

48 

47 

0 

BARRETT  DAM 

MAX 

78 

74 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

78 

67 

55 

55 

59 

63 

67 

69 

72 

73 

70 

65 

67 

65 

61 

69 

73 

66 

71 

77 

82 

77 

68 

7 

MIN 

35 

34 

31 

29 

29 

31 

30 

3  J 

3  J 

29 

29 

30 

30 

26 

26 

26 

30 

30 

5 

BEAUMONT  PUMPING  PLAN! 

MAX 

70 

70 

68 

69 

72 

72 

70 

72 

71 

54 

51 

52 

53 

61 

61 

65 

65 

67 

67 

60 

60 

62 

58 

65 

62 

62 

72 

73 

76 

70 

63 

9 

MIN 

43 

43 

42 

43 

45 

48 

2  tj 

39 

39 

38 

46 

49 

46 

39 

2 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

55 

51 

51 

55 

53 

60 

55 

58 

46 

35 

32 

34 

42 

49 

53 

54 

57 

54 

52 

48 

45 

39 

51 

56 

55 

57 

56 

62 

56 

55 

62 

2 

MIN 

21 

17 

17 

'* 

14 

19 

20 

19 

29 

-  6 

* 

10 

" 

19 

20 

20 

1 6 

16 

24 

30 

1  9 

15 

7 

BONITA 

MAX 

76 

80 

SO 

78 

79 

75 

76 

80 

67 

61 

65 

65 

66 

71 

71 

72 

77 

71 

68 

69 

66 

73 

77 

76 

67 

74 

71 

85 

87 

78 

82 

8 

MIN 

42 

42 

41 

40 

39 

40 

40 

39 

40 

39 

34 

36 

36 

40 

39 

36 

41 

34 

38 

43 

39 

39 

3 

BURBANK  MB  AIRPORT 

MAX 

73 

76 

77 

76 

78 

75 

79 

77 

62 

61 

62 

62 

65 

69 

71 

72 

73 

68 

65 

63 

67 

69 

72 

73 

65 

71 

80 

64 

84 

74 

81 

7 

MIN 

43 

42 

43 

42 

42 

41 

44 

46 

36 

36 

36 

38 

36 

39 

39 

39 

5 1 

48 

37 

38 

40 

49 

49 

42 

41 

1 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

69 

72 

72 

69 

72 

70 

79 

72 

63 

62 

63 

60 

61 

62 

61 

64 

69 

65 

61 

64 

62 

67 

68 

67 

62 

62 

62 

76 

82 

76 

75 

3 

MIN 

54 

54 

52 

54 

46 

52 

50 

56 

45 

45 

50 

49 

49 

49 

48 

46 

49 

47 

46 

46 

59 

65 

59 

51 

0 

CACHUMA  DAM 

MAX 

78 

75 

76 

76 

77 

76 

75 

78 

77 

55 

56 

62 

61 

65 

71 

67 

71 

70 

60 

68 

73 

68 

70 

73 

73 

61 

66 

78 

83 

71 

77 

70 

6 

MIN 

45 

46 

44 

34 

40 

37 

41 

47 

41 

29 

39 

34 

41 

36 

36 

56 

" 

" 

39 

42 

49 

46 

36 

3 

CAMPO 

MAX 

73 

73 

68 

69 

70 

75 

70 

74 

50 

49 

52 

53 

60 

60 

63 

63 

66 

66 

64 

65 

66 

55 

60 

72 

64 

74 

77 

73 

72 

62 

72 

5 

MIN 

33 

29 

29 

29 

28 

29 

34 

36 

^' 

29 

28 

3 1 

43 

26 

48 

39 

54 

31 

3 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

75 

77 

76 

78 

79 

78 

79 

79 

67 

62 

59 

61 

67 

72 

74 

75 

74 

70 

72 

69 

66 

65 

69 

76 

73 

73 

80 

86 

80 

74 

84 

2 

MIN 

36 

36 

49 

36 

34 

40 

29 

29 

37 

8 

CHULA  VISTA 

MAX 

75 

70 

71 

71 

74 

70 

70 

70 

62 

61 

62 

60 

62 

66 

66 

65 

62 

66 

76 

68 

64 

86 

79 

68 

6 

MIN 

47 

45 

47 

48 

44 

46 

44 

45 

49 

45 

38 

40 

43 

46 

38 

41 

46 

43 

4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

74 

76 

75 

75 

76 

75 

78 

76 

63 

59 

61 

60 

64 

70 

70 

68 

73 

70 

64 

66 

63 

68 

73 

72 

66 

70 

72 

81 

81 

70 

79 

5 

MIN 

47 

44 

42 

43 

42 

45 

45 

43 

36 

38 

39 

39 

39 

39 

49 

41 

6 

CORONA 

MAX 

78 

75 

78 

72 

78 

73 

61 

60 

60 

61 

67 

69 

70 

70 

74 

71 

67 

64 

62 

66 

71 

71 

67 

70 

71 

83 

80 

73 

81 

70 

4 

MIN 

39 

36 

43 

36 

35 

42 

36 

41 

39 

2 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

79 

80 

79 

79 

74 

77 

79 

69 

65 

67 

66 

69 

69 

71 

70 

76 

67 

65 

66 

71 

76 

78 

66 

70 

86 

87 

85 

83 

74 

0 

MIN 

46 

43 

46 

48 

46 

45 

44 

49 

46 

38 

41 

39 

45 

43 

45 

4 

CUYAMA 

MAX 

72 

72 

73 

70 

64 

72 

66 

63 

72 

51 

45 

45 

54 

61 

66 

66 

68 

67 

62 

65 

60 

57 

66 

69 

69 

71 

73 

70 

76 

73 

72 

66 

5 

MIN 

33 

30 

31 

27 

29 

30 

30 

42 

18 

26 

26 

6 

CUYAMACA 

MAX 

60 

62 

59 

60 

60 

61 

64 

60 

67 

45 

42 

40 

45 

51 

53 

55 

56 

66 

60 

56 

58 

58 

47 

50 

61 

55 

56 

68 

66 

59 

63 

56 

2 

MIN 

26 

25 

22 

^' 

^' 

22 

26 

18 

26 

25 

32 

30 

25 

26 

3  3 

2  7 

3  5 

25 

2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

74 

71 

70 

71 

73 

80 

73 

74 

67 

57 

56 

55 

62 

70 

66 

67 

71 

66 

70 

70 

64 

60 

64 

73 

71 

76 

78 

78 

74 

66 

73 

2 

MIN 

39 

43 

48 

46 

41 

51 

45 

40 

29 

36 

35 

37 

40 

3  5 

35 

36 

42 

53 

47 

4l! 

0 

El   CAPITAN  0AM 

MAX 

SI 

78 

81 

SO 

78 

79 

78 

82 

80 

60 

61 

60 

63 

66 

70 

71 

73 

75 

71 

68 

69 

67 

71 

79 

75 

68 

75 

78 

85 

85 

76 

6 

MIN 

49 

48 

44 

46 

44 

45 

47 

45 

3  8 

41 

32 

38 

43 

35 

4 1 

4 1 

4l! 

5 

ELSINORE 

MAX 

77 

77 

76 

77 

78 

78 

79 

76 

63 

62 

60 

60 

66 

67 

71 

77 

74 

71 

65 

68 

67 

66 

73 

74 

68 

75 

79 

82 

82 

72 

80 

3 

MIN 

36 

36 

34 

32 

33 

30 

33 

30 

29 

28 

30 

^' 

26 

2  9 

2  8 

32 

24 

30 

40 

33 

3l! 

3 

ESCONDIDO 

MAX 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

76 

59 

59 

60 

60 

62 

65 

67 

67 

70 

68 

65 

65 

63 

68 

73 

70 

70 

71 

71 

82 

83 

75 

78 

69. 

8 

MIN 

38 

38 

37 

37 

35 

35 

36 

36 

37 

43 

33 

31 

29 

31 

31 

33 

33 

35 

40 

37 

35 

34 

42 

30 

32 

33 

35 

39 

39 

62 

36 

35. 

9 

fontana  kaiser 

MAX 

79 

79 

SO 

77 

78 

79 

84 

80 

76 

63 

63 

63 

70 

71 

69 

73 

68 

73 

67 

67 

66 

70 

73 

73 

74 

76 

78 

85 

82 

79 

82 

74. 

1 

MIN 

47 

54 

53 

47 

50 

45 

53 

46 

45 

37 

37 

37 

36 

44 

45 

41 

42 

41 

42 

41 

43 

43 

31 

40 

42 

39 

42 

59 

57 

45 

46 

44. 

3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

77 

81 

79 

7S 

80 

78 

81 

80 

67 

62 

61 

63 

66 

69 

71 

71 

76 

72 

69 

70 

66 

73 

78 

73 

71 

77 

75 

84 

87 

79 

82 

74. 

1 

MIN 

37 

37 

35 

35 

32 

33 

34 

33 

33 

42 

33 

27 

26 

27 

28 

30 

29 

32 

39 

35 

36 

31 

28 

26 

29 

28 

33 

34 

36 

41 

30 

32. 

5 

HENSHAW  DAM 

MAX 

70 

69 

68 

69 

70 

74 

72 

68 

71 

49 

51 

50 

65 

58 

62 

66 

62 

68 

65 

61 

64 

64 

66 

60 

69 

61 

69 

76 

76 

69 

60 

64. 

6 

MIN 

29 

29 

26 

25 

26 

24 

27 

29 

26 

35 

29 

21 

20 

21 

22 

25 

29 

22 

23 

25 

26 

26 

43 

22 

21 

21 

22 

26 

29 

36 

38 

26, 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Day  Of  Month 

0 
0) 

2 

3 

4 

3 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MIN 

30 

61 
28 

63 

30 

65 
29 

64 

29 

66 
29 

67 

29 

64 
29 

48 

29 

41 
2 1 

2 1 

45 

19 

52 
22 

55 
2 1 

59 
2 1 

50 

64 

61 

61 

60 

54 

52 

64 

69 

70 

65 

59.3 
26.7 

MAX 
MIN 

6e 

37 

62 
37 

62 
42 

65 
35 

66 
42 

68 
34 

70 
38 

71 
46 

51 
35 

47 
36 

44 
28 

48 

30 

56 
26 

57 
34 

58 
39 

57 

60 

64 

59 

62 

62 
29 

50 

54 

62 

66 

74 

63 

58 

66 

60.3 
35.6 

MAX 
MIN 

71 
<>6 

70 
42 

75 
42 

71 
41 

70 
41 

68 
40 

60 
41 

67 
39 

64 
43 

62 
37 

64 
40 

66 
35 

62 
36 

64 
37 

64 

66 

62 

65 

64 

62 

64 

74 

75 

69 

65 

67 

72 

87 

84 

73 

68,2 
41.3 

MAX 
MIN 

76 
'8 

77 
49 

77 
48 

76 
48 

78 
51 

75 
47 

79 
48 

78 

66 
44 

61 
46 

64 
42 

62 
40 

66 
38 

69 
38 

68 
40 

69 

75 

69 
48 

66 

67 

66 

70 

76 

73 

67 

74 

73 

83 

85 

78 
69 

80 

'2.4 
45,7 

MAX 
MIN 

68 
40 

72 
37 

69 
37 

74 
35 

73 
36 

74 
38 

75 
39 

80 
39 

65 
40 

60 
42 

63 
31 

58 
32 

62 
32 

66 
33 

61 
32 

64 
33 

65 

60 
36 

68 

68 

68 

68 

67 

74 

64 

61 
36 

74 
39 

81 

72 

81 

75 
38 

66.7 
36.9 

MAX 
MIN 

68 
50 

75 
50 

81 
51 

73 
50 

78 
49 

70 
48 

74 
48 

78 
54 

65 
49 

62 
42 

64 
43 

66 
40 

67 
42 

70 
42 

67 

69 

68 

68 

62 
48 

64 

62 

71 

76 

71 

63 

68 

70 

86 

84 

76 
59 

84 

71.0 
47,5 

MAX 
MIN 

70 
»6 

77 
44 

78 
46 

75 
43 

77 
41 

71 
43 

80 
42 

76 
47 

62 
46 

62 
39 

65 

40 

63 
34 

65 
37 

69 
37 

67 
39 

70 
40 

70 
39 

65 
4 1 

61 

63 

64 

71 

76 

72 

67 

67 

70 

84 

85 

78 

82 

71.0 
42.5 

MAX 
MIN 

71 
51 

74 
46 

75 
49 

75 
50 

74 

46 

70 
46 

71 
45 

75 

51 

63 
50 

62 
43 

65 
44 

62 
40 

64 
41 

65 
42 

66 
43 

66 

72 
46 

61 
42 

63 
47 

64 

72 
44 

70 
45 

76 

71 
47 

64 
43 

63 

67 

82 
48 

85 
50 

79 
55 

79 
49 

69.9 
45.9 

MAX 
MIN 

72 
52 

76 
54 

76 
53 

77 
56 

76 
53 

74 
51 

80 
51 

77 
54 

62 
52 

60 
45 

62 
47 

62 
42 

65 
46 

67 
48 

69 
48 

71 
49 

73 

66 
49 

62 
49 

64 

64 

70 

73 

72 

65 

67 

71 

82 

82 

75 

81 

70.7 
50.4 

MAX 
MIN 

68 
50 

67 
50 

67 
49 

69 
49 

68 
48 

70 
50 

70 
53 

70 
52 

68 
43 

60 
33 

51 
36 

52 
32 

58 
36 

60 
40 

62 
42 

64 
46 

65 
48 

65 
43 

62 

60 

61 

60 

63 

67 

65 

68 

71 

74 

72 

71 
5 1 

74 
5 1 

65.2 
45.0 

MAX 
MIN 

*9 

31 

45 

31 

42 
34 

48 
36 

48 
36 

58 

38 

52 

36 

50 
33 

40 
24 

38 

10 

30 
1 1 

28 
1 1 

34 
1 3 

49 
14 

49 

33 

50 
33 

53 
36 

48 
32 

46 
30 

51 
34 

45 
34 

34 
22 

50 
27 

51 
39 

55 
34 

54 
40 

58 
40 

56 

53 
34 

50 
36 

56 

40 

47.4 
30.4 

MAX 
MIN 

60 
43 

60 
42 

60 
40 

64 
44 

64 
45 

60 
44 

63 
45 

63 
46 

57 
31 

40 
23 

44 

24 

45 
22 

54 
3 1 

53 
37 

56 
38 

56 
39 

59 

53 
38 

53 

57 

46 

50 
32 

59 

61 

57 
39 

65 

62 

67 
49 

63 

61 

69 

57.6 
39.3 

MAX 
MIN 

68 
*7 

65 
45 

70 
45 

68 
49 

66 
44 

66 
4  J 

67 
44 

64 
44 

61 
55 

61 
41 

61 
46 

64 
41 

62 
39 

63 
39 

64 
44 

64 
43 

60 
43 

63 
40 

63 
49 

63 
46 

62 
46 

72 

Ub 

71 

67 
42 

63 
43 

64 
40 

65 

72 

86 
51 

76 
56 

72 

66.2 
44.7 

MAX 
MIN 

71 
47 

67 
46 

70 
48 

70 
46 

75 
46 

69 
44 

67 
44 

74 
48 

67 
47 

64 
46 

65 
42 

64 
39 

65 
39 

66 
38 

67 
41 

65 
41 

69 
4 1 

67 
41 

65 

65 

65 

77 

76 

77 
42 

66 
40 

66 
39 

65 

71 
45 

90 
5  3 

63 
59 

74 
49 

69.7 
44.3 

MAX 
MIN 

75 
37 

80 
37 

79 
36 

80 
35 

80 
35 

77 
37 

81 
36 

74 
38 

64 

38 

62 
3 1 

63 
32 

65 
30 

67 
29 

70 
3 1 

72 
32 

74 

74 

66 

70 

70 

72 
35 

72 
37 

75 

74 

70 

74 

80 

64 

84 

71 

81 

73,5 
34,7 

MAX 
MIN 

77 
47 

69 
43 

73 
48 

73 
47 

64 
49 

70 

80 

78 

50 

64 

43 

62 
36 

68 
39 

65 

40 

66 

65 
38 

65 
41 

67 

68 

63 
39 

67 

65 

67 

69 
5O 

76 

74 
56 

72 

66 

71 

65 

60 
56 

79 

79 
52 

70.5 
45.5 

MAX 
MIN 

62 
42 

60 
39 

62 
38 

66 
41 

65 
42 

66 
42 

64 

64 
4 1 

65 
32 

39 

26 

41 
23 

46 
24 

52 

54 

56 

59 

60 

65 

51 

58 

54 
38 

53 

55 

65 

58 
38 

67 

67 

69 

68 
48 

61 
40 

70 

59.4 
36.8 

MAX 
MIN 

75 
47 

78 
46 

79 
43 

79 
45 

79 
44 

76 
45 

82 
46 

79 
46 

67 

67 
37 

65 
37 

62 
35 

67 
37 

70 
41 

72 
42 

73 

74 

71 

64 

66 

64 

70 

76 
36 

74 
39 

67 

71 
38 

75 

65 

85 
50 

79 
54 

83 
45 

73.4 
42.7 

MAX 
HIN 

76 
39 

74 

33 

74 

33 

75 
32 

74 
30 

75 
31 

75 
34 

73 
35 

64 
38 

59 
29 

60 
30 

59 

29 

65 
25 

70 
26 

63 
29 

64 

73 

66 

63 

66 

64 
26 

64 
47 

74 
35 

64 

27 

66 
29 

74 
29 

74 

61 
45 

74 
40 

70 
47 

79 
36 

69.4 
33.6 

MAX 
HIN 

65 
40 

71 
36 

65 
38 

69 
33 

69 
35 

72 
3  7 

72 
40 

77 
45 

57 
47 

S6 

58 

3 1 

56 
32 

60 
32 

63 
35 

57 
32 

64 
36 

65 
38 

58 
35 

65 
41 

66 
51 

63 
48 

71 
36 

68 
38 

72 
36 

61 
37 

60 
36 

69 
40 

82 

75 
46 

80 
46 

73 

66.4 
38.9 

MAX 
HIN 

74 
40 

76 
38 

75 
36 

76 
37 

77 
35 

75 
37 

77 
36 

72 
38 

63 

34 

64 

62 
30 

64 

30 

70 
32 

72 

72 

75 
36 

70 
36 

64 

64 

65 
36 

67 
36 

74 
32 

71 
34 

68 
33 

72 
3  3 

75 
36 

84 

85 

73 
48 

82 
36 

71.5 
36.3 

HAX 
MIN 

75 
36 

76 

74 

77 

77 

77 

77 

80 

68 

60 

58 

62 

62 
25 

69 
30 

70 

71 

74 

71 

65 

67 

66 

63 
39 

69 

74 

67 

74 

77 

84 

77 
4l 

70 
62 

63 

71.4 
37.6 

MAX 
MIN 

73 
43 

75 
42 

75 
41 

77 
42 

77 
40 

76 
41 

78 
45 

76 
40 

59 
41 

59 
35 

60 
35 

60 
31 

65 
34 

67 
36 

70 
38 

72 
39 

73 
39 

71 
40 

64 
40 

65 
39 

67 
37 

66 
41 

71 
35 

74 
36 

66 
36 

73 
36 

76 
40 

81 
47 

79 
49 

70 
45 

80 
40 

70.8 
39.5 

MAX 
MIN 

72 
40 

75 
41 

76 
36 

75 
36 

76 
36 

73 
36 

78 
41 

75 
36 

62 
37 

59 

35 

60 
34 

60 
36 

66 
31 

66 
33 

69 
34 

72 
36 

75 
37 

69 
36 

65 
36 

64 

38 

66 
36 

65 
48 

70 
36 

71 
34 

65 
34 

71 
32 

73 
36 

81 
46 

79 
52 

71 
54 

80 
36 

70.4 
37.8 

MAX 
MIN 

79 
42 

75 
41 

77 
38 

79 
40 

77 
37 

80 
39 

81 
42 

80 
39 

76 
40 

60 
35 

61 
35 

60 
34 

61  69 
33  33 

71 
35 

72 
35 

74 

40 

77 
35 

73 
37 

67 
37 

65 
35 

68 
44 

68 
35 

71 
33 

73 
35 

69 
33 

75 
38 

75 
49 

87 
49 

82 
49 

73 
38 

72.7 
38.2 

MAX 
MIN 

72 
53 

73 
49 

73 
48 

73 
52 

75 
53 

73 
54 

79 
49 

73 
5  3 

66 
41 

55 

56 
37 

57 
34 

61 
38 

64 
43 

66 
41 

67 
44 

72 
48 

68 
48 

60 
46 

63 
42 

65 
40 

67 
39 

71 
43 

70 
51 

70 
41 

72 
41 

74 
52 

79 
51 

80 
55 

74 
52 

76 
50 

69.2 
45.9 

MAX 
MIN 

MAX 

75 
39 

73 
37 

75 
38 

78 
36 

76 
35 

77 
35 

77 

76 
36 

59 
37 

56 

58 

59 
29 

64 
29 

67 
31 

71 
33 

73 

74 

35 

70 

63 
37 

65 
36 

67 
35 

66 
47 

71 
30 

73 
3 1 

67 

32> 

73 
32 

78 
36 

83 
5  3 

79 
52 

72 

80 

70.8 
36.2 

MIN 

MAX 
MIN 

73 
48 

75 
49 

73 

72 

76 

71 

79 

77 

65 

62 
49 

65 

62 

66 
43 

66 
41 

66 
43 

70 

74 

66 
43 

65 
49 

66 

65 
48 

70 
45 

72 
45 

68 

67 
43 

69 
43 

69 
45 

79 
46 

88 
51 

82 
54 

77 
46 

70.9 
46.1 

MAX 
MIN 

77 

77 
48 

77 
58 

80 
58 

81 
58 

77 

81 

80 
59 

65 

62 

60 

61 
42 

67 
47 

72 
43 

82 
42 

72 
52 

75 
55 

72 
45 

71 
40 

68 
40 

67 
50 

62 
50 

70 
52 

77 
53 

75 
39 

75 
37 

81 
42 

82 
62 

80 
62 

74 

60 

71 
42 

73.3 
48.9 

MAX 
MIN 

78 

80 

80 

79 

79 
39 

76 

84 

79 
45 

69 

63 

66 

65 
33 

68 
33 

71 
35 

72 
37 

75 
39 

76 
39 

72 
40 

65 
40 

67 
41 

65 
39 

71 
39 

77 
36 

75 
37 

68 
37 

73 
36 

75 
40 

86 
43 

86 
48 

80 
49 

85 
41 

74.4 
39.5 

MAX 
MIN 

75 

78 

78 

79 
29 

80 
29 

76 

83 

76 
29 

61 

60 

64 
28 

62 
2 1 

67 
22 

71 
22 

74 
26 

75 
2 1 

77 
28 

74 
28 

67 
3 1 

68 
28 

66 
27 

71 
27 

75 
27 

77 
24 

72 
26 

79 
26 

80 
39 

82 
3  3 

74 

36 

73 
46 

82 
28 

73.4 
29.4 

MAX 
MIN 

70 

71 

73 

73 

70 

64 

69 

69 
57 

66 
55 

58 

60 
46 

59 

61 
46 

62 
47 

62 
48 

64 
47 

64 
51 

62 
45 

60 
50 

60 
47 

64 
45 

69 
53 

74 
55 

72 
51 

61 
46 

62 
46 

64 
48 

80 
54 

78 
57 

77 
65 

79 
59 

67.0 
50.7 

MAX 
HIN 

75 

76 

79 
45 

76 

77 

73 

78 

76 
42 

65 
49 

65 
4 1 

67 
40 

66 
40 

66 
38 

70 
38 

70 
40 

71 
41 

72 
41 

66 

39 

68 
47 

68 
44 

68 
44 

72 
53 

61 
44 

73 
40 

69 
41 

70 
40 

72 
43 

84 
47 

84 
50 

80 
58 

84 
47 

73.0 
43.7 

MAX 
MIN 

74 
46 

77 

78 

78 

78 

74 

79 

75 
47 

65 
46 

64 
38 

67 
40 

64 
38 

66 
38 

66 
41 

70 
41 

71 
43 

73 
42 

64 

42 

66 
42 

64 
45 

75 
51 

70 
44 

76 
40 

75 
42 

67 
42 

67 
42 

72 
45 

84 
49 

79 
47 

77 
47 

77 
44 

72.1 
43.2 

MAX 
MIN 

68 
41 

69 
40 

70 
39 

70 
38 

71 
36 

70 
40 

75 
39 

74 
42 

64 
42 

62 
37 

63 
39 

61 
35 

64 

36 

66 
35 

64 
37 

70 
37 

70 
38 

62 
38 

65 
40 

64 
43 

75 
41 

66 
40 

72 
36 

70 
33 

62 
39 

64 
35 

77 
41 

79 
45 

75 
43 

76 
44 

72 
40 

68.6 
39.0 

MAX 
MIN 

67 
60 

71 
61 

71 
59 

71 
64 

72 
63 

70 
60 

74 
62 

Tl 
54 

54 
48 

53 
47 

51 
46 

54 
45 

56 
49 

60 
51 

61 
52 

65 
49 

67 
52 

61 
49 

60 
48 

64 

50 

63 
53 

59 
54 

63 
53 

64 
51 

59 
50 

68 
51 

71 
59 

78 
65 

73 
65 

70 
62 

75 
63 

65.0 
54.7 

MAX 
MIN 

67 
36 

73 
36 

68 
34 

72 
33 

73 
32 

75 
35 

75 
35 

76 
40 

57 
36 

58 

31 

60 
26 

58 
27 

61 
29 

67 
32 

60 
30 

63 
36 

67 
33 

58 
32 

66 
33 

66 
36 

62 
40 

66 
32 

69 

30 

70 
31 

64 

32 

61 

30 

76 

36 

79 
39 

76 
41 

77 
39 

75 
35 

67.6 
33.6 

MAX 
MIN 

68 
51 

69 
47 

70 
51 

70 
50 

69 
49 

65 
49 

68 
56 

69 
55 

63 
51 

66 
45 

66 
46 

65 
44 

63 
44 

62 
45 

63 
46 

64 
47 

72 
48 

65 
47 

61 
47 

63 
49 

71 
55 

70 
50 

79 
54 

76 
49 

67 
47 

64 
47 

64 
48 

73 
55 

81 
59 

77 
59 

73 
56 

68.3 
49.9 

Station 


IDYLLWILD  RANGER  ST4 

JULIAN  WYNOL* 

LACUNA  BEACH 

LA  MESA 

LOMPOC 

LCNO  BEACH 

LONS  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  KB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BAlDY  notch 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEAN.^IDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PASADENA 
PFRRIS 

POINT  ARGUELLO  WB 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
RFDLANDS 
RIVERSIDE  FIRE  STA  <  3 
RIVERSIDE  ExP  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB 
SAN  DtEGO  WB  AIRPORT 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA  PIER 


8m  KtiwMio*  NotM  Following  SUtloa  lodwc 

-  410  - 


Contlnu«d 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


SUUon 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

78 
40 

81 
44 

83 
43 

81 
40 

74 
45 

81 
42 

77 
36 

71 
36 

62 
30 

66 

69 
36 

69 
31 

73 
37 

75 
39 

65 

75 
36 

74 
36 

71 
37 

68 
40 

75 
48 

72 
46 

68 
36 

68 
35 

77 
40 

69 
46 

SO 
45 

78 
63 

62 
52 

74.4 
40,2 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

76 
*9 

80 
46 

79 
45 

79 
42 

79 
43 

76 

82 
49 

75 
50 

60 

33 

62 

61 
35 

66 

69 
38 

71 
40 

72 

75 
49 

71 
42 

69 
43 

67 
41 

71 
40 

72 
49 

79 
39 

79 
46 

69 
41 

71 
38 

84 
43 

85 
40 

83 
56 

74 
49 

62 
46 

73.5 
43,3 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

71 
45 

76 
46 

77 
46 

78 

77 

71 

72 

77 
48 

70 

63 

64 

63 

64 

67 
39 

69 
39 

70 

72 

65 
38 

64 
41 

64 

68 
40 

71 
45 

75 
42 

72 
40 

66 
42 

64 
4  I 

67 
41 

62 
48 

85 
48 

79 
53 

79 
48 

71.1 
42.9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

76 
42 

74 
42 

77 
40 

75 
39 

75 
3  7 

76 
38 

76 
39 

74 

39 

64 

64 

65 

65 

65 

65 
34 

68 

70 

70 

73 

68 
36 

66 
42 

66 
39 

69 
38 

60 
41 

76 
36 

70 
38 

69 
36 

72 
38 

84 
42 

84 
46 

78 
52 

82 
39 

72.2 
36.9 

twitchell  dam 

MAX 
MIN 

73 
42 

75 
38 

73 
38 

79 
42 

76 
36 

76 

78 

77 
4  3 

67 

57 

61 

60 

62 

66 
32 

63 
29 

67 

69 
35 

63 
31 

67 
36 

72 
45 

66 
45 

69 
41 

71 
32 

31 

71 

79 
40 

62 
55 

77 
57 

79 
44 

78 
38 

70.9 
39.  1 

U  C  L  A 

MAX 
MIN 

76 
62 

77 
58 

76 
65 

76 
64 

75 
62 

74 
58 

78 
58 

77 
66 

66 
55 

64 

50 

66 
50 

64 

50 

64 
52 

66 
54 

71 
54 

72 
57 

73 
58 

67 
54 

64 

52 

66 
53 

69 
56 

69 
56 

73 
58 

72 
60 

68 
52 

67 
62 

70 
55 

81 
63 

82 
66 

76 
68 

79 
65 

71.5 
57,5 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

71 
43 

72 
43 

73 
42 

72 
43 

73 
42 

73 
4 1 

77 

73 

61 

56 

59 

58 

63 

65 
35 

67 

68 
38 

71 

68 
40 

63 
38 

64 
39 

63 
36 

67 
38 

71 
36 

74 
36 

64 
37 

70 
37 

73 
42 

80 
48 

81 
51 

71 
50 

78 
40 

69,0 
39,4 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

70 
46 

68 
46 

71 

71 

70 

69 

68 

68 

66 

57 

57 

59 

59 

61 

67 

65 

71 

67 

65 

61 

62 

69 

73 

73 

64 
38 

60 

65 

77 
46 

81 
5  3 

80 
66 

81 
6 1 

67,6 
44  ,  2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

70 
36 

67 
32 

68 
35 

70 
28 

70 
32 

72 
28 

70 
34 

72 
36 

65 
34 

50 
34 

50 
26 

52 
24 

59 
23 

60 
29 

63 
3 1 

60 
31 

67 
32 

65 
26 

61 
28 

63 
28 

64 
24 

55 
34 

60 
39 

70 
32 

64 
26 

74 
26 

76 
31 

77 
44 

71 
38 

63 
63 

71 
34 

65,1 
31.6 

YORBA  LINDA 

MAX 

MIN 

75 
46 

80 
46 

80 
50 

79 
42 

80 
43 

75 

81 

77 

63 

64 

65 

66 

68 

72 
39 

71 

72 

76 

70 

67 

66 

65 
38 

71 
38 

75 

74 

68 
39 

71 
38 

73 
42 

86 
50 

84 
56 

76 
66 

86 
64 

73.4 
44.0 

SOUTHEAST  DESERT 
BASInS  ot 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

68 
38 

68 
36 

69 

68 

68 

67 

65 

68 

61 

63 

58 

54 

53 

57 

58 
29 

60 
29 

68 

60 
2  8 

61 

62 

60 

63 

59 

62 

59 
28 

58 

60 

62 

65 
36 

70 
38 

65 
28 

62.5 
31.9 

BARSTOM 

MAX 
MIN 

6<J 

68 

65 

67 

66 

65 

64 

62 

56 

53 

50 

51 

57 

56 

59 

59 

59 

56 

62 

65 

65 

58 

68 

61 

68 
29 

63 

63 

68 

69 
37 

63 
3  7 

64 
29 

61.3 
29,6 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

72 
40 

69 
39 

68 
46 

69 
39 

69 
39 

70 
36 

69 

66 
39 

59 
36 

55 

53 
29 

52 
3 1 

59 
29 

60 

61 
39 

62 

64 

68 

63 

62 

61 
35 

58 
34 

62 
36 

66 
36 

66 

30 

68 
32 

69 
37 

73 
50 

72 
48 

66 
56 

71 
49 

64,5 
37,7 

BISHOP  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
24 

67 
24 

66 
2 1 

67 
23 

71 
23 

68 
24 

65 
23 

58 
2 1 

*9 

31 

44 

42 

1 8 

53 
19 

60 

58 
20 

58 
1 9 

60 

62 
19 

59 
2  3 

64 

2  3 

64 

52 

54 

20 

58 
1 6 

59 
16 

66 
17 

54 

21 

66 
20 

63 
23 

65 

32 

62 

26 

67 
2  3 

60,3 
22,6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

47 

30 

47 
28 

48 
29 

45 
29 

47 
29 

52 

3  3 

42 
26 

40 
30 

36 
1 4 

22 
6 

26 
8 

37 
1 1 

41 
26 

44 
26 

47 
27 

48 

29 

48 

42 

30 

41 

39 

32 
2 1 

38 
1 5 

53 

54 
36 

47 
31 

44 

29 

45 
32 

46 
3 1 

47 

30 

46 
34 

56 
35 

43,6 
26,5 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

73 
36 

72 
36 

74 
3  7 

73 
37 

71 
35 

72 
32 

74 

33 

68 
37 

73 
33 

69 
37 

63 
29 

58 
26 

63 
26 

63 
2  7 

65 
2  7 

67 

70 
29 

68 

68 

68 
3 1 

70 
30 

70 
42 

66 

70 
2  7 

67 
25 

61 
25 

71 
29 

76 
35 

76 
35 

71 
36 

71 
2  7 

69,2 
31,8 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
42 

73 
43 

73 
46 

72 
42 

73 
43 

70 
39 

75 

67 
^2 

72 
41 

61 
40 

61 
33 

56 
37 

65 
35 

62 
31 

64 
34 

66 
33 

66 
35 

66 

66 
37 

65 
3  7 

69 
36 

65 
49 

66 
39 

66 
36 

61 
31 

65 
3 1 

70 
35 

75 

77 
48 

70 
41 

69 
36 

67.7 
36,5 

BORREGO  springs  3  NNE 

MAX 
MIN 

79 
40 

76 
38 

76 
3  7 

76 
34 

76 
35 

75 
37 

78 
37 

74 
39 

66 

64 

60 
27 

61 

66 
26 

76 

70 

70 

72 

71 

73 

70 
35 

68 
35 

68 

70 
2  6 

73 
30 

74 

75 
35 

81 
40 

83 

68 

72,0 
34,3 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

81 
41 

79 
39 

77 
40 

78 
39 

78 
36 

77 
35 

77 
37 

79 
36 

74 
38 

74 
45 

66 
35 

64 

32 

62 
29 

65 
30 

66 
32 

70 
33 

72 
34 

72 
32 

72 
35 

71 
35 

72 
35 

71 
42 

68 
35 

70 
32 

69 
29 

63 
30 

72 
33 

73 
38 

82 
41 

79 
39 

70 
32 

72,4 
35,5 

CANTIL 

MAX 
MIN 

68 

28 

69 
28 

69 
29 

67 
23 

62 
25 

64 
25 

66 
27 

62 
26 

55 

52 

38 

52 

52 

56 

19 

60 

20 

61 

2 1 

64 
2  3 

64 

62 

63 

64 

62 
36 

59 
29 

63 

60 
19 

66 
24 

63 
22 

66 
28 

66 
28 

70 
32 

69 
42 

66 
3  3 

62,6 
27.3 

Daggett  faa  airport 

MAX 
MIN 

72 
39 

67 
35 

68 
36 

70 
36 

68 
36 

71 
35 

67 
36 

63 
32 

60 
37 

58 

52 
26 

52 
2  5 

57 
2  8 

59 
30 

61 
29 

60 
2  9 

61 
29 

62 

66 

68 

61 

56 

60 

64 
2  7 

63 
29 

66 

70 

70 
3  8 

69 

65 
36 

68 

63,7 
32,9 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

72 
40 

72 
39 

71 
39 

70 
36 

67 
35 

67 
36 

69 
35 

66 
38 

70 
36 

67 
43 

61 
48 

62 
39 

62 
32 

62 
32 

63 
33 

64 
32 

64 
33 

64 
3  3 

67 
35 

64 
36 

60 
36 

67 
50 

66 
37 

62 
31 

63 
32 

63 
30 

64 

30 

64 
33 

76 
42 

72 
44 

70 
33 

66,2 
36,4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 
21 

57 
28 

57 
20 

59 
19 

57 
1  7 

61 
21 

54 

18 

50 
21 

47 
29 

39 
20 

37 
14 

43 
12 

51 

15 

51 
16 

52 
20 

52 
1 7 

56 
18 

54 

22 

57 
20 

54 

20 

56 
19 

52 
18 

58 

2 1 

54 

1  7 

55 

51 
1 8 

59 
1  9 

57 
23 

53 
27 

58 
26 

61 
21 

53,6 
19,9 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

72 
50 

74 
50 

71 
50 

73 
51 

73 
49 

72 
48 

72 
50 

72 
48 

68 
48 

69 
44 

60 
59 

57 
39 

55 
41 

60 
42 

64 
42 

65 

40 

67 
42 

69 
42 

66 
44 

69 
45 

67 
47 

66 
49 

62 
44 

64 
45 

65 
46 

67 
46 

69 
49 

69 
48 

66 
47 

67 
46 

70 
49 

67,2 
45,6 

EL  CENTRO  2  S5W 

MAX 
MIN 

SO 
42 

75 
41 

77 
39 

78 
39 

78 
37 

76 
34 

78 
38 

74 
35 

71 
43 

65 

40 

63 
34 

61 
30 

66 
30 

60 
30 

60 
32 

70 
32 

71 
3  3 

71 
34 

73 
37 

72 
35 

70 
34 

68 
35 

69 
35 

69 
32 

66 
29 

71 

30 

74 

3  3 

76 
37 

76 
39 

71 
39 

75 
33 

71,2 
35,2 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

67 
45 

66 
44 

60 
40 

63 
42 

59 
41 

65 
42 

64 
43 

61 
40 

61 
40 

59 
36 

46 
29 

44 
29 

44 
31 

50 
32 

53 
36 

56 
36 

55 
38 

65 
37 

55 
37 

62 
44 

57 
40 

51 
33 

50 
32 

65 
36 

60 
36 

59 
39 

65 
39 

62 
42 

68 
44 

61 
43 

58 
43 

67,8 
38,4 

GLAMIS  6  ENE 

MAX 
MIN 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

57 
32 

58 
32 

59 

33 

56 
31 

58 
30 

57 
32 

58 
34 

57 
34 

57 
31 

48 
30 

45 

25 

44 
23 

51 
24 

57 
27 

51 
27 

55 
28 

54 

27 

53 
26 

57 
28 

57 
30 

57 
31 

63 
31 

50 

50 
25 

57 
2  5 

55 
26 

59 

59 
3 1 

58 
34 

61 
36 

58 
34 

55,0 
29,5 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

73 
38 

77 
42 

73 
50 

75 
52 

75 
46 

75 
37 

74 
45 

74 
46 

70 
36 

69 
38 

62 
30 

58 
42 

58 
42 

60 
37 

64 

33 

66 
33 

66 
31 

69 

30 

71 
36 

71 

72 
36 

66 

61 

69 
29 

70 
2  8 

66 

71 

75 
46 

78 

74 
4  1 

70 

69,5 
38.5 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

79 
46 

75 
46 

77 
45 

77 
45 

77 
43 

76 
41 

77 
44 

73 
43 

73 
40 

66 
48 

64 
40 

61 
37 

65 
33 

67 
35 

70 
37 

70 
36 

72 
41 

71 
37 

71 
40 

72 
39 

70 
39 

68 
43 

69 
39 

69 
3  7 

64 
35 

69 
36 

73 
36 

80 

78 

70 

72 
38 

71,5 
40,  5 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
43 

77 
40 

78 
39 

78 
42 

78 
39 

77 
37 

78 
38 

73 
38 

72 
40 

67 
45 

62 
36 

62 
33 

66 
30 

70 
32 

71 
34 

71 
35 

73 
36 

71 
34 

72 
37 

72 
37 

71 
35 

66 
37 

70 
36 

70 
3  3 

64 

32 

71 
32 

73 

81 
40 

80 
4 1 

70 
39 

73 
34 

72.2 
36,7 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

68 
27 

67 
27 

62 
26 

65 
30 

63 
27 

69 
28 

48 
28 

48 
20 

44 

20 

56 

20 

61 
25 

58 
24 

58 
24 

57 
24 

59 
31 

69 
2 1 

57 
20 

57 
20 

56 
26 

64 
28 

61 
25 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

82 
41 

82 
39 

81 
43 

83 
40 

85 
37 

84 
36 

78 
38 

84 
3 1 

72 
34 

71 
37 

69 
38 

68 
35 

65 
30 

73 
28 

70 
31 

74 

30 

74 

36 

76 
33 

75 
36 

78 
38 

73 
35 

75 

70 

77 
32 

76 
2  9 

70 

73 

77 

68 

85 

71 

76,1 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

69 

31 

67 

30 

76 
33 

81 
26 

65 
26 

65 
31 

62 
25 

57 
41 

55 
26 

49 
24 

55 
16 

53 
19 

57 

22 

59 
24 

63 
26 

62 
27 

62 
25 

60 
28 

69 
32 

60 
2  7 

59 
27 

60 
24 

55 
2  3 

61 
2  5 

62 
2  5 

65 
26 

64 
3 1 

67 

63 
34 

63 

61,8 
27,2 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

75 
44 

76 
47 

74 
48 

70 
52 

71 
45 

71 
45 

72 
47 

71 
52 

68 
45 

70 
47 

59 
38 

55 
39 

53 
36 

69 
43 

65 
40 

67 
38 

66 
36 

70 
38 

66 
40 

68 
38 

66 
39 

66 
49 

62 
51 

65 
39 

67 
34 

59 
36 

68 
37 

69 
44 

75 
51 

74 
54 

67 
39 

67,2 
43,0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

53 

32 

49 

29 

50 
29 

51 

29 

51 
29 

56 
31 

52 
33 

57 
32 

50 
33 

35 
19 

33 
19 

35 
17 

41 

23 

48 
26 

47 

27 

47 
28 

51 
28 

49 
30 

45 
29 

49 
30 

44 
33 

42 
31 

46 
26 

52 
28 

52 
29 

57 
31 

54 
33 

56 
36 

53 
40 

50 
32 

52 
29 

48,5 
29.0 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

65 
29 

65 
28 

64 
26 

64 
24 

66 
25 

70 
26 

66 
29 

62 
26 

54 
45 

50 
33 

50 
22 

51 
19 

55 
20 

58 
21 

58 
23 

60 
26 

61 
24 

58 
23 

66 
31 

63 
36 

58 

32 

56 
22 

60 
23 

62 

20 

64 

31 

63 
24 

66 
31 

70 
27 

67 
29 

65 
34 

64 
23 

61.3 
26.8 

LI  ANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 
MIN 

62 
43 

59 
42 

60 
39 

61 
44 

60 
40 

67 
41 

63 
44 

62 
39 

59 
33 

46 

28 

42 

28 

44 

27 

54 
30 

54 

37 

55 
34 

55 
33 

56 
33 

57 
36 

60 
39 

60 
41 

50 
36 

49 
36 

62 
36 

69 
33 

38 

63 

65 
46 

65 
44 

62 
47 

58 
46 

61 
39 

57.3 
37.7 
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Station 

Day  Oi  Month 

rage 

o 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LUCERNE  VALLEY  1  55W 

MAX 

70 

65 

67 

68 

68 

67 

65 

66 

61 

49 

47 

49 

56 

60 

60 

60 

61 

59 

60 

62 

55 

52 

58 

60 

61 

65 

65 

71 

66 

63 

65 

6l.3 

MIN 

32 

30 

28 

28 

25 

26 

26 

27 

38 

29 

^' 

2  5 

26 

20 

27,7 

MFCCA   3  SE 

MAX 

79 

75 

76 

82 

80 

79 

73 

76 

75 

71 

67 

67 

66 

68 

67 

70 

71 

70 

68 

71 

67 

74 

75 

75 

83 

83 

70 

73,3 

MIN 

42 

40 

41 

39 

38 

36 

38 

37 

39 

33 

36 

3  8 

33 

30 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

65 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

57 

50 

46 

41 

44 

52 

53 

57 

58 

60 

60 

59 

57 

61 

53 

59 

62 

58 

63 

66 

65 

63 

59 

69 

58.3 

MIN 

'.'5 

46 

47 

48 

48 

46 

49 

45 

38 

29 

36 

43 

37 

39 

46 

43,3 

MOJAVF   2  ESE 

MAX 

66 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

56 

52 

46 

46 

49 

59 

56 

61 

60 

60 

61 

60 

62 

60 

59 

58 

69 

60 

66 

68 

67 

65 

66 

60,6 

MIN 

32 

33 

30 

28 

30 

30 

29 

30 

36 

2  8 

I  7 

20 

^' 

29 

29 

28,8 

MnUNTAIN  PASS 

MAX 

61 

55 

57 

56 

58 

60 

54 

53 

43 

38 

34 

40 

46 

62 

52 

56 

58 

60 

56 

55 

49 

44 

61 

68 

60 

60 

60 

61 

63 

57 

66 

54,0 

MIN 

36 

35 

35 

35 

36 

36 

35 

34 

24 

20 

16 

30 

29 

3 1 

36 

36 

32,1 

NFEDLfS   FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

68 

69 

68 

68 

69 

66 

63 

68 

61 

53 

53 

58 

61 

64 

65 

66 

65 

66 

60 

65 

61 

64 

67 

61 

66 

68 

71 

71 

66 

67 

64,6 

MIN 

41 

47 

48 

47 

45 

40 

4  I 

45 

41 

39 

39 

36 

40 

36 

38 

39 

39 

48 

40,4 

PALMDALE 

MAX 

65 

62 

62 

62 

66 

69 

67 

62 

61 

51 

49 

50 

54 

57 

57 

58 

58 

58 

64 

64 

56 

55 

69 

62 

61 

63 

66 

68 

67 

63 

62 

60,6 

MIN 

3A 

30 

34 

30 

30 

33 

30 

30 

46 

19 

26 

PALHDALE    FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

63 

63 

62 

63 

70 

67 

63 

53 

51 

49 

50 

54 

56 

58 

68 

59 

57 

64 

64 

55 

55 

59 

62 

62 

62 

66 

68 

66 

64 

63 

60,4 

MIN 

29 

26 

25 

24 

2  3 

26 

26 

26 

30 

19 

2  2 

2  3 

30 

32 

2  8 

2  3 

20 

PALM  SPRINGS 

MAX 

80 

78 

81 

85 

84 

77 

84 

79 

72 

67 

65 

64 

71 

63 

69 

72 

79 

72 

75 

74 

73 

69 

72 

73 

69 

72 

75 

86 

82 

74 

76 

74.6 

MIN 

43 

44 

40 

4  1 

4  1 

3  8 

39 

30 

32 

39 

38,5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

65 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

69 

64 

70 

61 

56 

52 

58 

61 

63 

64 

66 

66 

68 

67 

66 

62 

64 

66 

60 

65 

67 

72 

72 

66 

66.1 

MIN 

46 

45 

45 

47 

47 

45 

46 

46 

45 

41 

41 

38 

39 

39 

39 

42 

49 

42,3 

RANDSBURG 

MAX 

65 

60 

62 

62 

63 

64 

62 

56 

56 

44 

42 

46 

49 

55 

57 

57 

56 

57 

60 

58 

54 

60 

55 

57 

69 

69 

63 

62 

64 

60 

64 

57,5 

MIN 

43 

43 

42 

40 

40 

40 

44 

40 

36 

^' 

2  5 

36 

36 

36 

46 

37.1 

SCUIRREL    INN  2 

MAX 

54 

50 

51 

54 

52 

57 

55 

57 

47 

34 

34 

36 

41 

48 

47 

49 

54 

46 

46 

48 

44 

41 

43 

54 

63 

52 

55 

57 

54 

47 

56 

49.0 

MIN 

39 

36 

35 

35 

35 

3  7 

40 

38 

^' 

39 

28 

38 

34.0 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

MAX 

80 

79 

82 

83 

82 

75 

79 

75 

74 

68 

69 

64 

70 

66 

72 

73 

76 

71 

74 

71 

74 

70 

76 

74 

67 

72 

76 

85 

82 

71 

74 

74,3 

MIN 

40 

40 

40 

40 

38 

36 

40 

35 

36 

39 

35,7 

TPnNA 

MAX 

63 

62 

63 

61 

61 

61 

60 

61 

59 

65 

54 

52 

52 

52 

64 

55 

65 

57 

56 

60 

66 

62 

56 

54 

56 

55 

59 

60 

69 

60 

58,3 

MIN 

33 

32 

32 

30 

29 

34 

3 1 

" 

28 

24 

28 

29 

26 

32 

24 

26 

36 

29,3 

TkENTYNINE  PALMS 

MAX 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

61 

62 

57 

53 

52 

67 

61 

63 

64 

65 

61 

66 

69 

63 

66 

63 

66 

61 

68 

70 

77 

73 

65 

70 

64,9 

MIN 

38 

37 

36 

34 

39 

" 

29 

29 

VALYERHO   RANGER  5T4 

MAX 

71 

61 

61 

70 

62 

67 

65 

63 

63 

46 

44 

48 

55 

56 

56 

59 

60 

60 

59 

55 

59 

66 

60 

63 

69.6 

MIN 

28 

28 

26 

25 

24 

25 

29 

3  3 

1 6 

1  8 

1 5 

23 

2  3.3 

VTCTORVILLE    PUMP  PLANT 

MAX 

67 

66 

68 

64 

65 

64 

70 

68 

65 

54 

62 

48 

49 

69 

60 

62 

62 

61 

61 

63 

66 

67 

54 

63 

64 

62 

65 

64 

69 

67 

66 

61,8 

MIN 

33 

29 

27 

27 

26 

29 

30 

26 

36 

26 

22 

18 

20 

22 

24 

26 

23 

22 

31 

31 

34 

28 

26 

21 

26 

25 

31 

30 

32 

39 

26 

27,2 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

42 

33 

46 

43 

44 

46 

46 

41 

36 

26 

17 

24 

32 

38 

38 

48 

48 

53 

46 

37 

34 

27 

40 

44 

48 

38 

36 

40 

44 

44 

48 

39.5 

HIN 

14 

10 

11 

9 

12 

17 

13 

22 

9 

-  9 

-  7 

6 

12 

12 

12 

16 

12 

13 

14 

13 

17 

1 

6 

18 

15 

16 

22 

20 

14 

18 

IS 

12.1 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

31 

30 

31 

33 

33 

36 

30 

28 

27 

5 

8 

6 

20 

25 

28 

26 

30 

34 

26 

25 

20 

26 

31 

42 

36 

27 

26 

27 

30 

32 

38 

2''. 5 

HIN 

16 

18 

16 

15 

19 

22 

9 

20 

-  e 

-13 

-10 

-12 

-  e 

16 

16 

16 

16 

17 

12 

14 

.10 

6 

24 

27 

9 

14 

15 

9 

20 

22 

20 

'  1  ,? 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.  h. 

Relative   fiumidity  averages 
percent 

Number  of  days  witfi  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o 

o  a 
-t 

10  lOO  AM 
PST 

O  l/l 
O  Q. 

10  lOO  PM 
PST  1 

Trace 

01-09 

,10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

12 

4.8 

21++ 

NNE 

9 

91 

89 

76 

87 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

10 

8.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

30 

18 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

39 

0 

0 

3 

1 

0 

0 

4 

6.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

N 

14 

5.5 

20++ 

NNW 

21 

49 

32 

28 

43 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.8 

EUREKA  WB  CITY 

SE* 

5.1 

45 

S* 

24 

0 

3 

6 

1 

1 

0 

11 

55 

7.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SE 

10 

3.8 

17 

NW 

8 

93 

92 

81 

91 

16 

2 

1 

0 

0 

0 

19 

9.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

4.3 

37++ 

W 

9 

70 

49 

45 

72 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

7.0 

31++ 

W 

9 

59 

38 

54 

65 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

2.9 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

NE* 

5.2 

17 

E* 

30  + 

45 

29 

35 

47 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

92 

2.8 

MOUNT  SHASTA     WB  CITY 

69 

63 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

8 

6.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

E 

14 

5.3 

18++ 

NE 

7 

87 

83 

79 

83 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

5.1 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.0 

23++ 

NW 

20 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

3.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

NNW 

14 

6.4 

24 

N 

10 

87 

83 

73 

86 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

15 

35 

8.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SE 

10 

3.1 

15 

W 

9 

98 

90 

99 

13 

2 

2 

0 

0 

0 

17 

19 

9.0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

9 

2 

2 

0 

0 

0 

13 

SANDBERG  WB 

ENE 

13.8 

35++ 

E 

29  + 

1 

1 

? 

0 

0 

0 

2 

3.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

NW 

15 

4.6 

20 

W 

9 

62 

40 

48 

68 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

89 

2.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

E 

15 

6.0 

31 

wsw 

8 

88 

82 

71 

84 

0 

4 

2 

0 

0 

0 

6 

5.7 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

N* 

39 

6.5 

25 

NW« 

8 

851 

0 

3 

2 

0 

0 

0 

5 

74 

SAN  JOSE 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

2.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

ESE 

16 

5.0 

21++ 

N 

21 

82 

48 

51 

79 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

3.0 

STOCKTON  we  AIRPORT 

t      Tri  a   rf^MDflcc   onrMTc   nKn  v 

SE 

20 

4.7 

15++ 

SE 

3 

97 

95 

88 

96 

19 

2 

0 

0 

0 

0 

21 

9.6 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  californ.a 


Station 

Day  of  month 

J 

2 

5 

5 

7 

5 

g 

10 

12 

13 

15 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 

T 

T 

T 

SACRAHENTO  DRAINAGE 
02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3 

T 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

T 
T 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
WTR  EQUIV 

2 
,T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.9 

1 

2.3 

5 

2.6 

6 

2.7 

5 

2.4 

3 

1,3 

2 
.9 

2 
,  7 

2 
.6 

2 
.6 

2 
.5 

2 
.5 

T 

2 
.5 

1 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.3 

2 

5.0 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

T 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

2.5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

0,5 

5 

T 

5 

4 

4 

4 

4 

T 

2 

2 

2 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

6 

5 

4 

4 

3 

T 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

0,5 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

2 

2 

I 

1 

1 

4.0 

5 

T 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1,5 

2 

1.0 

2 

2 

1 

1 

0.3 

1 

1 

1 

1 

1 

MC  CLOUO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

T 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2.5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1 

T 

T 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

46 

46 

43 

40 

40 

40 

40 

ft 

40 

4,0 

44 

1.0 

44 

42 

40 

40 

39 

38 

36 

36 

36 

36 

8.0 
44 

0.5 

40 

39 

37 

36 

0.5 

36 

T 

36 

,0,0 
45 

5,0 

49 

T 

46 

43 

40 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 
MTR  EOUIV 

1.5 

T 

0.5 
2 
.2 

T 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

snowfall 

SN  ON  GnD 

3.8 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

32 

31 

31 

30 

30 

29 

29 

11.6 

40 

1.6 

39 

36 

36 

35 

34 

34 

33 

33 

32 

32 

4,0 

36 

T 

35 

34 

34 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

29 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

o.e 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

TMIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

T 

24 

16.0 

37 

0.5 
34 

33 

32 

30 

29 

28 

27 

26 

26 

T 

26 

4.0 

29 

29 

28 

28 

27 

27 

27 

T 

27 

26 

26 

25 

29 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

5.0 

5 

0.5 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1 

0.5 

1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4,2 

4 

0.3 

3 

T 

3 

T 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

FORT  BIDwELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

2.0 

2 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

MEYERS  »  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

0.5 
3 

16.0 
16 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13  _ 

13 

12 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5 

3 

2 

2 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

6 

6 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

10. 0 
13 

13 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

MOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

T 
T 

4.0 

3 

1.0 

3 

T 

1 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0« 

MOUNT  HAMILTON 

snowfall 

SN  ON  GND 

T 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

2 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

6,0 

1  1 

7.0 

18 

18 

le 

18 

17 

14 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

hETCH  METCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

2 

2 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

12 

12 

It 

11 

11 

11 

6,0 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4,5 
4 

T 

T 

T 

T 

yosemite  national  park 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1 

Sm  rafer«nc«  notM  following  Station  Ind«x. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH  COAST  Drainage 

06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T.O 

7 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

1.0 

1 

IOyLLWILO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.1 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  SnD 

T 
T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 

art  U''!  «rji' 

LLANO   SHAWNEE   HILL  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

T 

T 

SOUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

7.0 

6 

5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

0.9 

1 

1.0 

1 

1 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

3,0 

3 

2.0 

5 

5 

<> 

2 

T 

T 

Sm  rvfvmc*  notw  followliig  Station  Indm. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

OuTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

« 
• 

- 

•  08 

187 
55 
41 

.05 

97 
51 
41 

•  02 

71 
49 
38 

•  02 

85 
44 
39 

.02 

84 
45 
39 

« 
» 

- 

* 
ft 

- 

.06 

129 
40 
34 

.06 

23 
57 
32 

.03 

19 
57 
32 

.04 

29 
54 
32 

.04 

46 

62 
32 

ft 
ft 

- 

ft 
ft 

- 

.07 

264 
47 
34 

.03 

114 
44 
34 

.02 

122 
45 
34 

,00 
93 
41 
34 

.01 
66 
43 

38 

ft 
- 

ft 
ft 

- 

.05 

121 
55 
34 

.03 

73 
53 
32 

ft 
ft 

- 

.05 
41 
43 
34 

.04 

26 
52 
43 

ft 
ft 

- 

ft 
ft 

- 

.07 

266 
56 
40 

.03 

65 
54 
43 

FE9NDALE  2  Nw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 

27 
59 
41 

•  04 

30 
56 
42 

.02 

24 
57 
46 

.03 

33 
56 
44 

•  03 

33 
55 
44 

.02 

52 
60 
50 

.04 

61 
55 
39 

.02 

79 
53 
45 

.03 

29 
53 
42 

.03 

28 
52 
38 

,02 

53 
50 
33 

.02 

49 
50 
38 

,02 
44 

50 
38 

■  02 

36 
50 
38 

.01 
34 
52 
42 

.01 

30 
51 
39 

,02 

26 
65 
39 

,02 
41 
54 

40 

ft 

ft 

.03 

93 
53 
43 

.02 

59 
53 
41 

.02 

32 
54 
41 

.01 

18 
55 
38 

.12 

72 
56 

42 

.02 

51 
52 
38 

.01 

58 
53 
47 

.01 

69 
60 
49 

.02 

40 
60 
50 

.01 

19 
62 
52 

.03 

37 
65 
48 

.04 

14 
63 
45 

TRINITY   DAM   VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

• 

•  04 

58 

28 

•  02 

16 

13 

23 

♦ 

ft 

94 

30 

30 

28 

26 

ft 

ft 

00 
'39 

*10 

43 

,02 

45 

05 
*21 

ft 

ft 

.02 

83 

54 

ft 

*64 

.00 

ft 

ft 

87 

'34 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

BERRVES5A  LAKE  (B) 

EV»P 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
42 
57 
44 

•  06 

73 
56 
43 

•  03 

33 
54 
42 

•  03 

40 
53 
42 

.04 

62 
52 
42 

.04 

51 
52 
42 

.03 

40 
52 
40 

.04 

42 
51 
39 

.04 

42 
58 
50 

.05 

59 
55 
37 

,05 

87 
5 1 
35 

.06 
74 

51 
34 

,04 

29 
51 
34 

.03 

72 
48 
36 

.04 

44 
49 
38 

.04 

55 
51 
40 

.04 

47 

50 
38 

.03 

47 
50 
36 

,00 

45 

47 
37 

.00 

35 

43 

.03 

36 
57 
39 

.04 

24 

50 
33 

.03 

58 
53 
35 

.03 

14 

34 

.03 

20 

34 

.03 

49 

34 

.02 

29 
57 
47 

.03 

24 

47 

.03 

28 
58 
46 

.04 

28 

44 

.03 

34 

44 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 
WIND 

* 
• 

•  02 

8 

•  00 
4 

•  00 

6 

.00 
7 

.00 

5 

ft 

ft 

.01 

69 

.03 

18 

.04 

12 

.00 

7 

ft 
ft 

ft 
ft 

.02 
24 

.00 

13 

.  04 

4 

.00 

9 

,04 
6 

9 

ft 

ft 

.03 

32 

.02 

21 

.00 
ft 

.00 

12 

.02 

28 

ft 

ft 

.02 
ft 

.02 
45 

DAVIS  I  WSM 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.01 

21 
48 
43 

.02 
34 
46 
42 

•  01 

28 
44 
41 

•  01 

24 
44 
41 

.00 

23 
42 
40 

•  01 

22 
42 
40 

.00 
47 
49 
45 

•  04 

49 
52 
46 

.00 

98 
46 
40 

.04 

46 
52 
38 

.07 

68 
52 
36 

.05 

67 
51 
38 

,01 

21 
41 
37 

.01 

21 
42 
38 

.00 

31 
41 
38 

■  00 

26 
40 
38 

.00 

23 
40 
38 

.00 

23 
40 
37 

•  00 

26 
40 
38 

.  00 

23 
42 
38 

.03 

76 
49 
42 

.02 

40 
51 
39 

.02 

22 
51 
39 

,02 

39 
55 
36 

,00 

57 
42 
38 

.03 

42 
51 
40 

.01 

33 
46 
42 

.  00 

35 
50 
43 

.00 

57 
47 
43 

.00 

34 
47 
45 

.01 

25 
50 
45 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

•  00 

10 

.00 

19 

•  00 

9 

•  00 
14 

.00 

12 

•  00 

13 

.00 

23 

•  03 

22 

•  00 

60 

.02 

9 

.01 
42 

.01 

20 

,01 
11 

.00 

10 

.01 

14 

•  00 
14 

.00 

12 

.  00 

12 

•  00 

20 

.00 

7 

.00 

20 

.00 

12 

.04 

24 

ft 

12 

.04 

27 

.03 

12 

.03 

17 

.01 

21 

.00 

33 

.00 
14 

.  00 

17 

lakeshore 

EVAP 
WIND 

•  07 

10 

.05 

22 

•  05 
4 

.06 

19 

.05 

26 

•  04 

11 

.06 

25 

•  01 

1 

•  01 

6 

.03 

23 

.05 

20 

.04 

21 

.05 

17 

.03 

10 

.02 

12 

01 
6 

.02 

12 

.02 

10 

0 1 
3 

02 
*14 

.02 

11 

.03 

11 

.  00 

6 

.00 
4 

01 
6 

00 
4 

.00 

5 

.00 

6 

.01 

10 

.  04 

11 

.  06 

10 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 

12 

se 

42 

.04 

28 
57 
42 

.04 

19 
55 
41 

.04 

16 
55 
41 

•  03 

29 
54 
40 

•  03 

16 
52 
40 

.02 

17 
56 
35 

.03 

U 
53 
35 

•  03 

29 
52 
39 

.04 

18 
56 
39 

.03 

21 
52 
35 

.06 

16 
51 
33 

.04 

17 
50 
33 

.02 

19 
48 
34 

.02 

14 

50 
35 

•  03 

20 
50 
37 

'19 

49 

37 

•  02 

19 
50 
36 

'21 

47 
36 

.  00 

11 

47 
40 

.04 

12 
67 
40 

.02 

9 
51 
34 

.03 

21 
53 

34 

.06 

12 
56 
36 

.03 

9 
53 
39 

.03 

6 
57 

'11 

57 
46 

.02 

6 
59 
46 

.03 

9 
56 
45 

.03 

18 
54 

°5 
60 
42 

placerville  IFG 

EVAP 
WIND 

• 

.14 

42 

.06 

37 

.06 

14 

•  04 

5 

.07 

21 

tt 

ft 

ft 

.21 

120 

ft 

12 

ft 

12 

ft 

10 

,04 

6 

.10 

30 

.04 

5 

.04 

3 

.04 

5 

.03 

5 

ft 

ft 
ft 

.10 

67 

.03 

8 

ft 

ft 

.10 

17 

.03 

12 

ft 
ft 

ft 
ft 

.19 

108 

.11 

52 

Shasta  dam 

EVAP 
WIND 

•  05 

21 

.05 

28 

,02 

21 

.04 

18 

.02 

39 

.00 

10 

.09 

70 

.08 
48 

.02 

19 

.07 

53 

.09 

111 

.10 

106 

.06 

21 

.05 

46 

.03 

13 

.01 

.00 

.02 

.00 

.00 

.00 

52 

.06 

66 

.06 

46 

.06 

43 

.03 

37 

.04 

33 

.00 

35 

.00 

32 

.03 

48 

.06 

52 

.07 

44 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

« 
• 

.21 

32 

.04 

75 

.06 

27 

.06 

15 

.02 

3 

.12 

62 

ft 
ft 

.10 

60 

,08 

83 

.15 

143 

.17 

132 

.05 

25 

.08 

63 

ft 
ft 

.05 

36 

.03 

24 

.04 

14 

.01 

16 

.00 

1 

ft 

ft 

.15 

190 

.06 
49 

ft 
ft 

.06 
48 

.00 

30 

ft 
ft 

ft 
ft 

.15 

136 

.09 

36 

WHISKEYTOWN  RES  <A) 

EV4P 
WIND 

* 
« 

•  07 

13 

•  04 

8 

.03 

9 

•  03 

16 

•  02 
9 

• 

ft 
ft 

.04 

39 

,03 
18 

.04 

23 

.04 

11 

ft 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.12 

16 

.02 

3 

•  04 

3 

.02 

6 

.00 

8 

.00 
ft 

.  00 
ft 

.  00 

13 

.02 

2 

.02 
ft 

.04 

15 

.00 

2 

ft 

ft 

.01 
7 

.01 

5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

8URLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  02 

0 
55 
41 

.05 

9 
63 
43 

.02 

11 
59 
41 

•  06 

22 
58 
43 

.04 

19 
58 
42 

•  02 

0 
56 
41 

.06 

19 
57 
39 

.01 

0 
60 
40 

.07 

20 
56 
46 

,03 

9 
55 
39 

.06 

18 
51 
37 

.02 

10 
49 
37 

.04 

10 
49 
37 

.01 

0 
49 
37 

.02 

16 
49 
37 

.04 
4 
48 
36 

.03 
9 
48 
37 

11 
55 
40 

11 
54 
43 

12 
60 
45 

.05 

6 
60 
43 

0 
58 
49 

.05 

0 
58 
47 

.03 

6 
51 
38 

.01 

0 
50 
42 

.02 
9 
55 
43 

.03 

0 
52 
42 

.03 

6 
55 
43 

ft 

0 
66 
42 

.03 
12 
56 
44 

12 
58 
40 

NACIMIENTC  DAM 

EVAP 

•  04 

.06 

•  05 

.04 

.08 

•  06 

.06 

.03 

.09 

.05 

.06 

.04 

.00 

.07 

.05 

.05 

.05 

.01 

.07 

.05 

.04 

.06 

.06 

.05 

.06 

.07 

.06 

.06 

.07 

.07 

.06 

NEmARK  (F) 

EVAP 
WIND 

•  04 

81 

.01 

88 

•  01 

38 

•  06 

70 

.03 

38 

• 

ft 

.13 

103 

.04 

32 

.02 

65 

.08 
41 

.02 
44 

ft 

ft 

.  06 

181 

06 
*71 

.  02 

51 

.03 

32 

.01 

17 

ft 

•  08 

72 

.  02 

40 

ft 
ft 

•  14 

30 

.02 

13 

ft 

.  09 

137 

.04 

13 

.03 
13 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT 

EvAP 

•  00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.00 

.00 

.03 

.01 

.04 

.05 

.04 

,00 

.00 

.06 

.00 

.02 

.01 

ft 

ft 

.02 

.00 

.03 

.01 

•  01 

.00 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

CAMP   PARDEE  (D) 

EvAP 
WIND 

.00 

10 

•  01 

12 

.01 

13 

.00 

10 

.01 

16 

.00 

15 

.00 
14 

.01 

15 

.02 

22 

.03 

11 

.01 

12 

.00 

15 

,01 

12 

.01 

11 

.00 

12 

*12 

'l3 

*11 

*21 

03 
'l4 

.00 
14 

.01 

10 

.02 

10 

.01 
14 

•  02 

21 

.02 

15 

.  02 

16 

.01 

16 

.01 

14 

.02 
13 

.03 

13 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMp 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.02 

15' 
48 
43 

.02 

17 
47 
42 

.01 

13 
46 
41 

.01 

20 
45 
40 

.01 

25 
43 
39 

.01 

24 
43 
42 

.00 

22 
42 
38 

.02 

24 
42 
39 

.04 

27 
54 
40 

,01 

12 
49 
40 

.02 

21 
51 
41 

.03 

24 
42 
38 

,02 

13 
46 
33 

.02 

29 

33 

.01 

17 
40 
37 

.00 

17 

37 

,00 

16 

37 

,00 

27 

37 

.00 

38 

37 

.03 

23 

38 

.02 

22 
50 
40 

.02 

11 

38 

.03 

15 
55 
38 

.03 

18 
54 
37 

.04 

30 
52 
37 

.00 

26 

36 

.02 

24 
50 
37 

.01 

27 
45 
39 

.02 

26 
43 
39 

.01 
16 
46 
39 

.02 

9 
52 
38 

KETTlEMAN  city  1  55w(E) 

EVAP 
WIND 

.00 

32 

.00 

2 

•  07 

39 

.08 

43 

.07 
45 

.01 

41 

.04 

43 

.13 

196 

.00 

28 

.06 

20 

.04 

37 

.04 

58 

,03 

38 

.04 
46 

.01 
40 

.00 
49 

.00 

62. 

,09 
46 

.00 

56 

.00 

60 

.00 

52 

.00 
41 

.15 

33 

.00 

52 

.00 
42 

.00 

58 

.00 

50 

.10 

48 

.00 

38 

.00 
44 

.00 

30 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.03 

•  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

,03 

.01 

.01 

,01 

.01 

.00 

.01 

.00 

,01 

•  02 

ft 

.01 

.01 

.03 

.00 

.02 

.02 

ft 

.03 

.01 

LODI 

EVAP 
WIND 

.00 
24 

•  01 

37 

•  01 

27 

•  01 

35 

.01 

30 

.00 

30 

.03 

45 

.02 

90 

.05 

67 

.01 

23 

.02 

25 

.01 

31 

.02 

14 

.01 

42 

.01 

39 

00 

'29 

*33 

.00 

35 

•  0 1 

35 

.01 

37 

,00 

65 

•  02 

20 

•  00 

11 

.01 

49 

.00 

56 

.02 

37 

.01 

32 

.01 
49 

.01 

56 

.01 

28 

.00 

31 

mandeville  island 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

30 
45 
41 

•  05 

40 

41 

50 
39 

» 

40 
42 
37 

.05 

50 
42 
36 

20 
42 
38 

50 
60 
37 

.05 

110 
48 
38 

.05 

80 
5  1 
36 

ft 

60 
52 
32 

.05 

30 
5  3 
30 

.00 

10 
41 
31 

,00 

10 
44 
32 

.00 

40 
42 
35 

.00 

60 
42 
35 

.00 

40 
42 
35 

.00 

40 
43 
34 

,00 

40 
4  3 
34 

,00 

40 
42 
36 

40 
52 
40 

.00 

40 
5  1 
42 

.00 

20 
5  1 
35 

,00 

20 
54 
33 

.00 

50 
43 
37 

.00 

30 
51 
48 

.00 

40 
49 
41 

.00 

20 
52 
42 

.00 

70 
50 
43 

.00 

60 
64 
32 

.00 

20 
54 
30 

.00 

25 
45 
30 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (C) 

EVAP 
WIND 

•  02 

21 

•  02 

55 

•  03 

12 

.01 

37 

.00 

35 

.00 

8 

.01 

49 

.01 

159 

.01 

96 

.03 

24 

.01 

6 

.01 

57 

.01 

13 

.01 

42 

.00 

46 

,00 

23 

.00 

23 

.00 
48 

,00 

29 

.00 

28 

.00 

56 

.00 

42 

,00 

u 

.00 

47 

.00 

37 

.00 

62 

.01 

34 

.02 

58 

.02 

81 

.01 

66 

.00 

20 

panoche  creek 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  06 

49 
42 

.01 

45 

41 

•  01 

I  -J 

43 
40 

.01 

44 

39 

.01 
14 
42 
39 

.02 

30 
43 
39 

.01 

24 
50 
38 

.04 

20 
46 
41 

,03 

53 
51 
40 

.07 

63 
52 
37 

.02 

48 
30 

.03 

3 
48 
35 

20 
41 
37 

.01 

1  3 
41 
36 

ft 

40 
36 

ft 

40 
33 

41 
37 

2  1 
42 
36 

43 
39 

44 

36 

salt  springs  PwR  HOUSE(G) 

EvAP 

•  10 

•  15 

•  12 

•  08 

.13 

.07 

.19 

.10 

.00 

.04 

.07 

.04 

.03 

.03 

.03 

.05 

.08 

.05 

,06 

.00 

.04 

.11 

.03 

.03 

.06 

.04 

.06 

.05 

.12 

.09 

.12 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  03 

16 
53 
45 

« 

20 
49 
44 

•  03 

20 
47 
42 

» 

19 
46 
41 

21 
46 
40 

.02 

18 
44 
40 

25 
44 
40 

.03 

22 
49 
40 

.06 

69 
53 
41 

,03 

69 
55 
38 

.03 

59 

30 

42 

ft 

39 

•  04 

36 
42 
36 

ft 

34 
43 
37 

« 

36 
43 
38 

.02 

36 
43 
37 

37 
43 
38 

,03 

41 
44 

38 

.01 

35 
45 
39 

.03 

43 
50 
42 

.02 

56 
53 
36 

.03 

52 
52 
37 

.03 

50 
49 
36 

.04 
44 
45 
37 

.04 

47 
55 
37 

.04 
44 

50 
42 

.02 

46 
53 
42 

.02 

38 
50 
43 

.03 

37 
48 
43 

.02 

37 
50 
40 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGF 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  00 
5 
46 
44 

•  00 
0 
46 
43 

.00 
0 
45 
41 

•  00 
0 
42 
40 

.00 
0 
42 
40 

.00 
5 
42 
40 

.06 

0 
60 
39 

,00 
10 
48 
41 

.02 

50 
41 

.00 

30 
60 
39 

.05 

10 
46 
38 

.00 

0 
44 

38 

.00 

0 
42 
37 

.00 

0 
41 
40 

.00 

0 
40 
38 

.00 

0 
40 
38 

.00 

0 
40 
38 

.00 

6 
40 
38 

.00 

0 
41 
39 

.01 

5 
50 
40 

.00 

5 
50 
44 

.00 

0 
50 
39 

.00 

0 
46 
38 

.00 

5 
41 
39 

.02 

10 
i.8 
39 

.00 

0 
48 
42 

.no 

5 

5^ 
42 

.00 
ft 

.00 

.00 

.00 

26 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 
WIND 

•  00 

40 

•  03 

48 

.03 

40 

•  00 

36 

.10 

60 

.00 

29 

.00 

28 

.00 
62 

.03 

86 

.11 

42 

.06 

70 

.00 

27 

.00 

20 

.00 
42 

.00 
49 

.14 

44 

.00 
47 

.00 

40 

•  01 

33 

.03 

33 

.00 

51 

.00 

22 

.00 

U 

.01 

43 

.00 

35 

.00 

26 

.00 

38 

.00 
44 

.00 

56 

.03 

39 

.00 

27 

Sm  r»i»nno«  notes  following  Station  Ind«x. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Day  of  month 


SOUTH   COAST  ORAINACiE 
nb 

PEAUMONT   PUMPING  PLAMT(A) 


CAChUMA  DAM  (C) 


CHULA  VISTA 


RWER5IDE  ExP  5TA  (C ) 
TWITCHELL  DA" 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEATH  VALLEY 


INDIO  U  S  DATE  GARDEN 


'  1  ^ 

* 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

EVAR 

.00 

.  10 

•  15 

a  04 

.06 

.25 

,13 

.  12 

.  10 

.00 

.05 

.03 

.07 

.08 

•  05 

WIND 

5 

10 

18 

24 

13 

20 

10 

30 

25 

19 

27 

62 

60 

59 

58 

59 

59 

59 

60 

64 

51 

51 

51 

46 

49 

37 

"IN 

*2 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

38 

38 

37 

37 

35 

33 

33 

35 

15 

•  12 

10 

1 1 

•  09 

.12 

,08 

.07 

.08 

.06 

.09 

•  07 

.  12 

!  _ 

'60 

41 

49 

40 

46 

50 

48 

79 

50 

54 

57 

58 

47 

MAX 

65 

64 

64 

62 

62 

62 

60 

63 

62 

55 

55 

54 

53 

55 

57 

MIN 

43 

45 

43 

41 

42 

43 

43 

44 

45 

39 

38 

B7 

37 

39 

39 

2  3 

1 0 

^  ^ 

10 

,22 

.11 

.12 

•  10 

.13 

NINO 

'61 

'25 

'is 

'32 

'20 

'28 

'30 

• 

62 

194 

57 

38 

46 

• 

• 

MAX 

70 

67 

69 

66 

67 

66 

65 

66 

57 

65 

61 

58 

MIN 

44 

44 

42 

43 

4 1 

36 

35 

EVAP 

.12 

•  11 

.13 

.14 

.14 

.13 

.12 

.15 

.  1  1 

.09 

.07 

.OS- 

•  12 

.03 

.10 

WIND 

"l8 

27 

24 

30 

36 

2  ij 

34 

42 

2 1 

26 

43 

30 

20 

EVA 

.13 

.10 

10 

1 5 

.25 

.15 

,03 

.11 

.10 

.09 

.08 

•  07 

•  08 

WIND 

58 

55 

'65 

72 

51 

'68 

104 

55 

50 

74 

71 

71 

51 

58 

66 

MAX 

64 

63 

64 

63 

64 

67 

66 

64 

55 

62 

55 

56 

57 

58 

MIN 

41 

39 

39 

40 

38 

43 

49 

43 

48 

38 

37 

37 

36 

36 

34 

EVAP 

.13 

.09 

.12 

.  12 

.07 

.13 

.10 

.  10 

.  16 

.20 

.28 

.22 

•  14 

•  05 

•  15 

WIND 

• 

33 

27 

6 

15 

16 

19 

17 

75 

41 

159 

32 

22 

18 

12 

MAX 

72 

71 

61 

62 

61 

61 

60 

66 

69 

60 

58 

56 

57 

58 

MIN 

41 

40 

40 

40 

40 

39 

40 

39 

38 

41 

38 

34 

35 

37 

EVAP 

.10 

.08 

.07 

.13 

.02 

.10 

.07 

.04 

.07 

.13 

.00 

.15 

.11 

•  01 

.03 

WIND 

5 

2 

2 

e 

7 

2 

1 

0 

1 

38 

7 

9 

8 

2 

1 

"AX 

72 

72 

71 

71 

74 

69 

62 

71 

62 

82 

65 

62 

58 

62 

62 

MIN 

50 

49 

48 

47 

45 

45 

46 

45 

43 

42 

45 

41 

41 

40 

41 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cop; 

1 2 

.10 

•  10 

.05 

.05 

.09 

.06 

.15 

.11 

.09 

.10 

.10 

.14 

•  11 

.26 

.22 

3.08 

24 

15 

35 

15 

zo 

19 

26 

41 

25 

14 

15 

20 

25 

23 

72 

41 

7108 

55 

56 

56 

50 

56 

55 

55 

52 

57 

56 

53 

61 

60 

65 

60 

55 

55.7 

37 

38 

37 

36 

37 

37 

38 

36 

35 

35 

34 

38 

37 

43 

43 

38 

37,4 

07 

10 

•  07 

.05 

.05 

.09 

•  10 

.15 

.15 

.10 

.06 

•  07 

.08 

•  I  3 

•  10 

•  15 

3.03 

'39 

*58 

38 

48 

50 

70 

59 

65 

55 

42 

46 

49 

38 

59 

51 

58 

1608 

57 

58 

59 

52 

57 

63 

56 

57 

57 

57 

56 

56 

60 

64 

58 

61 

58.7 

39 

40 

39 

40 

42 

42 

42 

39 

38 

38 

39 

41 

45 

45 

42 

41.0 

28 

08 

.10 

•  07 

.08 

* 

•  26 

.20 

.17 

-  07 

« 

.  54 

•  32 

3.80 

97 

27 

34 

32 

43 

• 

116 

51 

« 

62 

29 

* 

• 

127 

44 

1281 

61 

61 

63 

6Z 

63 

65 

65 

63 

61 

68 

63 

64.2 

38 

39 

36 

37 

40 

4  1 

39, H 

.07 

•  12 

•  10 

.09 

.06 

•  05 

.13 

.13 

.12 

.10 

.08 

•  08 

•  10 

•  13 

.17 

•  28 

3.45 

19 

20 

1 9 

20 

1 9 

4 1 

31 

31 

23 

13 

1 9 

23 

24 

30 

38 

830 

07 

07 

06 

•  09 

•  15 

•  17 

.19 

•  10 

•  33 

•  20 

•  30 

•  27 

•  1  3 

•  15 

4,00 

53 

56 

59 

60 

83 

103 

93 

60 

• 

• 

196 

81 

122 

94 

62 

67 

2158 

58 

59 

58 

60 

65 

62 

60 

60 

■ 

- 

66 

64 

70 

68 

64 

63 

62,2 

34 

38 

45 

40 

37 

36 

42 

50 

50 

44 

38 

40.3 

.00 

.13 

•  04 

•  13 

,06 

•  10 

.25 

.11 

•  15 

.20 

.14 

.09 

.09 

•  13 

.04 

•  13 

3. 85 

14 

23 

1 

15 

18 

23 

112 

28 

30 

« 

2 

12 

12 

38 

17 

10 

847 

58 

62 

58 

61 

60 

55 

61 

60 

58 

63 

55 

60.9 

37 

38 

37 

38 

40 

37 

44 

37 

35 

37 

38.4 

.15 

.00 

•  07 

•  08 

.05 

•  04 

.09 

.12 

•  15 

.00 

.05 

•  08 

•  01 

•  08 

.12 

.08 

2,28 

1 

2 

3 

2 

3 

5 

18 

lo 

5 

0 

1 

3 

1 

6 

12 

2 

167 

63 

64 

65 

63 

66 

65 

64 

64 

65 

63 

57 

61 

63 

71 

72 

63 

65.9 

42 

'.2 

42 

42 

45 

44 

45 

43 

41 

41 

41 

40 

42 

52 

48 

41 

43.8 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(D>  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN   IS  OF   STEEL   PLATE.    PAINTED  WITH  ALUMINUM    INSIDE   AND  OUTSIDE. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

6 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRAWLEY  2  SW 



1  

4  INCHES 

9AM 

62 

61 

61 

60 

50 

59 

59 

58 

59 

50 

56 

55 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

55 

54 

53 

52 

54 

55 

57 

57 

54 

56 

5 

MAX 

77 

76 

75 

75 

74 

75 

74 

75 

73 

71 

72 

70 

69 

59 

69 

70 

70 

70 

69 

59 

69 

68 

56 

66 

66 

64 

66 

68 

71 

72 

66 

70 

5 

MIN 

60 

60 

50 

59 

57 

56 

56 

58 

59 

59 

57 

54 

52 

53 

54 

55 

55 

44 

55 

54 

54 

54 

54 

52 

61 

50 

52 

54 

56 

56 

50 

55 

3 

8  INCHES 

9  AM 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

53 

62 

62 

62 

51 

60 

59 

56 

56 

56 

56 

56 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

56 

57 

56 

59 

59 

56 

60 

0 

MAX 

69 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

55 

66 

55 

65 

64 

63 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

62 

63 

62 

53 

63 

61 

60 

60 

61 

62 

64 

61 

63 

8 

MIN 

54 

63 

63 

63 

52 

62 

52 

62 

62 

62 

61 

59 

56 

56 

56 

58 

58 

56 

58 

58 

58 

59 

58 

57 

57 

55 

56 

57 

59 

59 

56 

59 

4 

12  INCHES 

9AM 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

55 

66 

66 

55 

65 

64 

63 

62 

52 

52 

52 

62 

62 

62 

62 

52 

62 

61 

61 

60 

50 

61 

62 

62 

51 

53 

4 

20  INCHES 

9AM 

70 

70 

70 

69 

69 

59 

58 

66 

68 

66 

67 

67 

56 

65 

65 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

64 

53 

63 

53 

63 

53 

63 

53 

55 

7 

39  INCHES 

9  AM 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

59 

69 

59 

68 

56 

56 

68 

68 

57 

57 

70 

5 

79  INCHES 

9AM 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

77 

4 

DAVIS   1  WSW 

4  INCHES 

MAX 

50 

48 

47 

46 

45 

45 

46 

47 

45 

47 

44 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

41 

42 

45 

47 

46 

45 

43 

46 

45 

46 

45 

45 

47 

44 

6 

MIN 

47 

46 

45 

45 

44 

44 

43 

42 

42 

40 

38 

38 

38 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

41 

40 

40 

42 

42 

43 

43 

45 

44 

45 

41 

9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  5TA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

54 

53 

51 

50 

51 

51 

52 

53 

52 

52 

51 

51 

51 

52 

51 

51 

50 

51 

53 

55 

53 

53 

53 

3 

MIN 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

52 

51 

49 

46 

48 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

49 

49 

48 

47 

48 

50 

52 

52 

51 

50 

9 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 

54 

53 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

53 

53 

52 

50 

49 

46 

49 

49 

49 

49 

46 

48 

48 

48 

48 

48 

46 

47 

47 

48 

49 

50 

50 

50 

1 

MIN 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

50 

49 

46 

46 

46 

48 

48 

48 

48 

48 

46 

48 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

49 

49 

49 

3 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9 s 00  A.   M.     READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- ! N-GLASS  THERMOMETERS 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   18  INCH  DEPTH  FROM  8  A.M.   DEC  9  TO  8  A  M     DEC   11      (48  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  '    '  '   •    '  ^ , . 


Sm  refaieno*  netM  foUewlna  Station  Indaz. 

-  416  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

0  E 

S  E 

1  c 

<  s 

1 
< 

Departure 
From  Normal 

Higi^est 

Dote 

t 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

i 

CI 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

'sl 

'sl 

sl 

"ol 

NOVEMBER  1962 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

59. OM 

39. 4M 

49. 2M 

73 

2 

31 

28 

466 

0 

0 

1 

0 

4.69 

2.01 

26 

.0 

0 

8 

2 

1 

JANUARY  1963 

CUYAMA 

59.0 

25.7 

42.4 

67 

6 

13 

696 

0 

0 

25 

0 

.08 

05 
.06 

31 

* 

0 

- 

Q 

FEBRUARY  1963 

MERCED  FIRE  STA  2 

67.6 

46. 4 

57.0 

7.9 

73 

26+ 

40 

24+ 

221 

0 

0 

0 

0 

2.95 

.70 

.83 

9 

.0 

0 

5 

i 

0 

APRIL  1963 

CLOVERDALE  3  SSE 

M 

M 

74 

29 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

7.28 

4.49 

1 .  96 

14 

.0 

0 

1  3 

2 

MAY  196  3 

SOUAW  VALLEY 

62.4M 

34. 4M 

46. 4M 

78 

20 

9 

509 

0 

0 

0 

2.35 

1.10 

9 

5.5 

15 

1 

6 

1 

1 

JUNE  1963 

DEER  CREEK  PH 

7'i.2M 

43. IM 

58. 7M 

-  1.4 

85 

16 

34 

29 

197 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  .74 

.11 

1  7 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLAMIS  6  ENE 

99.6 

65.7M 

82. 7M 

110 

26 

53 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

7^? 

48.2 

66.6 

^85 

42 

6 

3 1 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

52.3 

62.7 

Ifi 

46 

29 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISHO  BEACH 

66  9 

50.0 

58.5 

80 

44 

23+ 

19  0 

0 

0 

0 

0 

.05 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

6H.7 

37.7 

51.2 

78 

19 

29 

29 

408 

0 

0 

7 

0 

3.78 

1.10 

10 

9 

3 

1 

JULY  1963 

DUDLEYS 

43.  IM 

64. 9M 

4.2 

95 

14 

37 

5+ 

5  \ 

15 

0 

0 

0 

.00 

"  .02 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLAMIS  6  ENE 

107*3M 

76. 7M 

92.  OM 

1 4 

62 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

X 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

101.3 

60.8 

81.1 

107 

53 

4+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

83.9 

53.3 

68.6 

96 

27+ 

44 

1 

13 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AP 

109.6 

83.6 

96.6 

115 

14 

73 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

M 

M 

M 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

72.2 

53.5 

62.9 

92 

26 

50 

26+ 

59 

I 

0 

0 

0 

T 

T 

29+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

W I LL I AMS 

92.5 

56.9 

74.  7 

102 

14 

49 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUGUST   196  3 

BLACKWELLS  CORNER 

65. 3M 

81  •9M 

107 

17  + 

53 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

.12 

,12 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

92.2*^ 

48.2 

70.2 

101 

10 

42 

30+ 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

96.2 

60.3 

78.3 

103 

17+ 

52 

26+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.1X1 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

10*. 9 

74.8 

89.9 

-  1.3 

111 

10 

57 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.13 

-  .24 

.11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

94. 8M 

58. 8M 

76. 8M 

100 

17  + 

51 

25+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLAMIS  6  ENE 

105.5 

78.8 

92.2 

112 

24+ 

72 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

.  02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

R 

o 

60.  SM 

77.  5M 

49 

24 

26 

0 

0 

0 

.10 

-  .12 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

Art'  fl 
80.8 

55.6 

68.2 

0  6 

50 

25 

2 

0 

0 

0 

-  ,03 

T 

30+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81  .  3M 

53. 5M 

67.  *M 

0.1 

16  + 

47 

25 

2 

0 

0 

0 

_       ,  Q2 

J 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

93.8 

56.6 

75.2 

100 

16+ 

50 

3 

26 

0 

0 

Q 

.00 

,  QQ 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEPTEMBER  1963 

TWIN  LAKES 

56.7 

40.4 

53.6 

2.7 

77 

3 

31 

23 

338 

Q 

0 

4 

0 

2.26 

1.59 

.99 

13 

.0 

0 

6 

2 

0 

OCTOBER  1963 

FIVE  POINTS  5  SSW 

77. 5M 

52  6M 

65  •  IM 

95 

2 

42 

31 

81 

3 

0 

0 

0 

.84 

.65 

16 

.0 

0 

2 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

62.4 

33.0 

47.7 

78 

2 

23 

31 

527 

0 

0 

18 

0 

3.70 

1.50 

1 1 

.0 

0 

5 

3 

2 

NOVEMBER  1963 

BARSTOW 

67.1 

39.6 

53.4 

78 

14  + 

29 

19+ 

339 

0 

0 

6 

0 

.48 

.36 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

52.3 

32.6 

42.6 

-  2.0 

70 

12 

25 

22+ 

672 

0 

0 

16 

0 

13.39 

8.49 

3.49 

5 

5.0 

5 

21 

11 

5 

4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

70. 2M 

47. OM 

58. 6M 

-  0.2 

88 

11 

38 

22 

199 

0 

0 

0 

0 

2.39 

.95 

1.54 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

GLAMIS  6  ENE 

79. 5M 

51. 3M 

66. 4M 

89 

13 

57 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.61 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

LAS  PLUMAS 

60.1 

45.8 

53.0 

-  3.6 

71 

1 

35 

21 

354 

0 

0 

0 

0 

10.52 

5.94 

2.26 

14 

.0 

0 

10 

7 

5 

PALM  SPRINGS 

78. 5M 

M 

M 

91 

12  + 

2 

0 

0 

0 

.34 

-  .06 

.34 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

70.9 

43.9 

57.4 

-  1.1 

89 

10 

34 

19+ 

225 

0 

0 

0 

0 

2.66 

1.30 

1.54 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  GREGORIO  3  SE 

63.9 

42.8 

53.4 

78 

11 

35 

22+ 

344 

0 

0 

0 

0 

5.32 

1.72 

19 

.0 

0 

7 

5 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


OCTOBER  1962 
SOMfSBAR  1  W 

NOVEMBER  1962 
e!G  BAR  RANGER  STATION 

JANUARY  1963 

CUYAMA 
PLVMOUTH 
WHITE  ROCK 

FEBRUARY  1963 

MERCED  FIRE  STA  2 

APRIL  1963 

CLOVERDALE  3  SSE 
IOWA  HILL 
PLYMOUTH 

MAY  1963 

IOWA  HILL 
LOOKOUT  3  WSW 
ONO 

PLYMOUTH 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SQUAW  VALLEY 

JUNE  1963 

DEER  CREEK  PH 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  PICK    1  NNE 
GARBERVILLE 
GERBER  RANCH 

GLAMtS  6  ENE 
HOSERGS 
IOWA  HILL 
LOOKOUT  3  WSW 
HAD  RIVER  R5 

MARTINEZ  3  SSE 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 
NIPOMO  ?  NW 
ONO 

PISMO  REACH 
PLYMOUTH 
SANTA  MONICA 
SHINGLETOWN  2  E 
SQUAW  VALLEY 

STIRLING  CITY  RS 

SUSANVILLE 

TERMO  BRIN  MARR  RCH 

WHITE  ROCK 

JULY  1963 

BARNESON  PARK 
BRADLEY 

BRUSH  CREEK  RS 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

DUDLEYS 
PERNDALE  8  SSW 
FORT  DICK   1  NNE 
GAR6ERVILLE 
GLAMIS  6  ENE 

GROVELAND  RS 
INYOKERN 
IOWA  HILL 

LEESVILLE  KEEOAN  RANCH 
LEHMAN  RANCH 

LONE  TREE  CANYON 
LOY ALTON 
MAO  RIVER  RS 
MANOEVILLE  ISLAND 
NEEDLES  FAA  AP 

NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
ONO 

PAYNES  CREEK 
SALINAS  FAA  AP 

SAN  EMIGOIO  RANCH 
SKAGGS  SPG5  LAS  LOMAS 
SUSANVILLE 
VOLCANOVILLE 
WHITE  ROCK 

WILLIAMS 

AUGUST  1963 

6ARNES0N  PARK 
BIG  BEND  RS 
BLACKWELL5  CORNER 
BRIDGEVILLE  4  NNW 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CORCORAN   IRRIG  OIST 
DOS  RtOS 
EL  CENTRO  2  SSW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
GLAMIS  6  ENE 

IOWA  HILL 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
MORGAN  HILL  2  E 
PALMOALE  R 
PAYNES  CREEK 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  JOSE  R 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SOMES BAR   1  W 

STIRLING  CITY  RS 

SUSANVILLE 
WHITE  ROCK 
WILLIAMS 


2*60     .38  2«3A 


13     14  15 


1*29   U30  tZZ 


•26     •49  .90 


•67     aOe  .27 


•18  .02 


7.28 
5.20 


2.92 
2.59 
1.78 
2.10 
2.00 

2.35 


1*30 
•10  2*31 
1.23 


•  95 

1.27  .28 
1.05     .08  .07 


•37  1.96 

1.14  1,21 
.62  .40 


•  15'     .03     ^02  .59 


.09  T 


19     20     21     22     23     24     25    26  27 


.51  .05  .18 
1.14  .45  .16 
.35     .04  .24 


.25  T 
.20 

.25  .03 


28     29     30  31 


a  loUowing  Station  Indci. 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


Station 

"3 

Day  of  Month 

0 
H 

1   j   2  j 

3 

^  1 

5  1 

Q 

7  1 

g  1 

g 

10  [  11  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1 

24 

25  1  21 

J_27_ 

OQ      OQ  in 

Zo         M  JU 

SEPTEMBER  1963 

BARNESON  PARK 
COBB  2  NW 
FORKS  OF  SALMON 
IOWA  HILL 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

2.11 

•  01 

T 

.62 

•  00 

•  35 

T 

T 

.57 

.81 

T 

.38 

.57 

T 
T 

.05 

.01 

T 

NEWBURY  PARK  *  SW 
TWIN  LAKES 

.75 

2.26 

•  36 

•  12 

•  01 

•  53 

.12 

.99 

.03 
.20 

.36 
.25 

.oil 

OCTOBER  1963 

C08B  2  NW 

FTVE  POINTS  5  SSW 

LA  VERNE  HT5  FC  560  B 

SOU AW  VALLEY 

SUTTER  MILL  RANGER  ST 

4,4T 
.84 
•  32 
3.70 
2.55 

.03 

•  02 

T 

.29 

•«1 
.11 

.01  i.ga 

.29 

1.50 
1.95 

•  OS 
.09 

.la 

1.32 
.22  .08 
.03 

.01 

.01 

.55 

1.03 
.33 

.05 

.02 

T 

.50 
.04 

NOVEMBER  1963 

6ARST0W 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CLAREMONT  POMONA  COL 
GLAMtS  6  ENE 
LAS  PLUMAS 

•  49 

13.39 
2^39 

lo!62 

.50  .61 

.11 

•  12 

•  01 

•  06 
2.01 

.62 
T 

•  91 

3^49 
•  33 

1*20 

•  02 

•  55 

•  01 
.11 

•  02 

.22 

T 

.02 

T 

.28  3.35 
.38 

2.26  .28 

.20 

1.03 

.36 
2.61 
1.54 

.90 

.10 
.27 
.13 
.10 

.39 
1.59 

1.45 
.06 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
PALM  SPRINGS 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  GREGORIO  3  SE 

3.24 
5.37 
•  34 
2.66 
6.32 

.02 
■  09 

•  09 

.57 
.17 

i.n 

•  56 
.97 

•  28 
1.19 

.02 

•  06 

.02 

.07 
.05 

.02 

.04 

T 

.42 

.36  .28 

.45 

1.21  .1* 

1.90 
.37 

1.72 

1.40 
.34 

1.64 
.05 

.29 
.23 

.94 
.55 

.33 

.02 

SOMtS  3  NE 

2.3a 

.48 

.63 

1.20 

.07 

Sm  feieience  nolea  lollowmg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NOVEMBER  1962 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

71 

73 
44 

71 
47 

65 
35 

65 
36 

60 
42 

55 
41 

57 
44 

57 
41 

54 
41 

57 
35 

57 
38 

55 
35 

55 

34 

59 
35 

56 
42 

52 
44 

57 

40 

56 
49 

53 
38 

53 
31 

50 
33 

45 

34 

59.0 
39»4 

JANUARY  1963 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

62 
29 

64 
37 

55 
36 

60 

27 

58 
27 

58 
23 

65 
26 

67 
37 

66 

25 

52 
33 

53 
27 

45 
13 

44 
6 

47 
15 

55 
18 

61 
21 

63 
20 

57 
19 

56 
17 

55 
21 

61 

20 

62 
23 

63 
23 

67 
29 

63 
23 

65 
20 

24 

62 
29 

26 

42 

50 
52 

59.0 
25.7 

MERCED  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

66 
54 

67 
51 

70 
52 

69 
51 

68 
42 

71 
49 

71 

50 

73 
49 

72 
51 

55 

52 

67 
50 

66 
45 

62 

50 

63 
42 

62 
43 

60 
47 

61 
51 

67 
43 

65 

43 

70 
46 

66 
41 

55 
44 

68 
40 

70 
40 

73 
43 

71 
45 

56 
43 

72 
41 

57.5 
46.4 

APR  I L   1 963 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

61 

45 

60 

42 

66 

53 

63 

51 

59 

51 

59 

40 

55 

37 

59 
41 

62 

36 

60 
36 

61 

39 

60 

35 

62 
33 

65 
35 

70 

35 

67 
35 

55 
35 

74 
40 

72 
37 

MAY  1963 

SQUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
32 

56 
27 

54 
41 

62 
31 

44 

52 
30 

36 
20 

42 
26 

50 

30 

50 
32 

60 

29 

62 

30 

70 
31 

73 
34 

73 
35 

78 
40 

75 
38 

71 
35 

70 
40 

64 
41 

63 
35 

67 

37 

56 
36 

72 
42 

65 
37 

66 
36 

63 
39 

62.4 
34.4 

JUNE  1963 

DEER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

66 
44 

68 
37 

66 
37 

66 
43 

69 
37 

70 
40 

74 

41 

73 

45 

72 
45 

74 

40 

77 
44 

76 

45 

74 

49 

82 
51 

85 
53 

83 

53 

83 
50 

61 

51 

78 
45 

74 

40 

70 

39 

67 
36 

69 

40 

75 
44 

77 

41 

74 
34 

73 
37 

74.2 
43.1 

GLAMIS   6  ENE 

MAX 
MIN 

94 

61 

96 
66 

97 
64 

93 
61 

94 

62 

93 
61 

94 
53 

93 
60 

96 
61 

92 
62 

64 

50 

87 

59 

88 
62 

96 

63 

104 
70 

107 
78 

109 
78 

107 
72 

108 
74 

105 

72 

103 
59 

105 
70 

108 

70 

105 

70 

103 
64 

110 

104 

104 

105 

104 

99.5 
55.7 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

78 
47 

85 
52 

90 
54 

83 
47 

85 
43 

76 
42 

70 
45 

75 
47 

60 

47 

88 
45 

66 

53 

78 
51 

80 
51 

82 
52 

90 
52 

99 
51 

102 
54 

97 
53 

90 
52 

94 
49 

85 
46 

90 
49 

88 
46 

84 
43 

66 
48 

93 
50 

90 
43 

77 
43 

82 
45 

84 
47 

65.0 
48.2 

NEWARK 

MAX 
MIN 

67 
50 

74 
50 

71 
47 

70 
48 

76 

53 

69 
48 

74 

52 

73 
49 

72 
50 

75 
55 

72 
52 

71 
52 

74 

55 

73 
57 

75 
56 

79 
55 

80 
55 

65 
55 

72 

55 

72 
54 

59 

55 

66 

53 

69 
52 

74 
52 

75 
50 

84 

53 

57 

55 

56 
53 

74 
46 

72 
51 

73.1 
52.3 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

68 
51 

69 
52 

66 
44 

65 
45 

65 
48 

50 
49 

60 
46 

54 
46 

60 
45 

58 

53 

65 

55 

54 
51 

66 
50 

67 
52 

70 
55 

66 
53 

65 
53 

57 

55 

66 

56 

65 
53 

65 
49 

58 
44 

63 
44 

71 
46 

75 
45 

59 
51 

65 
51 

74 
51 

74 
54 

60 
49 

65.9 
50.0 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
36 

67 
35 

60 
30 

49 

32 

60 
35 

54 
35 

55 
31 

63 
31 

56 
38 

64 

33 

54 

32 

52 

35 

70 
39 

72 
44 

68 
46 

74 
44 

76 
43 

69 
40 

78 
40 

75 
41 

69 
45 

69 
44 

52 
35 

53 
40 

63 
41 

69 
41 

71 
47 

64 
40 

50 
29 

62 
30 

64.7 
37.7 

JULY  1953 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

81 
39 

77 
40 

78 
38 

79 
37 

80 

37 

80 
47 

77 
43 

81 
42 

85 
43 

90 
44 

91 
45 

93 
48 

93 
51 

95 
48 

92 
47 

65 
42 

8  3 
40 

87 
41 

88 
45 

90 

43 

90 
44 

67 
45 

90 
42 

87 
44 

86 
40 

90 
42 

91 
45 

93 
42 

94 
46 

86.7 
43.1 

GLAMIS  6  ENE 

MAX 
MIN 

104 
74 

107 

70 

104 

62 

104 
66 

104 
68 

104 
68 

102 
68 

104 
71 

1 04 

83 

104 

79 

104 

75 

109 

79 

111 

82 

113 

80 

112 
81 

107 
81 

107 

75 

110 
78 

109 
60 

106 
79 

111 
81 

111 
61 

111 
81 

112 
61 

111 

62 

110 
60 

105 

79 

105 

78 

105 

79 

105 
79 

107.3 
76.7 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

95 
56 

97 
55 

97 

53 

95 
53 

93 
57 

94 

57 

95 
57 

97 
57 

99 
60 

101 

60 

101 

63 

103 
64 

104 

69 

106 

63 

107 
67 

102 
65 

100 
57 

102 
62 

104 
56 

104 
64 

107 
65 

1 04 
69 

106 
60 

105 
62 

106 
59 

103 
61 

101 
52 

101 
60 

103 
60 

1  04 
56 

104 
71 

101.3 
60.6 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

81 
44 

79 
46 

74 
49 

76 

50 

77 
52 

76 
49 

76 
48 

83 
49 

88 
49 

92 
56 

91 
61 

84 

60 

84 
55 

85 
55 

83 
49 

79 
50 

80 
55 

85 
51 

66 
55 

64 
49 

83 
50 

56 

83 
50 

80 
49 

91 
55 

96 
64 

95 
63 

63 
59 

81 
58 

68 
58 

88 
54 

83.9 
53.3 

NEEDLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

109 
73 

108 
80 

105 
75 

106 

76 

105 

76 

106 

80 

105 
77 

107 
80 

101 

88 

107 
68 

107 
84 

112 

79 

117 

82 

115 

87 

113 

88 

110 
87 

110 
85 

113 
82 

113 
66 

91 

114 

88 

91 

114 

87 

114 

87 

85 

111 
64 

^83 

^65 

111 
84 

84 

87 

83.6 

NEWARK 

MAX 
MIN 

74 
51 

67 
55 

58 
51 

71 

51 

73 
55 

74 

55 

72 
56 

75 
53 

78 

52 

85 
51 

87 
56 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
52 

69 

52 

71 

50 

75 
54 

75 

52 

73 
55 

73 
59 

75 

53 

78 

52 

78 

72 
51 

71 

56 

59 
56 

74 
55 

69 
54 

69 
57 

55 

55 

71 
54 

55 

72 
52 

73 
55 

70 
53 

51 

54 

50 

57 
52 

54 

53 

53 

59 
52 

72.2 
53.5 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

90 
49 

89 
51 

83 
56 

65 
53 

87 
52 

66 
51 

86 

51 

87 
55 

91 
61 

95 
63 

95 
63 

99 
62 

L  00 
60 

102 
59 

96 
59 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

53 

55 

68 

59 

^56 

55 

55 

57 

92.5 
56.9 

AUGUST  1963 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

103 

65 

97 

59 

97 
62 

98 
61 

100 
66 

103 
78 

92 
70 

92 
65 

98 

69 

100 

73 

102 
70 

L  02 
67 

101 

65 

1  04 
72 

107 
77 

107 
72 

106 
65 

100 

62 

99 
63 

98 
63 

97 
53 

97 
55 

85 

53 

85 
55 

94 
56 

95 
61 

98 
63 

98 
73 

98 
66 

99 
66 

98.4 
65.3 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

95 
48 

96 
47 

97 
46 

95 
45 

94 

46 

94 

49 

98 

52 

99 

53 

lOO 
52 

101 

51 

92 
52 

94 

50 

92 
49 

90 
47 

93 
46 

91 
42 

92 
49 

91 
43 

98 
46 

85 

59 

85 
50 

84 
51 

66 

50 

87 
43 

85 
50 

68 
44 

89 
43 

92 
50 

91 
52 

69 
42 

94 
45 

92.2 
46.2 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

103 
62 

101 
52 

99 
57 

92 
56 

94 
57 

97 
52 

70 

90 

59 

65 

97 
57 

65 

63 

60 

62 

52 

69 

55 

102 
51 

59 

60 

57 

50 

90 
54 

52 

52 

86 

52 

92 
55 

96 
56 

96 
58 

66 

65 

95.2 
60.3 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

102 
74 

105 
76 

107 

77 

107 
75 

105 
78 

88 
72 

93 
75 

102 
70 

108 

66 

111 

59 

110 
72 

109 
74 

110 

79 

78 

79 

102 
76 

103 
76 

105 
79 

107 
79 

76 

78 

67 

72 

73 

107 
73 

79 

105 

76 

105 
74 

110 

79 

105 

75 

102 
68 

104.9 
74.8 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

100 
61 

97 
59 

92 
54 

96 
55 

96 

57 

100 
62 

95 
67 

87 
66 

97 
54 

99 
51 

1 00 
59 

96 
59 

95 
57 

94 
57 

96 
57 

93 
54 

83 
51 

85 

53 

51 

94 

55 

95 
54 

98 
61 

95 
66 

94.6 
58.6 

GLAMIS  6  ENE 

MAX 
MIN 

104 

75 

106 
80 

105 
77 

105 
78 

102 
72 

95 
75 

1 00 
72 

104 
72 

^76 

'79 

80 

108 
80 

62 

\o 

80 

81 

60 

77 

77 

82 

^60 

'79 

80 

78 

79 

77 

103 
78 

79 

84 

83 

87 

105.5 
78.6 

IOWA  HILL 

MAX 
MIN 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

93 
73 

92 
57 

91 
65 

96 
54 

98 

58 

98 

59 

94 
64 

66 

69 

92 
60 

97 
60 

96 

59 

100 
60 

100 
59 

102 
66 

96 
71 

95 
53 

97 
54 

97 
57 

96 
60 

93 
66 

68 

57 

83 

57 

66 
49 

93 
51 

94 

53 

95 
61 

96 
55 

96 
56 

90 
65 

86 
56 

94.2 
60.8 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

81 

53 

76 
54 

78 
55 

82 

55 

82 

55 

S3 
55 

85 
54 

75 
61 

83 
60 

67 

59 

81 
57 

76 
57 

80 
54 

90 
54 

93 
58 

79 
57 

78 
54 

65 
54 

85 
54 

64 

55 

63 
55 

71 
56 

73 
55 

72 
52 

60 
50 

83 

53 

83 
56 

62 
57 

80 
56 

72 
59 

60 
59 

80.8 
55.5 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

79 
50 

80 
51 

77 
54 

82 
56 

81 

56 

63 

83 
54 

73 
50 

83 
58 

86 
56 

80 
56 

77 
56 

80 
51 

93 
54 

93 
55 

81 

52 

82 
51 

67 
50 

65 
51 

84 

53 

75 
52 

73 

52 

73 
50 

80 
47 

88 

50 

64 

52 

83 
55 

80 

53 

73 
56 

79 
58 

81.3 
53.5 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

93 
52 

91 
51 

90 
50 

88 
55 

95 
60 

:; 

50 

100 
62 

100 

70 

90 
60 

99 

63 

96 
60 

99 
59 

97 
53 

97 

57 

98 
57 

100 
55 

95 
59 

97 
61 

95 
59 

94 

57 

88 
54 

89 
53 

86 
52 

83 

53 

84 

51 

90 
54 

94 
57 

95 
58 

95 
56 

96 
52 

93 
55 

93.6 
56.6 

See  RefereDce  Noles  roUowLng  Slation  Xcdex 
-  420  - 


station 


SEPTEMBER  1963 
TMIN  LAKES 

OCTOBER  1963 
FIVE  POINTS  5  SSW 
SQUAM  VALLEY 

NOVEMBER  1963 
BARSTOW 

CALAVERAS  BIC  TREES 

CUtREHONT  POMONA  COL 

GLAMIS  6  ENE 

LAS  PLUMAS 

PALM  SPRINGS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  SREGORIO  3  SE 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  Of  Month 


MAX  67  72  77  73  64  67  69  71  68  70  69  66  60  67  66 
MIN     32     38     41     42     49     41     39     38     46     51     43     50     44     32  39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


94  95  92  85  81 
68     61     60     59  59 


76     82     84     76     69  ' 

58     52     52     55     48  i 


75  76  77  73  65  51  63  68  66  61  61  45  55  64  64 
39     39     40     46     45     43     30     35     43     31     29     27     27     28  35 


MAX  72  75  73  73 
MIN     37     46     49  42 


75  67  65  68 
47      49     44  38 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN  ! 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62     64     JO     44  68 

26     33     40     38  38 


47     36  47 

34     28  30 


67     70     70     63     65  69 

51  I  53     48      49     41  43 


64  82  81  82  61 
52     53     51  I  54  51 


60  73 
54  46 


68  62  I  57  61  60  i  57  60 
54     44  I  50      54     48  I  43  43 


79  82  80  82  60 
63     55     54     52  51 


80  72  66  !  71  72  65  66  70 
43     46     55     53     45     48     44  40 


63  61 
40  53 


62  60  61  63 
49     47     38  45 


72  75  78 
41      42  44 


50  60  64 
34     34  34 


66     69  69 

56     52  51 


84  88  91 
49     52  55 


69  70  78 
47     46  45 


80 
53 


55  53  55  50  54  64  62  67  74  76  75  75 
43      39     40      34      32      35      44      31      36     41      44  43 


79  73  72 
62     52  47 


61     62     64 '   66  63 


78     66     60  59 

43     50  ,   36  30 


66  60 
52  53 


50  55 
43  40 


49  42  38 
27     32  27 


86  78 
57  42 


61  59 
56  51 


65  59 
52  54 


79  78 
54  54 


78      71  76 


56  57 
47  44 


43      45  35 


70     69  67 


69  65  63  60 
47     52     53  48 


51      50  45 


67      54      57  I    57      61  63 


29  30 


30     41  26 


58  60  63 
31     31  43 


49     47  58 


26     27     31  I   31  32 


65  69  63 

38  41  43 

72 
36 

51  5: 

39  41 
71  71 

67  6' 

36  36  39 

55  60  60 

35  42  43 


71  73  73 
47     44  44 


64  62  62 
43      40  45 


73     78  76 


67  73  75 
53     45  37 


39     38  39 


74  70  70 
42     39  44 


78  75  69  68 
53     48     45  42 


66.7 
40.4 


77.5 
52.6 


26     26  24 


64  65  65 
43     35  32 


67  66  51  51  62. 
29     37     29     23  33. 


65  68  66 
36     37  37 


60  65  63 
34      34  32 


55  58  58 
40     38  36 


79     81  81 


75  75  79 
43     40  44 


69  75  74 
41     43  41 


67.1 
39.6 


52.3 
32.6 


70.2 
47.0 


79.5 
51.3 


60.  1 
45.8 


70.9 
43.9 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  1963 
SQUAW  VALLEY  LODGE 

NOVEMBER  1963 
CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

10 

6 

4 

T 

T 

4.0 
4 

1.5 

2 

1 

T 

5.0 

5 

1.0 

6 

5 

T 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

JUNE  1963 
NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
MIND 

.24 

.  16 

.26 

.27 

.29 

.25 

.23 

.29 

.OB 

.30 

.13 

.48 

.28 

.30 

.33 

.32 

.45 

.42 

.36 

.34 

.30 

.41 

.27 

.33 

.41 

.38 

.25 

.24 

.27 

B  8.94 

NEWARK  (F) 

EVAP 
WIND 

.91 

225 

.30 

eo 

.28 

101 

.23 

66 

.33 

70 

.86 
199 

.34 

61 

.27 
58 

.27 
63 

.26 

77 

.59 

148 

.66 

68 

.27 

82 

.28 

73 

.29 

108 

.80 

253 

.28 

66 

.28 

48 

.31 

112 

.24 

112 

* 
« 

.62 

168 

8.67 
2238 

JULY  1963 
MANOEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 

.36 

90 

.30 
BO 

.37 
110 

.30 

110 

.45 

200 

.30 

130 

.38 

180 

.24 

80 

.30 

90 

.30 

50 

.45 

90 

.40 
160 

.38 

160 

.50 

120 

.30 

130 

.40 
60 

.40 

90 

.40 

60 

.30 
80 

.30 

70 

.37 

80 

.37 

120 

.40 

60 

.30 

140 

.40 

80 

.40 

100 

.40 

.38 

240 

.30 

110 

.30 

110 

.30 

130 

11.05 
3310 

NEMARK 

EVAP 
WIND 

.30 
84 

.32 

116 

.30 
99 

.62 

154 

.61 

251 

.30 

74 

.33 

57 

.32 

56 

>4AX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DORIfKS  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
<F)     PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
1963 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

3 

EVAP.  1 

SPECIAL  1 

DRAIN 

1  TEMP. 

PBECIP. 

t:vAP, 

j  SPECIAL 

ACTON  ESCONDIDO  FC261BE 

LOS  ANGELES 

5P 

J  C  FASSOLO 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

8 

40  05 

121  09 

5P 

P  G  *   E  COMPANY 

SAN  BERDINO 

FRANK  EBERT 

CAPMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5P 

A  A   COLLINS  JR 

5F 

U  S  FOREST  SERVICE 

caTheyS  vt  bull  run  RCH 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

WM  H  ALISON 

CONTRA  COSTA 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

CAZADERO 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

ALDEfiPOJNT 

HUMBOLDT 

MRS  CORA  C  OLSEN 

CECILVILLE  SAWTER 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  Wtb 

LOS  ANGELES 

TIDEWATER  OIL  CO 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SI  SKI  YOU 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  Ranch 

ALPINE  FIRE  DEPT 

CEDARVILLE 

1614 

MODOC 

IB 

41  32 

120  10 

4670 

8A 

SA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

HUBIO  CANON   L+W  ASN 

CENTERVILLE   POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

39  47 

121  40 

522 

P  G  ♦  E  COMPANT 

ALTUBAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4365 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1653 

e 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

0176 

SAN  BERDINO 

(• 

34  34 

115  45 

635 

STATE   OIV  OF  HWYS 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1680 

LOS  ANGELES 

I  3 

34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  8ATWAT 

ANGIOLA 

TULARE 

5P 

ANGIOLA  ELEv  ♦  WMSE 

chatsworth  reservoir 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

BP 

PACIFIC  UNION  COL 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

lit  55 

4765 

8A 

SA 

HETCH  HETCM  WTR  SUP 

ANTIOCH  FISREBOflRD  MILL 

CONTRA  COSTA 

lOA 

FIBREBO  PRODUCTS  CORP 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

MRS  C  B  KROEKER 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT  3 

CONTRA  COSTA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHICO  EKPERIMENT  STa 

1715 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4P 

US   PLANT    INTRO  GRON 

RIVERSIDE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

MADERA 

37  30 

119  23 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

apacmE  camp 

venTuRa 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

VICTOR   L  HASKIN 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

5P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

CHOLAME  MATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

ARROYO  GRANDE 

SN  LUIS  OBPO 

COUNTY  flOAO  DEPT 

chucmupate  Ranger  sta 

1754 

VENTURA 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

80C 

MPS   RITA   ANN  BILLINGS 

1758 

3: 

32  36 

117  06 

9 

8A 

BA 

BA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

■3 

34  13 

lie  10 

1220 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITRUS  heights 

1773 

SACRAMENTO 

23 

3B  42 

121  18 

13B 

9P 

JAMES  0  GOODRIOGE 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

36  29 

118  50 

1708 

US  NAT   PARK  SERVICE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

5P 

F  P  BRACKETT  OeST 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ORANGE 

HERSCMEL  P  CLAUSEN 

CLARKSBURG 

1  764 

TOLO 

23 

38  25 

121  32 

BA 

AMER   CRYSTAL    SUG  CO 

ATLAS  ROAD 

NAPA 

GLADYS  A  OUTRa 

CLARKS  valley  MUOD  RCH 

1785 

GLENN 

39  33 

122  24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

TULARE 

S 

CORPS  OF  ENGlNttRS 

CLEAR  CREEK 

SISKIYOU 

12 

41  43 

123  27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

FRESNO 

5P 

PETE   E  OUBOSE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

LAKE 

23 

122  38 

1360 

BA 

BA 

C    IVAN  GLENOINNING 

AUBURN 

PLACER 

1  DAN  BARBER 

CLOVERDALE   3  SSE 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

BA 

ELMER  W  OLSON 

AVALON  PLEASURE  PIER 

LOS  ANGELES 

1  HARBOR  MASTER 

CLOVEROALE   11  W 

1840 

22 

123  13 

1820 

FRANK   S  ORNBAUN 

AVILA  BEACH 

S  LUIS  OBISPO 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

AZUSA  city  park  FC  litS 

0*.K 

LOS  ANGELES 

2( 

3t,  OB 

117  54 

610 

8A 

■  AZUSA  C [ TY  PARK 

1864 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

un*on'*o*l''compant'^ 

BADGER 

0'fZ2 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

COALINGA  1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  21 

563 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

37  40 

1  19  kO 

7300 

S 

US  NAT  PARK  SERVICE 

C0ALIN6A  14  WNW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

SAN  eERDINO 

L  E  METHENY 

COBB  2  NW 

1882 

LAKE 

23 

38  50 

122  45 

2400 

RICHARD  N.  NEWFIELD 

SAN  BERDINO 

8A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

TR  1  NI TT 

35 

41  05 

122  42 

2500 

U  S  FOREST  SERVICE 

eA«EflSFlELO  wS  AIRPORT 

KERN 

49  5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COHASSET  1  NNE 

1891 

23 

121  43 

3180 

WALTER  ROACH 

8ALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

36  55 

1720 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

COLBYS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

lie  07 

3675 

KENNETH    S.  JACKLEY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BARNESON  PARr 

ORANGE 

5P 

.  BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

SHASTA 

40  24 

420 

BA 

COLEMAN  N.FISH  HATCHERY 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

1623 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

COLFAI 

1912 

PLACER 

( 

39  06 

120  56 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

BAflSTOW 

0519 

SAN  BEROINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

1916 

8 

39  20 

121  11 

585 

4P 

P  G  *  E  COMPANT 

BARTON  FLAT 

0534 

FRESNO 

11 

36  49 

118  S3 

3760 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLUSA  1  SSW 

191.8 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

Ivan  j  Stephens 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONCORD  3  £ 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

HOWARD  R  LEE 

BEALE  AFB 

YUBA 

U  S  Alfl  FORCE 

COOL 

1985 

EL  DORADO 

1 

38  53 

121  01 

1529 

W  B  ThRELKEL 

SEARTBAP  MEADOW 

TKLAftE 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

SI SK ITOU 

12 

41  59 

122  20 

2703 

4P 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

BEAUMONT    IRRIG  Dl SI 

CORCORAN  IRRlG  DISTRICT 

KINGS 

36  06 

119  34 

2O0 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

BEAUMONT  Pumping  plant 

RIVERSIDE 

3045 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRlG  OlST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

122  22 

487 

FRANKLIN  K  REED 

BEAUMONT  1  £ 

RIVERSIDE 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

710 

4P 

CORONA  FIRE  OEPT 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY   WTR  sup 

CORRAL  I TOS 

2048 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

264 

STATE  OIV  OF  FSTRT 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

5P 

c 

MIKE   MC  NALLY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INTO 

19 

36  29 

116  11 

10600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BEN  LOMOND 

067*. 

SANTA  CRUZ 

4 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS   NELSON    T  SHAW 

2081 

123  15 

1385 

8A 

8A 

GRANT    W  HANCOCK 

BENTON  INSPECTION  STA. 

0684 

19 

37  51 

118  29 

5461 

MID 

BUR. OF  PL"i  .QUARANTINE 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENOOC INO 

39  50 

123  05 

1514 

:           us  FOREST  SERVICE 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

BP 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

575 

5P 

1  WILLIAM  d  TEMPLE 

BERRYESSA  LAKE 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

lOA 

lOA 

MARvEY  0  FRYER 

COYOTE  CANYON 

2103 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2275 

Sj  HOWARD  F  BAILEY 

BESWICK  7  S 

SISKIYOU 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COYOTE  WELLS 

32  44 

115  58 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

BIEBER 

0731 

LASSEN 

41  07 

121  08 

c 

MARK    P  HICKS 

crabtree  meadow 

2114 

TULARE 

IC 

36  34 

1  18  20 

10720 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

TRINITY 

35 

40  45 

1272 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  OIEGO 

32  53 

1  500 

:           ROBERT  A  CRAWFORD 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  BEROINO 

34  15 

116  55 

67A5 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  CIST 

CRESCENT  CITT   1  N 

2147 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

4P 

4P 

,  PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

28 

116  58 

6815 

KENNETH  V,  SIMPSON 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

BA 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

PLACER 

39  18 

120  31 

5739 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

50 

:         j  STATE  DIV  OF  HWYS 

816  DALTON  DAM  FCZ23B-6 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

1575 

5P 

GERALD  M  ThRaSMER 

2163 

19 

34  14 

117  16 

4525 

:         ;  CLUB  SAN  MORITZ 

61C  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

lie  29 

10060 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

* 

38  02 

122  13 

8A 

8A 

BIG  PINES  PARK  FC  93B 

0779 

LOS  ANGELES 

6 

117  41 

6862 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 
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1  cRoveland  Ranger  sta 
i  gufrneville 
i  haines  canyon 

i      LOWER  FC  364 
j  HAINES  CANYON 
UPPER  FC  367 

:  HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
I  HAMILTON  BRANCH  Ph 

HAMILTON  AIR  FORCE  BASI 

HAN FORD 
'  HANSEN  DAM 

HAPPY    CAMP   RANGER  STA 

HARRIS  GAGING  STATION 
:  HARRISON  GULCH  RS 

I  HARRY  L  ENGLE6RIGMT  OAMi  jeOOj  NEVADA 


I  HAT  CREEK  PS 
HAT  CREEK  PH  no  1 

I  MAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 


HEALDS8URG 
I  HEALDSBURG  2  E 
:  HEMET 


I  HERNANDEZ  2  NW 

,  HERNANDEZ    7  SE 

I  MESPERIA 

I  METCH  MEICHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HIGHLAND  LARES 

HILTS 


3821  SHASTA 
3824  SHASTA 
3855'  RIVERSIDE 
3859  TRINITY 
3863  ALAMEDA 
3875)  SONOMA 
3876'  SONOMA 
3896'  RIVERSIDE 
3914.  SAN  DIEGO 
3925|  SAN  BENITO 


mockett  meadows 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

hollister  10  ene 
honevdew  2  wsw 
hoopa 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLANO  largo  STATION 

hossack 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCM 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

OLEWILD  HWY    MNTNC  STA 

ORIA 

DVLLWILO  RANGER  STA 
MPERIAL 

HPERIAL  FAA  AP 

NDEPENOENCE 
NDEPENOENCE  ONION  VLY 
NDIO  U  S  DATE  GARDEN 
NYOKERN 

NYOKERN  ARMITAGE 
ONE 

OWA  HILL 

RON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 
KAISER  ' 


KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
IKERN  RIVER  Ph  no  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
kettleman  city  I  SSW 
kettleman  station 
kilarc  power  mouse 
king  city 
klahatm 

kneelano  10  sse 
knights  ferry  2  se 

knights  valley 

KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
FLAGUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 


3928 

j  39351 
I  3939| 
I  3946 
I  3954 
j  39871 
I  4010: 
I  4012 
j  401 7; 
40221 


SAN  BENITO 

SAN  8ERDIN0 

TUOLUMNE 

NEVADA 

ALPINE 

SISKIYOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 


4025  SAN 
4035,  SAN 
4074|  MUMBOLD 
4082  HUMSOLD' 
4084,  MUMBOLD' 
40971  LAKE 


4422 
I  4442| 
4467, 

44  eo! 

4488; 
4500 


SAN 

4518  TULARE 
4520  KERN 
4523  KERN 
453*  KINGS 


3367  SANTA  CLARA 
3388  EL  DORADO 
3397  TULARE 
3402  SNTA  BARBARA 
'  SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


3614  SISKIYOU 
362l|  PLUMAS 
3649!  EL  DORADO 
3669,  TUOLUMNE 
3672  TUOLUMNE 
I  36B3|  SONOMA 

;  3703|  LOS  ANGELES 

I  3704  LOS  ANGELES 

3T10  INYO 
]  37141  SAN  MATEO  J 
1  3725'  PLUMAS  ' 
3734  MARIN 
3747  KINGS 
3751'  LOS  ANGELES 
3761'  SISKIYOU 
,  3787  SNTA  BARBARA 
3791  SHASTA 


4120'  TULARE  I 
4144,  SN  LUIS  OBPO 
4148j  TUOLUMNE  | 

4166.  TEHAMA  ' 
4170'  CALAVERAS  I 
4176!  FRESNO 
4181   RIVERSIDE  I 
4191    TRINITY  I 
4202  DEL  NORTE 
4204  SAN  BENITO 
4211]  RIVERSIDE 

4223  IMPERIAL  1 

4224  IMPERIAL 


1  INYO 
INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BEROINO 

MODOC 


SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

MAR  IN 


KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 


38  37 
8  37 
33  45 


8  42 
8  40 
20  52 


22  12 

1  04 

2  53 


21  30 
21  33 

15  38 
23  10 

21  58 

22  52 
22  52 

16  57 


21  06 
19  48 

22  38 
22  43 


2  3J 
20  22 
9  13 


20  56 
20  51 
5  08 


20  05 
1  52 
1  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3500 
3240 
2350 
8900! 
10000 
6600 
5085 
2640 


L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C   A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 


MRS  HILDA  DRAGHl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
US  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 


SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENhORST 
MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY   wTR  sup 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS    JULIENNE    V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEOERLOF 
DUANE  J  COK 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  auTTNER 


JAMES  I 


KINDRED 


JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  +  PWfl  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  ACR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  OIV  OF  FSTRV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  ORENNAN 
MEALOSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE   HEMET   HUN  WATER 
VISTA   IRRIO  OIST 
MAX  0  LEY 

MRS  ClORENE  AkERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  MOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 

CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EOA  C  HU8BELL 
MRS  ANNE   M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS   DQROThv    MC  COLLUM 
COUCH 


.  OF 


MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  ♦  CHEM 
u  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FEO  AVIATION  AGENCY 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
L  A  WTR  *  PwR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIHt  DEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
CLAYTON  HUSH 
METRO  WATER  DISr 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 

ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 

SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RueiNOW 
CO  FARM  *  HOME  ADV 
HENRY    H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 

MRS  LI  LA  L0F8ERG 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  £  COMPANY 
P  G       E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 


MRS. 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES   C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP.  1 

special! 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119  53 

4662 

s 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

TRINITY 

01 

123  24 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKEPORT 

4701 

23 

39 

5P 

5P 

GEORGE  R  TuRNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

INYO 

19 

37 

118  37 

9065 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

Shasta 

23 

40 

53 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

HELIX   IRRIG  OIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

SOLANO 

23 

38 

29 

180 

LAWERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

19 

120  38 

5156 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714 

NEVADA 

39 

20 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

10 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

33 

32 

46 

]  17  01 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

118  09 

2350 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA  panza  Ranch 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

35 

23 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

MICHAEL   C  LI8BEY 

LAS  PLUMAS 

4612 

BUTTE 

P  G  +  E  COMPANY 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

SISKIYOU 

121  31 

477C 

US  NAT  PARK  SERVICE 

LA   VERNE    MTS   FC    560  8 

4840 

LOS  ANGELES 

LOUIE   A.  AMASON 

LAYTONVILLE 

4851 

MENDOC INO 

EDWARD  E  DOWNING 

LE6EC 

4863 

KERN 

34 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC    352  6 

4867 

LOS  ANGELES 

33 

05 

lie  53 

1600 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

COLUSA 

1330 

7A 

MATTHEW   J  KEEGAN 

LE  GRAND 

4884 

MERCED 

2: 

37 

14 

120  15 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

EL  DORADO 

38 

35 

121  01 

54C 

7A 

IVAN   R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

489C 

Tulare 

23 

119  02 

51  3 

5P 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

LINDSAY 

TULARE 

36 

119  04 

395 

7P 

7P 

FRANK   D£  CHAINE 

LTlE  last  chance  valley,  4977 

I 

50 

120  13 

5730 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CP 

4986 

LOS  ANGELES 

19 

U8  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

4988 

54 

121  11 

*180 

MRS   KATHERINE    £  HINDS 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

ALAMEDA 

37 

39 

121  47 

545 

7a 

MRS  M   1  UUAfiTERHAN 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCM 

5002 

LOS  ANGELES 

34 

28 

3620 

6P 

6P 

MRS    E    A  £8£Rl£ 

LOCK WOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

: 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32 

59 

117  15 

20! 

7( 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5032 

SAN  JOAOUIN 

38 

07 

121  17 

40 

5P 

5P 

LODI    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

5040 

MADERa 

37 

20 

119  19 

3400 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

LOMPOC 

5064 

SNTA  Barbara 

3: 

3* 

38 

120  28 

100 

*P 

LOMPOC  FIRE  DEPT 

LONE  PINE  COTTONWOOD  PH 

5067 

36 

27 

118  03 

3790 

L    A  WTR   +    PWR  OEPT 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAUUIN 

37 

121  23 

420 

EDWARD  C  GERLACM 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

TUOLUMNE 

38 

120  01 

5200 

U  S  FOREST  SERVICE 

rLONG  BEACH 

5082 

LOS  ANGELES 

33 

lie  12 

34 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEEO 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

LOS  ANGELES 

1  ■ 

1  18  09 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY   I NSP  STA 

5088 

SIERRA 

120  01 

CHARLES  H  GRAY 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

MOOOC 

21 

41 

12 

121  12 

418C 

^9A 

[ 

CHARLES  SHEPHERD 

L0RA1 NE 

5098 

KERN 

10 

35 

18 

1  18  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

51071  SNTA  BARBARA 

33 
13 

34 

45 

120  17 

565 

HENRY  R  GE'^E 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33 

lie  23 

99 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

03 

118  14 

312 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANOS 

51  18 

MERCED 

03 

120  51 

125 

6P 

ROGER  C  RICE 

LOS  banos  arbuRua  ranch 

5119 

MERCED 

36 

53 

120  56 

860 

AReuRUA  RANCH 

LOS  GATOS 

5123 

SANTA  CLARA 

I  3 

121  59 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  gaToS  4  SW 

5125 

SANTA  CLARA 

37 

122  02 

2215 

9A 

ISADOR  MILLER 

los  prietos  Ranger  sta 

5147 

SNTA  BARBARA 

^28- 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

35 

37 

U9  41 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

TUOLUMNE 

31 

38 

01 

119  53 

650C 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

SAN  DIEGO 

32 

37 

:         ,  SAN  DIEGO  wIR  OEPT 

LOYAL  TON 

5171 

SIERRA 

,  ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5182 

SAN  BERDINO 

IMPS  FRANCE  PRITCHARO 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35 

53 

121  27 

355 

:         J  STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  6LV0 

SAN  BEROINO 

:         !  SAN  8ERNARDIN0  FCD 

LYTLE  CREEK  POWER  HOUSE 

5215 

SAN  BEROINO 

12 

117  27 

225C 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

LYTLE   CREEK    RANGER  STA 

5218 

28 

1  17  29 

2760 

8A 

:         1  U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MADERA 

MAOERA 

21 

36 

58 

120  04 

26E 

8A 

Bi 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

17 

27 

123  32 

2775 

U  S  FOREST  SERVICE 

5258 

LAKE 

23 

38 

122  47 

2395 

MRS  M  £  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

MONO 

19 

37 

119  02 

9500 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

02 

121  34 

VAR 

VAR 

VAR 

ZUCKERMAN-MANOEVILLE  IN 

MANZANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

40 

32 

121  34 

5850 

8A 

8A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

26 

33 

52 

117  15 

1485 

M|0 

U  S  A|R  FORCE 

MARE  ISLAND 

5333 

SALANO 

38 

06 

122  16 

52 

U  S  NAVAL  SHIPYARD 

MAR ICOPA 

5338 

KERN 

35 

05 

119  23 

8P 

8P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

5346 

MAR IPOSA 

9A 

MRS  GA8RIELLE  WILSON 

MARKLEEVlLLE 

5356 

ALPINE 

3 

38 

42 

119  47 

5546 

ELOISE  8  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371,1  CONTRA  COSTA 

37 

58 

122  08 

225 

MARGARET  5  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37 

58 

122  06 

276 

SA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

122  08 

26 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

YUBA 

121  36 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400;  TUOLUMNE 

31 

53 

119  51 

4515 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT 

TEHAMA 

11 

121  41 

3800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

54*9 

SISKIYOU 

21 

41 

16 

122  08 

3300 

BA 

6t 

ROYCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19  26 

4480 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA   3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

6A 

8A 

D  5  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SI SKIYOU 

12 

*1 

35 

121  37 

672« 

s 

U  S  WEATHER  8uR£AU 

MENOOTA  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

36 

47 

120  22 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED 

37 

18 

120  29 

169 

CITY  OF  MERCeO 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

37 

19 

120  29 

168 

MERCED   IRRIG  OIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

21 

42 

120  52 

1165 

5P 

HORACE  C  5WAT2EL 

METERS  4  SW 

5571 

EL  DORADO 

38 

49 

120  01 

6470 

N  E  BENSON 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

38 

51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

39 

120  44 

3650 

R   M  POWELL 

MIDDLETOWN 

LAKE 

38 

122  37 

1122 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MIDOLETOWN  4  WSW 

5599 

LAKE 

23 

38 

122  *0 

nil 

8A 

HOMER  E  PETtRSON 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

LASSEN 

08 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  6EPDIN0 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

MRS  EIhEL  talker 

MINERAL 

5679 

TEHAMA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

5660 

TULARE 

26 

lie  35 

7975 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

12 

123  46 

400 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BERDINO 

CAL   DIV   BtACM  +  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

36 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MO£>rSTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

39 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  OIST 

MODESTO  2 

5741 

STANISLAUS 

31 

121  00 

92 

CllY  OF  MODESTO 

5756 

03 

116  10 

2736 

aA 

KERN  CO  FlRt  DEPT 

mOjavE  2  ESE 

5758 

KERN 

2680 

s$ 

ss 

kool  radio  station 

monache  meadows 

5777 

TULARE 

10 

36 

118  10 

8000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

MONO 

38 

01 

119  09 

5P 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

SISKIYOU 

45 

122  26 

EVERETT  F.  BALMER 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

36 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

HONTICELLO  DAM 

5818 

23 

30 

122  07 

505 

9A 

US  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

17 

118  53 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MOPENA  DAM 

5640 

SAN  01  EGO 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5e'i4 

SANTA  CLARA 

^4 

06 

121  37 

225 

SA 

MRS  THELMA  f  DOWNER 

MORGAN  HILL   6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN   MILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

37 

08 

121  39 

350 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

SAN  BERDINO 

34 

03 

116  34 

2580 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

MOBRO  BAT   FIRE  OEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35 

22 

120  51 

5P 

5P 

HORRU  SAY  F  P  OIST 

MOPRO  BAY   3  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

35 

25 

120  51 

670 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

28 

115  32 

4739 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MT  SALOY  FC  asG 

5900 

SAN  BERDINO 

28 

14 

117  39 

4275 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT    BALOY  NOTCH 

5901 

SAN  BEROINO 

28 

17 

117  37 

7735 

MT  BALOY  SKI   LIFT  INC 

MOUNT  OANAHER 

EL  DORADO 

1 

45 

120  40 

3408 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

MT,  GIVENS 

5927 

FRESNO 

27 

37 

17 

119  06 

9500 

50.  CALIF.   EOlSON  CO. 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  Ranger  sta 

5941 

SISKIYOU 

12 

47 

122  00 

4250 

eA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

01 

121  43 

1800 

JACK    1  SChELL 

MOUNT   SHASTA   SKI  BOWL 

5960 

SISKIYOU 

23 

41 

22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT   SHASTA  SK|  BOWL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

5962 

SISKIYOU 

23 

22 

122  14 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  Shasta  wb  citt 

5983 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122  19 

3544 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  OUREAU 

MOUNT    lAMALPAIS    i  SW 

5996 

MARIN 

37 

54 

1  22  36 

1475 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  8 

13 

118  04 

5709 

*P 

4P 

U  S  MS  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37 

54 

122  34 

171 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUM30  BASIN 

6032 

TRINITY 

41 

12 

122  32 

5700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

nacimiento  dam 

6056 

SAN  LUIS  O8P0 

120  53 

770 

8A 

8A 

MONTEREY  CO  FCWCO 

NAPA 

6065 

17 

38 

18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

»napa  state  hospital 

6074 

NAPA 

38 

122  16 

60 

5P 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

123  34 

220 

MASONIIE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BEROINO 

5 

SO 

114  36 

480 

CllY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

611S 

SAN  8ERDIN0 

5 

34 

114  37 

913 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

-  423  - 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


NEENACM 
NEVADA  CITT 
NEWARK 

NEWBURY  PARK.  U  sw 
NEWHALL  SOLEOAO  FC  32  C 
NEWHALL  U  S  RANGER  STA 
NEWHAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HAReOR 
NICOLAUS  #2 
NIGHTINGALE 

N I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RANGER  SIA 
NOVATO  3  WNW 
□AKOALE  WOODWARD  0AM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  lb  AIRPORT 
OAKVILLE  1  W 
OAKVILLE  <.  SW  »  2 
OCCIDENTAL 

^OCEANSIOE 

OCEANSIDE  PUMPING  PLANT 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  RIDGE 


ORLEANS 

OROVILLE 

OROtflLLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  STATION 

OSTRANDER  LAKE 

OKNARD  i 

OZENA  I 

PACHECO  PASS  j 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHfiWALL  RANCH  | 
PAL1DALE 

pal:4dale  faa  airport 

palm  springs 

palo  alto  city  hall 

PALOHA 

HTN  OflSERVAlOfiY 


PALOS  VERDES  est  FC 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADf  SE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELD 
PARKFIELO  7  NNW 
PASADENA 
PASKENTA  ranger  STATION 

PASO  R03LES 

PASO  ROSLES  5  NW 

PASO  ROBLES  FAA  AIRPOR 

PATTIWAY 

PAYNES  CREEK 

PEAR  LAKE 

PEfiSlS 

petaluma  fire  station 

PcTALUMA  1  N 
P  IEDRA 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA 
PINE  CANYON  PATROL 
STATION  FC   321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON 
PIRJ  2  £SE 
PIS^O  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 
PLACERVILLE 
PLACEPVILLE  IFG 
PLACERVILLE  DISPOSAL  PL 

PLASKETT 
PLAT INA 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  W8 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEORAS  6LANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  £ 

POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PWR  HOUSE 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  0AM 
PRIEST  VALLEY 
OUAKING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

HAKCHIIA 

RANDS8URG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

REDOING  1  se 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

""CHAROSON  CROVe  ST  PK 
CHMONO 
0  VISTA 

VERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
VERSIDE  CITRUS 
EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK.  CREEK 
ROCKLIN 

rose  marie  meadow 
round  meadow 
pound  mountain  1  nne 
running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  ws  airport 
'sacramento  wb  city 
saddle  camp  ranger  sta 

sagehen  creek 

HELENA 

HELENA  h  WSW 


.INT  I 


'  NE 


SAK 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 


LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


ORANGE 
SUTTER 
RIVERS  IDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OQPO 

MADERA 

MARIN 

STANISLAUS 


ALAMEDA 


SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  01  ECO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGELES 


FRESNO 
HUMBOLOT 
GLENN 
HUMBOLDT 


MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  QENITO 


LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

FRESNO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  dEfiOlNO 

MONTEREY 

HONTEREY 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 

Tehama 
Tulare 
riverside 

SONOMA 
SONOMA 
FRESNO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

GLENN 
SHASTA 
MENDOCINO 
SNTA  SAWBARA 

SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 


TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 


PLUMAS 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 
FRESNO 
MARIPOSA 
TEHAMA 
72951  SHASTA 
SHASTA 
7306  SAN  BERDINO 


SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVEfiSIDF 


PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


3B  oa 

37  52 
(.1  50 


36  la 

34  27 
33  55 
39  48 


39  A5 

i.!  IB 

39  30 

39  31 

39  32 

37  38 

3<.  12 

3*.  42 


37  27 
36  21 
33  21 

33  48 
36  36 
36  41 


36  00 

34  09 
39  53 

35  38 

36  41 
55  40 
34  56 


35  48 
39  iZ 
39  IB 
39  22 

32  57 

33  53 

36  11 
36  07 


40  02 

37  56 

38  09 


38  31 
38  35 
40  10 


38  30 

38  34 

39  43 
37  50 


22  43 

20  52 

22  51 

22  12 

22  25 

22  28 

22  59 


19  18 

24  01 

22  12 

23  32 
21  33 
21  34 
21  34 
19  33 
19  11 
19  19 


18  05 
16  32 
22  08 


20  45 

20  38 
19  23 


22  38 
22  38 
19  23 


22  51 

22  53 

23  42 


17  38 
20  42 

18  32 


21  14 

18  52 

18  21 

21  56 


20  14 
22  28 
22  32 
22  22 
22  00 
22  Ofc 

21  37 
21  36 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
HANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DISI  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 

IMPERIAL    IRRIG  015T 
ANDREW  MEHLSCMAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

EDWARD  L  Thompson 

S  SN  JOAOUIN  |R  01  ST 
U  S  FOREST  SERVICE 

u  s  WEATHER  Bureau 

MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELOT 
ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE  FIRE  OEPi 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
MRS  AILEEN  M  LEWIS 
PACIFIC  TELtTEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
e  J  ANDERSON 

city  of  oroville 
Robert  e  skinner 
state  div  of  fstry 

DWfi'NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
e  K  BARR 
JOHN  P  OHfiWALL 
PALHOALE    IftRlG  OlST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

GEORGE  TALLY 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISR 
PACIFIC  GA5«£LEC  CO 
HEICM  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT   H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 

MRS  ANITA  V  KUNI^LER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSIfiY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  e  CMAIX 
MRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F  S+  CAL  OEPT  WTB 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U   S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 

F,  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON   H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 


city  fire  oept  sta  2 
Thomas  h  Jameson 
folsom  state  prison 

CALIF    DIV  BLACM  *  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MBS  MARIAN  L  BtRTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCMY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  S  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  0AM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

JFiAlNAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

. 

E 

SPECIAL  j 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMADOR 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

3A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

2 

3P  10 

120  40 

854 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

117  40 

2394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

MONTEREY 

36  01 

121  15 

6P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AflDO 

7716 

MONTEREY 

24 

36  01 

120  54 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

121  05 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  MOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

117  16 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

sandberg  patrol 

STATION  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

15 

34  45 

118  43 

4025 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

116  44 

4517 

MID 

MID 

:  Hj 

U  S  WEATHER  BUREAU 

USAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

San  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRD  FC95 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  48 

SAN  OIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  lANBARK  FLAT 

7750 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIU  RANCH 

7763 

KERN 

to 

35  00 

119  11 

1450 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

lie  28 

977 

SS 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

118  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANC  SCO 
AN  ANCI 

37  46 

122  30 

32 

5P 

MID 

CITY  SAN  FRANCISCO 

iAN  FRANCl SCO  WB  AP 

7769 

San  mateo 

37  37 

122  23 

a 

MID 

MID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

122  25 

52 

SAN  GABRIEL  CANTON  PH 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

5P 

PASADENA  WATER  DEPI 

SAN  GABRIEL  0AM  FCAZSBE 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

ORBIN  R.  WAlKlNS 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

7785 

LOS  ANGELES 

13 

34  06 

118  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

5P 

5P 

POMPON  10  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1535 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  Ranger  STA 

RIVERSIDE 

33  47 

116  58 

1560 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

fSAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

i, 

37  21 

121  54 

70 

MID 

MID 

C  J 

E  0  BILLWILLER 

SAN  JUAN  8AUTISTA  3  SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

MRS  GAYE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  DAM 

7846 

MERCED 

27 

37  03 

121  04 

277 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7S51 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

7A 

7A 

CAL  STATE  POLY  COL 

fSAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

33 

33  14 

119  27 

563 

U  S  WEAlMER  BUREAU 

*SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33  43 

118  16 

10 

5P 

6P 

MARINE  EXCHANGE 

►SAN  RAFAEL 

7880 

MARIN 

17 

122  32 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

5P 

6P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RlVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  06 

1970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANA   RIVER   PH  NO  1 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  01 

2035 

SP 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

33 

119  50 

MID 

MID 

FCD  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  IV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7910 

LOS  ANGELES 

33  24 

113  <:5 

1568 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRU2 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  68 

427 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  36 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

iANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1100 

8A 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  HARIA  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

54  54 

120  27 

238 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

34  01 

lie  29 

4P 

CITY   SANTA  MONICA 

KSANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

SP 

5P 

S  M  LIFEGUARD  5ER 

SANTA  PAULA 

795T 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SNIA  YN6Z  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

855 

eA 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

8014 

29 

34  35 

lie  27 

2105 

6A 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

12 

41  18 

123  oe 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

» SCOTIA 

8045 

HUMBOLDT 

124  06 

139 

eA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMEN5 

SECRET  VALLEY 

8074 

LASSEN 

18 

120  16 

6A 

MRS  GEORGE  w  RUMBO 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

lis  28 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8)35 

SHASTA 

23 

4U  43 

122  25 

1076 

3A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

33  57 

1  17  64 

660 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

MBS  MARILYN  F  MACHl 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEUSNEB 

SMINGLETOWN  2  £ 

8175 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3535 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

6207 

8 

39  34 

4182 

8A 

SA 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8213 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  MILL  FC  415 

82  30 

LOS  ANGELES 

33  48 

lie  10 

100 

5P 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

33  45 

1095 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISgUOC  SOUTH  FORK  CAMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

34  46 

119  46 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPRINGS 

LAS   LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

BA 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  Canyon 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

1730 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

160 

8A 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

1J6  41 

1940 

6A 

PALM   SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

831i 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

NEVADA 

8 

39  19 

120  22 

6886 

eA 

8A 

PACIFIC  SW  F  &  H  esp  s 

SOLEOAO 

8338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  20 

8A 

JOHN  N  FRANCIONI 

S0MES6AR  I  W 

SISKITOU 

12 

41  23 

123  29 

560 

8A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

6348 

VENTURA 

34  17 

118  58 

485 

BA 

LAWTON  INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

8349 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

BA 

BERYLWOOO   INVEST  CO 

SONOMA 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

20 

5P 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA  R.S. 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1745 

SA 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

sonora'junction 

8355 

MONO 

38 

38  21 

119  27 

6866 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  £  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEHIIE  NP 

8380 

MARIPOSA 

14 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

4P 

"  H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

SAN  BERDINO 

6 

34  04 

116  49 

7120 

5P 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

INYO 

19 

37  11 

lie  34 

9580 

S 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

680 

4P 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

8A 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

B455 

TULARE 

36  10 

2470 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

TULARE 

36  OB 

118  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE 

HEADWORKS 

8463 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

P  G  +  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

6235 

8A 

8A 

K 

SOUAW  VALLEY  STATE  PK. 

SQUIRREL  INN  1 

8476 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BERDINO 

15 

5P 

5P 

LEROY  KEMP 

STANDI SH  I  £ 

8487 

LASSEN 

18 

40  22 

120  24 

4030 

RAY  C  FRALET 

STANDISH  ♦  MICKEY  ST  PK 

8490 

MENDOCINO 

39  53 

850 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

120  22 

1130 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

FRESNO 

36  56 

118  35 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  flS 

8544 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3516 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTBY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

SAN  JOAQUIN 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

^STOCKTON  WBAP 

8558 

27 

37  54 

121  15 

28 

HID 

MID 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

8560 

27 

37  58 

121  18 

11 

8A 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

8562 

SAN  JUAOUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

5P 

5P 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8678 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  PANGER  STA 

8580 

COLUSA 

23 

122  33 

1166 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

BOO 

5P 

6P 

ORLAND  unit  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

21 

121  66 

6300 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

39  34 

121  06 

3784 

5P 

5P 

SOPER-WMEELER  CO 

SUEY  RANCH 

862: 

SN  LUIS  OBPO 

3( 

35  00 

120  23 

SUEy  RANCH 

^SUMMIT  MEADOW 

FRESNO 

11 

37  05 

119  13 

6240 

s 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

34  16 

lie  le 

1460 

7P 

7P 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

35 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

870C 

VENTURA 

33 

34  16 

118  40 

1086 

SUSANA  KN  FIHE  STA 

SUSANVILLE 

8701 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4170 

e/ 

CITY   OF  SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4146 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE  1  WNW 

8703 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4565 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1566 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TAFT 

8752 

KERN 

IC 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  t  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

PLACER 

39  10 

120  09 

6228 

8A 

8A 

DARYL  K  OE  WALT 

lALBOT  CAMP 

3771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPl 

8826 

Ke»N 

35  08 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

TEHACHAPi  Ranger  sta 

KERN 

1( 

35  08 

118  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCMO 

KERN 

10 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

6P 

6P 

SULO  £  LAnSO 

THE  CEDARS 

8881 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

22 

3B  48 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

33 

34  11 

118  61 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

-  424  - 
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STATION 
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DRAINAGE  I 
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TIME  AND 
TABLES 
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> 
Ul 

SPEClAi. 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

9 

36  22 

lie  51 

2200 

GLENN  BAKER 

S91'. 

36  26 

118  53 

950 

2P 

2P 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE  R  TUGEL 

SOLANO 

121  56 

59 

U  S  AlH  FORCE 

IRAVIS  AFB  ^ 

9024 

3; 

••U  48 

122  46 

2500 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

9035 

SAN  8ERDIN0 

117  23 

1695 

64 

a« 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

36 

39  20 

LOS  ANGELES  CO  fCD 

KERN  COUNIT    LAND  CO 

5P 

lULELAKE    IRRIG  DISI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUHNE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

lyRNIABLE  CREEK 

SHASTA 

23 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ruSTiN  IRVlf4E  RANCH 

90B7 

ORANGE 

33 

33  Ui, 

117  47 

lis 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

9099 

34  08 

116  02 

1975 

5P 

5P 

SANTA  HARIA  VLY  wCD 

HENOOC 1  NO 

CITY  FIRE  DEPAR TMENI 

HENDOC I  NO 

MRS  MARJORIE   S  dory 

A850RPT1UN  PLANT 

ORANGE 

UNION  OIL  CO 

LOS  ANGELES 

UPLAND  3  N 

9i5e 

SAN  BERDINO 

26 

3<t  08 

117  39 

1605 

5P 

5P 

LJBERTV  GROVES  CORP 

9167 

23 

39  11 

123  02 

1524 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HUMBOLDT 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  TRES     I N05 

ELDON  FANCHER 

VALTERMO  RANGER  STATION 

9251 

15 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

""oS  *N'^f'"ES 

9273 

22 

38  37 

123  01 

1260 

9i85 

34  17 

119  18 

45 

STAR  FREE  PRESS 

VERXILION  VALLET 

27 

37  22 

118  59 

7520 

SO  CALIF  EDISON  CO 

viCTORviLLE  Pump  plant 

9325 

SAN  &ERD1N0 

15 

34  32 

117  18 

2856 

8A 

BA 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

29 

US  08 

5P 

39  49 

120  11 

49*5 

4P 

FRANK  OOTTA 

36  20 

119  18 

354 

eA 

VISIA  2  NN£ 

SAN  DIEGO 

33  14 

117  14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

9382 

EL  DORADO 

38  59 

120  47 

6A 

ERNEST  R  STEWARD 

VOLLMEHS 

9386 

23 

40  57 

12^  26 

1359 

7A 

MRS   IRENE  M  VOLLMCRS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

P  G  ■»■  E  COMPANY 

WALLACE   I  SE 

9<<ie 

CALAVERAS 

2 

38  11 

120  56 

214 

SA 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

WALMAR  SCHOOL 

^'.20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MRS  MART    V  DENNIS 

WALNUT  CREEK  2  E SE 

37  53 

122  02 

245 

6A 

RAY   1  WHITTLMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS   S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  *>  E 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVtNC 

WALNUT  GROVE 

9'.28 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

23 

5P 

INACTIVE  4/20/61 
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DRAINAGE  I  1 
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3 

< 

special] 

STATION  FC  102  C 

94  31 

L05  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

486 

4P 

WARNER  SPRINGS 

San  DIEGO 

8A 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

SNTA  BARBARA 

MATSONVILLE  WATERWORKS 

BA 

8A 

MAWONA  RANGER  STATION 

9482 

HAR I PUSA 

WEAVERVILLE  RANGER  SlA 

BA 

SA 

WEED  1  S 

HELDON  1  WSW 

18 

40  16 

120  04 

4035 

ED  FILIPELLI 

WEST  eiG  PINE  LOOKOUT 

95  32 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6280 

u  s  meather  bureau 

WESThAVEN 

9560 

FRESNO 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT    3  SW 

9583 

CALAVERAS 

WESTvlLLE 

9597 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

960a 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YU8A 

£  Clemens  horst  co 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

961  5 

VENTURA  CO  FC  DIST 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

HOSCOE  G  WIL6ER 

WHISKEYIOWN  RES 

9621 

SHASTA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  I 

6 

37  30 

118  11 

10150 

H 

UNIVERSITY  Of  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

96  33 

MONO 

37  35 

118  14 

12470 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

121  05 

353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WMITTIER  CITY  HALL 

FC  IC6  D 

LOS  ANGELES 

26 

33  56 

118  02 

320 

WHITTIER  WATER  DEPT 

23 

39  09 

122  09 

66 

8A 

Bfi 

WILLITS  1  NE 

9664 

MENDOCINO 

17 

39  25 

123  21 

1348 

LOUI S  L  3ERI AI N 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 

MENDOCINO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

8A 

6A 

HOWARD  R  ALLARD 

W I NCHESTER 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

9742 

rOLO 

J  NEWTON  WALLACE 

wOFFOHO  HEIGHTS 

KERN 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOCOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WODOFOROS 

9775 

ALPINE 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

23 

36  41 

121  48 

69 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

s 

u  s  WEATHER  Bureau 

YORBA  LINDA 

ORANGE 

33  54 

117  49 

405 

rORBA  LINDA  WATER  CO 

yORKVILLE 

38  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HUL6ERT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3985 

5P 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

9666 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  STATIONS 

CUNNINGHAM 

2224 

LAKE 

23 

38  57 

122  52 

1421 

8A 

CLOSED  12/31/63 

FINLFT  1  NNE 

3055 

LAKE 

23 

39  01 

122  52 

1340 

CLOSED  l<:/31/63 

FINLEY  1  SSE 

LAKE 

23 

36  58 

122  52 

1377 

CLOSED  12/31/63 

FINLEY  5  SW 

LAKE 

23 

38  58 

122  67 

CLOSED  12/31/63 

GLAMIS  6  ENE 

33  03 

114  59 

700 

6P 

CLOSED  11/23/63 

LAKEPORT  SCS 

4703 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1356 

CLOSED  12/31/63 

ORICK  10  SE 

HUMBOLDT 

12 

123  55 

2475 

CLOSED  6/1/63 

PITTS  RANCH 

6950 

LAKE 

23 

122  52 

1550 

6A 

SODA  SPRINGS 

8331 

8 

39  19 

120  23 

6750 

5P 

TERMO  8RIN  MARR  RANCH 

6875 

18 

40  55 

120  16 

5360 

8A 

CLOSED  10/4/63 

NORTH  COAST 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologi st ,    557  Federal  Office  Building.    50  Fulton  Street,    San  Francisco, 
California     94102  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,    also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,    but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,    are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,    as  used  in  -'Climatologi cal  Data"  Table,    became  effective  with  data  for  January  1941, 

Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F.,    precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the 
sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the    'Evaporation  and  Vflnd-  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  differ- 
ent points  for  successive  observations,   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent   Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include 
snow,   sleet,    and  ice 

Data  in  the  ■'Monthly  Extremes".  "Daily  Precipitation"  Table.  "Dally  Temperature'  Table,  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving 
time  ) 

Snow  on  ground  In  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4 : 00  a.m,   PST,  except 
for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP.   and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,   and  «t .   Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,    J,    and  S  In  the  "Special'"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables"',    Indicate  the  following 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  "'Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"'  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 

J     "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station,     Precipitation  measurements,   made  at  irregular  Intervals,   will  be  published  later  In  '"Storage-Cage  Precipitation  Data"  Bulletin.  " 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature""  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 
-     No  record  in  the  "Supplemental  Data""  Table.   '"Daily  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"  Table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   '"Daily  Soil  Temperature"  Table,   and  the  Station 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates . 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments,  , 

•  Amount  Included  in  following  mensuremtnt ,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a   few  feet  above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter   located  on  the 
roof  of  a  bulldln«. 

//     Gage   is  equipped  with  a  windshield 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station   Index  m*-ans  after  rain. 
B     Ad.iusted  to  a  full  month- 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent   to  every   10  Inches  of  new  snow. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days     record  Is  nilsslng.     See  '"Dally  Temperatuie"  Table   for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  cairied 
for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B  Amounts  from  recording  gage .      (These  amounts  are  essential ly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pub  1 1 shed  later  In  Hour  1 y  Pi ec ipitatlon  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month , 

VAR  This  entry   In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,    and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office.    Washington  25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc,,    of  s-jbstatlons  through  1957  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.     That  publica- 
tion may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,    D.C,    for  $1.25,     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the 
1961  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,    obtained  as  indicated  above,    price  15  cents 


Subsc r Ipt i on  Pr 1 ce ;  20  cents  per  copy ,  month  1 y  and  annua  1 ;  $2 ,50  per  year.  (Yearly  subscript  1  on  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government    Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402 
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56.7 
54.7 

-  0.9 

-  0.2 

SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TULELAKE 

WEAVERVILLE  RS 

42.7 
37.  3M 
26.9 
45,1 
36.3 

-  0.8 

-  0.5' 

56,5 
46.  8M 
42,5 
56.1 
48.2 

7.0 
7,4 

51,0 

37. 8M 
49.4 
42.6 

-  3.0 

-  2.4 

52.5 
43. 2M 
39.0 
50.9 
43.9 

-  5.8 

-  7.3 

60.2 
59. IM 
53.7 
62.0 
56.8 

0.0 
0.9 

65.3 

56,6 
67,5 
62.9 

-  0.1 

-  1.4 

67.1 
67.  9f 
60.4^ 
70.2 
66.4 

3,5 
5,0 

66.9 
70, 2f 
61. 3H 
71.9 
67.8 

-  0.7 

-  1.6 

69.9 

h 

60.2 
70.3 
65.6 

0.9 
1,7 

61.3 
54,9f» 
49. 5M 
61.1 
55.5 

-  0.3 
1.0 

51.8 

M 

38. 7M 
51.7 
42.  4M 

- 

0.9 
1.9 

43.2 

33,2 
47.6 
38.6 

0.5 
0.4 

57.5 

46.9 
58.6 
52,4 

-  0.6 

-  0.8 

WEED  1  5 
WRLITS  1  NE 
YREKA 

29,1 
43.0 
32,2 

-  1  .6 

M 

53.0 
45.3 

7.1 

38,5 
46.1 
41.7 

-  1.6 

39.7 
47.7 
44.4 

-  5.4 

53,8 
56,8 
58,7 

2.1 

55,9 
61.1 
62.8 

-  0.7 

59.6 
62.9 
66.9 

5.3 

61.7 
63.8 
69.6 

-  1,0 

59.9 
63.8 
66,9 

2,7 

46.7 
57.9 
52.8 

-  0.7 

39.3 
49.6 
41.6 

0.1 

35.6 
45.4 
36.6 

0.6 

54,2 
51.6 

-  0.4 

DIVISION 

40.4 

-  2.2 

52.2 

6,3 

47.2 

-  1.9 

48.4 

-  4.6 

57,5 

-  0.3 

61,0 

-  1.7 

64.3 

2.7 

65,7 

-  0,4 

65.6 

1.9 

57.3 

0.2 

46.7 

0.6 

43.7 

-  0.6 

54.3 

^  0.6 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

ADIN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 

6ERRYESSA  LAKE 
BLUE  CANYON  W8  AP 

29,5 
43,6 
46.0 
40.2 

1.4 

-  1.2 

4.1 

44.  3M 

44.6 

55,1 

56,2 

45,6 

12.6 
7.2 

9,0 

36.9 
38.5 
49.5 
51.3 
36.4 

0.1 

-  1,9 

-  2.6 

39. IM 

39.1 

50.1 

51.7 

35.2 

-  6.3 

-  7,0 

-  9,9 

55. 2M 

55,5 

60.7 

61.9 

51.3 

3.2 

-  2.4 

-  0.4 

59.5 
58.3 
68.2 
69.4 
56,0 

-  0.7 

-  2.4 

-  3.2 

63.5 
61,6 
73.0 
73.1 
63.5 

4,7 
4.8 

5.0 

64,6 
62.6 
75.6 
75.1 
64,8 

-  1,3 

-  0.6 

-  2,9 

64. 8M 

60.1 

73.2 

73.4 

63.8 

2.6 
0.8 

0.4 

53, IM 

49,8 

62,9 

64,1 

52-6 

1.8 

-  0.5 

-  1.2 

40. SM 

40.0 

50.6 

53.2 

42.5 

- 

2.1 
3.1 

2.7 

37, OM 

33,7 

41.6 

45.3 

45.3 

1.6 

-  5,3 

5.5 

49.4 
47,6 
58,7 
60,1 
49.8 

1.0 

-  1.7 

-  0.7 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERVILLE  PH 

36.9 
40, 9M 
30,1 
30.0 
44, 9M 

3,5 

-  3.9 

1.2 

-  0.8 

44.4 
54.  7M 
43.5 
42. 2M 
56,6 

6.5 
6,2 

10,4 
7,7 

36.  2M 
50.  IM 
39.3 
37.1 
51,3 

-  3.0 

-  2.6 

-  0.2 

-  1.7 

35. 3M 

51.9M 

41.5 

37.3 

53.2 

-  9.9 

-  6.3 

-  7.5 

-  5.5 

51,5 
63, 9M 
55,9 
53.1 
65. 6M 

-  0.2 

-  1.4 

1.2 
0.6 

55,2 
69, 8M 
59,3 
57.1 
71.8 

-  4,2 
-2,6 

-  1,6 

-  0,3 

61.9 
72, 3M 
61,3 
61. 6M 
75,1 

- 

5.4 
6.1 

4,8 
4,1 

63.3 

H 

62.3 
63.6 
76.0 

-  3,3 

-  1.1 

-  1,0 

62.4 
71. 8M 
60.4 
60, 6M 
74,6 

0.1 
-  0,3 

1.4 
1.9 

52,3 
62. 2M 
51.2 
51.4M 
63.5 

-  0.6 

-  1,2 

2.2 

-  0,1 

41.1 
51. 7M 
39.6 
37. 6M 
50.7 

_ 

3,2 
0,9 

0.4 
2.7 

40.9 
42. 6M 
34.9 
33. 3M 
42,4 

2.4 

-  3.4 

1.5 

-  4.5 

48.6 

48.3 
47.1 
60.5 

-  1.3 

0.2 

-  0.9 

CHESTER 

CHICO  EXP  STATION 

CLARKSBURG 

CLE APL AKE  H I GhLANDS 

COLFAX 

31. 3M 
41.9 
39.2 
36. 3M 
44.3 

-  2,6 
0.8 

42. 7M 

56,5 

55,5 

53,8 

7,9 
6.2 

36.  8M 
51,3 
51.0M 
46. 6M 
46,9 

-  1.7 

-  2.3 

37. 2M 

53.8 

53.6 

48.8 

47.4 

-  5.1 

-  7.6 

52.3 
65.9 
61.8 

60. 8M 

0.1 
-  0.8 

57. 3M 
72,9 
68,5 
67. 3M 
67, 3M 

0.1 
-  1,7 

59. OM 

75.7 

71.0 

70.2 

73.9 

- 

3.0 
3.4 

60.  4H 
76.4 
72.6 
70.2 
75. OM 

0.0 
-  0.7 

59.0 
74,3 
71,3 
67,0 
72.  OM 

1.8 
0.7 

50.1 
63.9 
62.4 
57,6 
61,2 

0,9 
-  0,2 

38, IM 
50,9 
50, AM 
47,8 
50.2 

- 

1.7 
2.0 

32, 9M 
40.8 
40, 5M 
42.9 
48.2 

-  5.0 
1  .8 

46,4 
60,4 
56.2 

58.4 

-  0.7 

-  0.6 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS    1  WSW 
DEER  CREEK  PH 

DOBBINS  COLGATE  FOPFBAt 

40.9 
41.2 
32.7 
42.  IM 
M 

-  4.3 

-  4.1 

-  2.4 
1.5 

56,3 
55.5 
45. 6M 
50. 6M 
55.  6M 

6,8 
6,2 
6.0 
6.0 

51,3 
50,9 
39, IM 
43,9 
49.7 

-  2.8 

-  2.5 

-  3.0 

-  2,3 

54,0 
52.3 
40.5 
44. 4 
50. 6H 

-  6.0 

-  6.6 

-  7,0 

-  7.6 

65,5 
61.4 
53. 5M 
57, 5M 
62. 7M 

-  l.l 

-  3,3 

-  0.3 

-  0.6 

72.5 
68.6 
56, 7M 
64,3 
69.6 

-  0.9 

-  2.3 

-  1.4 

-  1,0 

74.8 
70.7 
61. 8M 
68. 9H 
73. 6M 

3,5 
4.5 
5.0 
3.8 

75,8 
71.8 
62. 5M 
70, 2M 
M 

-  0,2 

-  X,5 

-  2.7 

-  0.9 

73.1 
70.2 
61. 6M 
69. OM 
M 

1.0 
-  0.9 
0.2 
1,7 

63,0 
61.9 
52.1 
56. 5M 
61  .6M 

-  0.1 

-  1.3 

-  0.4 
0.4 

51  .1 
51.4 
40.  5M 
46. IM 
46.  5M 

1  .6 
1  .7 
1.5 
2.4 

41.7 
40.9 
34. 6M 
45. 8M 
43. 9M 

-  it, 3 

-  5.4 

-  1.7 
2.9 

60.0 
58.1 
46.6 
55,1 

-  1.4 

-  2.3 

-  1.4 

-  0.4 

OOWNIEVILLE  RS 
EAST  Park  RESERVOIR 
EAIPFTELO  POLICE  STA 

GEORGETOWN  RS 

36.8 
41,1 
43,6 
42.2 
42,  3M 

-  2.0 

47,5 
52.6 
56.9 

6.5 

41.1 
47.1 
52.9 
52.7 

M 

-  3.3 

42.4 
46,9 
54.0 
53.1 
43. 2M 

-  7.2 

56,5 
62,3 
61,8 
62.3 

M 

-  0.8 

60.9 
69.0 
67.3 
70.3 
63. 8M 

-1.6 

64.6 

72.0 
70.5 
74.2 
70.0M 

- 

3,4 

65,6 
73.0 
72.8 
76.3 
72. 7M 

-  2,0 

63,5 
70.2 
73,2 
74,5 
71  ,0m 

-  0,1 

54.3 
60.  1 
63.6 
64.6 
58,1 

-  0.8 

42.1 
48.8 
52.4 
51.3 
46.  7M 

- 

2.1 

38,2 
43.0 
41.6 
40.6 

-  1.7 

51.2 
67.4 
59,2 
59.9 

-  1.7 

GRASS  VALLEY 

43,6 

-  0.3 

51.9 

6.0 

44,8 

-  4.6 

45.6 

-  9,7 

56.9 

-  3,0 

64,5 

70.5 

6,9 

73.3 

-  2.4 

71.1 

-  0.2 

58.6 

-  2.9 

47.7 

4.6 

47.4 

1  .0 

56.5 

-  2.7 

HAT   CREEK  PH  I 

32,1 

-  2.1 

'ti,  1 

5.7 

40,9 

-  2.7 

42.5 

-  7,9 

56. 9M 

-  0.1 

61,3 

-  2.1 

63. 9M 

- 

6.0 

64.2 

-  3.2 

62,3 

0.3 

53.2 

0.4 

40.8 

- 

1.2 

36.0 

0.3 

49.9 

-  1.5 

JESS  VALLEY 

30.5 

41.8  ; 

35,9 

36.2 

51.4 

54,7 

60. 5M 

62.6 

61.0 

51.6 

39.0 

35.3 

46,7 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE    SPAULDJNG  DAM 

LAS  PLUMAS 

41.6 
43.2 
36.9 

45.3 

2.9 
-  2.2 

52.5 
52.2 
44.1 

56.7 

8.7 
5,6 

47.2 
47.3 
36.2 
- 

52.2 

-  2.2 

-  3.0 

46. S 
47,7 
35.6 

53.5 

-  8,1 

-  7,6 

61.6 
62.6 
50.2 
50. 6M 
65.9 

0.1 
-  1,9 

68.1 
67.7 
55.8 
56. 9M 
72.9 

-  1.1 

-  2,3 

71,4 
72.2 
61. 3M 
62. 4W 
77.9 

- 

1.9 
4.6 

72.5 
73.7 
61.0 
63. 5M 
79.3 

-  0,8 

-  1.5 

69,1 
70.8 
60.3 
62. 8M 
77.5 

1.5 
0.7 

59.2 
60.6 
51.7 
52. 3M 
65.9 

1.0 
-  1.2 

48.0 
48.6 
40.2 

53.0 

- 

1.9 
3,6 

43.5 
45.7 
40.  1 

46,1 

3.1 
-  3.1 

57.0 
57,7 
47.8 

62.2 

0.1 
-  2.1 

MANZANITA  LAKE 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
M INER AL 

MONT  1  CELLO  DAM 

32.6 
41.8 
35.5 
33, 7M 
44.9 

-  4.2 

1.5 
3.2 

39.7 
57.1 
44.3 
41.6 
56.0 

7.0 
7,8 
9.2 

32.1 
53.8 
38.9 
35.0 
50.7 

-  1.0 

-  2.0 

-  1.2 

31.2 
55.4 
39.7 
33.6 
51.5 

-  5.2 

-  7.6 

-  6.5 

48.0 
66.0 
55.7 
49. 2M 
62.1 

-  0.8 
2.1 
0.5 

52.8 
73.2 
58.5 
53.9 
69,2 

-  0,5 
-1,2 

-  1,8 

58.2 
76.2 
62,5 
57.9 
73.3 

2.8 
4.0 
5,1 

59.3 
77.0 
63.6 
59.7 
75.2 

0,0 

-  1.0 

-  1.4 

57.3 
73.9 
61.0 
59.4 
72.3 

0.4 
0.9 

2.2 

47.7 
64.3 
51.2 
49.6 

63.6 

-  0.2 

-  0.3 
1.5 

36,4 
50,7 
40,3 
37.7 
53.0 

3.4 
2.3 
1.5 

35,9 
40.6 
38.7 
37.1 
44.3 

-  6.4 
2.0 
3.5 

44,3 
60.8 
49,1 
45.7 
59.7 

-  1.5 

-  0.4 
0.0 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

PARAOI SE 

35.2 
36.6 
42.2 
42, IM 
43.1 

1.9 

-  2.6 

-  2.7 

44.3 
47,7 
55.4 
57.2 
53.0 

7.3 
6.4 
6,5 

39,6 
41  .8 
51.3 
52.7 
46.3 

-  1.6 

-  3.0 

-  2.4 

40.1 

44.0 
53.4 
54.2 
47.1 

-  7.4 

-  6.2 

-  6,6 

55.7 
56.5 
65.6 
65.7 
60.3 

1.9 
0.3 
-  1.6 

58.1 
61.4 
73.0 
73.6 
68,7 

-  2.2 

-  1.5 

-  1.6 

63.5 
65.2 
75.0 
77.3 
73.8 

- 

4,5 
4,7 

5.3 

65.7 
66.0 
75.3 
78.7 
75.8 

-  1,0 

-  2,0 

-  2.5 

63.2 
63.9 
72.8 
76.0 
73.1 

1  .7 
0.1 
-  0.9 

50.9 
53.6  ■ 
63.1 
65.4 
62.0 

-  1.0 
-1.3 

-  1  .2 

40.4 
43.7 
50.8 
52.4 
50.3 

1  ,4 
2.7 
2.6 

36.4 
40.5 
41.9 
41.4 
46.8 

2.5 

-  0,8 

-  4.3 

49.6 
51.8 
60,0 
61.4 
58,4 

0.3 
1.4 
2.1 

PLACEPVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 
OUINCY  RS 

36.6 
44,3 
36.5 
31.3 
33.5 

-  1.7 

2.5 
0.5 

50.9 
53.1 
48.7 
43.2 
47.6 

7,5 

11.4 
10.8 

45.7 
46.1 
43.7 
36.4 
41.5 

-  1,7 

-  0,9 

-  0.7 

47.7 
44.  5M 
44.9 
37.6 
42.9 

-  5.4 

-  6,2 

-  5.3 

58.8 
58.5 
59.4 
52.6 
56.4 

-  0.4 

2.4 
4.0 

65,1 
65.8 
66.0 
56,1 
61.0 

-  1.2 

-  0.7 
0.0 

69.7 
73.6 
69.9 
59.1 
62.9 

4.0 

3.8 
3.2 

71.3 
75.3 
71.1 
59,2 
63.7 

-  0.4 

-  1.4 
0.0 

69.5 
72.1 
67.5 
59.5 
63.3 

2.8 

3.7 
4.3 

58.2 
60.3 
56.3 
50.1 
55.1 

1.1 
2.5 

47.0 
48.6 
44.8 
39.3 
42.1 

0.1 

1.2 
1  .3 

42.2 
48.9 
42.3 
34.6 
37.3 

0.4 

2.8 
2.1 

55.4  - 

57.6 

54.4 

46.6 

50.8 

0.2 

1.1 

1.5 

RED  BLUFF  WB  AP 

43.0 

-  2.5 

55.6 

6.1 

50.8 

-  3.3 

52.9 

-  7.5 

66.5 

-  I. a 

74,6 

-  1.6 
□1 loving 

76.2 

5.6 

78.6 

-  2.4 

75,7 

-  0.3 

63.6 

-2.0 

50.8 

3.7 

43.4 

1 

-  3.7 

61.2  1 

2.3 

-  430  - 
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REDOING  FIRE   STa  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AP 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 

41.1 

M.O 

-  0. 

-  5.1 

-  4.C 

56.8 

55.9 
57.6 
53.9 

7,* 

5.1 
6.6 

53.0 

51.0 
52.6 
50,1 

-  1,C 

-  3.* 

-  2.4 

53.7 

53.6 
54.4 

50.2 

6,: 

6,3 
5,9 

68.9 

62.1 
62,9 
65,3 

1 

1 

3 
2 

.6 
.7 
.9 
.6 

76.3 

70.1 
69.6 
72.3 

1.2 

-  2.4 

-  1.7 

60.2 

73.9 
73.1 
77.3 

I 

3 
3 
2 

.1 
,S 

60.9 

75.1 
74,7 
78.8 

o.« 

-  l.c 

-  0.1 

78.5 

73.9 
73.8 
75.4 

2.9 

0)3 

o.s 

66.3 
62,0 
64.2 
64,5 
62.9 

-  0.1 

-  0.2 

52 
49 
51 
52 
50 

.5 
.6 
.6 
.6 

-  2.1 

-  2!e 

-  2.1 

45.6 

41.1 
42.5 
45.1 

- 1.9 

-  6.3 

-  5.3 

63.2 

59.5 
60.1 
60.6 

0.0 

^  2.4 
^  1.7 

SIERRAVILLE  RS 
SOOA   SPRINGS   1  F 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 

30. l^ 

42.6 
«1.S 
45.  9^ 

1.7 
-  0.9 

42.6 

54.6 
48.4 
53. 6W 

u,c 

7.6 

37.4 

49.3 
40.4 
50.  7f 

-  0.4 

.... 

36.2 
27.3 
51.1 
39.6 
49.3 

- 

6,6 
6,0 

53. 4W 

64.7 

55.3 
63. 4M 

2,4 
0.0 

56. OH 

71.6 
60.8 
70.4 

-  1.5 

-  0.9 

60. Of 

75.0 
67.4 
76. 3f 

- 
- 

3 
4 

.4 

61.2 

76.2 
68.6 
77.6 

-  l.c 

-  1.0 

60.9 

73.8 
66.9 
75.8 

3.3 
1.6 

51 
45 
62 
55 
63 

.2f 
.0 
.0 
.6 
.3 

2.5 
-  0.3 

37 
31 

50 

50 

.5M 

.3 
■  2 
.6n 

-  0.6 

-  1.5 

33.1 

43.8 
44.  8N 
47. 7N 

1.4 
-  1.4 

46.6 

59.6 
52.8 
60.4 

0.7 

-  0.8 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VOLTA  PH 
HHISKEYTOWN  RES 

42.6^ 
44.6 

3.6 

M 

53.0 

47.2 

1.9 

46.  3M 
46.9 

52.6 
53.0 
53,1 
53,2 

7,2 
5.5 

60. OM 
61.4 

- 

1 

2 

.4 
,4 

66. 9M 
67. 9^ 

69. 4^ 
72.2 

- 

2 
3 

.6 
,1 

70I1 
73.9 

69. 3M 
71.9 

46 
60 
62 
60 
63 

,0 
.Zf 
.3 
.6 
.3M 

33 
50 
49 

.3 

M 

.3 
.7M 

-  2.9 

H 

47.7 

40.4 

58.7 
58.0 

1.5 

-  1.8 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 

41.5 
41.4 
41.4 
41.5 

-  3.4 

-  4.3 

56.1 
55.9 
56.1 
56.1 

7,1 
5.8 

51,9 
50,6 
52.4 
51.6 

-  3.0 

-  3.5 

6.6 

65.8 
65.0 
64.2 
64.0 

- 

1.5 
2.6 

73.8 
72.6 
72.2 
71,9 

-  1.0 

-  0.8 

74.7 
75.1 
74.7 
74.3 

3 
2 

.6 

75.2 
75.5 
75.7 
74.6 

-  0.9 

-  0.6 

72.9 
73.1 
72.9 
72.5 

-  0.1 

-  0.2 

64.6 
63.3 
63.3 
63.6 

-1.1 
-  0.7 

51 
51 
50 

.6 

.1 
.9 

-  2.4 

-  2,7 

41.2 
41.5 
40.5 
41.2 

-  4.7 

-  5.7 

60.2 
59.9 
59.6 
59.6 

^1.7 
t  2.2 

DIVISION 

39.2 

50.6 

7,6 

45.3 

-  1.7 

46,1 

6.9 

59.2 

0 

,2 

65.2 

-  1.1 

69.2 

3 

.8 

70.2 

-  l.O 

68.7 

1.6 

58 

.4 

0.4 

46 

-  1,6 

40.9 

-  0.9 

55.0 

-  0.6 

NORTHEAST    INTERIOR  BASIN 
03 
BOCA 

BRIDGE PORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE  5  SSE 

24.4 

29.1 
26.8 
27.9 

0.0 

39.6 

43.6 
39.0 
44.3 

10,2 

33.5 

39,0 
32.2 
39.  2M 

-  0.8 

34,5 

39,5 
32,4 
39. 6M 

49.6 

56.8 
48.4 
56. 2M 

1 

,5 

52.6 

59I0 
52.1 
59. 2H 

-  3.5 

56.9 

67.1 
57. 4M 
65.7 

57.4 

68,8 
57.5 
67.1 

-  1.6 

56.9 

64.6 
56.6 
63. 9M 

2.4 

48 
48 
54 
47 
54 

,0 
,9 
,3 
.3 
.0 

3.5 

35 
36 
41 
34 
41 

.9 
.9 
.0 
,9 
.OM 

2,0 

29.5 

34,5 
30.2 
32. IH 

2.3 

43,3 

49,8 
42,9 
49,2 

0.1 

FLEMING  FISH  GAME 
FORT  B I DWELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 

27.9 

29.0 
30.7 

44.2 

39.1 
40.6 

40.5 

31.3 
36.9 

42.1 
31.7 

- 

6.7 

57. IM 
46.8 
46. 4M 

1 

,6 

61,6 
49,9 
51.2 

65. 5M 

57.0 

56.5 

5 

6 

66.4 
57.4 
56. 6H 

64. 3H 

56.2 

56.6 

53 
52 
47 
53 
47 

.IH 

.1 

.6 

.1 

.7 

2.0 

40 

39 
35 
39 
35 

.1 
.2 
.3 
.6 
.2 

30, 7M 

28.8 

30.1 

49,4 

42.5 
46.1 

SUSANVILLE  AP 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RS 
HOODFORDS 

29.0 
29.8 
25. 3H 
25.8 
32.6 

0.2 

44. 5M 

38.6 

39.9 

38.3 

44.7 

10.2 
10.4 

10.3 

40,  3M 
32.3 
35.1 
30, 6M 
37, 8M 

-  0.3 
0.1 

-  2.1 

41,6 
33,0 
34,8 
30.7 
39.4 

- 

6.4 
5.6 

9.0 

56.6 
47.5 
50.3 
47. 6M 
55.0 

1.6 
1,8 

1,0 

60.0 
50.4 

51. 2M 
57. 4H 

-  2,2 

-  2.6 

-  2.9 

65.7 
56,1 

H 

57.3 
67,4 

4 

2 

4 

3 
8 

6 

66.4 
56.9 
60.3 
57.4 
68.0 

-  l.l 

-  3.0 

64.0 
55,8 
57,8 
57,4 
64,4 

2.5 
1.5 

2.1 

53 
46 
48 
48 
55 

.4 
.0 
.2M 

.7M 

2.2 
3,0 

2.6 

39.9 
35. 4M 
36.1 
34. 6M 
41.5 

0.3 
0.1 

32.2 
33.4 
31.5 
29. OM 
38.1 

-0.7 

3.1 

0.5 

49.5 
43.4 

42.4 
50.2 

0.0 
0.8 

.  0.4 

DIVISION 

28. 2 

0.4 

41.1 

10.5 

35,6 

-  0.3 

36.4 

- 

7.2 

52.1 

1,8 

55.3 

-  2.1 

61,5 

- 

4 

1 

62.0 

-  2.1 

59,9 

2.1 

50 

.9 

2.7 

37 

8 

0.3 

32.0 

0.9 

46.1 

0.3 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

AVI LA  BEACH 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURL  I NGAME 
CARMEL  VALLEY 

4«!9 
45.3 
48.9 

-  2.5 

57.4 
56.1 
56.9 

5.5 

52,7 
52,0 
50,6 

-  1.3 

53.7 
53.3 
52.2 

- 

2.2 

58*2 
59.5 
56.4 

- 

0 

1 

62.8 

60.4 
60.4 
59.2 

-  0.6 

65,6 

62,6 
63,2 
60,9 

1 

1 

65.6 

62.3 
62.9 
62.4 

0.7 

67.6 

65.0 
66.0 
66.1  - 

1.6 

64.6 
60,6 
60.6 
61.3 
61.4 

-  0.7 

58 
50 
54 
53 
55 

7 
7 

5 
5 
2 

-  1.7 

56.6 

47.2 
45.4 
53.0 

-4.0 

56.6 
56.6 
56.9 

■  0.3 

CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HOLLlSTER 

RING  CITY 

43.2 

46.  3M 

-  4.2 

-  2.1 

56.9 

54.6 
57.6 
58, 3M 

5,5 
7.4 

53.1 

50.0 
51.5 
52.6 

-  3.6 

-  1,2 

54.1 

52.1 
53.1 
54.6 

- 

5.3 
3.3 

60.7 

54.5 
58.4 
61.1M 

- 

3 
0 

2 
9 

65.0 

55. 2M 

61.0 

64.4 

-  4.0 

-  1,0 

66,3 

58,3 
64,3 
65,8 

: 

3.3 
2.2 

69.7 

57I6 
65. 0^ 
66.6 

-  2.2 

-  0.5 

70.7 

59. 7M 

66.2 

69.3 

0.7 
2.2 

63 
63 
59 
61 
63 

4 

0 
5 
7 
6 

-  0.9 
1.7 

53 
52 
55 
51 
54 

0 
8 
4 
9 

5M 

-  3.5 

-  0.1 

41.6 

51.7 
45.5 
49. 8M 

-  4.8 
0.0 

58.3 

54.7 
56.9 
58.9 

-  2.4 

0.0 

LIVERMORE  2  SSW 
LOS  GATOS 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

41.6 
50.6 
51.2 

54.7 

55^6 
57.6 
59.2 

5.7 

49.2 

52.3 
52.8 
51.9 

-  3.2 

50.6 
53. 6M 
53.6 

6.5 

59.0 
61.1 
56.2 

2 
2 

9 

64.6 
66.5 
57.8 

-  2,4 

67,6 
69I7 
57.9 

3 
4 

9 
9 

69.2 
70.3 
59.7 

-  1.6 

69.1 
70.4 

H 

62.5 

-  0.4 

60 
60 
62 
60 
62 

8 
7 
2 
8 
1 

:  \:l 

50 
51 
52 
56 
56 

0 
4 
2 
3 
8 

-  3.4 

39.8 

41.6 
53.0 
53,3 

-  7.1 

56.4 
58.1 
56.9 

■  2.7 

MOUNT   DIABLO  NORTH  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  HB  AP 

45.5 

45.3 
44.4 
46.1 

-  1.9 

54.5 

56.1 
56.7 
57.1 

6,4 

48.3 

51I5 
52.3 
52.5 

-  1.1 

47.0 

52."2 
54.0 
54.1 

- 

6.6 
2.5 

56.0 

60.8 
59.5 
59.2 

- 

0 

0 

7 

5 

64.4 

66,6 
62,7 
61,7 

-  1,1 

69.7 
71.3 

M 

63.6 

- 

4 

0 

7 
7 

73.2 
74.4 

M 

63.9 

-  0.3 

71.2 

72.5 
67.7 
66.6 

1.5 

61 

64 

62 
62 

2 

M 

1 
0 
0 

0.9 

51 
46 
53 
53 
54 

9 

2M 
6 
9 
0 

-  0.7 

51.3 

48.8 
45.3 
45.4 

-  4.1 

57,9 
59,8 
57.2 

.0.3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLFS  FAA  AP 
PINNACLES  NM 
PIShO  BEACH 

43.4 

44.2 
45.4 
47.9 

56.1 

56.5 
55.7 
57.9 

51.7 

5l!o 
49.4 
49,9 

54. IM 

52.2 
50.9 
50.8 

59, 8M 

60.8 
60.4 
57.0 

63. 6M 

65.6 
64. 9M 
56.5 

65.3 
70.1 
72.1 
70.2 
59.1 

65.3 
70.2 
71.9 
72.1 
59.7 

67.0 
71.4 
72.0 
72.5 
62.9 

59 
63 
62 
62 
62 

9 
1 
8 
7 
1 

52 
51 
51 
52 
56 

6M 

2 
3 

44,0 

45,5 
49,8 
53.0 

56.9 

58.9 
58.9 
56,3 

PT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

53, OM 

39.3 
45.7 
46.9 

-  2.5 

56.8 

51.3 
57.3 
57.7 

6.3 

53,0 

45.0 
53.3 
53.6 

-  0.6 

53.4 

47.0 
55,2 
54.2 

- 

2.0 

55.3 

56.8 
61,7 
59.9 

0 

4 

57.0 

62.5 
65.4 
61.4 

0,1 

57.5 

66.2 
67.6 
63.6 

- 

0 

1 

59. 0* 

68^4 
66.2 
63,2 

1.0 

60.7 

67.7 
69.9 
67.7 

3.4 

60 
61 
57 
62 
62 

5M 
6 

3 

5 
3 

1.3 

56 
51 
47 
54 
55 

9 
1 
1 
1 
3 

-  0.6 

54.8 

43.2 
45.9 
46,6 

-  3.9 

56.5 

54.5 
58.9 
57.7 

0.2 

Saint  marys  college 
salinas  2  e 
salinas  faa  ap 
san  antonio  mission 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

40.8 

48.6 
43.9 
48. 8M 

-  1.7 

54.1 

57.6 
54.9 
55.6 

48.7 

52.2 
50.3 
50.6 

50,6 

54,7 
51,2 
54.5 

- 

2.0 

58.2 

59.6 
60.5 
56.2 

- 

0 

3 

63.2 

61. 3M 
65.5 
56.  3M 

66.7 

62.9 
70.5 
58.7 

- 

0. 

1 

66.1 

62.6 
72.7 
58.0 

68.1 

65.3 
72. IM 
62.2 

59,3 
62.2 
62, 4^ 
61  .8 

M 

49 

54 
55 
51 
55 

2 
9 
0 
5 
3 

-  1 .2 

41.3 

51.5 
47.  5M 
47,5 

55.7 

57.9 
58.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 
SAN  FRANCISCO  FOB 
SAH  GREGORIO  3  SF 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

45.6 
46.0 
50.3 

-  3.0 

-  1.3 

55.9 
55.5 
59.3 

5,0 
6,2 

51.9 
49,0 
52,8 

-  1.4 

-  2.2 

53.0 
51.1 
53.2 

- 

1.3 

2.6 
3.8 

56.8 
54.9 
57.4 

- 

1,5 
0.2 

0.1 
1.9 

56.6 
56.0 
60.0 

-2.7 

-  2.1 

62.2 
58.8 
63.3 

: 

0. 
0. 

1. 
1. 

5 
9 

1 
6 

63.5 
56.3 
65.5 

0,7 
0.8 

66.3 
61.9 
67.6 

2.4 

2.2 

62 
62 
58 
63 
64 

2 
9 

I 

1.7 
1.0 

54.4 
56.7 
53.4 
55.1 
56.9 

-  0,4 

-  1.6 

46.3 
51.0 
54,3 

-  3.8 
0.2 

56.4 
54.6 
56.7 

-  0.5 

-  0.4 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  San  leanoro  filters 

WALNUT  CREEK  2  E^f 

47.9 

47,0 
46.3 
41.5 

-  2.2 

-  2.0 

58.4 

56.0 
56.8 
55. 3m; 

5,2 

54.4 

51.6 
51.8 
51.1 

-  1,3 

-  1.3 

5  4'.  9 

52.5 
52.0 
52.9 

- 

2.9 
2.8 

60.1 
61  .4 
57.8 
57.8 
60.2 

- 

0. 

0, 

3 
5 

62.2 

60.2 
60.4 
64.7 

-  1.1 

65.3 

62I9 
62.7 
68.0 

- 

1. 

0. 

4 
1 

65.8 

62.9 
63.9 
69.5 

-  oil 

66.0 

66.0 
66.1 
68.6 

2.7 

63.3 
62.  OM 
60.9 
61  ,2 
60.8 

1.1 

55 
53 
53 
54. 
50. 

9 

5M 

1 

7 

-  Ill 

47,9 
49.5 
41.8 

-  1,1 

58.7 

56.7 
56.6 
57.1 

-  0.1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

46,7 

56.5 

51.4 

52.6 

56.7 

58.3 

60.7 

59.9 

63.5 

60 

0 

52. 

8 

48.6 

55.7 

DIVISION 

45.7 

-  2.1 

56.3 

6,1 

51.2 

-  1,6 

52,4 

- 

3.4 

58.5 

- 

0. 

8 

61.9 

-1.0 

64.9 

- 

0. 

7 

65.5 

0.3 

67.3 

2.2 

61 

7 

1.1 

53. 

4 

-  0.9 

47.7 

-  1.8 

57.2 

-  0.2 

SAN  JOAOU IN  DRA 1 NAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ASH  HTN 
AUBERRY 

BAKER SF IELD  WB  AP 

42.2 
40.4 
46,3 
41.9 
44.9 

-  3.5 

0.1 

-  1.4 

-  2.5 

57.4 
56.2 
55.6 
53.2 
56.4 

7.6 

6.5 
7.4 
6.4 

53.7 
52.3 
50.9 
48.3 
55.6 

-  0,2 

-  2.1 

-  1,2 

-  1.1 

54,6 
53,7 
50.9 
49.7 
57.4 

4.6 

8.1 
6,2 
5,6 

62,7 
62.5 
63,6 
61. 8M 
69.2 

2. 

2. 
1. 
1. 

2 

2 
1 
2 

68.8 
69.3 
70.5 

M 

74.6 

-  1.9 

-  4.1 

-  2.3 

71.8t< 

71.5 

79.0 

M 

79.8 

2. 

2 
5 

72. 3M 
79.2 

H 

79.9 

0.0 

-  2.6 

-  1.8 

73.  3M 

76.6 
74.1 
77.2 

2.7 

0.0 
2.0 
0.7 

64. 
62* 
65. 
62. 
66. 

8 
0 

1.6 

- 1.0 
0.1 
-  0.2 

53.0 
51.2 
53.0 
50.1 
54.7 

-  0.4 

-  2.3 

-  1.3 

-  1.2 

41. IM 

44.6 
45.0 
41.5 

-  5.9 

-  3.8 

-  0.7 

-  7.3 

59.6 
61.4 
63.4 

-  0.6 

-  2.0 

-  1.7 

BALCH  PH 

BLACKWELL5  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  Pardee 

43,6 

40.6 
37.1 
43,0 

0.2 
-  2.6 

54. IM 

55.6 
45.4 
55.9 

7,2 
6.8 

51.0 

53.9 
37.6 
51.4 

-  3.6 

-  1.6 

51.9 

57.6 
37.3 
52.2 

9,5 
6,3 

64.3 

69.3 
51.8 
62.5 

1. 
2. 

6 

3 

69.3 
74.2 
74.0 
56.1 
70.0 

-  4.7 

-  1.9 

77.9 
61.5 
79.1 
63,1 
75.2 

5. 

3, 

6 

6 

79.2 
6 1 .9M 
79.1 
64.2 
76.8 

-  3.0 

-  0.3 

77.4 

75.7 
62.9 
74.9 

0.2 
1.1 

66. 
65. 
65. 
53. 
64. 

1 

OM 

2 
8 

-  0.2 

-  0.3 

52. 
52. 
53. 
42. 
51. 

1 
3 

5 

0 

-  2.0 

-  3.9 

45.5 

40,4 
41.6 
39,9 

2.2 
-  7.6 

61.0 

62.0 
49.5  • 
59.8  r 

1.6 

■  1.9 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

41,2 
40.2MI 
43.4 
41.0 

-  2.4 

54.6 
47. OM 
56.7 
55.6 

6.7 

48,5 
40,  2M 
53,0 
52,7 

-  1.3 

50.5 
39. 7M, 
55,6 
55,5 

5,1 

62*2 
54, 5M 
67.5 
67.8 

0. 

1 

67.1 
58. 4M 
73.5 
72.6 

-  1  .2 

73.0 
66. 6M 
79.0 
77.7 

2. 

9 

74.3 
68. 3M 
78.6 
76.3 

-  1.0 

73.4 
66. 2M 
76.7 
75.8 

2.1 

62,9 
56. 6M 
66.1 
65.4 

1.1 

50. 
43. 
52. 
52. 

2 

7M 

9 
6 

-  1.2 

40.5 
44.  6M 
42.1 
39.6 

-  5.2 

56.2 
52.2 
62.1 
61.2 

0.9 

AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  cal, porn, a 

Table  1— Continued  


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

Decembei 

Annual 

Station 

Tempeiatuie 

Q 

Z 
1 

s 

Departure 

Temperature 

Depwrture 

Temperature 

Departure 

Q 

9 

Departuie 

Temperature 

1 

Departure 

Temperatute 

Departuie 

1 

a 
S 
« 

E- 

Departure 

Tempeiatuie 

Depaituie 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Q 

« 

0 

a 
S 
« 

a 

0 
1 
I 
« 

H 

e 
Q 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AP 

41.0 
36.2 
42,1 
42. 8f 
42.2 

-  o.< 

-  3.8 

-  3,3 

48 1 7^ 
54.6 
57, OM 
56.4 

6.9 
7.7 
5.3 

6.6 

52.4 
41.3 
49,9 
53. 5M 
53.3 

-  1 

-\ 

-  1 

.4 
.0 
,0 

.1 

54.5 
43.7 
51.0 
55, 8M 
55.9 

-  5.3 

-  5.7 

-  6,5 

-  4.9 

56.1 
62,4 
66.1 
67.6 

-  1 

0 

-  2 

0 

,7 
.4 

,1 

70.6 
59.2 
67.6 
72. 5H 
73.2 

-  1.3 

-  2,2 

-  3.8 

-  0.7 

73.4 
64. 9M 
70.9 
77,5 
70,5 

-  3,6 

-  4.2 

-  7.0 

-  2.1 

74.5 
70, 2M 
72.9 
76. OM 
70.2 

-  0.1 
2.9 

-  3.1 

-  0.2 

75. 3M 
65. 8M 
73.4 
75.8 
76.6 

4.4 
2.3 
1.1 

2.7 

63.7 
56. 4M 
63.9 
65. IM 
65,4 

1.0 
1.7 
0.3 

1.1 

M 

45.0 
51.9 

M 

52,1 

-  1.3 

-  1.8 

-  1.1 

M 

44.1 
39,9 
40.0 

-  3.2 

-6.4 

58.8 
61.6 

2.3 
0.8 

FRIANT   GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HAN FORD 

42,6 
33.9 
39.5 
35,4 
41.8 

1.9 
-  3.4 

40.1 
50.6 
41,0 
56,0 

6.7 
6.3 

51.9 
32.5 
44,4 
32.4 
53.2 

-  1 

.8 
.5 

54.1 
33,5 
46. 2M 
33.2 
55.8 

-  0.6 

-  5,6 

47.9 
57.9 
48.3 
67.5 

0.1 
-  0.3 

70.9 
51.7 
61.9 
50. SM 
72.7 

-  3.0 

-  1.5 

77.0 
61.4 
60.1 
59.2 
76.1 

-  2.6 

77,4 
62.2 
68.3 
56.4 
75.4 

-  1.0 

-  2.7 

75.6 
58.5 
67. 8M 
57.0 
74.7 

-  0.7 
1.8 

64.9 
49. 2M 
57. 5M 
49.2 
65,1 

-  0.3 
1.5 

52.3 
38.4 
46- 8M 
30.7 
52.4 

-  2.1 
0.0 

40.3 
36.6 
43. 2M 
37.7 
39,6 

1.0 
-  6.5 

60.7 
45.5 
54.4 
45.1 
60.9 

1.1 
1.3 

hetch  hetchy 
huntington  lake 

I  OR  I A 

KERN  RIVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 

38. 3M 
33.6 
43.6 
40,9 
45.6 

3,^ 

-  1,6 

-  0.7 

39,4 
54.0 
60.1 
54.0 

8.2 
9.4 
6.7 
6.5 

41,9 
31.5 

57,7 
51.1 

-  2 

-  1 

-  0 

1 

7 

41.7 
31.7 

58.2 
53.3 

-  9,0 

-  6.4 

-  6.6 

44.7 

71.1 
65.0 

0,2 
0.0 

-  0,6 

59.8 
49.3 
66,7 
76.0 
69,0 

-  3.3 

-  3.4 

-  5,1 

-  2,0 

66, 7M 

56,8 

74,9 

04.3 

77.7 

-  4.9 

-  4.2 

-  5.1 

-  3.0 

67.0 
50.0 
75.7 
84.4 
78.7 

-  3.7 

-  2.4 

-  2.7 

-  1.2 

66.  5M 

57.4 

71.9 

61.2 

77.2 

0.3 
1.5 
-  1.1 
0.6 

57,0 
49.0 
59.8 
60.4 
65.1 

0.3 
1,9 

-  3.4 

-  1,9 

43. 4M 

38.1 

49.1 

56-6 

53-5 

-  3.2 

-  1.7 

-  4.5 

-  2.6 

41, 4M 

36,3 

49.6 

43.2 

40.3 

1,3 
1.6 
1.0 
-  0.2 

52.4 
43.0 

65,9 
61,6 

1.3 
0.1 

1.7 

KETTlEMAN  city  1  SSW 

kettleman  sta 

knights  ferry  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 

41.9 
46.0 
40.0 
41.7 
43,6 

-  3.7 

-  3.0 

58.5 
55. 8M 
56.3 
57.2 

6.8 
6,0 

55,3 
55.4 
50.  5M 
52,7 
53.6 

-  0 

-  2 

9 
2 

57.1 
57,8 
53. 3M 
55.3 
56.2 

-  4.7 

-  6.2 

68.6 
62. 0M 
65.5 
67,2 

-  1 

-  2 

2 

75.7 
76.4 
69. IM 
70.6 
72,7 

-  3.0 

-  3.1 

02.7 
01.3 
73. 8M 
75,1 
77,3 

-  5.0 

82.3 
61,6 
75,1 
74.9 
76,8 

-  2.1 

-  3.1 

79.1 
79.3 
72.6 
74.2 
75.1 

1.6 
0.1 

60.1 
60.2 
63. 8M 
63.9 
65.2 

0.1 
-  0.5 

54.2 
55.1 
50.4 
51.4 
53.2 

-  1.5 

-  1.4 

40.7 
41.5 
39.0 
39.6 
41,2 

-  6.7 

-  6.3 

63.6 
64,2 
50,9 
60,1 
61.6 

- 

1.7 
2.3 

LINDSAY 
LCD  I 

LOS  BANOS 
MAOERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

43.3 
40,3 
42,3 
42.0 
40,5 

-  3,3 

-  3. A 

56.1 
57.5 
56.  2M 
55,9 

6.7 

7.3 
7,4 
6.2 

52,8 
51.0 
53.6 
53.3 
52.5 

-  1 

-  1 

-  1 

-  1 

7 

0 

3 
2 

55,9 
53.3 
56.3 
55.7 
53.4 

-  5.3 

-  4,8 

-  4.6 

-  5,2 

68.0 
62.4 
65.5 
67.0 
61.1 

0,3 

-  1,0 

-  1,3 

-  0,6 

73,2 
68.9 
71.3 
71.3 
66,4 

-  0.8 
0.1 

-  1,5 

-  2.6 

77,3 
71.5 
76,0 
76,3 
68,6 

-  3,3 

-  1.2 

-  2.0 

-  3.8 

77.6 
72.4 
75.9 
77.4 
70,6 

-  0.6 
1.5 

-  1.0 

-  0.4 

76.0 
71.3 
73.7 
73.7 
71.0 

2,5 
2,7 
0,6 
0,5 

65.2 
62.4 
64.2 

M 

62.6 

1,2 
1.2 
0.0 

53.2 
50.6 
51.1 

M 

50.5 

0.0 

-  0.8 

-  2.3 

41.2 
40*  3 
40.4 
39.5 
41.4 

-  5.7 

-  5.5 

-  6.3 

-  7,1 

61,7 
58.4 
60.7 

57.9 

p 

0.8 
0.6 
1.3 

MARICOPA 

MERCED  FIRE   ST*  2 
MODESTO 
NEWMAN  2  NW 
NORTH  FORK  RS 

46.3 
41  ,9M 
42,2 
40,6 
41, 2M 

-  3,0 

-  2.8 

-  5.5 

57,0 
57.6 
56.6 
51. 7M 

6.2 
7.9 
8,2 
5.0 

56.5 
53,7 
53,6 
52.9 
45.  9M 

-I 

-  0 

-  2 

2 
2 
3 
9 

58.4 
55. 7M 
55.4 
55.1 
45. 2M 

-  6.1 

-  4.3 

-  4.2 

-  6.6 

66l7M 
65.1 
65.3 
50, 7M 

-  0 

0 

-  0 

-  2 

8 
0 
4 
1 

76.8 
71. 6M 
71.3 
71.9 
63.6 

-  1.7 

-  1.3 
0.1 

-  1.0 

01,7 
75, 4M 
74.4 
73.0 
71, 4M 

-  4.6 

-  3.2 

-  1.9 

-  5.2 

82.6 
76. IM 
74,4 
74,0 
72.7 

-  1.3 

-  0.2 
0.4 

-  2.4 

7B.8 
74.8 
73.5 
72.2 
70.8 

0,4 
2,7 
2.7 
-  1.0 

67.1 
65.0 
64,0 
63,5 
60, 6M 

-  1,0 
1.9 
1,4 

-  1,6 

54.9 
51.4 
51.1 
50.1 
40. 8M 

-  1.6 

-  0.8 

-  1.2 

-  4.4 

40.7 
39.5 
40*1 
40.0 
46. 2M 

-  8,4 

-  6,5 

-  5.9 

-  6.9 

64.4 
60.7 
60.2 
59.7 
56,4 

I 

- 

1.8 
0.6 
0.3 
2.9 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE  CREEK 
PORTERVILLF 
POSEY  3  E 

39.5 
42,5 

M 

42,6 
38.0 

-  3.2 

-  3,9 

55.4 
56,2 
56, 9M 
57,1 
45.7 

6-0 
6.4 

6.4 

51.0 
52.5 
53.2 
54,3 
38.9 

-  1 

-  1 

-  0 

3 
6 

9 

53.7 
54,9 
55. 3M 
56.1 
39.3 

-  4.0 

-  5.5 

-  5.5 

62.6 
67.5 
64*0 
60.5 
51.5 

-  2 
0 

0 

0 
1 

5 

69.7 
72.2 
71. 5M 
73,1 
56.3 

-  2.1 

-  1.5 

-  1.3 

73.7 
77.3 
74.4 
78,6 
65,3 

-  4.0 

-  3.2 

-  2,5 

74,7 
77,7 
75. 3M 
78.9 
64.5 

-  1.0 

-  0.5 

-  0.2 

73.1 
75.9 
73. IM 
76.0 
63.5 

1.1 

2.2 

1.6 

63,9 
65,4 
63, 5M 
65,9 
54,2 

0.6 
1.1 

0.7 

50,8 
53,6 
52.3M 
54-6 
46.  8M 

-  2.1 

-  0.2 

0.2 

39.4 
40.6 

41.4 
41,0 

-  6*6 

-  6.4 

-  6.2 

59.0 
61.3 

62.2 
50.5 

; 

1.6 
1.1 

1.0 

SALT   SPRINGS  PH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA 

50  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 
STOCKTON  WBAP 

44.8 
43.  5M 
40.5 

-  0,4 

51.8 
55,  9M 
54.1 
45.1 
56.1 

7.1 

44.3 
51.9 
40.1 

51.2 

-  2 

5 

43.5 
54,2 
49.6 

53.4 

-  7.0 

57.1 
64.1 
62.2 
52.2 
64,3 

-  0 

7 

61.0 
70-2 
67.2 

71.5 

-  2.7 

68.0 
76.1 
74.1 

74.9 

-  3,7 

70.7 
77.6 
76.0 
64.6 
75,8 

-  0.2 

70.1 
75.1 
74.1 

74.2 

2.5 

60.0 
65.2 
63.8 
53,3 
64,0 

1  .8 

40.9 
52.0 
40,7 

50.9 

-  3.3 

40.9 
40.2 
43.2 
42.0 
39,2 

-  2.0 

55.8 

58,7 
49.8 
59,6 

1.0 

STOCKTON  F  IRE  STA 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

39.9 
41. 6M 
39.9 
45.4 
44,3 

-  1,7 

56,7 
56.6 

57.4 

7.0 

6,5 
7.1 

53.2 
52. 6M 
43.4 
54,9 
51  ,9 

0 

-  0 

-  1 

0 

7 
9 

54.8 
55, 6M 
43.9 
55.1 
53.8 

-  3,8 

-  6.8 

-  5.9 

63.7 
64,1 
57.5 
67.4 

-  0 

-  0 

-  0 

4 

9 
7 

70.1 
70.0 
61.3 
73.7 
70-5 

0.1 

-  1.7 

-  2,5 

72.6 
72. 4M 
60.1 
79.9 
76.6 

-  1.9 

-  2.0 

-  3,6 

73.0 
74. 6M 
67,7 
00,4 
77,3 

0.4 

-  0.1 

-  1.1 

71.8 
72. 8M 
66.5 
77.1 
75.7 

2.0 

1.5 
2.4 

63,2 
63, 4M 
56.3 
65.0 
66.1 

1.0 

-  0.2 
2.7 

51,6 
51, OM 
4  6, -5 
52,2 
54,4 

-  0.5 

-  3.0 
1  .5 

40,4 
39. 6M 
43.7 
40.9 

-  ^5.4 

-  7,0 

-  2,3 

59,2 
59.5 
53.6 
62.5 
61.5 

0.5 

1.5 
0.4 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VI  SAL  I  A 
WASCO 

41.5 
41,2 
41,5 
44,2 
42.4 

-  2.6 

-  3.2 

56.4 
57.4 
57,0 
56.6 

7.1 

6,3 
6.6 

46,2 
52.9 
53,0 
55.3 
55.3 

-  2 

-  1 

0 

1 

1 
1 

47,0 
54.7 
54.8 
57,4 
57.3 

-  6.6 

-  5.5 

-  4,7 

64.0 
63. 6M 
69,1 
69,0 

0 

-  0 

-  0 

2 

1 
1 

64,7 
71.1 
70.5 
73.5 
74.1 

-  1,4 

-  2.3 

-  2.1 

70.4 
72,8 
73.3 
78.3 
70.8 

-  3.6 

-  3.8 

-  4.6 

72  ,0 
73.4 
74,4 
78,0 
79.3 

-  1.0 

-  1.9 

-  1.8 

71.4 
72.3 
74. 3« 
76.2 
76.0 

2.5 

1.0 
0.4 

60.6 
63.4 
65.7 
66.4 
66.3 

0.0 

0.3 
0.9 

46, OM 

51.2 

51.8 

54,1 

53.6 

-  1.7 

-  1.1 

-  0.1 

43.5 
40.4 
40.0 
40.5 
40,5 

0.5 

-  7,5 

-  6.8 

56,4 
59.5 
60.2 
62,6 
62,5 

; 

0.4 

1.5 
1.2 

YOSEMITE  NP 

37, t» 

1.1 

40,7 

8.7 

42.9 

-  2 

3 

43,6 

-  8,2 

57,3 

-  0 

2 

61,2 

-  3,0 

69.3 

-  2.7 

70,1 

-  0.7 

68.7 

3.2 

57-5 

2-2 

43.8 

-  0.5 

39,9 

2.2 

53,3 

0.1 

DIVISION 

41.6 

-  1.7 

54,1 

7.3 

49,6 

-  1 

51.3 

-  5,7 

63,0 

-  0 

4 

60,3 

-  1,9 

74.0 

-  3.2 

74.2 

-  1.1 

72.7 

1.8 

62-5 

0.0 

50.4 

-  1.1 

41.5 

-  3.6 

58.6 

0.9 

SOUTH  COAST   DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

47,7 
53.6 
46.3 
45.  SM 
30. IM 

-  0.1 

-  2.3 

57.3 
57.1 
56.6 
55,3 
40, 6M 

2.5 
6.3 

51.9 
55,0 
51,3 
40. 7 
33. 9M 

-  0 

-  2 

1 
4 

53.4 
55.7 
54.0 
50.2 
37.2 

-  2.2 

59.9 
60,9 
62.3 
59.7 
49.2 

0 

-  0 

3 

62.6 
62.2 
65.3 
63.2 
52.0 

-  0.4 

-  3,1 

71,6 
64,2 
73,8 
75,1 
60.3 

-  1.0 

-  2.6 

73.1 
67.6 
75.3 
75.4 
59. 6M 

0.8 
-  0.8 

76.7 
71. 6M 
74.0 
74.4 
56.5 

5.5 
1.1 

66-9 
66.6 
65-2 
64.5 
48. OM 

3,2 
0.9 

57.2 
50,6 
54,4 
54.2 
37,9 

-  0.5 

-  1.8 

56l2 
50.1 
52.1 
33.5 

0.4 
-  1.0 

61.2 
60.8 
60.7 
59.9 
44.9 

0.6 
0.9 

BONITA 

BUR6ANK  WB  AP 
CABRILLO  NM 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

53.4 
52.5 
54.5 
50.2 
44,6 

0.2 
-  1.1 

61.2 
61,2 
59,4 
58,5 
54. 3M 

6.9 
6,0 

55.9 
56.0 
55,8 
52.6 
47,9 

-  0 

-  1 

3 
9 

57.9 
57.1 
56.1 
53.2 
50.4 

-  1,8 

-  4.1 

63.9 
62.5 
61.7 
59.2 
58.4 

1 

-  1 

2 
9 

65.6 
64,0 
63,7 
62.5 
62.6 

0,4 
-  3,2 

66.6 
71.8 
66.3 
68.1 
71.5 

-  0.8 

-  2.0 

72.  1 
73.3 
69,3 
70,3 
73.3 

1.8 
-  0.8 

74.8 
76.3 
72.2 
71.5 
72.3 

5.7 
3,7 

67.8 
67.1 
65.8 
64.7 
62.6 

3.5 
0.0 

59,7 
59,0 
60.3 
57.6 
51.8 

0.6 
-  1.4 

56.6 
56.4 
59,2 
54,5 
40*4 

1.3 
0.8 

63.1 
63.2 
62.0 
60.3 
58.2 

1.5 
0.4 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
CLAREHONT  POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

50,5 
52, 6M 
50.7 
51.3 
54,9 

0.5 

-  0.3 

-  0.4 

61,5 
58. 7M 
60.0 
60.7 
60.3 

5.3 
7.4 
7.7 

55.2 
55. OM 
54.3 
55.5 
55.9 

-  0 

-  1 

-  0 

2 
0 
5 

56.6 

55.7M 

55.9 

57,2 

56.6 

-  2.4 

-  3.2 

-  3,0 

63.2 
61, 5M 
61,9 
63.4 
61.1 

0.7 

-  1,2 

-  0.9 

66.6 
62. 5M 
65.3 
67,1 
63.4 

-  0.6 

-  2.3 

-  1.6 

73,4 
65, 5^ 
72,2 
72.4 
60,0 

-  1.4 

-  2.2 

-  2.2 

74.6 
69. IM 
73.9 
74,0 
70, OM 

l.I 

-  0.2 

-  0.3 

75.8 
72. 7M 
76.  3H 
75.1 
74. IM 

6,0 
3,6 
3.0 

66.7 
65. 4M 
67. IM 
67. 3M 
67.7 

2.9 
1.5 

2,0 

58.5 
58,  9M 
58. 6M 
58, IM 
62, 6M 

1.2 

-  0.2 

-  0.6 

55,5 
56. OM 
56.1 
54. 8M 
59.  7M 

1,6 
2,7 
0.9 

63.2 
61.1 
62.7 
63.1 
62.9 

1.2 
0.4 
0.4 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 

42,4 
36,6 
50,1 
53.0 
47.7 

-  2.4 

-  2.3 

52.2 
48, 8M 
59,1 
62.0 
58.6 

8.3 
6.5 

46.7 
42. 2M 
53.2 
57.1 
52. 7M 

-  2 

-  2 

1 
7 

48, 6M 
43.4 
54,4 
58.1 
54. 9M 

-  6.3 

-  5.5 

60. IM 
55.3 
62.4 
65.2 
64. 4M 

-  0.2 

-  0.7 

63,7 
58,6 
66,0 
67.5 
68. 4M 

-  4,3 

-  2,7 

72,6 
70.7 
74.1 
73.5 
75, 5f 

0.0 
-  3.0 

72,5 
69.5 
75.3 
75.8 
76, 3M 

-  0.2 

-  1.9 

71.0 
64.9 
76.6 
77.6 
76.  5M 

-  0.2 
1.6 

59.7 
56,6 
66.4 
69.8 
66.2 

1,6 
0,0 

50,0 
46.9 
57.2 
60.9 
56. OM 

0.4 
-  1.5 

47.  1 
40.7 
55.1 
57.6 
51.6 

-  1.0 

-  0,5 

57.2 
52.9 
62.5 
64.0 
62.5 

■ 

0.5 
1.0 

escondido 
fontana  kaiser 
gillespie  field 
henshaw  dam 

lOYLLWILD  RS 

50.5 

52.0 
41.9 
35.4 

-  0.5 

59.9 
61. IM 
60.9 
52.1 
45. 8M 

7,2 

54.1 

55.7 
46,3 
38.  3M 

-  1 

56.2 
5  7.8M 
57. 2M 
40.4 

M 

-  3.4 

63.6 
64. 7M 
64.5 
57. 4M 
53, 7M 

0 

65.0 
67. 9M 
66.4 
61,3 

-  1,5 

71,4 
76.5 
72,1 
70,4 
68, 6M 

-  1.7 

74,1 
70,9 
75.0 
72.1 
67. 4M 

0.7 

74.0 
80.0 
75.8 
69. 8M 
65. SM 

2.6 

65.7 
69.8 
67.3 
61.3 
55. 8M 

1.5 

56.9 
62.5 
58,3 
50.5 
45.  4M 

52.9 
59,2 
53.3 
45.5 
43*0M 

-  0.1 

62.1 

63.2 
56.4 

0.3 

JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

42.7 
52,2 
53. 6M 
50.4 
55.4 

-  1.4 
0.6 

53.2 
58,4 
61. 7M 
57.4 
62.0 

3.7 
5.9 

45.6 
54, IM 
56,4 
51.9 
57, 9M 

-  2.2 

-  0.2 

47.6 
54.7 
57,9 
52,4 
59.6 

-  4.3 

-  0.9 

60. 7M 
62.9 
56.7 
63.4 

-  1,2 

-  0.1 

59.8 
63. IM 
64, 5M 
57.0 
65.6 

-  1,4 

-  0.7 

70.0 
65. 7f 
69.6 
60.2 
69.6 

-  2.3 

-  1,2 

60-4^ 
73.  OM 
63-OM 
72-7 

-  0.2 
1.4 

70.6 
71. 9M 
76. OM 
66.2 
75.5 

4.5 
5,3 

60.9 
65.5 
68.3 
62.6 
68.9 

2,1 
3.1 

50.9 
59.2 
60. 6M 
57.9 
61.9 

0.2 
0.8 

54, Of 
59, IM 
52,8 
59,3 

-  0.5 
2,2 

60,7 
63,6 
57.5 
64,3 

0.3 
1.3 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  AP 
LOS  ANGELES  WB  CITY 
MILL  CREEK  2 
MT  BALDY  NOTCH 

54.2 
55.2 
55.6 
49.0 
32.4 

1.8 
2.0 
-  0.2 

61.1 
62,7 
58.7 
40.6 

6.7 
7.0 
5.6 

55.8 
56,6 
58,3 
52.7 
34,1 

-  1 
0 

-  1 

0 
1 

1 

57.7 
57.3 
59.6 
54.3 
35.9 

-  2.1 

-  1.9 

-  2.2 

62^9 
64.1 
61,0 
51.3 

1.2 
0,8 
-  0.7 

67.1 
65.6 
66.4 
65.9 
53.2 

0,0 
0,9 
-  1.6 

70,5 
68,7 
72,1 
77.0 
64.7 

-  1.4 
1.1 

-  0.9 

7lIo 
73.7 
77.1 
64-3f- 

1.3 
2.8 
0.6 

75.4 
74.6 
77.3 
77.7 
57.8 

4.3 
7.9 

5,4 

60.3 
67.9 
69.1 
66*9 
50.6 

2.3 
4.5 
1-7 

60.1 
61.0 
62.3 
56.0 
40.2 

V.l 
-  0.4 

57)9 
60,6 
55,1 
38*9 

1,0 
2,3 
2,4 

63,4 
65,1 
62.7 
47.0 

1.2 
2.5 
0.7 

MT  WILSON  FC  336B 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANS  IDE 

OJAI 

OXNARO 

53.0 
54,3 
50.9 
53.4 

-  0.9 

0.7 
0.1 

50.4 
60.0 
59.9 
59.4 

3.4 

7.7 
5.5 

54,8 
55.8 
54.2 
54.4 

-  1.8 

-  0,6 

-  0.8 

55.6 
57.1 
56.2 
55.5 

-  3.4 

-  2.6 

-  1.7 

60,8 
63.3 
60.8 
59.8 

-  0 

-  1 

0 

9 

8 

63.1 
64.7 
64.0 
62.5 

-  1.3 

-  2.7 
1.0 

66.0 
67.6 
71.4 
64,5 

-  1-4 

-  1.8 

-  0.3 

67-8 
69-7 
72-2 
67-0 

-  0.4 

-  0.6 
1.8 

70.3 
71.7 
75.8 
69.3 

3.6 

5.0 
4.8 

65.2 
66.0 
65.3 
64.8 

2,0 

0.9 
2.6 

60,0 
59.7 
57.3 
59,5 

1  .1 

-  0.4 
0.9 

55,5 
57.0 
54.1 
58.,0 

-  0,1 

1.4 
2.0 

60.9 
62,2 
61,8 
60,7 

0.0 

0.4 
1.4 

palohar  mtn  obsy 

pasadena 

perris 

point  arguello  wb 

POMONA 

42,1 
53.0 
40.  3H 
49.5 
50.1 

-  0.2 
0.5 

51.6 

59.7 
56.6 
59.4 

7,3 

5.6 
7,5 

44.0 
56,7 
53.7 
50.9 
53.5 

-  0,5 

-  1,1 

-  1.7 

43.9 
58.2 
55.1 
51.8 
55.3 

-  2,2 

-  1.9 

-  4.0 

50.1 

63,8 
54,5 
62.0 

0 

-  0 

-  1 

0 

9 

2 

59.6 
66.0 
65.7 
56.5 
66. IM 

-  1.5 

-  0.4 

-  1.7 

72.0 
72.8 
75.7 
50.4 
73.2 

-  0,0 

-  0,1 

-  1.0 

71.3 

74^6 
59-8 
74,8 

1.2 

0.8 
1.1 

69.2 
77.7 
74.6 
61.9 
76.0 

5.3 

2.1 
4.5 

59,6 
68,2 
64,7 
59.5 
67,0 

2.0 

1.1 
2.8 

49. 2M 

60.7 

56,5 

54.9 

57^5 

-  0.4 
1.0 

48,1 

51.5 
52.7 
53,9 

0.6 
2.6 

55,7 

62,0 
55,6 
62.4 

1.2 

0.4 
0.9 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE   FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CITRUS  E  S 
SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

49.0 
50,5 
50,0 
50.6 
49.9 

0.0 
-  0.5 

50.7 
61.0 
60.4 
59.0 
59,2 

9,0 
7.3 

51.5 
55.6 
55.1 
55.1 
52.3 

0.1 
-  1.2 

53.9 
57.2 
57.1 
56.5 
53.0 

-  2.7 

-  3.4 

62.2 
65,1 
64, 2M 
63.3 
59.6 

0 
-  0 

9 
6 

65.1 
60.8 
68.8 
67,6 
63.3 

-  0.9 

-  0.8 

71,6 

77.5 

75. 

74.8 

74.1 

0.0 
-  0.4 

74.7 
77,8 
76,2 
75,5 
75,4 

1.7 
0.7 

75.6 
77.8 
76.6 
76.0 
77.5 

4.5 
3.3 

65,5 
68.0 
67.5 
67.8 
66.3 

2.9 
1.8 

56.7 
58,0 
50.0 
58.6 
50-1 

0.2 
-  0.1 

54,5 
55.2 
54,1 
55.5 
57.6 

2,5 
0.8 

61,7 
64.4 
63.7 
63.4 
62.2 

1.6 
0.6 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  caltorn.a 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septemb«r 

October 

November 

December 

AiiDual 

Stab  on 

« 
1 

1 

e 

• 

ip«ratuze 

9 

1 

i 

a> 

« 

1 

i 

• 

1 

« 
1 

1 

« 
1 

e 

1 
1 

1 

• 

« 

• 

1 

« 

1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

S 

S 
H 

Q 

a 

e 

Q 

Q 

H 

o 

(5 

B 

t2 

a 
(- 

B 
(- 

Q 

B 

H 

& 

B 

S 

§2 

Q 

s 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  WB 

SAN  DIEGO  we  AP 

SAN  fERNANOO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

i*9,9 
40.4 
55.1 
54. AN 
53.7 

-  1 

0 

-  0 

' 

.5 
,5 

.1 

60.8 
50,7 
61,2 

62.0 

7.5 
9.3 
4.5 

54.7 
40.7 
57,5 
57,1 
56.6 

-  1.8 

-  4.3 

-  1.0 
0.0 

56.6 
42.2 
58.7 

58.8 

-  6 

-  2 

.3 

65.0 
54.6 
63.6 
61. 7M 
64.0 

-  0.2 

-  1.8 
0,1 

-  2.4 

69.5 
59.4 
64,7 

M 

66,7 

1.0 
5.4 
1.0 

77,5 
71.0 
68.2 
73.1 
72.7 

-  0.1 

-  3.4 

-  1.4 

-  1.2 

76.4 
71.2 
72.1 
74.3 
75.0 

1.2 
-  2.1 
1.4 
0.5 

77,6 
69,9 
74,3 
77,7 
76.8 

3.3 
0.6 
4.9 
5,6 

67.6 
58.1 
68.2 
67.7 
68.6 

1 

-  0 
2 
1 

,4 
,6 
,6 
.9 

57.4 
46.7 
61.2 
61.8 
60.4 

-  1 

-  2 

-  0 

1 

3 
1 
8 

53.5 
45.4 
56.5 
61.1 
57.0 

0.0 
2.7 
0.9 
5.5 

64.0 
54.2 
63.6 

64.3 

0.2 
i-  1.3 
0.7 

SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

49.1 
54.9 
55.0 
53.5 
50,9 

.0 

0 
2 
0 

,1 

.0 
,9 

59.4 
60.5 
62,0 
60,9 
59.2 

8., 
5.0 
7.5 
6.9 

53,3 
56,3 
57, 3M 
56.8 
55.2 

-  1.3 

-  0,9 
0.2 
0,8 

55.7 
57.1 
55. 6M 
57.2 
55.9 

-  3 

.5 
.3 
•  0 
,4 

65.2 
62.4 

M 

61.2 
60.0 

0.6 
0,4 

0.1 

69.1 
64.3 
66.1 
63.3 
61.9 

1.3 
0.3 
1,1 

0,0 

76.5 
66.8 
70.3 
66.9 
66.7 

-  1.0 

-  1.0 

-  1.6 

-  0,2 

77.5 
69.4 
72. 9M 
69,2 
68,5 

0.5 
1.0 
0.6 
1.8 

76.6 
73.6 
75. 9M 
72.1 
70.5 

3,1 
5,7 
4.9 
5.3 

66.0 
66.9 
69.4 
66.1 
64.7 

1.2 
2.6 
3.8 
3.0 

56.2 
61.4 
61.8 
60.1 
58.0 

0 
0 
2 
1 

1 
8 
3 
6 

51.4 
58,9 
58.4 
57.7 
53.9 

2 
3 
3 

2 
1 
3 
0 

63.0 
62.7 

62.1 
60.4 

0,6 
1,1 

1,8 

SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  MB  AP 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SUNLAND 

51.5 
49,3 
55.0 
50.  4M 
51,7 

-  0 

9 

61.6 
56.3 
59.  OM 
60. 4M 
62.1 

6.5 

53,1 
51,1 
54.6 
54, 7M 
54,9 

-  2,2 

54.4 
52.6 
54, 9M 
55, 2M 
56,1 

-  3.0 

57.6 
56.9 
59.4 
60. IM 
61.5 

-  0.7 

60.4 
58.7 
61  .&M 
62. 4M 
64.1 

- 

0,9 

69.5 
60.4 
64. OH 
65. 2H 
72.5 

-  l.S 

71,0 
62.6 
66. 3M 
67.6 
75.0 

0.4 

74.7 
65.4 
69. 7M 
72. OM 
78.3 

2.6 

64.7 
62,4 
64,5 
65, OM 
67,2 

2 

.0 

59.9 
55,6 
61, IM 
58. OM 
59.8 

-  0 

5 

59,9 
50.7 
59.1 
57. 3M 
58,4 

-  1 

7 

61.5 
57.0 
60.8 
60,7 
63.4 

0.0 

topbance 

tustin  irvine  ranch 

TtflTCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 

53.6 
53.0 
50,0 
55,2 
49.4 

0 
0 

6 
4 

60,5 
60.3 
60, 6M 
61.2 
58.8 

6.0 
6.2 

55,1 
55.7 
52.6 
55.7 
53.3 

-  1.1 

-  0.6 

54, 1^ 
56.9 
53. IN 
56.0 
54.8 

-  4 

-  3 

,7 

3 

61. 7M 
63.0 
58. 9M 
60.6 
61.8 

0.1 
-  0.6 

64.1 
65.1 
61, 6M 
63.0 
65.3 

0.3 
1.9 

67.2 
69.0 
63. 5M 
66.9 
73,7 

-  1.0 

-  2.4 

69. 6M 

71.8 

66.2 

69.7 

75,0 

1.1 
0.3 

73.0 
73.7 
69.9 
76.9 
75.9 

5.5 
3.4 

67, OM 
67,1 
64,  5M 
69,9 
65.3 

2 

.4 

59.6 
59.2 
57. 6M 
65.1 
56.5 

0.2 
0.5 

57.0 
55.6 
55. OM 
64,5 
54.2 

1 
1 

7 

2 

61,9 
62,5 
59,4 
63,7 
62,0 

0.9 
0.4 

VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORSA  LINDA 

52. 5M 
42.9 

Ml 

-  1 

3 

60.1 
53.7 
61.5 

8.1 
6.6 

54.7 
47.4 
56.4 

-  1.2 

-  0.6 

55,2 
48.5 
58,0 

-  2 

9 
5 

62.0 
56.6 
64.0 

0.0 
0.0 

63.9 
62.1 
66. 8M 

3.0 
0.9 

68,0 
71,8 
72.5 

-  i.a 

-  0.5 

70.5 
72.5 
74.5 

-  0.2 
1.5 

73.7 
70.7 
76. 2H 

2.0 
4.5 

66.1 
61.7 
68.2 

2 
2 

.0 
.1 

58.3 
51. 3M 
60.5 

-  0 

-  0 

3 
7 

M 

48,5 
58,7 

1 

2 

9 

57.5 

0.2 

01 VI  SIGN 

49,8 

-  0 

9 

58.2 

6.2 

52.6 

-  1,9 

54.1 

0 

60.9 

-  0.8 

63.6 

- 

2.1 

70.1 

-  1.5 

71,7 

0.1 

73,2 

3.4 

65.1 

1 

.5 

57.0 

-0 

6 

54.3 

1 

2 

60.9 

0.0 

SOUTHEAST  DESERT  BASInS 
07 

BAKER  9  NNW 

BAR ST OH 

BEAUMONT  1  E 

BISHOP  WB  AP 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

44.7 
43.6 
47,3 
36.5 
31. 9^ 

-  0 

3 

60.4 
57.8 
57.3 
48.6 
35.  5M 

7.9 

59.1 
53.6 
51. 7M 
44.5 
28.8 

-  2.6 

63.6 
56.7 
53.0 
46.3 
29.0 

-  6 

6 

79.2 
71.3 
62.5 
63.0 
45.3 

0.4 

82.0 
74,6 
66.6 
65.3 
47.1 

4.5 

91.7 
84,1 
75.5 
74,8 
60.5 

-  1.3 

90,3 
61,7 
76,0 
73.1 

-  0.7 

84,1 
76,7 
75,4 
69.5 
54.2 

1.8 

74.2 
67,8 
65.1 
60.2 
47.5 

3 

3 

57.7 
53.4 
55.2 
45.9 
35. 7M 

0 

1 

47.2 
45.6 
51.1 
41.5 
35.1 

2 

2 

69.5 
63.9 
61.4 
55.9 

-  0.1 

blythe 

blvthe  faa  ap 
b0rre6o  sprgs  3  nne 
bramley  2  sw 

CANT  I L 

50.2 
50.3 
50.  Sh" 
50.6 
41.3 

-  2 

-  3 

4 

3 

63.1 
64.9 
64.8 
63.9 
56.8 

6.1 
5.9 

61.2 
63.0 
60.  5M 
61.6 
53.5 

-  2-2 

-  2.5 

66.5 
67.3 
63.9 
65.3 
57.0 

-  6 

4 
2 

76,6 
81.3 
74.8 
77,3 
71.4 

1.0 
-  1.3 

81.5 
84,4 
78. 2M 
81.1 
76.1 

3.6 
4.9 

90,0 
95.0 
86. 2M 
90.1 
84.7 

-  2.1 

-  2.8 

69.4 
93.1 
83. 3M 
89.1 
61.5 

-  1.6 
-3.2 

85.2 
89,0 
82, 2H 
86.0 
78.0 

-  0.3 

-  1.5 

74.2 
77.8 
73. 7M 
76.7 
67,0 

0 
0 

8 
9 

60.0 
62.5 
60. 6M 
62,6 
53.2 

0.0 

50,5 
53.1 
53. 2M 
54.0 
45,0 

-  3 

-  1 

3 
7 

70,9 
73,5 
69.3 
71.5 
63.8 

.1.0 
-  1.7 

DAGGETT  FaA  AP 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  5SW 

44,7 
46.6 

M 

50.7M 
51.4 

-  3 

-  2 

2 

59.6 
66.6 
44,  1 
65.0 
64.4 

8.4 
6.8 

56.0 
66  i  3 
41.2 
62.4 
60.8 

-  1.0 

-  2.8 

59.9 
72.5 
45. 7M 
66.5 
64.5 

-  4.5 

-  6.3 

73.6 
87.9 
60.1 
80.5 
76.9 

2.6 
-  1.1 

76.5 
91.1 
62. 7M 
84. 3M 
81.1 

- 

2.8 
4.3 

85.9 
101.2 
72. 8N 
94.1 
89,9 

-  0.4 

-  2.3 

83.6 
96.8 
71. 5M 
91.0 
89,9 

-  0.3 

-  1.3 

79.6 
90.8 
65. 9H 
86.8 
86.3 

-  0.1 
0.0 

70,0 
81,3 
56, 4M 
77,1 
75,8 

4 

3 

56.3 
63.4 
41. 2M 
63.1 
62.7 

1 

0 

9 
6 

48.3 
51,3 
36. 6M 
56.5 
53.2 

-  1 

8 

66.2 
76.6 

73.2 
71.4 

0.2 
■  1.2 

FAIRMONT 
6LAMIS  6  ENE 
HAIWEE 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 
IMPERIAL 

43.4 

36.4 
49.0 
52.0 

-  0 

-  1 

-  2 

1 
1 

54.4 
65,9 
49,9 
62,7 
65,4 

8.7 
6.1 
7.4 

46.2 
69.1 
46.  8M 
59.8 
62.7 

-  1.6 

-  3.1 

-  0.9 

46.6 
64.6 
50. 9M 
63.2 
67.5 

-  7 

-  7 

-  3 

3 
3 
4 

61.3 
78.3 
65.5 
76.4 
79.4 

-  0.7 
0.0 
1.6 

64.8 
82.  7M 
68.7 
79,7 
82.0 

- 

5.4 
5.2 
3.1 

76,9 
92, ON 
77.9 
89.2 
91.1 

-  2.3 

-  3.2 

-  0.7 

76.4 
92.2 
76.1 
86,9 
90.3 

-  1.7 

-  3.0 

-  0.5 

73.7 
89.9 
71.6 
94.7 
87.4 

0.2 
-  1.5 
1,4 

64,5 
77,8 
63,1 
74,2 
78.2 

1 
1 

6 
6 

51.2 
65. 4M 
49. 4M 
61.3 
64.6 

-  0 

0 
2 

9 
2 
3 

48.1 

42.3 
54.0 
56.0 

2 
0 

3 
5 
1 

59.3 

58.4 
70.3 
73.1 

r  0.6 
-  1.3 
0.5 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  US  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  HTN 

50.4 

52.0 
41.5 
50,1 

-  2 

1 

64,6 
50. eM 
65,4 
56.9 
64.2 

7.3 

61.7 

63.4 
51.6 
62.3 

-  l.l 

66.2 
50, 5M 
67,7 
56,9 
66,4 

-  4 

6 

79,5 
67. 2M 
79.7 
71.1 
80.8 

0.6 

63.0 

M 

83.8 
75.8 
83,7 

- 

2.6 

91.8 
77. 4f 
91.0 
81.1 
94.9 

-  1.1 

90.6 
76. 7K 
89.8 
61.3 
92.8 

-  0,8 

86.6 

M 

86.6 
77,0 
87,2 

0.5 

76.9 
63. 8» 
77.1 
57.1 
77.1 

1 

6 

62.8 

M 

63.1 
53.3 
63.0 

0 

2 

54.5 

M 

55,9 
44,  5M 
55,1 

0 

1 

72,4 

72,9 
63.2 
73.2 

'  0.2 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  Shawnee  hills  rch 

LUCERNE  VALLEY   l  SSW 
MECCA   3  SE 

35.8 
42.1 
44.2 
42.6 
50, 6N 

47.5 
55.0 
54.9 
55.0 
64.0 

41.1 
50,4 
48,9 
49,  9M 
62.5 

42,1 
53.2 
50. 3M 
55.5 
65. 8M 

54.6 
66.1 
64. 6M 
68.5 
77,5 

56.0 
69.8 
67. 2M 
71. 5M 
81.5 

67.8 
79.5 
78. 6M 
81.6 
87.6 

67.3 
76.9 
77. 7M 
79,6 
68. 2M 

65.2 
73.9 
73.2 
74,6 
84.  9M 

55.9 
63.9 
62.5 
63.8 
75. 4M 

43.3 
51.1 
51.1 
51.8 
62.6 

36.8 
44.1 
47. 5M 
44,5 
55, 2M 

51.3 
60.5 
60.0 
61.6 
71.3 

MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE  2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AP 
PALMDALE 

44.6 

36,6 
49.5 
43.7 

-  0. 

8 

55,4 

50.4 
62,7 
56.1 

8.5 

50.9 

46.3 
62.3 
51.3 

-  1.2 

54, 4M 
M 

46. 5M 

66.6 

53,0 

-  5 

7 

69.4 
67.2 
66. 2H 
82.4 
65, 4M 

0.2 

72. 8M 
72.1 
67. 7M 
85.7 
69,5 

3.4 

83.3 
82.2 
80.3 
96.6 
79.0 

-  2.5 

79.6 
79.5 
76,4 
93,9 
77. 5M 

-  2.5 

77,4 
74,9 
72.1 
88.0 
74,6 

0.2 

67.0 

76.7 
65. 2M 

1 

6 

54. OM 
50,7 
51. 6M 
62.3 
52.0 

-  0 

3 

50, 8M 

44.7 

43.1 

52,6 

45.7 

-  0 

5 

63,3 

73.3 
61.1 

■  0.5 

PaLMDALE  FAA  AP 

palm  springs 
Parker  reservoi r 

RANDSeURG 
SQUIRREL   INN  2 

41.4 
52. 7M 
50.2 
44.  1 

-  1. 

2 

54.1 
66. 4M 

63.5 
55, 8M 

9,1 

50.0 

63.4 
50.6 
39.2 

53,0 
66.9 
67.2 
53.4 

-  2 

-  6. 

8 

3 

66.0 
77.1 
82.4 
68.8 

1.3 

70.0 
81,7 
64.9 
72.4 

1.2 

80.0 
90.4 
95.6 
82.4 

-  0.2 

79.0 
89.7 
93.2 
79.7 

0.8 

74,6 
87.1 
89,9 
76,0 

3.0 

63.6 
76,9 
79.5 
64.6 

2 
0 

6 
5 

50.1 

M 

63.3 
52.3 

-  2 

7 

42.7 
56,6 
53.7 
47.3 
41.5 

0 

-  0 

9 

2 

60.4 

73.9 
62.3 
51.4 

-  X ,  3 

THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

51.2 
41.5 
46,1 

42.0 

-  3. 

6 

65.7 
57. 7M 
59.9 
50.8 
54.6 

7.1 

63,6 
55.3 
57,0 
46.5 
49.9 

-  2,1 

67.5 
59.5 
60.9 
49.1 
52.8 

-  6 

3 

79.6 
74. OM 
74.9 
60.3 
65.6 

0,4 

83.2 
77.8 
78.6 
65, OM 
69.2 

3.8 

90.2 
86.1 
87.6 
72,6 
77.7 

-  3.3 

90.3 
85.2 
86.4 
71.9 
77,6 

-  2.0 

86,5 
80.4 
81.6 
69.0 
73.6 

0.1 

77.2 
70.6 
71.1 
58. 7M 
64.9 

2 

6 

63.1 
55.3 
56,8 
47, 9M 
51.2 

1 

55.0 

43.6 

49.5 

41.4M 

44.5 

-  2 

3 

72.8 
65.6 
67.5 

60.3 

-  1.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

22.3 
18.7 

26.2 
19.5 

16.4 
10. 6M 

22.0 
13.9 

37.0 
28.5 

40.9 
30.3 

50,8 
45,1 

49.5 
43.3 

44.5 
39.4 

39.3 
32.4 

29.1 
22.9 

25.6 
19.4 

33.8 
27.0 

DIVISION 

44.1 

-  1, 

5 

56.2 

7.2 

52,3 

-  2.3 

55.9 

-  6 

3 

69.7 

0.4 

72.8 

4.3 

82.2 

-  2.4 

81.3 

-  1,7 

77.4 

0.1 

67.7 

t 

6 

53.8 

-  0 

47.1 

-  0 

6 

63.4 

-  0.6 

A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1963  was  included  each  month  except:  May  and  July  issues 
of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RS 

BLUE  LAK.E  REDWOOD  CR 
BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

BRANSCOMB  2  NW 
BRIDGEVtLLE  <t  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTOGA 
CALLAHAN  RS 

CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CLEAR  CPEEK 
CLOVEROALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMHINGS 
DOS  RIOS 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 
FERNDALE  8  SSW 
FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVN 
FORT  OlCtC   1  NNE 

FORT   JONES  RS 
FORT  ROSS 
GAP6ERV1LLE 
GASOUET  RS 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

GRATON  1  W 
GREENVIEH 
GUERNEVILLE 
HAMILTON  AFB 
HAPPY  CAMP  RS 

HAYFORK  RS 
HEALDSBURG 
HEALDSBURG  2  E 
HILTS 

HONEYDEH  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 
HOPLANO  LARGO  STA 
lOLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH  R 
KORBEL 

LAVA  BEOS  NM 
MAD  RIVER  RS 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RCH 

MOUNT  HEBRON  RS 

HUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RS 
OAKVILLE   1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CR  PARK 

ORICK  10  SE 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SALYER  RS 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RS 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR  1  W 

SONOMA 

STANDISH  +  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  POINT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  4  WSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RS 
WEED  1  S 
WILLlTS  1  NE 

YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

ADIN  RS 
ALTURAS  RS 
AUBURN 
BEALE  AFB 
BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RS 

BLUE  CANYON  WB  AP  //R 
BOWMAN  DAM 


8.69- 
9,78 
6.92 
8.7B 


7,70 
6,45 
9.94 


13.95 
5,60 
7,02 
6>67 

12.53 


11.65 
11.96 
1-69 


5.89 
8,24| 
2.69-  8.62 

2,79 
10,751  1 
6.651 
1.17 
6.20 

1.95 
2.31 
4.06 
3.26 
8.67 


5.25 

3,62- 

4.97- 

3,72 

6,51- 


2,27 
5.75 
2.02 


7.40 

7.06- 

3.04- 


2.72 


5.09- 
8.5»  1 
1.84 
11.60 
3.75p  2.27 

1.82 


3.47-  3.86 

11.26 
4.63-  1 
6,90 


9-BOi 
12.51 
8.91 
8,17 


9.70 

11.66  ; 

S.sej  2.63 

E4.16j 
10.76 

6.261  1.03 

9.91 
E6.91 


6.23 


6.66 
10.39- 
6.61 


1.06|-  2.13 
4,29-  3.44 


4.35;  2.06 
5.45k  .90 


7.61 

9,05 
12.69 
5.01 
3,66j 
7.92 

I.42L 

6.80 


9.35 

8.62! 
7,34i 
13. 9T 
9.05I 

17.46! 
14.23 
10.47 


17.69 
10.21 
10.92 

7.28;  * 

3.53, 

6.97| 
13.60' 
16.41 
14. S8  10.51 

9.18  6.36 

E4.37 
12.93 
10.68.  ( 
12.97 
10,961 

13.35  ? 

9.29 

9.43  t 

9,50 
17.86 


6.43 
11.00 
20.93 

2.46 


9.36 

6,53 
6.65 
6.80 

2.24| 
26.06 

12.62 
9.9l| 
7.54 
13.35 
11.19 

8.97 
15.32 
11.51 

1.77 
13.29 


2.02 
1.26 

2.39 


3.21| 
1.51, 

1,06; 


6.81 
11.95! 
1.321-  1.72 
.741- 


6.44 
1.74- 
3,16 
1.70, 


3.31  1.15 


10.65 
9,78 
4.58 
7,69 
8.28 

13.08 

6.24i 
10.211 
6.16 

6.57j  4,24 

9,71' 
12.36 
■15,67 
12.58 
10.32 

5.28 
14,66 
E5,79 

1.22 

7,61 


9,87 
21,30 
6.27 
6.14 
10,38 

2,02 

7,99 


'-.ill 


2.45 

3.41 
2.42 
2.67 


1.10 
5,39 


11,34-  1.14 


10,61 
17-  4,92  10.83 
II-  2.64  9,13- 


17.49 
14«20;  9.36 
14.71  9.56 


.14K 

.oo| 


.OOU  .05 

.01 
.00^ 
T  - 
.10 

•"i 
.50 

.05- 


Septembei 


6.e6i 
12.28] 
6.05 
201    4.7l|  2.33 


3.351 
7.361 
8.00 


5.41  2.22 


5.66  1.62 


5.30,  2.52 


4.38  2.05 


5.66  1.59 


5.69'  1 
1.52, 
5.91i 
5.631  2.90 


2.61  1.07 


5.66,  2.15 


11.94!  6.01 


1.31i- 
4.151  1.48 


2.76  1.03 


Novembei  Decembei 


12.84 
10.16 

9.5^ 
17.69 

8.06 

22.21 
15.16 

10.66| 


18.50 
10.04, 
16. OB: 
11.52 


14.32 
18.70 
17.60 
12.77 


18.64 

6.91 
10.35 

7.12, 

16.33  9.72 
10.53 
10.10  5.75 

9.771 
16.35 


10.48'  < 

5.47| 
12.901 

6.12 
14.32  7,07 

9.67 
12.09  ( 
11.07 

5.05 
22.03' 

I3.73I 
13.65 
7.58: 
18.37 
13.00, 

9.49  t 
19.79 

9.04| 

1.68 
I3.89I 


5.71,  3.44 

6.37 

5.61 
14.01, 
17.30; 


13.77 
5.60I 
11.241 
10.101 


8.00  4.93 


10.34 
7.87' 
7.53; 

11.33 
8.70: 
12.56| 
14.69 
15.02 


9.52I 
I6.12I 
9.82' 


3.25 
9.55 


1>25 
5.13 


8.77!  5.24 


18.49 

16.561  9.81 
18.021  11.00 


2.23 
3.86, 
1.68- 
1.01 


4.39' 
5.56 
3.56-10.33 
1.82-  ■ 


6.19 
3.20-  : 
3.84 
3.44 

2.84-  8.80 
2.45 

2.18-  4.66 


1.28 
1.22- 
2.95 


1.28-  6.79 
1.38: 
1.61 
1.05 
3.46-  ( 


1.49- 
5.83, 
E3.00: 


4.22I-  5.57 
.92^  « 


1.96H  6.86 


2.89 
2.651-  6.72 
4.721 
1.74! 


3.61-12.04 


1.13- 
2.23- 


2.17 
5.20 


1.99 

1.63-  8.61 
2.03-  8.81 


77 

14 

73.46 

49 

90 

43 

64 

20 

27 

76.57 

53 

38 

33 

47 

66 

18 

58 

39 

06 

67 

59! 

85 

24I 

71.07 

49 

17 

23 

21 

77 

19 

41 

85 

61 

12 

E69 

67 

19 

42 

07 

40 

28 

100 

30 

19 

46 

37 

96- 

61 

05 

95 

67 

15 

51 

42 

43 

20 

471 

47 

12' 

30 

34 

57 

19: 

37 

271 

46 

97' 

43 

32 

E20 

31 

116 

271 

58 

63 

57 

73I 

38 

541 

79 

401 

55. 7o! 

49 

54I 

81.53: 

E49 

11 

13 

07 

65 

63l 

22 

53| 

54 

461 

E9.58 

37 

25| 

28 

38, 

29 

07 

24 

86 

51.38 

68. 

60 

49.78 
52.06 
E64,39 
66.35 
60.05 
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tablm  2-CoDtmued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


September 


BROOKS  FARNHAM  RCM 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BULLAROS  BAR  PH 

8URNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CAHBY  11  S« 
CAN8Y  RS 
CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RS 
CHESTER 

CHICO  EtP  STATION 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RANCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COBB  2  m 

COHASSET   I  NNE 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
COLFAX 
COLGATE  PH 
COLUSA  1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CUNNINGHAM 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 
DEER  CREEK  PH 
DE  SASLA 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 
OOUNIEVILLE  RS 

0UNNI6AN 

DUNSMUIR  RS 

EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FERGUSON  RANCH 

flNLEY  1  SSE 
FINLEY  5  SW 
POLSOM  DAM 
FORESThILL  RS 
FRENCH  GULCH 

GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 
GEORGETOWN  RS 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RS 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PM  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE  ' 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

HANZANITA  LAKE  // 

HARYSVILLE 

MC  CLOUD 

HIDDLETOWN 

MIDDLETOWN  4  WSW 
MINERAL 

MONT  I  CELLO  DAM 

MOUNT  OANAHEH 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  «  2 
ONO 

ORLAND 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE  " 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 
PASKENTA  RS 

PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  5 
PITTS  RANCH 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPG 

PLATINA 
PORTOLA 
QUINCY  RS 

RED  BLUFF  WB  AP  R 
REDOING  FIRE  STA  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AP  R 


2.20-  1.90 


3.99 

3.1<*i-  4.69 
7.21' 
2.451-  3 
2.90i-  1.53 

1.43 


4.28^  3 
2.31-  4.6T 
2.41-  .45 


4.87  1.58 


3.36 


.11 


3.15 

4.49 
7.06 
2.68 
5.7* 
2.6« 


3.49 
4,49 
6.23 
8.95 
7.12-  3.51 

4.39 
2.42 
3*54 
1.59-  1.26 


3.50)- 
3.56)- 
7.59 


5.72k 
6.231 

s.ool 

5.00I 


2.74-  1.14 


5.26 
5.80 
2.85 

3.49 
9.64 
5.56. 
4.05*- 


2.83-  1.45 
3.48' 
2.90U  1.64 


1.6^ 
9.03k  2.76 
4.05k  7.26 
2.60^  4.41 

12.67; 

1.85 
10.40 
3-99 
2.67 
3.49 

4.13 


3.19k  1.72 
6.77 

8.48k  2.36 


3.67-  5.69 


5.62t  2.70 
4.91 
7.91 


3.74-  2.17 
6.81-  2.82 
2.23- 


10.63 
5.04 
4.4B 

2.23 
8.96 
5.97 
6.06^ 
6.99' 

5.70' 
2. lit-  I. 28 
5.29k  1.97 
2.28-  1.03 
3.27-  2.92 

1.89-  2.14 
1.31 

2.90-  1.46 
7.93 


7.89- 
E3.88 
2.21 
7.04  1.98 

7.31 
8.47  2 
11.42 
5.251  1.23 
5.27!  1.98 


3.351  1.21 

5.47 
12.47  2 
11.75'  3 

6.24 

10,03' 


9.57  1.19 


4.35  2.33 


4.60  1.69 
5.44 

5.161  1.80 
10.671 

12.45:  3.01 

9.72  2.56 


3.74  1.06 
9.34  3.31 


14.92 
13.92 
17.9* 
14. 5T 

5.83 
12.65 
3.651 


9.46  6.63 

8.81' 
9.38;  5 
14.21 
7.71  5 
5.77!  3 

4.76 
4.38i 
2.65 


3.13  1.89 


16.46  11.16 
14.10'  8.92 
9.61  6.26 
14.91 


2.76  1.43 


5.03 
6.97 
4.861 

10.871 
8.48' 

8.47 
11.78 
12.59 
11.54! 
12.61 

8.571 


3.26  1.91 


4.02I  2.38 
4.90!  3.32 


5,56  3,53 


11.06 
3.95* 
3.22 


5.30  1.41 
7.93 
9.13 
4.5  81 


15.28 
6.49 
6.63 

E7.20 


2.09|- 


7.821  5.05 

12.28'  7.79 

4.30  2.76 
7.17 

3.87  2.23 
6.89 

6.93  4.66 
12.64 
11.42 

5.21 

8.19 


4.57  3.10 

9.28:  6.07 

4.91I  3.08 

8.11  5.16 

4.69  2.75 
4.05 

3.26  1.28 
15.90 

3,54  2.14 


2.22 
4.28 

I.74I 
3.OOI 


2.78: 
2.50 
.61^ 


3.90! 
3.25 
2.51- 


3.20  1,18 


2.03 
5.15 
5.48 


4.40  1.78 


2.17' 

'  r 


.85 

2.28 
.04-  .18 
.41-  1.23 


,05L 


,00 

,oq 


.00- 
.oou 

.00- 


.05 
.00 
.00 


.021 
,00 
.53 
,03- 

,00 
,03p 


.571 
.101 

.00k 


T  k 

•  OOj- 

.00 

,00r 


.OOr 
T 

,00' 


,68| 
,48^ 


,66l 


1,46 
T  - 
.OOr 


4,76 
15,82 
15,41 
13,73 
15,97 

6,02 


1,41' 
1,78 
1,87 


3,62 
4,34 
2.94 
4.04 


4.16'  2.65 


3,78'  2,41 

2,20! 
17,06:  10,01 
14,111  7.67 
10.79'  6.40 
15.471 

3.53I 


7.64 
6,34 
11,77 
7,82 


10.38: 
13.26 
12.84 
12.07 


12.411 
1.61k 
6,06  3.68 


.63k  3.54 
1.15, 
I.47I 


1,05| 

,92k  7,23 
1.20 

l.Olk  4.54 


1.02 

.97-  7.06 
1.01-  5.99 

.63-  2.61 


1.401 

1.58[-10.11 


,45-  3,54 


2,98:  1,24 


6,18'  3,30 


10,62,  5,94 
5,37| 
1,90: 
3,20l 
5,35l 


2.27  1,14 


4.85  2.82 


2.83  ,39 

3,33  ,58 

2,30  1,47 
2,97 

2,15  1,09 


17,74 

9,47  3 

4,66 
10.01 

lo.iol 

3.24 
7.25 
3.12 


1.09-  4 
1.79 
1,82-  9,30 


1  ,49 

.57- 
1.55- 
1.11 


1.06-  8,10 


6,26:  3,36 
10.361 
10,47 

4,97 


18,11, 
7.62 
6.63 


4.85i  2,80 


3,76,  1.33 


3.56, 
6.56 
13.03 


.27p  3.70 
5h  3.68 
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Table  2— Conhnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CALIFORNIA 
1963 


SACRAMENTO  we  CITY 
SAINT  JOHN 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 

SIERRAVILLE  RS 
SODA  SPRINGS   1   E  // 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RS 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TRAVIS  AFB 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  W 
UPPER  LAKE  RS 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 
VOLTA  PH 
WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 


NORTHEAST  INTERIOR  6ASII 
03 
80CA 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 


DOYLE   5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  +  GAME 
FORT  61  DWELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

MEYERS  k  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 
STANDISH  1  E 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AP 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TERMO  BRIN  MARR  PCH 
TRUCKEE  RS 
WENDEL  10  SE 


February 


April 


September 


7.24' 
5,81 

9,42: 
3.81, 
E5.10: 

.6<7 


2.6^ 


5.32-  1.48 


5.16j 

u,oi\ 

9.60 
1.8T 
1.39- 
5.55j 

4.33! 
10.31. 
8.5  3 
8.38' 
7,79 

l.OT 

1.52! 
1.82 
3.6l! 

5,73i- 

i.oe 

1.5B 


WOODFOROS 

7 

.22 

2 

.88 

3 

26 

DIVISION 

.75 

I 

,32 

.02 

.91 

2 

70 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

04 

ALAMO  1  N 

3 

,56 

6 

.08 

52 

ARROYO  GRANDE 

,83 

4 

,70 

3 

47 

AVILA  BEACH 

BEN  LOMOND 

16 

97 

9 

,30 

9 

24 

BERKELEY 

.64 

.16 

3 

,10 

.61 

3 

BIG  SUR  STATE  PARK 

13 

89 

5 

,26 

11 

.67 

3.65 

7 

80 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

6 

07 

7 

.65 

84 

BRADLEY 

2 

71 

.85 

2 

68 

BURLINGAME 

3 

63 

3 

.15 

17 

BURTON  RANCH 

3 

83 

5 

66 

36 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1 

65 

,08 

10 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

3 

19 

7 

.26 

4 

65 

CARMEL  VALLEY 

5 

28 

3 

.21 

3 

70 

CHITTENDEN  PASS 

5 

08 

.48 

3 

92 

CONCORD  3  E 

2 

03 

,18 

3 

16 

CROCKETT 

3 

78 

,23 

3 

72 

.46 

4 

58 

DAVENPORT 

3 

48 

5 

79 

6 

06 

GEPBER  RANCH 

64 

5 

47 

3 

17 

GILROY 

6 

15 

5 

85 

3 

97 

GILROY   14  ENE 

80 

5 

93 

3 

69 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

3 

44 

3 

65 

33 

HERNANDEZ   2  NW 

3 

12 

3 

10 

3 

73 

HOLLISTER 

3 

89 

1 

32 

2 

91 

.43 

2 

>1 

K ING  CITY 

5 

99 

3 

81 

1 

66 

L 

.62 

2 

89 

LAFAYETTE  2  NNE 

72 

5 

04 

3 

65 

LA  HONDA 

6 

69 

5 

01 

5 

36 

LIVEPMORE  2  SSW 

1 

40 

1 

61 

4 

50 

.83 

2 

60 

LOCK WOOD  2  N 

3 

43 

29 

3 

21 

LOS  GATOS 

10 

00 

4 

17 

E4 

42 

■ 

.16 

5 

02 

LOS  GATOS  4  SW 

15 

77 

10 

85 

B 

99 

MARTINEZ  3  SSE 

3 

84 

4 

51 

59 

MARTINEZ  FIRE  STA 

3 

15 

39 

11 

MONTEREY 

3 

05 

2 

70 

4 

14 

MORGAN  HILL   2  E 

6 

77 

5 

16 

47 

MO9R0  BAY  FIPE  DEPT 

1 

60 

4 

05 

45 

MORRO  BAY   3  N 

2 

37 

4 

10 

5 

01 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

3 

62 

7 

09 

3 

64 

MOUNT  HAMILTON 

1 

68 

3 

76 

2 

79 

.20 

33 

NACIMIENTO  DAM 

3 

95 

4 

81 

3 

07 

NEWARK 

I 

51 

2 

88 

3 

09 

OAKLAND  we  AP  R 

2 

68 

1 

15 

2 

64 

.57 

3 

31 

PAICINES  OHRWALL  RCH 

2 

64 

22 

2. 

66 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1 

86 

3 

66 

2. 

37 
96 

PALOMA 

8 

83 

2 

53 

4 

17^ 


2.51-  2.56 


2.31*-  2.34 


2L,. 


1.66^ 
1.94) 
9.08 
1.16' 

I 

5.26| 
2.61r  I. 

.62 
l.aip  . 
1.20-  2. 

1.65 
6.44 
6.16' 
2.97 
4.26 


1.11 
1.31 
1.06^  I 

7.62  2.30 


6.93  1.69 


3.56|  1.10 

9.20j 
6.27 
3.81 


10.56 

3.18*- 
£8.95 


13.99 
7.66. 
10.21. 


2.751  1.29 


9,41 

7.10j 
5.46  : 
2.83I 
:10.73| 

17. 60! 

6.85'  3.70 
14.14 

2.48 

4.04  2.65 


6.33|  1.48 


4,06 
3.56 

8.10 


2.96! 
9.881 
2.92| 

3.79 
4.43 
1,25| 
2.95 
3.B5| 

1.61! 

9.651 
9.10! 
1,34 
6.78 

1.37 

1.79( 
2.71I 
2.06 


11.08 

6.64; 
1.631 


5.24| 
3.691 
3.66 
5.35 


5.08' 
2.95[ 
2.72! 
1.67 


2,19 
5.22 


1.34 
5.70 


3.47,  2,34 


6.02  3,94 


1.97 
1.68 
2.16{ 


5.6OI  3.30 


2.52  1.49 
1.08 
l.OSr 

2.O0I  1.06 


1.61 
1.98 
1.09 


2,71.  I.6OI 


1.061 
6,93 
2,74 
1.21 


3,76, 
.87 
1.07 


•  od 

.221 
1.01 


2.06| 


1.74( 

1.96j  1.29| 


.oV^ 

.3^ 


.00^ 

.ooL 


1.82 
1.04 


1.27 
3.82 

3.131 


.47]  3.921 

16.4^ 
6.68 

9.72I 


.38- 
1.63 


.24 


9. 021 
15.39| 
14.881 
12.191 


.24     1,89  .77 


2.57 
2.53 


3.93 
3.53 


5.05 
3.69 
2.11 
.57 
3.29 

6.10 
2.71' 
5.18 
.97 
1.32 


I.6I1 
1.48 
1.46 


7.941 
7.40i 
6.00 
3.7J| 
13.36| 

16.45' 
7.44 

14.90 
3.11 


3.95 
6.32 


.54^ 


1.93' 

•  34 

3.70 


1.34 

.82- 
1.25 


2.53 
4.74 


3.13 
5.49 


5.62 
1.23 
1.25- 


5.04  2.89 


9.61 
2.31 
8.17 

1.76 
12.07 
1.68 
1.58 
3.26 


5.49 

5.09!  3.20 


.38:  1.19 

10.22'  6.80 
7.58 
2.41 
3.53 
4,71 


E3.04 


3,68 
5,54 
4,57 


1,72 
4.28 


34,79 

17,30;  2.90 
18.631 
E35.23  7.12 
65.33 


3.19  1.46 


follo-log  ! 
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Tabl*  2— Contiiiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NH 

PISMO  BEACH 

PT  PIEDRAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  PAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  fl 

SAN  FRANCISCO  FOB  R 

SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE  R 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  1  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTERS 
WALMAR  SCHOOL 
MALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  t*  E 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  MILLS 
ANTIOCH  PUMP  PLT  3 
ASH  MTN 
AUBERRY 

BAKERSFIELD  WB  AP  R 
BALCH  PH 

BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHAY  BULL  RUN  RCH 

CHERRY  VALLEY  DAM 

COALINGA 

COALINGA  14  WNW 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  PH 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIODLETOWN  LYNCH  RCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  W6  AP  R 
FRIANT  GOVT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RS 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 
I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  3 

KERN  filVER  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STA 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LCD  I 

LONE  TREE  CANYON 
LOS  8AN0S 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 
MERCED  FIRE  STA  2 
MERCEY  HOT  SPRINGS 
MODESTO 


January 


2.991 
5.3^ 

4,471 
3.39r  1*20 
6.10 


1.67^-  1.17 


2,91^ 
7.31 


2.69- 

.94 
1.55- 
1.3S 
1.10'- 

1.35; 


1.80^ 
1  .60< 
.991-  1.28 


<..5«l 
3.20^ 
3,*7 


1  .95 
5.89; 
3.9* 


2.03-  1.45 


6.3T 

1 

82 

7.33 

2.48 

7.2T 

2 

90 

4.6et- 

.21 

.12k 

1.05 

1  .54 

.40 

10.93 

5.82 

.01 

1.33 

11.39 

1 

13 

11.27 

1.67 

1.25 

2 

64 

4.50 

.84 

3.06 

4.51 

10.26 

12.73 

1.85 

46 

2.35 

.73 

3.80 

3.46 

.48 

2.22 

.23 

1.48 

3.06 

2.98! 

1.58 

81 

3.46. 

1.37 

9.30 

2 

01 

6.361- 

.82 

3.46 

- 

2 

21 

4.351- 

1.09 

1.61h 

1 

63 

4.50 

1.42 

2.36 

3.58 

3.08 

6.90 

.81 

1.64 

2.16 

13 

2.01 

.18 

2.41 

3.26 

11.33 

3 

48 

12.73 

4.24 

1.10 

3.22 

10.071 

10.11 

8.23 

10.96 

1.19 

35 

1.68 

.09 

6.51 

.60 

7.36 

1.51 

10.121 

9.96 

3.481  1.90 


2.50!  1.09 


3.63  1.08 


3.25  1.18 


4.09 
3.82 
3.42 
2.97 


1.37i 
6.0  7. 
8.06; 


1.20 
1.33- 

.86 
1.40- 


AprU 


3.17  1.95 


3.06 
3.S4| 
5.02' 


7.41 
5.45 
5.42 
5.88i 


2.20 
5.30 

3.62 
2.13. 

3.16!  2.04 

5.64 

4.I0I 

3.921  2.48 


7.08 
2.79 


10.36 
2.95j 
10.69 


8.41 
3.07 


9.83 
1.25 
2.00 


2.92  1.65 


2.53 
5.84 


3.771  2 
1.99 
I.83I 
1 .38i 
2.71  1.54 


3.42 
.97 
8.14 
6.08 
7.91 


1.47 


2.971  1.71 


.76] 
.171- 


3.71  1.30 


1.73  1.36 


.17 
2.77 
1.30' 


08 

'f 

.02 

63 

,00- 

.01 

08 

.00- 

.01 

.00 

17 

.00- 

.05 

12 

.0(> 

.02 

19 

.OOj- 

.01 

.0(^ 

.oc«- 


.0<^ 

.00- 
.00 

.00- 


loi- 

.0<f 


.oq 
.00- 
.00- 


.00 

,00 

.00 


.00; 

.00;- 
.00- 


T  - 
.00 
,00- 

.00 

.00- 

.00- 

.10 

.07 


04 

.55 

.49 

00 

.14 

.00 

.10; 

09 

.62 

.41 

10 

.36 

.09 

00 

.83 

.75 

.56 

•  32 

.31 

03 

.50 

.03 

00 

.23 

.02 

.19 

.80 

00 

.17 

.09 

.17 

.45 

.88 

.25 

00 

.14 

01 

.35 

01 

.241-  .02 

01 

.2lh  .02 

.141 

•  35 

.07 

00 

•  15 

.05 

.33 

20 

1.26 

.91 

1.54 

i^7e; 

1.27' 


1^88{ 
•  08k 


•  28h 

•  50| 

•  49 


l^OO: 
1  •00' 
1 .06; 


1.17 
1  .94 
1.16 
1.24 

1.85 
1 .66 
1.59 
1.34 


3.83  1.76 


2.671  1.05 


1  .30; 
1.901 
1  .16 
1.02 


1.82 
1.05 
1.07 


I. 01 
1.12 


2.95 
5.11! 
3.98 


2.42  1.29 


2.9T  1.86 


6.72  3.96 


6.48! 
5.92, 
1.30' 


9.85,  5.71 


3.93  2.20 


5.061  2.87 


8.49 
2.76 


4^45 
10^12 
U41 


9^07  5^57 


1.59 
3^19 


8^53! 
1  ,2i 
7^09 
II  ^55 


3.86  2.79 


2.60!  1.73 


1.55 
1.21 


2. 38  1.46 


1.73 
1.24 


.20h  3.69 
.26-  3.86 
.49! 


•20-  2^72 

•33-  6^29 
•  38! 
.35! 
.74k  5.00 
.17 

•42-  2^33 
.57 

.211 

.40h  3.8 
.43 

.26: 

•22-  9^06 
.371  3.65 


1.15k  a. 43 


•  071-  2^26 

•  65|-  6 


•  40-  2 

•  43-  1 

•22-  2.93 

•  04, 

.12h  1.49 

•  20: 

.24k  1,69 

•  07 


.06h 
.43k 
.54I 


.86 


.25r-  1.06 

.n\  2. 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NEWMAN  2  NW 
MORTH  FORK  RS 
OAKOALE  WOODWARD  0AM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 

PATHWAY 

PIEDRA 

PLYMOUTH 

PORTERVILLE 

POSEY   3  E 
RAYMOND  9  N 
SALT   SPRINGS  PH 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHH0U5E  6  SE 
SONORA 

50  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 
SPRINGVILLE  7  ENE 

STANISLAUS  PH 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE   STA  * 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
SUTTER  HILL  RS 

TEHACHAPI 

TEJON  HANCHO 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE  1  SE 

WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE  NP 

DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDIDO  FC26i9E 

ALISO  CN  OAT  MT  FC*<t6 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508  C 
ASSOC  OK  ANAHEIM  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  li.3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DALTON  DAM  FC  223  BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC  46  OE 
BOT4ITA 

BOUQUET  CANYON 

BRADFORD  RANCH 
BREA  CITY 
BURBANK  FIRE  DEP  FC  2268 
BURBANK  we  AP  R 
CA6RILL0  NM  R 

CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHATSWORTh  FC  24  0 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  FC  230D 
CLAREMONT  POMONA  COU 
COLBYS  FC530 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCANSO  RS 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 

ESCONDIDO 
FILLMORE   1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HILLCREST  RES 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPENhORST 
GLENDORA  WEST  F  C  IBS 

HAINES  CYN  LOWER  FC  364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HARRIS  GAGING  STA 
HEMET 

HENSHAW  DAM 


January 


3.18 
8.81 

.70- 
2.99 


1.19 
2.84 
1.B4 


1.87 

3,54j 
1.63j 
.66.-  1.49 

3.97 
6.26 
9.71 
4.85 


El. 96 
1.88 

3.99'-  2.02 


5.74 
4,29 
1.96^ 
2.12 


.731-  2.38 
2.59 
.68-  2.82 
•11-  3.01 


1.14-  2.59 


7,75 
9,93 
10.16 


5.84  3.21 


1.35- 

.82-  1.20 
1.49^-  2.30 


1.8ft-  2.71 
2.91 

10.06  3,71 

3.69 

.30*-  1.77 


5.62 

3.57- 
3.56 
3.84- 
4.48 
3.59 

5.87-  1,33 


1,23 
1,27 


3.45 
3.65 
3.24 


6.47 
5.91 
1.72 


3.41 
5.97 

6.91j 
4.671 


1.60 
.15 
1.56 

.72 
1.23 

.97 


6.50- 
4.23 


I.B81-  .20 


2.25 
2.10 
3.72 

1.72 

.50- 
7.47 
4.68 
2.12 

7.76 

3.27 


1.50! 

2.50- 
1  .94 
1.55r 
2.23- 
2.57 

1.92- 
2.37}- 
2,29- 
3,62 


2.74 
3,21 
1.09 

I 

3.88i 
1.72 

2.831 
3.011 


April 


3.39;  2.08 
.67 


1,11 
1,85 
4.28 

5.20 
2.70 


2.73 
1.51 


7.69; 
6.06 
11,26 


4.64 

6.79! 
10.72| 
8.24 


1.46. 
2.62 
6.91|  ' 
11.69' 

2.27 
1.05 
3.27  2,06 
3,1 5I  2.12 
5.67|  ; 

1.40i  .57 
1.37| 

9.4a 

5.93'  ; 
1.051 

7.09  3.80 


.05r 
1,47' 
.35- 


,651  .3 

,37L  .2 
2.10 

.17^  ,2 


3.67  1.48 


1.04 

.55 
3.20 
1.06 

.23i 

2.93I  1.45 


.otL 

.00; 

.00[ 
.00^ 


.OoL  1.08 

•  ooj-  . 
.ool-  . 

.0<>l-  . 


3.05 
3.07 
6.29; 


.02^ 
.19 
T  - 


August 


.00^ 


.ocy 
.00- 


M 
•ooj 


.od- 

.01»- 


.ool- 


September 


1.211 
.♦3L 


3.57 
3.5* 
1  .50 


.0"= 

1.24- 

.77 

.0* 

1.65i 

.17 

.1' 

1  .781 

1.12 

.11 

1  .47] 

.87 

.87j 

1.47! 

•  92 

1^80j 

1.34 

.13 

1^49| 

.70 

•  5£ 

1  .99! 

1.50 

2.79! 

1.85| 

3.78 

2.131 

1  .93: 

l^31 

2^041 

.05 

2^28i 

.67 

1^66l 

1  •44j 

2^50 

1  ^44 

.13 

1  •el 

1.19 

2^55 

•  37 

1.06 

1^26l 

.64 

.61 

1  ^56 

.75 

.05 

3^09 

.73 

U07 

•  68 

.08 

1.45 

.90 

•  25 

1.92 

1  .49 

.08 

1  .88 

1.07 

.43 

.53 

.26 

.05 

1.37 

1.04 

2.85 

•  02 

2.43 

1.27 

1.79 

•  38 

1.85 

.17 

•  27 

1.58 

•  66 

l.l'i 

•  50 

•  0« 

•  71 

•  67 

>•«! 

1.24 

•  43 

•  •12 

.31 

1.01 

•  11 

l.OI 

2.60 

.13 

•  47 

2.23 

.42 

•  30 

.54 

.93 

•  98 

•  33 

•  86 

•  09 

1^39 

•  31 

.75 

•  70 

•  23 

1^22 

^•41 

U41 

.03 

3^37 

•  78 

.47 

•  52 

^•23 

.11 

•  39 

1.12 

UOO 

•  07 

•  99 

.51 

•  56 

•  74 

.25 

•  17 

.78 

1.35 

.40 

.63 

•  18 

•  08 

•  08 

.41 

•  27 

•  7* 

•  25U 

•  51 

•  62 

•  54 

•  32 

.22 

•  62 

•  39 

.36 

1^52 

.63 

U09 

•  76 

1>90 

.43 

•  04 

■  •81 

•  90 

•  08 

.71 

•  27 

•  15 

.34 

•  12 

•  49 

1,00 

•  98 

•  26|- 

.29 

•  84 

.39- 

.45 

.36 

1  .07 

•  41 

•  61 

•  41 

•  89 

•  34 

•  25 

.95 

.47 

•  40 

.53h 

.34 

.28 

.62L 

.19 

.36 

.87- 

•  21 

.67 

.84 

1.16 

£ 

1 .44 

8 . 2  3i 
3.34 
2.24  1.13 
1.28 

1.41 
2.38 
3.68 

1  .95 

5.331 


7.31'  4.33 


7.881 
4.05! 
3.50 
3.291 


.62|^  2.59 
.3lL  1.59 


1.10 

2.85  1 

4.5<J  : 

8.57i  3^96 


4^87|  3.05 


1.16| 
7.361 
6.50 


•17p  2^62 


•  001 

.32i-  1.4 
.59L  3.2 
1.08-  6.75 


.16-  .87 
.06[-  1.11 


B^78:  5^29 
3^73  2.00 


.8IK  6.29 
.36|-  3.22 


.35L  2.86 


2.59 

3.29 
1.77 
3.11 
3.55 
1.99 


3.26i  2.27 
E3.11,  i.n 


3.74|  2.15 


2.97  1.85 
1.86]  1.02 


1.91  1^04 


2^56|  1.26 


2.79:  1.22 


3.16 
2.63 
2.00I 
2.901 


.00[-  2.81 
T  \-  2.56 
.29 
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Tobla  2~CoDtiiiu»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

FebniAry 

Mftrcb 

April 

May 

June 

0 

StAtaon 

0 

a 

• 

• 

3 

0 

S 

•J3 

s 

1 

v 

a 

s. 

a 

3 

G 

tj 

§■ 

1 

1 

G 

a 

& 

• 

Q 

£ 

o 

£ 

a 

a 

£ 

9 

Q 

£ 

« 
Q 

£ 

e 

a 

HOEGECS  FC  60A 

1.73 

-  6.23 

9.51 

l.OQ 

3.25h  2.33 

3.92 

.46 

.03 

-  .62 

.90 

.70 

IDYLLWILD  RS 

**  3" 

3.031 

3.651 

'rt? 

JULIAN  WYNOLA 

1 '  1 ' 

2.56 

3.02 

*7T 

JUNCAL  DAH 

2.04 

6*9] 

4.79 

3.11 

LA  CRESCENTA  FC  251 

•  BS 

-  4.19 

1.37 

2.  84 

.78 

3.20 

1.23 

*Ofl 

34 

60 

LA€UNA  BEACH 

.09 

-  2.3T 

4.61 

1.97 

1 .  84 

.07 

1.59 

.48 

.02 

-  .23 

.13 

.05 

LAKESIDE  2  ENE 

•ea 

2.02 

1.45 

'?* 

LA  MESA 

.44 

1.69 

1.84 

1,15 

• 

LA  VERNE  hTS  FC  56  B 

LECMUZA  PT  STA  FC  352  B 

.89 

5~94 

3.80 

2,49 

81 

.99 

LOCKWOOD  HESA 

.05 

1.91 

1.5] 

.91 

.08 

.20 

LOMPOC 

l.Ofl 

3.62 

2.70i 

.27 

T 

LONG  BEACH 

.41^  2.22 

2  56 

2.81 

.99 

.99 

*  .03 

J 

13 

,36 

.31 

LONG  BEACH  WB  AP 

.29 

-  1.70 

4  4^ 

2.62 

1.25 

1.13 

.36 

T 

.11 

.52 

.49 

LOS  ALAHOS 

.48 

-  2.64 

4*  7< 

3.63 

1  .07 

2.61 

1.22 

.17 

.10 

LOS  ANGELES  WB  AP  R 

.62 

-  2.04 

4.4i 

- 

2.42 

.63 

1.41 

.36 

.02 

-  .11 

.24 

.19 

LOS  ANGELES  UB  CITY  R 

.52 

-  2.55 

2.78 

.52 

1.94 

.77 

T 

.14 

.08 

LOS  PRIETOS  R5 

1*60 

4.28 

3.30 

.28 

.52 

LYTLE  CREEK  PH 

•  81 

-  5.58 

7.92 

1.36 

4.01 

-  .96 

2.97 

.36 

.00 

■  .61 

.32'  .17 

LYTLE  CREEK  R5 

1.26 

-  5.87 

5.82 

-  1.66 

3.09 

-  2.71 

3.42 

.31 

.00 

-  .52 

.Oil-  .09 

MARCH  FIELD 

.17 

2.15 

1.15 

1.19 

T 

.01 

MILL  CREEK  2 

.98 

-  2.59 

4.39 

.42 

2.47 

.86 

2.94 

.86 

T 

.68 

.19 

.05 

MOORPARK  1  SSE 

.45 

3.73 

2.09 

1.55 

.50 

.23 

MT  BALOY  FC  85G 

.57 

-  5.53 

9.13 

2.09 

3.20 

-  1.62 

3.53 

.61 

.00 

■  .51 

.30 

.22 

MT  BALDY  NOTCH 

1.32 

7.00 

4.20 

2.96 

.00 

.25 

MT  WILSON  FC   338B  // 

1.54 

7.55 

3.25 

3.23 

T 

.60 

NEWBURY  PARK  i*  SW 

.03 

4.00 

2.59 

.38 

.25' 

.40 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32  C 

.84 

-  3.04 

3,09H  .85 

3.49 

.83 

1.90 

.53 

.05 

^  .23 

.37 

.33 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

.05 

-  2.22 

3.92 

1.39 

1.65 

-  .06 

,921-  .26 

T 

r  .20 

.30 

.22 

NIPOHO  2  NW 

1.10 

4.88 

3.66 

3.31 

.56 

.05 

OCEANSIDE 

.03 

2.53 

1.92 

.85 

.10 

.19 

OJAI 

3.00 

5.36 

.99 

3.36 

.17 

2.69 

.64 

.25 

-  .11 

.49 

.45 

OLINOA 

•  04 

5.38 

2.20 

.00 

•  03 

OPIOS  CAMP  FC  97  BE 

1.891 

9.66 

3.81 

T 

.31 

OXNARD 

.41h  2.92 

1 

4.10 

1.11 

2.34 

.07 

1 .44 

.31 

.16 

.03 

.80 

.75 

OZENA 

.74 

-  1.69 

3.03 

.55 

1.85 

-  .11 

1.61 

.58 

,01 

-  .31 

.81 

.76 

PACOIMA  DAM  FC    33  AE 

.83 

4.10 

3.04 

3.00 

,07 

.67 

PALOMAR  MTN  OBSY  R 

.77 

3.92 

2.79 

3.44 

,00 

.03 

PALOS  VEftOES  EST  FC  *30 

T 

-  2.51 

7.12 

4.50 

2.05 

.28 

I  'o? 

,05^  ,09 

.54 

.46 

PASADENA 

.48 

i-  3.85 

4.84 

.38 

2.35 

.49 

'is 

T 

-  .30 

.36 

.26 

PERK IS 

T 

2.41 

1.50 

1.33 

.05 

.00 

PIEORA  BLANCA  GUARD  STA 

2.35 

4.30 

3.30 

2.62 

.07 

.12 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

.22 

2.60 

2.37 

i 

.27 

.41 

PIRU  2  ESE 

3.62 

2.92 

2  .10 

.42 

.73 

POINT  ARGUELLO  WB  R 

.71^  1.64 

3.60 

1.38 

3.68 

1  .72 

2.52 

1.58 

,26 

.09 

.05 

.00 

POINT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

2.90 

4.56 

4.23 

2.84 

,22 

.06 

POMONA 

3.11 

4.09 

.47 

2.35t-  .48 

2.15 

.60 

.OOH  .26 

.11 

.04 

POWAY  VALLEY 

.61 

2.67 

1.98 

1.42 

.01 

.15 

RAHONA  SPAULDING 

.79 

4.02 

1.99 

f  *7Q 

.02 

.09 

RANCH I TA 

.60 

2.86 

2.21 

.00 

.00 

REDLANDS 

.^t 

-  1.94 

2.55i-  .12 

2.25 

.10 

1.81 

.45 

.00 

-  .32 

.31 

.21 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

.17 

-  1.80 

2.41 

.12 

1.28 

-  .47 

1.44 

.47 

.00 

-  .22 

.09 

.05 

RIVERSIDE  CITRUS  E   S  R 

.10 

2.77 

1.54 

1.70 

.00 

.18 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

1.87 

6.10 

4.69 

3.69 

.39 

.30 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

1.24 

-  3.97 

6.39 

.98 

2.89 

-  1.22 

3.01 

.60 

T 

-  .43 

.34 

.26 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

.77 

-  2.46 

3.12h  .60 

1.61 

-  1.08 

2.42 

.61 

.00 

-  .43 

•  46 

.39 

SANDBERG  PTL  STA  FC130B 

.13 

-  2.73 

2.92 

-  .46 

2.52 

.18 

1.91 

.59 

.02 

-  .38 

•  66 

.59 

SANDBERG  WB  //R 

.07 

-  2.48 

2.25 

-  .33 

1.58 

.14 

1 .00 

.03 

.02 

-  .29 

•  54 

.51 

SAN  DIEGO  WB  AP  R 

.11>-  1.90 

1.22 

-  .93 

1.33 

-  .24 

.71 

.06 

.09 

-  .06 

•  26 

.23 

SAN  DIMAS  FIRE  WDN  FC  95 

.31h  3.49 

4.56 

.62 

2.21 

-  .72 

1.99 

.38 

.00 

-  .26 

.09 

-  .02 

SAN  FERNANDO 

.90h  2.61 

3.84 

.15 

2.82 

.18 

2.20 

.73 

T 

-  .26 

.30 

.22 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

1.371-  2.98 

5.56 

.85 

2.51 

-  .83 

.041-  .32 

.67 

.53 

SAN  GABRIEL  DAM  FC425BE 

1.35 

6.74 

2.77 

2.74 

.01 

.29 

SAN  GABRIEL   F|RE  DEPT 

4.05 

2.36 

2.22 

T 

.25 

SAN  JACINTO 

:lt 

-  2.10 

2.93 

.40 

1.83 

-  .18 

1.45 

.30 

.03 

-  .23 

.05 

-  .01 

SAN  PEDRO 

.40^  1.91 

4.13 

1.59 

2.16 

.65 

.97 

.03 

T 

-  .17 

.33 

.26 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

.lOh  2.80 

2.86 

-  .28 

1.63 

-  .53 

1.14 

-  ,19 

.00 

-  .25 

.08 

.05 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

1.21 

-  2.88 

5,09 

.14 

2.79 

-  1.03 

3.22 

,81 

.00 

-  .68 

.61 

.50 

SANTA  ANITA  FERN  FC  <»32 

1.61 

8.11 

3.94 

3,57 

.02 

.66 

SANTA  BARBARA 

1.79 

-  2.03 

5.39 

1.65 

4.09 

1.35 

2,42 

,93 

.29 

-  .04 

1.21 

1.13 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

2.24 

5.05 

3.66 

2.74 

.26 

.31 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

6.11 

a. 24 

2.83 

E5.06 

2.00 

.91 

SANTA  CATALINA  WBAP 

.85 

2.26 

1.84 

.75 

.05 

.28 

SANTA  MARIA  WB  AP  R 

1.03 

-  1.81 

3.30 

.60 

3.59 

1.53 

2.57 

1.36 

.43 

.21 

.03 

-  .11 

SANTA  MONICA 

.43 

-  2.75 

4.69 

1.30 

2.77 

.68 

1.30 

,04 

T 

-  .11 

.15 

.09 

SANTA  MONICA  PIER 

.46 

3.87 

2.80 

1.49 

T 

.20 

SANTA  PAULA 

.70 

5.44 

2.99 

2.91 

.13 

.52 

SANTIAGO  DAM 

.54 

3.67 

1.80 

2.17 

.00 

.08 

SAUGUS  POWER  PLANT  1 

.16 

3.36 

2.52 

2.56 

.12 

.66 

SHELL   A8S  PLANT 

.05 

6.97 

2.56 

2.16 

.00 

.05 

SIGNAL  HILL  FC  415 

.15 

4.85 

2.89 

1.01 

.00 

.80 

SOMIS   3  NE 

1.55 

3.07 

2.41 

1.94 

.33 

.40 

SOMIS   3  NW 

.32 

5.17 

2.52 

1.88 

.51 

.53 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

.44 

4.43 

2.47 

2.35 

.00 

.08 

SUEY  RANCH 

1,01 

4.05 

3.53 

3.10 

.88 

.00 

SUNLAND 

.45 

5.07 

3.31 

2.38 

.02 

.48 

SUSANA  KNOLLS 

.18 

4.11 

2.14 

2.06 

.15 

.35 

THOUSAND  OAKS 

.73 

4.19 

2.38 

1.56 

.34 

.33 

TOPANGA  PATROL   STA   FC  6 

.91 

-  4.54 

6.43 

1.12 

3.80 

.18 

2.67 

.73 

.16 

-  .07 

.29 

.22 

TORRANCE 

.421-  2.26 

6.04 

3.13 

2.34 

.53 

1.47 

.53 

.03 

-  .09 

.19 

.13 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

.01 

-  2.58 

2.47 

-  .33 

1.52 

-  .41 

1.61 

,34 

T 

-  .25 

.06 

.01 

TWITCHELL  DAM 

1.01 

3.94 

3.40 

3.39 

.73 

.03 

UNION  OIL  STEARNS  A6S 

.00 

4.77 

2.17 

1 .74 

7 

.04 

UCLA 

.39 

3.30 

3.26 

1.78 

.01 

.15 

UPLAND  3  N 

1.66 

5.20 

2.13 

2.20 

.00 

.17 

VALLEY  CENTER    3  NNE 

.37 

3.73 

1.41 

2.12 

.03 

.18 

VAN  NUYS  FC  156 

.00 

-  3.64 

4.38 

.95 

2.85 

.41 

1.51 

,21 

.00 

-  .19 

.05 

.00 

VENTURA 

.51 

-  2.73 

4.70 

1.77 

2.68 

.27 

1.35 

.25 

.16 

-  .03 

.79 

.74 

VINCENT  FIRE   STA  FC  120 

.05 

-  1.63 

1.50i-  .22 

1.20 

-  .20 

1.06 

,48 

.00 

-  .12 

.50 

.47 

VISTA  2  NNE 

T 

2.87 

1 .48 

1.43 

T 

.12 

WALNUT  PATROL   STA  FC102C 

.50 

5.40 

2.22 

2.15 

.00 

.40 

WARNER  SPRINGS 

.55 

-  2.09 

3.56 

.43 

1.34 

-  1,06 

1.96 

,69 

.00 

-  .29 

.00 

-  .06 

WHITTIER  FC   106  D 

.36 

-  2.55 

4.56 

1.4S 

2.76 

.49 

1.69 

,40 

.00 

-  .19 

.07 

.03 

YORBA  LINDA 

.56 

-2.36 

3.71 

.55 

2.07 

-  .29 

1.49 

,23 

.oof  .25 

.03 

-  .01 

DIVISION 

.61 

-  2.64 

3.84 

.29 

2.37 

-  ,26 

1 .89 

.42 

.06>-  .26 

.23 

.15 

.O0(-  .03 


.oa- 

.00 
.0»- 
.00 

.oJ 

.0(^ 

!oo^ 


,00^ 
.00- 

•oo- 

•  0«- 
.00- 


Auguet 


.00- 

•  02- 

•  39 


07     2.26  2.12 


.Olr 
.02h 

!o3- 

.OC^ 


.00 
.08 
.08 

02  .05 

.03 

.00 
01  .06 
.41 
.18 
2.40 

-  .02 

06  .14 
06  .11 
.13 
.10 

03  .02 

04  .02 

-  .03 

-  .05 

-  .06 

-  .14 

02  .37 
02  .22 

01  T 

02  .05 

.23 
.13 

-  .06 

-  .04 

01  T     -  .04 

02  .04^  .04 

1.68  1 
1.11 
3.75 
02|     1.5'^  1.35 
06     1.511  1.25 


2.05 
1.05 
.89 


2.951  2.74 


.00^ 

.03- 

.07 

.05 

.29 

.00 

.16 


2.28  1.34 
.02- 
.12, 


2.7'J 
2.0^ 


1.80  1.26i 


2.96 
3.91 
3.97 


2.54  2.30 


.39 
1.01 


1.421  1.17 
1.95|  U72 

2^16  1^99 

.45 
2.00 

.86 


3.63 
5.35 
4.35 


3.01; 

3^93  3^45j  U56l 
1.37 

5.62,  5.05j  1,56k 


•Mr 


.13h 
•  40^ 


.73 
1 .83 
1.62 


4.16' 
3.37 


2.43 
3.16 
3.66| 


3.56  2.48 
2.82  1.79 


4.59  2.03 
4.38|  1.35 

1.521 
3.47 
2.411 
5.05  ; 


3.02 


2.68 
4.51 
2.84 
4.86: 
2.22  1.08 


1.58 


2.21  1.30 


3.50  1.32 


2.66  1.30 


2. sol  1.09 
3.22  2.01 


2.57  1.67 

3.30i  2.11 

3.80<  2.15 
4.00< 

3.56  2.23 


.05p  7.12 


.03^  2.10 


T  -  2.54 
T  -  1.97 
.16h  2.74 


.01-  ; 
T     r  2.18 


.03k  3.17 


.27L  3,04 

,13-  2. 

.06^  2.43 

.10-  1.95 

T     -  3.62 


19.401 
E35.35| 
11.31 
14.27! 
15.07! 


11.41-  1.75 
18.06 
E14.61) 
14.07i 
17.89i 


2.311  2.06 


2.641  1.50 
2.65'  1.64 


2.681  1.59 
3.67  2.49 


2.82  1.55 


.28-  2.48 
.00-  2.78 
T     -  3.02 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


November  December 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS 
07 

ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT  l  E 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2//R 
BISHOP  W6  AP  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLVTHE  FAA  AP 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRGS   3  NNE 
BOULEVARD 
8RAWLEY  2  SW 

CA8A20N 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AP 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MTN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GLAMIS  6  ENE 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  US  DATE  GARDEN 
INYOtCERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MTN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA   3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AP 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 

PALMDALE  R 

PALMDALE  FAA  AP 

PALM  SPRINGS 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 

THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 


.03 

.07 

.07 

T 

.57 

.62 

3.75 

8.65 

3.22 

2.23 

Ee.87 

E  .35 

- 

.13 

.1( 
.07 

.51 

1.96 

2,21  1,43 


1.71 
1.20 


.36 
1.25 
.14- 


2.51 
.65 
1,92 


1.22 
2.04 
5.17 
4.14 
5.21 

.55 


4.34 
.78 
1.17 


1.03- 
.8B 
.45|- 


2.12  ,15 

3.40 

2.18 

4,56-  1.98 


i.se 

,00 
.04- 


5.48 
.58 

.46; 


.OOh 

.ool 


.OOp 

.ooj 

.75 
.31 

I 

.13^ 


.ool- 
.oor 


.001 

.22 

.00- 

.03 

.23 

.38 

.00 


.OOt- 
.00 
.00- 


.0^ 


loJ- 


!oo|- 


.60 
1.00 
1.33 


"1 

5. oil 


1*60 
1.70 
1.75 
1.60 


1.26 

1.761 


1.52 
1.26 


I.O^ 
l.lJ- 


87     1.60  U47 


74     2.15|  1.70 


2.15;  1.93 


3.79 
1  .44 
1.39 


2.05 
1.03; 


.04     3.39  1.33 


.00 
.00-  ,45 
T     -  3.04 


.OOp 


.osl-  1.35 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  California 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  TniniTniim  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32''  or 
below 

28^  or 
below 

24  ■  or 
below 

20"  or 
below 

16  ^  or 
below 

o 

Xt 

o 
<o 

20^  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

o 
o 

CM 

-52— 

Date 

1  Temp. 

Date 

|Temp.| 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  1 

Date 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

ALOERPOi NT 

106 

9-27 

19 

1-1  3+ 

NONE 

1-13 

19 

1-21 

24 

1-21 

24 

3-24 

31 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

AMAU  t  M    DkC    1  IN  I  ON  mi 

99 

9-26 

26 

3-15 

none 

NONE 

NONE 

4-21 

27 

4-2  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BIG  BAR  RS 

ICS 

8-  8 

13 

1-12 

1-13 

1  5 

1-27 

19 

3-  4 

24 

3-  5 

27 

4-21 

32 

11-21 

30 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

214 

CALLAHAN  RS 

99 

8-  7 

4 

1-12 

1-28 

13 

4-16 

16 

4-20 

23 

5-  9 

28 

6-29 

31 

10-2  7 

26 

10-27 

26 

11-16 

23 

11-30 

20 

12-11 

15 

317 

228 

210 

171 

120 

100 

8-  7 

10 

1-12 

1-13 

16 

4-16 

19 

4-20 

21 

5-  9 

26 

5-  9 

28 

7-  4 

30 

10-27 

25 

10-31 

24 

12-11 

20 

NONE 

239 

194 

171 

56 

CLOvERDALE  3  55E 

10^ 

9-  4 

26 

1-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

3-17 

32 

12-11 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

100 

9-27 

8 

1-12 

1-19 

1  6 

1-27 

20 

3-  4 

21 

3-25 

27 

5-12 

32 

10-27 

32 

11-  1 

25 

11-20 

24 

NONE 

NONE 

261 

221 

168 

CRESCENT  CITY  1  N 

79 

9-11 

27 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-26 

28 

3-17 

30 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

OUTTONS  LAND  I  NO 

102 

9-27 

24 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1-21 

27 

1-2  3 

32 

12-  9 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

CL^  VALLtT 

97 

8-  7 

13 

1-13 

1-27 

14 

1-28 

17 

4-16 

24 

4-16 

24 

5-13 

31 

10-27 

27 

10-27 

27 

12-12 

23 

NONE 

NONE 

240 

194 

167 

EURE  K-A  wB  CITY 

77 

12-30 

30 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FERNOALE  2  NW 

82 

9-11 

~ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOREST  GLEN 

100 

8-  8 

1  3 

1-12+ 

1-27 

1 5 

3-  4 

20 

3-15 

24 

4-16 

28 

5-  9 

32 

10-28 

29 

10-31 

27 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

262 

198 

172 

FORT  BRAGG 

78 

12-31 

29 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

75 

12-30 

24 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1-19 

28 

3-17 

31 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

FOR  T   JONE  S  RS 

98 

8-  8  + 

3 

1-12 

1-28 

1  2 

3-1  3 

1  8 

4-20 

22 

4-2  3 

27 

6-  6 

32 

9-24 

31 

10-27 

20 

10-27 

20 

10-27 

20 

12-1 1 

16 

317 

228 

1 90 

187 

110 

FORT  ROSS 

75 

9-  6 

30 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

sraton  1  w 

97 

8-15+ 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-20 

23 

1-22 

28 

4-2 1 

31 

12-  7 

30 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

HAMILTON  AFB 

96 

9-25 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

1-21 

27 

3-17 

12-10 

32 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

HARPY  CAMP  RS 

106 

8-  8 

18 

1-27+ 

NONE 

1-29 

19 

1-29 

19 

3-13 

27 

4-20 

32 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

317 

HEALDSBURG 

105 

9-  3 

23 

1-12 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-21 

2  6 

3-17 

32 

12-  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

98 

6-16 

4 

1-12 

1-29 

1  4 

4-20 

20 

4-20 

20 

4-27 

28 

5-1  2 

31 

1 0-19 

32 

1  0-26 

28 

1 1  -  1 

24 

12-11 

16 

12-1 1 

1 6 

316 

235 

195 

184 

HOOPA 

1  04 

8-  8 

17 

1-1  3+ 

NONE 

1-15 

20 

1-21 

24 

1-29 

26 

3-12 

32 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KENTFIELO 

98 

9-27 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-28 

32 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

7 

^io 

KLAMATH 

8<> 

7-26 

21 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

21 

1-27 

28 

3-17 

31 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAVA    DCUO  nPT 

89 

9-  5+ 

-  5 

1-11 

4-20 

12 

4-22 

20 

4-22 

20 

5-  9 

25 

6-29 

31 

9-17 

32 

10-27 

28 

11-16 

22 

11-21 

20 

12-10 

16 

2  34 

213 

208 

171 

80 

MOUNT  HEBRON  RS 

90 

9-27+ 

-11 

1-12 

4-22 

14 

4-22 

14 

5-12 

24 

6-29 

28 

6-30 

32 

7-  2 

32 

10-  7 

22 

10-  7 

22 

10-27 

18 

10-31 

16 

192 

188 

148 

1 00 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

105 

9-26 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-17 

24 

3-17 

25 

4-2 1 

30 

12-  7 

30 

1  2-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

CRICK  PRAIRIE  CR  PARK 

85 

9-  3 

22 

1-11 

NONE 

NONE 

1-12 

23 

1-28 

27 

4-20 

32 

12-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

wK  1.  c  A  n  3 

107 

8-  7 

18 

1-13 

NONE 

1-14 

20 

1-28 

23 

3-  4 

28 

3-16 

32 

11-28 

30 

12-11 

24 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

317 

282 

257 

PE T ALUMA  FIRE  STA  2 

102 

9-26 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1  -21 

23 

1-21 

23 

4-21 

32 

11-21 

31 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

214 

r\J  i  n  1     An C  n  A 

80 

9-  4 

28 

1-12  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

28 

3-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POTTER  VALLEY  PH 

103 

8-  7 

17 

1-19+ 

NONE 

1-20 

20 

3-17 

24 

3-17 

24 

4-21 

29 

10-31 

30 

11-16 

28 

12-11 

21 

NONE 

NONE 

269 

244 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

103 

8-  8 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

1-21 

26 

3-13 

32 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

f  NT    UPt  PNA 

103 

9-26  + 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

3-17 

28 

4-21 

31 

11-22 

32 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

9nu It"    n  3 

104 

8-  8 

17 

1-12 

NONE 

1-14 

20 

1-27 

23 

1-29 

27 

4-15 

31 

12-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

SAN  RAFAEL 

99 

9-26 

29 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

SANTA  ROSA 

103 

9-27 

21 

1-14 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

1-23 

27 

4-21 

31 

11-22 

32 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

32  2 

215 

SCOTIA 

86 

9-  4 

24 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1-14 

28 

1-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3! 

11-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONOMA 

103 

9-26  + 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-21 

23 

1-2  2 

26 

4-2 1 

32 

11-  1 

32 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

194 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

97 

7-13 

22 

1-27 

NONE 

NONE 

1-28 

22 

4-22 

27 

11-21 

26 

11-21 

26 

1  2-11 

24 

NONE 

NONE 

317 

213 

TULELAKE 

92 

8-  7 

-  7 

1-12 

4-20 

14 

4-21 

1 9 

4-2  8 

23 

5-12 

27 

6-29 

30 

7-  9 

32 

10-  7 

27 

10-27 

20 

10-27 

20 

11-21 

15 

92 

1  99 

182 

l46 

UK  I  AH 

104 

6-16 

19 

1-12 

NONE 

1-12 

19 

1-13 

21 

1-21 

27 

4-21 

32 

1 1-16 

31 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

209 

UPAVPRVTI  1  P 

101 

8-  8 

6 

1-12 

1-28 

16 

3-13 

19 

3-13 

19 

4-24 

28 

5-12 

32 

10-23 

31 

10-31 

26 

11-21 

24 

NONE 

NONE 

253 

190 

16* 

WEED  1  S 

90 

8-  8  + 

-  4 

1-1  3+ 

4-l6 

1  4 

4-20 

17 

4-23 

2  3 

4-2  3 

2  3 

6-29 

30 

9-16 

32 

10-27 

23 

10-27 

23 

11-  1 

19 

12-  7 

16 

235 

195 

187 

187 

79 

u  r  1  1  I 1  NP 

98 

9-26 

14 

1-12 

1-12 

14 

1-19 

18 

3-  4 

24 

3-1  5 

25 

4-27 

32 

10-30 

32 

11-21 

24 

11-21 

24 

NONE 

NONE 

262 

251 

1  at 

YREKA 

98 

8-  8 

8 

1-13+ 

1-29 

16 

1-29 

16 

4-20 

2  3 

4-20 

23 

4-23 

30 

10-27 

25 

10-27 

25 

11-28 

24 

12-  7 

20 

NONE 

312 

222 

190 

187 

SACRAMENTO  DRAI NACE  02 

AO  IN  RS 

95 

8-  7+ 

0 

1-12+ 

4-16 

1 6 

4-16 

1 6 

4-22 

21 

4-23 

10-16 

27 

10-16 

27 

11-21 

1  8 

11-21 

18 

12-1 1 

5 

239 

219 

21  3 

176 

109 

ALTURAS  RS 

99 

8-  8 

-  9 

1-12 

4-20 

1  2 

4-22 

18 

4-23 

22 

6-29 

28 

6-29 

28 

7-  2 

32 

8-25 

28 

10-12 

23 

10-26 

19 

11-21 

1 5 

215 

187 

172 

57 

AUBURN 

102 

9-27+ 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-26 

27 

4-  2 

32 

12-  I 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

31  3 

Viz 

BERRYESSA  LAKE 

101 

9-  4 

29 

1-21  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-16 

32 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

BLUE  CANYON  MB  AP 

85 

9-26 

15 

1-12+ 

1-12 

15 

4-17 

20 

4-22 

23 

4-22 

23 

5-12 

32 

11-  4 

32 

11-  7 

27 

11-21 

24 

NONE 

NONE 

213 

199 

176 

BOWMAN  DAM 

84 

9-26  + 

4 

1-12 

1-12 

4 

4-22 

19 

4-22 

19 

4-22 

19 

6-  3 

31 

11-  4 

32 

11-  7 

27 

11-16 

24 

12-10 

16 

12-1 1 

16 

333 

2  32 

208 

154 

BROOKS  FARNHAM  RCH 

102 

9-27+ 

18 

1-20+ 

NONE 

1-21 

20 

1-25 

24 

3-1  8 

28 

4-23 

32 

11-  1 

30 

1  2-11 

27 

12-12 

22 

NONE 

NONE 

192 

BURNEY 

95 

8-  8 

0 

1-12 

3-18 

13 

4-  1 

17 

4-23 

23 

5-10 

28 

6-29 

29 

7-  2 

32 

10-24 

26 

10-27 

22 

11-  1 

20 

12-  4 

1 6 

CANYON  DAM 

91 

8-  7 

0 

1-12 

4-20 

15 

4-20 

15 

4-24 

23 

5-10 

26 

6-29 

32 

10-24 

32 

10-31 

27 

11-21 

18 

11-21 

18 

12-10 

1 6 

234 

211 

174 

117 

CENTERVILLE  PH 

106 

9-25+ 

16 

1-12 

1-12 

16 

1-12 

16 

1-20. 

24 

1-27 

27 

4-21 

31 

11-16 

32 

11-21 

26 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

325 

298 

209 

CHESTER 

93 

8-  7 

4 

1-13  + 

4-21 

12 

4-23 

20 

5-10 

24 

6-29 

28 

6-30 

32 

7-  2 

32 

8-25 

28 

10-28 

23 

11-  1 

20 

11-21 

1 1 

214 

192 

171 

57 

2 

Chi  CO  E^^P  STATION 

104 

9-  3  + 

16 

1-12 

1-12 

16 

1-12 

16 

1-14 

22 

1-25 

25 

3-15 

32 

11-21 

29 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

251 

CLARKSBURG 

101 

8-16  + 

19 

1-13 

NONE 

1-17 

20 

1-22 

24 

1-2  5 

28 

1-26 

31 

11-18 

32 

1  2-1 1 

26 

NONE 

NONE 

296 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

102 

9-27 

15 

1-20 

1-2  7 

16 

1-27 

16 

1-27 

16 

4-  2 

28 

4-24 

32 

1  0-27 

29 

10-31 

28 

12-  2 

2  3 

12-10 

20 

NONE 

317 

309 

212 

1 86 

COLFAX 

1  00 

9-27 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

1-19 

28 

4-21 

31 

12-10 

29 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

233 

kVl.LfoA     i  Sow 

103 

6-16 

21 

1-20  + 

NONE 

NONE 

1-23 

24 

3-15 

26 

4-  2 

32 

11-18 

32 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

230 

UA*  Id      J,  WdW 

101 

6-18 

21 

1-14 

NONE 

NONE 

1-21 

22 

3-15 

28 

4-21 

32 

11-18 

32 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

Z71 

DEER  CREEK  PH 

88 

9-26+ 

9 

1-12 

1-19 

14 

3-18 

20 

4-21 

24 

4-22 

25 

5-12 

30 

10-27 

30 

11-16 

28 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

208 

DE  SABLA 

97 

9-26 

17 

1-12 

NONE 

1-12 

17 

1-13 

23 

4-21 

27 

4-22 

31 

11-16 

31 

11-21 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

214 

?Ofl 

DOBBINS  COLGATE  FOREBAY 

103 

9-26 

24 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-28 

28 

4-21 

32 

11-16 

31 

12-  4 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

209 

DOWN  I Ev 1 LLE  RS 

95 

7-27+ 

16 

1-14  + 

1-14 

16 

1-21 

19 

3-18 

24 

4-22 

26 

5-11 

32 

10-27 

32 

11-18 

27 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

264 

210 

169 

EAST  Park  reservoir 

102 

9-  5 

19 

1-27  + 

NONE 

1-27 

19 

1-27 

19 

3-18 

28 

4-21 

31 

10-31 

31 

11-18 

28 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

319 

245 

193 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

104 

9-  3 

24 

1-15+ 

NONE 

NONE 

1-15 

24 

1-21 

25 

1-2  5 

31 

12-10 

30 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

FOLSOM  DAM 

104 

9-27+ 

21 

1-12 

NONE 

NONE 

1-13 

22 

1-20 

28 

4-16 

32 

12-10 

32 

12-24 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

338 

99 

9-27 

17 

1-12 

NONE 

4-  2 

20 

4-  2 

20 

4-22 

27 

5-  9 

30 

11-  7 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

182 

grass  valley 

102 

9-27 

18 

1-12 

NONE 

1-13 

20 

4-  2 

24 

4-22 

27 

4-22 

27 

11-  7 

29 

12-10 

26 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

253 

232 

199 

nA  1    t"tt^  t 

98 

8-16+ 

2 

1-12 

1-28 

16 

4-20 

20 

4-23 

23 

4-24 

27 

6-29 

31 

10-  7 

31 

10-27 

23 

10-27 

23 

11-21 

17 

12-  7 

14 

313 

215 

167 

166 

100 

JESS  VALLEY 

20 

6-29 

26 

6-29 

28 

10-16 

32 

10-24 

28 

10-31 

22 

1 1  -21 

11 

11-21 

11 

21  3 

212 

191 

117 

LAKEPORT 

103 

8-  7+ 

17 

1-12 

NONE 

1-13 

20 

1-27 

23 

3-18 

26 

4-23 

32 

11-16 

29 

12-10 

26 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

318 

267 

LAKESHORE 

104 

8-  7 

22 

1-27 

NONE 

NONE 

1-27 

22 

4-16 

27 

4-21 

30 

11-  1 

32 

11-21 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

219 

194 

LAKE  SPAULDING 

87 

8-28 

9 

4-  2 

4-22 

12 

4-22 

12 

4-24 

23 

5-12 

26 

6-30 

32 

10-12 

30 

10-27 

28 

11-  7 

24 

11-16 

20 

12-10 

16 

232 

208 

197 

168 

104 

LAKE  SPAULDING  DAM 

86 

9-26  + 

5-11 

26 

6-30 

32 

8-25 

27 

8-25 

27 

106 

56 

LAS  PLUMAS 

103 

9-26 

24 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1-15 

28 

1-27 

31 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

MANZANITA  LAKE 

86 

8-  8 

3 

1-11 

4-21 

8 

4-23 

19 

5-10 

24 

6-29 

28 

6-29 

28 

8-24 

32 

10-26 

28 

11-16 

17 

11-16 

17 

11-19 

16 

212 

207 

190 

119 

56 

MARYSVILLE 

104 

6-18 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

28 

1-25 

32 

11-21 

31 

12-  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

300 

MC  CLOUD 

95 

8-  8 

0 

1-12 

3-18 

14 

4-20 

17 

4-23 

24 

5-  1 

28 

6-29 

30 

9-16 

32 

10-27 

27 

11-  1 

24 

11-21 

18 

12-10 

16 

267 

215 

192 

179 

79 

MINERAL 

89 

9-  8  + 

8 

4-16  + 

4-21 

10 

4-21 

10 

4-24 

23 

5-13 

27 

6-  4 

31 

7-  2 

32 

10-24 

26 

11-16 

21 

11-21 

14 

11-21 

14 

214 

214 

206 

164 

28 

MONTICELLO  DAM 

102 

9-  4 

27 

1-20+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

3-15 

32 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

187 

271 

MOUNT  SHASTA   WB  CITY 

93 

8-  7+ 

5 

1-12 

4-16 

16 

4-20 

17 

4-20 

17 

4-23 

27 

6-29 

31 

10-23 

32 

10-27 

27 

11-16 

23 

12-11 

18 

NONE 

235 

210 

116 

NEVADA  CITY 

94 

8-17 

11 

1-12 

1-19 

16 

1-21 

20 

3-18 

24 

4-22 

28 

5-12 

31 

10-27 

32 

11-16 

26 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

264 

208 

166 

See  reierence  notes  ioUowing    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1963 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


16' or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28'  or 

24"  or 

20'  or 

16' or 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 
© 

0 
© 

0 

0 

0 

© 

© 

© 

o 

m 

0) 

cn 

© 

S 

a 

ID 

S 

© 

E 

B 

B 

a 

ffi 

B 

0 

s 

© 

f 

© 

B 

© 

6 

0 

0 

0 

0 

£ 

Q 

"15 

Q 

— 5 — 

—  

0 



<a 

JH- 

Q 

Jl^ 

Q 

— 

Q 



Q 





— —  

© 

— _- — 

© 

<N 

" 

ORLANO 

9-  5 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-23 

24 

3-1  5 

27 

4-16 

32 

11-18 

32 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

OROVILLE 

loa 

9-  4 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-21 

27 

1-25 

31 

11-21 

31 

12-  7 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

300 

PARADISE 

100 

9-27 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

3-18 

28 

4-21 

29 

11-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PLACERVILLE 

102 

9-27 

1 6 

1-12 

1-12 

16 

1-14 

20 

1-20 

2  3 

4-  2 

28 

4-22 

31 

11-  7 

31 

12-  4 

28 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

325 

246 

199 

PLACERVILLE  IFG 

101 

9-27 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

2  8 

4-22 

32 

11-21 

31 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

331 

213 

PLAT INA 

99 

9-  4+ 

1-12 

1-20 

16 

1-28 

19 

3-17 

22 

4-20 

28 

5-  9 

30 

10-27 

32 

1 1-18 

28 

12-1 1 

19 

12-1 1 

19 

NONE 

212 

171 

POf?TOLA 

92 

9-  4 

1-13 

4-22 

12 

4-23 

17 

4-24 

22 

6-29 

26 

6-30 

30 

7-  2 

32 

6-25 

27 

10-24 

24 

10-31 

17 

11-18 

16 

210 

191 

163 

57 

OUINCY  RS 

98 

8-  8 

6 

1-13  + 

1-27 

11 

3-13 

18 

4-20 

23 

4-24 

25 

5-10 

30 

8-24 

32 

11-19 

28 

11-21 

20 

11-21 

20 

12-  7 

16 

314 

253 

215 

209 

106 

RED  BLUFF  WB  AP 

105 

9-  4+ 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-26 

25 

3-17 

30 

12-12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

REDDING  FIRE  STA  1 

107 

9-  4+ 

25 

1-15 

NONE 

NONE 

NONE 

1-27 

26 

3-17 

30 

12-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

ROCKLIN 

106 

9-27 

1 9 

1-13 

1-15 

20 

1-21 

22 

1-2  5 

28 

4-  3 

30 

11-18 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

SACRAMENTO  WB  AP 

lOA 

9-26+ 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

1-17 

24 

1-21 

26 

3-15 

31 

12-10 

30 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

I? 

SACRAMENTO  WB  CITY 

103 

9-26 

27 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

27 

1-22 

32 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

SHASTA  DAM 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

32 

12-  9 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRAVILLE  RS 

9A 

8-  8 

-  8 

1-12 

4-21 

15 

4-22 

18 

4-23 

23 

6-2  9 

26 

6-30 

32 

7-  3 

32 

10-13 

27 

10-27 

24 

11-  1 

19 

11-21 

13 

214 

193 

167 

106 

3 

SODA  SPRINGS  1  E 

80 

9-  4 

1-12 

4-24 

15 

5-  9 

19 

5-12 

22 

6-30 

28 

6-30 

28 

8-25 

32 

10-12 

27 

11-  1 

24 

11-  6 

16 

11-  6 

16 

196 

181 

173 

56 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

105 

9-  4 

21 

1-20 

NONE 

NONE 

1-27 

24 

1-27 

24 

4-21 

32 

11-16 

32 

12-  3 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

STRAWBERRY  VALLEY 

95 

8-16  + 

18 

1-13  + 

NONE 

1-13 

18 

4-21 

22 

4-21 

22 

5-12 

31 

11-  7 

30 

11-16 

26 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

233 

209 

179 

TURNTABLE  CREEK 

101 

9-  5 

27 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

4-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TWIN  LAKES 

77 

9-  3  + 

-  7 

4-  2 

5-12 

13 

5-12 

13 

6-29 

22 

6-30 

28 

6-30 

28 

8-  4 

31 

10-12 

18 

10-12 

16 

10-12 

18 

11-  7 

1 1 

179 

153 

105 

104 

35 

UPPER  LAKE  RS 

101 

9-26  + 

14 

1-12 

1-12 

14 

1-22 

19 

3-  4 

24 

3-18 

26 

4-23 

32 

10-31 

31 

11-21 

2  7 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

262 

191 

VACAVILLE 

104 

8-15 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

1-25 

27 

4-21 

32 

11-21 

31 

12-11 

25 

12-12 

23 

NONE 

NONE 

326 

320 

214 

VOLTA  PH 

98 

9-26  + 

1-12 

15 

1-12 

15 

1-28 

24 

4-20 

28 

4-21 

30 

11-21 

30 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

2  35 

214 

WHI SKEYTOWN  RES 

105 

1  9 

1~1  1 

NONE 

1-14 

20 

1-14 

20 

3-18 

27 

4-20 

31 

12-10 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

WILLIAMS 

103 

6-16 

23 

1-19+ 

NONE 

NONE 

1-19 

23 

1-23 

27 

4-  1 

32 

12-12 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

255 

WILLOWS 

103 

6-18 

22 

1-20  + 

NONE 

NONE 

1-23 

24 

3-15 

27 

4-  2 

32 

11-22 

32 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

WINTERS 

103 

6-18 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

1-2  5 

28 

1-27 

32 

11-22 

31 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

299 

WOODLAND  1  WNW 

106 

6-18 

2 1 

1    14  + 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

1-22 

25 

4-21 

31 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

NORTHEAST  INTERIOR  BASIN  03 

BOCA 

8-  8 

4-23 

15 

4-23 

15 

5-12 

23 

5-16 

28 

6-30 

30 

7-  2 

31 

7-  4 

28 

10-  7 

22 

10-27 

1  7 

11-18 

15 

148 

49 

BR  I DGEPOR  T 

88 

8-  6 

-19 

1-12 

4-28 

16 

5-12 

18 

6-29 

24 

6-29 

24 

6-30 

29 

7-  1 

32 

7-  3 

28 

10-  6 

24 

10-12 

20 

10-27 

16 

182 

153 

CEOARV I LLE 

1-26 

15 

4-21 

20 

4-22 

23 

4-23 

26 

5-10 

31 

10-24 

32 

10-27 

27 

11-18 

24 

11-21 

19 

12-  7 

16 

210 

187 

167 

DONNER  MEMOR I AL  ST  PK 

90 

8~  8 

"lO 

1~1  3+ 

4-24 

16 

4-24 

16 

4-28 

23 

5-16 

28 

6-30 

30 

7-  4 

32 

6-  4 

26 

10-31 

22 

11-16 

20 

11-22 

10 

212 

206 

DOYLE  5  SSE 

97 

8-  8 

-  2 

1-13+ 

1-28 

10 

4-22 

18 

4-22 

18 

4-2  3 

25 

6-29 

30 

10-13 

32 

10-31 

23 

10-31 

23 

11-21 

20 

12-  4 

16 

310 

213 

192 

191 

106 

FLEMING   FISH  +  GAME 

96 

8-  7 

-  3 

1-12 

1-28 

1  4 

4-16 

19 

4-2  3 

24 

4-24 

27 

6-29 

30 

10-12 

32 

1  0-24 

28 

10-31 

22 

11-18 

18 

12-  7 

16 

313 

216 

191 

163 

105 

FORT  BIDWELL 

95 

8-  7 

-  6 

1-12 

4-  2 

1  5 

4-21 

18 

4-23 

24 

4-28 

28 

6-29 

31 

10-12 

32 

1  0-13 

28 

10-27 

23 

10-31 

19 

11-21 

1  5 

233 

193 

187 

168 

105 

ME  Y  E  R  S   4   S W 

4-2  3 

14 

5-  9 

20 

5-12 

24 

6-26 

25 

6-30 

30 

7-  1 

31 

8-25 

28 

10-10 

23 

1 1  -  6 

19 

11-  7 

15 

7^^ 

*i 

MONO  LAKE 

90 

B-1  5 

2 

1-12 

4-21 

15 

4-22 

18 

4-26 

24 

5-12 

27 

5-12 

27 

10-12 

30 

11-  7 

25 

11-16 

18 

11-16 

18 

12-11 

16 

234 

208 

7Q 

1  79 

153 

SQUAW  VALLEY 

85 

8-  8 

- 

5-  9 

20 

5-  9 

20 

5-12 

26 

6-30 

30 

6-  4 

31 

10-12 

27 

10-27 

24 

11-  7 

19 

11-16 

12 

1  82 

171 

193 

35 

SUSANVILLE  AP 

97 

8-  7 

-  1 

1-12 

4-22 

13 

4-22 

13 

4-23 

22 

5-1  0 

26 

6-29 

29 

10-13 

31 

10-27 

26 

10-31 

22 

11-18 

20 

12-7 

14 

229 

210 

191 

170 

106 

TAHOE  ClTY 

83 

8-16 

-  2 

1-13 

4-22 

1 1 

4-23 

1  8 

5-  9 

24 

5-11 

27 

6-30 

32 

10-12 

29 

10-31 

27 

11-  4 

22 

11-16 

20 

12-10 

16 

232 

207 

179 

173 

104 

~i  ^ 

1 4 

4-30 

19 

5-12 

2 1 

8-  3 

30 

8-24 

26 

10-13 

22 

10-28 

18 

11-  1 

12 

\ 

TRUCKEE  RS 

OQ 

4-26 

16 

5-  9 

19 

5-10 

23 

6-2  9 

26 

6-30 

29 

7-  3 

32 

10-  7 

28 

10-27 

23 

U-18 

14 

11-16 

14 

193 

1  70 

100 

34 

woodfords 

Ql 

91 

ft  7 

1-12 

4-22 

16 

4-22 

16 

4-23 

24 

4-2  3 

24 

6-10 

30 

10-31 

31 

11-  7 

22 

11-  7 

22 

11-22 

20 

12-11 

11 

23  3 

214 

198 

198 

143 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BEN  LOMOND 

Ofl 

"i 

NONE 

NONE 

1-13 

22 

1-21 

28 

3-19 

32 

11-21 

32 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

32  5 

247 

BE  R  KELE  Y 

ftft 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

m  lO  1  I  fir.  A ur 

92 

"^-26 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

28 

1-28 

32 

12-12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

CARMEL  VALLEV 

96 

9-25 

23 

1-12 

NONE 

NONE 

1-12 

23 

1-19 

26 

3-  4 

32 

1 1-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

1-1^ 

NONE 

NONE 

1  12 

24 

1-13 

26 

1  28 

32 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

1  OH 

9-27 

18 

NONE 

1-15 

18 

1-20 

22 

1-23 

25 

3-20 

31 

11-22 

31 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

247 

HALF  MOON   BAY   Z  NNW 

75 

10-11 

32 

1-1  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HOLL I STER 

103 

9  26 

16 

1  13 

1-13 

16 

1-18 

20 

1-21 

24 

1-22 

27 

4-  2 

32 

11-18 

31 

11-22 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

230 

KING  CITY 

105 

9-26 

18 

1-13 

NONE 

1-14 

20 

1-21 

23 

1-22 

25 

4-  2 

32 

11-18 

31 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

230 

L 1 VE RMORE  2  SSW 

1  -21 

24 

1-2  7 

26 

4-17 

31 

11-18 

29 

11-19 

26 

12-12 

22 

12-24 

20 

NONE 

325 

296 

LUo    uA 1 Ub 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

25 

4-1  B 

31 

11-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

212 

11/ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

28 

1-28 

32 

12-10 

30 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

316 

MONT  ERE  Y 

9  26 

28 

113+ 

NONE 

NONE 

~ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

81 

10-25 

31 

12-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-25 

32 

12-  1 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

f  ft 

1  ~i  ? 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

1-27 

28 

32 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

MOUNT  HAMILTON 

NONE 

1-12 

18 

4-  1 

24 

4-21 

26 

5-  9 

32 

11-16 

32 

11-21 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

214 

191 

nacimiento  dam 

9-7fi 

10 

115 

NONE 

1-13 

20 

1-16 

23 

1-23 

28 

4-21 

31 

11-22 

32 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

NEWARK 

94 

9-27 

24 

113 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-20 

28 

1-21 

29 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

OAKLAND  WB  AP 

94 

7-26 

30 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

r^ALU    ALIU    Ll'i  HALL 

1^ 

0~^7 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

1-22 

26 

3-16 

32 

12-10 

32 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

Paso  robles 

104 

9-27+ 

12 

1-13 

1-20 

16 

1-22 

19 

1-27 

22 

3-  4 

27 

4-  2 

30 

11-  1 

32 

11-22 

26 

12-  5 

22 

12-23 

20 

NONE 

335 

312 

26  3 

213 

Paso  robles  faa  ap 

105 

1-13 

1-13 

15 

1-21 

20 

1-25 

24 

1-25 

24 

4-21 

30 

11-16 

31 

12-  2 

26 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

320 

311 

211 

pinnacles  nm 

9  27  + 

1  5 

1-13 

1  5 

1-14 

20 

1-21 

23 

4-  2 

28 

4-17 

30 

10-31 

32 

1 1-22 

26 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

324 

234 

197 

PISHO  BEACH 

83 

10-25+ 

23 

3-23 

NONE 

NONE 

3-23 

23 

3-23 

23 

4-14 

32 

J  1-30 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

230 

PT  PlEDRAS  BLANCAS 

of 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEPOT 

NONE 

1-  8 

20 

1-22 

23 

1-22 

23 

4-  2 

31 

12-  7 

30 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

249 

PRIEST  VALLEY 

1  n4 

9-26 

9 

1  17 

1-20 

16 

1-26 

18 

3-17 

23 

4-22 

28 

5-12 

30 

10-31 

25 

10-31 

25 

11-22 

23 

12-12 

20 

NONE 

320 

250 

192 

REDWOOD  CITY 

99 

9-26 

24 

13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-20 

27 

1-22 

32 

12-11 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

RICHMOND 

95 

9-26 

30 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAINT   MARYS   COLL EGE 

NONE 

1-11 

20 

1-20 

21 

3-1  7 

27 

4-21 

31 

11-  I 

32 

12-10 

27 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

326 

SALINAS  2  E 

93 

9-26* 

?? 

1-1  7 

NONE 

NONE 

1-12 

22 

1-22 

28 

3-  4 

29 

12-10 

32 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

32  3 

Sal  I NAS   FAA  AP 

_ 

9 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

3-  4 

32 

12-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9ft9 

SAN   ANTONIO  MISSION 

106 

9  25 

1~14 

1-14 

12 

1-21 

19 

1-28 

21 

4-  2 

28 

5-12 

32 

10-31 

31 

11-22 

26 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

3X6 

234 

172 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

79 

9-24 

30 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

94 

7-26 

29 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN   FRANCISCO  FOB 

88 

9-26  + 

37 

12-16+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREGORIO  3  SE 

89 

7-26 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

1-20 

26 

3-12 

32 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

SAN  JOSE 

98 

9-26 

27 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

27 

1-20 

31 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

10 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

103 

9-27 

15 

1-12 

1-12 

15 

1-12 

15 

1-12 

15 

1-21 

25 

1-2  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  MATEO 

97 

7-26 

31 

12-13+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

334 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

97 

7-2b 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

1-21 

29 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

SANTA  CRUZ 

96 

9-25 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

1-20 

28 

4-21 

31 

12-11 

30 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

234 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTERS 

93 

9-27 

31 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

32 

12-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

101 

9-  4+ 

20 

1-14 

NONE 

1-14 

20 

1-21 

22 

1-27 

26 

4-21 

31 

11-  1 

32 

12-10 

27 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

325 

317 

194 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  442  - 


Table  3— Contmued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
196  3 


Last  spring  rnipirPMm  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

Station 

■s 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

m 

d. 

Q 

y. 

0. 

J) 

o 

d. 

d 

a 

M 
0) 

© 

« 

o 

g 

o 

g 

g 

© 

g 

© 

© 

B 

© 

B 

© 

B 

o 

0 

o 

o 

o 

s 

a 

3 

Q 

« 
Q 

« 
O 

Q 

Q 

Q 

© 

15 
Q 

,** 

Q 

© 

Q 

© 

15 
Q 

© 

o 

s 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

90 

9-27 

26 

1-14+ 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-23 

32 

303 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBRE80ARD  HILLS 

NONE 

NONE 

1-19 

22 

1-21 

26 

1-25 

32 

12-  7 

31 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

316 

ANTlOCH  PUMP  PLT  3 

110 

6-18 

21 

1-14+ 

NONE 

NONE 

1-19 

24 

1-23 

28 

3-18 

32 

12-  7 

30 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

264 

ASH  MTN 

108 

9-27 

23 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

23 

1-29 

26 

4-21 

32 

NONE 

226 

AUBERRy 

103 

9-26 

18 

1-14+ 

NONE 

1-14 

18 

1-21 

23 

4-  2 

28 

4-21 

32 

11-  7 

32 

12-  5 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

200 

BAKERSFIEUD  WB  AP 

107 

9-26 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-13 

20 

1-27 

25 

1-27 

25 

12-11 

31 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

318 

BALCH  PH 

" 

'-^^ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

26 

3-18 

32 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

SLACeWELLS  CORNER 

110 

7-14 

NONE 

11-19 

30 

12-  7 

28 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

- 

_ 

BUTTONWILLOW 

107 

9-27 

9 

1-13 

1-21 

16 

1-22 

19 

1-25 

24 

1-27 

26 

3-19 

32 

12-11 

27 

316 

245 

CALAVERAS  BIG  TREES 

89 

9-26-(- 

15 

1-13 

3-18 

16 

4-17 

20 

4-22 

23 

5-12 

26 

6-29 

30 

10-31 

31 

11-  1 

26 

12-10 

24 

12-11 

20 

NONE 

238 

232 

173 

124 

CAMP  PARDEE 

107 

9-27 

24 

1-13+ 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-19 

27 

4-17 

32 

11-21 

32 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

216 

cathay  bull  run  RCH 

20 

1  13 

NONE 

1-13 

20 

1-27 

24 

4-  2 

27 

4-17 

29 

11-21 

32 

12-11 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

CHERRY  VALLEY  DAM 

92 

8-16 

14 

1-12 

3-18 

16 

4-  2 

18 

4-22 

21 

5-12 

28 

5-12 

28 

11-  6 

32 

11-  7 

26 

12-10 

19 

12-10 

19 

NONE 

252 

232 

179 

178 

COALINSA 

105 

9-26 

18 

1-13  + 

NONE 

1-14 

20 

1-21 

24 

1-26 

25 

4-  2 

31 

11-22 

12-11 

2  7 

12-24 

1  9 

12-24 

19 

344 

337 

319 

234 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

108 

9-27 

15 

1-13 

1-13 

15 

1-20 

20 

1-23 

23 

1-25 

26 

3-  4 

31 

U-22 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE  . 

322 

263 

DENAIR 

103 

9-26 

20 

1-14+ 

NONE 

1-14 

20 

1-21 

21 

1-23 

27 

1-25 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DUDLEYS 

3-18 

12 

3-19 

20 

4-17 

23 

4-23 

27 

6-29 

32 

10-31 

29 

11-  2 

26 

11-16 

24 

12-12 

20 

NONE 

268 

215 

ELECTRA  PH 

107 

9-26 

21 

1-14+ 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

3-13 

27 

4-17 

29 

12-10 

30 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

237 

FIVE  POINTS   5  SSW 

105 

9-26 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-20 

23 

1-25 

26 

4-  2 

32 

12-13 

27 

322 

234 

FRESNO  WB  AP 

107 

9-26 

19 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

1-21 

23 

1-25 

28 

1-25 

28 

12-12 

31 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

321 

FRIANT  GOVT  CAMP 

110 

9-28+ 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

1-26 

28 

3-18 

31 

12-13 

27 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

270 

GIANT  FOREST 

4-22 

16 

4-27 

19 

4-26 

21 

5-13 

27 

6-  6 

" 

10-12 

26 

10-12 

28 

11-16 

22 

12-10 

15 

12-10 

15 

232 

227 

202 

192 

126 

GLENNVILLE 

98 

9-26 

8 

1-13 

1-20 

14 

1-28 

18 

3-  4 

24 

4-22 

26 

5-12 

30 

11-  2 

30 

11-  8 

26 

11-22 

23 

12-11 

20 

NONE 

317 

263 

200 

174 

GRANT  GROVE 

80 

9-30t 

11 

12-10+ 

4-22 

16 

4-27 

20 

5-12 

24 

5-1  3 

26 

6-  6 

32 

10-12 

1 1  -  7 

11-17 

232 

204 

179 

152 

126 

HANFORD 

105 

9-26 

15 

1-13 

1-13 

15 

1-20 

18 

1-23 

23 

1-25 

26 

4-  2 

32 

11-22 

30 

12-13 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

234 

HETCH  HETCHY 

9* 

9-27 

16 

1-12 

1-12 

16 

3-18 

20 

4-  2 

21 

4-22 

27 

5-12 

31 

11-  7 

29 

11-18 

28 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

252 

210 

179 

79 

4-  2  + 

4-27 

14 

5-12 

20 

6-12 

20 

5-13 

28 

6-29 

32 

10-11 

31 

10-12 

26 

11-  7 

21 

11-16 

16 

11-16 

16 

203 

179 

152 

IDRIA 

100 

9-26* 

15 

1-12 

1-12 

15 

1-12 

15 

4-21 

24 

4-26 

27 

4-26 

27 

11-  7 

31 

11-16 

28 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

234 

204 

195 

KERN  RIVER  PH  I 

109 

9-26 

28 

1-12 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

28 

1-28 

30 

320 

KERN  RIVER  PH  3 

102 

9-27 

14 

1-14 

1-14 

14 

1-22 

20 

1-26 

24 

3-  4 

26 

4-  2 

32 

11-16 

32 

11-22 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

226 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

106 

8-16+ 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-15 

24 

1-26 

27 

3-18 

32 

12-11 

31 

12-13 

26 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

342 

321 

268 

kettleman  sta 

NONE 

NONE 

1-  1 

23 

1-25 

27 

1-26 

31 

12-  4 

32 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

108 

9-27 

17 

1-12 

NONE 

1-15 

20 

1-25 

24 

3-  4 

28 

4-  2 

32 

11-18 

30 

12-11 

26 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

332 

282 

230 

le  grand 

105 

9-26 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

1-25 

27 

4-  2 

32 

12-13 

25 

NONE 

322 

253 

LEMON  COVE 

105 

9-26 

21 

1-12 

NONE 

NONE 

1-26 

24 

1-27 

25 

3-17 

32 

12-10 

32 

12-23 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

330 

268 

LINDSAY 

106 

6-17 

19 

1-13 

NONE 

1-14 

20 

1-21 

24 

1-26 

26 

1-27 

30 

12-11 

31 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

318 

LOD I 

NONE 

1-21 

20 

1-21 

20 

1-25 

2S 

3-18 

32 

11-18 

32 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  BANDS 

lOli 

7-14  + 

19 

1-13 

NONE 

1-20 

20 

1-20 

20 

1-25 

26 

3-17 

32 

11-22 

29 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

250 

MADERA 

106 

6-18 

18 

1-13 

NONE 

1-13 

1  8 

1-20 

24 

1-2  5 

27 

4-21 

29 

12-13 

28 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

236 

MANDEVILLE  ISLAND 

98 

8-15 

20 

1-15+ 

NONE 

1-15 

20 

1-16 

24 

1-23 

27 

1-27 

31 

11-  1 

32 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

276 

MARICOPA 

109 

9-26 

19 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

1-13 

19 

1-22 

26 

1-22 

26 

11-22 

22 

11-22 

22 

11-22 

22 

NONE 

NONE 

313 

304 

304 

MERCED  FIRE  STA  2 

NONE 

NONE 

1-21 

21 

1-23 

27 

3-18 

32 

12-11 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

32* 

268 

MODESTO 

104 

9-26 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

1-15 

24 

1-21 

27 

1-25 

32 

12-10 

31 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

319 

NEWMAN   2  NW 

101 

8-15  + 

18 

1-13 

NONE 

1-20 

20 

1-20 

20 

1-25 

26 

3-16 

32 

11-22 

30 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

249 

NORTH  FORK  RS 

100 

9-27 

16 

1-13 

1-13 

16 

1-15 

20 

4-  2 

24 

4-22 

27 

4-29 

30 

11-  7 

31 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

232 

192 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

102 

6-18 

18 

1-12 

NONE 

1-12 

18 

1-20 

23 

3-  4 

27 

3-  4 

27 

11-21 

32 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONB 

282 

262 

ORANGE  COVE 

105 

9-27 

1 9 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

1-21 

22 

1-26 

26 

3-18 

32 

12-13 

28 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

270 

PANOCHE  CREEK 

105 

9-27 

NONE 

1-26 

31 

12-11 

32 

12-12 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

- 

319 

PORTERVILLE 

106 

9-27 

21 

1-14+ 

NONE 

NONE 

1-26 

23 

1-27 

25 

1-26 

30 

12-11 

31 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

317 

POSEY  3  E 

89 

9-26+ 

9 

1-13 

4-  2 

16 

4-22 

18 

4-22 

IS 

4-24 

27 

5-12 

10-12 

32 

11-17 

26 

11-21 

24 

12-12 

19 

NONE 

234 

213 

207 

153 

SALT  SPRINGS  PH 

95 

9-27+ 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

4-17 

24 

4-21 

28 

5-12 

" 

11-  7 

32 

12-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

179 

San  lu  I  s  dam 

104 

6-17 

NONE 

- 

1-21 

21 

1-26 

26 

3-13 

31 

12-10 

32 

12-11 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

31 7 

272 

sonora 

104 

9-27 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

4-  2 

24 

4-  2 

24 

4-17 

" 

11-  7 

32 

11-22 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

204 

SO   ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

91 

8-15 

12 

3-18+ 

3-18 

1 2 

3-24 

19 

4-27 

24 

5-12 

27 

6-29 

32 

10-12 

30 

11-  7 

25 

12-10 

1  7 

12-10 

17 

NONE 

261 

227 

179 

105 

STOCKTON  WBAP 

103 

6-17 

19 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

1-21 

22 

1-23 

28 

3-18 

ll 

12-10 

29 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

267 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

100 

9-27+ 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-20 

23 

1-2  3 

28 

1-26 

30 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

NONE 

NONE 

1-18- 

22 

1-23 

28 

3-18 

« 

11-22 

30 

12-11 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

249 

TEHACHAPI 

91 

9-30+ 

13 

1-14 

1-20 

15 

1-27 

20 

3-  5 

21 

4-24 

26 

5-12 

32 

11-  1 

30 

11-18 

24 

11-16 

24 

12-12 

19 

NONE 

319 

256 

208 

173 

NONE 

NONE 

1-13 

21 

1-28 

26 

1-28 

26 

12-  3 

31 

12-12 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

318 

309 

THREE  RIV  EDISON  PH  2 

106 

9-27 

18 

1-13 

NONE 

•1-14 

20 

1-20 

23 

1-26 

27 

4-22 

32 

11-22 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

214 

TIGER  CREEK  PH 

100 

9-27+ 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-19 

24 

3-1  6 

26 

4-22 

32 

11-16 

32 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

208 

TRACY  CARBONA 

102 

8-16 

19 

1-20 

NONE 

1-20 

19 

1-20 

19 

1-25 

25 

3-17 

32 

11-22 

32 

12-12 

24 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

326 

321 

250 

TRACY  PUMPING  PLANT 

103 

6-17 

18 

1-13 

NONE 

1-13 

18 

1-20 

24 

1-25 

26 

1-25 

26 

12-  7 

32 

12-12 

24 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

326 

321 

316 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-21 

26 

1-26 

32 

12-10 

32 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

316 

WASCO 

103 

9-27  + 

19 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

1-21 

24 

1-26 

27 

1-27 

31 

12-11 

32 

12-13 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

316 

YOSEMITE  NP 

98 

8-15 

15 

1-13  + 

1-20 

16 

5-11 

32 

11-17 

26 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

252 

209 

174 

SOUIH  COAST  DRAINAGE  06 

ALPI NE 

107 

9-29 

1  9 

1-13 

NONE 

1-13 

19 

1-13 

19 

1-20 

26 

3-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

104 

9-28 

40 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

105 

9-12 

19 

1-14 

32 

26 

NONE 

NONE 

283 

209 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

101 

9-12 

20 

1-14  + 

NONE 

1-14 

20 

1-14 

20 

1-26 

28 

4-25 

31 

11-18 

32 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

207 

BIG  BEAR  LAKE 

87 

7-14 

-  6 

12-12 

4-27 

10 

5-12 

19 

6-24 

24 

6-26 

27 

6-30 

32 

7-  2 

31 

7-  6 

28 

10-12 

21 

11-  8 

17 

11-17 

14 

204 

180 

110 

10 

2 

BON  I TA 

108 

9-27 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-13 

20 

1-14 

26 

1-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BURBANK   WB  AP 

106 

9-28+ 

30 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CABRILLO  NM 

103 

9-26 

35 

1-13 

NONE 

CACHUMA  DAM 

107 

9-29 

26 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

27 

1-23 

31 

12-11 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

CAMPO 

103 

9-12 

15 

1-14 

1-14 

15 

3-  5 

20 

4-22 

23 

5-12 

27 

5-15 

30 

11-  8 

32 

11-17 

28 

12-13 

22 

NONE 

NONE 

235 

189 

177 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

110 

9-28 

20 

1-14 

NONE 

1-14 

20 

1-14 

20 

1-22 

28 

4-24 

32 

12-10 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

230 

CHULA  VISTA 

108 

9-27 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-14 

24 

1-14 

24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

107 

9-25 

27 

1-13 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

269 

CORONA 

107 

9-28  + 

24 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-15 

27 

1-24 

32 

12-13 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

CULVER  CITY 

111 

9-26 

28 

1-1  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

1-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUYAMA 

103 

8-17 

6 

1-13 

1-14 

15 

1-26 

20 

3-  5 

24 

4-22 

26 

4-22 

26 

11-  8 

32 

11-17 

28 

12-11 

22 

12-12 

18 

NONE 

320 

281 

209 

200 

CUYAMACA 

94 

7-25 

10 

1-14 

1-19 

16 

1-27 

18 

4-23 

23 

4-28 

27 

4-29 

30 

10-13 

32 

11-17 

25 

U-IB 

12-11 

19 

NONE 

318 

209 

203 

167 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

106 

9-28 

25 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-18 

27 

3-16 

32 

12-101 32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

EL  CAPITAN  DAM 

111 

9-12 

24 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-13 

24 

1-14 

32 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

ELSINORE 

108 

9-12 

15 

1-14 

1-14 

15 

1-18 

17 

1-22 

23 

3-16 

25 

4-11 

32 

11-17 

31 

11-19 

26 

12-13 

23 

NONE 

NONE 

325 

248 

220 

ESCONDIDO 

105 

9-27+ 

23 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-20 

27 

1-23 

31 

12-12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

FONTANA  KAISER 

108 

9-28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

12-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GILLESPIE  FIELD 

111 

9-25 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-22 

28 

1-22 

28 

12-  5 

32 

12-12 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

317 

HENSHAW  DAM 

103 

9-12 

11 

1-14 

1-18 

16 

1-27 

20 

3-16 

24 

4-25 

26 

5-15 

31 

11-17 

27 

11-17 

27 

12-  6 

24 

12-13 

20 

NONE 

320 

265 

206 

166 

lOYLLWILD  RS 

94 

6-13 

8 

1-13 

3-19 

10 

4-27 

18 

4-27 

18 

5-12 

26 

6-24 

32 

10-13 

31 

11-16 

26 

11-17 1 24 

12-12 

19 

NONE  1 

229 

204 

186 

111 

Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3 — Continued   


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  mininmm  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  '  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

23°  or  below  ' 

|32-  or  below 

Date 

Temp.  1 

;Dale 

|Temp.| 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

JULIAN  WYNOLA 

101 

9-11 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-19 

22 

4-11 

26 

?  \n 

29 

28 

244 

190 

LA8UNA  BEACH 

108 

9-26 

30 

1-14 

NONE 

NONE 

NONF 

NONF 

NONF 

LA  HESA 

107 

9-27+ 

27 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

113 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

LOMPOC 

89 

9-27 

24 

1-16 

NONE 

NONE 

1-16 

24 

1-21 

25 

4-  2 

32 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH 

108 

9-26 

34 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  AP 

110 

9-26 

25 

1-13 

NONE 

1  II  ^ 

_ 

NONF 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  AP 

1 10 

9-26 

30 

1-13 

NONF 

NnwF 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

109 

9-26 

34 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

MILL   CREEK  2 

100 

9-28  + 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

21 

1-13 

21 

4-17 

32 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MT   BALDY  NOTCH 

82 

8-14+ 

0 

1-13 

4-25 

16 

4-28 

18 

4-29 

22 

6-11 

28 

6-12 

30 

10-20 

32 

11-  7 

21 

11-  7 

21 

11-21 

18 

12-10 

10 

229 

207 

192 

149 

130 

MT  WILSON  FC  3366 

89 

9.-28 

1 5 

1-12 

16 

18 

24 

, 

11- 

..y 

1 1  -  7 

27 

11-21 

22 

NONE 

NONE 

209 

194 

1  79 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

107 

9-26 

33 

1-13 

NONF 

NONF 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

OCEANSIOE 

108 

9-26 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OJAI 

109 

9-28  + 

22 

1-13 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-20 

25 

3-19 

32 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

OXNARD 

99 

9-27 

33 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR  MTN  OBSY 

93 

9-12 

1  3 

I  13 

1  3 

a 

_ 

4"2  7 

28 

4-27 

28 

1 1  -  7 

31 

1 2-10 

28 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

237 

227 

194 

PASADENA 

108 

9-26+ 

nwc 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

283 

PERR 1 S 

Z  06 

i'm 

NONE 

NONE 

3-  5 

23 

3-^  5 

23 

4-21 

30 

11-16 

30 

12-13 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

211 

POINT  ARGUELLO  WB 

83 

11-10 

25 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

1-21 

28 

12-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

POMONA 

108 

9-26+ 

21 

1-13 

NONE 

NONE 

1-15 

24 

1-20 

25 

4-  2 

32 

12-11 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

RAMONA  SPAULDING 

109 

1  q 

1-18 

24 

4-1 1 

27 

4-24 

32 

11    1  fi 

30 

12-13 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

246 

208 

REOLANDS 

108 

a  t 

r> 

111 

NONC 

28 

3-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

9    28  + 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-20 

28 

3-  5 

32 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

RIVERSIDE  CITRUS  E  S 

109 

9-26 

24 

1-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-14 

27 

1-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  ANTONIO  CN  MOUTH 

102 

9-26  + 

29 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

no 
109 

9-11 

NONF 

NONF 

1-14 

24 

1-20 

26 

3-18 

31 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

SANDBERG  WB 

91* 

1  ~ 

12 

12 

24 

28 

32 

none'' 

11-21 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

209 

180 

SAN  DIEGO  WB  AP 

111 

9"26 

113 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

112 

9-28 

31 

4-  2  + 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SaN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

109 

9-28+ 

27 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

1-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  JACINTO 

9  11 

1  14 

NONE 

1  20 

19 

1  20 

19 

3-  5 

4-22 

32 

11  17 

29 

12-11 

28 

12-12 

2 1 

NONE 

NONE 

326 

281 

209 

SAN  PEDRO 

105 

9-26 

39 

1-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STA 

110 

9-26 

32 

1-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

105 

9-26 

29 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

103 

9-26 

26 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

26 

1-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CATALINA  WBAP 

NONE 

NONF 

NONF 

NONE 

SANTA  MARIA  WB  AP 

92 

9-27 

23 

111 
1-13 

WONF 

1 

51 

30 

12-  5 

wnNF 

324 

317 

SANTA  MONICA  PIER 

1  O^f 

9-26 

36 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

109 

9-26 

27 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

27 

4-21 

31 

12-10 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

SUNLAND 

110 

9-28 

28 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

4-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TORRANCE 

108 

9-26 

zZ 

4-1  a 

32 

NONE 

w^wc 

NONF 

NONF 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

IT 

wnwc 

uriMc 

32 

NONE 

Mnur 

TWITCHELL  DAM 

106 

9~28 

24 

113* 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-23 

28 

1-23 

26 

12-11 

^2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

UCLA 

107 

9-26 

36 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

107 

9-28+ 

25 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

25 

3-16 

31 

12-12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

VISTA  2  NNE 

106 

9-26 

NONE 

^ 

32 

NONE 

NrtNF 

NONF 

NONF 

NONE 

WARNER  SPRINGS 

11 

111 
1 

1 

20 

~ 

31 

11-  8 

11-18 

- 

12-12 

?4 

NrtNF 

NONE 

234 

208 

179 

YORBA  LINDA 

9  28  + 
* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

7 

r~:  _ 

1    1  f 

32  1  12-  4 

_ 

NONF 

NONF 

375 

311 

BARSTOW 

11 

1  9n 

17 

28 

32 

U-17 

?fll 

BEAUMONT  1  E 

105 

9-11 

23 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-27 

28 

4-24 

30 

11-18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

206 

BISHOP  WB  AP 

103 

8-15 

2 

1-13 

1-28 

14 

3-24 

20 

4-22 

22 

4-25 

27 

5-12 

32 

11-  1 

30 

11-  2 

26 

11-16 

24 

11-17 

18 

12-23 

15 

329 

238 

208 

191 

173 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

" 

2 

1-12 

4-22 

10 

5-12 

18 

5-12 

16 

6-11 

28 

6-24 

29 

10-11 

30 

10-12 

24 

10-12 

24 

11-  7 

18 

11-16 

13 

208 

179 

153 

123 

109 

BLYTHE 

I  1  ? 

7-24+ 

22 

. 

NONE 

NONE 

1-14 

1-22 

26 

1-28 

32 

12-  6 

1  2-1  2 

28 

NONF 

NONE 

NONE 

324 

31 2 

1  1  7 

7-25 

27 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

1-21 

30 

12-14 

NONE 

MflNF 

NONE 

NONE 

327 

eORREGO  SPRGS  3  NNE 

112 

21 

1-14+ 

1-14 

1-20 

27 

1-23 

32 

12-11 

32 

1  2-1,2 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

326 

322 

BRAWLEY  2  SW 

113 

9-10 

21 

1-14 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

1-21 

28 

1-23 

32 

12-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

CANT IL 

109 

8-14 

-  2 

1-13 

1-20 

10 

1-27 

18 

1-28 

21 

3-14 

28 

4-22 

29 

11-17 

25 

11-17 

26 

12-  4 

23 

12-12 

17 

NONE 

319 

310 

246 

209 

DAGGETT  FAA  AP 

16 

1  1  i 

1^1 

1 

28 

11-17 

32 

NONF 

NONE 

318 

794 

DEATH  VALLEY 

1 

71 

■>n 

1  11 

111 

Ti 

31 

12-13 

32 

MrtMF 

NONE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

95 

8-14+ 

-  4 

1-14+ 

1-30 

1  3 

3-14 

20 

4-11 

22 

4-21 

5-10 

32 

10-12 

111 

1117 

20 

1117 

20 

11-18 

15 

292 

248 

220 

194 

155 

EAGLE  MTN 

112 

7-15 

29 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CENTRO  2  SSW 

114 

9-26 

20 

1-13 

NONE 

1-13 

20 

1-20 

24 

1-21 

26 

1-22 

32 

12-12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

r A 1 KHUN  1 

7-1  i 

1  ^ 

~1  Q 

~ 

26 

12-11 

29 

NONE 

768 

GLAMIS  6  ENE 

110 

31 

MOMF 

NONE 

HAIWEE 

101 

7-15 

12 

i-i  3 

4-21 

16 

4-21 

16 

4-21 

16 

4-21 

16 

4-21 

16 

11-17 

11-22 

28 

12  12 

NONE 

NONE 

235 

215 

210 

HAYFIELD  PUMP  PLANT 

110 

9-12  + 

24 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-22 

28 

1-28 

32 

12-11 

30 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

317 

I mper I al 

114 

7-14 

24 

1-14+ 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

1-20 

27 

1-21 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IMPERIAL  FAA  AP 

a~i  ^ 

^ 

31 

12-13 

30 

NONE 

ONE 

NONE 

1 ndependence 

in? 

11-1 

31 

16 

TO 

19 

11a 

1  Q 

1  A 

?ft 

50 

29 

11-16 

25 

11-16 

J  191 

24 

12-11 

20 

NONE 

317 

297 

9flft 

INDIO  US  DATE  GARDEN 

114 

9  10 

21 

1  20 

NONE 

NONE 

1  20 

21 

27 

1~23 

32 

12-  8 

31 

1 2—14 

26 

NONE 

NONE 

326 

319 

inyokern 

107 

9-27  + 

1 

1-13 

1-20 

12 

1-27 

20 

1-28 

22 

3-23 

28 

4-  1 

32 

11-16 

32 

11-17 

28 

12-11 

24 

12-12 

18 

NONE 

319 

317 

239 

229 

IRON  MTN 

114 

7-25+ 

24 

1,-13 

NONE 

NONE 

1-13 

24 

1-14 

26 

1-21 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

88 

9-29+ 

10 

1-12 

1-X  3 

1 3 

3-18 

17 

4-22 

24 

4-28 

26 

5-12 

29 

11-  7 

32 

11-17 

26 

12-10 

1 9 

12-10 

19 

NONE 

267 

232 

1  A  Ml"  A  c:  T  CO 

1  nf 

8-14+ 

1-13 

1  -20 

1 2 

1-22 

20 

3-  5 

24 

3-14 

28 

4-22 

32 

11-17 

26 

11-17 

26 

12-  4 

24 

12-12 

19 

NONE 

324 

50 

9AQ 

LLANO  SHAWNEE   HILLS  RCH 

1  ni 

1  ~1  ^ 

I'l  ^ 

1-14 

1-14 

1 9 

32 

11-21 

32 

12-10 

28 

NONE 

99 

9AQ 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

7-25 

1ft 

17 

7fl 

32 

11-17 

26 

26 

22 

20 

NONE 

281 

74ft 
46 

71  n 

113 

9-  9 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1~14 

22 

122 

28 

123 

32 

12-13 

31 

NONE^ 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

MITCHELL  CAVERNS 

98 

8-13+ 

13 

1-12 

1-12 

13 

1-13 

20 

1-19 

24 

1-20 

28 

4-21 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MOJAVE  2  ESE 

105 

8-14+ 

11-  9 

31 

11-17 

25 

12-12 

17 

12-12 

17 

NONE 

MOUNTAIN  PASS 

97 

7-23  + 

4 

1-12 

1-19 

16 

1-20 

19 

4-21 

24 

4-21 

24 

4-27 

30 

11-19 

32 

11-21 

28 

12-10 

24 

12-11 

20 

NONE 

325 

233 

214 

206 

NEEDLES  FAA  AP 

115 

7-14 

23 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

23 

1-14 

23 

1-18 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3*1 

palmdale 

102 

8-15+ 

6 

1-13 

1-20 

16 

1-20 

16 

1-21 

23 

1-27 

27 

4-22 

31 

11-17 

29 

12-11 

23 

12-11 

23 

12-12 

19 

NONE 

326 

324 

318 

209 

PALMOALE   FAA  AP 

105 

8-14+ 

3 

1-13 

1-21 

15 

1-21 

15 

3-  5 

22 

4-22 

26 

4-2  2 

28 

11-16 

28 

11-16 

28 

12-  4 

24 

12-11 

19 

NONE 

324 

274 

208 

208 

Palm  springs 

116 

9-28+ 

22 

1-14 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

1-20 

28 

1-21 

29 

12-  9 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

322 

parker  reservoir 

113 

7-25  + 

27 

1-14+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

27 

1-20 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RANDSBUR6 

105 

7-19 

13 

1-13 

1-13 

13 

1-13 

13 

1-20 

24 

3-17 

25 

4-21 

29 

11-22 

31 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

215 

SQUIRREL   INN  2 

85 

7-24 

9 

1-13 

1-13 

9 

4-  2 

20 

4-22 

24 

4-27 

26 

5-12 

32 

11-  7 

30 

11-18 

28 

11-21 

21 

12-12 

17 

NONE 

254 

213 

205 

179 

THERMAL  FAA  AP 

114 

9-  9 

21 

1-14 

NONE 

NONE 

1-20 

23 

1-21 

26 

1-23 

31 

12-13 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

trona 

110 

7-15 

11 

1-13 

1-20 

16 

1-21 

18 

1-27 

22 

1-28 

26 

3-  5 

30 

12-  2 

32 

12-10 

28 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

321 

316 

272 

TWENTYNtNE  PALMS 

111 

7-24  + 

21 

1-14+ 

NONE 

NONE 

1-20 

23 

1-21 

27 

3-16 

31 

11-19 

31 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

337 

248 

VALYERMO  RS 

100 

7-25+ 

12 

1-13 

1-14 

16 

2-21 

20 

4-22 

23 

5-12 

26 

5-12 

28 

10-12 

30 

11-  6 

24 

11-  8 

24 

11-17 

18 

12-10 

16 

330 

269 

200 

160 

153 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

104 

8-15 

9 

1-13 

1-20 

14 

1-21 

19 

3-  5 

22 

3-18 

28 

4-22 

30 

11-17 

26 

11-17 

26 

12-11 

22 

12-12 

18 

NONE 

325 

281 

244 

209 

WHITE  MOUNTAIN  1 

72 

8-  6+ 

-11 

1-12 

5-12 

6 

6-24 

19 

6-24 

19 

6-30 

27 

5-30 

27 

7-  2 

28 

7-  2 

28 

8-31 

24 

10-12 

•  3 

10-12 

■  3 

61 

16 

66 

33 

33 

WHITE  MOUNTAIN  2 

58 

7-31  + 

-15 

4-  2 

6-24 

13 

6-25 

20 

6-29 

23 

6-29 

23 

6-30 

29 

7-  1 

31 

8-31 

22 

8-31 

22 

9-19 

20 

10-12 

13 

18 

66 

63 

63 

32 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  444  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND   MOVEMENT  California 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.48 

1.77 

B  3.38 

3.33 

B  5.52 

8.69 

9.32 

8.36 

5.36 

3.55 

1.50 

.82 

54.08 

1521 
50.7 
34.5 

1379 
65.4 
48.1 

1910 
- 

2071 
58.4 
43.5 

2984 
76.2 
50.7 

3834 
79.9 
53.3 

3859 
84.2 
53.9 

3110 
83.5 
54.2 

2383 
- 

1995 
73.6 
51.6 

1719 
_ 

2022 
_ 

28787 
_ 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 
DEP 

MAX 
MIN 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3.06 

1723 
67.8 
47.4 

3.40 

1247 
74.1 
53.7 

5.22 

1170 
80.9 
55.7 

5.31 

1066 
83.3 
58.5 

3.81 

932 
78.5 
58.0 

3.65 

1022 
79.4 
57.3 

1.93 

1240 
68.9 
52.3 

1.45 

1664 
59.9 
46.6 

.78 

1271 
55.1 
42.4 

_ 
- 
_ 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

2.08 

5.50 

9.11 

9.71 

8.91 

5.99 

2.16 

8  .48 

- 

- 

- 

- 

1131 

B  801 

859 

1645 

~- 

1262 

1410 

1197 

990 

856 

- 

TULELAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

\ 

B  3.01 

7.02 

8.15 

9.86 

8.43 

6.80 

3.66 

- 

- 

- 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

2.03 

2.23 

3.20 

3.19 

7.51 

10.89 

12.02 

11.02 

7.20 

4.56 

2  .00 

1.08 

66.93 

1649 
53.5 
36.7 

969 
67.3 
50.6 

66.6 
43.0 

68.6 
47.4 

1710 
81.9 
54.6 

2083 
89.9 
58.2 

1972 
92  .4 
50.9 

1548 
91.2 
61.6 

1342 
87.1 
50.2 

1526 
77.0 
54.5 

1819 
61.9 
46.2 

1363 
53.3 
39.6 

74.: 
51.1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 
DEP 
W IND 

8  1.16 

2  .03 

B  3.72 

B  4.03 

6.62 

B  9.13 

10.75 

8.49 

5.08 

B  3.57 

B  1.22 

.31 

57.11 

803 

899 

1583 

1540 

1106 

1253 

1372 

890 

780 

916 

1033 

329 

12504 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MiN 

S 

B  1.50 
.21 
1948 
48.2 
36.0 

1.89 
-  .07 
1730 
65.2 
48.1 

3.84 
-  .06 
2349 
65.3 
42.6 

3.76 
-2.13 
2385 
67.7 
45.1 

5.75 
-1.63 
2276 
79.7 
51.5 

10.78 
.55 
2539 
87.3 
54.8 

10.81 
-  .24 

2313 
90.0 
56.0 

8.93 
-  .98 
1867 
89.7 
55.4 

6.32 
-1.78 
1522 
84.1 
57.0 

4.07 
-1.19 
1583 
73.6 
51.6 

1.29 
-1.26 
1777 
58.8 
45.1 

.42 
-  .98 
1181 
46.3 
40.2 

60.36 
-  9.46 

23570 
71.3 
48.7 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B     .  94 

1.51 

3.35 

3.10 

5.48 

9.39 

10.95 

9.99 

6.92 

3.95 

1.10 

.24 

56.92 

1307 

1117 

1754 

1888 

1606 

1509 

1725 

1305 

1313 

1297 

1435 

562 

1592C 

LAKESHORE 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

B  1.56 
745 

B  1.46 
.02 

524 

B  3.00 
-  .01 

1081 

- 

1075 

5.48 
-  .67 
571 

7.82 
.23 

468 

9.43 
.44 

455 

8.72 
-  .21 

568 

6.51 
.  17 

469 

B  2.89 
-  .25 
462 

567 

.87 
-  .14 

355 

7451 

LAKE  SPAULOING  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  7.23 

B  8.40 

11.87 

11.14 

7.55 

B  5.20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B  1.33 

B  1.79 

2.83 

2.95 

5.73 

9.19 

10.40 

B  9.45 

6.51 

3.80 

1 .40 

.91 

55.  3C 

650 
55.4 
36.7 

593 
68.4 
50.2 

896 
66.6 
43.4 

766 
70.6 
45.3 

364 
84.3 
55.4 

571 
93.3 
59.3 

551 
96.3 
60.0 

95.4 
51.3 

90.5 
59.4 

77.2 
54.8 

651 
61.6 
45.9 

493 
53.4 
38.7 

76.1 
51. C 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1.76 

B  2.42 

B  2.20 

4.38 

6.82 

9.21 

8.57 

5.55 

2.80 

8  1.38 

1 .42 

708 

734 

991 

1088 

535 

760 

731 

55  7 

743 

577 

801 

591 

8916 

SHASTA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

S 

B  2.55 
.74 
1916 

B  1.66 
-  .48 
725 

B  3.44 
-  .12 

892 

6  3.26 
■-2.59 
846 

5.29 
-2.53 

735 

9.05 
-1.01 

920 

10.48 
-2.05 
812 

9.  32 
-1.86 

627 

6.97 
-1.55 

663 

B  3.72 
-1.47 

779 

B  1.95 
-  .85 
1181 

1.20 
-  .60 

1193 

58.90 
-14.37 
11489 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
DEP 
W I ND 

s 

3.22 
.94 
1833 

B  1.94 
-  .98 
1042 

B  3.74 
-  .48 

1602 

B  2.63 
-3.21 

1296 

4.87 
-1.74 

996 

8.70 
-  .15 

1580 

9.79 
-  .97 
1265 

9.34 
-  .94 
1105 

7.22 
-1.95 
931 

4.27 
-1.71 

908 

B  2.13 
-1.48 
1512 

1.75 
-1 .03 

1288 

59.61 
-13.70 

15358 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 
DEP 
W I  ND 

B  2.70 

5.41 

8.41 

9.85 

8.94 

6.23 

8  2.64 

8  1.05 

.54 

450 

- 

680 

680 

558 

757 

686 

518 

362 

272 

B  530 

228 

- 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN  03 

BOCA 

DEP 

s 

- 

- 

- 

- 

6.07 
-  .96 
1502 

6.48 
-2.29 
1374 

10.09 
-  .38 
1230 

9.59 
.05 

1068 

5.75 
-1.28 

839 

4.02 
-  .39 

950 

\ 

- 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

DEP 

WIND 

_ 

- 

_ 

B  3.57 

7.26 

7.58 

11.15 

10.68 

7.20 

3.82 

8  1.20 

- 

- 

B  1973 

1624 

1195 

1345 

1167 

952 

923 

887 

TAHOE  CITY 

DEP 
WIND 

s 

_ 

- 

_ 

1257 

B  4.94 
.57 

705 

5.94 
1.52 

478 

6.19 
.85 
451 

3.28 
-  .09 

455 

527 

- 

- 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 
DEP 

MAX 

1.32 

703 
55.1 
40.5 

B  1.46 

560 
69.1 
51.1 

2.98 

990 
70.4 
45.4 

3.70 

1200 
74.5 
48.5 

5.58 

1310 
81.4 
53.5 

B  7.29 

1390 
84.8 
55.3 

1347 
85.5 
57.3 

6.84 

1123 
85  .0 
58.0 

4.86 

700 
84.2 
50.9 

3.29 

509 
78.5 
56.0 

1.04 

472 
63.2 
48.3 

B  .93 

269 
54.4 
41.1 

10573 
73.  9 
51.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 
DEP 

B  1.64 

B  2.06 

3.  94 

3.82 

5.99 

B  8.94 

810.70 
- 

9.85 
- 

- 

4.03 

B  1.85 

1.51 

- 
- 

NEWARK 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.24 
-  .21 

865 

1.88 
-  .09 

780 

3.49 
-  .13 
1581 

4.11 
-  .91 
1551 

5.59 
-1.35 
1682 

8.57 
.  75 
2238 

6.55 
.54 
1662 

3.88 
-  .15 
1564 

B  1.77 
-  .33 

1374 

1.04 
-  .  31 

1270 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

.81 
-  .56 

B  1.63 
-  .44 

3.58 
-  .55 

3.92 
-2.58 

7.05 
-2.14 

10.37 
-1 .06 

11.72 
-  .50 

10.17 
-  .23 

7.25 
-  .89 

4.26 
-1.05 

1.52 
-  .71 

.42 
-  .99 

62.80 
-11.80 

1 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

DEP 

WIND 

s 

.57 
-  .13 

490 

1.00 
-  .  20 

500 

2  .04 
-  .  33 

619 

2.75 
-1 .44 

652 

4.  70 
-2.49 

538 

8.52 
-1.19 
724 

10.23 
-1.67 
744 

9.26 
-1.11 

593 

6.01 
—1.43 

539 

3.20 
—  .  82 

556 

.91 

588 

.34 

426 

49.53 
705? 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  c.Lm. 


Table  4  CONTINUED 


StatioD 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

$ 

1.75 

lill 
51.4 
33.6 

B  2.25 

1602 
65.6 
49.7 

4.57 

1760 
67.5 
43.4 

4.  77 
—1  55 
1576 
71.8 
45.2 

7.60 
—2 . 94 
1075 
84.8 
56.4 

11.85 
—2  .24 

1517 
88.7 
58.1 

15.11 
-1.31 

1418 
93.7 
60.9 

13.87 
-  ^39 

1278 
92.8 
61.3 

9.49 
-  ^  73 

1032 
89.3 
62.2 

5.61 
-  .59 
1021 
78.0 
55.7 

1.76 
-1.19 
1206 
60.7 
45.4 

.50 
—  _  93 

550 
46.1 
38.4 

79.14 
—10 , 83 

15245 
74.2 
50.9 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5  .87 
- 

8.07 
- 

7.25 
- 

4.82 
- 

2.36 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.52 
1564 

B  2.84 
1857 

6.11 

2498 

6.15 

2416 

11.27 

2495 

14.39 
2492 

17.14 
2173 

14.87 

1975 

10.51 

1805 

6.90 
1927 

3.00 
1996 

.96 
1459 

96.66 
24657 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  .74 

B  1.72 

2.73 

B  3.81 

B  5.17 

B  9.79 

11.33 

10.41 

B  7.23 

4.05 

1 .08 

B  .40 

59.46 

550 

665 

687 

620 

772 

1023 

1001 

842 

673 

538 

LODI 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

1.00 
1321 

1.81 
1325 

3.57 
1933 

4.20 
2059 

7.20 
1946 

10.63 
14 
2241 

B11.36 
2876 

9.61 
—  ^9 

1591 

6.89 
1377 

4.00 
1174 

1.32 

1530 

.33 
1164 

61.92 
20537 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.21 

1.79 

3.30 

4.38 

8.01 

10.14 

11 .05 

9.52 

6.56 

3.70 

1.79 

B  .26 

61 .  71 

B  2501 
34.0 

2390 
50.4 

2580 
46  !l 

3610 
47.  7 

4430 
54.6 

3830 
58.4 

3310 
91  1 
58!7 

2140 
91  1 
59)5 

1440 
6o!8 

960 
55  !l 

1510 
45.7 

1275 
47  1 
36!4 

29976 
50.6 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

B  .87 
2374 

B  1.37 
2374 

B  3.91 

1590 

3.71 
—1  61 

1677 

6.81 
—2  2  9 
1634 

10.74 
—1 . 32 

1825 

13.70 
—  .67 

1545 

11.18 
~1 . 13 
1295 

8.18 
-  .  12 

1469 

4.79 
—  ^  32 

1318 

B  .99 
—1 . 30 

2685 

.24 

—    _  9Q 

1353 

66.49 
—  9 , 74 
21140 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.68 

5  .60 

5.98 

10.02 

13.37 

14.97 

12.38 

9.22 

5.51 

B  1.95 

- 

1831 
49!3 

2794 
43!  5 

2493 
47.6 

2664 
55.0 

2948 
58.3 

2303 
92  2 
60.4 

1953 
91 . 1 
59.7 

1843 
87.4 
60.2 

1755 
76 . 2 
53.8 

1348 
60 . 0 
45.1 

- 

- 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

B  2.41 
- 

B  2.36 
1 8 

B  2.51 
"1  05 

B  1.75 
- 

4.30 
—2  .45 

5.09 
—2  1 1 

9.11 
—1 . 80 

9.74 

—    ^  gg 

B  7.12 
-1 . 26 

3.49 
-1.81 

B  1.89 
—1.08 

2.16 
—  ^  j2 

52.93 
— 15 . 72 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

2.36 

3.96 

4.64 

9.52 

12.93 

15.91 

15.49 

10.09 

6.01 

1.72 

.65 

- 

1660 
48!5 

2228 
44.0 

1945 
48.7 

3744 
53.4 

4349 
54!  7 

4110 
58!3 

4188 
58.5 

2896 
59.9 

2507 
54.5 

1452 
45.7 

1188 
39.4 

_ 
- 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

.96 

1.85 

3.11 

2.47 

7.14 

10.14 

9.15 

9.05 

5.49 

3. 14 

.89 

.16 

53.55 

400 
39)2 

340 
5l!6 

590 
46!3 

475 
50!  8 

1135 
54  ".6 

1350 
57!8 

1400 
58!7 

770 
50.4 

550 
5l!4 

430 
55!5 

330 
47.2 

121 
39.8 

7901 
5l!9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.26 

2.46 

4.64 

5.31 

10.24 

15.36 

16.75 

14.57 

B  5.45 

1 .  94 

.58 

1761 

2219 

3128 

3421 

6208 

6235 

6707 

5476 

3997 

2875 

1991 

1254 

45302 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

$ 

640 

B  5.11 
1.59 
459 
62.5 
43!6 

B  4.48 
-  .54 
844 
61.6 
39.2 

B  4.48 
-1.16 
647 
66.4 
42)7 

6.12 
-1.94 

571 

5l!3 

6.42 
-3.44 

737 

51^9 

10.84 
-1.41 
886 
92 . 5 
55.3 

8.99 
-2.20 

759 

59!l 

B  8.08 
-1.11 

655 

58!5 

B  4.20 
-2.57 

595 

51.9 

B  2.84 
-2.19 

B  590 
51.7 
4l!3 

3.08 
-  .78 
B  710 
55.7 
37.4 

8093 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.18 

2034 
57.0 
40.2 

3.27 

1677 
68.5 
47.9 

4.69 

2320 
67  4 
43!8 

5.41 

2099 
71  8 
46.3 

5.23 

1407 
77  1 
54^5 

7.36 
1545 
56.4 

9.19 
1201 
59!3 

8.77 
1154 
59^7 

5.75 
1193 

50  !o 

4.48 
1335 
54.7 

B  3.33 
1844 
45.1 

3.03 
1608 
41.0 

64.69 
19427 
50.7 

CHULA  VISTA 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

S 

3.58 

2028 
62  7 
42.2 

3.51 

2111 
55  6 
40.1 

5.90 

3171 
71  8 
46!  2 

6.84 

36  74 
49.0 

7.41 

3203 
55!  3 

5.55 

3029 
57!5 

7.  98 
2807 
5l!2 

7.35 
2808 
53.8 

6.65 
2130 
53.  7 

4.79 
1848 
S7!2 

3.58 
1710 

3.80 
1281 
39.8 

67.94 

29800 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

EVAP 

DEP 

WIND 

s 

2.61 
12 

846 

B  3.98 
1  14 
783 

4.87 
1080 

B  5.62 
1131 

6.74 
1076 

7.62 
1140 

10.70 
993 

9.38 
854 

B  8.25 

858 

4.52 
649 

B  3.06 
855 

3.45 
830 

70.81 
11105 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

3.33 

B  4.50 

4.93 

4.85 

4.60 

6.65 

8.50 

8.49 

5.82 

4.73 

3.69 

4.00 

65.19 

2260 
58.0 
38.0 

2028 
71.0 
50.5 

2206 
69.6 
43.6 

2019 
73.0 
46.4 

1379 
75.4 
53.4 

1500 
83.8 
54.8 

1493 
85.9 
55.7 

1493 
86.5 
57.5 

1413 
85.6 
58.6 

1560 
77.4 
55.6 

1999 
66.5 
46.2 

2158 
62.2 
40.3 

21508 
74.  7 
50.1 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

4.19 

6.21 

11.36 

14.76 

21.41 

22.20 

27.78 

23.85 

14.82 

11.25 

6.54 

3.85 

168.23 

1339 
57.3 
35.1 

1188 
75.5 
51.5 

2695 
76.6 
48.5 

3517 
83.0 
53.7 

3275 
93.6 
62.5 

3488 
95.8 
66.5 

3251 
100.0 
70.5 

2850 
99.3 
71.3 

1431 
95.5 
59.0 

1423 
85.9 
62.8 

1565 
70.5 
48.7 

847 
50.9 
38.4 

26869 
83.3 
56.5 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.67 

290 
61.8 
39.7 

4.56 

478 
77.1 
51.3 

6.85 

1066 
79.6 
50.0 

9.02 

1183 
84.  9 
53.6 

12.44 

1562 
95.7 
61.1 

13.53 

1585 
99.1 
63.6 

14.44 

858 
107.7 
72.2 

11 .  91 

728 
105.5 
74.7 

8.58 

1570 
101 . 1 
70.4 

6.21 

486 
92  .4 
65.1 

3.22 

306 
75.9 
53.1 

2.28 

157 
65.9 
43.8 

95.81 

10279 
87.  3 
58.2 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER  IN  PAN. 


See  reference  notes  following  Station  Index 

-  446  - 


SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
1963 


Janudxy 

February 

Maicb 

April 

May 

June 

My 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

and 

m 

s 

I 

t 

o 

: 

1 

o 

« 

S 

9 

i 

s 

« 

Depth 

§ 

o 

V 

9 

a 

0 

s 

1 

V 

> 

i 

H 

s 

i 

« 

1 

b 

< 

M 

< 

w 

< 

b] 

< 

UJ 

< 

W 

< 

< 

< 

bi 

< 

W 

< 

< 

< 

< 

BRAWLEY  2  SW  (A) 

INCHES 

65/55 

75 . 2 

94/61 

108/71 

117/74 

101.4 

6  INCHES 

12    INCHES   9iOO  A.M. 

20   INCHES  9.00  A.M. 

61.5 

66 . 0 

68/62 

68 . 0 

71/67 

72. 1 

74/70 

79.  7 

84 . 7 

87/82 

91 .0 

39  INCHES  9i00  A.M. 

79   INCHES  9,00  A.M. 

71 .  7 

72 . 6 

81.2 

DAVIS  1  WSW  (6) 

4  INCHES 

37.8 

50/30 

53.5 

60/47 

52.6 

64/42 

56.5 

74/43 

71.3 

94/51 

63.2 

10V66 

66.5 

103/69 

85. 1 

101A9 

76.  7 

97/64 

69.9 

88/50 

52.6 

63/42 

43.4 

50/38 

64.  3 

104/30 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  (C) 

12  INCHES 

42.7 

46/38 

47.7 

54/44 

48.0 

54/39 

50.0 

56/44 

58.1 

63/52 

63.4 

70/57 

71.3 

75/67 

71.0 

75/65 

52.  1 

58/47 

75/38 

STATION  2  (D) 

18  INCHES 

50.0 

59/46 

54.0 

60/52 

53.3 

56/50 

54.8 

59/52 

60.6 

64/55 

61.4 

64/59 

66.4 

69/63 

69.2 

71/68 

68.5 

71/66 

64.6 

71/59 

56.0 

59/52 

49.7 

54/47 

59.0 

71/46 

lA)  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,    EXPOSED  TO  SUN.   LEVEL  SURFACE.     DATA  FOR  THE  4-  AND  6-INCH  DEPTHS  FROM  THERMOGRAPH       MONTHLY  AVERAGES  AT  THESE 

DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.     DATA  FROM  OTHER  DEPTHS  ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS       MONTHLY  AVERAGES  FROM 
THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  AT  TIME  SHOWN.  ' 

(6)  SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

<D)  RAMONA  SANDY  LOAM  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 

MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS   1  WSW  AND  RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES 
EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME   INDICATED  OR  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  THE  LOWEST  MINIMUM  AVAILABLE 


See  reference  notes   following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

Division  No.  1 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

neler 

to 
tables 

1  Temp. 

1  Precip.  1 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ACTON  ESCONOI  FC261Be 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

67 

2  C 

ADELANTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

2 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5 

20 

0064 

11 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

410 

5 

ooee 

HUMBOLDT 

7 

40  11 

123  36 

435 

19 

21 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

116  33 

2367 

24 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

U6  46 

1735 

11 

11 

ALTADENA 

0144 

06;  LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  OS 

1127 

0161':  02 

21 

41  29 

120  32 

4365 

46 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34  34 

115  45 

635 

ANGIOLA 

0204 

06 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

63 

2 

ANGWIN  PaC  union  COL 

0212 

01 

1  2  3 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38  01 

121  46 

26 

63 

85 

0232 

06 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

50 

6 

8 

7 

RIVERSIDE 

33 

33   3  3 

1  16  40 

3915 

19 

0239 

06 

VENTURA 

34  52 

119  20 

4965 

0244 

07 

San  BERDINO 

1! 

34  31 

117  13 

2935 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120- 34 

105 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  10 

1220 

47 

ASH  MOUr^TAIN 

03431  05!  TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1706 

39 

39 

1  2  3 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  HO  1 

0356 

06 

ORANGE 

33  55 

117  53 

22 

2 

0372 

01 

NAPA 

17 

38  25 

122  15 

1735 

0374 

TULARE 

9 

36  28 

lie  40 

6480 

0379'  05 

FRESNO 

27 

37  05 

I  19  29 

2010 

46 

0363 

PLACER 

1 

38  54 

121  04 

1297 

93 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  19 

53 

53 

AvlUA  BEACH 

0403 

04 

S  LUI 5  OBI SPO 

35  10 

120  44 

32 

1 

MAY 

0410 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

58 

0422 

05 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

S 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERDINO 

36  16 

C 

0437 

07 

San  BERDINO 

I 

35  23 

116  07 

1045 

10 

10 

0442 

06 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

57 

75 

0449 

05 

FRESNO 

36  55 

119  05 

1720 

1 

36 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39  66 

122  47 

6500 

0509 

06 

ORANGE 

26 

33  66 

117  51 

675 

22 

0514.  06 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

48 

49 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

16 

34  64   117  01 

2142 

41 

51 

0534 

05 

FRESNO 

1 1 

36  49 

118  53 

3760 

BATES  PIOGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  55 

5165 

s 

BEALE  AFB 

0584 

02 

YUBA 

39  07 

121  26 

2  S 

0596-06 

TULARE 

9 

36  41 

118  52 

680C 

J. 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

2613 

0607 

06 

RIVERSIDE 

26 

33  59 

1  16  58 

3045 

5 

53 

0609 

07 

RIVERSIDE 

33  56 

116  58 

2606 

24 

24 

0617; 05 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

0619,'  06,  LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

36 

0674 

04 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

604 

27 

27| 

0604 

07 

MONO 

19 

37  51 

118  29 

5461 

!  1 

AUG 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

37  52 

122  16 

299 

77 

77I 

1  2  3  C 

BERfYESSA  LAKE 

0705 

02 

38  33 

122  14 

4S0 

5 

6 

1  2  34 

0715 

01 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

0731 

02 

LASSEN 

21 

121  08 

4130 

01 

TR  INI TT 

40  46 

123  15 

1272 

10 

0741 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  IS 

116  55 

6745 

3 

3 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

116  66 

6615 

3<> 

0747 

02 

PLACER 

6 

120  31 

5739 

20 

0756 

FRESNO 

27 

37  12 

119  16 

4928 

JAN 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

34 

1 

BIG  PINE  CREEK 

1 

07671  07,  INYO 

19 

37  08 

118  29 

10060 

5 

BIG  PINES  PARK   FC  836 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6862 

361 

2  C 

BIG  SU"  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

49 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  18 

118  11 

2317 

24 

081  8 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34  11 

113  30 

T22 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0819 

07 

19 

37  15 

118  35 

8154 

B I  Shop  Pass  sno  course 

0821 

16'  FRESNO 

11 

37  06 

118  34 

1 1040. 

BISHOP  MB  AIRPORT 

0822 

19 

37  22 

lie  22 

4108 

26 

51 

BISHOP  UMON  CARBIDE 

0824 

07 

INYO 

19 

37  22 

116  43 

9390 

5 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0650 

04 

SANTA  CLARA 

3T  18 

122  10 

2330 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

S 

BLACKWeULS  CORNER 

0875 

06 

KERN 

35  37 

119  52 

I 

1 

1  2  3 

BLUE  CANYON  W6  A 1 RPORT 

0897 

02 

PLACER 

120  42 

5280 

20 

24 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

0900 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

123  46 

4606 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

09031  01 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

976 

5 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

26S 

54 

55 

0925'  07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  42 

390 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

22 

23 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

27 

7* 

23 

BON I T A 

0968 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

47 

BOONVILLE  mntnc  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

39  01 

123  22 

342 

4 

2 

BORON 

0979 

07 

KERN 

36  00 

117  39 

2*55 

C 

borrego  desert  Park 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

116  25 

746 

10 

60RREG0  SPRINGS  3  NNE 

0986 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

19 

19 

80ULDER  C  LOCATELL!  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

BOULEVARD 

1009 

07 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3350 

37 

BOUOUET  CANYON 

101  3 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  22 

3055 

23 

02 

NEVADA 

e 

39  27 

120  40 

5347 

33 

eo 

BRADFORD  RANCH 

1031 

06 

R| VERSIDE 

33 

33  29 

116  46 

3345 

5 

MAR 

BRADLEY 

1034 

04 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

15 

BRANSrOMB  2  NW 

01 

MENDOCI NO 

T 

39  41 

123  40 

14S0 

3 

2 

BRAWLEY  2  SW 

1  048 

07 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-  100 

54 

55 

1  2  3  G 

SISK I  YOU 

12 

41  34 

122  06 

5759 

AREA  CITY 

1066 

06 

ORANGE 

26 

33  55'  117  54 

345 

22 

8REA  DAH 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

BRENTMOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

BR IDGEPORT 

1072'  03 

MONO 

36 

38  15 

119  14 

6470 

6 

14 

BRIDGEPORT  R ANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

36 

38  17 

119  17 

6560 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

01 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

9 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

36 

42 

1  2  3  C 

BRUSH  CREEK  Ranger  STa 

1  13C 

02 

BUTTE 

39  41 

121  20 

356C 

28 

2  C 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  ST fi 

02 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4800 

SRYSON 

04 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHASTA 

21 

40  52 

121  61 

3771 

3 

BUCKS  CftEEK  Ph 

1199 

02 

PLUMAS 

6 

39  54 

121  20 

1760 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

PLUMAS 

6 

39  54 

121  12 

62001 

BUENA  VISTA 

1  170 

04 

SAN  BENITO 

20 

121  11 

1640 

BULLAPDS  BAR  PWR  HOUSE 

1180,  02 

YUBA 

S 

39  25 

121  09 

1800 

23 

BURBANK   FD  FC22613 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  U 

lie  16 

660 

34 

9URBANK  we  AIRPORT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

724 

32 

32 

1  2  3  C 

BURLINGAME 

1206 

01* 

SAN  MATEO 

37  36 

122  21 

10 

IS 

IS 

8 

1  2  34 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

1127 

29 

29 

BURNT   RANCH  I  S 

1215 

01 

TR 1 Nl TY 

35 

40  48 

1  23  28 

2150 

4 

BURTON  Ranch 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

660 

7 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

40  34 

121  18 

6060 

BUTTONW 1 LLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35  24 

119  26 

268 

24 

48 

CABA20N 

1250 

07 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1615 

44 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

06 

SAN  DIEGO 

32  40 

117  14 

'•lO 

10 

11 

CACHUMA  DAM 

1263 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

761 

10 

12 

e 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

34  23 

117  34 

4780 

C 

CALAVERAS  610  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

27 

38  17 

120  19 

23 

23 

1  2  3 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAREDA 

1  1 

37  29 

121  49 

605 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

32  41 

115  26 

12 

42 

CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 

1300l  05!  TULARE 

9 

35  53 

118  41 

2950 

CALI STOGA 

1312 

NAPA 

1  7 

38  35 

122  36 

364 

72 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1  316 

SISK 1  YOU 

12 

41  18 

122  48 

J136 

10 

20 

CAMP  ANGELUS 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

14 

76 

CAMP  PARDEE 

1428 

06 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

658 

36 

37 

24 

1  2  34C 

CAMP  p I oneer  Ski  shltp 

1433 

02 

SIERRA 

6 

39  38 

120  34 

5565 

S 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

21 

2 

CAMPTONVILLE  «S 

1462 

02 

TUBA 

8 

39  27 

121  02 

2760 

51 

2  C 

CANBY   11  SW 

1476;  02 

MODOC 

41  22 

121  03 

4500 

4 

2 

CANBY  RANGER  STATION 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

11 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  11 

Ue  34 

790 

14 

14 

1  2  3 

CANT  I L 

1438 

07 

KERN 

& 

35  IB 

117  58 

2010 

7 

8 

1  Z  3 

CANYON  0AM 

02 

PLUMAS 

8 

40  10 

121  05 

4555 

37 

50 

1  2  3 

CARBON  CANYON  GILMAN 

151S 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

C 

Station 


CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDAR  GROVE 
CEOARVILLE 
CENTEftVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHATSwORTh  FC  24  0 

chatsworth  reservoir 
cherry  valley  dam 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIOUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 

chuchupate  Ranger  sta 
chula  vista 

citrus  heights 
claremont  fc  2  30  d 
claremont  Pomona  col 
clarksburg 

clarks  valley  mudo  rch 
clear  creek 
clearlake  highlands 
cloverdale  3  sse 

CLOVERDALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 

COALINGA 
COALINGA   1  SE 
COALINGA  14  WNW 
COBB   2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 
COLBYS   FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STa, 
COLFAX 

COLGATE  POWER  MOUSE 
COLUSA   I  SSW 
CONCORD   3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  OAM 
CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRALITOS 
COTTONWOOD  CHEEK 

COVELO 

COVELO  EEL  RIVE«  RS 
COVINA  TEMPLE   FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  i  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  mnTC  STa 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  Z83C 
fCULVER  CITY 
CUMMING5 
CUNNINGHAM 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DAT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

OENAIR 

DE  SASLA 

DESCANSO  RANGER  STa 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  SI  PK 

DOS  RiOS 

OOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FO  FC107C 

DowNiEviLLE  Ranger  sta 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

OUNNIGAN 

OUNN  SIDING 

DUNSMUIR  BANGER  STA 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EAST  viDETTE  MEADOW 
EL  CAPI Tan  OAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC126B 
ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ELSINOPE  4  SSE 

ESCONDIDO 

ESCONOIOO  PARK  HILL 
ETIWANDA 

ETNA 

•EUREKA  we  CITY 

exchequer  reservoir 
e»eter  fauver  ranch 
fairfield 

fairfield  police  sta 
fairmont 
fall brook 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
fernoale  2  nw 

fiodletown  lynch  ranch 
figueroa  mountain 
fillmore  1  wnw 
finley  1  nne 
finley  1  sse 
finley  6  sw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  and  game 
florence  lake 
folsom  dam 


Index  No. 

I  Division  No.  1 

County 

1  Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Years  < 
recort 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

57 

117 

48 

1220 

1522 

02 

PLUMAS 

1534 

04 

MONTEREY 

<, 

36 

29 

121 

44 

425 

5 

5 

153B 

06 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

9 

9 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1040 

24 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

3000 

7 

9 

1609 

FRESNO 

1  1 

36 

47 

lie 

40 

4560 

12 

13 

03 

MODOC 

IS 

41 

32 

120 

10 

4670 

68 

1624 

02 

BUTTE 

23 

39 

47 

121 

40 

522 

50 

50 

1653 

02 

YUBA 

39 

29 

121 

14 

2575 

26 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

116 

36 

957 

36 

1682 

06!  LOS  ANGELES 

1697 

06 

Tuolumne 

37 

37 

58 

119 

4755 

7 

6 

1700  02 

Plumas 

8 

40 

18 

121 

1  3 

4530 

5 

53 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

47 

205 

94 

93 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

119 

23 

7290 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

126 

17 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

41 

120 

12 

1975 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

46 

01 

5250 

1758 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

U7 

06 

9 

41 

45 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

121 

18 

136 

3 

1777 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

07 

1250 

1779 

06|  LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

69 

72 

1764 

02 

YOLO 

23 

36 

25 

121 

32 

14 

29 

29 

1765 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

2 

01 

SI  SKI  YOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

3 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

56 

122 

38 

1360 

5 

9 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

51 

66 

1840 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

123 

1620 

1844 

05]  MADERA 

27 

37 

32 

119 

17 

7002 

1  664 

05 

FRESNO 

27 

120 

21 

671 

51 

52 

1867 

05;  FRESNO 

27 

36 

06 

21 

1869 

05 

FRESNO 

27'  36 

14 

120 

34 

24 

1682 

02 

LAKE 

23 

36 

50 

122 

45 

240C 

2 

1886 

01 

TRlNI TY 

35|  41 

06 

122 

42 

2500 

1691 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

2 

1696 

06.  LOS  ANGELES 

13;  34 

118 

07!  3676 

56 

1905'  04 

MONTEREY 

13 

121 

3260 

1907 

02 

SHASTA 

23'  40 

24 

122 

09 

420 

19 

1912 

021  PLACER 

8 

39 

06 

120 

58 

2416 

91 

94 

1916 

02 

8 

39 

20 

121 

U 

585 

57 

1946 

02 

COLUSA 

39 

01 

60 

SB 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

'I 

37 

58 

121 

59 

195 

7 

1985 

02!  EL  DORADO 

1 

121 

01 

1525 

3 

1990 

01 

SI  SU  YOU 

12;  41 

59 

122 

20 

2703 

4 

2012;  05 

KINGS 

36 

06 

119 

200 

16 

IB 

2027|  021  TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

22 

467 

13 

2031 

RIVERSIDE 

281  33 

52 

117 

34 

710 

50 

55 

2046 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

2069 

01 

INYO 

19 

36 

29 

118 

11 

1060( 

2061 

01 

MENDOCINO 

39 

47 

123 

1365 

23 

45 

2084 

01.  MENDOCINO 

39 

0! 

1514 

2090  06 

LOS  ANGELES 

2( 

34 

05 

117 

52 

575 

35 

2103 

07 

RIVERSIDE 

33 

116 

30 

2275 

21 

2111 

07 

IMPERIAL 

58 

250 

05 

TULARE 

10 

20 

10720 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

32 

53 

116 

1  7 

1500 

01 

DEL  NORTE 

17,  41 

46 

124 

12 

40 

63 

74 

2148 

DEL  NORTE 

I- 

46 

124 

05 

120 

6 

2150 

01 

DEL  NORTE 

46 

124 

12 

50 

nr. 

o: 

SAN  BERDINO 

15 

34 

14 

117 

16 

4525 

CONTRA  COSTA 

36 

02 

122 

13 

9 

46 

2196 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51)  5370 

4 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34 

1 1  6 

75 

2B 

29 

2218 

01 

MENDOCINO 

39 

50 

123 

1265 

36 

2224 

Oi 

LAKE 

23 

38 

57 

122 

1421 

8 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

56 

1  1  9 

3i 

2255 

17 

19 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

36 

4650 

76 

0( 

SN   LUIS  OBPO 

69 

119 

40 

2170 

224S 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

29 

2749 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

52 

1975 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

34 

52 

116 

47 

1915 

20 

24 

2269 

02 

SHASTA 

121 

31  3320 

4 

2290 

SANTA  CRUZ 

37 

01 

122 

12 

273 

3 

2294 

02 

YOLO 

23'  38 

32 

121 

46 

51 

92 

92 

2296 

02 

MODOC 

21 

41 

120 

21 

4750 

2306 

02 

21 

41 

13 

121 

3550 

2319 

07 

INYO 

36 

28 

116 

52l-  194 

46 

52 

2327 

07 

RIVERSIDE 

33 

39 

116 

2: 

1200 

2331 

07 

INYO 

37 

22 

117 

5225 

11 

15 

2334 

02 

NEVADA 

8 

39 

16 

120 

51 

3700 

55 

57 

2346 

05,  KERN 

36 

47 

119 

15 

323 

2362 

04'  MONTEREY 

36 

36 

121 

52 

46 

2369,  05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1125 

23691  05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

137 

54 

65 

02 

8UTIE 

23 

39 

52 

121 

37 

2713 

60 

240( 

06 

SAN  DIEGO 

32 

61 

37 

3500 

45 

2432,  061  LOS  ANGELES 

26 

33 

69 

117 

50 

740 

2456'  02i  YUBA 

8 

39 

21 

121 

12 

1550 

60 

2467 

03 

NEVADA 

" 

39 

19 

120 

14 

6937 

9 

10 

2490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

43 

123 

21 

927 

42 

2492 

06 

TULARE 

10 

35 

67 

116 

36 

6200 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

56'  lie 

oe 

116 

38 

2500  02 

SIERRA 

6 

39 

34 

120 

60 

2695 

37 

46 

2604 

03 

LASSEN 

16 

40 

02 

120 

06 

4240 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

05 

4365 

7 

7 

2516 

06 

LOS  ANCiELFS 

29 

34 

29 

ue 

32 

1515 

'2 

41 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

51 

53 

2568 

02 

YOLO 

36 

53 

121 

56 

63 

65 

2570  07 

SAN  BERDINO 

15 

35 

03 

116 

26 

1510 

2572!  02!  SISKIYOU 

13 

122 

2420 

53 

2580'  01 

NAPA 

38 

12 

122 

IE 

20 

2 

2598'  07 

RIVERSIDE 

48 

115 

27 

973 

30 

30 

2640 

02|  COLUSA 

2: 

39 

22 

122 

1205 

53 

53 

2653 

TULARE 

I  1 

36 

118 

2  3  10400 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

53 

116 

600 

28 

26 

271  3 

07 

IMPERIAL 

115 

-  30 

30 

32 

2728 

05 

AMADOR 

16 

4C 

715 

59 

60 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

36 

1  1  8 

34 

2075 

15 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

123 

43 

1711 

26 

26 

2756 

MONO 

36 

37 

56 

14 

9545 

38 

2  750 

0! 

SAN  JOAQUIN 

15 

36 

14 

121 

11 

90 

2775 

06 

ORANGE 

28'  33 

46 

117 

47 

06 

R| VEPSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1265 

65 

56 

2612 

06 

RIVERSIDE 

2( 

33 

37 

117 

1305 

06 

SAN  DIEGO 

33 

07 

117 

05 

560 

65 

56 

2869 

06 

SAN  DIEGO 

33 

07 

117 

04 

650 

2896 

06^  SAN  BERDINO 

2f 

34 

08 

117 

31 

1390 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

54 

2912 

2910 

HUMBOLDT 

17 

46 

10 

43 

2920 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

35 

wo 

484 

13 

2922 

05 

TULARE 

21 

119 

0<< 

439 

2933 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

1  22 

03 

15 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

15 

122 

03 

19 

li 

13 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

54 

06 

SAN  DIEGO 

33 

21 

117 

15 

542 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

16 

2965 

3020l  02!  TEHAMA 

23 

40 

21 

27 

600 

12 

3026 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

30 

124 

20 

1445 

4 

30301  01 

HUMBOLDT 

40 

36 

124 

17 

10 

I 

1 

05 

AMADOR 

16 

120 

42 

2100 

IS 

304e 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

~ 

120 

00 

3150 

3050 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

435 

4 

305! 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

122 

52 

1340 

3056;  02|  LAKE 

23 

38 

58 

122 

52 

1377 

3 

3057 

02 

LAKE 

23 

38 

56 

122 

67 

1750 

6 

3063 

05 

FRESNO 

11 

21 

120 

09 

2B5 

15 

16 

30S7 

03 

LASSEN 

IS 

40 

22 

120 

19 

4000 

2 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

lis 

56 

7344 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

42 

121 

09 

350 

B 

8 

Opened 
or  closed 
-  during  yr. 
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STATION  INDEX 


Station 

^  Index  No. 

i  Division  No.  1 

County 

Drainage  1  1 

0) 
TJ 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Refer 

Temp. 

I  Precip.  j 

1  ■  Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

117  27 

1972 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

41 

44 

1  2  3 

FOReST  GLEN 

01 

TRINITY 

40  23 

26 

1  2  3 

SIS'. 

PLACER 

1 

120  50 

3200 

24 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

123  19 

1270 

2 

3157 

MODOC 

18 

120  06 

4498 

75 

76 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

123  48 

60 

29 

71 

3164 

01'  MENOOCINO 

17 

123  49 

61 

23 

24 

FORT  OICK   1  NNE 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

124  09 

46 

6 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

S I SK I  YOU 

12 

122  43 

3324 

3162 

01 

SISKIYOU 

12 

122  51 

2720 

27 

27 

FORT  BOSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

36  31 

123  15 

116 

14 

89 

1  2  3 

FREEDOM  8  NNW 

04 

SANTA  CRUZ 

37  03 

c 

32fc2 

02'  SHASTA 

23 

122  38 

1100 

12 

3257 

05 

FRESNO 

27 

119  43 

328 

76 

86 

05 

FRESNO 

27 

119  43 

410 

25 

25 

25 

J279 

06 

ORANGE 

26 

117  55 

315 

22 

fullerton  dam 

3285 

06 

ORANGE 

26 

117  53 

3288 

06 

ORANGE 

26 

117  55 

330 

31 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

123  48 

340 

16 

3338 

02'  EL  DORADO 

1 

120  51 

1940 

17 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

Oil  DEL  NORTE 

17 

41  52 

123  58 

384 

24 

2 

GEM  LAKE 

3369 

03,  MONO 

37  45 

2 

3381 

02 

EL  DORADO 

I 

120  51 

2701 

1 

72 

338'. 

02  EL  DORADO 

I 

120  48 

3001 

17 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

121  29 

2140 

3 

gerle  creek  camp 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

120  23 

5500 

3397 

TULARE 

lie  46 

6412 

43 

43 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

119  41 

1550 

6 

S-tlO 

06 

SAN  DIEGO 

33 

116  58 

367 

3417 

SANTA  CLARA 

20 

121  34 

194 

6 

6 

GILROY  8  NE 

3419 

04j  SANTA  CLARA 

37  02 

121  26 

1050 

C 

GILROY  li.  ENE 

04 

SANTA  CLARA 

37  06 

2 

3434 

07 

IMPERIAL 

^6 

114  59 

700 

2 

2 

NOV 

3450 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  16 

530 

54 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

822 

81 

CLENNV I LLE 

05 

KERN 

10 

lie  42 

3140 

12 

13 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

lie  40 

3500 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

8 

120  52 

3240 

45 

GONZALES  9  ENE 

35021  04 

SAN  BENITO 

24 

121  18 

2350 

3529 

05 

TUOLUMNE 

37 

119  36 

8900 

GRANITE  BASIN 

3546 

05 

FRESNO 

11 

36  52 

118  36 

10000 

S 

GRANT  GROVE 

3551'  05 

TULARE 

36  44 

118  58 

6600 

22 

1  2  3  C 

3564 

01 

SI  SKI  YOU 

12 

122  12 

5085 

^3 

GRASS  VALLEY 

3571 

02 

NEVADA 

S 

121  04 

^640 

55 

91 

3578 

01 

SONOMA 

22 

122  53 

210 

67 

68 

GREENVI EW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

122  54 

28IB 

20 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40  08 

120  56 

3560 

41 

3649 

05 

EL  DORADO 

38  38 

120  32 

3930 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

120  14 

2825 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

Tuolumne 

120  06 

3145 

26 

GUERNEVlLLE 

3683 

01,  SONOMA 

22 

3S  30 

123  00 

115 

24 

2 

HAINES  CTN  LOWER  FC3t,it 

3703 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie  16 

2450 

46 

2 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

06 

LOS  ANGELES 

13 

lie  15 

3440 

48 

3710 

07 

INYO 

19 

117  57 

3810 

40 

41 

1  2  3 

3714 

SAN  MATEO 

122  27 

60 

23 

24 

3725 

02 

PLUMAS 

B 

121  05 

4560 

3734 

01'  MARIN 

17 

36  04 

122  311-  2 

30 

30 

12  3 

HANFORO 

3747 

05 

KINGS 

36  20 

62 

66 

1 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

1 

12  3^ 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

SI SKirOU 

12 

41  48 

45 

48 

HARPIS  GAGING  STATION 

3787  06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

21 

2 

HARRI SON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

20 

2  C 

HARRY  ENGLE6PI0NT  CAM 

02 

NEVADA 

8 

39  14 

13 

MAT  CREEK  ftS 

3821 

02 

SHASTA 

21,  40  48 

121  30 

3348 

HAT  CREER  Ph  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

40  56 

121  33 

3015 

37 

43 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

07 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

30 

30l 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINI lY 

35 

40  33 

123  10 

2340 

40[ 

HAYWARD  6  ESE 

3663 

04 

ALAMEDA 

37  39 

121  58 

935 

HE ALDS6URG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

70 

67 

HEALDS6URG    2  E 

3878'  01 

22 

38  37 

122  52 

102 

1B< 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

23 

2 

HENSMAW  oam 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  46 

2  700 

21 

21 

1  2  3  C 

HERNANDEZ   2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

2160 

23 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

120  42 

2765 

HESPER I  A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  25 

117  IB 

3195 

4 

HCTCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3870 

53 

52 

6 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39  02 

121  06 

2 

HIGHLAND  LAIi.ES 

3954 

05 

ALPINE 

38  30 

119  46 

6700 

01 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  36 

2  900 

21 

4010 

02 

LAKE 

23 

36  51 

122  43 

2960 

24 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36  22 

116  39 

8500 

S 

HODGES  DAM 

4014 

06 

33  03 

117  08 

390 

MAY 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  13 

118  02 

2650 

36 

HOLL I STER 

4022 

SAN  BENITO 

20!  36  51 

121  24 

285 

90 

90 

HOLUISTER  i 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

HOLL  ESTER  10  EN£ 

4035 

04 

SAN  BENITO 

36  55 

121  14 

2578 

HONEYOEW  2  WSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 

376 

4 

4082 

01  HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

5 

5 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

316 

& 

HOPLANO  B  NE 

4097 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

HOPLANO  LARGO  STATION 

4100'  01 

MENDOCINO 

22 

39  01 

123  07 

550 

24 

2 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36  11 

lie  37 

710O 

S 

HUASNA 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  06 

120  23 

715 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148 

05 

TUOLUMNE 

38  06 

119  45 

7600 

HUNTER  D I  ST  GRAVES  RCH 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

3 

HUNTERS  DAM 

4l70l  05:  CALAVERAS 

38  12 

120  22 

32  20 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

48 

47 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  41 

116  41 

4390 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

Oil  DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

1250 

23 

32 

IDRIA 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

42 

1  2  3 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

4211 

oe 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

32 

1  2  3  C 

I MPER 1 AL 

4223 

IMPERIAL 

6 

32  51 

115  34 

42 

45 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

32  50 

115  34 

56 

2 

2 

I NDEPENDE  NCE 

4232 

07 

INYO 

118  12 

3950 

56 

78 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

07 

INYO 

36  46 

118  20 

9176 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

42591  071  RIVERSIDE 

6 

33  44 

116  15 

11 

85 

86 

4 

I N YOKERN 

07 

KERN 

6 

35  39 

117  49 

2  440 

13 

16 

INYOKERN  aRMITAGE 

4280  07 

KERN 

6 

35  41 

117  41 

2220 

23 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39  06 

120  51 

2930 

1 

JUL 

2 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  08 

115  06 

922 

29 

1  2  3  C 

JESS  VALLEY 

4374 

021  MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5300 

21 

23 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35  58 

118  32 

4680 

9 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  09 

116  19 

2780 

4412 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

14 

14 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  29 

119  30 

2075 

23 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37  16 

119  06 

9110 

KEE  Ranch 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

34  10 

116  32 

4325 

17 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

36  40 

122  40 

1800 

24 

2 

KELSEYVILLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

36  59 

122  50 

1385 

32 

2 

KENTF I  ELD 

4500 

01 

17 

37  57 

122  33 

90 

61 

76 

KERL I NGER 

4508 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  41 

121  26 

172 

16 

4518 

TULARE 

10 

35  57 

lie  29 

3650 

10 

iK£RN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

XERN 

35  28 

118  47 

970 

55 

60 

4523 

05 

KERN 

10 

35  47 

118  26 

2703 

17 

17 

4534 

05 

KINGS 

U 

36  00 

119  58 

310 

8 

8 

8 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

21 

23 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40  41 

2646 

4 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

36  12 

121  OE 

320 

35 

77 

1  2  3  C 

KLAMATH 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

26 

14 

21 

1  2  3  C 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

40  36 

123  54 

2  356 

C 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

316 

4 

1  2  34 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

146 

4 

2 

KYBUBZ  STRAWBERRY 

021  EL  DORADO 

1 

38  48 

120  09 

5760 

C 

LA  CRESCENTA  FC  251 

462{ 

06'  LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  15 

1566 

34 

2 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633;  04 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

535 

2 

VLAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33|  33  33 

117  47 

35 

32 

36 

1  2  3 

Station 

Index  No. 

Division  No.  1 

i-^uniy 

Drainage  J  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

a 

0) 
E- 

Precip. 

Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

33 

33  33 

117  46 

c 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

14 

2 

LAKE  ALPINE 

05 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

7500 

S 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  11 

6206 

23 

23 

LAKE  ELEANOR 

4679 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  56 

119  53 

s 

Lake  mountain 

4690 

01 

TRINITY 

7 

40  01 

123  24 

3164 

c 

4701 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  55 

1347 

16 

1  2  3 

4703 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  56 

1356 

C 

LAKE    SABR I NA 

4705 

07 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

LAKE  Shore 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40  63 

122  23 

1075 

17 

17 

4711 

06!  SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

2 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

22 

36  29 

122  OC 

180 

LAKE  SPAULDING 

5156 

56 

69 
2 

12  3 

4714 

i 

39  20 

120  3E 

4960 

2 

6 

1  2  34 

4726 

33 

33  10 

1500 

C 

4735 

33 

32  46 

117  01 

630 

29 

30 

12  3 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2350 

12  3 

LA  PANZA  RANCH 

4767 

04 

24 

35  23 

156C 

LA  PORTE 

4773 

02 

6 

39  41 

120  5£ 

4975 

C 

LAS  PLUMaS 

4812 

02 

8 

39  41 

121  29 

506 

50 

50 

12  3 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4638 

01 

SISKIYOU 

12 

41  44 

121  31 

4770 

5 

5 

LA  VERNE  HT5  FC  560  B 

4640 

It 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  46 

1235 

1 

OCT 

2 

LAYTONVILLE 

MENDOCINO 

39  42 

123  29 

C 

4863 

05 

KERN 

1( 

34  50 

118  52 

3565 

23 

LECHU2A  PT  STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  53 

1600 

2  C 

LEESVILLE  KEECAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

1 

4884 

05 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

62 

64 

12  3 

4086 

05 

EL  DORADO 

38  35 

121  01 

540 

4  890 

05 

TULARE 

36  23 

119  02 

513 

69 

6; 

4957 

05 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

396 

50 

50 

4977 

02 

Plumas 

8 

120  13 

5730 

S 

LITTLE    TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  1? 

lie  18 

2760 

C 

LITTLE  VALLEY 

02 

LASSEN 

21 

40  54 

121  U 

3 

2 

LIVERMORe  2  SSW 

4991 

04 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

92 

93 

5002 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

1  17  45 

3820 

45 

48 

LOCK WOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

35  58;  121  05 

1104 

20 

5023 

SAN  DIEGO 

32  59 

117  15 

205 

2i 

5032 

SAN  JOAQUIN 

38  07 

121  17 

40 

62 

33 

1  2  34 

5040 

MADERA 

37  20 

3400 

S 

LOMPOC 

5064 

Ot 

SNTA  BARBARA 

32 

34  38 

100 

17 

17 

1  2  3 

5067 

INYO 

19 

36  27 

3790 

C 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

0! 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

420 

30 

2 

LONG  BARN  EXP  STATION 

5078 

05 

TUOLUMNE 

38  11 

5200 

C 

5062 

06 

LOS  ANGELES 

13    33  46 

34 

43 

43 

1  2  3 

LONG  BEACH  WB  AP 

5065 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

34 

5 

5 

12  3 

5066 

03 

SIERRA 

18 

39  41 

5060 

4 

2 

6093 

i\ 

MODOC 

21 

41  12 

121  12 

4180 

1 

APR 

2 

LORA I NE 

5096 

KERN 

10 

35  18 

118  2( 

2720 

C 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

565 

5114 

06.  LOS  ANGELES 

13 

33  56 

99 

28 

28 

1  2  3  C 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

312 

86 

86 

1  2  3  C 

LOS  BANOS 

5118  05 

MERCED 

37  03 

125 

60 

91 

12  3 

LOS  BANOS  ARBURUA 

5119 

05 

MERCEO 

2" 

36  53 

860 

14 

2 

5123  04,  SANTA  CLARA 

37  14 

365 

77 

79 

12  3 

5126 

04 

SANTA  CLARA 

37  11 

2215 

6 

2 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

1029 

21 

1 

2 

6151 

05|  KERN 

10 

35  37 

119  41 

265 

I 

c 

51601  OS 

TUOLUMNE 

38  01 

119  53 

6500 

5 

LOWER  OTaY  RESERVOIR 

5162( 06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

500 

C 

51711  02 

SIERRA 

8 

39  41 

4936 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

34  26 

3040 

12 

15 

1  2  3 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  53 

365 

C 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

06  SAN  BERDINO 

28 

34  06 

1150! 

C 

5215 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

22501 

58 

2 

5216 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

2760: 

42 

2  C 

5231,  02 

LASSEN 

21 

41  04 

5300 

2 

5233 

05 

MADERA 

27 

36  58 

120  04 

268 

64 

6* 

12  3 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

20 

2 

02 

LAKE 

23 

38  51 

2395 

C 

5284 

07 

MONO 

19 

37  37 

9500 

S 

5296 

0. 

SAN  JOAOUIN 

27 

36  02 

121  34 

10 

6 

8 

6 

1  2  34 

MANZANI TA  LAKE 

6311 

02 

SHASTA 

23 

40  32 

5850 

14 

15 

12  3 

MARCH  FIELD 

6326 

RIVERSIDE 

26 

33  52 

1485 

20 

2 

5333 

01 

SALANO 

17 

38  06 

122  16 

52 

3 

2 

5338 

05 

KERN 

10 

35  05 

685 

52 

52 

12  3 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37  29 

2011 

65 

2 

6356 

03 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

5371 

04 

CONTRA  COSTa 

37  58 

122  08 

225 

C 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

276 

8 

2 

6377 

04 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  08 

26 

18 

18 

12  3 

5365 

02 

YUBA 

39  09 

121  36 

92 

92 

1  2  3 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37  53 

119  51 

45i; 

10 

2 

MC   CARTHY  POINT 

5444 

02'  TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

S 

5449 

S] SKI  YOU 

2l!  41  16 

122  08 

3300 

53 

63 

1  2  3  C 

5496 

Oi 

FRESNO 

27'  37  05 

119  26 

4480 

16 

2 

5502 

07 

RIVERSIDE 

33  33 

-  175 

53 

1  2  3 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  31 

6726 

S 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

166 

70 

2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37  16 

120  29 

169 

90 

92 

12  3 

5535 

05 

MERCED 

14 

37  19 

120  29 

168 

C 

5550 

05 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

1165 

26 

2 

MEYERS  4  SW 

5671 

03 

EL  DORADO 

38  49 

120  01 

6470 

2 

2 

1  2  3 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

03 

EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

6342 

8 

2 

5586.  02 

PLACER 

1 

120  44 

3650 

C 

M  1  DDL E TOWN 

02 

LAKE 

23 

38  45 

122  37 

1122 

25 

2 

5599 

02 

LAKE 

23 

38  44 

122  40 

1786 

1 

FEB 

2 

5600 

02 

LAKE 

23 

38  45 

122  41 

2312 

2 

FEB 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40  08 

120  21 

4860 

C 

MILL   CREEK   NO  2 

5629 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

42 

61 

1  2  3 

MILL  CREE*  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

116  56 

4945 

C 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36  17 

118  46 

3400 

C 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

4911 

37 

39 

1  2  3  C 

MINERAL  KING 

5680 

05 

TULARE  \ 

36  26 

118  35 

7975 

5713 

Oil  HUMBOLDT 

7 

40  12 

123  46 

400 

24 

2  C 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

34  56 

115  32 

4310 

5 

5 

12  3 

M I TCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

36  45 

118  43 

9700 

S 

MODESTO 

5736 

05 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

93 

37 

82 

12  3 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANI SLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

C 

5756 

07',  KERN 

35  03 

118  10 

2735 

61 

2  C 

MOJAVE  2  ESE 

5758 

07i  KERN 

35  02 

lie  09 

2680 

1 

1 

APR 

12  3 

MONAChE  MEADOWS 

6777 

05 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

8000 

S 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38  01 

119  09 

6620 

14 

14 

1  2  3 

MONTAGUE    3  NE 

5765 

01 

SISKIYOU 

12 

41  45 

122  26 

2640 

C 

5795 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

365 

16 

16 

1  2  3 

5818 

23 

36  30 

122  07 

505 

1  2  34 

58231  06 

VENTURA 

33 

34  17 

lie  53 

520 

8 

2 

MORENA  OAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

C 

MORGAN  MILL  2  E 

5644 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

31 

2 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5846 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

C 

MORGAN  HILL  SC S 

6653 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

C 

MORONGO  VALLEY 

5863  07 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

20 

2 

MORRO  BAY  FtRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  5i 

115 

12  3 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

36  26 

120  51 

6  70 

2 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

35  26 

lis  32 

4739 

5 

6 

1  2  3 

MT  BALDY  FC  850 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  39 

4275 

43 

2  C 

MT    BALOY  NOTCH 

5901 

SAN  BERDINO 

28 

34  17 

117  37 

7735 

2 

1  2  3 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  40 

3408 

20 

2  C 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

U 

12 

12  3 

5927 

FRESNO 

27 

37  17 

119  06 

9500 

OCT 

C 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

69 

62 

1  2  3 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

S I SK I  YOU 

12 

122  00 

4250 

11 

21 

1  2  3 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CftU2 

20 

37  01 

121  43 

1800 

C 

MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

02 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

5 

2 

MOUNT   SMASTa  slope 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

S 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

50 

76 

1  2  3  C 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

IT 

37  54 

122  36 

1475 

C 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

116  04 

5709 

23 

24 

1  2  3  C 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

171 

23 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

S 

NACIMIENTO  DAM 

6066 

04 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

6 

6 

1  2  34 

-  449 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

1  Drainage  1  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp^ 

1  Precip. 

1     Evap.  1 

Month 
opened 

Month 
closed 

NAPA 

6065 

01 

17 

38  18 

122  17 

16 

48 

*NAPA  STATE  HOSPITAL 

607*. 

01 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

6S 

86 

1  2  3 

NAVARRO  I  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

c 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  8ERDIN0 

5 

34  50 

lit  36 

480 

c 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

913 

1  2  3 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

41 

2 

NEVADA  CITY 

2' 

NEVADA 

39  16 

121  01 

2600 

70 

100 

1  2  3 

NEWARK 

61<>'t 

04 

ALAMEDA 

14 

1  2  34 

NEWBURY  PARK  SN 

61*9 

06 

VENTURA 

33 

118  58 

780 

2 

NEWHALL  SOLEDAD  fC  32C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

6164 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

NEWMAN  2  NW 

616C 

05 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

71 

75 

12  3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

3  3  36 

117  53 

8 

41 

42 

1  2  3 

NICOLAUS  R2 

6194 

02 

SUTTER 

38  56 

121  33 

2 

NIGHTINGALE 

6196 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  35 

116  27 

4025 

2 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

22 

2 

NlPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  06P0 

30 

35  04 

120  30 

360 

2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MADERA 

27 

119  30 

2630 

60 

1  2  3 

NOVATO  a  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

36  08 

122  43 

350 

C 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6305 

05 

STANI SLAUS 

34 

37  52 

120  52 

215 

76 

1  2  34 

oa^  knoll  Ranger  STA 

6328 

01 

12 

41  50 

122  51 

1963 

21 

OAKLAND  W6  AIRPORT 

6335 

ALAMEDA 

37  44 

122  12 

35 

35 

1  2  3  C 

OAKVILLE  1  W 

6351 

01 

NAPA 

17 

122  25 

170 

26 

2 

oakville  a  sw 

6354 

01 

NAPA 

17 

38  23 

122  2S 

1465 

SEP 

C 

OAKVILLE  <.  SW  #  2 

01 

NAPA 

17 

38  24 

122  26 

1685 

SEP 

C 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38  25 

122  59 

1000 

24 

2 

OCEANSlOE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

117  23 

84 

11 

11 

1  2  3 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

30 

C 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33  07 

116  08 

2 

OILFIELDS  JOAQUIN  ftOG 

6395 

05 

FRESNO 

27 

36  18 

120  2* 

3620 

S 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34  2  7 

11  15 

750 

58 

58 

OLINDA 

6432 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  51 

490 

22 

2 

onion  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

e 

39  48 

120  53 

6530 

S 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

960 

12 

2 

OPIDS  CAMP  FC  57  SE 

6463 

06 

LOS  ANGELES 

34  15 

lie  06 

4250 

2  C 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

662 

C 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

36  37 

119  13 

431 

32 

33 

1  2  3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDt 

17 

41  22 

124  01 

161 

27 

27 

1  2  3 

OBICK  10  SE 

6499 

01 

HUM80LDT 

12 

41  11 

123  55 

2475 

JUN 

2 

ORLANO 

6506 

02 

GLENN 

23 

39  45 

122  12 

254 

80 

61 

1  2  3 

ORLEANS 

6508 

01 

HUH60LDT 

12 

41  18 

123  32 

403 

25 

63 

OROVILLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39  30 

121  33 

171 

10 

10 

1  2  3 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

02 

BUTTE 

39  31 

121  34 

165 

16 

2 

oRoviLLE  Ranger  sta 

6528 

02 

BUTTE 

121  34 

300 

C 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

S 

oknard 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34  12 

119  11 

49 

40 

1  2  3 

OZENA 

6576;  06 

VENTURA 

34  42 

119  19 

3705 

2 

PACHECO  PASS 

6583,  05 

MERCED 

27 

37  04 

121  11 

880 

C 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  3D 

3440 

22 

2 

PACOIMA  DAM  FC    33  A-E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  20 

118  24 

1500 

20 

36  44 

121  22 

950 

21 

PALMOALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

116  06 

2596 

31 

1  I  3  C 

palmdale  z  ne 

6625 

07 

LOS  ANGELES 

C 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

6 

20 

20 

1    2  3 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

41 1 

65 

1  2  3 

PALO  ACTO  CITY  HALL 

04 

SANTA  CLARA 

1  2  3  C 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

24 

2 

PALOMaR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

22 

1  2  3  C 

PAL05  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

2 

PANOCHE 

6675 

05 

SAN  BENITO 

2 

6677 

05 

27 

36  41 

120  35 

370 

1 

1 

JAN 

PARADISE 

02 

8UTTE 

23 

39  46 

121  38 

1780 

6 

6 

12  3 

PARADISE  MEADOW 

6688 

05 

TUOLUMNE 

7700 

S 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

1  2  3  C 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

56 

2 

PARKFIELD  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

PASADENA 

6719 

06 

-OS  ANGELES 

12  3 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

2  C 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

700 

1  2  3 

PASO  ROBLES   S  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  oaPo 

C 

6742 

04 

24 

35  40 

120  38 

803 

20 

20 

PATHWAY 

6754 

KERN 

10 

34  56 

119  23 

3368 

48 

2 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40  20 

8 

2 

PEAR  la>;e 

6767 

05 

TULARE 

S 

PERRI 5 

6816 

06 

RIVERSIDE 

12  3 

PETALUMA  FIRE  STATION 

6826 

SONOMA 

17 

16 

50 

73 

12  3 

PETALUMA   1  N 

6829 

ol 

SONOMA 

17 

122  38 

27 

C 

PIEOBA 

6857 

05 

FRESNO 

2 

PlEDfiA   6LANCA  GHD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

3065 

2 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6891 

06 

LOS  ANGELES 

29 

32 

2 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

20 

36  29 

121  11 

1307 

26 

27 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34  24 

lie  45 

730 

3 

2 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

120  36 

80 

14 

1    2  3 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

6946 

02 

SHASTA 

21 

121  59 

1458 

2 

PlTTS  RANCH 

6950 

LAKE 

DEC 

2 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1  2  3 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

120  44 

2755 

8 

8 

1  2  34 

PLACERVILLE   1  W 

6963 

02 

EL  DORADO 

1 

120  49 

I  785 

C 

PLACERVILLE  Dl SP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

c 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

122  51 

s 

6975 

02 

23 

40  22 

122  53 

2260 

2 

2 

PLYMOUTH 

7000 

05 

AMADOR 

16 

38  29 

120  51 

1096 

AUG 

2 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

1  7 

1  2  3  C 

POINT   ARGUELLO  WB 

7015 

06 

SNTA  BARBARA 

367 

1  2  3  C 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

SNTA  BARBARA 

120  4C 

76 

22 

2 

POINT  PIEORaS  BLANCAS 

7024 

0*. 

SN  LUIS  06P0 

59 

23 

25 

1  2  3 

POMONA 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

51 

51 

1  2  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

te 

18 

12  3 

POHTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

119  01 

75 

75 

I  2  3 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

39  48 

120  28 

4838 

46 

49 

I  2  3  C 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

10 

35  48 

lie  34 

7000 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35  48 

118  38 

4960 

2 

2 

1  2  3 

POTTERS  SAWMILL 

7106 

02 

MODOC 

121  13 

4208 

2 

2 

POTTER   VALLEY    3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

C 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCI NO 

1 100 

c 

POTTER  VALLEY  PH 

7109;  01 

MENDOCINO 

1014 

21 

52 

12  3 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

2 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

C 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

36  11 

120  42 

230D 

16 

62 

1  2  3 

QUAK I NG  ASPEN 

7179 

05 

TULARE 

10 

36  07 

118  32 

7200 

S 

7195 

02 

g 

39  56 

120  57 

3409 

68 

69 

12  3 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1480 

15 

15 

12  3 

HANCHlTA 

7244 

06 

SAN  DIEGO 

20 

2 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

25 

26 

12  3 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

36  59 

118  43 

9900 

s 

RAYMOND  9  N 

7273 

05 

MARIPOSA 

27 

37  21 

119  53 

1210 

2 

2 

RED  8LUFF  WB  AIRPORT 

7292 

02 

TEHAMA 

2  3 

40  09 

122  15 

341 

85 

92 

1  2  3  C 

REDOING  1  SE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

C 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

88 

89 

1  2  3 

HEOLANOS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1318 

71 

75 

12  3 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

31 

33 

33 

12  3 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

718 

C 

HEPRESA 

7370 

Sacramento 

1 

38  42 

121  10 

305 

71 

2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

500 

2 

2 

1  2  3 

iTRICH-^OND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

13 

13 

1  2  3 

RIO  VjSTA 

7446 

SOLANO 

23 

38  09 

121  41 

22 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  23 

840 

82 

83 

1  2  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1015 

8 

7 

8 

1  2  34CG 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39  10 

120  30 

6250 

s 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37  27 

lie  44 

9670 

S 

HOCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38  48 

121  14 

239 

91 

92 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

10000 

s 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

10 

35  58 

118  21 

9000 

s 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7580 

02 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2117 

9 

2  C 

Running  springs  l  e 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

C 

saches  springs 

7623 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

S 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

32 

32 

1  2  3  C 

■SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  29 

23 

86 

115 

1  2  3  C 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  48 

3850 

S 

sagehen  creek 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

10 

2 

Station 
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01 

Q 

Latitude 
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Devation 
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Precip. 
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Month 
closed 

SAINT  HELENA  

7643 

01 

NAPA 

38  30 

122  28 

255 

56 

56 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

c 

SAINT  HELENA  7  NE 

02 

NAPA 

23 

c 

SAINT  JOHN 

02 

GLENN 

23 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

04 

CONTRA  COSTA 

12  3 

SALINAS  2  E 

04 

MONTEBEY 

24 

1  2  3 

SALINAS  FAA  AP 

04 

M0N7ERY 

24 

12  3 

SALINAS  DAM 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

2 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

2 

SALT    SPRINGS  PWR  HOUSE 

05 

AMADOR 

16 

1  2  34 

SALYER  BANGER    ST AT  I  ON 

7696 

01 

TRINITY 

40  53 

123  35 

623 

7 

20 

i  2  3 

SAN  ANDBEAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

36  10 

120  40 

854 

30 

2 

San  ANTONIO  CYN  MOUTH 

06 

LOS  ANGELES 

28 

1  2  3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

04i  MONTEREY 

24 

1  2  3 

SAN  ARDO 

7716 

04 

24 

2 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

C 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

San  BERDINO 

28 

12  3 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

2 

SAND9ERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

2 

SANDBERG  W6 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

1  2  3  C 

«SAN  DIEGO  WB  Al RPORT 

7740 

06'  SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

92 

114 

1  2  3  C 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  48 

955 

36 

2 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

C 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

7753 

KERN 

10 

2 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

C 

SAN  FERNANDO 

7759 

06 

LOS  ANGELES 

1  2  3 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

C 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

04 

SAN  FRANCISCO 

1  2  3  C 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

O4I  SAN  MATEO 

1  2  3  C 

•S  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

04!  SAN  FRANCISCO 

1  2  3  C 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

i 

06:  LOS  ANGELES 

25 

34  09 

117  54 

744 

46 

SAN  GABRIEL  DM  FC425eE 

77791  06;  LOS  ANGELES 

25 

34  12 

117  52 

1481 

22 

2  C 

SAN  GABRIEL  F | RE  OEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

12  3 

SAN  GREGOBIO  3  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

12  3 

SAN  JACINTO 

7610 

05 

RIVERSIDE 

33 

1  2  3 

SAN  JACINTO  Ranger  sta 

781  3 

05 

RIVERSIDE 

33 

C 

San  joaoujn  exp  range 

7ei7'  05 

MADERA 

27 

C 

fSAN  JOSE 

78211  04 

SANTA  CLARA 

1  2  3  C 

SAN   JUAN  BAUTI STA  3SSE 

SAN  BENITO 

20 

C 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

06 

ORANGE 

33 

C 

SAN  LUIS  DAM 

05!  MERCED 

37  03 

121  04 

277 

1 

1 

1 

JAN 

1  2  34 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04;  SN  LUIS  OBPO 

4 

35  18 

120  40 

315 

59 

94 

1  2  3  C 

•SAN  MATEO 

7854 

04 

SAN  MATEO 

1  2  3 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

C 

•SAN  PEDRO 

7876 

06l  LOS  ANGELES 

33 

1  2  3 

•SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

1  2  3 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7886 

06 

ORANGE 

28 

12  3 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

C 

SANTA  ANA  RIVER  PH  »  1 

7894 

06 

SAN  BERDINO 

28 

2 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

7897 

06 

LOS  ANGELES 

13 

2 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  42 

100 

79 

95 

1  2  3  C 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

790S 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

1  19  5( 

9 

23 

23 

12  3 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

2 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7910 

06 

LOS  ANGELES 

JAN 

12  3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

1  2  3 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

1  2  3 

SANTA  FE  DAM 

7926 

05 

LOS  ANGELES 

13 

C 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

2 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

05 

SNTA  BARBARA 

30 

I  2  3  C 

Santa  monica 

7950 

06 

LOS  ANGELES 

34  01 

118  29 

64 

75 

•SANTA  MONICA  P|EP 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

3  3 

34  00 

118  30 

15 

25 

26 

1  2  3 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29 

1  2  3 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

12  3 

SANTA  TNE2 

7976 

06 

SnTa  BARBARA 

32 

C 

SANTIAGO  DAM 

7987 

05'  ORANGE 

28 

2  C 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

2 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISK 1  YOU 

12 

2 

•SCOTIA 

6045 

01 

HUMBOLDT 

7 

1  2  3 

SEARSvlLLE  LAKE 

8068 

04 

SAN  MATEO 

2 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

38  21 

122  49 

145 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40  31 

120  15 

444£ 

1 

2 

SEPULVEOA  DAM 

eo9i 

06 

LOS  ANGELES 

13 

C 

SHASTA  DAM 

02 

SHASTA 

23 

1  2  34C 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

2 

SMELTER  COVE 

616j 

01 

HUMBOLDT 

17 

1  2  3 

ShINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

EL  DORADO 

1 

2 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

2 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

8 

120  38 

4182 

1  2  3 

sierbaville  Ranger  sta 

6218 

02 

SIERRA 

8 

120  22 

4975 

1  2  3  C 

SIGNAL  HILL  FC  416 

82  30 

LOS  ANGELES 

33  46 

118  10 

loo 

27 

2  C 

SILVERADO  RANGER  STa 

B243 

0( 

ORANGE 

2E 

33  45 

117  39 

1095 

C 

SiSQUOC   SOUTH  FORK  CMP 

8266 

SNTA  BARBARA 

119  46 

2500 

c 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

123  08 

1930 

2 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

120  40 

1730 

C 

SLOUGhHOUSE   6  SE 

8293 

05 

SACRAMENTO 

16 

121  05 

160 

2 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

116  41 

1940 

2 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

119  30 

6700 

S 

SODA  SPRINGS 

8331 

02 

NEVADA 

8 

120  23 

6750 

1  2  3  C 

SOD*  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

8 

120  22 

6885 

I  2  3  C 

SOLEDAD 

8338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  20 

195 

8 

SOMESBAR  1  M 

8346 

01 

S I SK 1  YOU 

12 

41  23 

123  29 

550 

■ 

2 

SOMIS  3  NE 

06 

VENTURA 

118  58 

485 

2 

SOHIS  3  NW 

8349 

05 

VENTURA 

33 

119  03 

510 

2 

SONOMA 

8351 

01 

17 

122  27 

20 

12  3 

SONORA  R.S. 

6353 

Tuolumne 

37 

120  23 

1745 

i  2  3 

SONORA  JUNCTION 

8355 

MONO 

38 

119  27'  6886 

C 

S  E  FARALLON 

8376'  04'  SAN  FRANCISCO 

123  00  27 

C 

SO  ENTRANCE  YOSEMiTE 

8380 

MARIPOSA 

119  38 

5120 

1  2  3 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

01 

SAN  BEBOINO 

6 

116  49 

7120 

2 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37  11 

118  34 

9580 

SPADfiA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

680 

20 

2  C 

SPRECKELS  MWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

121  41 

60 

2 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

05 

TULARE 

116  42 

2470 

2 

SPRlNGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

lie  48 

1050 

C 

SPRINGVILLE    TULE  HOWKS 

8463 

05 

TULARE 

116  39 

4070 

C 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

PLACER 

36 

120  14 

6235 

1  2  3 

SQUIRREL   INN  1 

8476 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117  15 

5239 

2 

SOUIBBEL   INN  2 

8479 

01 

SAN  BERDINO 

15 

117  14 

5680 

12  3 

STANDISh  1  E 

8487 

LASSEN 

18 

120  24 

4030 

ST ANDI SH-H 1 CKE Y  ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

39  53 

123  44 

850 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

Tuolumne 

34 

38  08 

120  22 

1130 

< 

2 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36  55 

118  35 

10300 

S 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

8UTTE 

a 

39  54 

121  32 

3518 

28 

2  C 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  55 

121  20 

11 

C 

•STOCKTON  WBAP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

121  15 

22 

1  2  3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

8560 

0  5 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

9] 

97 

1  2  3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

e 

7 

1  2  34 

STONYFORD  COOLET  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

2 

STONYFORO  RANGER  STA 

9580 

02,  COLUSA 

23 

39  2  3 

122  33 

1166 

34 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6507 

02 

GLENN 

2j 

39  35 

122  32 

800 

37 

37 

1  2  3  C 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

121  56 

5300 

5 

STRAWBERRY  VALLEY 

02 

YUBA 

39  34 

121  06 

3784 

22 

SUEY  RANCH 

6627 

05 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

120  23 

390 

4 

SUMMl T  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37  05 

119  13 

6240 

SUNLAND 

8660 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

1460 

14 

14 

12  3 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

85 

SURF  2  ENE 

8597 

06 

SnTa  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

0< 

VENTURA 

33 

34  16 

116  40 

1085 

8 

SUSANVl LLE 

8701 

LASSEN 

1  8 

40  25 

120  39 

4170 

12 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4148 

66 

1  2  3 

SUSANVILLE  1  WNW 

6703 

03 

LASSEN 

18 

40  25 

120  40 

4555 

C 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1586 

20 

2 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1025 

C 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6228 

54 

1  2  34 

TALBOT  CAMP 

8771 

02 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

S 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35  08 

lie  27 

3975 

64 

68 

12  3 

TehACHAPI  ranger  STa 

8632 

05 

KERN 

10 

35  06 

118  27 

C 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35  02 

Ue  45 

1425 

61 

63 

1  2  3 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

1 

1  2  3  C 

-  450 
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Month 
opened 

Month 
closed 

termo  brim  marr  ranch 

8875 

03 

1  a 

40  55 

120  16 

5360 

2 

OCT 

9351 

02 

39  49 

120  11 

4945 

2 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

s 

VI  SAL  I  A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36  20 

U9  18 

354 

74 

89 

12  3 

THE  6ETSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

3S  48 

122  49 

IfcOO 

C 

VISTA  2  NNE 

9376 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

117  14 

510 

1 

1 

12  3 

THERMAL  FAA  AJfiPORT 

8892 

07 

RIVERSIDE 

33  38 

1-  120 

14 

14 

1  2  3  C 

VOLCANOVILLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

1 

36  59 

120  47 

3036 

10 

2 

THOUSAND  OARS 

VENTURA 

33 

34  11 

810 

7 

2 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

26 

2  C 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

36  22 

2200 

C 

VOLTa  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

20 

41 

1  2  3  C 

THREE  RVRS  EDISON  Ph  1 

991  u 

05 

TULARE 

9 

36  28 

92 

54 

1  2  3 

WALLACE  1  SE 

941  B 

CALAVERAS 

2 

38  11 

120  58 

214 

36 

2 

Three  rvrs  eoison  ph  2 

891  7 

05 

TULARE 

36  28 

C 

walmar  school 

04 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

U5 

2 

TIGER  CREEH.  Ph 

8928 

05 

AMADOR 

3B  28 

120  27 

2355 

32 

57 

1  2  3  C 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

04 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

28 

12  3 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

896  7 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

116  36 

745 

2 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

C 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

110 

31 

32 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

320 

2 

THASUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

C 

WALNUT  GROVE 

9428 

02 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

23 

INAC 

12  3 

TRACV  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

105 

C 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

22 

2 

TRACY  CARBONA 

SAN  JOAQUIN 

14 

12  3 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

96 

57 

1  2  3  C 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

121  35 

61 

7 

B 

8 

1  2  34 

WASCO 

9452 

05 

10 

35  36 

119  20 

333 

61 

1  2  3 

TRAVIS  AFB 

SOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

1 

2 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2370 

C 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

01 

TRINITY 

122  46 

2500 

2 

1  2  34 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

57 

71 

12  3 

TRONA 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

43 

44 

12  3 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

37  32 

119  40 

3965 

C 

TRUCK.ee  ranger  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

39  20 

120  11 

5960 

79 

ei 

1  2  3  C 

WEAVERVILlE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

50 

74 

1  2  3  C 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  ".TO 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

lis  05 

4645 

C 

WEED  1  S 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

5 

6 

12  3 

TuLEF I  ELD 

9052 

05 

10 

35  09 

119  01 

295 

4 

9512 

05 

10 

35  40 

IIB  18 

2680 

C 

TULELAKE 

9053 

01 

S I SK 1  YOU 

12 

41  58 

121  26 

4035 

32 

32 

6 

1  2  34C 

WENDCL  10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

le 

40  16 

120  04 

403! 

3 

2 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9  061 

05 

TULARE 

10 

36  22 

116  17 

8950 

S 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6260 

S 

TUOLUMNE  MEADOWS 

906  3 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

S 

WESTMAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

36  13 

119  59 

285 

38 

2 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

115 

43 

2 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

05 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

2400 

14 

2 

TURNTABLE  CREEK 

9063 

02 

SHASTA 

23 

40  46 

122  IB 

1080 

17 

17 

16 

1  2  34 

WESTVILLE 

02 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5200 

s 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33  44 

118 

50 

87 

12  3 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36  22 

118  32 

9200 

s 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  02 

1975 

29 

29 

1  2  3 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

6 

39  02 

121  24 

113 

c 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

120  03 

7829 

30 

44 

1  2  3 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

VENTURA 

33 

34  29 

119  16 

875 

c 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTa  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

582 

1 

1 

1 

1  2  34 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9616 

06 

VENTURA 

34  36 

119  20 

4150 

c 

9122 

01 

MENDOC 1  NO 

22 

39  09 

123  12 

623 

70 

86 

2 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

23 

40  37 

122  32 

1310 

1  2  34 

UKIAH  <•  WSW 

9124 

MENDOCINO 

22 

39  06 

123  16 

1900 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

118  11 

1015C 

8 

i 

1  2  3 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

9138 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

21 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

01 

MONO 

37  35 

118  14 

12470 

7 

7 

1  2  3 

#U  C  L  A 

91  52 

LOS  ANGELES 

34  04 

118  27 

4  30 

31 

31 

1  2  3 

WHITE  ROCK 

SACRAMENTO 

121  05 

353 

39 

2 

UPLAND   3  N 

9156 

06 

SAN  BEPOINO 

28 

34  08 

1605 

4 

1  2  3 

WHITTIER  FC  106  D 

9660 

LOS  ANGELES 

33  58 

116  02 

320 

2 

UPPER  LAKE  7  W 

02 

LAKE 

23 

39  U 

123  02 

1524 

24 

2 

WILLIAMS 

9677 

COLUSA 

39  09 

122  09 

86 

10 

11 

1  2  3  C 

UPPER  LAKE  RANGER  STa 

9173 

02 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

44 

61 

1  2  3 

WILLITS  1  NE 

01 

MENDOCINO 

n 

39  25 

123  21 

3 

3 

12  3 

UPPER  MaTTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

76 

2 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9665 

01 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

1925 

C 

upR  San  leandro  filter 

9185 

04 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

394 

5 

5 

I  2  3  C 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

B5 

12  3 

UPPER  tres  pinos 

91  B9 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  30 

121  02 

2050 

C 

WINCHESTER 

9722 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  43 

117  05 

1*75 

C 

9200 

02 

23 

38  22 

122  00 

175 

72 

B4 

9742 

02 

23 

38  32 

121  5S 

135 

21 

21 

12  3 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

35  53 

120  42 

950 

C 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

70 

2 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

9226 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

117  01 

1615 

22 

2 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

05 

FRESNO 

11 

118  54 

9200 

S 

VALYERMO  RANGER  STa 

9251 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3705 

24 

45 

1  2  3 

WQODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

119  49 

5671 

25 

32 

1  2  3 

VAN  NUYS  FC  156 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

36 

2 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38  41 

121  4S 

38 

81 

12  3 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

123  01 

1260 

C 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  OS 

121  57 

1600 

45 

2 

VENTURA 

VENTURA 

33 

34  n 

119  18 

45 

78 

2 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

S 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

118  59 

7520 

$ 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

33  54 

117  49 

405 

46 

91 

12  3 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

\l  32 

117  18 

2658 

27 

27 

1  2  3  C 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOCINO 

38  55 

123  16 

1 100 

C 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

36 

2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

05 

MARIPOSA 

37  45 

119  35 

3985 

56 

59 

I  2  3  C 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  36 

2629 

85 

12  3 

X     1  AMERICAN,     2  CALAVERAS.     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT.     7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAITEAH,     10  KERN.     11  KINGS.      12  KLAMATH.     13  LOS  ANGELES.     14  MERCED.      15  MOJAVE,     16  MOKELUMNE 
17  NORTH  COAST,     18  N  E  INTERIOR,     19  OWENS,     40  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO.     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL.     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,     29  SANTA  CLARA       30  SANTA 
MARIA,     31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY.     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


NEW  NAME 
ATWKLL 

COLEMAN  FISHERIES  STA 
LA  VERNE  HEIGHTS  FC  560B 
LOUPOC 

LOOKOUT  3  WSW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAUE 

ATWELL  CO  CAMP 
COLEMAN  FISH  HATCHERY 
CLAREMONT  FC  230D 
LOUPOC  SEWAGE  PLANT 
POTTERS  SAWMILL 


DATE  -  1963 

OCTOBER  3 

DECEMBER  1, 
OCTOBER  1 
AUGUST  14 
APRIL  26 


ATWELL 

BEAUMONT  1  E 
BRIDGEPORT  RS 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALISTOCA 

CANOGA  PARK  PIERCE  COLLEGE 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COBB  2  NW 

COLEMAN  FISHERIES  STA 
COYOTE  CANYON 

CROCKETT 

CUYAMA 

FAIRFIELD 

FEATHER  FALLS 

FULLERTON  HILLCREST  RES 

GROVELAND  RS 
HANSEN  DAM 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  DAM 

RUASNA 

IMPERIAL 

JOSHUA  TREE 

JUNCAL  DAM 

LAFAYETTE  2  NNE 

LA  VERNE  HEIGHTS  FC  560B 

LOMPOC 

LOOKOUT  3  WSW 

MADERA 

MAHNKE 

MONTEREY 

OAKSVILLE  1  WNW 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PARK 
OROVILLE  RANGER  STATION 
PALMDALE 

PALOMAR  MTN  OBSERVATORY 
PARADISE 

PLACERVILLE  DIS  PLT 
POMONA 
PORTERVILLE 
POWAY  VALLEY 
OUINCY  RS 

SAN  EHIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SAN  RAFAEL 
SIERRA VI LLE  RS 

TORRANCE 
TRACY  CARBONA 
VOLCANOVILLE 
YORBA  LINDA 


Equlpnieo 
Equ Ipmen 
Equlpmen 


Equ Ipmen 
Equ Ipmen 
Equlpmen 
Equlpmen 


Equlpmen 
Equlpmen 
Equlpmen 


Equlpuei 
Equlpmei 
Equlpmei 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

lOved  0.4  mile  W 

oved  0.4  mile  WNW 

lOved  750  feet  WNW 

lOved  200  feet  WSW 


150  fe 


SW 


ed  200  feet  SW 

ed  0.6  mile  ESE 

■ed  550  (eet  W 

1  gage  moved  3  feet 

I  gage  moved  38  fee' 


moved  17: 
moved  12  f 
moved  50  f 


feet  N 


ed  eSO  feet 
ed  0.2  mile 


mile: 


SE 


ived  3.5  miles  N74W 
ived  350  feet  SE 
In  gage  moved  150  feet  NE 
ived  0.6  mile  SSW 
ived  0.3  mile  SW 

>ved  55  feet  SSW 

ved  10  feet  S 

in  gage  moved  0.5  mile  S 


lOved  800  feet  WSW 
lOVed  200  feet  NE 
lOved  300  feet  NNE 
Id  gage  moved  20  fi 


June  15 , 

March  14 
September  19 


15,  1962 
-  1,  1962 


18 


June  15 

April  1 
January  10 
Noveabe: 
July  24 
January  30 

June  19 
March  21 
Jtme  14 
October  1 
August  14 

April  26 
February  7 
April  17 
September  2- 
April  15 


March  20 
November  B 
February  13 

Novel 

Hay  15 


Hay  1 

September  5 
December  12 
February  21 
June  11 
September  2 

January  21 
October  10 
March  1 
May  13 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San 
Francisco,  California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "P.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  cl imatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  normal,  except  for  those  stations 
indicated  by  $,   for  which  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29  years  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of   Record  as  shown  in  the  Station   Index  are  approximate  since  gaps   in  the  records  may  not  have  been  considered   in  arriving  at   the  totals  shown. 
Cllmatological  divisions  outlined  on  the  maps   in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  January  1941. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record. 

+     Also  earlier  date   (dates)   or  months. 

*     Amount   included   in  following  measurement. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Cage   is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

G     In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  the  letter  "G"  indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

M    One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily 
record . 

R     Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 
Data" . 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at   irregular   intervals,   will  be  published   later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage 
Stations"  Bulletin. 

T     Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposures,  etc.,   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington , D .  C.  for  $1.25.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington,   D.   C.  20402, 


USCOMM-WB-Asheville,   N.   C.   -  7-7-64-2425 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 
In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CALIFORNIA 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


JANUARY  1964 
Volume  68     No.  1 


ASHEVILLE:  1964 


CALIFORNIA  -  JANUARY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        89°  on  the  31st  at  Ojai 

Lowest  Temperature:        -18°  on  the  23d  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:        24.98  inches  at  Gasquet  Ranger  Station 
Least  Total  Precipitation:  0,00  inch  at  Blythe 

Greatest  One-Day  Precipitation:      8.98  inches  on  the  20th  at  Lakeshore 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       195.0  inches  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        158  inches  on  the  25th  at  Mount  Shasta  Ski 

Bowl 

SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


Temperature:    All  first-order  Weather  Bureau  offices 
in  the  State  reported  below  normal  average  temperatures 
for  the  month  except  for  slightly  above  normal  readings 
on  the  south  coast  and  in  the  San  Francisco  Bay  area.  At 
Fresno  the  negative  departure  was  2.  3°.    Santa  Maria  re- 
ported the  third  lowest  mean  minimum  temperature  for 
January  since  1907,   yet  the  mean  maximum  tempera- 
ture was  above  normal.    At  Red  Bluff,  this  was  the  11th 
consecutive  month  with  below  normal  temperature. 

Precipitation:     Precipitation  was  well  above  normal  on 
the  north  coast,  and  in  portions  of  the  central  part  of  the 
State,  particularly  in  the  Sierras.    Elsewhere  the  month 
was  marked  by  a  deficiency  of  precipitation.    Most  of 
the  precipitation  in  the  mountains  fell  as  snow;   the  Mt. 
Shasta  Ski  Bowl  had  120  inches  of  snow  on  the  ground  at 
the  end  of  the  month,  and  at  Norder  132  inches  of  new 
snow  fell  between  the  17th  and  the  23d. 

Fog  or  ground  fog  was  reported  at  Red  Bluff  on  19  days, 
and  dense  fog  occurred  on  8  days  during  the  month.  A 
new  record  of  low  relative  humidity  was  set  at  the  Los 
Angeles  City  Office  on  the  5th  with  a  reading  of  1  percent. 
San  Diego  reported  80  percent  of  possible  sunshine, 
about  10  percent  greater  than  normal. 


Storms:    On  the  2d  and  3d,  high  winds  in  the  southern 
California  area  resulted  in  considerable  damage  to 
homes,  farm  buildings,  and  power  lines.    High  seas 
destroyed  seawalls  and  damaged  beach  homes  and  boats. 
Blowing  dust  reduced  visibility  on  freeways  to  less  than 
50  feet  at  times.    Hail  1/4  inch  in  diameter  fell  in  San 
Diego  on  the  14th.    The  Smith  and  Eel  Rivers  and  Red- 
wood Creek,  on  the  north  coast,  reached  2  to  8  feet 
above  flood  stage  around  the  20th.    Red  Bluff  reported 
a  fastest  mile  of  wind  of  56  m.  p.  h.  on  the  20th,  with 
gusts  to  63  m.  p.  h.  ,  and  on  the  same  date  McClellan 
AFB  in  Sacramento  reported  gusts  to  50  m.  p.  h.  A 
tornado  touched  down  for  a  distance  of  about  1  mile  in 
the  northern  part  of  Fresno  on  the  21st.    The  path  was 
only  a  few  feet  wide,  and  damage  was  limit^^d  to  roofs, 
patios,  trees,  etc.    Hailstones  1-1/4  inches  in  diameter 
were  reported  from  a  point  3  miles  east  of  the  Red  Bluff 
Airport  on  the  22d. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,   California  94102 
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NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

aloerpoint 

ansmin  pac  union  col 
big  bar  ranger  station 
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50.5 
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42.9 
44.7 
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36.7 
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24.3 
26.0 
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26 
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29 
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14 
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0 
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0 
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1 

1 

7 
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31 
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39.1 

39.3 
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.0 

T 

0 
12 

0 
0 

23* 

10 
5 

5 

17 

2 
2 

2 
15 

2 
2 

1 
9 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
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42.9 
56. 3M 
42.6 
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- 
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0 
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0 
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0 
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0 
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21 
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8 
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39. 9M 
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52.5 
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19. 5M 

36.0 
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34,1 
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26 
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28 
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9 
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0 
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0 
0 
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0 

9 
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0 
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0 
0 
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4.01 
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1.94 
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21 
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0 
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30 
28 

14* 
11* 
15* 
11* 

23 
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586 
631 

0 
0 
0 
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7 
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0 
0 
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0 
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1.77 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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26 
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10.30 
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5 

12 
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1 
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55 

1 
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11 
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0 

4 

30 

2 

2.86 

.97 

.73 

21 
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16 
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12 

1 

0 
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31.2 

63 
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24 

5 
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0 

0 

21 

0 

4.  46 

1.62 

1 .  5S 

2  0 

LAKESHORE 

52.1 

32.6 

42,4 

62 

27 

26 

14 
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0 

0 

14 

0 

14,59 

8.98 

20 

.0 

0 

11 

4 

3 

LAKE  5PAUL0ING 

4'>,2 

23,7 

34,0 

0.0 

60 

1 

18 

13. 

956 

0 

2 

30 

0 

14.76 

2.56 

3.50 

22 

105.0 

63 

23 

12 

6 

5 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

SS.2 

39,4 

47,3 

.  0.2 

66 

26 

32 

1 

542 

0 

0 

1 

0 

9,85 

- 

.22 

3.46 

21 

.0 

0 

9 

4 

3 

nANiANlTA  LMNt 

/  / 

12 

30* 

1112 

0 

4 

31 

0 

61.! 

3 

MARYSVILLE 

53!o 

36^2 

44.6 

.  1.4 

64 

27 

30 

11* 

624 

0 

0 

6 

0 

3,81 

.18 

2,76 

20 

T 

0 

4 

2 

\ 

MC  CLOUD 

42.7 

23.6 

33.2 

.  0.8 

56 

1 

14 

14 

979 

0 

1 

30 

0 

8.27 

- 

.93 

3,20 

20 

22.5 

13 

22 

10 

4 

2 

MINERAL 

40, 5M 

22.1 

31, 3M 

O.e 

53 

2, 

12 

14 

1033 

0 

3 

30 

0 

8.87 

,26 

3,00 

21 

57.2 

38 

23 

u 

5 

3 

MONTICELLO  DAM 

S4,<; 

36.8 

45,9 

68 

27 

32 

13 

583 

0 

0 

1 

0 

4.82 

2,36 

21 

.0 

0 

6 

2 

2 

Mount                    ViO   V.  I  I  T 

//R 

14 

22 

0 

2 

29 

0 

1 ' 

2 1 

i 

4 

NEVADA  City 

46. s 

28,0 

37.3 

■  lis 

61 

1 

23 

12* 

854 

0 

0 

27 

0 

9.73 

!3S 

2.99 

21 

21)7 

21 

22 

10 

5 

I 

ORLAND 

52.7 

35.0 

43,9 

-  1.0 

64 

27 

26 

13 

647 

0 

0 

9 

0 

1.81 

m 

2,07 

1.28 

21 

.0 

0 

3 

1 

I 

OROVILLE 

53.2 

37,2 

45.2 

66 

27 

30 

8* 

607 

0 

0 

8 

0 

4,91 

3.25 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

PARADISE 

51.7 

35.1 

43,4 

65 

27. 

29 

23 

659 

0 

0 

7 

0 

7,40 

3.05 

21 

10 

5 

2 

rLALtKV 1 LLt 

"  0.4 

24 

77c 

0 

0 

26 

0 

1 .  IC 

1.97 

^' 

1 1 

5 

PLACERVILLE  IFG 

49lt 

34,3 

42^0 

65 

2 

29 

18 

707 

0 

1 

10 

0 

6,38 

18. C 

17 

23 

platina 

48.6 

28,4 

38,5 

61 

5 

20 

11 

614 

0 

0 

29 

0 

4,89 

2.41 

20 

9.0 

6 

24 

11 

1 

1 

PORTOLA 

41.1 

18,0 

29,6 

0.8 

59 

1 

7 

31 

1093 

0 

2 

30 

0 

3,52 

- 

.17 

1.55 

21 

47.5 

30 

23* 

6 

3 

1 

QUINCY  ranger  STATION 

45.9 

23,5 

34,7 

1.7 

55 

3 

14 

23 

932 

0 

0 

27 

0 

7,77 

.56 

3.32 

21 

27.0 

21 

22 

8 

5 

* 

Dpn  ni  lire  uin  AtDonoT 

■  1.4 

63 

28 

1 3 

0 

0 

5 

0 

1.8! 

.  C 

C 

2 

1 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

36,4 

46|l 

0.4 

67 

27 

30 

18 

578 

0 

0 

6 

0 

i'.li 

2I54 

2.30 

20 

T 

0 

9 

3 

} 

ROCKLIN 

52.5 

32.3 

42,4 

.  1,9 

61 

27 

26 

5 

695 

0 

0 

19 

0 

4,12 

,42 

2.20 

21 

2.0 

2 

21 

6 

2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

53,2 

36.9 

45,1 

.  0,1 

62 

26 

28 

13 

612 

0 

Q 

6 

Q 

3,83 

.65 

2,47 

20 

T 

0 

5 

2 

1 

53,6 

38.4 

•  0,4 

63 

26 

30 

5 

579 

0 

0 

1 

0 

23 

4 

2 

SHASTA  DAM 

49.4 

37.6 

43)5 

59 

16 

33 

23 

659 

0 

0 

0 

0 

8,78 

3.92 

20 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

CTCDDA  ^TTV 
3  I CKK«    ^ 1  I  T 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

42. 8M 

16, 2M 

29. 5M 

1,1 

62 

2 

0 

31 

1097 

0 

2 

3C 

1 

3,47 

- 

1.47 

2.10 

21 

30.2 

28 

22 

5 

2 

1 

8 

0 

15 

31 

0 

12,47 

2.83 

22 

147.6 

123 

22 

13 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

54)1 

3i!e 

43.0 

-  0.5 

66 

26* 

26 

23. 

675 

1 H 

Q 

1.59 

2.30 

1.19 

20 

.0 

0 

2 

1 

\ 

STRAWBERRY  VALLEY 

45, B 

29,9 

37,9 

62 

I 

25 

24* 

834 

0 

3 

28 

0 

17.68 

4.00 

20 

50.5 

39 

22 

13 

6 

5 

TURNTABLE  CREEK 

5U1M 

36, 5M 

43, 8M 

61 

16 

32 

14 

647 

0 

0 

1 

0 

11.03 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

39,8 

14,4 

27,1 

3.1 

56 

31 

30* 

1165 

0 

8 

31 

0 

9.24 

.62 

2.55 

21 

123.0 

94 

22 

11 

6 

3 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

52, 6M 

28, 7M 

40  .  7N 

62 

31* 

2G 

5 

0 

0 

0 

1 

22* 

VACAVILLE 

54,8 

33,3 

44.1 

•  1.2 

66 

26 

25 

9 

643 

0 

0 

15 

0 

4.42 

.90 

1.91 

21 

.0 

0 

6 

3 

I 

VOLTA  POwER  HOUSE 

52,5 

32.4 

42.5 

63 

5 

2  7 

23* 

694 

0 

0 

15 

0 

5.11 

- 

.11 

1.10 

20 

6.0 

1 

21 

12 

3 

I 

WHISKEYTOWN  RES 

50, 3M 

34, OM 

42. 2M 

64 

3* 

31 

23* 

702 

0 

0 

0 

10.08 

T 

0 

WILLIAMS 

54,9 

35,3 

45,1 

65 

31* 

29 

11 

608 

0 

0 

5 

0 

2.22 

1.90 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

WILLOWS 

52, 6M 

34,  5 

43,  6M 

•  1.2 

65 

27 

27 

^3 

657 

0 

0 

7 

0 

1.69 

G 

3 

1 

WINTERS 

53,8 

35,3 

44,6 

67 

27 

27 

9 

628 

0 

0 

8 

0 

4.16 

2.62 

21 

.0 

0 

4 

2 

} 

WOODLAND  1  WNW 

52,5 

35,5 

44,0 

.  1,8 

62 

27 

27 

13 

646 

0 

0 

10 

0 

3.89 

,59 

2.66 

21 

.0 

0 

4 

2 

I 

DIVISION  02 

39,5 

•  .2 

6.34 

• 

,46 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

40,5 

10.8 

25,7 

58 

2 

.  2 

31* 

1210 

0 

5 

30 

3 

3.15 

1.43 

21 

32.0 

24 

22 

5 

2 

2 

BRIDGEPORT 

42.6 

10,7 

26,7 

62 

1 

-10 

28 

1178 

0 

30 

g 

.53 

.30 

22 

10.8 

7 

28* 

2 

0 

0 

CEDARV I llE 

2.9 

10 

1 1 

1016 

0 

0 

29 

0 

1.80 

,04 

.43 

18 

11.6 

6 

19 

7 

0 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

39)1 

14,4 

26,8 

55 

2 

4 

31* 

1178 

3 1 

8.31 

4.10 

21 

77,5 

63 

23 

9 

4 

2 

DOYLE  5  SSE 

41, 4M 

18, 8M 

30, IM 

63 

2 

12 

24* 

1074 

0 

1 

29 

0 

2.34 

1.69 

21 

18,4 

10 

23* 

3 

1 

1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

40,2M 

20, 4M 

30, 3M 

50 

1 

10 

23 

1073 

1 

1.31 

.95 

21 

3 

1 

0 

FORT  BIDwELL 

40,2 

19,9 

30,1 

1.0 

60 

1 

15 

1078 

0 

1 

30 

0 

3.34 

1,11 

.52 

18 

28.0 

6 

24* 

12 

1 

0 

MEYERS  ^  SW 

39,3 

16,3 

27,8 

52 

31 

6 

13 

1 149 

0 

5 

31 

0 

1.85 

54 

4 

2 

MONO  LAKE 

41,5 

20,2 

30,9 

56 

1 

11 

24* 

1050 

0 

3 

31 

0 

D  1.17 

.64 

22 

13)0 

2 

2 

0 

SQUAW  VALLEY 

39,6 

13,1 

26,4 

55 

2 

24 

1192 

0 

6 

31 

0 

D  4.39 

2.75 

21 

24 

21 

6 

1 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

38, 2M 

21, IM 

29, 7M 

.  0.7 

51 

1 

6 

23 

1100 

0 

5 

29 

0 

2.19 

.34 

.95 

21 

14.7 

8 

24* 

6 

1 

0 

TAHOE  CITY 

37,5 

19,9 

28,7 

1.8 

54 

2 

12 

11 

1121 

0 

6 

31 

0 

4.89 

- 

1.24 

1.45 

21 

79.9 

56 

22 

7 

4 

2 

TERMO 

37,8 

14,1 

26.0 

52 

1 

-  2 

1 5  * 

0 

5 

31 

2 

24.6 

14 

23 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

38. 7M 

13, 6M 

26, 2M 

0.6 

56 

2 

4 

15 

1197 

0 

4 

31 

0 

5.74 

,41 

1.97 

21 

66.0 

54 

23 

WOODFORDS 

44.0 

23.6 

33.8 

64 

1 

13 

11 

961 

0 

2 

28 

0 

1.90 

.81 

21 

24.0 

14 

23* 

4 

2 

0 

DIVISION  03 

28.7 

,9 

3.27 

.16 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

66.6 

43.0 

54.8 

77 

31 

35 

16 

309 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

57.0 

35.3 

46,2 

63 

7* 

29 

12 

575 

0 

0 

10 

0 

8.69 

2,48 

21 

.0 

0 

9 

5 

4 

BERKELEY 

54,7 

41.7 

48.2 

•  1.2 

62 

5* 

37 

14* 

512 

0 

0 

0 

0 

4.96 

.28 

1,64 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

BURLINQAME 

57,2 

38.8 

48.0 

61 

26* 

31 

15 

521 

0 

0 

3 

0 

4.92 

2,82 

21 

.0 

0 

2 

1 

CARMEL  VALLEY 

61.6 

36.8 

49,2 

69 

31 

30 

15* 

483 

0 

0 

7 

0 

3.47 

1,48 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

CROCKETT 

54,6 

37.9 

46,3 

63 

^7 

31 

11 

570 

0 

0 

2 

0 

3.77 

.22 

2.67 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

6ILR0Y 

58,8 

32,3 

45.6 

66 

29 

24 

14 

596 

0 

0 

IB 

0 

4.04 

1.62 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

59,0 

39,8 

49,4 

69 

5 

35 

11 

476 

0 

0 

0 

0 

5.32 

2.91 

21 

.0 

0 

9 

1 

1 

HOLLISTEB 

59,7 

34.4 

47.1 

.  1.7 

68 

31* 

24 

12* 

551 

0 

0 

12 

0 

2.38 

.19 

1.01 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

KING  CITV 

61, 6M 

35. OM 

48, 3M 

•  0,1 

74 

1 

23 

15 

513 

0 

0 

11 

0 

1.39 

.79 

.95 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

55,7 

31.5 

43.6 

.  2,5 

64 

1 

22 

13 

655 

0 

0 

19 

0 

2,37 

.64 

1.19 

21 

.0 

0 

4 

2 

1 

LOS  GATOS 

57,6 

36.2 

46.9 

•  0,4 

63 

26 

31 

28* 

553 

0 

0 

6 

0 

5,68 

,15 

3.47 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

54,2 

35.7 

45.0 

62 

27 

30 

15* 

614 

0 

0 

10 

0 

3.97 

2.44 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

MONTEREY 

57.7 

42.5 

50.1 

64 

26 

36 

11 

455 

0 

0 

0 

0 

3.50 

1.95 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  196* 

Continued  


SMoa 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Q 

no 

V.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Max.  Depth 
OD  Grourui 

£ 
a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  ! 

gl 

«  • 

o  B 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

62. S 

*1.* 

52.1 

77 

1 

35 

16e 

39* 

0 

0 

0 

0 

1.8* 

,70 

2 1 

,  0 

0 

* 

2 

0 

MOUM  DIABLO  N  GATE 

37,6 

*6.0 

73 

1 

31 

23* 

585 

0 

0 

4 

0 

5.17 

2.*3 

21 

T 

0 

7 

2 

2 

MOUNT  HAMILTON 

45. 2M 

33.0M 

39. IM 

• 

1,0 

58 

3 

25 

23e 

800 

Q 

3.61 

U83 

.67 

21 

17,5 

16 

22 

9 

4 

0 

NACIMIENTO  DAM 

60.0 

32.7 

*6.* 

75 

2« 

25 

15. 

571 

0 

0 

13 

0 

2.*6 

1.0* 

21 

,0 

0 

* 

2 

2 

NEWARK 

56.  7 

38.6 

*7  .  7 

6 1 

9 

30 

12 

531 

0 

0 

* 

0 

3.  5* 

1.57 

21 

,0 

0 

5 

3 

' 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

53.* 

*3.3 

*8.* 

0,4 

62 

3 

36 

13 

511 

0 

0 

0 

0 

3.90 

.07 

1.90 

0 

7 

2 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

55.9 

36.2 

*6.1 

6* 

27 

29 

15. 

579 

0 

0 

8 

0 

3.29 

1,70 

21 

,0 

0 

6 

2 

1 

PASO  ROBLES 

60.7 

29.7 

*5.2 

77 

1 

20 

15* 

607 

0 

Q 

2 1 

Q 

1.67 

.79 

22 

,0 

0 

3 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

59.3 

30.0 

**.7 

7* 

1 

21 

15. 

622 

0 

0 

18 

0 

1.3* 

.50 

21 

,0 

0 

3 

1 

PINNACLES  NAT  MONUMtNT 

60.* 

32  2 

*6  .  3 

yy 

^ 

24 

15* 

572 

0 

0 

18 

0 

3.01 

1,15 

21 

,0 

PISMO  BEACH 

61.5 

*1.* 

51.5 

72 

31 

34 

13 

*11 

0 

0 

0 

0 

1.60 

1,00 

0 

* 

1 

1 

POINT  PIEDRA5  BLANCAS 

60.1 

*5.5 

52,8 

6* 

31 

40 

23 

370 

0 

0 

0 

0 

2.77 

,9* 

20 

,0 

0 

6 

2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

55,3 

36. IM 

*5,7M 

62 

27* 

591 

0 

0 

0 

3.*1 

2,15 

21 

,0 

0 

3 

2 

1 

PRIEST  VALLEY 

55.2 

25.* 

*0.3 

76 

1 

15 

13 

760 

0 

0 

27 

0 

2.98 

- 

.99 

1.15 

22 

.5 

0 

* 

3 

1 

REDWOOD  CITY 

58.2 

38  •  7 

*8,5 

0.3 

13* 

507 

0 

0 

0 

3.60 

.  7* 

2.02 

21 

■  0 

* 

RICHMOND 

56.6 

^Itl 

*8.9 

64 

27« 

35 

13. 

*9* 

0 

0 

0 

0 

3.90 

2.07 

2  I 

.0 

0 

6 

2 

} 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

53.7 

33  •  5 

*3  6 

61 

26 

25 

15. 

655 

0 

0 

1* 

0 

6.36 

3.39 

21 

.0 

Q 

SALINAS  2  E 

61.0 

36.5 

*e.8 

- 

0,9 

71 

IS 

27 

11. 

492 

0 

0 

10 

0 

2.29 

- 

.69 

,85 

21 

.0 

0 

6 

2 

#Ai  (ktAC    CAA  An 
3AL 1 N«3   r  AM  *r 

59.9 

37.8 

67 

3 

28 

5 

495 

0 

0 

8 

0 

1.97 

,83 

21 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

60. IM 

28, 6M 

**.*M 

76 

2« 

21 

15 

631 

0 

0 

0 

3,1* 

1,35 

21 

.0 

0 

5 

3 

J  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

57.1 

*1.7 

*9,* 

69 

I 

35 

15. 

477 

0 

0 

0 

0 

3,*5 

1,82 

20 

0 

6 

1 

\ 

SAN  FRANCISCO  MB  AP 

R 

56.3 

*0.0 

*6.2 

0,4 

61 

26e 

33 

13. 

515 

0 

0 

0 

0 

*,38 

.37 

2,49 

20 

!c 

0 

7 

2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

56.1 

*5.8 

51.0 

0,3 

66 

5 

42 

23. 

»27 

0 

0 

0 

0 

3,37 

• 

1.18 

1,65 

20 

■  0 

0 

6 

2 

I 

SAN  GREGORIO  3  SE 

56.* 

38.0 

*B.2 

68 

5 

29 

12. 

515 

0 

0 

5 

0 

5,22 

2,49 

2 1 

0 

0 

8 

4 

1 

SAN  JOSE 

R 

SAN  LUIS  UBI5PU  rULT 

0,3 

78 

^ 

30 

*  1 8 

0 

0 

1 

0 

3,01 

1 ,  *c 

1,32 

22 

.0 

Q 

2 

SAN  MATEO 

57^6 

*2.0M 

*9!8M 

63 

^6« 

35 

12 

*6* 

0 

0 

0 

0 

*,le 

2.21 

21 

.0 

0 

6 

2 

I 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

58,6 

*0.3 

*9.5 

1,2 

65 

26 

32 

12 

*75 

0 

0 

1 

0 

3,41 

,5* 

2,14 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

SANTA  CRUZ 

59,0 

36.* 

*7.7 

1,3 

65 

4* 

29 

U 

530 

0 

0 

7 

0 

5,33 

• 

1,51 

1,85 

21 

.0 

0 

6 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

55,5 

39.7 

*7.6 

62 

1 

35 

15. 

530 

0 

0 

0 

0 

4,91 

2,15 

21 

,0 

0 

9 

3 

1 

WALNUT  CrEEK  2  ESE 

55,0 

32.9 

X  5  ♦ 

0 

0 

17 

0 

,56 

21 

,0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

59,* 

37,1 

*8!3 

72 

30 

13. 

513 

0 

0 

7 

0 

4,68 

U»l 

22 

,0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION  0* 

*7.5 

• 

,3 

3.72 

m 

,*2 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

5*, 6 

38,1 

*6,* 

0.7 

65 

5 

29 

9 

569 

0 

0 

6 

0 

2.61 

m 

.09 

2,0* 

2  J 

0 

2 

1 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

5*, 3 

3*,* 

**.* 

62 

27. 

26 

12 

633 

0 

0 

11 

0 

2.80 

2,00 

21 

.c 

0 

2 

2 

I 

ASH  MOUNTAIN 

55,9 

3*, 2 

*5.1 

• 

1,1 

71 

2 

26 

5 

612 

Q 

Q 

Q 

1,81 

m 

2.7* 

,8* 

22 

1.0 

1 

22 

4 

2 

0 

AUBERRY 

52,9 

31,9 

*2.4 

- 

0,9 

71 

1 

26 

6 

692 

0 

0 

19 

0 

2,32 

- 

2.05 

1,*5 

22 

1.5 

2 

22 

4 

1 

1 

8AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

56,6 

36,2 

*6.* 

1,0 

68 

20 

29 

6 

568 

0 

0 

7 

0 

,27 

,90 

•  1 2 

22 

.0 

Q 

' 

Q 

BALCH  POWER  HOUSE 

50,9 

36,6 

*3.8 

60 

1 

30 

5 

651 

0 

0 

* 

0 

2,61 

1,32 

0 

5 

2 

1 

BLACKWELLS  CORNER 

56.2 

31,8 

**.o 

71 

25 

24 

15. 

6*5 

0 

0 

19 

0 

,62 

,28 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

55.0 

32,5 

*3.6 

68 

21 

2* 

6 

651 

Q 

Q 

2 1 

Q 

,36 

,19 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

*5.7 

27,3 

36.5 

- 

0,* 

64 

2e 

23 

14. 

877 

0 

3 

28 

0 

9.12 

- 

1,1* 

2,15 

22 

65.0 

50 

23 

10 

5 

5 

CAMP  PARDEE 

51.* 

36,  1 

*3.6 

1.8 

56 

2  1  ♦ 

0 

0 

3 

0 

3.95 

•  06 

1,3* 

21 

T 

Q 

g 

2 

^ 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

51.8 

33,7 

*2.e 

63 

1 

27 

16. 

682 

0 

0 

15 

0 

2.3* 

1,06 

22 

.  0 

0 

5 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  0AM 

*8.7M 

27, 6M 

38. 2M 

68 

2 

21 

14 

825 

0 

2 

29 

0 

7.77 

2,36 

22 

5*. 6 

35 

23 

7 

5 

* 

COALINGA 

58.1 

33,8 

*6.0 

0.2 

63 

19 

24 

3 

583 

Q 

0 

1 3 

0 

l.*6 

,07 

,77 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

53.9 

34.0 

**.o 

67 

20 

26 

6 

6*5 

0 

0 

10 

0 

,75 

,60 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

DENAIR 

53.3 

M 

M 

59 

19 

0 

0 

,68 

1,51 

,51 

21 

.0 

Q 

^ 

Q 

DUDLEYS 

50.9 

25.2 

38.1 

0.7 

72 

1 

17 

2* 

828 

0 

0 

27 

0 

5,12 

• 

2,17 

1,71 

22 

17.5 

12 

23 

8 

3 

2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

5*. 9 

3*.l 

**,5 

1,* 

62 

1 

24 

5 

627 

0 

0 

1* 

0 

5.52 

• 

.15 

1.55 

21 

.0 

0 

10 

3 

2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

5*,3M 

33. 3M 

*3,8M 

66 

20 

24 

6 

657 

Q 

Q 

9 

.64 

.62 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

53,0 

3*. 5 

*3.8 

- 

2.3 

63 

20 

25 

13 

651 

0 

0 

10 

0 

.66 

- 

1.37 

.37 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

52,6 

33.9 

*3,  3 

63 

21 

27 

13. 

666 

0 

0 

12 

0 

.92 

.56 

22 

■  0 

^ 

' 

SIANT  FOREST 

39.6 

23.8 

31.7 

0.3 

56 

2 

12 

23 

1025 

0 

4 

30 

0 

4.56 

3.29 

2.62 

22 

30.5 

30 

23 

GLENNVILLE 

53.7 

2*. 6 

39.2 

76 

1 

17 

5 

792 

0 

0 

29 

0 

1.92 

,77 

23 

,0 

0 

3 

2 

0 

GRANT  GROVE 

*2.3 

21.9 

32.1 

62 

1 

8 

2*. 

1012 

Q 

30 

Q 

D  4.33 

2.27 

22 

39,0 

*2 

23 

4 

3 

2 

HANFORD 

55.6 

33,* 

**.5 

- 

0.7 

68 

20 

2* 

16. 

629 

0 

0 

1* 

0 

.61 

- 

.93 

.32 

22 

,0 

0 

2 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

*8.2m 

27, 5M 

37. 9M 

0,6 

66 

6 

2 1 

2* 

83* 

0 

0 

30 

0 

3.38 

2.53 

1.13 

21 

31,1 

2  2 

23 

J 

HUNTINGTON  LAKE 

*1.5 

21,7 

31.6 

1,* 

54 

1 

10 

22 

1028 

0 

3 

30 

0 

*3  0 

*8 

23 

IDRIA 

5*.l 

31,9 

*3.0 

2,2 

76 

1 

21 

12 

67* 

0 

0 

18 

0 

2.60 

.*9 

1.18 

22 

3 

2 

2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

56.1 

*0,3 

*8.2 

1,* 

68 

20 

3* 

5 

51* 

Q 

1.30 

• 

.72 

,3* 

18 

,0 

0 

5 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

58.* 

26,5 

43.5 

71 

1 

19 

15. 

660 

0 

0 

26 

0 

l.*8 

,85 

22 

1 

22 

3 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

55,0 

3*, 5 

44.8 

66 

21 

27 

9. 

622 

0 

0 

13 

0 

.76 

,56 

22 

,0 

0 

2 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

55.1 

36,1 

46.6 

64 

20« 

27 

1 

568 

0 

0 

5 

0 

.65 

,*8 

22 

,  0 

0 

2 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

52, *M 

3*.0M 

43. 2M 

59 

21 

23 

13 

670 

0 

0 

I* 

0 

3.18 

1,22 

21 

,0 

0 

5 

2 

2 

LE  GRAND 

53,2 

3*. 9 

44.1 

1,3 

62 

21* 

24 

13 

6** 

0 

0 

11 

0 

,83 

1,70 

,56 

22 

,0 

0 

2 

1 

0 

LEMON  COvE 

5*. 3 

3*. 8 

44.6 

2,0 

68 

20 

27 

13 

625 

0 

Q 

7 

0 

1,05 

1,62 

,36 

22 

,0 

0 

3 

0 

0 

LINDSAY 

5*. 9 

3*,0 

44.5 

1,3 

66 

20 

25 

13 

631 

0 

0 

11 

0 

,99 

1.31 

.37 

22 

,0 

0 

3 

0 

0 

LODI 

53.0 

35,9 

44,5 

0,2 

59 

26 

25 

13 

629 

0 

0 

8 

0 

2.75 

•  35 

1,63 

21 

,0 

0 

6 

1 

1 

LOS  BANDS 

55.* 

3*, 3 

44.9 

0.7 

65 

20 

25 

15. 

617 

0 

0 

10 

0 

.66 

.97 

,*0 

22 

,0 

0 

2 

0 

0 

MADERA 

52.6 

35,3 

44.0 

1.* 

63 

21 

27 

13 

6*4 

0 

0 

10 

0 

.61 

1.30 

,33 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

55.* 

36,5 

46.0 

62 

15 

27 

5 

581 

0 

0 

6 

0 

,66 

.50 

22 

,0 

0 

4 

1 

0 

MARICOPA 

55.6 

3*, 8 

45.2 

2.5 

68 

20 

25 

1 

607 

0 

0 

10 

0 

,58 

,53 

,29 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5*. I 

33,7 

43.9 

1,0 

61 

20 

25 

11 

647 

0 

0 

11 

0 

,91 

1,*1 

,*8 

22 

,0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

5*. 6 

35,9 

*5,3 

0,3 

60 

26 

27 

15. 

602 

0 

0 

8 

0 

1.81 

,*6 

,81 

20 

,0 

0 

3 

1 

0 

NEWMAN  2  NW 

5*. 7 

3*, 6 

**,7 

1.* 

62 

26 

23 

15 

621 

0 

0 

11 

0 

1.57 

,*2 

,79 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

53. 2M 

28, 2M 

*0,7M 

74 

2 

19 

5 

746 

0 

0 

29 

0 

3.77 

2,20 

1,60 

22 

4 

* 

2 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

51.6 

36,0 

43,8 

0.9 

57 

21 

25 

13 

649 

0 

0 

7 

0 

1.60 

,9* 

,59 

22 

,0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Statlan 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 

1    on  Groimd  j 

Dale 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

•=| 

s  t 
"  " 

S  9 
"  " 

o  n 

ORANGE  COVE 

5  3  •  2 

I , 

3 

65 

2 1 

27 

13 

632 

0 

0 

9 

0 

1.02 

1.49 

.52 

22 

,0 

0 

3 

1 

Q 

PANOCHE  CREEK 

34 

6M 

44* 

3N 

63 

^0 

28 

13, 

635 

0 

0 

10 

0 

.41 

.00 

.22 

22 

,0 

Q 

2 

Q 

Q 

PORTERVILLE 

34 

,4 

45, 

2 

1. 

3 

70 

21 

27 

13 

610 

0 

0 

12 

0 

1,24 

- 

.91 

.39 

22 

,0 

0 

5 

0 

0 

POSEY  3  E 

47,9 

24 

■  6 

36. 

3 

69 

1 

19 

15 

882 

0 

2 

30 

0 

2.89 

1.28 

22 

13 

23 

4 

3 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

51,3 

33 

,4 

42. 

4 

68 

I 

27 

23* 

695 

0 

1 

12 

0 

6.81 

1.98 

21 

44,0 

26 

23 

10 

4 

3 

SAN  LUIS  DAM 

5*. 2 

33 

.8 

<>4. 

0 

62 

27 

24 

5 

643 

0 

0 

12 

0 

1.26 

.00 

.65 

22 

,0 

0 

2 

1 

0 

52,8 

29 

9 

41. 

4 

2. 

5 

69 

2 

20 

5 

723 

0 

0 

24 

0 

5.07 

.94 

1.67 

21 

2,0 

1 

23* 

4 

2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

*7,5 

25 

•  6 

36. 

6 

70 

1 

18 

24 

876 

0 

2 

31 

0 

4.33 

1.78 

22 

42,0 

32 

23 

5 

4 

2 

52*3 

35 

I 

43. 

7 

1. 

0 

59 

26 

24 

13 

653 

0 

0 

12 

0 

1.99 

.56 

1,02 

20 

,0 

0 

4 

1 

1 

53,1 

36 

2 

44. 

7 

0, 

0 

60 

20 

28 

13 

623 

0 

0 

9 

0 

2.27 

,52 

1,2C 

21 

,0 

0 

5 

1 

1 

54  6M 

34 

44 

4f/ 

62 

27* 

24 

13 

0 

0 

0 

1.67 

1,19 

2  I 

,0 

0 

1 

1 

TEHACHAPI 

50.5 

26 

,5 

38. 

5 

73 

1 

16 

5 

817 

0 

0 

28 

0 

.80 

,31 

22 

4,5 

2 

23* 

3 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

54.3 

35 

.4 

45. 

1 

2. 

0 

70 

1 

27 

5 

612 

0 

0 

6 

0 

.93 

1,19 

,27 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

TMKtC    KVK3    CUI^Ufi    r"  i 

58,9 

33 

g 

46  . 

0, 

8 

67 

1 

26 

16 

570 

0 

0 

13 

0 

1 .  34 

2,54 

,67 

22 

,  0 

0 

4 

1 

0 

50,2 

32 

3 

41. 

3 

0, 

1 

60 

I 

27 

15* 

730 

0 

0 

21 

0 

8,45 

,2C 

2,20 

22 

27,0 

12 

23 

1 1 

5 

4 

TDAfv  rADRniMA 

55,0 

36 

46  . 

0 

61 

27 

27 

9 

583 

0 

0 

7 

0 

1,63 

,86 

21 

,0 

0 

4 

2 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

55,2 

36 

•  8 

46. 

0 

63 

19 

26 

9 

579 

0 

0 

7 

0 

1,48 

1,09 

21 

,0 

0 

3 

1 

1 

VISALIA 

54,8 

35 

•  0 

44. 

9 

1, 

9 

69 

21 

28 

13 

614 

0 

0 

12 

0 

,73 

1.29 

,42 

22 

,0 

0 

2 

0 

0 

wasco 

54,2 

34 

44. 

3 

I , 

3 

63 

20* 

27 

11* 

636 

0 

0 

12 

0 

,57 

,  64 

,35 

22 

,0 

0 

2 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

48,2 

27 

^  I 

37. 

7 

1, 

4 

58 

31 

20 

24 

840 

0 

1 

29 

0 

4,49 

1,66 

1,79 

22 

43,3 

31 

23 

5 

3 

2 

n  T U f  ^ TON  OS 

42  • 

8 

5 

2,27 

1,34 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

61,9 

39 

2 

50. 

82 

1 

34 

15* 

445 

0 

0 

0 

0 

2,34 

,85 

2 1 

,0 

Q 

2 

Q 

AVAl  fSU  PI  FASIIRE  PIER 

64,6 

45 

3 

55. 

Q 

I , 

3 

67 

2 

40 

11 

305 

0 

0 

0 

0 

1,59 

,83 

,92 

22 

,0 

Q 

2 

2 

BARRETT  DAM 

63,0 

28 

0 

45. 

5 

3, 

65 

2 

22 

10* 

599 

0 

0 

28 

0 

2,06 

1,05 

,74 

23* 

,0 

0 

4 

2 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

58.9 

35 

1 

47, 

0 

62 

2 

27 

15 

550 

0 

0 

13 

0 

1,97 

1.53 

1,03 

22 

,0 

0 

4 

1 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

45, 4M 

14 

4M 

29, 

9M 

55 

29* 

,  3 

24 

1079 

0 

2 

30 

1 

4,03 

2,01 

22 

17,0 

1 5 

23* 

3 

2 

2 

BON  I TA 

67,8 

38 

,2 

53, 

0 

0, 

2 

86 

1 

29 

13 

366 

0 

0 

7 

0 

1,22 

.91 

,62 

2  1 

,  0 

Q 

1 

Q 

BURBANK  mB  airport 

p 

65,5 

39 

^  1 

52  , 

3 

I , 

3 

83 

1 

34 

17* 

385 

0 

0 

0 

0 

2,12 

1.02 

1,33 

21 

,  0 

Q 

2 

2 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

R 

63,0 

47 

■  8 

55, 

4 

75 

1 

41 

15 

292 

0 

0 

0 

0 

1.43 

,92 

21 

,0 

0 

2 

1 

0 

CACHUMA  DAM 

64,5 

36 

.5 

50, 

5 

80 

1 

31 

15 

442 

0 

0 

5 

0 

2.28 

1.39 

21 

,0 

0 

3 

2 

1 

CAMPO 

59,1 

30 

2 

44, 

7 

82 

17 

1 

622 

0 

0 

17 

0 

2.12 

,82 

22 

,0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

66,6 

37 

^ 

52  , 

Q 

85 

27 

9 

394 

0 

0 

6 

0 

1.93 

1 ,  OC 

2 1 

,  0 

Q 

_ 

CHULA  VISTA 

62  ,  8M 

42 

52, 

4M 

0, 

3 

77 

1 

36 

15* 

384 

0 

0 

0 

0 

1.55 

39 

1 , 1  c 

22 

1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

63,9 

39 

4 

51, 

7 

0, 

7 

84 

1 

34 

24* 

409 

0 

0 

0 

0 

2.51 

1.22 

1,41 

22 

,0 

0 

2 

2 

2 

CORONA 

65,4 

38 

6 

52, 

0 

0, 

3 

84 

31 

29 

16 

395 

0 

0 

4 

0 

1.81 

.61 

,77 

22 

,0 

0 

3 

2 

0 

rUl VFR  C T TY 

68,5 

44 

3 

56, 

4 

80 

3^ 

39 

^5 

257 

0 

0 

0 

0 

1.54 

,77 

2 1 

,0 

^ 

^ 

^ 

^ 

cuyama 

57,4 

26 

7 

42, 

I 

79 

2 

20 

15* 

705 

0 

0 

29 

0 

.  86 

,50 

22 

,0 

Q 

2 

1 

Q 

cuyamaca 

50,5 

26 

0 

38, 

3 

0, 

7 

71 

2 

15 

16 

823 

0 

0 

26 

0 

4,46 

1.64 

1 ,  7fl 

22 

3,9 

3 

24* 

5 

3 

3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

61,3 

35 

7 

48, 

5 

84 

2 

29 

X7 

506 

0 

0 

7 

0 

1,36 

1.26 

,67 

22 

,0 

0 

2 

I 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

67,2 

38 

0 

52, 

6 

87 

2 

32 

11 

376 

0 

0 

1 

0 

1.74 

,83 

22 

,0 

0 

4 

1 

0 

ELSINORE 

67,3 

31 

3 

49, 

3 

0, 

7 

82 

1 

22 

16* 

482 

0 

0 

20 

0 

1  •  49 

35 

•  70 

2  2 

,0 

^ 

ESCONDIDO 

64.1 

34 

6 

49, 

4 

I , 

6 

81 

1 

28 

15* 

477 

0 

0 

15 

0 

1  •  76 

1.16 

,86 

2 1 

,  0 

Q 

_ 

- 

FONTANA  KAISER 

67.3m 

40 

OM 

53, 

7M 

83 

2 

35 

26* 

346 

0 

0 

0 

0 

1  •  83 

,94 

2  I 

0 

Q 

2 

2 

GILLESPIE  FIELD 

68.4 

33 

4 

50, 

9 

88 

1 

24 

9* 

430 

0 

0 

14 

0 

1.49 

,68 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

HENSHAW  DAM 

58.5 

25 

6 

42. 

1 

79 

2 

17 

16* 

705 

0 

0 

26 

0 

4*65 

2,60 

22 

,0 

0 

5 

2 

2 

idyllwild  ranger  sta 

52.3m 

24 

7M 

38, 

5M 

73 

1 

15 

15 

830 

0 

1 

27 

0 

4*31 

1,49 

2  3 

25.0 

14 

23 

JULIAN  WYNOLA 

52  .  9M 

32 

7M 

42  , 

8M 

78 

1 

2 1 

14* 

682 

0 

0 

16 

0 

3  •  41 

1 

LAGUNA  BEACH 

65.2m 

41 

53, 

IM 

0, 

5 

75 

54 

31 

1 5 

360 

0 

0 

1 

0 

I  •  0 1 

1  45 

34 

^ 

LA  MESA 

66.2 

42 

1 

54, 

2 

85 

1 

37 

15* 

334 

0 

0 

0 

0 

1.63 

,69 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

LOMPOC 

63.7 

37 

0 

50, 

4 

70 

30* 

30 

13 

447 

0 

0 

4 

0 

1.94 

.78 

22 

.0 

0 

4 

2 

0 

LONG  BEACH 

67.2 

46 

8 

57, 

Q 

2, 

2 

82 

31 

41 

23* 

242 

0 

Q 

0 

0 

.  72 

1  91 

.39 

•  0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

68,4 

43 

9 

56, 

2 

3, 

I 

82 

31 

38 

i3 

266 

0 

0 

0 

0 

,58 

1.41 

_ 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

R 

65,  I 

45 

55  , 

3 

0, 

9 

77 

31 

40 

15 

297 

0 

0 

0 

0 

1.17 

*59 

22 

2 

^ 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

R 

65,2 

48 

I 

56, 

7 

0, 

9 

80 

1 

42 

23 

250 

0 

0 

0 

0 

l!43 

1.64 

.70 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

59,7 

39 

3 

49, 

5 

79 

2« 

31 

23 

476 

0 

0 

2 

0 

2,62 

- 

.95 

1.41 

21 

.0 

0 

3 

2 

2 

MT  BALDY  NOTCH 

40,4 

25 

Q 

32, 

7 

57 

1 

23 

995 

0 

28 

0 

2,25 

1.40 

22 

21.0 

2 

2 

1 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

50,3 

324 

^ 

41  , 

5 

71 

1 

17 

23 

722 

0 

0 

13 

0 

_ 

_ 

6.0 

* 

~ 

2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

63,5 

45 

2 

54, 

4 

0, 

5 

75 

3 

36 

3 1 

320 

0 

0 

0 

0 

I  38 

89 

* 

89 

2  J 

0 

3 

1 

0 

OCEANSIDE 

66,6 

43, 

0 

54, 

8 

60 

3 

35 

15 

309 

Q 

Q 

0 

Q 

1,46 

.92 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

OJAI 

67,7 

33 

I 

50, 

4 

0, 

2 

89 

31 

27 

13* 

445 

0 

0 

15 

0 

2,50 

- 

1.81 

1.36 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

OXNARD 

66,3 

42 

0 

54  , 

2 

0, 

9 

79 

31 

0 

0 

0 

0 

1.30 

,  0 

0 

3 

2 

1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

52, 8M 

32. 

IM 

42, 

5M 

70 

2* 

22 

24 

689 

0 

1 

18 

0 

5,09 

2.52 

21 

6,0 

4 

2 

2 

PASADENA 

67,2 

40( 

9 

54, 

1 

0, 

9 

65 

1 

36 

23* 

332 

0 

0 

0 

0 

2,70 

1,63 

1.62 

21 

,0 

0 

2 

2 

2 

PERRIS 

64,3 

32. 

5 

48, 

4 

86 

1 

25 

15* 

510 

0 

0 

19 

0 

1,49 

.73 

21 

,0 

0 

2 

2 

0 

POINT  AR6UELL0  WB 

R 

60,1 

39. 

0 

'•9. 

6 

0, 

1 

68 

3 

30 

16* 

470 

0 

0 

4 

0 

1,44 

,91 

.61 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

POMONA 

65,6 

35. 

2 

50, 

4 

0, 

8 

66 

1 

30 

16* 

445 

0 

0 

9 

0 

1.98 

1,69 

1.13 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

RAMONA  SPAULDING 

64,1 

34. 

9 

49, 

5 

86 

1 

25 

10 

473 

0 

0 

14 

0 

1.76 

.68 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

REOlANDS 

64,6 

37, 

5 

51, 

1 

0, 

6 

84 

1 

31 

13 

424 

0 

0 

2 

0 

1,63 

,69 

.78 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

64.6 

38, 

4 

51, 

5 

0, 

2 

82 

1 

31 

10* 

407 

0 

0 

3 

0 

1.20 

,77 

.58 

21 

•  0 

0 

3 

1 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

R 

66.3 

36, 

9 

51. 

6 

88 

2 

31 

16* 

408 

0 

0 

5 

0 

1.15 

.54 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

62.1 

41, 

0 

51, 

6 

82 

1 

30 

23 

417 

0 

0 

1 

0 

3.20 

2,01 

1.73 

21 

.0 

0 

2 

2 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

64.8 

36, 

3 

50. 

6 

0, 

8 

86 

1 

27 

9 

439 

0 

0 

12 

0 

1.65 

1,56 

.85 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

SANDBER6  WB 

//H 

45.0 

31, 

7 

38. 

4 

1, 

5 

71 

1 

24 

23* 

816 

0 

1 

20 

0 

.91 

1.64 

.51 

21 

2.7 

2 

23* 

3 

1 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

65.3 

45, 

2 

55. 

3 

0. 

3 

76 

1 

39 

15 

296 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.71 

.82 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

66.6 

44, 

1 

55. 

4 

2. 

1 

86 

1 

35 

29* 

303 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.76 

1,67 

22 

.0 

0 

2 

2 

2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

68.2 

38, 

9 

53. 

6 

85 

1 

33 

16* 

348 

0 

0 

0 

0 

2.25 

1,36 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAN  JACINTO 

66,5 

29, 

0 

47. 

8 

1. 

4 

88 

1 

20 

13 

526 

0 

0 

26 

0 

1.66 

.49 

.66 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  PEDRO 

62,4 

49. 

5 

56. 

0 

1. 

5 

72 

3U 

44 

10 

272 

0 

0 

0 

0 

.97 

1.34 

.43 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Continued  


StaOoB 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Hlghesl 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

■a 

DepartTire 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

1 
H 

Max.  Depth 
OD  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  | 

s 
1 

1.00  or  More 

« 1 

s  ► 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

67,7 

43,7 

55.7 

2.7 

81 

39 

24. 

280 

6 

0 

0 

0 

1.20 

1.70 

.70 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

67,8 

42,3 

55,  1 

2.5 

79 

31 

38 

16« 

302 

0 

0 

0 

0 

1,45 

I 

2.37 

.79 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

6S,6 

39,8 

52.7 

78 

34 

16* 

373 

0 

0 

0 

0 

1,49 

,79 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

S8,9 

48,6 

53.9 

0.2 

79 

I 

43 

24 

342 

0 

0 

0 

0 

,88 

1.78 

.34 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

R 

63, <> 

33,9 

48.7 

- 

1.5 

72 

31 

26 

13 

500 

0 

0 

14 

0 

1,23 

- 

1.61 

.53 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

6S,2 

48,8 

57.0 

75 

3 

45 

25e 

240 

0 

1.11 

.66 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

CANTA    DAl  Jl  A 

67, 2M 

36,3m 

51. 8M 

85 

^ 

29 

15 

406 

0 

0 

6 

0 

2,75 

1  ,40 

21 

.0 

0 

2 

2 

2 

SUNLAND 

6S,8 

40.5 

53.2 

85 

33 

24 

368 

0 

0 

0 

0 

2.26 

1,13 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

TORRANCE 

66,0 

41,6 

53.8 

O.tl 

79 

31 

36 

15* 

339 

0 

.62 

_ 

2.06 

,46 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

68.1 

39^2 

53.7 

1,1 

91 

31 

15 

347 

0 

0 

3 

0 

1.37 

- 

1.22 

,65 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

Twitchell  dam 

6<t,i 

38,7 

51,6 

76 

31 

26 

16 

408 

0 

0 

6 

0 

1.30 

,66 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

UCLA 

6S,8 

53,3 

59,6 

78 

46 

23 

170 

0 

0 

0 

0 

1,18 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

UPLAND  3  N 

63. S 

36.9 

50,2 

83 

I 

31 

24* 

452 

0 

0 

4 

0 

2.57 

1,27 

22 

.0 

0 

2 

2 

2 

VISTA  2  NNE 

M 

41,4 

M 

30 

10 

397 

0 

2.57 

1.16 

21 

,0 

0 

4 

2 

1 

WARNER  SPRINGS 

»8.3 

27.8 

43.2 

- 

1.0 

80 

1 

19 

16. 

669 

0 

0 

25 

0 

1.42 

- 

1.22 

.66 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

YORBA  LINDA 

67,3 

43. OM 

55. 2M 

1,5 

83 

36 

16« 

300 

0 

0 

0 

0 

1.46 

1.46 

.75 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION  06 

50.4 

_ 

,3 

1.94 

1.31 

.1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

59.2 

31.4 

45.3 

68 

3 

23 

9 

603 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

22* 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

57,9 

30.2 

44,  1 

68 

31* 

20 

13* 

641 

0 

0 

20 

0 

T 

T 

23* 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

59,3 

35.0 

47,2 

83 

1 

25 

15* 

545 

0 

0 

12 

0 

1.97 

.96 

21 

.0 

0 

3 

2 

0 

BISHOP  W8  AIRPORT 

R 

52,3 

18.2 

35,3 

- 

1.5 

67 

1 

0 

23 

915 

0 

0 

31 

1 

.49 

- 

.50 

.27 

21 

5.0 

5 

22 

2 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

37,5 

20.3 

28,9 

48 

1 

5 

22 

1111 

0 

5 

31 

0 

.24 

.15 

22 

16.0 

2 

14 

1 

0 

0 

Blythe 

66, 2M 

30.9 

48. 6M 

4.0 

77 

31 

20 

10 

499 

0 

0 

IB 

0 

.  00 

.46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

62,9 

36.6 

49.8 

74 

il 

26 

10 

465 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

67,  IM 

32. 9M 

50. OM 

81 

2 

25 

9 

458 

0 

0 

1 5 

0 

.15 

.12 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRADLEY  2  SW 

66,5 

33,5 

50,0 

- 

3.9 

76 

29* 

24 

9 

456 

0 

0 

13 

0 

.08 

- 

.25 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

58,7 

28.  1 

43,4 

70 

31 

16 

9 

662 

0 

0 

21 

0 

.13 

.13 

2 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

59,0 

32.5 

45,8 

70 

1 

22 

13* 

592 

0 

0 

16 

0 

.05 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

6'>,6 

37.0 

50.8 

_ 

1.2 

74 

31 

29 

13* 

433 

0 

0 

8 

0 

.03 

_ 

.18 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE. 

45,9 

15.5 

30.7 

62 

1 

0 

24 

1055 

1 

3 1 

.34 

.30 

22 

3 

22 

1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

62,6 

40.5 

51.6 

75 

2 

33 

14* 

409 

0 

0 

0 

0 

.01 

,01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

66,9 

33.7 

50.3 

3.3 

77 

31 

26 

10 

451 

0 

0 

15 

0 

T 

.39 

T 

21 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

51,0 

34.9 

43.0 

0.5 

69 

2 

28 

12* 

676 

0 

0 

12 

0 

2.86 

_ 

.28 

1,66 

22 

.0 

0 

2 

2 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

51,1 

26.  IM 

38. 6M 

_ 

1.2 

63 

2 

20 

24* 

813 

0 

0 

0 

.20 

.79 

.  .12 

22 

T 

T 

22 

1 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

64. <i 

36.0 

50.2 

80 

2 

24 

10 

451 

0 

0 

10 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

66.3 

37.6 

52.0 

2.1 

77 

31 

30 

10* 

395 

0 

0 

6 

0 

.01 

* 

.36 

.01 

21 

.  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

66.7 

34,  1 

50.4 

78 

31 

26 

10 

447 

0 

0 

12 

0 

,01 

.01 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

53, OM 

22, OM 

37, 5M 

65 

21 

15 

14* 

847 

0 

0 

31 

0 

,14 

.64 

.06 

21 

.6 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

69,7 

32,9 

51.3 

2.9 

77 

26 

23 

9 

418 

u 

0 

16 

0 

,23 

,27 

.23 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

inyokern 

58,2 

28.8 

43.5 

68 

31« 

17 

14* 

658 

0 

0 

21 

0 

,34 

.26 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

62,5 

38.3 

50.4 

75 

2 

29 

11 

446 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

44,2 

27.4 

35.8 

62 

1 

17 

24 

896 

0 

0 

28 

0 

5,23 

2.54 

21 

13 

23 

3 

2 

2 

LANCASTER 

56,2 

28.2 

42.2 

68 

1 

17 

IS* 

700 

0 

0 

21 

0 

,68 

.58 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

52,5 

33. 5M 

43. OM 

70 

1 

24 

9 

670 

0 

0 

13 

0 

,91 

.55 

21 

T 

0 

2 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

56,1 

25.8 

42.0 

78 

2 

16 

13 

708 

0 

0 

26 

0 

,34 

.23 

22 

T 

0 

2 

0 

0 

MECCA  3  SE 

67,0 

32.6 

49.8 

76 

3 

25 

10 

462 

0 

0 

16 

0 

,07 

.07 

23 

.  0 

Q 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

51,0 

36. 3M 

43. 7M 

70 

1 

27 

23 

654 

0 

0 

0 

,25 

.25 

22 

3.0 

2 

22 

1 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

56,  1 

29.5 

42.8 

67 

2 

18 

9 

679 

0 

0 

25 

0 

.35 

.35 

2 1 

T 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

49,1 

28.3 

38.7 

69 

1 

18 

11 

809 

0 

2  3 

0 

.44 

.40 

21 

T 

T 

23* 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

61.5 

37.3 

49.4 

73 

2 

29 

14* 

475 

0 

0 

6 

0 

T 

T 

2  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

56,2m 

29. 9M 

43. IM 

1.4 

69 

1 

19 

13* 

672 

0 

0 

23 

0 

1.30 

,43 

.78 

22 

.0 

0 

2 

^ 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

56.4 

26.0 

41.2 

68 

1 

13 

9 

730 

0 

0 

24 

0 

.61 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

PALM  SPRINGS 

68,2 

M 

M 

84 

31 

25 

15 

0 

0 

0 

!63 

,63 

.59 

22 

0 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

62,4 

38.4 

50.4 

73 

2 

33 

16* 

446 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURC 

52,3 

33.4 

42.9 

64 

31» 

26 

15. 

690 

0 

0 

14 

0 

.35 

21 

.  0 

0 

2 

0 

SQUIRREL  INN  2 

44,1 

29.3 

36.7 

2.1 

64 

I 

18 

23 

869 

0 

2 

23 

0 

4.63 

2.93 

2.42 

22 

16.2 

13 

23 

3 

2 

2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

68,5 

33.5 

51.0 

84 

31 

24 

9 

427 

0 

0 

16 

0 

.15 

.15 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

57,0 

29. 8M 

43. 4M 

1.7 

66 

3 

20 

13 

658 

0 

0 

25 

0 

,18 

.58 

.15 

21 

.0 

0 

I 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

59.8 

30.0 

44.9 

74 

1 

21 

9 

614 

0 

0 

19 

0 

,01 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

56, 4M 

21.4 

38. 9M 

73 

1 

10 

9 

806 

0 

0 

30 

0 

l,5r 

,39 

.84 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

56. 9M 

27. 3M 

42. IM 

74 

2 

17 

13* 

703 

0 

0 

23 

0 

.45 

.35 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

34.8 

10.4 

22.6 

46 

4* 

•  6 

23 

1307 

0 

12 

31 

1 

2.70 

1.20 

22 

6,5 

9 

22 

3 

3 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

23.0 

4.4 

13.7 

36 

28« 

-18 

23 

1585 

0 

29 

31 

9 

.74 

.20 

23 

8,0 

3 

27* 

4 

0 

0 

DIVISION  07 

43.3 

2.3 

.64 

.72 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  7  - 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Day  of  Month 


btauon 

0 

1   1   2   1  3 

1  I 

4   1   5   1  6 

1 

7 

1 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

1 

Id 

1 

17 

lo 

1  n  1 

nn  \ 

01 

_  1 

23 

24 

25  1 

I 

26 

27 

no 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

ALDEkPO INT 

.28 

* 

■  50 

1,14 

1.24 

2.66 

,81 

.85 

.15 

,42 

.13 

7*0' 

T 

.02 

,  ic 

.13 

•  10 

•  34 

•  31 

1.43 

2.52 

1.17 

.59 

.10 

•  17 

.01 

.03 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

sisi 

.19 

.81 

.01 

.12 

.18 

.44 

•  01 

.01 

.27 

2.00 

.71 

.18 

.14 

.32 

.21 

.21 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

1.92 

1  .86 

.42 

.84 

.64 

1.12 

1.64 

2.15 

1.30 

•  58 

•  63 

1.26 

•  32 

BOONV I LLE  MNTNC  ST A 

6.2  3 

.18 

30 

• 

09 

* 

*  *»o 

1,76 

2,00 

,95 

•  32 

.03 

06 

.36 

.04 

1.21 

.06 

•  37 

,56 

2  •4( 

3.39 

3.45 

2.11 

.76 

* 

.26 

.62 

BH I DGEV I  LLE  *.^NNW 

I  7*  3( 

.75 

T 

.58 

1^72 

5.85 

.65 

1.64 

.55 

I 

.29 

•  52 

.32 

.10 

BURNT  RANCH   1  S 

12,<)6 

.'•^ 

l.ZO 

.29 

.49 

.3' 

1.9- 

I.IS 

3,16 

.66 

1.20 

.23 

.23 

,06 

.30 

.21 

.02 

CALI5T0GA 

.09 

.08 

.09 

.18 

.01 

.08 

.  lb 

.2C 

.76 

1,94 

1.  18 

.63 

.06 

.03 

CALLAHAN  HANGER  STA 

.  1  0 

•  1  3 

05 

* 

,13 

.06 

.  2  1 

.42 

•  IE 

.24 

2, BO 

.02 

.05 

.05 

.06 

.11 

•  2R 

C  AZADERO 

12.0* 

,05 

,0<t 

,09 

.28 

.30 

.37 

.29 

.42 

2.0U 

3.68 

1,57 

.65 

•  11 

.50 

.30 

•  39 

.09 

,0  1 

* 

.850 

•  70 

.  36 

.90 

.54 

•  43 

CLEAR  CREEK 

is!?! 

.60 

.44 

•  25 

.51 

!b7 

,00 

2.80 

4,00 

Ibo 

.70 

UOO 

1,21 

,60 

T 

•  TO 

CLOVEROALE  3  SSE 

6.bb 

,07 

,06 

•  13 

.26 

.14 

.20 

.32 

2.41 

1.27 

.26 

•  12 

.15 

•  09 

COPCO  NO   1  DAM 

.19 

42 

04 

,05 

.20 

.48 

.04 

.32 

2,95 

.04 

.04 

.06 

•  14 

•  04 

.15 

COVELO 

30 

,09 

05 

60 

,  J 

.07 

•  38 

■  09 

.29 

i.oe 

1.04 

.82 

2.12 

1.50 

•  12 

.30 

•  28 

•  12 

.20 

CRESCENT  CITY    I  N 

1.31 

,01 

.02 

,73 

.92 

■  bb 

1,93 

1,13 

.69 

•  99 

,35 

.36 

.15 

.89 

,02 

1.06 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

22.09 

I  4*2 

,8  / 

2,72 

,37 

,46 

.01 

.12 

.79 

1.13 

.43 

2.9<r 

3.67 

1.22 

.73 

.43 

.26 

.09 

1.16 

•  04 

.22 

CUMMINGS 

16,07 

• 

1.53 

*1B 

.37 

•  51 

.68 

.49 

1,77 

4.^8 

1.08 

1.06 

.14 

•  36 

•  1  3 

.92 

T 

•  03 

DOS  RIOS 

B  .  16 

.11 

* 

^ 

45 

T 

.31 

2.63 

2,  10 

1.29 

.07 

.26 

.06 

.22 

DUTTONS  LANDING 

3.38 

.03 

.09 

.02 

.91 

1.2a 

.85 

.20 

23,17 

.68 

,<*<• 

2.46 

' 

.81 

.2  3 

.68 

.01 

.95 

.94 

1,11 

3.46 

3.^7 

.77 

1  .36 

.51 

1.15 

.12 

,05 

1,19 

1.59 

EUREKA  WB  CITY  R 

11,13 

.62 

,05 

2.11 

.09 

.U 

T 

T 

.65 

.25 

•  be 

1.31 

1.03 

1.29 

.54 

.46 

.04 

.06 

,05 

.52 

T 

1.19 

FERNDALt  H  SSw 

1 1  .'t? 

,*>2 

.60 

2.40 

.05 

,27 

.02 

.68 

.15 

.30 

1.2( 

2,27 

.60 

.59 

.05 

,05 

,05 

.45 

.05 

.02 

10.72 

.10 

,09 

2,35 

.15 

.5b 

.13 

.52 

.5^ 

.  84 

2,51 

!bl 

.50 

.37 

.10 

,01 

.62 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

13.01 

.60 

,53 

1 .  uz 

•  21 

•  lb 

•  O3 

.57 

44 

,5b 

1,45 

.85 

4,36 

•  3a 

•  86 

.09 

,25i 

,05 

.42 

,0> 

.11 

FORT  BRAGG 

7, SB 

.01 

.75 

•  15 

.3b 

.26 

•  66 

1.06 

1.15 

1.34 

.55 

•  't? 

•  11 

.02 

.02 

•  07 

.25 

.02 

FORT  bRAGG  AVIATION 

e.oi 

,28 

.02 

.67 

.23 

T 

.42 

.23 

.67 

•  77 

.79 

2,04 

.52 

.77 

•  13 

.05 

.05 

■  2b 

.06 

FORT  0 1 CK    1  NNE 

20,37 

1.27 

^•M 

,47 

,50 

.89 

.47 

1  .39 

2.28 

3.87 

1*42 

2^07 

.21 

•  54 

.28 

FORT  JONES  RANGER  STA 

6.21 

,01 

,06     ,01  ,06 

.02 

.04 

.01 

•  03 

.06 

.24 

,51 

.58 

.60 

3,13 

.34 

.11 

,04 

.12 

,01 

.12 

.11 

FORT  ROSS 

5,S9 

,03 

,04 

.29 

.35 

.10 

.55 

1  .69 

.64 

.45 

.12 

.02 

.06 

.02 

•  13 

.02 

GARBERVILLE 

13. 8-^ 

.19 

.86 

.03 

1.61 

.01 

.02 

.30 

1.30 

1.47 

3.  15 

2. 19 

.  78 

.42 

.28 

.04 

■  33 

•  32 

.15 

GA50UET  RANGER  STATION 

,q( 

1,31 

1.03 

2,00 

.45 

.5b 

.15 

.71 

.9b 

.97 

2.12 

3.29 

*»,8B 

.99 

1.33 

,60 

1.32 

,46 

,10 

U29 

•  U 

.35 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

5,32 

.07 

,88 

,07 

•  35 

* 

.26 

.04 

2.15 

.04 

.35 

T 

J 

GRATOM   1  M 

5.86 

.05 

.02 

•  11 

•  02 

T 

.22 

.02 

.  14 

,68 

.20 

.80 

1  ,90 

•  BO 

•  52 

.05 

.11 

.06 

.05 

,03 

.07 

.03 

GRE  EN V  I  €  M 

7.02 

.40 

,  30 

.60 

.75 

3.  b5 

•  30 

•  20 

.05 

.25 

.01 

GUERNEVILLE 

8.8! 

.07 

•  24 

.24 

.21 

1.16 

1.30 

,'*0 

2^45 

1.63 

.18 

.19 

.06 

HAMILTON  AFB 

3.8^ 

,01 

.04 

T 

.02 

T 

.38 

.09 

.56 

1,87 

•  61 

•  24 

.06 

T 

T 

T 

.01 

T 

HAPPY  camp  ranger  STA 

15.13 

,02 

• 

.32 

.62 

.28 

43 

1.73 

2.25 

U32 

•  97 

.42 

.51 

.46 

•  18 

HAYFORK  RANGER  STATION 

6.60 

.05 

.06 

.58 

.01 

.  10 

3,35 

.93 

.59 

.02 

.20 

.13 

•  15 

HEALDSHURG 

5.7<» 

,03 

.03 

,03 

.08 

•  20 

.06 

.25 

.10 

.42 

2.64 

1.26 

•  36 

.03 

.10 

.09 

.02 

.02 

HEALDSbURG  2  E 

S.'.S 

.02 

,04 

.05 

.08 

.24 

.13 

.27 

.23 

1.93 

U47 

.18 

.06 

.14 

,02 

.03 

HILTS 

D  <..S8 

.04 

.22 

T 

0 

.05 

.09 

.46C 

.10 

.03 

2.57 

•  34 

.25 

.16 

T 

T 

.10 

HONEYDEM  2  WSW 

19.81 

,**5 

.60 

1,29 

•  1  7 

.  2  I 

.02 

T 

,73 

,2a 

2.44 

1.92 

b,07 

1, 12 

1.08 

.28 

.41 

•  15 

.63 

,01 

.29 

HOOPA 

IS, 01 

.71 

.51 

1.29 

.20 

.31 

•  03 

.2  7 

•  6  3 

2,16 

1  .51 

3.34 

1  .03 

.35 

.31 

.20 

T 

•  5b 

•  26 

,08 

HQOPA  2  SE 

.7B 

1.22 

.2b 

,37 

•  01 

*6e 

.37 

I  .97 

1.67 

3.  17 

,84 

1.18 

.47 

.09 

.33 

T 

.18 

•  14 

HOPLAND  LARGO  STATION 

,07 

.24 

.28 

.16 

.39 

.70 

2,29 

1,04 

.33 

.21 

,16 

.02 

.  1  1 

IDLEv-iLD  HWY  MNTNC  STA 

1.03 

1  .  to 

,80 

.81 

.67 

2.56 

4.04 

1,02 

1.76 

.56 

.73 

1.65 

KELLOGG 

6,  3 

.43 

,37 

.01 

•  01 

.35 

.92 

.85 

3,20 

1,39 

,14 

.12 

.01 

,03 

,  \  3 

KENTF IELD 

7, '.2 

.04 

,U8 

.02 

T 

•  1  8 

.05 

1  .80 

1.2b 

.80 

1  .54 

I  ■  15 

.  19 

.OT 

.15 

.06 

.03 

klamath  r 

22  .  5C 

1.11 

.09 

3.65 

,05 

.04 

.  14 

1.49 

4.3l 

1  .*2 

.67 

•  69 

.44 

,66 

.05 

1.15 

•  02 

2.55 

KNIGHTS  VALLEY 

6.10 

.  15 

,04 

.15 

.04 

•  18 

!lO 

.15 

M 

2,95 

1.30 

■  35 

.02 

.05 

.05 

•  05 

K0R8feL 

.32 

2,55 

,53 

.29 

.09 

.80 

.30 

.26 

i!i: 

3.68 

.59 

,63 

.23 

.52 

•  02 

■  99 

•  02 

Itl3 

LAVA  bEDS  NAT  MONUMENT 

,07 

03 

T 

•  01 

•  06 

.02 

1,25 

1 .00 

.10 

.05 

•  08 

MAO  ftlvER  RANGER  STA 

16,82 

,56 

,40 

1  .  30 

.  1  4 

.38 

80 

.08 

,40 

6.30 

1.40 

1.42 

.40 

.74 

•  40 

* 

.40 

.TO 

MARE  ISLAND 

T 

•  14 

.15 

.30 

2,02 

.7; 

,23 

•  01 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

9,'.0 

.12 

1,0b 

.20 

.44 

.32 

.14 

.54 

.95 

•;.96 

.60 

.16 

.32 

.04 

.09 

MOUNT   HEBRON  RS 

• 

.20 

.01 

.01 

.12 

1.22 

.01 

.01 

.06 

.01 

MUIR  WOODS 

5.87 

.04 

.27 

.51 

,44 

,41 

1.87 

,67 

.2  1 

.12 

.01 

.05 

.06 

NAPA 

3.52 

.04 

06 

* 

.04 

.21 

.51 

1  .69 

.64 

.  10 

.04 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

T 

.04 

•  01 

.07 

.04 

,«#2 

1.14 

,46 

.05 

T 

•  01 

T 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6,82 

.09 

.44 

.09 

.20 

.  74 

• 

3.09 

1.09 

.38 

.19 

.22 

.08 

.16 

.03 

OAKVILLE    1  W 

.15 

.40 

1.35 

.10 

1.55 

1.90 

.50 

.09 

OCC I  DENTAL 

7,96 

* 

•  32 

.23 

.30 

.  73 

2.39 

1.10 

' 

.16 

07 

15 

* 

ohick  praipie  creek  PK 

21,28 

1  .  3B 

2. OB 

.62 

■  76 

■  24 

88 

02 

57 

.27 

1.1' 

4  4(1 

.  74 

1.19 

,44 

.72 

.04 

1.32 

.03 

1.36 

ORLEANS 

15,12 

.59 

,06 

•  T8 

PETALUMA  FIRE  STATION 

4,63 

,04 

!oi 

',01 

.01 

.11 

!l0 

.06 

.25 

^'^ 

W53 

i!r 

.*70 

!29 

.01 

.01 

T 

.01 

POINT  ARENA 

6.21 

,  I  5 

.57 

•  24 

T 

.45 

.17 

.8( 

.55 

1.43 

.62 

,26 

,10 

,06 

.04 

T 

.15 

POTTER  VALLEY  PH 

8.  IB 

.04 

18 

* 

.28 

.29 

.73 

2,65 

.  B 

.65 

.05 

.23 

.14 

•  15 

RICHAHDSO^  GROVE   ST  PK 

16. 2A 

.20 

.11 

,03 

22 

08 

• 

• 

45 

1.53 

2.2^ 

5.71 

96 

1,10 

,45 

.37 

.64 

.50 

•  27 

SAINT  HELENA 

5.32 

,04 

.05 

.06 

•  02 

.22 

,04 

'19 

•  14 

.72 

2.17 

1.0: 

.49 

.03 

.09 

.03 

.01 

•  01 

SALYEH  RAi-iGER  STATION 

13, 5f 

.'•5 

.49 

1.48 

.20 

•  30 

.03 

.47 

.12 

.31 

T 

5.65 

.67 

1.50 

.39 

,'*b 

.18 

.56 

.28 

.03 

SAN  RAFAEL 

fc.73 

.04 

.07 

.04 

.08 

.26 

.54 

1,09 

1.7B 

.63 

.04 

•  10 

.05 

.01 

SaNTA  ROSa 

5,  191 

,03 

.05 

04 

* 

.09 

.40 

2.42 

.93 

.15 

.04 

,07 

.03 

SAwYERS  BAR  RANGER  5TA 

12, S'^ 

,••3 

,18 

.85 

,08 

14 

40 

1  6 

51 

1  94 

1.57 

4  06 

.56 

54 

.17 

.25 

•  17 

.45 

.06 

SCOTIA 

9.59 

.28 

T  ,29 

1.77 

•  01 

!  28 

y 

I55 

.09 

' 

*9' 

1.03 

i  *  34 

.3: 

,67 

.29 

.10 

•  02 

■  28 

•  06 

SHELTER  COVE 

13.63 

.37 

.10 

1.32 

.04 

.38 

,20 

.41 

.50 

.09 

.75 

1.77 

• 

3.66 

.65 

.26 

.33 

.09 

.67 

SkAGGS  SPGS  LAS  lOMAS 

11,11 

,07 

.07 

.la 

•  35 

.25 

.47 

1.04 

1.45 

U78 

2.55 

1.30 

.35 

.35 

•  22 

.28 

.10 

■  30 

SOMESBAR   1  W 

SONOMA 

5.62 

.03 

.06 

.03 

,0b 

.13 

.04 

.04 

.20 

.61 

1,65 

1.74 

.91 

.12 

T 

STAND  I SH-Ml CKE Y  ST  PK 

16.35 

2.04 

1.10 

.23 

TRINITY  DAM  vISTA  PT 

6.81 

T 

.08 

T 

.04 

•  11 

.01 

!22 

T 

.27 

3.63 

1.10 

.22 

!o3 

.25 

T 

!l8 

.22 

T 

TULELAKE  //R 

l.'.S 

.20 

.02 

.01 

.06 

.03 

.07 

UK  I  AH 

6,77 

T 

.15 

,03 

.20 

.02 

•  35 

.02 

*40 

*4' 

!72 

1*84 

*9( 

•  72 

.12 

.33 

.17 

,11 

UKIAH  MSW 

9.6f> 

.13 

.  32 

T 

•  32 

.*5 

•  14 

.23 

UPPER  MATTOLE 

15,79 

,18 

1.69 

.26 

.35 

.08 

.52 

.33 

.76 

.78 

1.87 

4)15 

.  78 

•  62 

.27 

.3i 

.63 

.72 

.21 

WEAVEHVILLE    HANGER  STA 

7.52 

,22  ,02 

.19 

,92 

.01 

.03 

.31 

.01 

.25 

.81 

2.23 

.69 

.28 

.03 

•  12 

.02 

.12 

.1! 

WEED   1  S 

03 

.15 

.15 

•11 

T 

WILLITS    1  NE 

10.36 

■  12 

.30 

*  14 
* 

'^38 

• 

• 

*?ft 
.58 

1  ,06 

13 

• 

• 

* 

*?n 
• 

,08 

*40 
• 

YREKA 

5.23 

.09 

.05 

•  12 

•" 

.12 

.06 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

3.  ID 

.17 

iOl 

.02 

•  33 

02 

02 

.21 

40 

1  16 

36 

.16 

T 

T 

ALTURAS  RANGER  STATION 

1.89 

,12 

•  01 

.05 

AuBuRN 

6.37 

.  I  3 

.08 

!oT 

.45 

.26 

.38 

.65 

,44 

2!51 

lis? 

T 

T 

T 

lo: 

BEALE  AF6 

t,,7i. 

.0*. 

T 

T 

.16 

.05 

.03 

.09 

.0- 

.19 

3.05 

.97 

T 

.01 

•  04 

.02 

6ERRYES5A  LAKE 

^.32 

03 

.10 

.65 

10 

,02 

BIG  6tND  RANGER  STA 

12.<>0 

,  10 

■  10 

•  26 

.42 

.52 

l^73 

2.03 

.ve 

3.33 

1.99 

•  67 

.01 

•  26 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

12.28 

.11 

.13 

.02 

.31 

.03 

•  40 

.12 

.21 

.91 

1.37 

2.50 

2.76 

U39 

•  72 

•  10 

.04 

•  16 

BOmMAN  OAi^ 

10.32 

,  1  I 

•  lb 

.09 

.39 

.37 

.11 

.71 

1.56 

1.26 

1.53 

2.21 

1.22 

.23 

.05 

.10 

•  20 

brooks  farnham  ranch 

2.72 

.05 

.11 

.05 

.15 

.11 

1.72 

.49 

.04 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

10.56 

.03 

.01 

•  13 

.24 

.21 

1.39 

1.58 

1.16 

3,80 

1.41 

.21 

T 

.26 

•  11 

BUCKhORN 

10,87 

.11 

•  52 

.05 

.22 

.48 

•  89 

.94 

2.18 

^.73 

.52 

.71 

,70 

.62 

T 

BUCKS  CREEK  PH 

12.5<> 

.03 

.05 

T 

•  22 

.41 

.16 

•  48 

2.00 

l.tl 

2,60 

3.50 

1.22 

.24 

.10 

.27 

.06 

•  09 

BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

10.81 

.05 

.08 

.06 

.43 

.35 

1.73 

2.80 

I  ,39 

2.36 

1  .40 

.06 

.10 

BUBNEY 

<>.I9 

.09 

T 

.05 

.22 

•  07 

.29 

.05 

,89 

1.75 

.31 

.22 

.03 

.05 

.09 

T 

.06 

CAMPTONVILLE  RS 

10.75 

.OB 

.12 

.22 

•  24 

5,26 

2,50 

1.40 

.35 

.09 

CANBY   11  SW 

3.32 

T 

•  02 

.70 

•  04 

•  14 

■  17 

,44 

1.53 

.26 

T 

CANBY  RANGER  STATION 

2.«>9 

T 

.07 

.01 

.07 

.01 

•  11 

.02 

T 

.20 

.03 

,80 

•  99 

.15 

.03 

See  lelerence  noles  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10     11  12 


13  { 

14  j  15 

16  1 

17  [ 

18 

19  1 

20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1  27 

.15 

•  05 

.15 

.87 

.90 

l.Tl  1,55 

1.55 

.20 

,05 

.07 

.17 

•  13 

.26 

.53 

.70 

1.90  2,55 

.62 

,18 

,20 

.05 

T 

.52 

•  03 

.17 

.31 

.19 

1.30  2.5<> 

1.21 

,101 

.02 

.29 

.21 

2.31 

l.ai  3.58 

2.00 

,29 

■ 

.18 

1.60  2.U 

.30 

.16 

03 

* 

i 

•  03 

.«0 

•  02 

.02 

.04 

,ab  1.59 

.14 

,02 

.02 

1 

•  23 

.0« 

•  11 

.11 

T 

.20 

1.29  1.56 

.01 

1 

•  13 

.01 

.13 

,08 

.38  U9& 

,63 

.01 

.07 

T 

1 

1 

.06  1.50 

.27 

T 

.01 

.02 

.0 

.17 

.15 

1 

•  25 

.16 

.55 

,66 

I.JO  3.B3 

,82 

.78 

.12 

.13 

.07 

T 

•  54 

,25 

.64 

,75 

L.tl9  3,30 

1.26 

T 

.18 

.16 

•  33 

,13 

,03 

.13  1,92 

,08 

T 

.10 

.03 

.01  ' 

I 

•  63 

.03 

,46 

1.43 

1.6' 

1 .0*01 . 12 

01.68 

•  37 

.10 

,24 

.6 

,78  2.B8 

1.27 

•  1« 

7 

T 

1.38  ,70 

.06 

•  «S 

.31 

.33 

,89 

.15  2.26 

1.44 

.03 

.01 

•  13 

.03 

.02 

T 

.08  1.26 

.01 

.01 

.02 

D 

•  10 

.140 

" 

1.700  .*0 

,44 

.06 

,06 

,08 

•  05 

' 

.21  2.73 

* 

* 

•  90 

.60 

.40 

.5C 

1,00 

1.20  .60 

,50 

T 

T 

•  5* 

T 

.53 

2,43 

2,42 

2,17  3,21 

2.05 

,55 

.02 

•  70 

•  IS 

,42 

.75 

1.2J 

.82 

.16 

.10 

•  32 

.11 

,32 

.77 

.86 

.72  3,01 

.  74 

.04 

•  20 

■ 

1,48 

28 

.04 

•  10 

.04 

T 

.*5  1,8'^ 

.43 

T 

T 

•  27 

.01 

•  32 

.63 

2,49 

4.39  1,4) 

,85 

,11 

,12 

45 

.07 

•  07 

T 

.09 

.06 

.01  1,0> 

.37 

,07 

^03 

.03 

•  04 

•  07 

.17 

.23  2.08 

.55 

•  17 

•  1 1 

,28    1 . 3> 

•  22 

.17 

.17 

,  16 

.08  2.33 

.85 

,02 

•  5> 

.22 

.9( 

2,00 

.49  3. la 

2,79 

,  34 

•  46 

.26 

,43 

,62 

2.12  1.02; 

.49 

.06 

.30 

.  16 

.06 

•  49 

.43 

,5( 

.95 

.11  2,21 

1.52 

,09 

•  53 

.48 

,95 

.26  2. IT 

•  50 

,48 

1,25 

2,12 

.39  2.51 

1.70 

,35 

•  47 

.04 

,32 

1,73 

2.24 

1.02  3.00 

1.44 

.26 

•  21 

.29 

1,11 

1.49 

1,27  3,90 

1.40 

.30 

7 

•  07 

.04 

• 

2.20  3,41 

1.08 

,28 

.04 

.04 

•  26 

.51 

04 

•25  .40 

.13 

.3i 

.34 

.47  3.55 

1.59 

.03 

T 

.45 

.20 

.86 

.  75 

!32  • 

3)50 

.26 

,13 

.53 

,61 

1  ,34  4.13 

1.39 

T 

.20 

.1" 

.04 

.15 

07 

.ot' 

.  1  ' 

.39 

,38 

1.32i 

2,03 

.53  2,791 

1.37 

.34 

•  It 

.01 

T 

.25 

.13 

,73 

,30 

.  I  7 

.  1 1 

.22 

,03 

.24 

,27 

.33  1,66{ 

,87 

.15 

.12 

.12 

T 

.♦5 

.06 

,43 

.51 

,54 

.41  2.1C 

.41 

.31 

.1) 

.33 

.11 

•  27 

.14 

,2; 

,0* 

•  20 

.30 

.99 

,06 

1.21 

8. 96  1,4<; 

.01 

.13 

.46 

.15 

.43 

.15 

.78 

1,87 

1.64 

1,6'  3.33 

3.50 

.48 

.02 

.06 

,10 

.35 

1,01 

.46 

2,93  3.4b 

.80 

.06 

.11 

.02 

.22 

*  1,74 

.51 

,10 

.19 

2.22  ,16 

T 

.27 

.04 

,49 

.26 

.22  1.14 

.11 

.02 

.11 

.55 

.35 

T 

.10 

,0! 

.55  .07 

.28 

T 

T 

.46 

•  j"» 

* 

.36 

.  07 

^ 

.16 

.01 

,01 

,14 

2,7b  .62 

,01 

.01 

T 

\ 

.24 

.02 

,31 

,89 

,27 

3,20  1,76 

,80 

.07 

.24 

.19 

,05 

.15 

,06 

• 

2.02  3.19 

1,16 

.11 

.19 

.22 

•  35 

,45 

2,0J 

<!,20  2  .97 

1,80 

.25 

.3; 

.60 

,03 

•  39 

1    '*9  3,00 

.10 

,05 

.06 

T 

,21 

.25 

.36  2.36 

1.38 

.17 

T 

7 

.28 

.53 

,89 

1.25 

,57  1.43 

1.53 

•  77 

T 

.27 

.03 

.32 

,45 

.63 

1,B5  2,3* 

1.65 

1.00 

.20 

.36 

T 

•  21 

.OS 

,51 

,  i; 

.94 

2,60  ,85 

.04 

,06 

I 

.07 

,22 

1,43  ,99 

.16 

,05 

.07 

I 

,18  2,71 

.86 

T 

I 

7 

.15 

.65 

.40 

1,17  1.13 

.13 

T 

.25 

.13 

.14 

,02 

T 

.03  1,28 

.23 

T 

.05 

.35 

.03 

.22 

*" 

,16  3,25 

.65 

.03 

.oj 

.38 

.02 

.24 

,13  3,59 

,71 

.02 

.23 

,40 

1,14 

1,25 

,27  2.02 

1.79 

1,04 

T 

T 

.60 

.25 

,52 

,24 

.56  3.05 

1.62 

.21 

.15 

•  07 

.05 

,07 

.33 

1.62  .06 

,03 

.01 

.03 

.56 

.23 

,10 

.  18 

.19  1,41 

.43 

.1' 

.16 

•  07 

.26 

.37 

1.68 

,41 

4,27  1.1b 

.95 

*10 

05 

.25 

.42 

.70 

.57  1.97 

1.38 

.35 

I 

.25 

.50 

2,20  1.52 

.85 

.45 

I 

*29 

.2** 

2.41  .32 

T 

T 

T 

.50 

.13  1,55 

.72 

'^5 

! 

.14 

.02 

1.14  3.32 

1.27 

•  20 

,06 

.01 

1.85  .02 

T 

,0* 

.01 

.04 

2.30  ,12 

,09 

,0b 

.14 

.01 

•  IS 

.04 

!«' 

.23 

!o' 

1,63  ,71 

•  13 

.09 

T 

,19 

,11 

.13 

1.80  ,37 

.11 

T 

.03 

,12 

.10 

.10  2.20 

1.10 

.33 

,74 

1,30 

,90  2,07 

.37 

.23 

.13 

.67 

.12 

■  12 

,01 

,12 

T 

.32 

2,47  ,68 

,04 

.11 

,01 

,06 

t 

.2H 

2,10  ,76 

,02 

.15 

,25 

.8 

3,92  1,5L 

.42 

.0« 

.16 

.34 

,42 

»74 

■  92 

.12  2.08 

1*40 

.24 

.52 

,33 

.55 

1.13 

.35  1,79 

.68 

.36 

.10 

.33 

.02 

,01 

.20 

.06  2,10 

.76 

.12 

.29 

.47 

1.68 

l.'.A 

1.76  2.09 

2.83 

,66 

■  10 

.65 

.30 

1.37 

• 

5,42  5,15 

2.78 

.35 

.25 

1.55 

.7U 

1,42  2.35 

1.00 

.44 

,18 

,10 

.07 

T 

7 

1 

,29  1.38 

.33 

.11 

,09 

,03 

•  06 

T 

.01 

.03 

.0*. 

1.19  .12 

T 

.04 

.05 

.40 

,16 

,92 

1.80 

3,7U 

4,00  3,95 

1.84 

,26 

.12 

,16 

.05 

,07 

.16 

.03 

.<>2 

1,50  ,60 

.17 

.05 

T 

.21 

.33 

8,87  .29 

.47 

.12 

.15 

,13 

•  16 

.31 

1.33 

.58 

.28  2,55 

2.34 

.52 

.09 

T 

T 

.10 

•  01 

,19 

.32 

.61 

3.61  UOO 

,59 

.11 

.14 

,12 

T 

.<>0 

.14 

.12 

2.63  .84 

,52 

.03 

.29 

.03 

•  05 

.15 

.7! 

•  66 

.44  1.91 

.40 

.02 

.04 

T 

.08  1.27 

.30 

.05 

T 

0 

.30 

.37 

.94 

1.7* 

,44  1.24 

D  .60 

•  20 

,36 

.93 

.51 

4,49  1,61 

1,09 

T 

.16 

.59 

,08 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CENTEHVILLE  PH 

CHALLtNGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CMKO  experiment  STA 
CiTRuS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

ClAHKS  VALLEY  MUDD  HCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

COBS  2  NM 
COHASSET   I  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 
COLGATE  POW-ER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  WSh 

DAvIS  CREEK 

DEER  CmEEK  POWER  HOUSE 
DE  SAi3LA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSMUIH  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FERGUSON  RANCH 

FOLSOM  0AM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 

GEORGETOmN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GSEENVILLE  HANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

MARRY  englebright  dam 

HAT   CREEK  PH  NO  1 
MIDDE.M  VALLEY  RANCH 
M06ERG5 

HUNTfcR  DIST  GRAVES  RCH 

IO«A  MILL 
JESS  VALLEY 
KtLSEVVlLLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAkE   SPAULDING  0AM 
LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  J  VvSw 
LOYAL  ION 

MADELINE  MNTfjC  STA 
MAN2AMTA  LAKE  / 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIOOlETOWN 
MIDDLETOWN  4  WSW 
MINERAL 

MONTICELLO  0AM 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT    SmASTA  wB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  02 

ONO 

ORLANO 
OROVILLE 
OWOVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  QANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIvER  POwER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACERVlLLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 

QUINCY  RANGER  STATION 

RED  BLUFF   wH  AIRPORT 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  W8  CITY 
SAINT  JOHN 
SHASTA  DA.'^ 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1   E  //R 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFOWD  COOLEV  RANCH 
STONYFOHD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STHAhBERRY  VALLEY 

TRAVIS  AFB 
TURNTABLe  CHEEK 

Tmin  lakes 

UPPER  LAKE  7  u 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 


6.55 
12.52 
6.29 


9.05 
9.29 
3.01 
D  8,49 


U.80 
11.52 
7,12 
10.31 

2.96 
11.6* 
1.77 
3.22 
2,81 

*.U 
11. *5 
6.82 
7.03 
9,48 

10.09 
11.27 
10.30 
7.*4 
5.16 

7,29i 
2.65 
6.3* 
9.22 
2.42 

9.S2 
2.86 
4.09 
6,*2 


12 


.03 
,09 
,02 


■  02 

.01 
.10 


.07 
■  19 


6.94 

3.81 
8.27 
7,22 
77 
8,87 

*.62 
8,09 
9,7* 
5,65 
9,73 


,02 
.04 
.03 


3,09 
11.03 
9.24 
7,93 


,03 
.10 
,06 
.12 


VACAVILLE 
VINTON 

VOLCANOVILLE 
VQLCMERS 


4,42 
1.83 
D  6.3* 
10,75 


.01! 
,07 


:S5 

,07 
.06| 
.0&{ 


S««  lelsience 


notes  following  Station 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Day  of  Month 


volta  power  house 
whiskeytown  res 
williams 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   I  WNW 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVlLLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDwELL 
GEf  LAKE 

LONG  VALLEY    1N5P  STA 

MEYERS  <.  5W 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 
SQUAh  VALLEY 
STANDISH   I  E 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAhOE  CITY 
TERMO 

THUCkEE  RANGER  STATION 
WENDEL    10  SE 
WOOOf ORDS 


ALAMO   I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
SEPKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLlNGAME 
BURTCN  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHlTTENDErj  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY   U  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ   2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HCNDA 

LIVERMORE  2  S5W 
LOCKwOOD  2  N 
LOS  6AT0S 
LOS  GATOS  A  SW 
MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
H0RGA,4  HILL  2  E 
MORRO  BAY  F IRE  OEPT 
MOWRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PAPKF lELO 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMC  BtACH 
POINT   PIEDRA5  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PfllESr  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAK 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F    FEDERAL  BUILDING 
SAN  GSEGORIO  J  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CWU2 

SANTA  MARGARITA  2  5W 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOlEOAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
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WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 

SAN  JOAOuIN  DRAINAGE 
05 

ANGtOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCM  PUMPING  PLANT 
ASK  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  mquSE 
BLACKwELLS  CORNER 
BUTTONwILLOM 

calaveras  big  trees 
camp  pardee 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA   14  WNW 

CORCORAN  IRRIG  DI5T 
DELANO 

DEL  PUERTU  ROAD  CAMP 

PENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  MOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOwN  LYNCh  RANCh 
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FRESNO  we  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
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HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JCHNSONOALE 
KERLINGEH 

KERN  RIvER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTlEMAN  city   1  S5W 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DftM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCmE  CRtEK 
PATTHAY 

PlEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPHIf^GS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMJQDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  R  S 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRIN(»VlLLt    7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WbAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEF lELD 
TURlOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAvEN 

WEST  POINT    3  SW 

WHITE  HOCK 
WOFFOPO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 


5.52 
3.08 
2,76 
6.99 


.42 
4,56 
1,92 


7.92 
2,60 

3,70 


1*30 

1.48 

.65 
3.18 
1.28 

•  63 


1.60 
1.02 
1.14 


1.34 
8.45 


.07 
•  20 


.09  .01 

.05  .03 

.  10  T 
.20 


.08 
•01  .09 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


19     20  21 


25     26     27     28     29  30 


1.55 
2.51 


1.06 
1.36 


ALPINE 

AlTADENA  2.91 

ANZA  U38 

ARROYO  5EC0  RS  FC  508C  2.95 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO   I  1.05 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  l^S 
BAPNESON  PARK 
BARRETT  0AM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  Alfi  FC  10 
BIG  BEAR  LA<E 
BIG  BEAR  LAKE  QAM  / 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

eiG   TUJUNGA  DAM  FC'.60E 
BONI  TA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

6URBANK  FO  FC22613 

BURBANK  WB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PAPK  PIERCE  COL 

CHATS'-ORTH  FC  2<.  0 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CGL6YS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
OO^NEf  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC12BB 

ELSINORE 
ESCONOIDO 
FILLMORE    1  MNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FULLESTON  ARROUES  RCH 
FuLLERTUN  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  F lELD 
GLENDAlE    STAPEN  FC295G 

GLENDOHA  WEST  FC  185  3,05 
HAINES  CyN  lower  FC36<t  3.60 
HAINES  CYN  UPPER  FC367  3,88 
HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HENSHAw  DAM 
MOEGEES  FC  60  A 
IDYLLi^lLO  RANGER  STA 
JULIAi-J  WYNOLA 
JUNCAL  DAfI 

LA  CRE5CENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  hTS  FC   560  B 

LECHUZA  PT    STA  FC  352B 
LOCKi"000  MESA 
LOMPCC 
LONG  BEACH 
LONG  tiEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  wB  CITY 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE   CREEK  PH 

LYTLE   CHEEK  RANGER  STA 
MARCH  FIELD 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK    I  5SE 
MT  BALDY  FC  85G 

MT  BAlDY  NOTCH 
MOUNT    WILSON  FC   338  B  / 
NEwBURY  PARK  A 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2 
OCEANSIDE 
OJAI 
OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC   57  BE 

OXNAPD 
OZENA 

pacoima  dam  fc  33  a-e 
palomar  mt  observatory 
palos  verdes  est  FC<.3D 

pasadena 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  WB 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING  1,78 

RANCHITA  UlB 

REDLANOS  1,63 

RIVERSIDE  FIRE  STA  #  3  1,20 

RIVERSIDE  ExP  STa  R  1.15 

SALSIPUEDES  GAGING  STA  2.*2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH  3.20 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP  1.65 

SANDBERG  PTL  FC1308  1.05 
SANDBtRG  WB  //R 


4.41 

5.16 
1.26 
2,62 
1.52 
3.98 

2,25 


2.50 
I, 12 
5.39 


•01  ,09 
.02 


.34 
.2-. 


.esj  1.02 

.62 
1.7<^  1.13 
,27 


,46  1.03  ,30 
1.44;  .58 

i.6ej  2.01  .34 


.01   2,39  2.03 


,05l  l.Oq      .05     ,091  1,78    1.07  .U 


,25   1.  37|  1.73 


1.11'  1.61 
1.9<^  1,38 
.94^  .Bl 


*£  ' 

.4T 

.24 

.06 

.33 

2,30 

1.65 

.04 

.05 

.51 

.68 

.02 

•  01 

.02 

1,21 

,86 

■  06 

1,83 

1,14 

•  03 

,03 

2,28 

1,26 

•  02 

.03 

2.46 

1.36 

•  11 

,10 

,58 

.87 

.07 

,18 

•  93 

.12 

.41 

,05 

.36 

2.60 

.26 

,0^ 

3,06 

1.92 

•  50 

.35 

,29 

1  .U6 

•  43 

.41 

,9<> 

1.28 

,oa 

.02 

,35 

2.65 

1  ,  76 

.06 

.03 

2,14 

1,11 

,19 

T 

.34 

.33 

T 

.05 

.  10 

.01 

.03 

,85 

.50 

.07 

.09 

.69 

.52 

.03 

.15 

1,15 

1.05 

.12 

,19 

1.54 

.56 

T 

.01 

.05 

.92 

.05 

.14 

.08 

.67 

.  78 

.08 

.12 

,03 

.39 

.16 

•  06 

T 

,42 

.  10 

•  05 

.05 

.68 

.83 

.10 

■  35 

.03 

.52 

.59 

•  oa 

.09 

.70 

.56 

•  06 

1.96 

1.47 

.03 

,15 

2.43 

1.  78 

.02 

,02 

2.66 

2.48 

•  20 

.66 

.40 

.01 

.  14 

1.41 

1,06 

,04 

.63 

.85 

,02 

2.08 

1.87 

.01 

T 

.85 

1.40 

.05 

1.92 

1,79 

.05 

1.07 

1.19 

1.46 

1.05 

•  16 

T 

.89 

.25 

.02 

.10 

.22 

.35 

.53 

.14 

.09 

.92 

.31 

.03 

T 

,13 

1.36 

.99 

.20 

.55 

.37 

.08 

2,68 

2.63 

,10 

.05 

.88 

1.30 

T 

T 

,74 

.58 

.05 

,02 

.02 

1.45 

1.60 

,18 

.38 

2.52 

1.96 

.03 

,05 

.52 

,08 

.04 

1.62 

1  ,04 

.05 

T 

.73 

.71 

..02 

.76 

1,81 

.49 

•  01 

T 

1.34 

1.63 

■  02 

.01 

l.U 

1.39 

.21 

.03 

.61 

.42 

.03 

,12 

.11 

.13 

.69 

.49 

.06 

.14 

.01 

T 

,70 

1.13 

.OQ 

.05 

.98 

,12 

.14 

.25 

.50 

•  68 

.02 

.45 

,65 

.02 

.11 

.78 

.  72 

.22 

.01 

.58 

.39 

.l"- 

.54 

.43 

.03 

.10 

.30 

1.08 

.55 

,16 

.01 

.01 

1.73 

1.44 

.01 

.14 

,01 

.85 

.65 

T 

T 

T 

.61 

.27 

T 

T 

.22 

.51 

.12 

lowing  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17     18     19     20  21 


5AN  OIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC*29BE 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PM  •! 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAP 

SANTA  MARIA   *fl  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 

SAU6US  PW«  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL   FC  <•  1 5 
SOW  IS  3  NE 
SOf-lS  3 

SPADPA  PAC   FC    356  C 
5UEY  RANCH 
SuNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 
TOBRANCE 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER   3  NNE 

VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FCI20 
VISTA  2  NNt 
t^flLNUT  PTl   STA  FC102C 
V.AhN£H  SPRINGS 
WHITTIER  FC    lOfa  D 

YOKSA  LINDA 


adelanto 
apple  valley 
baker  9  nnw 

6AQ5T0W 
BEAUMONT   1  E 

BE^TCN   INSPECTION  STA, 
BIG  PINES  PftRK  FC  836 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  //R 
BISHOP  we  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREtjO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  5W 
CAPAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

coyote  wells 

daggett  faa  airport 
death  valley 
deep  canyon  laboratory 
deep  springs  college 
Dunn  siding 

eagle  mountain 
el  centro  2  ssw 
fairmont 
gold  hock  ranch 

HAJWEE 

HAYFIfcLD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIC  U  5  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKtfiN  ARMITAGE 

iron  mountain 
josmua  tree 

kee  ranch  // 
lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shawnee  hill  rch 
lucerne  valley  i  ssw 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOjAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 

PAlM  SPRI  -iGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSeuRG 

SNOW  CREEK  UPPER 

S0UTI*FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  I 


*.*5 
3.93 


1.79 
1.10 
2,26 


1.25  1.18 


1,4>2;  t.<>l  ,02 


.38      ,ii  ,18 
.02      ,91  .37 
.04      .6b  ,23 
1.35 
,91  ,67 


1.29  1. 


,0^ 


.711 

.30 
1,1*^ 
,79 
,'•<> 

•  '5 


1,55  U*? 

.20  .65 

.27  ,22 

.03  ,15 


,2-^  ,20 

.03  .12 
.01     .53  .63 


i.ie 

.13)  T 


.05 
.0^  .01 
.33 


:'3 
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DAILY  PRECIPITATION 


JANUARY  196* 

Continued 

Station 

Total 

Day  of  Month 

1    1   2   1  3 

4   1   S   1  6 

7   1   8   j  9 

10  1  11  1  12 

13  ]  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  I  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SOUIRSEL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TUENTYNINE  PALMS 
VALYEBMO  RANGER  STA 

VICTORVlLLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 

4.63 
.15 
.IS 
.01 

1.5T 

2,70 
•  74 

T  .08 

T 

T 

■  09 

.05 

.0>  1.67 

T 

.84 

.10 

T 
T 

2.42  .29 
.IS 

.02  .01 

.01 

.73 

.3S 

1.20  1.00  .90 
.10     .20  .08 

T 

T 

.10  .10 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  196* 


StaUon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7   i  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

AtOERPOINT 

MAX 

HIN 

62 
35 

50 
39 

54 
38 

50 
36 

50 
33 

46 
34 

53 
36 

53 
35 

54 
34 

50 
35 

46 
33 

48 
36 

66 
37 

50 
36 

40 
36 

48 
37 

50 
34 

62 
38 

45 
38 

45 
37 

47 
37 

41 
32 

40 
35 

42 
39 

50 
41 

68 
36 

56 
38 

65 
36 

57 
41 

52 
37 

56 
38 

50,1 
36,3 

angnin  pac  union  col 

MAX 
MIN 

»e 

42 

56 
38 

56 
44 

57 
35 

61 
42 

60 
41 

54 

37 

56 

37 

45 

32 

48 
29 

49 
34 

48 

33 

49 

32 

50 
34 

66 
40 

52 
32 

45 
38 

46 
37 

46 
40 

47 
39 

39 
32 

39 
31 

40 

30 

42 
34 

45 
43 

60 
39 

68 
41 

57 
40 

49 
35 

51 
39 

56 
37 

60,5 
36,7 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

52 
35 

51 
34 

46 
31 

44 

36 

52 
33 

48 
34 

44 

32 

29 

62 

41 

31 

41 

33 

44 
34 

46 
36 

45 
32 

35 
32 

36 
32 

41 

32 

37 
32 

49 
33 

63 
36 

51 
35 

46 

37 

52 
37 

45,7 
33,4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
HIN 

59 
26 

46 

28 

40 
20 

42 

20 

40 
18 

46 

30 

47 
28 

43 

22 

47 
26 

40 
20 

34 

17 

44 
24 

47 
21 

40 
20 

41 

20 

49 

26 

43 

30 

37 
28 

63 
32 

47 

32 

35 
28 

36 
16 

31 
14 

36 
23 

48 
31 

46 
26 

43 

27 

37 
21 

40 
27 

46 
25 

40 
26 

42.6 
24.3 

CECILVILLE  SAWYER 

HAX 

HIN 

40 
30 

49 
31 

45 

23 

48 

21 

49 

21 

43 
28 

49 

32 

50 
24 

50 
27 

45 

27 

45 

20 

49 

27 

50 
24 

41 
26 

48 

22 

44 

29 

42 

29 

36 
29 

36 
26 

35 
30 

36 
26 

35 
21 

32 
22 

39 
28 

60 
30 

54 
25 

52 
26 

52 
23 

48 
27 

45 

25 

49 

27 

44.7 
26.0 

CLOVEROALE  3  5SE 

MAX 
MIN 

68 
33 

52 
30 

59 
35 

64 
36 

61 
38 

63 
38 

59 
44 

58 
37 

65 
31 

47 
32 

62 
32 

53 
30 

57 
30 

47 

35 

54 

36 

61 
35 

46 
36 

49 
36 

60 
40 

54 
44 

59 
36 

46 

36 

48 
32 

49 

33 

50 
40 

51 
40 

62 
40 

65 
41 

57 
42 

49 
41 

61 
35 

55,1 
36,2 

COVELO 

HAX 
MIN 

57 
28 

53 
33 

55 
26 

45 
25 

49 
22 

50 
24 

47 
31 

63 
27 

48 
28 

47 
26 

48 
22 

46 
23 

55 
26 

42 
28 

43 
26 

49 

27 

48 
32 

49 
34 

40 
34 

50 
38 

50 
32 

36 
31 

39 
28 

36 
30 

38 
33 

61 
30 

53 

30 

58 
29 

54 

30 

48 
33 

54 

29 

48,1 
28.8 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 
HIN 

61 
41 

61 
39 

53 
35 

53 
33 

51 
35 

53 
44 

53 

39 

52 
35 

51 
45 

51 
36 

51 
36 

57 
42 

54 
39 

62 
35 

55 
38 

55 
48 

52 
46 

48 
36 

62 
43 

63 
43 

48 

37 

43 
34 

46 
36 

51 
41 

56 
39 

68 
40 

56 
43 

53 
37 

55 
48 

56 
37 

56 
46 

53,1 
39.5 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

54 
32 

64 
34 

58 
32 

57 
37 

68 
37 

68 
32 

54 
34 

54 

29 

54 

30 

59 

32 

57 
32 

53 
34 

55 
42 

67 
41 

50 
38 

50 
32 

49 

33 

62 
36 

54 
43 

54 
44 

54 
44 

56 
35 

55.5 
35.6 

ELK  VALLEY 

MAX 
HIN 

55 
31 

47 

33 

38 
30 

43 

30 

37 
28 

49 
31 

48 
36 

39 
29 

46 

30 

39 
28 

38 
30 

45 
29 

47 
28 

38 
29 

44 

33 

50 
33 

44 
34 

37 
32 

48 
34 

46 

33 

37 
32 

37 
30 

37 
28 

47 
32 

56 
39 

44 
31 

50 
30 

44 

31 

46 
38 

53 
31 

51 
32 

44.5 
31,5 

EUREKA  WB  CITY 

HAX 
HIN 

57 
45 

53 
41 

51 
38 

51 
39 

50 
36 

53 
43 

52 
44 

62 
38 

53 
41 

60 
38 

50 
33 

54 
41 

63 
41 

60 
36 

55 
36 

56 
46 

63 
44 

47 

40 

65 
47 

54 
41 

44 

38 

44 

36 

47 
36 

54 
46 

60 
47 

56 
41 

52 
42 

54 

40 

55 
42 

57 
39 

69 
46 

52,5 
40,6 

FERNDALE  2  NW 

HAX 
HIN 

57 
38 

55 
46 

52 
37 

52 
34 

51 
32 

52 
40 

53 
46 

64 
36 

54 
42 

50 
33 

52 
33 

57 
39 

51 
39 

61 
31 

56 
35 

57 
39 

64 
40 

50 
40 

56 
42 

55 
46 

46 
38 

44 

37 

44 
35 

52 
40 

68 
48 

60 
39 

53 
40 

66 
34 

55 
47 

57 
38 

56 
47 

53,3 
39,1 

FOREST  GLEN 

HAX 
MIN 

FORT  BRAGG 

HAX 
HIN 

71 
43 

58 
46 

57 
37 

57 
36 

57 
34 

58 
34 

54 
43 

56 
37 

57 
37 

54 

33 

52 

34 

56 
36 

58 
44 

56 
35 

54 
34 

59 
35 

66 
43 

53 
42 

52 
42 

56 
51 

54 
38 

48 
36 

47 
35 

46 

36 

52 
43 

58 
41 

60 
42 

58 
46 

56 
43 

55 
41 

57 
41 

55,5 
39.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

HAX 
MIN 

57 
39 

58 
42 

57 
32 

59 
36 

57 
31 

53 
40 

57 
47 

65 
36 

54 

38 

64 

33 

56 
30 

57 
43 

54 

38 

65 
33 

56 
32 

56 
40 

53 
39 

51 
41 

55 
50 

63 
44 

49 

39 

49 

36 

45 
34 

53 
41 

58 
48 

59 
39 

57 
40 

54 

40 

56 
42 

56 
35 

58 
38 

54.9 
38.6 

FORT  JONES  RANGER  STA 

HAX 
MIN 

60 
29 

57 
28 

50 
19 

43 
20 

43 
18 

41 
29 

47 
31 

47 

20 

46 
24 

44 

23 

39 
18 

46 

27 

46 

20 

40 
25 

42 

21 

49 
26 

48 
29 

39 
29 

49 
31 

50 
32 

36 
26 

33 
19 

34 

8 

35 
21 

60 
31 

39 
25 

45 

25 

42 
24 

41 

29 

44 

29 

45 
24 

44,2 
24,5 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

55 
42 

59 
41 

58 
38 

60 
38 

59 
36 

56 
41 

56 
43 

56 
39 

62 
40 

65 
35 

56 
37 

66 
41 

63 
39 

67 
39 

65 
37 

54 
43 

62 
41 

62 
42 

55 
46 

53 
46 

50 
41 

62 
36 

47 
36 

51 
42 

55 
49 

61 
42 

60 
43 

53 
42 

53 
42 

57 
42 

56 
41 

55.2 
40.7 

GRATON  1  U 

MAX 
MIN 

51 
36 

61 
40 

54 

30 

59 
29 

60 
30 

55 
35 

61 
43 

69 
32 

50 
31 

56 
30 

60 
28 

52 
29 

46 

28 

60 
28 

57 

29 

50 
31 

51 
39 

63 
38 

55 
45 

54 
45 

47 
36 

50 
34 

42 
31 

45 
40 

50 
44 

63 
37 

57 
35 

63 
44 

50 
41 

55 
43 

59 

37 

53.7 
35.4 

HAMILTON  AFB 

MAX 
MIN 

57 
39 

63 
43 

51 
32 

54 

33 

54 
33 

58 
39 

57 
46 

64 
38 

65 
33 

56 
38 

51 
31 

51 
32 

53 
28 

57 
35 

52 
28 

55 
32 

55 
39 

63 
44 

56 
50 

57 
43 

50 
37 

49 

37 

46 
31 

48 
44 

47 
44 

61 
36 

50 
38 

50 
43 

50 
40 

51 
38 

54 
35 

53.4 
37.4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

48 
39 

44 
39 

48 

35 

47 
32 

43 
33 

38 
35 

48 
32 

49 
33 

51 
34 

43 
26 

42 
26 

45 
32 

37 
33 

40 
34 

43 
35 

50 
36 

43 

32 

35 
32 

48 
33 

40 

32 

36 
32 

35 
31 

36 
32 

36 
33 

46 
35 

46 
35 

46 
36 

45 
36 

46 
35 

60 
35 

43.6 
33,4 

HEALOSBURG 

HAX 
MIN 

49 
36 

64 

39 

59 
32 

67 
31 

67 
35 

54 
36 

62 
44 

64 

37 

SO 
32 

58 
33 

56 
32 

58 
32 

48 

31 

58 
31 

61 
32 

51 
34 

61 
36 

66 
36 

56 
46 

54 
46 

46 
35 

46 
34 

46 
33 

46 
41 

62 
45 

67 
39 

62 
38 

54 
43 

61 
44 

61 
40 

62 
38 

56.4 
36,8 

HILTS 

HAX 
MIN 

56 
27 

53 
29 

47 
21 

40 
22 

38 
20 

41 

22 

39 
34 

41 
21 

41 
21 

43 
27 

37 
18 

38 
21 

46 

21 

36 
26 

43 
21 

41 

21 

45 

30 

36 
26 

38 
30 

50 
29 

35 
24 

32 
19 

36 
17 

34 
18 

36 
29 

42 
24 

43 
23 

40 
30 

35 
30 

43 
24 

41 
26 

40.8 
24.3 

HOOP* 

MAX 
MIN 

55 
39 

49 
41 

57 
39 

47 
36 

48 
32 

48 
37 

42 
39 

54 
37 

51 
37 

49 

35 

44 

31 

44 
31 

53 
34 

43 
36 

47 
36 

60 
36 

50 
40 

48 
35 

41 

36 

54 
39 

42 
36 

39 
33 

43 
32 

42 
34 

44 

38 

64 
38 

54 

37 

49 
37 

54 
40 

54 

37 

56 
37 

48.5 
36,3 

KENTFIELO 

MAX 
HIN 

58 
36 

52 
40 

64 
35 

57 
35 

62 
33 

59 
39 

58 
42 

62 
36 

60 
36 

56 
39 

56 
32 

55 
32 

52 
31 

56 
36 

58 
32 

57 
37 

66 
41 

65 
42 

57 
41 

54 

60 

56 
38 

50 
37 

48 

33 

47 

33 

47 
42 

48 
37 

62 
41 

55 
42 

53 
40 

53 
44 

53 
38 

55,3 
37,7 

KLAMATH 

'max 

MIN 

53 
39 

55 
41 

51 
34 

55 
34 

61 
32 

52 
40 

54 
42 

54 
34 

50 
42 

50 
35 

52 
32 

59 
38 

48 
36 

52 
33 

56 
34 

65 
41 

51 
43 

47 
38 

63 
39 

54 
41 

46 
37 

40 
35 

43 
36 

48 
40 

61 
46 

59 
39 

52 
40 

55 
36 

55 
43 

58 
36 

59 
43 

62.5 
38.0 

KNIGHTS  VALLEY 

HAX 
HIN 

55 
30 

62 
30 

59 
28 

65 
27 

66 
26 

55 
34 

60 
36 

62 
27 

49 

27 

56 
28 

66 
25 

56 
26 

51 
25 

67 
26 

59 
26 

69 
28 

60 
35 

57 
34 

55 
46 

53 
42 

44 

36 

45 

32 

45 
30 

46 
31 

51 
31 

67 
32 

70 
34 

61 
35 

58 
43 

59 
42 

61 
35 

56.3 
31.8 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

HAX 
HIN 

56 
40 

56 
28 

39 
21 

38 
24 

36 
20 

42 

26 

37 
27 

34 
17 

36 
22 

3B 
21 

32 
13 

32 
20 

39 
19 

40 
19 

36 
17 

40 
20 

39 
26 

34 

20 

39 
26 

42 

22 

35 
14 

29 
12 

32 
21 

43 

27 

42 

23 

34 
19 

34 
17 

39 

20 

41 

21 

39 
22 

38,4 
21.4 

MOUNT  HEBRON  RS 

HAX 
MIN 

42 
29 

42 
21 

46 
1  1 

38 
16 

42 
18 

36 
11 

31 
7 

35 
6 

29 
9 

42 
16 

41 

20 

29 
22 

38 
21 

38 
19 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

HAX 
MIN 

50 
34 

66 
33 

64 
34 

60 
32 

62 
38 

67 
35 

60 
39 

59 
36 

55 
32 

58 
30 

66 
34 

56 
30 

57 
30 

60 
29 

60 
28 

53 
31 

64 
40 

54 
43 

55 
46 

57 
48 

50 
40 

48 
38 

48 
30 

52 
30 

54 
43 

66 
36 

69 
38 

54 
44 

55 
45 

60 
40 

62 
29 

56.6 
36.0 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  Pk 

HAX 
MIN 

54 
33 

50 
35 

52 
31 

49 
32 

52 
40 

54 
41 

52 
38 

50 
40 

47 
33 

48 
32 

64 
37 

45 
34 

48 
31 

51 
34 

53 
39 

61 
40 

48 
36 

63 
37 

54 
41 

46 
36 

39 
33 

41 

32 

45 
38 

56 
44 

66 
38 

52 
38 

55 
36 

53 
44 

55 
37 

61 
39 

50.5 
36.6 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

53 
38 

55 
57 

58 
36 

54 
31 

46 
32 

40 
35 

50 
34 

61 
39 

48 
37 

46 
34 

46 

28 

63 
31 

41 
35 

47 
32 

50 
33 

52 
35 

48 
37 

43 
31 

50 
34 

49 
34 

36 
31 

36 
30 

37 
30 

37 
30 

60 
34 

62 
40 

50 
38 

52 
36 

48 
39 

52 
37 

43 
37 

47.6 
34.4 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

52 
37 

63 
35 

60 
28 

60 
34 

65 
25 

58 
31 

63 
43 

60 
32 

55 
32 

58 
31 

54 
28 

66 
28 

63 

27 

68 
28 

59 
26 

54 
31 

65 
41 

55 
36 

56 
38 

67 
50 

50 
37 

50 
36 

47 
32 

49 
36 

50 
43 

63 
34 

62 
37 

56 
43 

54 
42 

56 
46 

61 
36 

56.6 
36.0 

POINT  ARENA 

MAX 
HIN 

71 
41 

66 
45 

55 
34 

58 
36 

56 
31 

55 
33 

53 
47 

56 
35 

56 
38 

51 
33 

51 
32 

53 
37 

55 
39 

50 
37 

52 
33 

55 
38 

54 
39 

52 
36 

51 
46 

54 
50 

53 
36 

47 
37 

49 
34 

46 

37 

52 
47 

55 
42 

57 
43 

57 
47 

66 
39 

54 
37 

59 
36 

64.6 
38.7 

POTTER  VALLEY  PH 

HAX 

MIN 

71 

29 

57 
24 

58 
23 

58 
23 

60 
26 

56 
27 

52 
26 

56 
23 

57 
32 

59 
23 

65 
30 

48 
38 

60 
34 

63 
37 

52 
38 

41 

30 

38 
30 

39 
29 

42 

33 

60 
39 

61 
30 

62 
31 

60 
35 

64 

29 

64.0 
30.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PIC 

HAX 
HIN 

54 
39 

50 
42 

50 
36 

48 

33 

49 
32 

47 
32 

45 
39 

60 
34 

60 
34 

60 
35 

48 

32 

45 

32 

50 
39 

45 
35 

46 

33 

48 

33 

61 

40 

60 
40 

49 
39 

50 
46 

50 
37 

41 

33 

39 
33 

41 

35 

47 
40 

54 
39 

62 
39 

62 
40 

55 
41 

53 
42 

53 
40 

49.1 
37.0 

SAINT  HELENA 

HAX 
MIN 

47 
33 

64 

33 

60 
34 

68 
29 

64 
29 

63 
35 

62 
37 

63 
30 

49 
29 

56 
32 

52 
28 

58 
28 

53 
26 

59 
27 

60 
28 

47 

29 

51 
36 

52 
37 

56 
43 

56 
47 

47 

38 

46 
32 

46 

30 

48 
40 

52 
44 

67 
36 

51 
35 

53 
42 

51 
43 

61 
42 

63 
34 

55.3 
34.4 

SALTER  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

58 
34 

52 
38 

47 
33 

40 
35 

53 
38 

51 
35 

45 
36 

50 
30 

41 

30 

41 
35 

49 
34 

47 
39 

50 
32 

40 

33 

37 
31 

41 

32 

39 
33 

53 
36 

51 
39 

52 
40 

45 
36 

53 
36 

47.0 
34,7 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

64 
38 

61 
38 

61 
36 

61 
47 

60 
40 

58 
40 

67 
40 

56 
33 

57 
36 

59 
36 

60 
35 

68 
40 

56 
43 

56 
43 

59 
47 

66 
40 

50 
36 

50 
36 

50 
35 

50 
43 

63 
311 

57 
39 

55 
41 

56 
40 

59 
40 

57.2 
39.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

55 
35 

52 
35 

64 

29 

59 
29 

63 

28 

66 
28 

53 
29 

63 
32 

60 
31 

51 
31 

56 
26 

56 
26 

56 
29 

51 
26 

59 
28 

61 
28 

46 
32 

52 
37 

55 
36 

56 
50 

59 
36 

46 
33 

50 
30 

45 

31 

47 

32 

53 
35 

66 
35 

60 
35 

53 
42 

53 
43 

59 
38 

55.8 
33.0 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

62 
<•<• 

57 
44 

53 
38 

50 
36 

52 
33 

50 
35 

52 
43 

50 
37 

54 

40 

52 
37 

49 
34 

50 
36 

56 
40 

63 
34 

52 
35 

53 
37 

55 
42 

54 

36 

49 
40 

56 
46 

49 

38 

43 

36 

44 

35 

46 

36 

52 
44 

58 
39 

63 
41 

54 
40 

58 
40 

54 
41 

56 
42 

52.8 
38,7 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

b'l 
52 

58 
46 

57 
49 

60 
46 

56 
46 

58 
46 

56 

50 

55 
46 

55 
45 

53 
42 

53 
46 

55 
46 

52 
42 

56 
44 

66 
46 

55 
48 

57 
46 

62 
44 

52 
47 

53 
39 

45 
39 

47 
40 

52 
45 

55 
51 

60 
46 

56 
46 

53 
42 

55 
49 

55 
45 

54 
46 

54.9 
45.9 

SONOMA 

MAX 
MIN 

49 

63 
36 

60 
30 

58 
29 

61 
33 

58 
35 

59 
41 

57 
31 

54 
29 

57 
33 

54 

30 

54 
26 

54 

26 

58 
26 

57 

28 

52 

30 

64 
36 

54 
40 

57 
46 

55 
49 

50 
36 

50 
35 

46 

30 

50 
42 

53 
43 

65 
34 

62 
35 

56 
44 

53 
40 

57 
46 

60 
33 

55,6 
35.4 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

45 

33 

45 

30 

37 
29 

42 
34 

43 
32 

39 
31 

40 

27 

24 

46 

37 
27 

33 
27 

35 
29 

37 
32 

44 

30 

40 
29 

34 
25 

36 
25 

32 
27 

36 
30 

40 
31 

41 

32 

40 
31 

43 
31 

39,4 
29,4 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

55 
29 

46 
29 

39 
16 

40 
22 

39 
14 

36 
24 

41 

30 

35 
9 

41 

21 

34 
19 

34 
9 

41 
24 

39 
13 

36 
12 

3  7- 
12 

40 
23 

37 
24 

35 
19 

46 

26 

44 

32 

36 
14 

32 
8 

26 
6 

40 
20 

39 

27 

39 
17 

36 
21 

33 
11 

41 

13 

36 
14 

36 
10 

36,6 
16,3 

UK  I  AH 

MAX 
HIN 

56 
32 

60 
39 

59 

30 

61 

30 

64 

26 

56 
35 

57 
41 

58 
31 

52 
31 

55 

30 

56 
28 

59 
34 

54 

33 

55 
30 

59 
29 

53 
32 

52 
39 

53 
39 

54 
43 

54 
39 

43 
36 

40 
32 

41 

27 

44 
36 

50 
35 

63 
35 

64 

37 

56 
40 

54 
35 

62 
39 

65 
34 

55.1 
34.2 

WEAVERVILLE  RAN6ER  STA 

MAX 
MIN 

<.? 
32 

46 

26 

54 
29 

54 
29 

46 

26 

43 

27 

47 
34 

51 
27 

41 

27 

43 
24 

46 
19 

44 

22 

53 
21 

36 

27 

36 
28 

37 
28 

46 

31 

41 
32 

37 

32 

51 
34 

37 
27 

36. 
24 

40 

23 

35 
26 

37 
32 

36 
33 

40 
32 

47 
31 

42 

30 

43 
30 

50 
30 

43.4 
26.3 

WEED  1  S 

MAX 
MIN 

56 

54 
32 

45 

19 

43 
16 

40 
14 

44 

15 

39 
28 

40 
17 

41 

16 

37 
17 

36 

10 

39 
12 

42 

22 

40 

22 

38 
16 

43 

18 

37 
23 

35 
25 

37 
27 

44 
34 

37 
27 

32 
15 

32 
16 

32 
18 

38 
28 

43 

25 

44 

25 

35 
26 

33 
26 

43 
28 

46 

25 

40.2 
22,4 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

6'> 
32 

57 
31 

54 

26 

60 
29 

56 
24 

53 
30 

54 
41 

56 
28 

55 
32 

50 
26 

55 
24 

56 
32 

53 
34 

51 
24 

59 
25 

54 
31 

49 
34 

49 
37 

50 
40 

51 
41 

41 

32 

42 
32 

36 
32 

43 

33 

52 
41 

61 

35 

61 
36 

56 
38 

54 
31 

59 
34 

59 
34 

53,5 
32,2 

YREKA 

MAX 
MIN 

57 
29 

56 

30 

49 

22 

41 

22 

44 

20 

38 
23 

42 
31 

47 

22 

40 

23 

40 
24 

41 

19 

35 
20 

45 
22 

36 
25 

43 
22 

42 

26 

43 

29 

40 
29 

41 

30 

52 
35 

35 
25 

35 
16 

36 
19 

34 

19 

42 
31 

51 
27 

46 

30 

39 
34 

35 
32 

44 

27 

45 

29 

42,6 
25.5 

SACRAMENTO  DRAINASE 
02 

ADIN  RANOER  STATION 

MAX 
MIN 

56 

30 

54 

32 

52 

20 

46 
18 

43 
16 

40 
28 

38 
20 

44 

17 

40 

25 

40 
12 

41 
10 

45 

20 

43 

18 

36 
14 

43 
10 

37 
16 

42 
24 

37 
26 

46 
28 

44 

30 

36 
13 

37 
21 

34 

16 

36 
21 

40 
25 

40 

10 

37 
9 

41 

19 

39 
18 

44 
14 

41.8 
19.4 

ALTURAS  RAN6ER  STATION 

MAX 
MIN 

63 
31 

50 
26 

47 

15 

40 
16 

43 
15 

46 

19 

37 
26 

43 

6 

43 
12 

36 

6 

47 
6 

44 

12 

46 

16 

38 
5 

36 
.  2 

42 

1 

38 
26 

36 
19 

44 

27 

46 
34 

45 
16 

36 
17 

35 
11 

36 
16 

38 
24 

34 
9 

45 
14 

49 
7 

44 

9 

45 

21 

49 
10 

42.6 
15.4 

AUBURN 

MAX 
MIN 

64 
40 

62 
39 

58 

33 

56 

32 

59 

33 

61 
34 

48 

36 

52 
33 

54 
33 

52 
33 

55 

30 

52 
30 

55 
32 

56 

33 

55 

30 

52 

30 

50 
35 

47 
40 

49 

37 

50 
39 

50 
31 

41 

32 

42 
34 

42 

35 

50 
36 

60 
35 

65 
35 

56 
35 

59 
34 

50 
34 

56 
35 

53,5 
34.2 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
39 

59 
38 

60 
39 

59 
35 

61 
39 

61 
40 

56 
43 

59 
36 

59 
35 

56 
35 

54 
38 

52 
34 

53 
33 

53 
32 

55 
37 

59 
35 

53 
33 

53 
40 

52 
40 

54 
40 

55 
32 

47 
37 

49 

33 

46 
34 

49 

35 

60 
36 

65 
40 

60 
41 

57 
41 

52 
43 

57 
41 

55.4 
37.4 

BLUE  CANYON  nB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
32 

46 

29 

53 
37 

46 
34 

51 
35 

41 

30 

41 

30 

53 

31 

38 
28 

36 
22 

49 
29 

43 

30 

41 

27 

38 
24 

57 
32 

39 
29 

33 
28 

31 
25 

34 

27 

34 

27 

27 
23 

24 
21 

27 

20 

34 

23 

39 
32 

46 
34 

54 

38 

55 
36 

42 

33 

55 

30 

57 
39 

42.6 
29.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

56 
35 

54 

31 

52 
35 

45 

26 

48 
33 

45 
31 

40 
29 

53 
26 

46 

27 

33 
18 

43 
28 

51 
24 

44 
24 

34 

23 

55 
29 

42 

26 

32 
30 

33 
24 

33 
27 

35 
31 

34 
21 

26 
20 

31 
16 

35 
21 

39 
32 

46 
31 

49 
30 

52 
28 

44 

25 

46 

23 

53 

26 

42.9 
26.9 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

56 
32 

51 
30 

61 
33 

60 
26 

61 
30 

65 
32 

56 
36 

56 
32 

61 
22 

57 
27 

55 
40 

54 

26 

55 
22 

57 
24 

55 
31 

57 
26 

53 
39 

53 
39 

54 
45 

55 
48 

55 
35 

46 
35 

50 
30 

55 
30 

66 
32 

57 
30 

54 

37 

60 
29 

56.3 
32.1 

BURNEY 

MAX 
MIN 

50 
26 

49 

30 

50 
18 

45 

15 

44 

13 

43 
14 

44 

29 

47 
17 

49 

20 

44 

24 

38 
14 

42 

15 

47 

16 

39 
9 

39 
10 

44 

11 

43 

26 

41 
34 

43 
33 

46 

40 

43 
29 

36 

27 

36 
25 

35 
27 

35 
28 

38 
32 

42 

26 

39 
23 

42 
25 

40 

29 

46 

25 

42.6 
22,9 

CANYON  0AM 

MAX 
MIN 

44 

28 

44 

29 

41 
22 

44 

19 

43 
16 

41 
28 

47 
29 

45 
19 

39 

22 

34 
17 

34 
14 

37 

20 

37 
11 

37 
^6 

43 
16 

39 
21 

34 
29 

34 

28 

37 
29 

36 
34 

36 
17 

31 
17 

37 
23 

41 

32 

49 

30 

45 

22 

43 

22 

37 
22 

35 
28 

36 
21 

39,4 
23,1 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

52 
30 

64 

31 

59 
29 

65 
28 

63 
30 

59 
33 

59 
42 

59 
29 

55 
32 

56 
29 

55 
28 

59 
32 

54 

26 

60 
29 

57 
29 

52 
31 

46 
45 

51 
41 

52 
45 

53 
40 

50 
37 

47 
36 

46 

30 

46 
37 

50 
41 

69 
35 

65 
35 

59 
32 

54 

36 

60 
40 

60 
32 

56,1 
34,0 

CHESTER 

MAX 
MIN 

46 
20 

42 
16 

47 
14 

44 

11 

40 
25 

43 

26 

43 

15 

39 
17 

36 
13 

40 
12 

41 

20 

41 

13 

41 

13 

44 

1  1 

36 
17 

34 

23 

35 
23 

45 

27 

40 
32 

33 
23 

30 
20 

33 
10 

35 
22 

40 
32 

46 

26 

44 

18 

43 
17 

40 

20 

35 
31 

40 
15 

39,9 
19.5 

CHlCO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

43 
35 

59 

36 

57 
31 

60 
29 

59 
29 

49 
39 

56 
44 

55 
28 

52 
36 

53 

30 

50 
27 

66 
33 

51 

30 

55 
29 

53 
29 

46 
34 

48 
42 

52 
43 

53 
46 

52 
51 

52 
36 

48 

38 

46 
34 

46 

38 

47 
41 

63 
33 

66 
39 

54 
34 

46 
41 

57 
43 

57 
35 

52,7 
36,0 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

45 

36 

47 
38 

59 
33 

53 
35 

59 
26 

46 
34 

50 
34 

55 
31 

53 
31 

54 
34 

54 
29 

48 

29 

55 
26 

54 
31 

55 
31 

62 
33 

54 
35 

53 
44 

54 
45 

57 
47 

56 
36 

48 
38 

49 
35 

49 
36 

53 
39 

50 
34 

62 
35 

54 
39 

47 
41 

50 
45 

54 
41 

52,5 
35,8 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

63 
29 

61 
25 

58 

20 

55 
22 

56 
16 

57 
33 

50 
35 

56 
23 

59 
21 

56 
20 

51 
19 

52 
25 

54 

20 

49 

24 

64 

20 

55 
24 

50 
33 

51 
36 

48 

39 

54 
45 

50 
32 

48 
31 

43 
26 

42 
32 

42 
35 

45 
26 

60 
28 

60 
25 

51 

26 

51 

35 

58 
26 

53,0 
27,7 

COLFAX 

MAX 
HIN 

65 
41 

56 
36 

55 
33 

63 
33 

61 
34 

59 

33 

61 
38 

65 
32 

49 

34 

52 
32 

50 
29 

53 

38 

52 
42 

52 

29 

61 
29 

47 

30 

43 
36 

41 

35 

45 
36 

45 
42 

45 
33 

38 
31 

39 
32 

46 
34 

47 
34 

56 

32 

59 

33 

62 
34 

51 
34 

55 
33 

57 
34 

51,9 
34.1 

COLUSA  1  SSU 

MAX 
MIN 

45 
38 

60 
40 

52 
32 

60 
31 

61 
35 

47 
36 

55 
43 

55 
36 

53 
34 

54 

31 

51 

32 

56 
31 

55 
26 

55 
34 

51 

30 

50 
24 

53 
41 

55 
43 

55 
43 

53 
46 

46 
36 

55 
33 

45 
30 

47 
39 

48 
41 

64 
34 

64 

37 

51 
39 

47 
42 

58 
42 

56 
36 

53.2 
36.0 

OAVIS  1  MSW 

MAX 
MIN 

46 
37 

44 

39 

59 

30 

53 
32 

60 
26 

53 
34 

52 
40 

56 
36 

55 

32 

57 
33 

55 
34 

49 
29 

54 

27 

55 

30 

55 

30 

63 

30 

54 
43 

53 
43 

53 
46 

54 
46 

54 

39 

47 
37 

46 
32 

46 

39 

51 
39 

48 
34 

64 

35 

55 
39 

46 
45 

49 
40 

58 
35 

52.6 
35,9 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

46 

30 

36 
25 

42 
25 

36 
23 

43 

30 

44 

30 

43 

26 

43 
24 

42 
24 

34 

23 

40 
27 

42 
23 

40 
24 

35 

20 

46 

25 

44 

32 

36 

32 

35 
32 

41 
34 

40 

30 

32 
26 

34 

27 

36 
27 

36 
31 

46 

30 

44 

27 

39 
26 

46 

25 

45 
28 

38 
25 

40,2 
27,1 

OE  SABlA 

MAX 
MIN 

65 
32 

52 
32 

56 

30 

57 
30 

52 
33 

50 
34 

52 
28 

48 

30 

47 
27 

50 
26 

49 

32 

47 
30 

48 
26 

62 
27 

42 

30 

40 
35 

40 
33 

42 
35 

43 
40 

43 

30 

33 
30 

37 
24 

35 
30 

43 
32 

59 
32 

53 
33 

57 
31 

50 
32 

53 
32 

53 
31 

46,3 
30,9 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

61 
33 

55 
30 

63 
29 

61 
30 

49 

33 

54 
39 

53 

35 

51 
31 

51 
28 

54 

26 

55 
31 

56 
28 

54 

26 

61 

26 

46 

31 

43 
37 

44 

37 

46 

36 

47 
41 

45 
26 

36 
29 

40 
31 

45 
33 

65 
34 

55 
33 

60 
31 

50 
32 

56 

30 

56 

30 

51,8 
31.9 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

52 
29 

51 
26 

52 
26 

53 
24 

48 
25 

47 
32 

46 

25 

46 

25 

55 

25 

47 

25 

50 
26 

51 

26 

49 
24 

49 
24 

44 

25 

64 

25 

45 

31 

40 
32 

37 
32 

43 

33 

45 

31 

34 

30 

33 

26 

34 

29 

37 
30 

41 

30 

49 

27 

44 

25 

45 

26 

39 

27 

45 

25 

45.3 
27.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

66 
28 

57 
28 

58 
26 

58 
24 

58 
24 

65 
29 

46 

33 

55 
27 

60 
24 

56 
23 

50 
23 

51 
26 

52 
26 

57 
24 

62 
25 

66 
25 

50 
29 

54 
42 

50 
42 

55 
46 

51 
36 

43 

30 

48 

26 

41 
26 

40 
36 

42 
32 

63 
33 

56 
26 

56 
30 

45 
34 

57 
29 

53,4 
29.6 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

47 

36 

62 
37 

56 
29 

63 
32 

57 

30 

55 
35 

57 
41 

56 
33 

55 

30 

56 
33 

53 
29 

54 

29 

57 
29 

59 

30 

65 

29 

57 

30 

56 
39 

60 
44 

65 
35 

62 
41 

54 

36 

50 
37 

47 

32 

50 
42 

49 
38 

64 
49 

56 
36 

51 
40 

53 
42 

57 
45 

56 
35 

35)6 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

52 
34 

48 
35 

57 
35 

55 
35 

57 

30 

51 

32 

53 

37 

53 

32 

55 
37 

54 

37 

55 
30 

60 
35 

55 
33 

55 
37 

54 
34 

52 
36 

52 
39 

50 
41 

52 
41 

55 
44 

55 
32 

47 

35 

46 

37 

46 

36 

53 
36 

52 
35 

63 
35 

57 
32 

52 
32 

48 
39 

53 
42 

52.9 
35.7 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
HIN 

67 
34 

54 
34 

58 
31 

46 
38 

50 
35 

53 
33 

48 
30 

29 

51 

50 
31 

49 
31 

48 
34 

47 
36 

44 

30 

26 

37 

56 
31 

53 
35 

58 
36 

49 
34 

55 
34 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
41 

67 

35 

54 

35 

55 
34 

60 
34 

60 
36 

47 
36 

50 
32 

56 
29 

50 
28 

47 
26 

53 
26 

54 

28 

53 
26 

50 
29 

68 

29 

48 
34 

40 
35 

40 
35 

44 

29 

44 

30 

33 
30 

33 
29 

36 
30 

40 
33 

45 
35 

60 
34 

53 
34 

56 
35 

49 
34 

54 
31 

50.4 
32.1 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
HIN 

49 
25 

49 

23 

47 
17 

49 
16 

59 
14 

46 
24 

45 
29 

46 

18 

43 
27 

45 
21 

40 
15 

47 
24 

46 
15 

43 

12 

41 

12 

44 

20 

40 
25 

49 

30 

52 
32 

52 
32 

42 
25 

39 
20 

37 
22 

38 
26 

39 
31 

40 

32 

44 

25 

42 

22 

44 
24 

40 
30 

48 

24 

44.6 
23,0 
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DAILY  TEMPERATURES  cal.forn.a 

ConUnutd   JANUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
91 

44 

28 

45 
17 

37 
19 

43 
15 

37 
28 

32 
29 

40 
2 

34 
17 

32 
10 

37 
.  1 

42 
17 

36 
17 

35 
13 

43 

0 

37 
13 

33 
28 

31 
23 

40 
25 

40 
34 

35 
16 

30 
19 

36 
14 

33 
17 

42 
32 

42 

15 

49 
12 

52 
9 

49 
16 

44 

19 

45 
14 

39.7 
17,8 

LAKEPORT 

MAX 
HIN 

58 
30 

57 
33 

52 
26 

54 
26 

54 
24 

52 
32 

57 
37 

52 
28 

51 
27 

49 
29 

52 
25 

50 
31 

48 
27 

52 
25 

51 
26 

48 

30 

49 

32 

49 

37 

54 
41 

51 
40 

42 
34 

42 
3 1 

40 
27 

42 
35 

47 
40 

69 
32 

61 

58 

50 

55 

63 
3 1 

51.6 
31.2 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

59 

31 

60 
35 

58 
36 

60 
27 

61 
34 

60 
32 

60 
34 

58 
31 

42 
32 

50 
28 

52 
29 

55 
30 

50 
29 

54 

26 

61 
34 

40 
36 

46 
37 

45 
29 

50 
39 

49 
42 

42 
34 

46 
31 

38 
30 

37 
33 

41 
34 

60 
34 

62 
35 

60 
31 

42 
33 

59 
33 

57 
33 

52.1 
32.6 

LAKE  SPAULDING 

MAX 
HIN 

60 
21 

50 
27 

52 
33 

46 
23 

50 
24 

47 
27 

43 
29 

52 
26 

43 
23 

38 
18 

42 
19 

51 
18 

43 
18 

43 
19 

54 
26 

41 

23 

33 
29 

31 
24 

34 
26 

36 
32 

35 
22 

26 
20 

34 

21 

35 
21 

42 
30 

46 
26 

53 
24 

54 
20 

44 

22 

54 
21 

67 
21 

44.2 
23,7 

LAKE  SPAULDING  0AM 

MAX 
HIN 

LAS  PLuMAS 

MAX 
HIN 

56 
32 

58 
34 

60 
36 

62 
39 

60 
36 

60 
36 

62 
36 

64 
42 

54 
45 

64 
42 

52 
42 

64 
42 

52 
44 

53 
36 

53 
35 

47 
36 

48 
43 

50 
43 

52 
46 

53 
50 

50 
34 

44 

36 

46 
35 

47 
40 

52 
43 

66 
42 

56 

39 

61 
40 

51 
36 

58 
42 

57 
37 

55,2 
39,4 

manzanita  lake 

HAX 
HIN 

53 
30 

51 
26 

36 
20 

48 
17 

37 
20 

46 
21 

32 
26 

35 
23 

49 

21 

36 
12 

34 
15 

46 

20 

37 
14 

40 
19 

35 
19 

49 
23 

43 
23 

33 
21 

33 
21 

36 
31 

33 
17 

21 
12 

27 
13 

25 
15 

33 
25 

35 
22 

45 
16 

42 
12 

43 

12 

44 

12 

42 
14 

38,6 
19.1 

MARYSVILLE 

HAX 
HIN 

50 

3g 

45 
39 

60 
32 

55 
34 

60 
30 

55 
32 

50 
41 

56 
35 

54 
34 

54 
35 

65 
30 

50 
35 

55 
31 

55 
34 

55 
31 

55 
35 

50 
40 

52 
41 

54 
45 

55 
34 

48 

37 

52 
36 

47 
35 

47 
38 

49 
41 

50 
38 

64 

39 

57 
34 

48 
36 

48 
43 

57 
41 

53.0 
36.2 

MC  CLOUD 

HAX 
MIN 

56 
26 

49 
29 

50 
22 

51 
20 

48 
20 

50 
21 

34 
32 

46 

20 

50 
23 

35 
23 

39 
17 

46 
18 

47 
16 

35 
14 

45 

16 

54 

21 

36 
32 

35 
21 

35 
28 

40 
34 

35 
28 

31 
23 

33 
25 

33 
26 

34 
28 

38 
24 

50 
27 

51 
22 

53 
23 

36 
26 

49 
24 

42.7 
23.6 

MINERAL 

HAX 
HIN 

53 
27 

53 
26 

44 

22 

45 
IS 

48 
19 

47 

20 

36 
30 

41 

20 

45 
22 

36 
15 

34 
16 

44 
23 

41 
19 

36 
12 

37 
16 

47 
19 

37 
29 

33 
26 

34 
26 

36 
34 

35 
23 

16 

16 

29 
20 

35 
26 

36 
26 

43 

26 

48 
21 

42 

22 

38 
25 

39 
19 

40.5 
22.1 

MONTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

60 
3<> 

53 
35 

40 
37 

57 
34 

65 
34 

62 
39 

66 
40 

59 
37 

56 
33 

55 
34 

57 
34 

52 
34 

54 

32 

54 

33 

54 
33 

55 
33 

64 
35 

52 
43 

51 
43 

53 
48 

55 
38 

46 
35 

49 

33 

45 
34 

47 
42 

49 
36 

68 
37 

59 
40 

56 
40 

51 
43 

58 
39 

54.9 
36.8 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

HAX 
HIN 

52 
33 

43 
25 

40 
23 

41 
28 

46 
19 

43 
30 

41 
29 

45 

20 

34 
28 

36 
24 

36 
16 

46 
25 

37 
22 

37 
22 

41 

20 

36 
31 

33 
26 

34 

22 

42 

30 

39 
32 

32 
27 

33 
14 

31 
21 

36 
29 

44 

32 

45 

27 

47 
28 

36 
21 

41 

33 

49 

25 

50 
26 

40.2 
25.4 

NEVADA  CITY 

HAX 
HIN 

61 
30 

60 
30 

53 
25 

49 
25 

56 
23 

54 
24 

46 
34 

46 
24 

48 
25 

46 
27 

44 

23 

45 

23 

48 
24 

49 
25 

46 
24 

43 
25 

46 
31 

40 
36 

40 
35 

44 

39 

46 
31 

35 
31 

34 
31 

38 
31 

41 
31 

44 

30 

55 
26 

46 
25 

51 
26 

42 
28 

49 
25 

46.5 
28.0 

ORLANO 

HAX 
HIN 

63 
36 

42 
39 

60 
39 

53 
35 

61 
37 

61 
33 

46 
37 

58 
36 

59 
32 

42 
32 

54 

32 

51 
34 

56 
26 

49 
31 

55 
34 

52 

30 

46 
32 

51 
37 

56 
39 

54 
45 

61 
36 

45 
33 

55 
30 

43 
35 

45 
38 

53 
36 

64 
37 

55 
33 

60 
40 

45 
38 

60 
32 

52.7 
35.0 

OROVILLE 

HAX 
HIN 

52 
36 

45 
39 

60 
34 

55 
32 

61 
30 

55 
38 

52 
45 

56 
30 

53 
35 

53 
31 

66 
31 

52 
34 

56 
31 

53 
32 

55 
51 

52 
37 

50 
44 

51 
44 

53 
47 

54 
50 

54 
35 

45 
39 

48 
33 

45 
40 

48 
42 

53 
36 

66 
39 

57 
33 

50 
41 

51 
44 

57 
39 

53.2 
37.2 

PARADISE 

HAX 
MIN 

65 
42 

62 
35 

57 
32 

53 
34 

60 
35 

62 
34 

47 
38 

54 

37 

55 
38 

50 
31 

52 
35 

50 
34 

54 
34 

54 

30 

52 
35 

51 
34 

45 
37 

44 
36 

46 

37 

47 
42 

46 
32 

44 

30 

38 
29 

42 
31 

44 
40 

48 
36 

65 
38 

55 
34 

60 
35 

49 
36 

53 
34 

51.7 
35.1 

PLACERVILLE 

MAX 
HIN 

6'> 
33 

61 
32 

52 
25 

52 
26 

55 
26 

50 
31 

50 
37 

48 
28 

48 
28 

48 

30 

47 
24 

50 
25 

48 
25 

52 
28 

50 
25 

45 

26 

49 
31 

43 
39 

47 
37 

48 

38 

50 
30 

40 
31 

36 
31 

41 

31 

45 
32 

50 
31 

61 
30 

51 
30 

55 
31 

51 
31 

52 
31 

49.6 
30.1 

PLACERVILLE  IF« 

MAX 
MIN 

6<> 
'•3 

65 
37 

51 
34 

56 
37 

56 
37 

56 
37 

55 
40 

47 
36 

47 
35 

51 
33 

45 
31 

48 
33 

51 
30 

52 
31 

49 

31 

48 

35 

50 
39 

41 

29 

43 
33 

45 
36 

45 
30 

34 

30 

32 
30 

38 
30 

45 

37 

46 

38 

58 
34 

59 
34 

58 
36 

50 
35 

53 

32 

49.6 
34.3 

PLATINA 

MAX 
HIN 

53 
28 

56 
32 

56 
29 

56 
30 

61 
25 

55 
32 

53 
33 

56 
27 

45 
24 

47 

30 

51 

20 

49 
26 

41 
24 

49 
26 

54 

28 

42 
26 

41 

27 

40 
30 

44 

32 

45 
34 

38 
30 

39 
21 

40 
30 

38 
30 

38 
32 

55 
32 

53 
30 

55 
26 

48 
29 

54 
28 

54 
29 

48.6 
28,4 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

59 
21 

54 
24 

42 
16 

45 
13 

47 
12 

41 
24 

42 
28 

43 
1 1 

44 

1 1 

35 
15 

39 
12 

42 
22 

44 
11 

42 
26 

44 
14 

42 
16 

37 
24 

34 

27 

40 
29 

40 
37 

38 
22 

31 
17 

31 
1 1 

41 
18 

44 

24 

44 

22 

40 
13 

36 

8 

41 

9 

36 
12 

36 
7 

41,1 
18.0 

OUINCY  RANOER  STATION 

MAX 
MIN 

51 
28 

47 

31 

55 
18 

49 
19 

52 
15 

48 
25 

49 
28 

54 
16 

50 
17 

48 
19 

45 
17 

47 
24 

46 
16 

46 
18 

48 
15 

49 
17 

46 
26 

42 
33 

43 
33 

43 
40 

45 
28 

34 
23 

38 
14 

37 
20 

42 
28 

45 
33 

49 

27 

44 
26 

45 

25 

38 
26 

43 
25 

45.9 
23.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

<.3 
36 

60 
40 

53 
37 

60 
33 

58 
35 

46 
37 

59 
42 

60 
37 

44 

35 

33 
32 

51 
34 

56 
34 

46 
28 

54 
32 

53 
35 

44 

32 

49 
41 

53 
39 

52 
45 

52 
41 

44 

37 

46 
35 

41 

30 

43 

37 

48 
40 

63 
37 

58 
38 

60 
38 

45 
42 

61 
37 

48 
36 

51.7 
36.5 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

HAX 
HIN 

65 
36 

63 
39 

62 
42 

61 
34 

65 
40 

56 
36 

62 
40 

62 
39 

54 
37 

54 
31 

57 
38 

57 
35 

55 
32 

57 
31 

63 
31 

50 
34 

47 
39 

47 
30 

51 
41 

50 
45 

46 
36 

47 
34 

46 
31 

41 
35 

44 

36 

59 
39 

67 
40 

64 
33 

57 
41 

61 
36 

61 
35 

65,8 
36,4 

ROCKLIN 

HAX 
HIN 

48 
3<i 

47 
34 

56 
31 

54 
30 

57 
26 

52 
28 

50 
30 

53 
28 

55 
30 

54 
32 

54 
28 

50 
30 

53 
27 

55 
27 

54 
28 

53 
28 

52 
34 

50 
41 

53 
44 

55 
45 

55 
31 

46 
31 

44 
34 

50 
35 

53 
35 

52 
32 

61 
34 

56 
30 

48 
30 

48 
35 

56 
39 

52,6 
32.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

HAX 
HIN 

<>6 
38 

59 
42 

53 
33 

60 
36 

50 
30 

50 
36 

55 
39 

54 

30 

56 
35 

56 

37 

48 

29 

54 
32 

54 

28 

56 
34 

52 
30 

54 

33 

52 
45 

54 
43 

57 
47 

55 
38 

47 
38 

51 
37 

50 
34 

54 
40 

60 
40 

62 
35 

55 
37 

47 
41 

47 
44 

55 
42 

56 
42 

53.2 
36.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

HAX 
HIN 

<>6 
38 

59 
41 

53 
35 

60 
35 

61 
30 

50 
37 

55 
44 

54 
33 

54 
36 

56 
37 

49 
33 

54 
35 

54 
33 

56 
37 

53 
34 

53 
37 

52 
45 

54 
44 

56 
46 

55 
37 

48 
37 

49 

38 

50 
36 

54 
41 

53 
41 

63 
40 

58 
41 

50 
39 

49 
44 

56 
44 

59 
44 

53.6 
38.4 

SHASTA  DAM 

HAX 
HIN 

57 
41 

50 
39 

57 
41 

58 
39 

56 
41 

56 
34 

43 
36 

43 
36 

57 
38 

42 
36 

48 
36 

51 
39 

50 
37 

45 
35 

52 
35 

59 

37 

40 
36 

47 
37 

45 

36 

49 
44 

50 
34 

40 
35 

40 

33 

39 
34 

40 
35 

46 

39 

58 
42 

58 
39 

57 
40 

43 

39 

55 
39 

49,4 
37.6 

SIERRA  CITY 

MAX 
HIN 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

HAX 
MIN 

54 

22 

62 
25 

47 
16 

45 
16 

45 
13 

49 
18 

44 
28 

47 
13 

45 

45 
19 

38 
11 

41 
14 

45 

11 

46 
13 

33 
11 

45 
12 

45 

30 

40 
26 

38 
29 

42 
36 

22 

30 
22 

43 
13 

38 
10 

39 
19 

39 
16 

48 

5 

38 
3 

31 
4 

46 

7 

35 
0 

42.8 
16.2 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 
HIN 

46 
25 

32 
15 

42 
14 

36 
14 

36 
16 

32 
22 

32 
12 

41 
18 

28 
8 

24 
14 

39 
16 

35 
8 

35 
14 

26 
13 

41 
14 

36 
26 

26 
19 

27 
16 

30 
27 

30 
15 

20 
15 

20 
14 

23 
14 

30 
17 

32 
18 

35 
17 

37 
14 

42 
15 

37 
10 

41 
13 

33.1 
15.7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

52 
31 

60 
34 

58 
29 

59 
27 

66 
28 

52 
31 

57 
39 

59 
29 

50 
27 

51 
27 

49 
26 

55 
30 

52 
29 

55 
27 

57 
27 

47 

28 

55 
35 

55 
40 

57 
40 

55 
42 

46 
33 

50 
29 

44 
26 

41 
35 

44 
38 

66 
34 

57 
36 

60 
30 

50 
34 

60 
34 

59 
32 

54.1 
31,8 

STRAWBERRY  VALLEY 

HAX 
HIN 

62 
45 

60 
31 

55 
35 

64 
30 

48 
31 

42 
31 

45 
32 

63 
29 

42 

29 

37 
25 

52 
25 

46 
26 

46 

25 

43 

25 

53 
29 

40 
32 

36 
32 

36 
32 

39 
30 

39 
37 

40 
26 

30 
27 

32 
26 

32 
25 

40 
27 

50 
26 

51 
32 

55 
31 

49 

32 

56 
32 

57 
31 

45,8 
29.9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
HIN 

60 
39 

56 
39 

57 
36 

42 
38 

58 
39 

57 
39 

42 
34 

58 
35 

56 
36 

45 

32 

50 
33 

61 
38 

42 
38 

50 
37 

46 
35 

40 
35 

40 
34 

37 
34 

59 
36 

59 
36 

60 
39 

43 

36 

59 
39 

51.1 
36,5 

TWIN  LAKES 

HAX 
HIN 

55 
25 

44 
17 

49 
20 

42 
12 

44 
17 

37 
20 

36 
23 

46 
15 

43 
1 1 

33 
8 

46 
10 

42 
13 

41 
6 

30 
9 

49 
12 

48 

17 

30 
24 

25 
17 

30 
17 

29 
22 

28 
12 

19 
10 

22 
9 

41 

10 

39 
16 

36 
23 

49 
11 

50 
10 

47 

10 

50 
6 

56 
13 

39.8 
14,4 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

HAX 
HIN 

58 
28 

58 
24 

20 

60 

66 
37 

60 
27 

53 
26 

61 
26 

21 

54 

52 
25 

66 
24 

49 
26 

47 
28 

52 
38 

46 

32 

40 
31 

39 
26 

41 
32 

62 
31 

57 
32 

50 
32 

56 
34 

62 
29 

52,6 
28.7 

VACAVILLE 

HAX 
HIN 

55 
34 

63 
34 

54 
31 

64 
28 

59 
29 

55 
31 

57 
37 

56 
34 

57 
25 

56 
31 

50 
29 

54 
28 

57 
29 

58 
26 

54 
27 

55 
28 

54 
37 

52 
39 

54 
43 

55 
45 

47 

36 

51 
34 

45 
29 

60 
36 

48 

37 

66 
32 

59 
34 

51 
35 

60 
40 

56 
41 

56 
32 

64.8 
33.3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

62 
36 

57 
33 

58 
35 

59 
31 

63 
33 

56 
34 

55 
36 

57 
31 

54 
29 

48 
29 

66 
27 

52 
30 

50 
31 

51 
29 

58 
29 

51 
31 

43 
35 

48 
33 

48 
37 

48 
40 

42 
32 

38 
29 

40 
27 

38 
32 

43 
34 

61 
35 

61 
36 

60 
28 

58 
34 

56 
34 

58 
34 

52.5 
32.4 

whiskeytown  res 

MAX 
HIN 

64 
41 

64 
35 

58 
35 

41 
35 

57 
35 

55 
33 

41 
32 

54 
32 

43 

32 

51 
33 

55 
34 

40 
36 

48 
31 

48 

33 

39 
31 

39 
31 

36 

32 

59 
33 

56 
36 

59 
37 

42 
36 

58 
36 

60.3 
34,0 

WILLIAMS 

HAX 
HIN 

45 
34 

50 
36 

60 
34 

59 
32 

62 
33 

63 
34 

48 
36 

56 
34 

58 
34 

55 
35 

57 
29 

56 
31 

54 
34 

57 
32 

55 
34 

54 
31 

51 
34 

53 
43 

56 
45 

53 
44 

53 
37 

45 
35 

51 
34 

65 
35 

50 
34 

55 
35 

65 
34 

53 
36 

50 
37 

59 
43 

65 
36 

54,9 
35,3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Oi  Month 

>rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MILLOWS 

MAX 
MIN 

35 

42 
37 

61 
36 

53 

37 

61 
36 

62 
33 

46 

37 

56 
38 

58 

32 

45 

30 

54 
34 

50 
33 

66 
27 

49 

32 

55 
33 

53 
30 

46 

33 

53 
39 

56 
38 

54 
34 

52 
36 

46 
32 

51 
30 

43 
35 

44 
39 

48 
34 

65 
36 

55 
34 

57 
36 

46 
36 

60 
33 

52.6 
34,5 

WINTERS 

MAX 
MIN 

47 
37 

51 
31 

61 
33 

56 
31 

63 
33 

55 
34 

53 
37 

58 
39 

57 
27 

55 
31 

55 
35 

50 
30 

65 
29 

58 
30 

67 
33 

54 
29 

56 
34 

53 
44 

51 
45 

55 
41 

55 
38 

47 
37 

50 
34 

45 
36 

48 
40 

48 
36 

67 
35 

53 
36 

49 
42 

50 
43 

57 
35 

53.8 
35,3 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

47 
37 

43 

38 

59 
29 

54 
32 

59 

30 

54 
34 

47 
37 

55 

40 

56 
33 

55 
32 

54 
35 

49 

29 

55 
27 

56 
33 

58 
30 

53 
31 

53 
33 

52 
42 

54 
44 

53 
46 

64 

38 

48 
36 

50 
32 

43 

32 

49 
40 

48 

36 

62 
36 

55 
38 

47 
42 

46 
41 

57 
35 

52,5 
35,6 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

18 

58 
21 

40 
7 

42 

8 

43 
5 

43 

10 

40 
22 

40 
6 

45 

7 

43 
15 

31 
4 

40 

7 

44 

3 

47 
4 

32 
3 

44 

46 
15 

40 
25 

36 
25 

40 
34 

40 
20 

26 
20 

30 
0 

31 
-  2 

39 
12 

39 
20 

44 

15 

37 

5 

40 
2 

43 
2 

41 
-  2 

40.5 
10.8 

BRIDOEPORT 

MAX 
MIN 

62 
15 

53 
29 

45 
3 

45 

10 

45 

0 

48 
17 

43 
29 

44 

3 

48 
6 

39 
21 

41 

0 

41 
6 

48 
0 

43 
16 

45 

1 

52 

9 

44 

23 

37 
29 

48 

27 

44 

36 

39 

20 

31 
14 

29 
-  4 

32 
-  1 

39 
13 

35 
16 

31 
0 

35 
-10 

49 
-  1 

46 
4 

42 

1 

42,6 
10,7 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

60 
33 

61 

32 

45 

18 

38 
18 

42 

22 

42 

30 

37 
31 

38 
14 

39 
15 

41 

18 

37 

10 

34 

15 

36 
15 

34 
17 

36 
11 

40 
11 

42 
29 

40 
26 

41 

27 

46 

37 

46 
24 

34 
21 

35 
19 

37 
22 

40 
27 

44 

26 

45 

26 

47 
23 

43 
27 

44 

26 

48 
24 

41,6 
22,4 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

<•'; 

19 

55 
21 

38 
12 

41 

13 

41 

8 

43 
10 

38 
25 

40 

8 

44 

9 

40 
16 

30 

4 

41 

8 

43 

8 

42 

10 

30 
5 

46 

10 

41 

29 

33 
24 

32 
24 

35 
31 

37 

20 

25 
19 

29 
13 

27 
16 

40 
16 

40 
25 

43 
14 

40 

8 

47 

10 

44 

9 

44 
4 

39.1 
14.4 

DCVLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

63 
33 

43 

18 

42 

19 

41 
16 

45 
17 

47 
23 

43 
15 

43 
16 

48 

17 

33 
13 

34 

15 

38 
15 

39 
16 

36 
12 

47 
14 

50 
21 

43 

29 

41 

26 

46 
21 

45 
26 

34 

22 

35 
12 

36 
12 

40 
23 

44 

26 

46 
16 

37 
17 

29 
19 

40 
20 

37 
15 

41.4 
18.8 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

50 

18 

44 

19 

39 
16 

47 
23 

44 

31 

37 
15 

48 
16 

38 
14 

34 
13 

39 
20 

35 
13 

39 
25 

36 
13 

49 
15 

45 
25 

39 
28 

48 
29 

46 
40 

42 

20 

36 
18 

37 
10 

36 
12 

44 
24 

39 
26 

33 
18 

33 
26 

46 
26 

32 
20 

33 
19 

40.2 
20,4 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

60 
25 

50 
22 

49 

IS 

44 

22 

40 
15 

40 
32 

37 
25 

34 

10 

39 
15 

37 
14 

33 
5 

37 
17 

30 
8 

36 
12 

33 

36 
14 

38 
30 

35 
25 

42 

26 

42 

35 

39 
23 

33 
22 

35 
19 

37 
20 

42 

25 

46 

25 

42 

22 

45 

20 

41 

23 

46 
24 

43 

20 

40,2 
19,9 

MEYERS  <.  SW 

MAX 
MIN 

*3 
2'. 

42 

22 

35 
10 

40 

9 

43 

10 

34 

23 

37 
20 

39 
10 

40 
12 

38 
18 

39 
17 

42 
16 

38 
6 

31 
13 

41 

9 

44 

18 

36 
29 

31 
23 

34 

22 

37 
23 

31 
19 

22 
16 

27 
16 

43 
18 

42 

20 

43 
24 

47 

11 

50 
10 

60 
14 

47 

9 

52 
14 

39,3 
16,3 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
25 

46 
27 

41 

17 

43 
19 

45 
15 

51 
26 

46 

28 

41 

15 

50 

17 

38 
23 

34 
14 

40 

IB 

42 

16 

33 
22 

41 
14 

53 
23 

46 
25 

39 

27 

49 

26 

46 
31 

38 
21 

30 
19 

32 
11 

39 
11 

36 
16 

37 
24 

33 
16 

32 
19 

46 

18 

43 

20 

42 
16 

41.5 
20.2 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

52 
22 

55 
22 

42 
9 

44 

10 

40 

8 

44 

9 

37 
23 

39 
7 

44 

9 

38 
20 

32 
4 

42 

8 

41 

8 

42 
10 

29 
4 

38 
6 

41 

13 

33 
23 

31 
21 

34 
19 

32 
20 

31 
21 

29 

8 

35 
3 

39 

23 

40 
24 

42 
11 

43 

7 

46 
14 

46 
13 

46 

7 

39.6 
13,1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
29 

34 

46 

44 

17 

41 
I* 

46 
26 

42 
33 

36 
14 

40 
17 

35 
13 

35 
10 

39 
21 

39 
lU 

38 
29 

38 
12 

46 

15 

41 

31 

34 
26 

47 
31 

43 

30 

33 
28 

34 

20 

27 
6 

32 
17 

40 

22 

40 
26 

34 
17 

29 
26 

32 
22 

36 
22 

30 
1* 

36.2 
21.1 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

<>e 

28 

54 
26 

40 
18 

39 
22 

40 
19 

40 

17 

37 
27 

37 
16 

41 

20 

39 
19 

29 
12 

37 
16 

41 

15 

42 

20 

30 
14 

40 
18 

41 

29 

34 

23 

31 

23 

35 
23 

35 
19 

26 
16 

26 
15 

21 
15 

37 
21 

40 
26 

40 
20 

40 

20 

39 

20 

45 
19 

40 
16 

37,5 
19,9 

TERMO 

MAX 
MIN 

52 
23 

46 

23 

38 
9 

37 
11 

46 
9 

38 
28 

35 
28 

37 
5 

40 

14 

31 
2 

34 
•  2 

40 
17 

34 

8 

37 
22 

39 
-  2 

39 
12 

49 
18 

29 
22 

40 

26 

39 
22 

32 
16 

34 
19 

26 
12 

35 
1* 

38 

30 

40 
1* 

32 
9 

34 
7 

39 
6 

46 

11 

38 
3 

37,6 
1<>.1 

TRuCKEE  ranger  STATION 

MAX 
MIN 

56 
22 

39 
11 

42 

8 

37 
26 

39 
8 

41 

9 

40 
18 

41 

8 

43 
6 

31 
4 

45 

5 

41 

26 

36 
23 

36 
31 

37 
19 

26 
18 

26 
12 

31 
16 

42 
12 

36 
7 

41 

7 

46 
8 

40 

7 

38.7 
13,6 

WOODFOROS 

MAX 
MIN 

64 
39 

54 
28 

41 
19 

42 
21 

47 
18 

42 
33 

42 

30 

41 

16 

49 

23 

40 
22 

36 
13 

35 
15 

44 

17 

38 
17 

42 
16 

50 
24 

45 
29 

34 

28 

45 

28 

43 

28 

37 
21 

26 
19 

32 
16 

47 

20 

49 

32 

42 

27 

49 

23 

48 
26 

56 
34 

90 

22 

52 

27 

44,0 
23,6 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<. 

AVILA  BEACH 

MAX 
HIN 

69 
39 

70 
48 

72 
43 

69 
40 

72 
43 

72 
44 

69 
49 

72 
44 

68 
36 

65 
46 

65 
42 

64 

40 

70 
41 

63 
41 

66 
40 

67 
35 

64 

36 

62 
41 

59 
46 

59 
51 

59 
43 

57 
43 

59 
40 

66 

40 

60 
41 

66 
45 

72 
44 

73 
46 

69 
46 

68 

90 

77 
51 

66,6 
*3.0 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

63 
34 

62 
35 

62 
35 

61 
34 

60 
35 

61 
36 

63 
37 

61 
32 

60 
31 

59 
30 

56 

30 

53 
29 

54 

30 

55 
30 

56 
31 

56 

32 

53 
36 

64 
40 

53 
44 

54 
48 

53 
44 

52 
37 

54 
34 

65 
36 

96 
37 

56 
37 

97 
38 

58 
38 

57 
39 

96 
35 

58 
32 

97,0 
39.3 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

54 

37 

60 
47 

62 
43 

59 
40 

62 
41 

54 
43 

58 
46 

56 
40 

54 
41 

54 
41 

54 
38 

54 
38 

52 
3  1 

55 
37 

56 
38 

54 
40 

53 
44 

53 
46 

56 
48 

56 
43 

46 
41 

47 

36 

*9 

36 

92 
43 

53 
43 

97 
41 

94 
49 

53 
47 

96 
44 

94 
44 

60 
42 

94,7 
41,7 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

56 
39 

60 
42 

57 
35 

59 
36 

59 
33 

57 
40 

61 
49 

69 

38 

59 
35 

58 
36 

68 
32 

54 
32 

58 
34 

56 
34 

57 
31 

56 
35 

59 
39 

57 
42 

57 
49 

61 
50 

56 
41 

53 
41 

51 
34 

54 
42 

93 
41 

61 
37 

59 
39 

59 
44 

54 
38 

99 
47 

97 
38 

97,2 
36.6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 
44 

62 
40 

68 
35 

66 
38 

67 
32 

65 
32 

60 
48 

66 
35 

57 
32 

57 
34 

62 
30 

63 
31 

67 
32 

55 
34 

62 

30 

60 
34 

68 
44 

57 
43 

64 
43 

63 
44 

58 

37 

62 
37 

56 
33 

61 
43 

98 
36 

66 
41 

59 
35 

60 
36 

64 
34 

62 
37 

69 
36 

61,6 
36.6 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

52 
35 

53 
37 

61 
36 

53 
38 

56 
34 

52 

37 

54 
43 

54 
35 

57 
34 

58 
36 

57 
31 

52 

33 

53 
32 

56 
33 

60 
33 

54 

33 

57 
36 

56 
45 

54 
47 

58 
50 

59 
40 

62 
39 

90 
37 

49 

38 

95 
42 

48 
37 

63 

37 

52 
42 

52 
43 

94 
44 

54 

38 

94.6 
37.9 

GIlROY 

MAX 
MIN 

65 

32 

61 
31 

61 

30 

62 
34 

60 
28 

63 
27 

59 
36 

69 
34 

59 
29 

60 
27 

56 
26 

57 
26 

59 
25 

66 
24 

54 

27 

58 
27 

59 
36 

57 
47 

54 

47 

56 
47 

61 
39 

53 
37 

49 
34 

53 
34 

61 
33 

98 
32 

62 
31 

99 
30 

66 
28 

64 

27 

59 
35 

56.8 
32.3 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

65 
42 

64 
43 

66 
47 

65 
45 

69 
39 

67 
40 

57 
44 

57 
37 

60 
39 

58 
38 

67 
35 

59 
36 

58 
37 

57 
36 

55 
36 

57 
37 

59 

39 

66 
39 

56 
42 

57 
44 

58 
41 

51 
43 

90 
36 

52 
40 

96 

40 

60 
41 

62 
39 

96 
38 

57 
38 

56 
40 

65 
43 

59.0 
39.6 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

68 
28 

61 
38 

65 
27 

61 
33 

64 
26 

66 
31 

60 
46 

60 
30 

58 
26 

57 
35 

60 
24 

62 
24 

51 
26 

55 
36 

60 
26 

58 

27 

66 
41 

57 
43 

60 
45 

64 
46 

56 

36 

51 
38 

54 

30 

62 
42 

98 
39 

69 

39 

99 
34 

94 
42 

56 
41 

60 
40 

68 
33 

59,7 
34,4 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

74 
34 

63 
44 

66 
27 

65 
31 

64 

29 

64 

27 

60 
49 

64 

39 

62 
36 

58 
34 

64 

25 

62 

25 

62 
24 

60 
33 

63 
23 

65 
25 

59 
36 

66 
42 

58 
40 

58 
60 

56 
36 

51 

37 

63 
33 

61 
41 

62 
38 

60 

49 

65 
33 

98 
41 

63 
41 

65 
31 

61.6 
36.0 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

64 
25 

57 
25 

61 
35 

58 
30 

61 
28 

60 
30 

55 
32 

57 
27 

57 
24 

57 
26 

55 
31 

54 
23 

54 
22 

56 
26 

56 
30 

56 
27 

57 
26 

56 
41 

53 
42 

60 
46 

58 
36 

49 
36 

48 
32 

61 
33 

93 
35 

49 

36 

63 

32 

67 
37 

♦6 

35 

96 
36 

52 
32 

55,7 
31,5 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

61 
35 

60 
41 

61 
40 

61 
35 

62 
34 

57 
36 

58 
37 

60 
35 

58 
35 

56 
35 

56 
32 

52 
31 

59 
32 

67 
33 

56 
32 

56 
32 

66 
43 

64 
46 

55 
43 

58 
42 

55 
33 

51 
36 

98 

36 

69 
35 

56 
35 

63 
39 

57 
36 

55 
31 

99 

39 

98 
39 

59 
37 

67.6 
36.2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

46 

36 

53 
36 

59 

33 

52 
35 

59 

30 

51 

32 

57 
37 

54 
33 

56 
32 

66 
34 

56 
32 

53 
31 

53 

30 

55 
31 

57 

30 

56 

31 

56 
31 

66 
41 

55 
45 

56 
50 

59 
37 

49 
38 

50 
34 

50 
34 

91 
40 

49 

37 

62 
36 

62 
41 

90 
41 

54 
42 

54 
36 

94,2 
35.7 

MONTEREY 

MAX 
HIN 

63 
48 

59 
45 

62 
44 

60 
44 

61 
43 

57 
42 

57 
49 

59 
43 

56 
40 

54 
40 

57 
36 

60 
42 

61 
37 

55 
40 

58 
40 

57 
42 

56 
47 

55 
44 

56 
47 

62 
40 

55 
37 

52 
40 

92 

38 

66 
44 

97 
46 

64 
43 

55 
49 

63 
44 

60 
42 

57 
46 

61 
41 

57.7 
42.6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
HIN 

77 
43 

70 
44 

67 
47 

70 
38 

67 
43 

66 
46 

62 
44 

64 
43 

66 
37 

61 
39 

61 
41 

61 
35 

61 
37 

66 
41 

61 
36 

66 
35 

59 
37 

56 
39 

59 
42 

59 
50 

61 
43 

58 
44 

59 
36 

66 
40 

63 
40 

59 
43 

63 
43 

66 
46 

66 
41 

62 
41 

60 
46 

62.6 
41.4 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
HIN 

73 
44 

70 
40 

55 
43 

62 
40 

54 
39 

61 
43 

53 
41 

55 
41 

6  1 
35 

52 
34 

50 
37 

52 
38 

53 
38 

34 

34 

36 

37 

37 

38 

57 
43 

47 
31 

40 
32 

41 
31 

44 

32 

90 
37 

51 
37 

67 
40 

60 
37 

62 

38 

54 
38 

62 
36 

37^6 

MOUNT  HAMILTON 

MIN 

43 
34 

58 

38 

51 
39 

52 
34 

48 
37 

43 
26 

49 

45 
35 

39 
28 

48 

29 

48 

35 

50 

30 

37 
25 

50 
34 

40 
31 

40 
33 

40 
31 

31 

27 

30 
25 

34 
25 

43 

33 

40 
39 

49 
36 

49 
39 

64 
41 

50 

49 

35 

56 
42 

45.2 
33.0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

75 
34 

75 

33 

65 
30 

64 

32 

63 
28 

60 
26 

65 
33 

61 
37 

63 
31 

64 

33 

57 
25 

57 
26 

62 
29 

60 
32 

56 
26 

60 
27 

61 
28 

59 
36 

58 
32 

66 
35 

53 
36 

51 
36 

60 
34 

52 
36 

59 
36 

59 
36 

61 

37 

62 
38 

62 
40 

54 

38 

57 
35 

60,0 
32.7 

NEWARK 

HAX 
HIN 

60 
35 

52 
40 

60 
39 

60 
37 

59 
33 

60 
36 

58 
41 

59 
38 

61 

35 

58 
36 

54 

35 

58 
30 

55 
31 

55 
31 

56 
31 

59 
37 

60 
43 

56 
43 

53 
45 

55 
48 

58 
41 

49 
41 

51 
39 

52 
40 

68 
42 

54 

40 

60 
40 

57 
44 

92 
43 

60 
44 

57 
36 

56,7 
36.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


StaUon 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'nAiri  Alkiri     uQ  AtDO/lDT 

MAX 

52 

59 

62 

53 

55 

92 

56 

53 

52 

54 

54 

50 

52 

56 

54 

93 

52 

52 

56 

56 

48 

46 

50 

53 

52 

56 

93 

51 

52 

53 

56 

MIN 

43 

41 

36 

42 

48 

39 

41 

39 

36 

37 

36 

40 

39 

41 

47 

50 

50 

43! 

3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

60 

51 

59 

60 

59 

61 

57 

56 

96 

53 

54 

52 

55 

54 

97 

57 

56 

55 

57 

60 

49 

50 

52 

57 

53 

64 

55 

50 

58 

54 

MIN 

32 

42 

34 

34 

29 

35 

37 

34 

33 

33 

30 

30 

29 

32 

2  9 

32 

34 

40 

36! 

2 

PASO  ROBLES 

MAX 

77 

64 

67 

61 

59 

62 

60 

63 

65 

57 

60 

63 

63 

58 

60 

64 

60 

56 

55 

53 

54 

53 

63 

61 

62 

62 

65 

65 

63 

55 

61 

MIN 

38 

43 

30 

20 

" 

39 

29 

29! 

7 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

7* 

63 

67 

60 

56 

64 

60 

64 

97 

55 

62 

60 

56 

60 

62 

59 

59 

59 

55 

56 

52 

52 

57 

61 

60 

64 

61 

90 

64 

59 

59 1 

MIN 

28 

35 

27 

29 

45 

34 

" 

3  3 

38 

36 

3  7 

30 

30. 

0 

MAX 

77 

62 

69 

64 

65 

61 

59 

64 

64 

55 

59 

63 

59 

94 

64 

69 

93 

53 

58 

92 

92 

44 

50 

60 

59 

64 

63 

66 

69 

62 

69 

MIN 

38 

30 

41 

30 

3 1 

36 

30 

32! 

2 

PI5M0  BEACH 

MAX 

62 

64 

65 

68 

65 

67 

64 

60 

59 

60 

59 

62 

98 

60 

98 

99 

56 

57 

96 

96 

53 

54 

60 

61 

60 

67 

64 

64 

66 

72 

MIN 

40 

3§ 

40 

39 

49 

44 

41 

42 

42 

42 

4 1 

40 

36 

43 

90 

41! 

4 

MAX 

61 

63 

63 

61 

62 

60 

60 

63 

61 

60 

61 

60 

59 

56 

62 

96 

61 

59 

55 

97 

99 

56 

67 

60 

61 

63 

62 

60 

61 

61 

64 

60 

^ 

MIN 

90 

50 

45 

45 

47 

46 

49 

46 

45 

45 

47 

44 

42 

42 

43 

43 

44 

47 

44 

90 

43 

42 

40 

45. 

9 

MAX 

53 

52 

60 

53 

62 

62 

56 

94 

56 

55 

96 

51 

92 

57 

56 

56 

60 

55 

58 

61 

99 

50 

61 

50 

51 

46 

62 

56 

91 

56 

94 

MIN 

38 

40 

35 

35 

36 

36 

33 

29 

36 

37 

35 

30 

30 

33 

35 

36 

40 

37 

4 1 

34 

36! 

1 

DDtC^T    U&l  i  CV 
KKItSI  VALLtT 

MAX 

76 

60 

62 

52 

59 

61 

55 

54 

60 

51 

93 

56 

52 

50 

56 

60 

92 

49 

49 

98 

48 

42 

46 

55 

57 

96 

61 

60 

96 

48 

93 

55 

2 

HIN 

" 

23 

36 

27 

^  5 

25 

26 

26 

26 

25. 

4 

MAX 

5« 

61 

62 

60 

65 

96 

6  1 

6  1 

59 

56 

96 

56 

55 

57 

61 

60 

99 

60 

61 

94 

56 

92 

52 

57 

54 

69 

99 

53 

98 

57 

62 

56 . 

2 

MIN 

40 

36 

35 

33 

36 

50 

35 

34 

36 

37 

31 

3 1 

33 

32 

35 

40 

90 

40 

40 

34 

40 

38 

39 

4 1 

39 

38. 

7 

K I f "UNU 

MAX 

64 

55 

61 

59 

56 

61 

56 

59 

62 

98 

99 

54 

53 

95 

56 

59 

96 

55 

56 

97 

58 

91 

60 

50 

66 

93 

64 

57 

94 

66 

94 

56. 

MIN 

4 1 

47 

42 

40 

4 1 

35 

50 

52 

42 

40 

36 

4 1 

4 1 

41 

I 

MAX 

53 

58 

58 

57 

56 

53 

52 

54 

51 

52 

91 

51 

65 

53 

54 

53 

92 

51 

53 

93 

93 

49 

46 

61 

96 

61 

56 

56 

96 

57 

97 

53 

MIN 

30 

39 

29 

3 1 

3  \ 

30 

25 

25 

26 

40 

42 

45 

35 

32 

32 

35 

3  1 

33 

5 

SALINAS  2  E 

MAX 

66 

64 

68 

63 

64 

63 

61 

65 

58 

58 

62 

63 

61 

57 

71 

56 

96 

56 

60 

60 

96 

93 

56 

61 

96 

67 

56 

55 

63 

60 

68 

61 

0 

MIN 

49 

32 

42 

36. 

5 

CAI    T  kl  A  C     tAA  AD 

MAX 

60 

62 

67 

64 

64 

62 

60 

6  3 

57 

57 

62 

62 

62 

56 

60 

56 

57 

56 

60 

60 

52 

93 

64 

60 

99 

66 

56 

55 

63 

61 

66 

99. 

MIN 

28 

42 

32 

32 

30 

4  J 

40 

42 

40 

42 

4 1 

37. 

6 

9Pn    All  1       1  U  nioaiuii 

MAX 

76 

76 

63 

65 

66 

65 

6  1 

62 

64 

57 

96 

61 

58 

55 

61 

62 

60 

55 

54 

93 

52 

46 

92 

62 

61 

97 

62 

60. 

1 

MIN 

3 1 

32 

26 

24 

28 

22 

22 

25 

2 1 

2  5 

3  3 

30 

29 

29 

30 

32 

31 

28. 

6 

S  r  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

69 

59 

60 

60 

60 

54 

96 

62 

56 

56 

97 

55 

56 

55 

61 

56 

95 

59 

56 

97 

99 

91 

93 

53 

94 

98 

69 

56 

96 

99 

60 

97. 

1 

MIN 

4 1 

42 

48 

38 

39 

39 

35 

39 

36 

36 

35 

40 

42 

46 

52 

42 

41 

36 

44 

49 

40 

47 

41 

49 

42 

41. 

7 

CAM  CDAuricrri  uR  AD 

MAX 

55 

60 

61 

59 

60 

97 

60 

59 

57 

55 

99 

94 

56 

56 

58 

56 

57 

57 

58 

60 

49 

91 

91 

54 

91 

61 

97 

52 

94 

94 

60 

96. 

3 

MIN 

39 

41 

36 

34 

46 

37 

36 

40 

40. 

0 

K  B  cPnPoAi    mill  niMf. 

MAX 

5* 

63 

60 

59 

66 

99 

61 

62 

56 

55 

95 

92 

55 

57 

60 

56 

54 

54 

57 

96 

90 

90 

91 

52 

51 

99 

59 

53 

99 

93 

97 

56 

I 

MIN 

51 

46 

42 

51 

43 

42 

42 

42 

45 

49 

45 

8 

MAX 

61 

61 

63 

60 

68 

57 

57 

60 

97 

55 

57 

96 

57 

54 

61 

99 

56 

95 

57 

57 

99 

51 

64 

58 

57 

64 

54 

69 

63 

60 

64 

56 

4 

MIN 

49 

35 

33 

3 1 

40 

4 1 

4  7 

50 

42 

34 

39 

42 

39 

36 

43 

40 

36 

0 

SAN  JOSE 

MAX 
HIN 

San  LUIS  OB  I SPO  poly 

MAX 

78 

71 

64 

74 

66 

63 

66 

61 

56 

69 

65 

66 

56 

64 

65 

58 

57 

57 

97 

56 

62 

53 

62 

62 

62 

67 

68 

62 

60 

62 

MIN 

42 

4 1 

45 

38 

47 

46 

36 

36 

49 

39 

a 

SAN  MATEO 

MAX 

56 

61 

63 

61 

55 

97 

59 

59 

56 

97 

57 

57 

61 

97 

57 

55 

59 

62 

57 

52 

62 

56 

53 

63 

57 

53 

96 

99 

61 

57 

6 

MIN 

44 

45 

40 

39 

38 

42 

91 

39 

40 

41 

36 

36 

38 

" 

42 

42 

42 

0 

CAUTA     ^1   ADA  MAItUCD^tTV 

MAX 

56 

61 

62 

62 

63 

98 

60 

62 

59 

55 

58 

57 

57 

56 

60 

96 

59 

56 

59 

56 

56 

52 

53 

62 

58 

66 

59 

55 

60 

96 

62 

58 

6 

MIN 

40 

90 

37 

32 

33 

44 

48 

50 

41 

37 

43 

4 1 

40 

39 

46 

44 

46 

36 

40 

3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

65 

63 

61 

65 

61 

98 

62 

60 

60 

59 

61 

59 

56 

56 

99 

96 

57 

58 

57 

58 

55 

52 

53 

54 

53 

63 

59 

59 

60 

62 

64 

59 

0 

MIN 

42 

33 

36 

34 

42 

36 

35 

30 

29 

30 

30 

32 

30 

31 

40 

40 

40 

40 

38 

36 

34 

44 

39 

39 

39 

36 

39 

40 

36 

36 

4 

HDD    ^AhJ    1  FAunDn    CTI  TCO 

MAX 

62 

56 

60 

60 

60 

61 

94 

5  7 

56 

53 

54 

54 

55 

53 

96 

68 

55 

54 

94 

56 

56 

46 

46 

50 

56 

54 

59 

55 

93 

96 

66 

55 

5 

MIN 

37 

35 

42 

43 

40 

41 

41 

»0 

37 

36 

37 

35 

35 

36 

36 

39 

37 

45 

44 

47 

38 

36 

37 

36 

41 

41 

43 

45 

43 

44 

41 

39 

7 

WALNUT    LKtCK    ^  tdt 

MAX 

51 

51 

60 

53 

61 

60 

96 

52 

57 

54 

56 

52 

53 

53 

97 

56 

59 

95 

54 

56 

57 

46 

51 

52 

53 

46 

64 

58 

93 

66 

53 

55 

0 

MIN 

39 

28 

25 

32 

41 

49 

39 

36 

32 

34 

35 

32 

35 

37 

41 

41 

32 

32 

9 

WATSONVILLE  NATERWORKS 

MAX 

72 

63 

64 

67 

65 

64 

63 

60 

56 

58 

59 

62 

59 

92 

60 

58 

57 

56 

55 

61 

50 

51 

53 

60 

56 

64 

56 

96 

62 

59 

59 

4 

MIN 

36 

40 

38 

" 

40 

34 

30 

32 

45 

45 

45 

36 

35 

36 

39 

43 

37 

39 

44 

41 

39 

37 

I 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
09 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 

43 

54 

62 

51 

65 

91 

56 

51 

57 

50 

54 

55 

99 

55 

56 

57 

56 

62 

59 

51 

50 

50 

54 

49 

62 

95 

90 

65 

53 

54 

6 

MIN 

36 

37 

30 

32 

3 1 

38 

*1 

29 

47 

40 

36 

42 

40 

36 

36 

36 

43 

46 

39 

36 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

42 

93 

60 

62 

62 

90 

57 

56 

57 

49 

53 

54 

57 

59 

56 

96 

56 

61 

59 

50 

60 

50 

62 

57 

62 

52 

90 

53 

53 

54 

3 

MIN 

33 

35 

2  7 

27 

29 

30 

33 

33 

" 

34 

35 

37 

35 

34 

37 

43 

43 

36 

34 

4 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

68 

71 

50 

59 

46 

49 

56 

63 

52 

55 

61 

57 

50 

96 

63 

59 

50 

56 

63 

48 

41 

48 

65 

61 

57 

62 

61 

52 

53 

55 

9 

MIN 

36 

26 

26 

33 

36 

3 1 

35 

35 

37 

36 

40 

35 

31 

30 

34 

37 

35 

36 

34 

34 

37 

34 

2 

AUBERRY 

MAX 

71 

51 

61 

52 

44 

53 

59 

49 

53 

55 

66 

44 

50 

99 

54 

51 

55 

57 

52 

40 

48 

62 

56 

55 

67 

57 

44 

42 

52 

92 

9 

MIN 

36 

26 

26 

38 

37 

3 1 

2  7 

2  7 

2  7 

3  1 

41 

36 

34 

34 

33 

30 

26 

32 

3<» 

30 

31 

32 

37 

37 

31 

9 

BAKERSFIELO  MB  Airport 

56 

53 

55 

42 

50 

57 

96 

67 

53 

57 

66 

55 

46 

66 

60 

65 

56 

63 

66 

62 

53 

53 

59 

61 

63 

65 

60 

49 

50 

56 

96 

6 

MIN 

37 

30 

34 

29 

37 

39 

30 

33 

31 

33 

32 

36 

41 

37 

41 

42 

40 

38 

34 

37 

36 

36 

36 

43 

44 

45 

36 

2 

balCh  pomer  house 

60 

48 

53 

52 

45 

51 

53 

52 

49 

52 

52 

44 

47 

54 

53 

51 

51 

55 

57 

46 

44 

46 

53 

53 

52 

53 

92 

47 

51 

90 

9 

MIN 

44 

42 

35 

40 

30 

37 

40 

32 

34 

35 

41 

40 

50 

42 

34 

32 

31 

36 

37 

35 

36 

35 

40 

37 

36 

6 

BlACKMELLS  CORNER 

MAX 

58 

52 

50 

50 

50 

52 

56 

62 

54 

54 

60 

57 

51 

55 

56 

64 

62 

65 

57 

52 

52 

55 

71 

56 

62 

56 

50 

54 

54 

96 

2 

MIN 

30 

30 

27 

26 

26 

24 

35 

36 

33 

24 

26 

30 

4  1 

44 

38 

39 

33 

29 

32 

39 

32 

32 

35 

37 

45 

28 

31 

8 

BUTTONwILLOW 

MAX 

43 

54 

57 

43 

40 

50 

97 

94 

57 

65 

55 

56 

62 

56 

47 

57 

55 

64 

57 

64 

68 

57 

53 

53 

57 

59 

55 

62 

50 

48 

5  1 

99 

0 

MIN 

32 

35 

28 

31 

31 

24 

26 

33 

30 

31 

28 

29 

28 

28 

29 

27 

26 

32 

32 

36 

42 

43 

36 

30 

31 

34 

29 

30 

42 

45 

46 

32 

5 

CALAVERAS  BI&  TREES 

MAX 

64 

64 

53 

55 

55 

53 

43 

»1 

50 

46 

43 

45 

47 

46 

44 

42 

47 

39 

34 

37 

38 

29 

32 

32 

46 

42 

48 

51 

54 

42 

56 

49 

7 

MIN 

35 

31 

28 

28 

27 

31 

34 

25 

26 

26 

23 

24 

24 

23 

24 

26 

<!8 

30 

30 

33 

26 

24 

24 

24 

24 

32 

26 

27 

27 

26 

27 

27, 

3 

CAMP  PARDEE 

MAX 

56 

49 

55 

54 

52 

49 

46 

".9 

54 

54 

49 

50 

55 

54 

93 

53 

52 

46 

49 

55 

56 

46 

45 

48 

54 

94 

53 

54 

52 

47 

47 

91 

4 

MIN 

33 

33 

38 

35 

27 

30 

40 

35 

36 

36 

32 

3* 

34 

37 

34 

36 

37 

43 

43 

46 

33 

36 

35 

37 

36 

38 

36 

35 

36 

36 

41 

36. 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 

63 

61 

47 

59 

45 

43 

54 

■•6 

52 

60 

49 

54 

54 

56 

45 

91 

58 

52 

53 

57 

56 

45 

41 

48 

52 

98 

54 

52 

51 

45 

45 

91. 

6 

MIN 

35 

40 

31 

31 

35 

28 

42 

34 

30 

33 

30 

29 

27 

35 

30 

27 

35 

42 

39 

48 

32 

32 

32 

28 

33 

34 

32 

33 

31 

37 

40 

33. 

7 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


continued  JANUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

68 
30 

56 
32 

57 
30 

57 
29 

58 
33 

46 
32 

26 

26 

51 
27 

44 

23 

48 
27 

48 
24 

52 
21 

42 
24 

66 
29 

53 
33 

39 
29 

38 
29 

40 

30 

40 
25 

29 
22 

32 

22 

35 
22 

47 
24 

48 

32 

62 
31 

55 
29 

57 
30 

60 
27 

56 
29 

27)6 

COALINOA 

MAX 
MIN 

61 
27 

62 
29 

60 
24 

46 

29 

50 
30 

53 
28 

61 
37 

59 
33 

29 

57 
30 

61 
26 

57 
26 

65 
27 

68 
35 

56 
25 

62 
29 

60 
35 

68 
40 

63 
37 

61 
45 

66 
36 

67 
40 

59 
38 

57 
37 

60 
37 

61 
45 

61 
45 

69 
39 

56 
34 

57 
36 

55 
41 

68,1 
33.8 

CORCORAN   IHRIG  OIST 

MAX 
MIN 

42 

46 

35 

48 

36 

42 

37 

43 

38 

48 
26 

53 
27 

42 

32 

60 
32 

54 

27 

55 
28 

60 
27 

55 
28 

48 

35 

66 
28 

69 
29 

61 

33 

63 
34 

67 
40 

66 
38 

56 
37 

54 

33 

63 
33 

66 
36 

58 
38 

57 
33 

59 
36 

52 
36 

45 
42 

51 
44 

53,9 
34,0 

DENAIR 

MIN 

5<. 

55 

55 

55 

50 

51 

52 

52 

54 

54 

54 

55 

51 

56 

51 

66 

59 

51 

47 

50 

55 

55 

55 

58 

56 

52 

51 

50 

53 

53,3 

DUDLEYS 

HIN 

72 
28 

53 
30 

59 
18 

58 
21 

56 
20 

52 
25 

48 
38 

40 

29 

20 

48 
24 

49 
21 

53 

20 

53 
18 

48 
22 

52 
23 

57 

20 

44 

33 

43 
36 

45 
33 

48 
30 

43 
28 

36 
30 

41 
28 

48 
17 

48 

22 

52 
26 

51 
26 

54 
21 

57 
23 

50 
26 

58 
26 

25I2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MIN 

62 
32 

60 
40 

58 
28 

58 
31 

51 
24 

52 
32 

55 
42 

30 

31 

52 
37 

54 

28 

57 
31 

58 
28 

54 

38 

55 
28 

66 

30 

52 
43 

49 
42 

63 
41 

56 
45 

54 
32 

44 

33 

47 
35 

56 
33 

58 
36 

55 
34 

58 
33 

61 
31 

56 
33 

52 

37 

58 
39 

34)1 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MIN 

48 

33 

51 
38 

44 
34 

47 
37 

49 
34 

52 
24 

55 
42 

26 

30 

54 
28 

54 
28 

56 

30 

66 
29 

53 
36 

55 
26 

59 
28 

69 
36 

67 
41 

66 

34 

59 

33 

58 
33 

61 
34 

54 

35 

47 
42 

52 
42 

54 

33 

54,3 
33,3 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
34 

45 
36 

48 
36 

42 

38 

43 

29 

53 
28 

51 
43 

34 

29 

50 
30 

55 
28 

59 
29 

54 
26 

46 

37 

54 

33 

57 
28 

58 
33 

67 
43 

69 
42 

63 
39 

53 
35 

51 
36 

52 
35 

56 
32 

60 
34 

52 
36 

99 
33 

54 
31 

46 
42 

49 
43 

51 
40 

34)5 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMC 

MAX 
MIN 

50 
28 

55 

30 

46 

31 

45 
31 

41 

32 

43 
29 

52 
34 

41 

34 

62 
31 

47 
27 

54 

32 

69 
27 

55 
29 

45 

37 

94 
34 

69 
34 

56 
36 

56 
43 

69 
40 

63 

34 

62 
34 

49 
36 

51 
32 

56 
33 

59 
36 

50 
36 

59 
33 

56 
33 

45 
41 

49 
43 

33!' 

OIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

55 
37 

56 
30 

40 
28 

46 
28 

41 

25 

40 
26 

40 
25 

25 

25 

42 

22 

34 
22 

38 
23 

38 
23 

39 

20 

21 

43 

23 

46 
25 

39 
25 

34 

21 

36 
21 

38 
21 

29 
19 

23 
12 

25 
13 

37 
18 

40 
24 

40 
24 

45 

25 

48 

28 

49 

30 

45 
30 

23le 

6LENNVILLE 

MAX 
MIN 

76 
28 

60 
25 

64 
19 

55 
21 

56 
17 

53 
20 

44 

29 

21 

21 

44 

20 

52 
23 

55 
24 

52 
22 

50 
26 

55 
24 

68 
21 

53 
21 

47 

35 

46 

27 

57 
25 

60 
34 

43 
32 

39 
29 

50 
22 

56 

27 

51 
28 

60 
24 

60 
25 

60 
27 

55 
26 

65 
20 

24^6 

GRANT  GROVE 

MIN 

62 
35 

60 
29 

45 
24 

51 

25 

43 
23 

47 
24 

40 

27 

24 

23 

45 
19 

37 
21 

42 

22 

40 
21 

43 

19 

34 

20 

47 

22 

47 

23 

40 
21 

33 
22 

41 

20 

37 
22 

24 

17 

21 

8 

26 
8 

39 
12 

43 

20 

42 
23 

49 
24 

49 

26 

91 

28 

51 

27 

42  3 
21)9 

HANFORD 

MIN 

46 
32 

47 
35 

47 
34 

43 
31 

49 
37 

55 
24 

51 
41 

42 

28 

61 
32 

58 
29 

62 
26 

56 
26 

50 
34 

57 

32 

60 
24 

61 

29 

68 
40 

62 
34 

68 
39 

64 
33 

55 
36 

65 
33 

68 
31 

61 

33 

96 
37 

63 
30 

57 
31 

46 
40 

54 

41 

50 
44 

55,6 
33,4 

HETCH  hETCHY 

MIN 

63 
30 

59 

29 

55 
30 

57 
31 

66 
31 

50 
35 

27 

26 

51 

26 

49 
24 

48 
24 

51 
24 

48 
26 

48 
23 

90 
24 

52 
27 

44 

32 

37 
32 

41 

29 

47 
29 

33 
26 

34 

25 

35 
21 

41 
24 

41 
29 

53 
29 

50 
26 

48 
27 

92 
28 

48 
31 

46,2 
27,5 

HUNTINGTON  LAKE 

MIN 

54 

33 

52 
28 

42 
24 

41 
23 

41 

27 

41 

27 

33 
24 

23 

21 

39 
17 

43 

20 

39 
24 

46 
18 

38 
14 

50 
20 

46 
24 

41 

26 

32 
24 

37 
21 

38 
19 

34 
19 

20 
10 

24 
13 

39 
13 

44 

23 

44 
24 

46 

20 

48 

23 

49 

23 

50 
29 

52 
25 

41,5 
21,7 

IDRIA 

MIN 

76 
52 

66 
40 

58 
29 

52 
37 

54 

33 

61 
30 

53 

36 

30 

27 

46 

30 

50 
25 

55 
21 

53 
26 

47 
31 

53 
24 

60 
30 

65 
38 

49 

40 

56 
37 

48 
33 

48 

23 

41 
26 

44 
24 

51 
29 

95 
30 

54 
31 

58 
34 

98 
34 

97 

39 

92 
38 

55 
31 

94,1 
31,9 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

HIN 

66 
37 

55 
37 

57 
40 

54 

35 

50 
34 

54 

38 

50 
40 

41 

44 

94 

39 

52 

37 

59 
40 

55 
40 

52 

38 

66 
38 

59 
39 

61 
39 

66 
45 

69 
41 

68 
44 

59 
45 

47 
43 

50 
40 

57 
39 

57 
43 

53 
42 

60 
43 

59 
42 

94 
41 

48 
42 

54 
43 

40^3 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MIN 

71 
29 

59 
38 

68 
29 

58 
28 

59 
21 

61 
22 

57 
25 

27 

19 

54 

30 

56 
27 

57 
31 

56 
27 

49 

27 

58 
19 

65 
21 

58 
25 

56 
41 

66 
41 

62 

30 

53 
35 

54 

33 

45 
29 

61 
27 

54 

28 

57 
32 

62 
28 

64 

28 

64 

29 

63 
31 

67 
28 

98,4 
28.5 

vrTTi  ruAu  riTv  I  ^^uj 

HIN 

46 

29 

49 

30 

54 
36 

53 
31 

43 
36 

51 
27 

53 
28 

42 

27 

59 
32 

55 
35 

55 
34 

60 
33 

56 
33 

54 

30 

66 
28 

59 

30 

62 
40 

59 
39 

61 
37 

66 
40 

56 
40 

53 
30 

66 
34 

55 
37 

98 
40 

99 
30 

60 
31 

90 
42 

47 
43 

91 
44 

99,0 
34.5 

MIN 

52 
27 

52 
36 

54 

30 

44 
33 

50 
32 

54 

32 

56 
40 

56 
40 

34 

54 

40 

55 
44 

58 
34 

56 
36 

54 
40 

56 
32 

59 
35 

60 
40 

67 
43 

64 
40 

64 

50 

58 
40 

54 
40 

91 

37 

96 
36 

54 

40 

60 
42 

60 
34 

52 
44 

48 
41 

91 
43 

52 
45 

3»',\ 

MIN 

50 

51 
42 

56 
28 

30 

49 
31 

52 
28 

40 

32 

55 

30 

50 
25 

51 
26 

52 
23 

53 
37 

53 
25 

53 
25 

56 
40 

51 
41 

55 
46 

38 

59 

38 

49 

38 

49 

36 

96 
34 

96 

33 

94 

35 

92 

32 

58 
32 

92 
34 

49 
43 

48 
43 

92.4 
34.0 

MIN 

48 
33 

49 
33 

47 
27 

45 
37 

45 
37 

52 
27 

51 
43 

55 
41 

60 
30 

51 
29 

51 
30 

57 
27 

54 
24 

49 

35 

53 
29 

57 
26 

55 
35 

57 
42 

68 
48 

62 
47 

62 
33 

48 
33 

94 

35 

56 

32 

57 
35 

96 
38 

60 
38 

50 
31 

90 
40 

90 
42 

51 
44 

53,2 
34,9 

MIN 

60 
29 

46 

38 

56 
33 

40 
28 

47 
36 

53 
29 

50 
33 

52 
40 

63 
33 

51 

28 

52 
32 

60 
33 

59 
27 

46 
36 

56 
34 

60 
30 

50 
36 

65 
33 

60 
39 

68 
43 

55 
39 

49 
38 

97 
36 

67 
33 

60 
33 

96 
37 

62 
36 

59 
36 

46 
39 

49 
43 

50 
41 

54  3 
34,8 

L I ND  SA Y 

MIN 

58 
32 

46 
36 

58 
32 

43 

35 

48 
38 

54 
27 

48 
34 

50 
38 

6  3 
29 

52 

30 

55 
29 

62 
31 

57 
25 

47 
33 

57 
33 

60 
29 

61 
31 

56 
39 

61 
36 

68 
35 

57 
38 

53 
37 

92 
35 

57 
30 

60 
33 

54 

36 

63 
33 

59 
34 

47 
41 

49 
43 

49 
44 

34*0 

LODl 

MIN 

43 
37 

58 
33 

53 
34 

58 
38 

49 
32 

49 

33 

54 
43 

27 

31 

55 

33 

49 

27 

53 

30 

56 

25 

55 
35 

53 

28 

95 

29 

53 
44 

54 

42 

58 
46 

66 
48 

48 
38 

50 
36 

50 
35 

55 
36 

53 
36 

59 
34 

91 
36 

49 

40 

49 
43 

91 
42 

98 
42 

35I9 

MIN 

43 

35 

57 
33 

45 
27 

59 

37 

53 
31 

50 
26 

55 
39 

54 

29 

25 

56 
33 

56 
26 

58 
25 

66 
26 

58 
37 

57 
25 

60 
26 

57 
39 

61 
44 

62 
43 

65 
44 

54 

37 

51 
36 

56 
34 

59 
40 

57 
34 

64 

35 

61 
36 

48 

36 

52 
43 

51 
42 

97 
42 

34^3 

MAX 
HIN 

43 
35 

48 
35 

47 
31 

44 

36 

44 

37 

44 

29 

54 
33 

52 
44 

32 

62 
35 

49 

30 

54 

30 

56 
27 

64 
31 

47 

30 

64 

29 

56 
32 

54 
39 

58 
44 

60 
45 

63 
36 

53 
37 

53 
37 

54 
36 

57 
37 

57 
37 

57 
35 

60 
33 

47 

37 

46 
43 

50 
43 

35)3 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

50 
36 

58 
40 

57 
49 

59 
37 

52 
27 

55 
33 

56 
35 

5  7 
36 

56 
31 

55 
32 

54 

28 

55 
29 

53 
30 

54 

39 

62 
29 

55 
31 

55 
44 

55 
42 

61 
46 

56 
35 

57 
36 

50 
41 

52 
39 

53 
36 

52 
37 

59 
39 

58 
37 

56 
36 

56 
36 

52 
44 

58 
42 

36)5 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

58 
25 

55 
32 

50 
30 

44 

26 

51 
26 

58 
27 

57 
39 

57 
38 

62 
34 

51 
38 

52 
32 

61 
31 

56 
32 

47 

36 

55 
33 

59 
31 

61 
33 

54 
40 

63 

37 

68 
39 

64 
41 

53 
41 

52 
36 

56 
33 

57 
35 

93 
41 

61 
33 

60 
36 

48 

43 

52 
41 

50 
40 

34,8 

MERCED  FIRE  STATION  Z 

MAX 
MIN 

43 

33 

54 
34 

49 

28 

54 

29 

50 
32 

53 

28 

51 
42 

53 
33 

54 
28 

52 
33 

51 
25 

57 
29 

56 
26 

54 

27 

56 
28 

57 
27 

65 
39 

57 
37 

60 
43 

61 
43 

60 
34 

50 
34 

93 
34 

57 
34 

56 
34 

59 
38 

58 
34 

58 
35 

48 
37 

49 
42 

53 
45 

54  X 
33)7 

MODESTO 

MAX 
MIN 

44 

35 

58 
35 

50 
33 

57 
34 

53 
33 

50 
31 

52 
41 

29 

32 

55 
34 

54 
28 

54 
29 

55 
27 

57 
34 

57 
27 

64 
31 

55 
42 

58 
41 

59 
45 

59 
40 

52 
38 

51 
37 

53 
37 

58 
39 

56 
36 

60 
39 

66 
37 

50 
40 

94 

43 

90 
44 

59 
43 

35!' 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

42 

37 

57 
34 

55 
29 

60 
37 

55 
32 

48 

26 

52 
39 

5  5 
27 

55 
24 

55 

32 

53 
28 

55 
26 

56 
26 

56 
38 

55 
23 

56 
27 

56 
41 

59 
41 

59 
42 

59 
45 

55 
39 

50 
35 

93 

35 

56 
40 

55 
35 

62 
35 

56 
35 

53 
39 

52 
43 

92 
42 

57 
40 

34^6 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MIN 

74 

30 

50 
25 

62 
27 

62 
19 

48 
27 

53 
28 

26 

28 

58 
26 

66 
26 

56 
25 

46 

25 

92 
26 

60 
32 

65 
36 

49 

37 

54 
31 

54 
31 

42 

32 

35 
30 

46 
24 

99 
25 

98 
30 

97 

31 

98 

30 

45 
26 

ll'.l 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

45 

35 

49 

35 

55 
31 

52 
34 

53 
34 

47 
34 

48 
35 

52 
34 

30 

54 

31 

52 
27 

49 

29 

53 
25 

53 

30 

94 

33 

94 

33 

54 
40 

50 
43 

65 
43 

56 
47 

57 
39 

49 

39 

50 
39 

50 
38 

54 

40 

54 
38 

52 
39 

56 
37 

47 
38 

46 

41 

49 
44 

36|o 

ORANGE  COVE 

MAX 

MIN 

46 
32 

56 
38 

46 

39 

54 

32 

39 
36 

45 

29 

52 
40 

49 
37 

54 
31 

62 
30 

52 
33 

52 
31 

60 
27 

51 
35 

47 
34 

55 
30 

57 
31 

69 
43 

56 
40 

60 
39 

65 
38 

53 
37 

49 
36 

51 
34 

56 
34 

59 
37 

52 
33 

69 
34 

58 
42 

46 
43 

50 
45 

53,2 
35,5 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
HIN 

51 
36 

44 

39 

53 

28 

43 

29 

55 
34 

53 
28 

52 
35 

55 
33 

53 
29 

55 
34 

64 
28 

54 

37 

94 

29 

94 

29 

57 
36 

55 
41 

63 
43 

62 
37 

52 
39 

50 
37 

52 
39 

55 
37 

57 
39 

61 
33 

60 
32 

47 
33 

54 
40 

53,9 
34,6 

PORTERVILLE 

• 

MAX 
MIN 

52 
30 

59 
36 

48 

30 

58 
34 

41 

37 

49 
29 

55 
29 

48 

39 

54 

30 

65 
31 

54 
31 

57 
31 

64 

27 

58 

28 

44 

35 

97 

30 

61 
31 

63 
36 

59 

37 

62 
39 

70 
40 

57 
39 

64 

38 

53 
33 

58 
34 

60 
38 

95 
35 

63 
36 

60 
38 

46 

43 

49 
44 

55,9 
34,4 

POSEY  J  E 

MAX 
MIN 

69 

33 

52 
31 

63 
24 

49 

22 

50 
23 

47 
25 

44 
26 

50 
23 

49 
24 

37 
21 

47 
20 

49 
24 

47 
24 

51 

25 

49 
19 

44 
24 

38 
26 

39 
26 

42 
24 

43 
26 

48 

25 

32 
25 

30 
22 

40 
22 

50 
25 

45 

28 

95 
25 

55 
26 

96 
27 

57 
23 

98 
27 

47,9 
24,6 

SALT  SPRINGS  PwH  HOUSE 

MAX 
MIN 

68 
48 

63 
35 

58 
39 

57 
38 

60 
34 

55 
39 

52 
37 

54 

32 

54 

32 

50 
33 

50 
30 

51 

30 

60 
30 

48 
28 

55 

37 

92 
33 

48 
37 

41 
33 

39 
32 

44 

33 

43 

29 

32 
27 

36 
27 

48 
29 

45 

32 

65 
33 

57 

33 

55 
33 

54 

33 

99 

33 

61 

37 

51.3 
33,4 

3—  Rsimnca  NotM  Following  SUHon  Jndmx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


StaUon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

52 

60 

49 

61 

50 

54 

55 

53 

53 

55 

52 

54 

56 

56 

64 

57 

67 

57 

60 

61 

53 

60 

54 

65 

54 

62 

64 

48 

51 

50 

54 

2 

33 

34 

26 

28 

24 

29 

32 

33 

30 

31 

28 

28 

30 

34 

29 

31 

36 

43 

43 

46 

39 

36 

36 

37 

37 

37 

33 

33 

36 

36 

38 

33 

8 

SONORA  R  S 

MAX 

67 

69 

55 

57 

59 

45 

54 

50 

50 

56 

52 

51 

56 

56 

53 

51 

55 

46 

46 

50 

52 

41 

40 

42 

52 

56 

60 

56 

59 

66 

47 

62 

8 

33 

34 

28 

28 

20 

24 

31 

29 

26 

27 

25 

26 

25 

27 

30 

26 

29 

39 

39 

41 

32 

33 

32 

28 

29 

32 

29 

29 

31 

32 

33 

29 

9 

So  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

70 

68 

53 

54 

56 

49 

43 

49 

50 

46 

44 

46 

48 

46 

54 

51 

45 

39 

38 

39 

37 

28 

32 

40 

42 

47 

46 

52 

53 

48 

56 

47 

5 

30 

30 

25 

27 

28 

28 

32 

24 

24 

21 

21 

25 

22 

20 

21 

26 

29 

31 

29 

26 

25 

21 

21 

18 

28 

27 

26 

26 

27 

26 

28 

25 

6 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

42 

58 

51 

56 

50 

50 

52 

53 

53 

54 

47 

51 

54 

55 

52 

53 

53 

63 

56 

56 

49 

50 

60 

54 

52 

59 

61 

50 

51 

50 

55 

52 

3 

36 

32 

29 

30 

29 

31 

39 

i7 

31 

34 

27 

26 

24 

34 

25 

29 

45 

45 

47 

41 

39 

39 

33 

39 

37 

37 

36 

42 

43 

44 

39 

35 

1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

46 

50 

58 

52 

57 

50 

50 

54 

55 

55 

55 

49 

52 

56 

55 

53 

56 

54 

66 

60 

58 

50 

60 

51 

50 

54 

59 

49 

50 

52 

52 

53 

1 

36 

39 

31 

34 

30 

33 

36 

29 

33 

35 

30 

32 

28 

31 

29 

31 

36 

44 

46 

46 

39 

36 

36 

40 

38 

37 

38 

38 

42 

43 

41 

36 

2 

STOCKTON  MOWRY  BRID&E 

MAX 

50 

53 

57 

56 

56 

49 

53 

58 

62 

56 

56 

56 

50 

53 

56 

53 

62 

62 

49 

54 

53 

59 

54 

6 

30 

38 

32 

28 

34 

30 

26 

24 

34 

26 

28 

37 

37 

34 

40 

34 

35 

37 

39 

44 

42 

42 

34 

1 

TEMACHAPI 

MAX 

73 

56 

55 

53 

52 

48 

40 

48 

52 

48 

41 

48 

52 

37 

51 

64 

50 

44 

50 

53 

45 

39 

35 

44 

46 

50 

58 

63 

59 

56 

65 

50 

5 

29 

33 

27 

24 

16 

21 

32 

27 

22 

31 

17 

24 

23 

27 

20 

20 

28 

26 

32 

34 

33 

29 

28 

18 

28 

30 

lb 

26 

27 

32 

31 

26 

5 

TEJON  RANCHO 

MAX 

70 

62 

54 

46 

49 

58 

48 

55 

63 

47 

52 

61 

55 

50 

52 

67 

60 

52 

59 

64 

56 

51 

48 

53 

54 

52 

61 

57 

54 

50 

48 

54 

8 

39 

34 

34 

30 

27 

32 

40 

35 

36 

35 

30 

33 

30 

34 

33 

31 

36 

39 

38 

43 

40 

40 

38 

33 

35 

36 

37 

36 

36 

36 

40 

35 

* 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

67 

50 

58 

59 

59 

58 

53 

57 

64 

64 

54 

64 

62 

66 

58 

62 

61 

60 

57 

63 

60 

52 

49 

56 

61 

60 

62 

62 

60 

54 

55 

56 

9 

MIN 

33 

37 

30 

29 

33 

27 

30 

40 

30 

28 

32 

35 

27 

34 

30 

26 

28 

36 

38 

33 

43 

38 

31 

28 

36 

35 

36 

36 

37 

47 

45 

33 

9 

TI6ER  CREEK  PH 

MAX 

60 

54 

50 

58 

58 

52 

52 

51 

53 

50 

48 

52 

52 

48 

50 

52 

49 

43 

43 

47 

45 

38 

40 

48 

46 

50 

50 

54 

51 

56 

57 

50 

2 

36 

34 

29 

32 

28 

34 

41 

30 

30 

32 

27 

30 

30 

31 

27 

30 

39 

38 

34 

38 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

30 

32 

31 

31 

30 

32 

3 

TRACY  CARBONA 

MAX 

43 

53 

58 

53 

58 

54 

54 

54 

59 

57 

55 

52 

52 

58 

55 

57 

56 

68 

59 

58 

57 

51 

53 

52 

50 

57 

61 

55 

54 

56 

57 

55 

0 

36 

38 

30 

34 

30 

30 

40 

38 

27 

36 

36 

28 

30 

38 

34 

30 

44 

44 

45 

46 

38 

37 

34 

39 

37 

40 

36 

41 

42 

46 

39 

36 

9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

42 

60 

55 

61 

53 

55 

54 

55 

59 

57 

51 

54 

57 

56 

56 

58 

56 

56 

63 

62 

55 

50 

52 

53 

50 

62 

86 

50 

54 

52 

58 

55 

2 

MIN 

35 

39 

28 

33 

30 

31 

42 

34 

26 

33 

39 

27 

30 

37 

33 

30 

43 

46 

46 

47 

39 

39 

36 

41 

38 

37 

34 

39 

43 

45 

41 

36 

8 

VtSALIA 

MAX 

69 

59 

49 

64 

8 

32 

33 

32 

35 

32 

30 

31 

40 

32 

32 

30 

30 

26 

29 

38 

32 

34 

37 

36 

39 

42 

38 

37 

34 

37 

39 

36 

36 

36 

43 

44 

35 

0 

MASCO 

MAX 

43 

50 

53 

52 

42 

48 

54 

52 

55 

63 

54 

54 

60 

56 

47 

55 

59 

62 

55 

63 

60 

59 

53 

52 

65 

59 

64 

62 

50 

46 

51 

54 

2 

33 

34 

33 

34 

35 

27 

29 

38 

30 

32 

27 

29 

28 

32 

30 

26 

32 

36 

34 

39 

44 

40 

37 

32 

35 

39 

34 

36 

40 

44 

45 

34 

* 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

54 

55 

55 

53 

54 

48 

52 

43 

46 

47 

45 

50 

49 

60 

52 

54 

45 

40 

40 

42 

43 

32 

37 

44 

43 

53 

50 

54 

54 

52 

56 

48 

2 

34 

32 

27 

28 

27 

27 

34 

25 

24 

24 

21 

25 

22 

25 

23 

23 

30 

32 

31 

27 

29 

26 

26 

20 

29 

31 

29 

24 

25 

31 

30 

27 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

MAX 

82 

71 

69 

68 

63 

64 

60 

63 

65 

62 

60 

62 

63 

57 

60 

62 

60 

57 

52 

58 

53 

50 

50 

58 

62 

69 

60 

63 

65 

66 

75 

61 

9 

MIN 

55 

42 

37 

38 

41 

39 

41 

39 

34 

38 

36 

35 

37 

36 

34 

36 

38 

42 

47 

38 

45 

36 

35 

35 

36 

38 

40 

40 

41 

40 

44 

39 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

71 

87 

67 

67 

70 

66 

67 

67 

66 

69 

65 

60 

62 

61 

66 

65 

64 

64 

59 

69 

63 

63 

58 

59 

59 

68 

62 

60 

64 

63 

74 

64 

6 

MIN 

49 

48 

49 

45 

49 

46 

45 

47 

45 

45 

40 

43 

43 

43 

43 

46 

45 

45 

48 

47 

47 

47 

43 

42 

42 

43 

46 

46 

49 

46 

46 

45 

BARRETT  DAM 

MAX 

eo 

85 

68 

70 

72 

64 

68 

61 

60 

70 

63 

58 

64 

62 

48 

60 

66 

66 

50 

52 

61 

51 

50 

50 

59 

67 

60 

65 

67 

68 

69 

63 

0 

32 

30 

30 

22 

24 

28 

28 

29 

22 

22 

24 

26 

24 

23 

24 

24 

23 

32 

42 

32 

32 

36 

37 

29 

26 

27 

28 

29 

28 

28 

29 

28 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

77 

82 

66 

64 

62 

57 

62 

59 

52 

58 

60 

54 

55 

54 

47 

61 

62 

65 

51 

59 

55 

49 

44 

44 

50 

59 

57 

62 

65 

66 

68 

58 

9 

50 

44 

43 

40 

31 

40 

35 

35 

39 

30 

32 

32 

35 

29 

27 

31 

30 

34 

36 

32 

33 

32 

32 

29 

32 

34 

36 

38 

36 

37 

40 

35 

BIS  BEAR  LAKE 

MAX 

55 

55 

5C 

43 

44 

44 

39 

53 

48 

41 

50 

42 

37 

45 

55 

48 

43 

49 

46 

38 

26 

26 

40 

46 

43 

45 

51 

65 

52 

49 

45 

4 

37 

29 

11 

23 

16 

21 

16 

9 

18 

13 

23 

9 

16 

22 

It 

15 

23 

24 

19 

23 

13 

9 

.  3 

4 

6 

3 

1 

4 

13 

4 

14 

* 

BONITA 

MAX 

86 

72 

72 

73 

72 

71 

69 

72 

71 

66 

69 

70 

69 

60 

67 

69 

66 

60 

62 

66 

59 

61 

60 

65 

62 

66 

66 

65 

66 

67 

81 

67 

8 

45 

41 

37 

32 

32 

35 

41 

42 

31 

35 

35 

32 

29 

35 

31 

32 

37 

45 

48 

39 

51 

46 

39 

36 

35 

33 

43 

39 

46 

45 

39 

38 

BURBANK  MB  AIRPORT 

MAX 

83 

74 

74 

73 

72 

73 

67 

67 

67 

64 

64 

64 

66 

56 

66 

66 

63 

54 

61 

56 

58 

57 

57 

62 

67 

55 

69 

66 

66 

66 

80 

65 

5 

MIN 

42 

42 

44 

36 

41 

38 

47 

39 

36 

34 

36 

35 

34 

36 

35 

34 

34 

43 

36 

46 

47 

38 

36 

36 

38 

41 

38 

41 

42 

44 

40 

39 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

75 

66 

67 

65 

66 

63 

69 

67 

62 

63 

63 

63 

61 

56 

63 

63 

64 

62 

63 

62 

56 

59 

57 

60 

61 

63 

60 

65 

59 

56 

70 

63 

0 

MIN 

60 

51 

53 

50 

49 

50 

49 

47 

46 

44 

46 

48 

46 

49 

41 

43 

44 

51 

54 

46 

49 

49 

46 

42 

46 

46 

50 

47 

48 

46 

47 

CACHUMA  DAM 

MAX 

80 

78 

67 

74 

69 

70 

70 

64 

69 

69 

64 

64 

64 

64 

56 

67 

67 

63 

66 

61 

57 

54 

61 

52 

61 

62 

60 

66 

67 

63 

71 

64 

5 

MIN 

44 

39 

35 

40 

32 

32 

38 

36 

39 

32 

33 

36 

33 

36 

31 

33 

32 

36 

36 

42 

39 

41 

34 

33 

38 

40 

37 

37 

39 

39 

36 

CAMPO 

MAX 

82 

70 

58 

64 

55 

67 

60 

52 

58 

60 

50 

54 

55 

48 

55 

66 

63 

50 

61 

59 

51 

46 

47 

51 

62 

61 

60 

69 

71 

70 

67 

59 

1 

MIN 

37 

26 

42 

36 

36 

33 

25 

31 

35 

19 

38 

37 

33 

17 

22 

21 

26 

22 

42 

27 

40 

36 

36 

27 

29 

24 

26 

25 

27 

26 

37 

CANOSA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

85 

76 

69 

75 

68 

74 

68 

65 

70 

65 

60 

63 

63 

66 

68 

68 

64 

60 

60 

59 

56 

52 

58 

60 

68 

67 

71 

72 

66 

68 

78 

66 

6 

35 

34 

56 

30 

53 

33 

37 

42 

27 

28 

48 

39 

43 

28 

42 

29 

29 

40 

34 

42 

45 

44 

30 

37 

32 

34 

40 

36 

36 

40 

37 

" 

ChULA  VISTA 

MAX 

77 

76 

63 

67 

64 

64 

68 

62 

63 

62 

67 

63 

64 

60 

59 

60 

61 

68 

58 

58 

61 

62 

62 

60 

60 

62 

8 

46 

47 

40 

37 

44 

43 

36 

40 

36 

41 

36 

39 

41 

43 

50 

42 

45 

46 

42 

40 

37 

44 

46 

46 

43 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

84 

66 

71 

70 

68 

66 

63 

66 

65 

61 

64 

65 

63 

58 

65 

66 

63 

52 

68 

56 

54 

67 

56 

60 

65 

56 

66 

67 

66 

64 

76 

63 

9 

48 

40 

43 

38 

43 

40 

39 

39 

35 

35 

37 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

44 

43 

43 

34 

34 

36 

37 

38 

41 

39 

41 

41 

39 

CORONA 

MAX 

81 

70 

70 

72 

69 

69 

67 

65 

69 

62 

62 

65 

64 

59 

69 

67 

59 

56 

58 

60 

57 

56 

58 

63 

68 

59 

70 

69 

67 

63 

84 

66 

4 

37 

35 

56 

35 

50 

35 

35 

45 

48 

30 

46 

45 

41 

32 

33 

29 

32 

45 

39 

38 

47 

43 

33 

36 

35 

33 

35 

33 

34 

38 

43 

38 

CULVER  CITY 

MAX 

79 

72 

77 

76 

76 

75 

72 

73 

74 

67 

68 

71 

66 

64 

71 

69 

64 

60 

63 

61 

60 

59 

61 

66 

66 

63 

70 

70 

64 

62 

80 

66 

5 

48 

51 

44 

44 

43 

42 

45 

44 

45 

40 

41 

40 

40 

43 

39 

40 

44 

48 

44 

46 

50 

46 

40 

42 

44 

44 

42 

43 

62 

51 

45 

CUYAMA 

MAX 

73 

79 

61 

66 

59 

57 

62 

51 

58 

63 

43 

54 

60 

54 

38 

56 

61 

58 

52 

57 

60 

49 

45 

45 

56 

58 

52 

64 

65 

65 

59 

57 

4 

MIN 

31 

31 

20 

25 

20 

22 

31 

26 

23 

24 

23 

23 

20 

27 

20 

21 

23 

32 

24 

31 

32 

33 

29 

26 

30 

34 

28 

30 

29 

29 

31 

26 

CUYAmACA 

MAX 

62 

71 

63 

50 

55 

45 

57 

52 

44 

51 

58 

55 

46 

44 

40 

46 

68 

57 

41 

40 

53 

44 

36 

33 

38 

47 

51 

60 

58 

60 

60 

50 

6 

MIN 

31 

34 

32 

28 

27 

25 

34 

27 

25 

19 

25 

28 

24 

18 

17 

15 

il 

33 

33 

25 

33 

29 

26 

21 

16 

23 

29 

24 

22 

24 

32 

26 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

70 

84 

63 

62 

72 

59 

68 

62 

58 

67 

62 

53 

56 

57 

51 

60 

66 

62 

51 

59 

52 

53 

52 

54 

54 

59 

60 

66 

71 

68 

70 

61 

3 

MIN 

40 

39 

48 

35 

36 

35 

35 

37 

33 

33 

35 

39 

40 

31 

35 

31 

29 

30 

32 

33 

43 

41 

30 

30 

35 

35 

39 

37 

35 

36 

40 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

83 

87 

68 

76 

76 

71 

71 

67 

69 

72 

62 

67 

71 

70 

53 

67 

70 

66 

55 

57 

65 

56 

57 

55 

65 

69 

64 

67 

66 

69 

70 

67 

2 

MIN 

46 

35 

37 

36 

34 

39 

41 

41 

36 

37 

32 

34 

34 

34 

35 

35 

37 

43 

46 

41 

40 

42 

38 

36 

36 

38 

38 

40 

37 

38 

41 

38 

0 

ELSINORE 

MAX 

82 

72 

71 

74 

67 

69 

72 

68 

68 

69 

62 

65 

63 

68 

66 

68 

66 

55 

63 

62 

57 

66 

55 

60 

68 

69 

68 

71 

71 

73 

78 

67 

3 

MIN 

34 

28 

30 

26 

39 

37 

36 

24 

24 

22 

39 

32 

3  I 

28 

2  6 

32 

33 

3  5 

31 

3 

ESCONDIDO 

MAX 

81 

64 

73 

70 

69 

66 

64 

66 

67 

62 

64 

68 

66 

56 

63 

65 

60 

56 

57 

60 

55 

56 

54 

62 

64 

64 

63 

65 

63 

65 

78 

64 

1 

MIN 

37 

37 

32 

31 

32 

31 

38 

30 

28 

30 

31 

30 

28 

31 

26 

29 

33 

46 

46 

35 

49 

41 

33 

32 

30 

34 

39 

35 

43 

40 

35 

34 

6 

FONTANA  KAISER 

MAX 

83 

76 

73 

72 

70 

67 

69 

69 

67 

65 

69 

69 

68 

71 

66 

63 

61 

60 

60 

62 

53 

65 

61 

69 

67 

67 

71 

72 

68 

77 

67, 

3 

MIN 

41 

47 

45 

43 

40 

41 

40 

37 

36 

37 

41 

39 

39 

35 

38 

35 

35 

39 

48 

41 

36 

39 

42 

35 

40 

42 

42 

43 

43 

40, 

0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

88 

79 

77 

74 

70 

72 

69 

68 

69 

65 

71 

70 

69 

66 

66 

69 

65 

61 

60 

65 

61 

68 

57 

65 

67 

65 

66 

68 

67 

70 

82 

66, 

4 

MIN 

33 

34 

38 

25 

24 

28 

40 

32 

24 

26 

29 

27 

26 

29 

28 

26 

33 

38 

47 

35 

49 

41 

35 

32 

29 

33 

41 

33 

43 

40 

35 

33, 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 

Cont  inued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 ^ 

29 

30 

31 

HENSHAw  DAM 

MAX 

75 

79 

66 

62 

67 

58 

62 

59 

52 

60 

68 

51 

52 

55 

46 

58 

64 

60 

48 

48 

56 

49 

46 

46 

49 

64 

66 

69 

64 

69 

66 

68,5 

MIN 

27 

24 

26 

^' 

20 

28 

3  1 

29 

17 

1 7 

I  7 

19 

24 

42 

30 

29 

^' 

28 

26 

25 

25 

26 

25.6 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

73 

66 

69 

55 

63 

61 

62 

53 

54 

52 

51 

44 

52 

66 

56 

44 

45 

52 

42 

32 

40 

48 

56 

60 

54 

55 

69 

61 

64 

62,3 

MIN 

25 

22 

22 

22 

24 

21 

22 

15 

21 

25 

26 

31 

26 

26 

19 

16 

25 

26 

28 

^' 

24,7 

JULIAN  WVNOLA 

78 

64 

63 

62 

50 

60 

56 

48 

53 

57 

46 

47 

47 

42 

51 

62 

58 

44 

43 

53 

44 

40 

39 

44 

68 

64 

66 

62 

62,9 

MIN 

*6 

39 

38 

32 

2  1 

35 

36 

34 

2 1 

25 

29 

27 

38 

36 

30 

30 

29 

36 

28 

29 

32.7 

LAGUNA  BEACH 

73 

70 

75 

71 

75 

70 

65 

72 

67 

69 

66 

65 

65 

64 

63 

66 

62 

60 

63 

61 

69 

59 

58 

62 

64 

64 

63 

64 

61 

62 

66,2 

MIN 

40 

44 

48 

38 

4  1 

39 

36 

35 

39 

31 

38 

38 

48 

60 

44 

36 

36 

41 

41 

46 

41.0 

LA  MESA 

85 

72 

72 

71 

71 

69 

65 

70 

69 

62 

67 

66 

67 

59 

66 

67 

64 

62 

59 

63 

66 

58 

55 

63 

66 

64 

65 

66 

64 

68 

80 

66.2 

MIN 

4 1 

40 

41 

44 

42 

37 

38 

45 

36 

39 

39 

37 

39 

42 

46 

49 

41 

49 

45 

36 

39 

40 

42 

41 

44 

42,1 

LOMPOC 

67 

68 

69 

68 

70 

65 

65 

68 

62 

63 

64 

65 

67 

59 

63 

59 

60 

62 

63 

62 

60 

58 

68 

66 

62 

60 

65 

64 

61 

70 

69 

63,7 

MIN 

33 

34 

44 

35 

35 

32 

33 

30 

42 

33 

31 

37 

39 

40 

48 

4 1 

38 

39 

42 

42 

37,0 

LONG  BEACH 

80 

63 

75 

74 

72 

69 

68 

70 

72 

62 

67 

69 

70 

63 

70 

67 

66 

60 

66 

61 

62 

60 

62 

66 

71 

61 

70 

63 

66 

69 

82 

67,2 

MIN 

48 

49 

45 

44 

46 

43 

43 

43 

41 

43 

44 

54 

47 

48 

46 

61 

46,8 

LONG  BEACH  WB  AP 

79 

64 

76 

74 

71 

69 

68 

74 

71 

65 

70 

70 

70 

66 

72 

66 

66 

61 

66 

64 

62 

62 

61 

66 

70 

64 

72 

66 

67 

63 

82 

68,4 

MIN 

46 

46 

4 1 

41 

39 

42 

43 

38 

40 

39 

42 

43 

51 

44 

47 

64 

49 

40 

42 

42 

* 

43 

43 

50 

50 

43,9 

LOS  ANGELES  WB  AlRPQRT 

76 

73 

73 

71 

74 

66 

66 

70 

68 

64 

66 

67 

68 

62 

67 

64 

61 

68 

61 

58 

59 

97 

67 

62 

63 

58 

66 

67 

60 

59 

77 

65,1 

MIN 

49 

46 

42 

42 

42 

43 

44 

40 

42 

44 

50 

47 

48 

92 

47 

41 

42 

44 

44 

43 

46 

52 

5 1 

46 

45.4 

LOS  ANGELES  WB  CiTY 

80 

72 

73 

72 

70 

6S 

65 

68 

66 

63 

64 

64 

64 

59 

66 

66 

63 

56 

61 

57 

99 

58 

59 

62 

67 

57 

70 

67 

65 

63 

79 

65.2 

MIN 

54 

50 

45 

47 

44 

46 

51 

48 

46 

60 

48 

42 

45 

46 

47 

47 

48 

51 

49 

60 

48,1 

MILL  CREEK  NO  2 

79 

79 

66 

64 

64 

63 

69 

59 

60 

69 

64 

66 

56 

54 

59 

60 

69 

57 

51 

63 

53 

44 

47 

53 

69 

59 

62 

63 

64 

66 

70 

59,7 

MIN 

59 

46 

38 

4  1 

36 

36 

36 

34 

36 

34 

33 

35 

36 

37 

39 

3b 

34 

34 

36 

41 

44 

46 

46 

48 

39,3 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

57 

40 

37 

46 

32 

46 

46 

34 

60 

50 

40 

44 

36 

31 

36 

49 

49 

34 

40 

46 

30 

22 

28 

31 

44 

36 

36 

44 

49 

47 

46 

40,4 

MIN 

32 

24 

28 

20 

27 

34 

24 

26 

30 

17 

24 

20 

16 

18 

26 

30 

24 

24 

26 

20 

18 

8 

10 

26 

26 

30 

30 

34 

25,0 

MOUNT  hILSON  FC  338  B 

MAX 

71 

67 

65 

67 

50 

61 

48 

61 

53 

49 

46 

50 

49 

41 

61 

65 

52 

46 

44 

39 

36 

33 

36 

47 

65 

47 

49 

66 

57 

68 

63 

50,3 

MIN 

42 

3  5 

40 

33 

36 

35 

33 

34 

37 

30 

33 

28 

24 

24 

36 

34 

28 

26 

29 

29 

23 

19 

" 

" 

36 

39 

32,6 

NtWrUWT    OtMt,n  MMKOUK 

MAX 

69 

64 

75 

68 

73 

69 

64 

66 

66 

63 

64 

63 

66 

62 

62 

62 

62 

59 

60 

63 

59 

56 

98 

61 

62 

60 

63 

64 

62 

60 

62 

63,5 

MIN 

^  I 

50 

40 

68 

40 

52 

44 

40 

46 

44 

40 

39 

44 

41 

43 

41 

50 

60 

49 

52 

50 

4 1 

4 1 

39 

47 

44 

46 

49 

49 

36 

46,2 

OCEANS  I DE 

MAX 

74 

67 

80 

74 

74 

69 

67 

72 

69 

64 

70 

70 

69 

61 

65 

68 

62 

63 

65 

65 

60 

61 

61 

64 

67 

62 

64 

66 

62 

61 

69 

66.6 

MIN 

47 

48 

4  3 

41 

44 

43 

39 

38 

42 

40 

40 

39 

35 

38 

40 

47 

48 

42 

" 

56 

39 

41 

42 

45 

43.0 

OjA  I 

MAX 

83 

71 

73 

72 

71 

69 

73 

71 

66 

72 

62 

66 

67 

61 

70 

72 

64 

66 

64 

56 

68 

57 

96 

64 

64 

61 

73 

74 

67 

73 

89 

67.7 

MIN 

32 

34 

2  8 

28 

29 

27 

27 

32 

26 

29 

29 

42 

33 

38 

40 

39 

30 

29 

34 

40 

36 

34 

34 

36 

34 

33.1 

oxnard 

MAX 

74 

73 

72 

68 

71 

69 

70 

68 

69 

66 

63 

68 

68 

65 

70 

66 

63 

62 

61 

60 

61 

59 

60 

64 

65 

61 

72 

67 

62 

62 

79 

66.3 

MIN 

39 

46 

40 

41 

43 

4 1 

38 

44 

41 

39 

37 

38 

39 

38 

42 

38 

49 

48 

47 

39 

37 

43 

43 

43 

42 

41 

4 1 

46 

42.0 

MAX 

70 

70 

64 

57 

55 

62 

62 

47 

57 

57 

47 

47 

49 

49 

49 

64 

56 

53 

40 

64 

54 

44 

32 

41 

56 

54 

57 

68 

60 

61 

52.8 

MIN 

32 

3 1 

30 

3 1 

36 

25 

2  8 

25 

27 

24 

34 

35 

3  I 

31 

32 

32 

25 

23 

22 

30 

3 1 

33 

37 

38 

38 

32.1 

Pasadena 

MAX 

85 

77 

74 

74 

72 

68 

66 

69 

70 

64 

64 

66 

66 

61 

68 

67 

68 

59 

61 

69 

56 

58 

69 

64 

69 

66 

71 

69 

67 

64 

62 

67,2 

MIN 

4  \ 

43 

4 1 

39 

44 

40 

39 

36 

39 

37 

36 

36 

39 

37 

37 

46 

42 

42 

49 

45 

36 

38 

36 

41 

39 

41 

40 

40 

43 

40.9 

PERRIS 

MAX 

86 

76 

69 

70 

66 

67 

64 

62 

66 

66 

69 

62 

58 

56 

63 

67 

66 

66 

56 

60 

55 

53 

91 

58 

64 

60 

66 

67 

66 

71 

74 

64«3 

MIN 

37 

25 

2  9 

32 

40 

3 1 

34 

30 

27 

25 

34 

35 

30 

28 

25 

27 

26 

44 

40 

3  1 

45 

41 

31 

30 

36 

3 1 

34 

32 

34 

3 1 

29 

32.9 

MAX 

62 

63 

68 

67 

67 

62 

59 

63 

61 

66 

63 

59 

62 

55 

56 

59 

57 

57 

60 

61 

56 

99 

52 

66 

58 

60 

59 

61 

57 

65 

66 

60,1 

MIN 

39 

34 

36 

32 

47 

48 

38 

35 

43 

30 

34 

30 

42 

36 

30 

35 

45 

42 

48 

40 

38 

36 

38 

38 

43 

36 

41 

46 

47 

34 

39.0 

MAX 

86 

68 

72 

73 

70 

68 

65 

66 

70 

62 

66 

67 

66 

61 

67 

67 

63 

55 

60 

56 

60 

55 

99 

61 

67 

60 

68 

66 

64 

70 

77 

65,6 

MIN 

39 

3^ 

35 

33 

32 

34 

35 

35 

34 

3 1 

34 

33 

30 

3  I 

30 

30 

32 

44 

43 

36 

48 

44 

31 

32 

33 

35 

36 

36 

35 

40 

36 

35.2 

MAX 

86 

69 

68 

75 

66 

69 

64 

61 

71 

63 

60 

63 

63 

54 

65 

66 

63 

55 

65 

61 

53 

94 

53 

56 

67 

60 

65 

66 

69 

69 

74 

64,  1 

MIN 

40 

32 

35 

44 

41 

35 

32 

34 

40 

25 

32 

46 

46 

26 

26 

26 

30 

35 

46 

32 

46 

36 

34 

32 

34 

30 

33 

3  I 

29 

31 

43 

34,9 

gem  Afun^ 

MAX 

84 

71 

70 

71 

69 

67 

67 

62 

66 

62 

60 

64 

63 

56 

68 

67 

64 

51 

57 

61 

53 

94 

54 

61 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

78 

64  ,  6 

MIN 

45 

4 1 

43 

35 

41 

37 

38 

38 

32 

33 

33 

33 

3 1 

33 

38 

35 

35 

46 

43 

38 

47 

4 1 

34 

33 

35 

35 

36 

38 

38 

39 

40 

37,5 

nlVdsjuc   r  i  KC    J  1  *•   ■  3 

MAX 

82 

73 

68 

72 

66 

68 

66 

64 

67 

63 

61 

64 

62 

66 

69 

66 

64 

57 

59 

61 

99 

99 

95 

60 

67 

61 

69 

68 

67 

63 

78 

64  6 

MIN 

37 

55 

3 1 

53 

37 

37 

46 

37 

3 1 

44 

36 

33 

33 

43 

32 

35 

46 

44 

40 

48 

41 

34 

33 

34 

34 

36 

35 

35 

36 

36 

38.4 

RIVERSIDE  Exp  STA 

MAX 

84 

88 

72 

66 

76 

68 

68 

67 

67 

68 

63 

64 

66 

66 

57 

67 

68 

65 

54 

61 

64 

56 

56 

56 

62 

69 

60 

72 

70 

70 

66 

66  3 

MIN 

43 

37 

47 

34 

51 

34 

36 

40 

32 

32 

37 

33 

33 

31 

38 

3  1 

33 

41 

44 

40 

46 

41 

34 

32 

33 

33 

36 

34 

35 

36 

38 

36.9 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

82 

77 

70 

67 

69 

63 

60 

65 

63 

60 

59 

59 

60 

56 

62 

62 

60 

57 

55 

64 

53 

50 

60 

56 

62 

59 

65 

65 

66 

65 

74 

62,1 

MIN 

59 

47 

47 

44 

47 

42 

40 

45 

37 

37 

38 

37 

38 

35 

37 

37 

39 

39 

41 

38 

44 

40 

30 

34 

34 

41 

40 

48 

42 

43 

50 

41.0 

SAN  BERNARDINO  CO  MOSP 

MAX 

86 

70 

70 

71 

65 

66 

66 

66 

67 

63 

61 

64 

61 

65 

65 

67 

65 

54 

69 

60 

55 

55 

65 

60 

67 

61 

70 

70 

70 

70 

77 

64  .  6 

MIN 

40 

36 

53 

29 

52 

33 

34 

38 

27 

30 

32 

32 

29 

30 

47 

29 

31 

47 

46 

37 

46 

43 

32 

30 

32 

33 

34 

34 

35 

37 

36 

36.3 

SANOBERG  MB 

MAX 

71 

52 

46 

62 

42 

47 

36 

40 

50 

36 

35 

39 

41 

34 

42 

55 

52 

41 

49 

40 

40 

33 

29 

37 

40 

41 

51 

66 

57 

95 

55 

46.0 

MIN 

52 

33 

31 

35 

30 

33 

31 

31 

29 

27 

26 

29 

28 

25 

25 

36 

32 

31 

30 

34 

29 

24 

24 

25 

29 

3  1 

34 

40 

40 

37 

43 

31.7 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 

76 

65 

73 

69 

72 

68 

67 

70 

66 

63 

65 

67 

66 

61 

64 

67 

63 

61 

62 

64 

69 

61 

59 

62 

64 

62 

64 

66 

62 

64 

75 

65.3 

MIN 

49 

50 

47 

41 

43 

43 

48 

45 

42 

43 

43 

41 

41 

43 

39 

41 

46 

52 

51 

46 

60 

61 

46 

44 

41 

44 

47 

45 

49 

46 

45 

45.2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

86 

71 

69 

77 

70 

74 

68 

66 

70 

63 

63 

63 

65 

60 

72 

69 

66 

58 

62 

68 

56 

66 

56 

62 

64 

61 

72 

74 

68 

68 

76 

66  6 

MIN 

62 

40 

53 

5  1 

50 

50 

52 

49 

45 

38 

47 

45 

45 

36 

40 

38 

35 

45 

36 

44 

46 

43 

35 

42 

43 

47 

40 

45 

35 

40 

48 

44,  1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

85 

74 

75 

75 

72 

70 

68 

72 

70 

67 

66 

68 

67 

64 

68 

69 

66 

60 

61 

61 

60 

60 

61 

66 

70 

67 

72 

69 

67 

64 

62 

68.2 

MIN 

42 

42 

39 

36 

39 

36 

40 

39 

37 

34 

37 

35 

34 

36 

33 

33 

36 

46 

41 

41 

60 

46 

35 

36 

37 

39 

38 

36 

45 

49 

38 

36,9 

SAN  JACINTO 

MAX 

88 

72 

73 

72 

73 

70 

67 

69 

69 

65 

70 

66 

66 

66 

68 

69 

67 

90 

56 

61 

51 

54 

54 

61 

66 

60 

71 

72 

72 

74 

80 

66,5 

MIN 

35 

30 

25 

23 

23 

23 

32 

27 

24 

24 

24 

24 

20 

23 

23 

22 

26 

39 

45 

32 

43 

40 

31 

28 

30 

30 

32 

30 

31 

30 

30 

29,0 

SAN  PEDRO 

MAX 

72 

65 

70 

67 

64 

63 

66 

66 

65 

61 

63 

62 

63 

61 

62 

61 

59 

56 

68 

60 

68 

56 

56 

59 

66 

69 

63 

63 

60 

59 

72 

62  4 

MIN 

59 

51 

52 

53 

48 

52 

53 

49 

44 

46 

51 

63 

51 

46 

46 

49 

48 

46 

47 

52 

51 

60 

49)5 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

81 

70 

76 

72 

74 

70 

73 

72 

72 

65 

69 

69 

70 

64 

68 

66 

62 

66 

63 

64 

63 

60 

60 

65 

66 

61 

69 

69 

69 

61 

77 

67,7 

MIN 

44 

48 

55 

40 

43 

41 

48 

44 

39 

42 

46 

39 

41 

43 

38 

39 

40 

5  1 

49 

45 

52 

48 

39 

36 

39 

44 

43 

42 

48 

48 

39 

43,7 

SANTA  BARBARA 

MAX 

75 

73 

75 

69 

69 

76 

73 

73 

67 

69 

65 

66 

63 

65 

65 

60 

60 

60 

63 

63 

63 

66 

72 

7 1 

69 

67 

79 

67,6 

MIN 

44 

45 

41 

40 

41 

41 

46 

46 

41 

41 

40 

39 

38 

43 

39 

38 

41 

46 

43 

47 

42 

46 

39 

39 

41 

46 

43 

46 

46 

'  42 

42,3 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

70 

74 

70 

66 

67 

78 

72 

69 

64 

66 

63 

63 

64 

63 

66 

63 

66 

65 

64 

61 

59 

59 

61 

61 

62 

63 

68 

66 

61 

69 

73 

65,6 

MIN 

39 

45 

39 

36 

36 

36 

46 

43 

36 

38 

39 

36 

34 

42 

34 

34 

37 

40 

40 

47 

45 

42 

39 

36 

40 

46 

41 

41 

44 

43 

40 

39,8 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

79 

62 

63 

66 

63 

62 

57 

61 

60 

57 

58 

59 

60 

51 

61 

59 

66 

49 

55 

52 

60 

49 

52 

55 

69 

52 

63 

64 

60 

60 

72 

58,9 

MIN 

56 

50 

56 

56 

54 

53 

50 

50 

48 

46 

48 

47 

46 

46 

46 

48 

47 

46 

47 

48 

46 

44 

44 

43 

48 

48 

48 

48 

46 

46 

58 

48,6 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

MAX 

69 

66 

71 

70 

68 

66 

66 

67 

67 

61 

64 

63 

66 

68 

63 

65 

60 

66 

60 

61 

67 

65 

56 

69 

61 

62 

66 

65 

60 

67 

72 

63,4 

MIN 

33 

41 

31 

31 

32 

30 

39 

36 

30 

31 

28 

30 

26 

32 

33 

29 

29 

35 

34 

48 

38 

36 

36 

31 

34 

38 

33 

36 

44 

39 

29 

33.9 

8m  RaiMac*  NotM  FoUowtnfl  SUtbm  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


StaUon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7    1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

o 
> 
< 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

70 
il 

72 
53 

75 
53 

74 
52 

74 
55 

72 
47 

66 

50 

70 
54 

70 
46 

61 
45 

66 
47 

70 
46 

62 
45 

63 
46 

65 
47 

64 
45 

62 
47 

59 
52 

65 

47 

57 
50 

56 
51 

57 
51 

59 
45 

64 
45 

62 
45 

61 
49 

65 
47 

65 
47 

62 
51 

58 
51 

71 
48 

65 
48 

2 
8 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

65 
52 

72 
36 

71 
37 

73 
36 

70 
33 

66 
33 

71 
31 

67 
32 

62 
37 

67 
37 

67 
30 

69 
29 

66 
34 

66 
33 

63 
35 

60 
41 

56 
42 

57 
39 

68 
33 

66 
32 

66 
39 

63 
42 

74 
37 

70 
40 

64 
36 

66 
39 

80 
36 

67 
36 

2 

StNLANO 

MAX 
MIN 

85 
56 

71 
40 

73 
51 

72 
44 

70 
50 

69 
49 

68 
36 

67 
41 

67 
34 

64 

39 

65 
37 

65 
35 

66 
34 

57 
38 

68 
37 

67 
39 

64 

36 

65 
45 

63 
39 

54 
41 

54 
45 

56 
43 

67 
35 

61 
33 

67 
39 

56 
42 

73 
36 

71 
40 

66 
39 

67 
38 

62 
40 

65 
40 

8 
5 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

76 

*e 

68 
39 

76 
46 

71 
42 

73 
43 

69 
41 

66 
45 

70 
43 

69 
38 

65 

37 

65 
39 

68 
38 

66 
36 

63 

37 

69 
36 

67 
37 

61 
42 

59 

50 

61 
43 

62 
46 

58 
41 

58 
46 

67 
40 

63 
37 

64 

40 

62 
43 

70 
40 

66 
41 

64 
46 

60 
45 

79 
44 

66 
41 

0 
6 

TOSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

61 
42 

70 
40 

75 
58 

72 
34 

74 
56 

69 
36 

68 
43 

73 
37 

71 
32 

69 
33 

69 
37 

69 
38 

70 
34 

66 
34 

71 
31 

66 
32 

65 
36 

66 
49 

64 
48 

63 
40 

64 
41 

59 
41 

59 
35 

64 

33 

67 
36 

62 
40 

67 
40 

68 
37 

67 
44 

64 
45 

75 
33 

68 
39 

1 
2 

TWITCHELL  OAM 

MAX 
MIN 

75 
37 

64 
46 

72 
43 

70 
32 

68 
48 

71 
38 

65 
45 

66 
50 

66 
33 

60 
36 

64 
41 

63 
32 

69 
30 

57 
32 

66 
45 

65 
28 

62 

30 

56 
44 

60 
33 

59 
48 

57 
39 

58 
39 

55 
36 

62 
36 

62 
36 

63 
40 

66 
39 

68 
41 

62 
36 

65 
42 

76 
46 

64 

36 

5 

UCLA 

MAX 
MIN 

78 
68 

73 
54 

72 
60 

70 
58 

70 
56 

67 
56 

69 
54 

69 
56 

67 
52 

64 

51 

63 
52 

65 
51 

66 
51 

68 
50 

67 
52 

66 
51 

64 
49 

58 
61 

63 
50 

57 
53 

59 
62 

57 
52 

59 
46 

63 
57 

66 
53 

64 
52 

69 
51 

70 
55 

66 
50 

64 
51 

76 
56 

65 
63 

6 
3 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

83 
46 

68 
39 

71 
45 

66 
35 

68 
42 

65 
37 

62 
36 

67 
38 

65 
33 

60 
35 

63 
35 

63 
33 

63 
32 

56 
32 

65 
33 

65 
34 

62 
14 

53 
42 

58 
44 

61 
37 

53 
46 

51 
41 

53 
31 

58 
31 

65 
33 

67 
35 

66 
34 

67 
37 

67 
36 

68 
37 

77 
41 

63 
36 

5 
9 

VISTA  J  NNE 

MAX 
MIN 

76 
51 

72 
46 

73 
46 

72 
44 

65 
44 

65 
43- 

61 
44 

64 
44 

63 
41 

62 
30 

63 
36 

62 
39 

63 
40 

63 
35 

60 
32 

60 
32 

56 
39 

58 
47 

58 
47 

58 
40 

59 
50 

55 
43 

53 
37 

59 
43 

59 
36 

69 
42 

62 
44 

62 
39 

60 
44 

61 
43 

73 
43 

62 
41 

5 
4 

NARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
34 

71 
32 

62 
33 

64 
29 

60 
30 

63 
30 

59 
28 

56 
29 

57 
23 

57 

20 

53 
26 

54 
20 

56 
23 

50 
19 

67 
23 

64 

19 

61 
24 

52 
31 

46 

39 

57 
29 

50 
39 

44 

33 

45 

27 

50 
26 

60 
27 

67 
25 

61 
29 

65 
28 

67 
25 

67 
27 

69 
34 

58 
27 

5 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

63 
48 

66 
42 

77 
52 

74 
43 

75 
43 

70 
43 

68 
41 

70 

72 
52 

65 
36 

65 
47 

69 
50 

68 
47 

62 
38 

70 
36 

70 
36 

66 
38 

57 
49 

63 
46 

63 
40 

59 
50 

56 
45 

58 
37 

65 
41 

69 
39 

60 
40 

72 
40 

69 
40 

63 
43 

60 
44 

80 
43 

67 
43 

3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

63 
32 

63 
33 

66 
45 

60 
27 

59 
33 

58 
26 

56 
29 

61 
36 

54 

23 

53 

27 

57 
32 

52 
28 

50 
24 

54 
27 

55 
31 

59 
25 

60 
28 

64 
34 

62 
42 

62 
40 

65 
40 

58 
35 

57 
33 

54 
29 

54 

26 

55 
28 

60 
27 

65 

30 

65 
32 

67 
33 

65 
32 

59 
31 

2 

BARSTOM 

MAX 
MIN 

67 
30 

66 
36 

66 
37 

57 
25 

56 
28 

57 
24 

62 
41 

50 

27 

53 
20 

57 
31 

46 

27 

50 
23 

52 
20 

51 
22 

56 
24 

58 
22 

63 
37 

58 
36 

61 
42 

62 
33 

53 
44 

49 
39 

48 
29 

51 
24 

54 
26 

58 
26 

63 
30 

64 
31 

67 
33 

66 
35 

68 
32 

57 
30 

9 

BEAUMONT   I  E 

MAX 
MIN 

83 
40 

70 
37 

65 
40 

60 
43 

57 
42 

63 
32 

61 
39 

60 
35 

52 
38 

56 
26 

55 
37 

53 
32 

53 
36 

51 
25 

59 
25 

66 
26 

61 
30 

68 
42 

52 
42 

57 
33 

55 
42 

46 
36 

46 

32 

50 
30 

54 

38 

59 
30 

62 
31 

69 
32 

66 
33 

66 
34 

69 
46 

59 
35 

3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

67 
22 

54 

28 

56 
15 

58 
14 

57 
21 

53 

19 

54 
25 

53 
20 

47 
12 

45 
10 

49 

11 

46 
13 

49 
14 

44 

16 

57 
19 

62 

13 

52 
1  1 

67 
27 

54 
23 

56 
15 

50 
30 

34 
11 

38 
0 

39 

a 

45 
17 

52 
21 

66 
25 

57 
25 

59 
25 

61 
29 

64 
24 

52 
18 

3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

48 
15 

46 
27 

38 
19 

35 
25 

36 
19 

39 
23 

37 
23 

40 

22 

36 
27 

35 
21 

37 
18 

34 
24 

36 
15 

32 
12 

44 

11 

42 
31 

37 
29 

31 
18 

35 
22 

34 

20 

32 
10 

25 
6 

16 
10 

36 
10 

41 
24 

37 
18 

44 

21 

46 

27 

47 
29 

43 

27 

42 
26 

37 
20 

6 

blythe 

MAX 
MIN 

75 
31 

74 

30 

72 
51 

67 
28 

26 

65 
26 

66 
29 

60 
36 

59 
22 

60 
20 

60 
34 

26 

60 
25 

58 

21 

63 
31 

64 

22 

65 
29 

64 

33 

66 
34 

70 
33 

70 
40 

66 
40 

66 
34 

66 
26 

61 
25 

66 
40 

63 
29 

72 
33 

72 
32 

73 
34 

77 
34 

66 
30 

2 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 
36 

66 
45 

65 
35 

60 
44 

60 
36 

66 
35 

56 
36 

56 
29 

59 

26 

57 
40 

57 
35 

66 
31 

55 
28 

62 
42 

60 
29 

61 
35 

62 

37 

66 
38 

66 
40 

68 
45 

61 
45 

69 
39 

58 
38 

61 
34 

61 
34 

61 
34 

69 
37 

69 
37 

71 
37 

74 

40 

62 
36 

9 

BORREGO  springs  3  NNE 

MAX 
MIN 

81 
35 

72 
38 

73 
30 

74 

30 

72 
29 

67 
30 

67 
40 

60 
25 

63 
26 

63 
29 

62 
29 

61 

27 

63 
27 

54 

27 

66 

32 

66 
30 

66 

37 

68 
36 

67 
35 

64 

46 

62 
40 

60 
33 

60 
29 

66 
30 

68 
37 

72 
35 

77 
36 

75 
37 

77 
37 

67 
32 

1 

BRAMLEY  2  SH 

MAX 
MIN 

73 
33 

76 
33 

70 
46 

69 
29 

71 
34 

64 
26 

67 
33 

65 
36 

61 
24 

64 

25 

60 
28 

62 
30 

64 

27 

63 
27 

51 
26 

65 
28 

66 
35 

63 
39 

66 
45 

69 
38 

65 
42 

70 
43 

65 
43 

63 
35 

63 
27 

63 
29 

68 
32 

71 
34 

76 
35 

75 
35 

75 
37 

66 
33 

5 

CANTIL 

MAX 
MIN 

64 
23 

62 
37 

63 
30 

55 
23 

57 
21 

60 
19 

60 
27 

55 
23 

54 
16 

54 
24 

52 
23 

54 

19 

55 
19 

54 
26 

58 
20 

59 
17 

60 
37 

62 
42 

56 
42 

64 
34 

52 
45 

52 
40 

49 

33 

53 
22 

55 
26 

60 
35 

66 
29 

68 
29 

67 
28 

69 
35 

70 
28 

58 
28 

7 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
37 

68 
42 

60 
30 

59 
29 

56 
34 

63 
30 

66 
40 

53 
25 

53 
22 

58 
38 

50 
28 

52 
25 

52 

22 

51 
23 

58 
29 

59 
27 

69 
37 

63 
42 

65 
40 

63 
30 

53 
43 

51 

37 

50 
34 

51 
27 

51 

27 

58 
30 

62 
32 

66 
37 

66 
35 

66 

37 

66 
37 

59 
32 

•  0 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

65 
33 

72 
32 

70 
58 

65 
37 

65 
36 

64 
34 

63 
32 

64 
44 

58 
29 

61 
26 

58 
41 

58 
34 

60 
28 

61 
32 

66 
47 

64 
35 

59 
30 

64 
35 

62 
37 

64 
33 

66 
50 

66 
60 

64 
37 

61 
39 

58 
32 

62 
33 

72 
35 

71 
37 

70 
38 

73 
40 

74 
38 

64 
37 

6 

BEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

62 
25 

61 
27 

48 

15 

50 
14 

49 
13 

47 
16 

47 
25 

45 
21 

40 
14 

35 
10 

36 
11 

38 
12 

42 

9 

47 
15 

46 
16 

45 
8 

45 
10 

49 
15 

50 
16 

42 
17 

43 
23 

35 
12 

32 
1 

35 
0 

43 
15 

44 

17 

51 
18 

51 
20 

53 
21 

56 

20 

56 
23 

45 
15 

9 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

70 
49 

75 
45 

70 
49 

65 
40 

65 
41 

59 
40 

63 
40 

68 
41 

56 
33 

58 
34 

59 
36 

55 
41 

68 
36 

57 
33 

53 
35 

60 
36 

58 
39 

59 
40 

60 
42 

63 
42 

63 
45 

61 
45 

61 
41 

59 
38 

57 
35 

61 
36 

66 
38 

67 
46 

74 
44 

70 
46 

72 
48 

62 
40 

6 
5 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

76 
36 

70 
35 

68 
36 

69 
31 

64 
32 

66 
30 

64 
32 

61 
34 

63 
27 

61 
26 

61 
29 

64 

30 

62 
27 

56 
30 

65 
30 

67 
31 

66 
34 

67 
39 

70 
44 

65 
40 

73 
41 

66 
44 

62 
37 

63 
31 

64 

29 

68 
30 

70 
35 

75 
35 

74 
36 

75 
35 

77 
38 

66 
33 

9 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

62 
41 

69 
43 

51 
38 

52 
36 

56 
32 

50 
34 

57 
42 

49 

33 

47 

30 

53 

32 

43 

28 

44 

28 

45 
29 

46 

30 

41 

30 

49 

29 

58 
37 

56 
40 

46 

38 

56 
38 

47 

39 

45 
33 

42 
31 

39 
30 

43 

30 

47 
33 

48 

36 

55 
40 

62 
38 

65 
41 

61 
42 

51 
34 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

HAIMEE 

MAX 
MIN 

57 
31 

63 
32 

62 
30 

49 

27 

50 

54 

26 

53 
26 

55 
26 

46 
21 

46 

20 

45 
22 

43 
23 

43 

21 

49 

21 

40 

52 

22 

52 
21 

65 

60 

55 
34 

57 
32 

49 
31 

40 
20 

37 
20 

45 
21 

45 
25 

52 
29 

54 
30 

55 
28 

60 
32 

58 
33 

51 
26 

1 
1 

HAYFIELD  pumping  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
36 

80 
33 

72 
50 

65 
35 

66 
46 

59 
40 

67 
32 

69 
42 

55 

29 

58 
24 

60 
39 

57 
41 

66 
38 

57 
32 

56 
41 

60 
26 

64 

33 

65 
41 

58 
37 

66 
32 

66 
42 

63 
41 

59 

30 

69 
43 

58 
27 

61 
27 

66 
36 

76 
35 

75 
32 

74 
35 

74 
40 

64 
36 

4 

0 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

75 
39 

70 
39 

68 
46 

69 
37 

64 
40 

66 
36 

65 
36 

61 
41 

61 
30 

59 
30 

61 
32 

62 
33 

61 
32 

62 
31 

65 
32 

66 
37 

63 
38 

66 
44 

70 
47 

64 
40 

70 
43 

66 
41 

66 
40 

62 
35 

64 

33 

66 
35 

72 
37 

76 
38 

72 
38 

75 
39 

77 
44 

66 
37 

3 
t, 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
35 

71 
35 

69 
39 

70 
32 

64 
35 

66 
31 

65 
33 

62 
34 

61 
27 

60 
26 

61 
29 

62 
29 

62 
2b 

62 
27 

65 
31 

67 
29 

63 
36 

66 
41 

70 
46 

66 
36 

71 
43 

64 
41 

64 
39 

65 
33 

64 

31 

67 
31 

71 
33 

76 
35 

75 
35 

75 
37 

78 
39 

66 
34 

7 
1 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

64 
27 

53 
29 

58 
20 

52 
22 

55 
26 

49 
17 

47 
17 

49 
15 

48 
15 

46 
26 

57 
19 

52 
U 

57 
19 

65 
23 

49 
29 

39 
18 

39 
16 

49 
18 

59 
27 

59 
27 

60 
29 

61 
27 

53 
22 

0 
0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

76 
30 

75 
31 

76 
46 

72 
27 

75 
36 

72 
27 

70 
28 

71 
37 

69 
23 

64 

25 

63 
30 

67 
34 

66 
26 

67 
26 

69 
29 

71 
27 

69 
26 

67 
28 

62 
40 

72 
36 

70 
38 

61 
40 

65 
41 

63 
35 

67 
30 

67 
30 

72 
35 

77 
41 

74 
34 

76 
35 

76 
42 

69 
32 

7 

INyOKERN 

MAX 
MIN 

64 

27 

63 
35 

60 
38 

57 
26 

56 
32 

51 
22 

62 
29 

54 
25 

54 
17 

55 
21 

54 
25 

53 
21 

55 
19 

60 
17 

56 
30 

56 
21 

62 
22 

64 
45 

59 
39 

62 
35 

53 
46 

46 

37 

53 
32 

52 
23 

52 
24 

57 
23 

65 
38 

66 
29 

65 
29 

68 
33 

68 
33 

58 
28 

2 
g 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

68 
41 

75 
41 

70 
43 

64 
40 

63 
47 

58 
36 

64 
41 

66 
34 

54 

31 

55 

30 

56 
28 

56 

40 

65 
40 

57 
31 

54 
33 

61 
34 

63 
35 

62 
36 

63 
42 

66 
41 

67 
45 

64 
44 

61 
45 

57 
39 

58 
33 

60 
34 

62 
38 

68 
39 

71 
41 

70 
41 

71 
41 

62 
38 

5 
3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

62 
37 

56 
36 

47 
32 

51 
25 

41 

30 

47 

27 

42 
35 

44 

27 

50 
22 

44 

29 

36 
25 

40 
22 

38 
24 

37 
25 

41 
26 

50 
24 

47 

30 

41 
32 

40 
31 

40 

30 

37 
30 

33 
28 

33 
18 

36 
17 

46 

22 

41 

26 

45 
26 

51 
25 

52 
29 

50 
30 

50 
30 

44 
27 

2 

4 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

68 
27 

64 
35 

59 
24 

56 
21 

56 
18 

60 
19 

59 
38 

53 
25 

54 

17 

50 
26 

50 
21 

51 

17 

52 
17 

48 

20 

56 
17 

64 

20 

60 
34 

52 
44 

58 
39 

55 
41 

50 
42 

44 

39 

45 
33 

50 
27 

50 
28 

54 

30 

62 

30 

65 
28 

66 

30 

66 
39 

66 
28 

56 
28 

2 
2 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LL4N0  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

70 

62 

51 

55 

50 

57 

52 

47 

53 

47 

43 

46 

46 

43 

50 

62 

57 

55 

64 

55 

48 

43 

41 

48 

49 

66 

61 

62 

61 

60 

52 

MIN 

41 

38 

37 

37 

36 

40 

35 

24 

34 

30 

25 

27 

26 

29 

32 

33 

33 

35 

32 

37 

32 

27 

27 

29 

30 

36 

37 

41 

41 

41 

33 

5 

LUCERNE  VALLEY  I  55w 

MAX 

75 

78 

68 

60 

53 

58 

59 

53 

53 

52 

51 

49 

52 

51 

55 

56 

62 

59 

60 

58 

52 

49 

49 

50 

54 

65 

62 

65 

68 

67 

67 

58 

MIN 

24 

30 

24 

19 

28 

26 

22 

25 

18 

34 

22 

19 

16 

17 

U 

18 

22 

35 

36 

26 

41 

36 

32 

2a 

21 

26 

23 

26 

28 

30 

27 

25 

8 

MECCA  3  SE 

MAX 

69 

72 

76 

72 

70 

70 

66 

67 

66 

61 

61 

66 

65 

67 

59 

71 

62 

65 

61 

68 

66 

60 

64 

65 

66 

67 

71 

70 

72 

69 

73 

67 

MIN 

35 

32 

35 

31 

34 

31 

31 

32 

26 

25 

27 

34 

26 

26 

32 

27 

29 

33 

34 

36 

37 

43 

39 

36 

29 

29 

32 

35 

34 

37 

40 

32 

6 

MITCHELL  CAvEBNS 

MAX 

70 

60 

51 

53 

49 

55 

51 

44 

47 

48 

45 

45 

45 

43 

50 

51 

52 

50 

52 

47 

43 

42 

3  7 

43 

50 

52 

56 

61 

60 

62 

64 

51 

M I  N 

46 

47 

39 

41 

40 

37 

39 

31 

31 

33 

29 

30 

29 

28 

37 

37 

34 

37 

35 

34 

30 

27 

26 

31 

37 

40 

47 

45 

45 

46 

36 

3 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

65 

67 

63 

60 

58 

59 

55 

51 

55 

51 

48 

49 

51 

49 

50 

63 

56 

62 

69 

55 

56 

46 

47 

49 

55 

54 

61 

60 

65 

A3 

64 

56 

MIN 

40 

31 

27 

24 

26 

22 

39 

25 

18 

30 

21 

20 

26 

36 

26 

21 

42 

41 

39 

32 

31 

31 

28 

24 

31 

27 

32 

31 

30 

32 

31 

29 

5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

69 

63 

50 

54 

47 

50 

50 

45 

50 

47 

40 

37 

37 

39 

45 

63 

50 

48 

40 

55 

50 

36 

38 

42 

45 

49 

52 

60 

62 

60 

58 

49 

MIN 

42 

45 

32 

30 

29 

24 

27 

21 

20 

27 

16 

22 

23 

19 

20 

24 

34 

34 

28 

39 

35 

29 

24 

19 

24 

27 

31 

31 

33 

33 

32 

28 

3 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

73 

62 

63 

56 

60 

62 

51 

55 

58 

54 

55 

55 

53 

57 

69 

62 

62 

65 

66 

63 

59 

56 

56 

59 

64 

69 

70 

70 

71 

71 

61 

MIN 

43 

42 

48 

37 

39 

36 

35 

35 

29 

29 

37 

35 

34 

29 

39 

32 

35 

40 

38 

42 

46 

42 

40 

34 

32 

32 

35 

43 

37 

38 

43 

37 

3 

PALMOALE 

MAX 

69 

65 

58 

56 

55 

61 

59 

54 

54 

51 

49 

50 

51 

51 

56 

64 

60 

55 

67 

56 

50 

46 

46 

48 

49 

53 

61 

64 

68 

66 

56 

^ 

MIN 

32 

43 

27 

25 

23 

22 

36 

25 

19 

32 

22 

22 

19 

27 

22 

20 

31 

42 

36 

42 

42 

36 

31 

27 

26 

32 

31 

31 

32 

35 

29 

9 

PALMDALE  FAA  AIRPOPT 

MAX 

68 

62 

59 

55 

55 

62 

59 

52 

54 

50 

49 

50 

51 

48 

65 

65 

64 

55 

60 

59 

52 

48 

45 

48 

51 

53 

61 

64 

66 

65 

64 

56 

MIN 

24 

35 

24 

18 

17 

20 

31 

22 

13 

25 

22 

17 

16 

23 

17 

17 

25 

41 

34 

40 

40 

33 

28 

26 

25 

29 

27 

29 

29 

34 

26 

26 

0 

PALM  SPRINGS 

MAX 

77 

76 

72 

71 

68 

68 

72 

65 

62 

63 

66 

65 

67 

67 

69 

65 

63 

63 

70 

65 

60 

64 

6  3 

65 

65 

71 

76 

75 

74 

74 

84 

68 

MIN 

38 

38 

37 

35 

45 

35 

34 

43 

29 

28 

39 

36 

32 

27 

25 

2b 

36 

37 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

67 

73 

72 

63 

64 

55 

60 

65 

54 

56 

57 

55 

56 

66 

54 

58 

64 

64 

61 

66 

69 

65 

60 

56 

57 

60 

64 

69 

72 

70 

71 

62 

MIN 

41 

46 

47 

41 

38 

33 

37 

41 

34 

33 

34 

37 

34 

33 

34 

33 

36 

40 

41 

40 

46 

46 

37 

36 

34 

35 

36 

40 

40 

40 

45 

38 

4 

RANDSBURO 

MAX 

64 

60 

57 

54 

51 

56 

57 

48 

47 

49 

43 

47 

47 

46 

50 

56 

67 

61 

53 

54 

45 

40 

43 

46 

47 

51 

57 

60 

60 

63 

64 

52 

MIN 

44 

43 

36 

31 

35 

34 

39 

35 

27 

26 

26 

29 

27 

26 

26 

30 

31 

36 

36 

35 

35 

32 

29 

26 

31 

33 

37 

39 

39 

39 

36 

33 

4 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

64 

55 

43 

51 

40 

47 

44 

41 

50 

46 

36 

45 

38 

36 

40 

52 

47 

36 

40 

42 

36 

32 

30 

33 

42 

42 

46 

50 

51 

56 

58 

44 

MIN 

44 

36 

29 

32 

28 

32 

34 

^7 

29 

31 

24 

23 

26 

26 

23 

29 

34 

29 

31 

33 

25 

26 

16 

19 

25 

30 

29 

32 

36 

35 

36 

29 

3 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

77 

72 

72 

71 

68 

68 

67 

62 

63 

65 

65 

67 

59 

71 

65 

63 

62 

69 

68 

62 

62 

65 

67 

72 

76 

T2 

74 

75 

84 

68 

MIN 

32 

32 

39 

30 

43 

30 

31 

32 

24 

26 

31 

33 

31 

27 

34 

29 

33 

31 

40 

36 

41 

40 

41 

33 

28 

32 

32 

36 

35 

37 

40 

33 

5 

TRONA 

MAX 

58 

59 

66 

62 

52 

58 

53 

57 

56 

51 

55 

51 

53 

51 

52 

69 

55 

64 

64 

56 

64 

56 

51 

52 

62 

65 

65 

63 

64 

57 

MIN 

27 

31 

39 

29 

25 

25 

27 

30 

23 

31 

26 

20 

28 

26 

22 

27 

32 

36 

37 

43 

40 

30 

27 

28 

30 

30 

31 

33 

31 

30 

29 

8 

TkENTYNINE  PALMS 

MAX 

74 

66 

61 

60 

56 

63 

64 

57 

51 

58 

51 

52 

54 

53 

56 

67 

59 

61 

61 

61 

60 

65 

57 

57 

66 

70 

68 

69 

70 

59 

MIN 

36 

35 

25 

25 

38 

28 

37 

35 

21 

25 

30 

27 

23 

23 

23 

22 

29 

31 

36 

31 

39 

35 

30 

25 

24 

28 

34 

33 

33 

36 

35 

30 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

73 

72 

57 

58 

56 

53 

53 

47 

48 

47 

52 

63 

63 

67 

58 

56 

45 

46 

61 

67 

61 

62 

63 

63 

56 

MIN 

25 

26 

23 

U 

23 

20 

28 

23 

10 

20 

18 

13 

16 

19 

16 

16 

20 

24 

26 

20 

35 

28 

16 

18 

16 

18 

26 

24 

25 

26 

24 

21 

4 

VICTORVlLLE  PUMP  PLANT 

MAX 

66 

74 

62 

59 

57 

54 

61 

58 

53 

55 

54 

50 

54 

52 

45 

64 

66 

64 

65 

56 

58 

50 

49 

47 

52 

54 

64 

61 

66 

66 

56 

9 

MIN 

28 

38 

37 

20 

23 

22 

30 

24 

17 

28 

21 

20 

1  J 

24 

19 

20 

30 

36 

36 

26 

39 

36 

30 

26 

26 

25 

29 

26 

30 

33 

27 

3 

WHITE  MOUNTAIN  I 

MAX 

46 

44 

44 

46 

45 

33 

30 

40 

35 

36 

33 

38 

31 

32 

33 

38 

38 

32 

28 

32 

26 

16 

25 

21 

32 

34 

32 

35 

42 

44 

37 

34 

8 

HIN 

U 

20 

6 

7 

6 

16 

15 

9 

10 

9 

6 

12 

5 

8 

12 

20 

16 

16 

20 

9 

2 

-  6 

4 

1 1 

14 

6 

7 

10 

19 

6 

10 

4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

36 

34 

26 

26 

21 

30 

17 

16 

26 

20 

16 

26 

16 

25 

22 

28 

26 

30 

26 

20 

18 

10 

-  3 

12 

21 

26 

22 

36 

30 

26 

25 

23 

0 

HIN 

20 

-10 

6 

11 

5 

9 

9 

9 

8 

-  4 

9 

10 

0 

3 

14 

9 

-10 

-12 

9 

.  2 

-12 

-U 

-10 

11 

6 

9 

13 

15 

9 

15 

4 

4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

Day  of  month 

rage 

TIME 

1 

2 

3 

4 

 1 

S 

1  , 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

54 

54 

58 

53 

54 

52 

52 

54 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

47 

48 

51 

51 

55 

55 

55 

56 

55 

53 

50 

51 

53 

53 

54 

55 

55 

52.4 

MAX 
MIN 

67 
52 

69 

53 

68 
54 

68 
50 

66 
53 

64 

50 

65 
51 

65 
52 

64 
48 

63 
47 

60 
47 

61 
47 

62 
47 

63 
48 

56 
46 

62 
47 

64 
48 

63 
51 

62 
51 

69 
54 

68 
55 

65 
55 

66 
54 

66 

52 

67 
49 

66 
50 

67 
51 

66 

52 

70 
53 

70 
54 

71 
54 

65.3 
50,8 

8  INCHES 

9AM 

58 

58 

59 

58 

57 

56 

56 

56 

55 

53 

53 

53 

53 

53 

51 

51 

53 

54 

55 

56 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

55.5 

MAX 
MIN 

60 
56 

61 
56 

60 
57 

62 
56 

60 
56 

60 
55 

50 
55 

59 
56 

59 
54 

58 
53 

56 

52 

57 
52 

57 
53 

57 
53 

54 
51 

56 
51 

56 
51 

56 
53 

58 
54 

60 
55 

60 
56 

59 
57 

60 
56 

60 
55 

60 
54 

59 
55 

60 
55 

60 
56 

60 
56 

61 
57 

58.8 
54.5 

12  INCHES 

9AM 

61 

61 

62 

61 

60 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

56 

56 

57 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

58.4 

20  INCHES 

9AM 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

60.3 

39  INCHES 

9AM 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

64.7 

79  INCHES 

9AM 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72.5 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
45 

46 
44 

48 
39 

46 
39 

47 
38 

45 
39 

43 
42 

48 
39 

47 
38 

47 
39 

46 
37 

45 
36 

47 
34 

44 
35 

45 
36 

45 
36 

44 
42 

45 
42 

47 
45 

48 
46 

49 
41 

44 
38 

45 
36 

44 
40 

47 
41 

47 
39 

51 
40 

48 
43 

47 
45 

48 
44 

52 
41 

46.5 
40.0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
51 

53 
51 

53 
51 

52 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
49 

50 
48 

49 
47 

48 
46 

48 
46 

48 
46 

49 
46 

48 
46 

49 
46 

49 
46 

48 
46 

48 
47 

48 
47 

49 
47 

49 
48 

48 
46 

47 
44 

45 
43 

45 
42 

45 
43 

47 
44 

47 
44 

48 
45 

48 
45 

48 
45 

48.8 
45.5 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
49 

50 
50 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 

47 

47 
46 

46 
46 

46 
45 

45 
45 

45 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

46 
46 

47.5 
47.2 

BRAWLEY  2  SW 


-  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.      READINGS  AT  9:00  A.   M.    ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A  M 


DAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION   1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      NO   IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH. 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


Sm  Bslarenc*  Notoe  Following  SUkw  lad«t 
-  24  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Day  Ol  Month 


siauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

15 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

OUTTONS  LANDIN6 

EVAP 

• 

.04 

.07 

ft 

ft 

.11 

,03 

•  04 

.04 

.01 

ft 

•  19 

.02 

.10 

MIND 

113 

43 

ft 

ft 

75 

64 

23 

23 

52 

ft 

• 

90 

45 

55 

MAX 

95 

56 

95 

56 

58 

55 

50 

53 

50 

52 

MIN 

- 

36 

35 

- 

- 

33 

38 

37 

36 

34 

- 

32 

32 

32 

FERNDALE  2  NM 

EVAP 

.02 

.03 

.02 

•  02 

.02 

•  01 

•  02 

.01 

.03 

.03 

.02 

.06 

.01 

,03 

WIND 

25 

95 

43 

28 

46 

68 

93 

31 

64 

25 

43 

44 

68 

32 

50 

MAX 

ST 

96 

55 

92 

51 

50 

53 

92 

53 

52 

50 

56 

55 

51 

51 

MIN 

«2 

49 

39 

38 

38 

41 

45 

39 

39 

38 

37 

40 

43 

37 

37 

KNIGMTS  VALLEY 

.03 
• 

.00 

.06 

•  00 

•  05 

ft 

ft 

•  02 

.00 

.04 

.04 

•  00 

.02 

.00 

,00 

MIND 

23 

2 1 

22 

16 

7 

20 

13 

6 

21 

16 

14 

17 

29 

16 

MAX 

68 

65 

66 

65 

64 

69 

68 

64 

62 

62 

60 

55 

49 

64 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

BERRVESSA  LAKE  <B) 

.03 

.04 

•  03 

•  05 

.05 

•  03 

.03 

.02 

•  00 

.04 

•  05 

.03 

.03 

.04 

MIND 

4S 

94 

61 

48 

49 

19 

91 

35 

36 

51 

112 

36 

42 

51 

88 

MAX 

sa 

97 

96 

99 

53 

59 

53 

55 

59 

54 

91 

48 

52 

50 

52 

MIN 

♦3 

42 

40 

37 

37 

39 

43 

39 

37 

36 

35 

35 

34 

32 

34 

CHKO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

• 

.03 

ft 

ft 

ft 

.13 

.02 

.05 

.03 

ft 

ft 

•  07 

.08 

.04 

tt 

37 

ft 

• 

ft 

87 

25 

26 

59 

42 

ft 

ft 

56 

37 

31 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.01 

.00 

.11 

.03 

•  19 

.02 

.02 

.04 

.04 

.04 

.13 

.04 

.04 

.02 

.U 

MIND 

23 

67 

123 

31 

129 

48 

BO 

91 

48 

83 

145 

24 

25 

64 

130 

MAX 

90 

44 

57 

54 

56 

92 

»6 

56 

56 

92 

9* 

47 

54 

50 

54 

MIN 

*2 

41 

39 

39 

37 

38 

44 

39 

38 

39 

38 

35 

35 

36 

37 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.06 

•  03 

•  09 

'11 

.03 

.03 

.03 

.00 

.04 

.02 

.04 

,00 

.08 

MIND 

15 

46 

54 

23 

37 

37 

90 

33 

42 

55 

46 

19 

40 

59 

53 

LAKESHORE 

EVAP 

.08 

.03 

.03 

•  03 

•  02 

.07 

.03 

•  04 

.00 

.02 

.03 

.04 

•  02 

.04 

.04 

MIND 

20 

11 

8 

16 

20 

7 

6 

19 

28 

17 

17 

11 

17 

13 

22 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.0* 

.03 

.09 

•  04 

•  09 

•  06 

.02 

•  05 

.04 

.01 

.10 

.02 

.05 

.01 

.10 

5 

18 

25 

16 

23 

4 

22 

S 

12 

20 

48 

15 

14 

18 

45 

MAX 

60 

96 

56 

94 

96 

56 

51 

60 

55 

51 

52 

48 

53 

51 

53 

MIN 

«1 

41 

36 

39 

34 

34 

41 

38 

36 

35 

» 

33 

33 

33 

PLACERVILLE  IF6 

EVAP 

* 

•  08 

.08 

ft 

ft 

•  24 

•  01 

•  08 

.05 

.02 

ft 

ft 

.11 

.04 

.05 

MIND 

ft 

33 

59 

ft 

ft 

104 

17 

61 

20 

34 

ft 

49 

21 

36 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.0« 

.01 

.10 

.08 

•  12 

•  07 

•  00 

•  07 

.06 

.04 

.00 

.07 

.05 

.00 

•  08 

MIND 

28 

18 

74 

58 

88 

38 

25 

55 

40 

44 

63 

57 

40 

32 

81 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

ft 

.09 

.01 

ft 

ft 

•  39 

•  02 

•  10 

•  06 

.01 

.10 

ft 

.10 

.03 

•  11 

ft 

100 

20 

ft 

ft 

143 

9 

67 

24 

21 

61 

ft 

65 

15 

98 

MHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

ft 

.02 

.03 

ft 

ft 

•  03 

.00 

.03 

.01 

• 

ft 

.06 

.02 

•  02 

WIND 

9 

8 

5 

ft 

ft 

20 

17 

B 

17 

ft 

ft 

25 

12 

25 

DRAINAGE  0* 

BURLINGAME 

EVAP 

.00 

•  03 

.08 

•  06 

•  05 

ft 

ft 

•  06 

.05 

•  03 

.05 

.03 

,02 

.01 

•  02 

MIND 

0 

20 

10 

10 

ft 

10 

30 

10 

• 

26 

12 

11 

11 

• 

98 

63 

63 

60 

99 

98 

61 

99 

96 

52 

52 

49 

49 

52 

53 

M|N 

38 

44 

44 

40 

48 

41 

41 

41 

41 

40 

37 

36 

37 

38 

37 

MArTMTFMTn  HAM 

EVAP 

.07 

•  06 

.08 

.06 

•  06 

•  09 

.06 

•  05 

.07 

•  05 

" 

•  03 

.09 

•  06 

NEWARK  (F) 

EVAP 

ft 

•  04 

.09 

ft 

ft 

•  14 

.03 

•  02 

.07 

•  08 

ft 

ft 

•  21 

.04 

•  05 

WIND 

* 

13 

93 

ft 

ft 

61 

60 

39 

34 

22 

ft 

ft 

97 

40 

OS 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.03 

.01 

.00 

•  09 

•  05 

•  04 

.02 

•  02 

.04 

•  07 

.10 

.04 

•  02 

.03 

.09 

CAMP  PARDEE  (D) 

EVAP 

.01 

.00 

.02 

•  01 

•  03 

•  01 

.01 

•  00 

•?i 

•  03 

.02 

.01 

•  03 

.03 

.03 

WIND 

1* 

19 

22 

16 

14 

18 

22 

16 

14 

14 

14 

14 

17 

25 

18 

PRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.03 

.04 

.00 

•  02 

•  03 

•  01 

.01 

.01 

.03 

.05 

,02 

.03 

.05 

.05 

.02 

12 

26 

48 

15 

91 

39 

21 

36 

24 

16 

27 

33 

17 

39 

51 

MAX 

»9 

92 

45 

47 

40 

34 

34 

43 

55 

58 

47 

49 

56 

91 

44 

MIN 

37 

39 

38 

37 

38 

42 

49 

48 

38 

37 

32 

33 

36 

35 

38 

KETTUEMAN  CITY  1  S5W  <E) 

EVAP 

.09 

.02 

.09 

•  00 

•  00 

•  00 

.  13 

.04 

.00 

.09 

.15 

.12 

.00 

.00 

.30 

WIND 

92 

49 

83 

47 

91 

36 

29 

54 

97 

43 

87 

69 

52 

67 

87 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

ft 

.03 

.04 

ft 

•  01 

•  04 

ft 

.01 

ft 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

ft 

MIND 

LCD  I 

evAp 

.00 

.03 

.d2 

•  04 

.09 

•  01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.03 

.11 

.05 

WIND 

39 

94 

56 

99 

60 

62 

83 

40 

31 

80 

39 

22 

24 

96 

57 

liAMnctffl  1  C     TCI  Akin 

MAPIUCVlLLt  ISLAND 

.09 

ft 

.10 

ft 

.05 

ft 

.05 

ft 

.15 

ft 

ft 

.15 

ft 

.05 

ft 

WINC 

39 

1 10 

5C 

60 

90 

40 

50 

60 

90 

50 

50 

50 

30 

120 

69 

99 

99 

93 

94 

90 

99 

54 

55 

93 

52 

50 

50 

51 

52 

92 

MIN 

32 

31 

33 

39 

32 

33 

31 

33 

32 

30 

31 

32 

32 

26 

31 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (O 

EVAP 

.00 

.00 

.02 

•  01 

•  02 

•  03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.05 

MIND 

32 

34 

190 

96 

74 

192 

83 

38 

102 

19 

60 

43 

16 

81 

129 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.01 

•  02 

ft 

•  04 

•  04 

.03 

.07 

.04 

.04 

ft 

ft 

.15 

.05 

•  08 

WIND 

10 

34 

68 

16 

31 

17 

2 

65 

MAX 

90 

49 

94 

44 

56 

93 

47 

56 

91 

53 

* 

■ 

52 

50 

52 

MIN 

39 

42 

36 

36 

39 

31 

36 

37 

31 

34 

30 

36 

36 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE (G) 

EVAP 

.It 

08 

•  If 

07 

•  04 

•  03 

.03 
.03 

.03 

.03 

.06 

.04 

.05 

.05 

•  10 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.04 

.02 

•  06 

•  07 

•  09 

.05 

•  05 

.05 

.05 

.05 

,08 

.08 

.09 

.07 

.08 

MIND 

90 

65 

100 

58 

51 

47 

69 

88 

65 

84 

112 

61 

65 

79 

103 

MAX 

5] 

52 

65 

52 

55 

50 

50 

95 

53 

52 

53 

51 

52 

51 

54 

MIN 

40 

40 

36 

35 

36 

36 

36 

38 

36 

36 

35 

35 

36 

35 

36 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.00 

.00 

•  00 

•  00 

.00 

•  00 

•  00 

.03 

.03 

.04 

.04 

.04 

,00 

.04 

.04 

MIND 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

39 

20 

10 

0 

20 

10 

10 

0 

30 

10 

MAX 

47 

49 

49 

50 

52 

50 

47 

47 

52 

52 

MIN 

38 

44 

38 

39 

39 

37 

37 

37 

39 

38 

16 

17 



18 

19 

21 
21 

22 

23 

24 

1 

25  I 

j 

26  1 

1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

o  o  > 
H  < 

.05 

.OC 

ft 

ft 

.13 

.13 

III 

.03 

.03 

,09 

.02 

,04 

,02 

,03 

1,20 

30 

25 

ft 

ft 

380 

148 

71 

20 

• 

• 

126 

18 

33 

39 

33 

1616 

54 

49 

55 

47 

49 

48 

61 

55 

55 

55 

58 

53.6 

33 

34 

44 

41 

40 

33 

33 

39 

44 

44 

46 

39 

37.0 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.09 

.00 

,01 

,01 

,03 

,03 

,01 

,02 

,03 

,02 

,02 

.70B 

53 

58 

61 

105 

90 

75 

73 

96 

140 

79 

48 

33 

20 

41 

42 

47 

1736 

57 

55 

50 

55 

57 

49 

42 

42 

50 

56 

56 

60 

56 

57 

55 

55 

53.1 

44 

44 

41 

41 

45 

39 

35 

35 

40 

48 

41 

42 

41 

48 

40 

48 

41.0 

.10   ,00  ,00 

11     20  51 


,08  - 
61 


65     35     29     13  48 


.05  ,09 

22 


64     60     61      68      67     60      57      58      62      51  72 


25      26      23  18 


,05  ,04  ,02  .00  .00  .10  .10 

39  39  97  77  176  125  107 

55  50  60  50  50  52  45 

36  37  42  42  49  41  36 


,02  .03  .04  .03 
69     23     40  36 


,04  .04 

23  28 


,02  .03 

37  37 


.03  - 

54  51 


-     .02  .04  .08 

641   U3   103     48  11 


.03  .01  .04  .00  .00  .00  ,05 

65  163  171  182  178  153  96 

49  50  53  50  52  46  49 

44  42  42  46  39  38  37 

,00  .02  .00  .08  .00  ,00  ,04 

46  137  141  185  204  160  106 


,03  ,02  ,08 
37     45  59 


,06  ,03 

36  26 


,00  ,00  ,02 

29     31  22 


,01   .02  .04  .02  - 

33     22     40     88  100 


.03  .02  .00  .01   .04  ,04  ,04  ,01   ,00  ,01 


23     24  13 


.06  .02  ,00 

17  20  54 

55  51  50 

33  34  43 

.04  .03  • 

20  11  ft 


.04  .02  .01  ,01 


61     47     32  22 


50  55  53  46  50  47 
42      48     41      36      34  33 


08  .03 

10  9 


52     62     60     60     54  61 


37     38  42 


253   100  50 


.07   ,00  ,07  .00     -     .20  ,08  ,00 

43      13     95     64    140      86     60  23 


,02  .00 
5  16 


•07  ^02  • 
27     15  • 


•02  •OO  - 
12     IS  • 


-     .10  .00  .00 

226     27     56  12 


-     .00  .00  ,00 

114     27     28  10 


,01  ,03 

154  22 


,01 

27 


,01  .03 

7  26 


,00  ,00 

2  3 


.01 

15 


63      65  64 


40     45     46     49     50  43 


,04  ,00 

25  23 

51  51 

40  38 


,01   .01  .05  .02  .03  ft 

10      9  21  10  19  10 

54     54  59  59  57  54 

45     46  42  44  49  44 


04  - 

24  7 


.05  .00 
21  1} 


,16     -      -  ,04 

206   124     81  48 


,91B 

7968 


70     65     62     72  63,4 


1.11 
1810 


50  46  49  52  60  59  58  52  62  53,2 
33     39     39     40     43     43     45     46     46  39,4 


,04    ,01  .04 


00  ,01   ,06  ,04  ,01  ,04 

66      68      36     20      31  47 


,13  ,04  ,03  ,05  ,05 

116     22     32     32  35 


.868 

1469 


01   .01   .05  1.20 


2479 
51,9 


40     45      44     41  39,7 


.878 

700 

1 .216 

685 
53.8 


46     44      3  7.8 


.00  .04 

33  28 


1,448 

1654 


1.49B 

1230 


.378 
406 


.838 
438 
66,8 


49     47  42,6 


,05  .05  .02  .01  .03  .00  .00  ,03  ,06  .07  .04  .03  .05  .04  .03  .07  1,46B 


1.418 

1221 


.03 

.01 

.03 

.05 

,02 

,07 

,00 

.06 

,03 

.03 

,04 

,03 

.03 

,03 

,03 

1.  178 

.03i 

.00 

.01 

.01 

,06 

,06 

,04 

.01 

.03 

,03 

.03 

,03 

,02 

,02 

,01 

,01 

.66 

18 

17 

27 

30 

49 

64 

52 

19 

13 

16 

14 

22 

9 

18 

16 

11 

652 

.06 

.06 

.03 

,07 

,11 

,15 

,06 

.05 

.06 

.07 

.08 

.01 

,06 

,04 

,01 

,01 

1.33 

72 

26 

32 

49 

87 

177 

127 

72 

37 

43 

44 

56 

62 

38 

21 

13 

1397 

55 

55 

55 

57 

60 

58 

50 

49 

56 

57 

56 

50 

68 

58 

46 

49 

50.7 

36 

36 

39 

45 

43 

40 

39 

38 

37 

37 

40 

38 

38 

39 

43 

42 

38.9 

.00 

.12 

.00 

,00 

.15 

,16 

.14 

.07 

,10 

,11 

.00 

.15 

,08 

.02 

,00 

.01 

2.14 

45; 

37 

86 

49 

103 

278 

157 

92 

38 

54 

58 

65 

32 

50 

42 

36 

2084 

.19 

ft 

,02 

.02 

.21 

,14 

.04 

.04 

.03 

.01 

.02 

.03 

.00 

,01 

1.048 

ft 

24 

55 

• 

156 

76 

28 

ft 

12 

3 

3 

5 

6 

6 

3 

.osi 

.05 

.08 

.15} 

.07 

.02 

.02 

.05| 

.041 

.03 

.041 

,00 

.00 

.04 

,03 

1.27 

28| 

•It 

99 

146 

2491 

175 

116] 

37 

59| 

26j 

54 

43 

25 

28 

32 

9 

2028 

.101 

ft 

.11 

ft 

.oJ 

.00 

.001 

.07 

.081 

.07' 

.05! 

• 

.06 

.00 

.00 

1.17 

25 

7S 

86 

90 

lid, 

210 

50l 

30 

20! 

70| 

50' 

30 

30 

20 

30 

20 

1835 

52 

52 

52 

55 

53 

55 

52' 

53 

52' 

51I 

59! 

57I 

541 

57 

53 

59 

53.6 

31 

33 

33 

35 

27 

29 

26 

36 

37 

39 

36 

35 

34 

39 

46 

49 

33.6 

.02 

.03 

.02 

.02 

ft 

.06 

.12 

.02 

,04 

.09 

.00 

.03 

,00 

.02 

.03 

.02 

.83 

109! 

29 

136 

132 

305 

398 

268 

110 

36 

101 

49 

92 

40 

22 

38 

18 

2988 

.091 

.06 

.04 

ft 

.15 

.16 

.02 

.  10 

,06 

,09 

.05 

,07 

,06 

.01 

• 

.10 

1,63B 

42 

92 

S3 

52 

58 

58 

50 

50 

56 

64 

56 

60 

58 

46 

55 

63,0 

il 

41 

41 

46 

41 

40 

39 

42 

42 

42 

40 

39 

43 

43 

38,1 

.04 

.00 

.00 

,00 

,00 

,02 

,06 

,04 

,04 

.04 

.03 

1,508 

.07 

.07 

.07 

,09 

.07 

.20 

,06 

.03 

,06 

.06 

.06 

.07 

.07 

.02 

.03 

.03 

1.95 

69 

53 

96 

106 

92 

231 

112 

100 

42 

50 

44 

43 

46 

44 

31 

36 

227B 

931 

93 

96 

59 

57 

59 

52 

51 

67 

59 

65 

61 

56 

47 

54 

51 

54.1 

36 

36 

49 

46 

47 

41 

39 

38 

39 

40 

40 

41 

40 

40 

44 

42 

38.7 

.04 

ft 

ft 

,07 

,09 

,01 

.04 

,03 

.04 

.03 

.03 

.00 

,03 

.03 

.00 

.70 

ft 

ft 

170 

40 

10 

10 

0 

20 

0 

10 

0 

5 

0 

414 

90' 

56 

49 

51 

65 

55 

58 

58 

49 

65 

56 

60 

52.1 

38 

1 

1 

42 

40 

i 

39 

44 

1 

41 

39 

43 

45 

46 

47 

46 

40,7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Continued 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Station 


Day  Of  Month 


3  K  tj* 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2  < 

EVAP 

.01 

,04 

.00 

.05 

.15 

.06 

.04 

,06 

.06 

.14 

,16 

•  06 

.03 

.12 

.15 

.08 

.04 

.07 

.09 

.03 

.19 

ft 

.09 

.00 

,04 

.06 

,05 

ft 

.02 

.02 

.04 

1.95 

WIND 

37 

112 

57 

50 

30 

53 

140 

70 

49 

102 

88 

25 

41 

102 

62 

36 

58 

114 

78 

166 

151 

132 

63 

48 

34 

56 

37 

26 

36 

32 

26 

2111 

EVAP 

.06 

.11 

■  10 

.08 

.17 

.10 

.08 

,08 

.21 

.16 

,02 

•  05 

.34 

.06 

.08 

.04 

•  07 

ft 

• 

.09 

•?s 

" 

■ 

.31 

,01 

.04 

,15 

,08 

.11 

.11 

.14 

3.13B 

WIND 

9 

43 

3 

31 

34 

32 

19 

21 

54 

35 

36 

36 

35 

12 

23 

34 

19 

26 

20 

22 

18 

27 

36 

26 

25 

21 

30 

38 

14 

42 

20 

843 

MAX 

62 

6i 

60 

60 

58 

52 

56 

55 

52 

45 

43 

41 

51 

50 

47 

45 

52 

47 

43 

47 

50 

51 

56 

45 

39 

41 

51 

54 

57 

58 

57 

51.3 

MIN 

37 

36 

45 

36 

36 

34 

32 

32 

33 

31 

32 

33 

34 

32 

32 

35 

33 

35 

40 

37 

36 

36 

35 

35 

34 

36 

37 

37 

37 

38 

38 

35,4 

EVAP 

.15 

.09 

•  15 

.13 

.11 

.12 

.15 

.22 

.10 

.10 

•  11 

•  10 

•  10 

•  10 

.13 

.10 

•  09 

•  06 

•  04 

.02 

.10 

,  08 

•  03 

•  09 

,07 

.05 

,07 

,08 

.06 

.07 

.12 

2,99 

WIND 

56 

39 

70 

65 

50 

48 

166 

99 

S3 

64 

65 

52 

61 

74 

85 

58 

53 

97 

89 

62 

85 

54 

40 

73 

49 

56 

50 

50 

37 

41 

51 

1992 

MAX 

62 

il 

60 

58 

56 

57 

56 

60 

58 

56 

56 

54 

56 

55 

55 

55 

57 

53 

54 

64 

54 

56 

53 

55 

57 

58 

57 

61 

62 

62 

63 

57,5 

MIN 

43 

43 

37 

38 

38 

38 

" 

39 

38 

39 

41 

38 

38 

37 

37 

36 

37 

38 

38 

40 

41 

45 

37 

37 

37 

41 

40 

41 

43 

43 

40 

39,2 

EVAP 

.16 

•  11 

.10 

» 

.41 

.07 

.22 

.  14 

ft 

.37 

•  16 

.10 

•  08 

.06 

•  10 

,08 

•  13 

,09 

,28 

,10 

.08 

.09 

.09 

3,43 

WIND 

2* 

25 

41 

* 

* 

124 

48 

53 

50 

ft 

ft 

109 

47 

81 

'so 

•i^ 

'It 

98 

41 

71 

114 

87 

41 

• 

• 

119 

55 

37 

47 

41 

1522 

MAX 

6S 

67 

65 

63 

62 

62 

59 

61 

60 

58 

59 

60 

60 

60 

60 

63 

55 

58 

59 

61 

66 

66 

65 

66 

61,6 

MIN 

<tl 

42 

39 

34 

35 

40 

35 

35 

* 

35 

35 

34 

35 

36 

39 

48 

41 

41 

44 

42 

38 

36 

42 

42 

47 

43 

39,2 

EVAP 

.03 

.13 

.22 

.18 

•IS 

'il 

.16 

.10 

.14 

.12 

.09 

.13 

.12 

•  13 

.11 

.14 

•  10 

.07 

.11 

.12 

.05 

.07 

•  07 

.09 

.10 

,04 

,13 

.06 

.07 

.08 

3,51B 

WIND 

28 

17 

77 

47 

57 

58 

27 

35 

32 

27 

31 

36 

28 

29 

51 

37 

23 

33 

20 

16 

73 

65 

42 

29 

28 

23 

14 

32 

18 

16 

25 

1074 

EVAP 

.IS 

.15 

.20 

.  15 

.25 

.25 

.20 

.  16 

.13 

•  15 

•  14 

,08 

•  13 

•  09 

•  14 

.08 

•  06 

.03 

.05 

.02 

.05 

,08 

.07 

•  09 

.06 

.12 

,07 

,12 

.08 

.25 

.22 

3,82 

W I ND 

75 

97 

IZO 

74 

138 

103 

102 

117 

60 

102 

100 

53 

67 

66 

93 

64 

57 

32 

52 

48 

80 

63 

67 

73 

41 

124 

22 

75 

41 

122 

123 

2451 

MAX 

63 

61 

62 

62 

59 

60 

61 

63 

61 

58 

63 

57 

57 

55 

61 

59 

62 

57 

57 

60 

58 

55 

56 

60 

60 

62 

64 

65 

64 

65 

67 

60,5 

MIN 

38 

47 

41 

37 

41 

38 

44 

44 

37 

40 

43 

37 

36 

40 

40 

36 

36 

46 

37 

50 

45 

45 

38 

36 

39 

40 

41 

44 

44 

47 

44 

41,0 

EVAP 

.01 

.30 

.49 

.15 

.27 

.14 

.15 

.30 

.15 

.03 

.30 

.14 

.10 

.18 

,28 

.13 

.18 

.15 

.12 

.07 

.36 

.39 

.15 

•20  ,11 

,05 

,09 

,15 

.15 

.15 

.12 

5,52 

WIND 

20 

91 

181 

13 

126 

24 

26 

134 

27 

26 

110 

78 

6 

9 

94 

22 

21 

25 

35 

29 

205 

202 

63 

54 

13 

9 

22 

24 

16 

19 

16 

1740 

MAX 

75 

66 

66 

67 

66 

MIN 

44 

43 

42 

43 

43 

EVAP 

.06 

.07 

.13 

.11 

.15 

.11 

.10 

,04 

.12 

,06 

.06 

.09 

.10 

.08 

.09 

.06 

.07 

,08 

.04 

.05 

.07 

.08 

.10 

,14 

.11 

,09 

,05 

.12 

.10 

.08 

.11 

2,72 

WIND 

5 

0 

34 

25 

16 

16 

1 

9 
61 

6l 

3 

14 

10 

5 

13 

11 

11 

0 

5 

5 

7 

9 

19 

33 

36 

11 

10 

6 

16 

7 

6 

14 

364 

MAX 

76 

65 

65 

65 

64 

61 

60 

55 

61 

62 

62 

51 

63 

63 

66 

70 

70 

66 

65 

65 

65 

65 

68 

71 

72 

72 

72 

65.0 

MIN 

40 

41 

42 

41 

41 

40 

41 

39 

38 

38 

40 

41 

39 

40 

38 

40 

41 

42 

43 

47 

46 

44 

41 

41 

41 

41 

44 

45 

46 

46 

41.6 

TRACY  PUMPINO  PLANT  (A) 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (A) 

CACHUMA  DAM   (C ) 

CHULA  VISTA 

RIVERSIDE  EXP  5TA  <C) 
TWITCHELL  0AM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEATH  VALLEY 


INOIO  U  S  DATE  GARDEN 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C>  PAN    IS  OF   COPPER,    AND   PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(0)  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE, 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Prevailing 

Percent  ol 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

lastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

1^ 

0(/l 

o  a. 
^' 

10,00  AM 
PST 

Q. 

O  l/t 

o  a 

Z 
a 

1- 

o  in 
o  Q. 

o 

H 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2,00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

12 

7 

5.6 

18++ 

17 

20+ 

80 

73 

56 

76 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

BISHOP  WB  AIRPORT 

44 

29 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

56 

0 

3 

8 

1 

3 

2 

17 

BURBANK  WB  AIRPORT 

36 

7 

6.6 

26++ 

36 

6 

57 

41 

35 

52 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

4 

EUREKA  WB  CITY 

7.3 

33 

19+ 

3 

5 

3 

5 

4 

•1 

21 

45 

FRESNO  WB  AIRPORT 

12 

6 

5.2 

29 

NW 

21 

89 

62 

62 

85 

10 

5 

' 

0 

0 

0 

17 

54 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

6 

5.5 

37++ 

17 

21 

63 

47 

42 

64 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

- 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

31 

7 

8.6 

44Ji 

W 

22 

58 

45 

54 

59 

0 

1 

1 

' 

0 

0 

4 

- 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

NEf 

6.8 

36 

Nf 

14 

48 

30 

31 

44 

1 

2 

0 

2 

0 

0 

5 

85 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

82 

76 

3 

8 

2 

3 

0 

1 

17 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

16 

5 

7.4 

46++ 

16 

20 

83 

80 

73 

63 

1 

6 

5 

1 

0 

14 

- 

POINT  ARGUELLO  WB 

23++ 

29 

21+ 

4 

3 

3 

0 

0 

11 

- 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

15 

•  8 

10.0 

56 

SE 

20 

83 

77 

64 

80 

7 

6 

1 

1 

0 

17 

43 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

33 

9 

6.6 

32 

SE 

20 

97 

93 

76 

92 

3 

6 

3 

0 

1 

14. 

45 

SACRAMENTO  WB  CITY 

5 

4 

2 

0 

1 

13 

SANDBERG  WB 

14.4 

40++ 

17 

21+ 

52 

1 

3 

2 

0 

0 

7 

! 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

07 

6 

5.6 

27 

S 

22 

66 

50 

53 

69 

2 

5 

1 

0 

0 

9 

80 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

27 

7 

8. 1 

59 

SSE 

20 

66 

78 

67 

80 

6 

5 

5 

0 

1 

16 

SAN  FRANCISCO  FED.   OFFICE  BLDG. 

NWt 

32 

6.4 

32 

St 

20 

3 

5 

4 

1 

0 

14 

67 

SAN  JOSE 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

32 

6 

8.4 

24++ 

02 

2 

83 

57 

52 

77 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

14 

12 

7.1 

40++ 

16 

20 

90 

89 

66 

85 

e 

6 

3 

0 

1 

0 

16 

- 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
%     PEAK  GUST 

,f     TO  6  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  196* 


Day  of  montli 


10    11     12    13    14    15     IB    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
COVELO 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

TULELAKE 

YREKA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
COLFAX 
DE  SABLA 
JESS  VALLEY 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOML 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

PLACERVILLE 

QUINCY  RANGER  STATION 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SODA  SPRINGS  1  E 

STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  0) 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  !  SSE 
FORT  BIDNELL 
MEYERS  *  SW 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 


MOUNT  HAMILTON 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


i.a  1.0 

1|  T 


1.9! 

1 


l.T  0.2; 
T  2 


4.S' 

1 


10.;  US  O.Jj    T  I  l.Oj 


I  3.81 
1 


3. 01  2.0 


T  O.S 

2  1 


2.9 

2T  26 


T 
0.31 


1.0 

T 


1.0 

11 


4|      «{      ^  6 
T 


0.9 

1 


T  7.0 

«0,  «T 


0.31  2.9 
32     33     33  32 


1.1' 
t 

1.6  1 


2.9 

2 


3.9! 


I.li  6. a   7.8    7.016,913.3   6.1    O.S  I 
^      «     10     23     23     <>1     57     60     60     98  56' 
.9{  1.3  3.6  5.6  6.3  7.610,110.210.210.110.01 


1.9  6. 

0.9{  0.9  6.0 


3.0        il9. 0119.0  2.0:  0,9 

101       7     22l     36i     37     33  28 


3.01 
7  7 


;  6.0 

2|  ei 


6.0 

6i  2 


T      T  6| 


6.01 

66    66{    68  66 


3.71 
39  33 


O.T 


30     2«    29     29  29 


3 

I  .2 


T  4.0 

2.9!  6.0 
8  11 

3.0|  6.0 
3  9 


6.91  1.7 
2 


1.9i  0.9|19.9  t.f  2.5!  l.Oj 
7      a    24    28    28     26  22 


|12.0  2.0 

1    12  I4i  IS| 

I  I  ! 

1  8.9  4,0  4.0 

61     14  16  16 


1.0' 
16 


8.0  1.9120. 012.0  2.0  0.9  T 


9.0  0.313.017 


9.0! 

381 


8.  010.  012.  0^8.  0)48.  0^6.  0^1 8.0' 
92|  60 


90  47 

9.9I  9.9| 

25  24 

18  18 


44  42|  40 
9.7  9.9  9,3 


11 


37|  49 
1.0 


6,0 

13  10; 


52:     481  46! 

id  8 


11 

40 

^  3 


40 


122   146  156 


4.915.0 

T 


0.91  l.Ol 


0.3 

36 

31 

30 

3.0 

6.0 

T 

156 

158 

190 

T 

0.1 

11 

7 

6 

.9 

.6 

,4 

26 


29 


8.o{  9.0I  1.0!  T 


9.qi2.0  3.01 


1.2 

26 


IT.qii.o 

171  28 


231  21 


4.4|l9.«20.616.^2i.440.6l2.7  0.3; 


37I    40!    521  71 


0.31  3.0 
1 


S.012 
10 


2.932.037.010.9  1.0 

50    73     94]    92  84 


99I  123  119  llOl  109 
28 


|25.0'12,0  1.5  T 
28     391    35;  31 


12.012 
16 


019.0^7 
20 

010 


11.5 
11 


0  2.0 
24  23 


3.0  0.6 

10  10 


142  136 

*  31 


I  T 
10,  10 


T  I  T 
3e|  36 


0.3 
24  24 


1.0 

13CM  126 


7 
18 

95|  92 


6  9 
18  18 


16  19 

I 

2.9 


2.6 

90  90 


T 

23 

T 
120 

T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1964 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

1 

T 

CALAVERAS  BIO  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2 

T 

4.0 
4 

12.0 
16 

7.0 

IS 

24.0 
36 

16.0 

90 

T 

46 

42 

36 

33 

32 

29 

27 

26 

ORANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

7 

7 

e 

t 

e 

6 

6 

< 

6 

9 

« 

4 

O.S 

: 

5 

4 

4 

T 

4 

'•I 

s.olia.o 

12  32 

10.0 
42 

40 

36 

34 

34 

33 

33 

32 

31 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

! 

o.a 

1 

T 

T 

0.3 

T 

3.0 

3 

T 
T 

4.0jl4.0 

4I  16 

9.0 

22 

T 

15 

13 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

n 

T 

13 

19 

13 

13 

13 

T 
13 

j 

13  13 

13 

13 

13 

2.0' 
1«  U 

14 

T 

14 

5.0 

19 

1.0 

20 

19 

6.022.0 

25i  46 

7.0 

48 

43 

41 

39 

38 

36 

39 

34 

33 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

1 

"1 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 
i 

! 
i 

_ 

SONORA  R.S. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 

1 

1,0 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

j 

! 

o.s; 

4,5 
4 

3 

T 

3 

5,026.0 

7  31 

6.0 

32 

29 

22 

19 

U 

16 

19 

13 

12 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

T  J 

i 

3,0 

2 

1.0 

2 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.a 
1 

3.! 

3 

3.0 

6 

28,0 

30 

8,0 

29 

19 

14 

12 

11 

10 

9 

8 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

O.S 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

7.0 

7 

19.012.0 

22|  30 

T 

26 

22 

19 

IB 

17 

14 

14 

CUYAHAC* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 

1 

1 

2.3 

2 

0.3 

3 

2 

2 

1 

1 

lOYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

i 

-2 

T 
T 

12.0 
12 

9.0 

14 

10 

B 

2 

2 

1 

1 

1 

MT  BALOY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

16.0 

- 

MOUNT  KILSON  FC  339  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

6 

6 

9 

9 

4 

2 

1 

1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

0.9 

7.9 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

I  ' 

0.2 

T 

1.3 

1.2 

2 

2 

T 

T 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

BISHOP  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

T 

1 

0.6 

4.4 

3 

4 

2 

1 

1 

T 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■ 

3 

- 

HAImEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

LLANO  SHAMNEE  HILL  RCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

2 

SQUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

2.0 

2 

13.0 

1.2 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

6 

9 

4 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1 

S.O 

9 

8 

8 

6 

6 

6 

4 

3 

2 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 

3 

1.0 

3 

2 

1.0 

3 

1.0 

3 

2 

2 

T 

2 

2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

< 

U 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN, 

LATT 

TEMP. 

i  PRECIP. 

|^£CIAL 

ACTON  ESCONDEOO  FC26ieE 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

J  C  FAS SOLD 

SAN  BERDINO 

SS 

FRANK  EBERT 

AOIN  RANGER  STATION 

MODOC 

419: 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

FRANK   J  CU2Z1LL0 

AUOERPOINT 

0088;  HUMBOLDT 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CS  OAT  MT  FC  146 

0115 

LOS  ANGELES 

2367 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

1735 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

OlA* 

LOS  ANGELES 

11Z7 

RuBIO  CANON  L+W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

MODOC 

436! 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMeOY 

0176 

SAN  BERDINO 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

020U 

TULARE 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

17 

122  26 

18i; 

BP 

8P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCM  FieftEBOARP  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

28 

10/ 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTrOCH  PUMPING   PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

60 

U    S   BUR  RECLAMATION 

ANZA 

02351  RIVERSIDE 

33 

33  33 

3915; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

30 

34  52 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEf 

02'>'i 

SAN  BERDINO 

19 

34  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE    VALLEY  RANCHQS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROrO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

800 

MRS   R 1 TA   ANN   61 LL |NG5 

ARROYO  SECO  RS  FC   508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASM  MOUNTAIN 

TULAPE 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

34C 

71 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAO 

0372 

18 

38  25 

122  IS 

1735 

GLADYS   A  OUTRA 

ATWELL 

0374 

TULARE 

36  28 

lie  40 

CORPS  OF  ENGlNttRS 

AUBERRv 

0379 

FRESNO 

21 

37  05 

201C 

5P 

5P 

PETE  E  DUBOSE 

AUeURN 

PLACER 

38  54 

1297 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

3; 

33  21 

3 

Bt 

HARBOR  MASTER 

AVILA  BEACH 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

32 

MRS   MARSHALL   C   ELL  1 S 

A2USA  CITY  PARK  FC  I<.3 

LOS  ANGELES 

26 

34  oe 

610 

BA 

AZUSA  CITY  PARK 

BADGER 

0422 

TULARE 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0*25  MARIPOSA 

14i  37  40 

7  300 

US  NAT   PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

SAN  BERDINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

L  E  METHENY 

BAKER  9  NNM 

0437 

SAN  BERDINO 

6 

11  n 

life  07 

1045 

BA 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

BAKEPSFIELD  AIRPORT 

0442 

KERN 

10 

119  03 

495 

MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468  TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BARNESON  PARK 

ORANGE 

26 

117  51 

575 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

'.til 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

15 

117  01 

50  CALIF  WATER  CO 

BARTON  FLAT 

0534 

111  36  49 

lie  53 

37601 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

SNTA  BARBARA 

30 

1??  11 

5165 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8EALE  AFB 

YU8A 

39  07 

113; 

HIO 

U  S  AIR  FORCE 

BEaRTRap  meadow 

0596 

TULARE 

lie  52 

6800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

RIVERSIDE 

2613! 

SEAUMONT    ]«R 1G  D1 ST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

3045;  7A 

7A 

BEAUMONT    JRRJG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

RIVERSIDE 

116  >l 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

Tuolumne 

650C 

HETCH  hETCHY  wTR  sup 

BEL  AIR  FC  10 

0619'  LOS  ANGELES 

540 

MIKE   MC  NALLY 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

5P 

MRS   NELSON    I  SHAW 

BENTON   INSPECTION  STA. 

MONO 

37  51 

5461 

BuR.OF  plt. Quarantine 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

122  15 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRVESSA  LAKE 

0705 

lOA 

lOA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  T  S 

0715  SISKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

0731  LASSEN 

41  07 

MARK    P  HICKS 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINl Ty 

35 

1272 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

SAN  6ER0INO 

116  55 

5P 

i 

BEAR  LK  FIRE  CIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

6815 

KENNETH  V.  SIMPSON 

BIG  BEND  RANGER  STaTlON 

0747 

PLACER 

39  IS 

120  31 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

eiG  OALTON  OAK  FC223e-E 

075B 

LOS  ANGELES 

34  10 

1575 

GERALD  M  ThRASMER 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

10060 

DEPT  WATER  RESOURCES 

eiG  PINES   PARK   FC  830 

LOS  ANGELES 

34  23 

6862 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUft  STATE  PARK 

MONTEREY 

121  47 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

6IC  TUJUNGA  0AM  FCtfcD-E 

0798 

LOS  ANGELES 

lie  11 

2317 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 

0818 

LOS  ANGELES 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

0819 

INYO 

19 

37  15 

61  54 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNOW  COURSE 

0821 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  KB  AIRPORT 

0822 

INYO 

37  22 

118  22 

4106 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

INYO 

9390 

3P 

3P 

UNION   CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

0850 

SANTA  CLaRA 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MART  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

7200 

u  s  WEATHER  Bureau 

BLACKWELLS  CORNER 

0875 

KERN 

lOA 

DEAN  SAMS 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

M°D 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CBEEt   MTN  LO 

0900 

DEL  NORTE 

4808 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  RFOWOOO  CREEk 

0903 

HUMBOLDT 

975 

■rf  FRANK  SWOPE 

BLYThE 

0924 

RIVERSIDE 

114  36 

BA 

STATE   OIV   OF  FSTRY 

blythe  T  W 

0925 

RIVERSIDE 

390 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERSIDE 

390 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

5532 

HAROLD   M  PA6ST 

BONITA 

0968 

SAN  DIEGO 

105 

R  M  ALLEN 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOCINO 

123  22 

342 

STATE  DIV  OF  MWYS 

BORON 

0979 

KERN 

35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORftEGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

745 

CAL  DIV  6EACM  ♦  PK5 

BORREOO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  17 

629 

8A 

D!  GIORGIO  FRUI T 

BOULDER  CREEK 

locatelli  ranch 

SANTA  CRUZ 

VINCENT  U  LOCATELLI 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

32  40 

3350 

THE  BIG  JUG 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

29 

116  22 

3055 

L   A   WTR   ♦   PWR  OEPI 

B0W4AN  DAM 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

5347 

9P 

NEVADA   |RR IG  Dl ST 

BRADLEY 

1034;  MONTEREY 

24 

39  52 

540 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMB  Z  NW 

1046 

MENDOCINO 

39  41 

1480 

WILL lAM  C  JOHNSTON 

BRAWLET  2  Sw 

1048 

IMPERIAL 

6 

32  57 

115  33 

-100 

8A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

12 

41  34 

5759 

u  s  WEATHER  Bureau 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

345 

8A 

BREA  FIRE  DEPT 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

37  53 

325 

VERNON  R  CAKE6READ 

BRIDGEPORT 

1072 

MONO 

38  15 

6470 

5P 

BRUCE  L  30ELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

MONO 

38 

38  17 

119  17 

6550 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOSEVILLE  U  NNW 

1080 

HUMBOLDT 

2050 

BA 

MRS  ALBERT  fi  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

PLACER 

36 

39  16 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

23 

350 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

U  30 

BUTTE 

39  41 

3560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4  800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

r 

ERNEST  A  WtfERLING 

BUCKHORN 

II49 

SHASTA 

21 

40  52 

3771 

3P 

MRS   ANNA    M  OAVIDSON 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

PLUMAS 

e 

39  54 

1760 

P  G  +  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

39  54 

5200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

BUENA  VISTA 

IITOI  SAN  BENITO 

20 

1640 

: 

MRS  ORA  LEE  MARTIN 

BULLARDS  bar  PWH  HOUSE 

1 1  eo 

YUBA 

39  25 

I  800 

BA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BURBANK  fire  OEP  FC2268 

1192 

LOS  ANGELES 

ii 

34  11 

680 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

34  12 

724 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

CITY   OF  BUftLINGAME 

BURNEV 

1214 

SHASTA 

21 

40  5  3 

BA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  I  S 

1215 

TRINITY 

35 

40  48 

2150 

BA 

PAUL    F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

560 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

LASSEN 

23 

LASSEN    VOLCANIC   NATL  P 

eUTTONWlLLOw 

1244 

KERN 

10 

35  24 

268 

8A 

auENA  VISTA  w  S  DIST 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

JAMES    a  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

San  DIEGO 

33 

32  40 

5P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

BA 

BA 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

34  2  3 

4780 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

27 

38  17 

120  19 

4696 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

12S0 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

calaveRas  reservoir 

1281 

ALAMEDA 

37  29 

121  49 

805 

S  F  WATER  DEPT 

CALExiCO  2  NE 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  Dl ST 

CALIFORNIA  HOT   SPRGS  RS 

1  300 

TULARE 

35  53 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

17 

36  35 

122  35 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN   RANGER  STATION 

SI  SKI  YOU 

12 

41  16 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

SAN  DIEGO 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

16 

120  51 

658 

E   BAY   HUN  UlL  OIST 

CAMP  PIONEER   SKI  SHLTER 

SIERRA 

39  38 

120  34 

5565 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP   SAN   LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

fel5 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

39  27 

121  02 

2760 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1475 

21 

41  22 

121  03 

BA 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13 

Hii 

790 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I L 

148B 

KERN 

!n  It 

2010 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  55 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COUNTY  < 


OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CARIBOU  POWER  HOUSE 
CAHMEL  VALLEY 
catheys  vy  bull  run  RCt- 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 

MOUNTAIN  VIEW 
CEDARVILLE 

CENTERVILLE  POWER  nOUSt 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  D 

'  CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

i  chico  experiment  sta 
i  chiquito  creek 
i  chittenden  pass 

cholame  hatch  ranch 
!  chuchupate  ranger  STA 

CHULA  VISTfl 
I  CITRUS  HEIGHTS 

!  CLAREMONT  POMONA  COL 
i  CLARKSBURG 

j  claRks  valley  MUDO  RCH 

CLEAR  CREEK 
I  CLEARLAKE  HIGHLANDS 
1  CLOVERDALE   3  SSE 
I  CLOVERDALE    1  1  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 

COALINGA 

COALINGA  1  SE 

COALINGA  14  WNM 
COBB  2  NW 
COFFEE  CREEK  RS 
COhASSET  I  NNE 
COLBYS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 


CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRBIG  DISTRICT 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
j  CORONA  I 
CORRAL  I TOS 

COTTONWOOD  CREEK  I 
COVELO 
'  COVELO  EEL  RIVER  RS 

COVINA  TEMPLE  FC  193  ' 
1 j  COYOTE  CANYON  I 

1 1  coyote  wells  i 
'  crabtrfe  meadow 
crawford  ranch 
crescent  city  1  n 
crescent  ci ty  7  ene 
crescent  city  mntnc  sta 
crestline  lake  gregory 

,  crockett  i 

CRVSTiL  LAKE  FC  2B3C 
kcULVER  CITY 
.  I  CUHMINGS  j 
CUYAMA  ' 
,  CUYAMACA  I 
,  I  CUYAMA  RANCH  I 

I  CUYAMA  RANGER  STATION  ! 
'  DAGGETT  1  ENE  i 
I  DAGGETT  FAA  AIRPORT 

I I  DANA  2  SE 

DAVENPORT 
DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 


DESCANSO  RANC 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE  FOREBA' 
DONNER  MEMORIAL   ST  Pk 


PLUMAS 
MONTEREY 
MARIPOSA 
SONOMA 


BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

MADERA 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

FRESNO 
FRESNO 


NEVADA 
2490'  MENDOCINO 
2492|  TULARE 

LOS  ANGELES 


OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DOYLE  ;  2504)  LASSEN 

DOYLE  5  SSE  I  2506,  LASSEN 

DRY  CANYON  RESERVOIR  '  2516^  LOS  ANGELES 

DUDLEYS  2539  MARIPOSA 

0UNNIGAN  I  2568'  YOLO 

DUNN  SIDING  2570l  SAN  BERDINO 

DUNSMUIfi  RANGER  STATION  2572  SISKIYOU 

DUTTONS  LANDING  i  2580t NAPA 

EAGLE  MOUNTAIN  I  2 598  R ( VERS | D£ 


26<.0i  ( 
2653, 
i  27091  ■ 


EL  ( 


I  TAN  I 


EL  CENTRO  !  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
11  ELIZABETH  LAKE  CANYON 
I      FC   12S  B 
I  ELK  VALLEY 
I  I  ELLERY  LAKE 
I  ELLIOTT 

[|  EL  MODENA 
I  '  ELSINORE 
|l  ELSINORE  4  SSE 
ESCONDIOO 
•.  ,  ESCONDIDO  PARK  HILL 
'  ETIWANOA 

ETNA 
WEUREKA  WB  CITY 
'lEKCMEQUER  RESERVOIR 
I  I  EXETER  FAUVER  RANCH 


AIRFIELD 

AIRFIELD  POLICE  STA 

AIRMONT 

ALLBROOK 

EATHER  FALLS 

ERGUSON  RANCH 

ERNDALE  e  SSW 

erndale  2  nw 
idoletown  lynch  Ranch 
igueroa  mountain 

illmore  1  wnw 
ive  points  5  ssw 
leming  fish  +  game 
lorence  lake 
olsom  dam 

ONTANA  5  N 
QNTANA  KAI SER 

orest  glen 

orestmill  Ranger  STA 
ORKS  OF  SALMON 


!  2735| 
I  27491 
27561 
2760 

2775 
2805 
2812 
2862 

2895; 
:  2899, 
2910, 

I  29221 


LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUHBOLOT 
MAR  IPOSA 
TULARE 


40  05 

36  29 

37  24 
36  32 


■  E  COMPANY 


867 


869  FRESNO 

882i  LAKE  I 

6861  TRINITY  1 

e9ll  BUTTE  1 

695'  LOS  ANGELES 

905'  MONTEREY 

907j  SHASTA  ' 

912  PLACER  j 

916  YUBA 

9461  COLUSA 

962  CONTRA  COSTA 
965  EL  DORADO 
990'  SISKIYOU 
012,  «.  INGS 
02  7  TEHAMA 
031  RIVERSIDE 
048!  SANTA  CRUZ 
069,  INYO 
081  MENDOCINO 
084|  MENDOCINO  I 

ANGELES 
2103|  RIVERSIDE 

MPER I AL 
2114]  TULARE 
139i  SAN  DIFGO 
147,  DEL  NORTE 
I  481  DEL  NORTE 
150  DEL  NORTE 
163,  SAN  BERDINO 
1  77|  CONTRA  COSTA 

19e'  LOS  ANGELES 
214  LOS  ANGELES 
218,  MENDOCINO 
236  SNTA  BARBARA 
239  SAN  DIEGO 
248.  SN  LUIS  OBPO 
249'  SNTA  BARBARA 
255,  SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 

SANTA  CRUZ 
YOLO 
MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
NEVADA 
KERN 
MONTEREY 

STANISLAUS 
STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


34  06 

38  25 

39  33 


27,  37  32 
27  36  09 
27|  36  08 


351  41  05 
23  39  57 
13  34  18 


121  36 

120  12 

119  01 

117  05 


117  43 

121  32 

122  24 


122  49 

122  42 

121  43 

116  07 


37  56     121  59 

38  53     121  01 


39  90     123  05 

I 

,  34  05     117  52  ! 


I  10600 
i  1365 
1514 


I  02 


U4  05 
'  124  12 
I  117  16  , 

122   13  I 


10720  I 
I  1500' 

40'  4P, 


26  34  19  I  117  51 

33,  34  01  '  lie  23 

7i  39  50  j  123  38 

30  34  56  !  119  37  I 
25  32  59  life  35  1 
30  34  99  119  40  J 
30|  34   51      119  29  ' 


06  I  121   31  I 


2749  I  I 
1975  I  I 
1915  mid)  MIO 


122  12  I 

121  45  ; 

120  22  I  4790 


33  39 

37  22 

39  18 

35  47 

36  35 

37  25 
37  32 

23  39  52 

33  32  51 

26  33  59 

8^  39  21 

Sfel  39  19 

7   39  43 

101  35  57 

33  33  56 

el  39  34 


I  16   36  20 

I  29!  34  36  1 

17  1,2  00 

I  36  37  56 

j  16  36  14 

j  26  33  48 
'  28  33  40 
I  26  33  37 
I  33  33  07 
.  33  33  07 
I  28  34  08 
12  41  28 
17  40  48 


I  2933  SOLANO 

I  2934  SOLANO 

I  2941   LOS  ANGELES  I 

'  29581  SAN  DIEGO  1 

I  2994,  BUTTE 

I  3020  TEHAMA 

I  3025' HUMBOLDT 

,  3030  HUMBOLDT 

3038  AMADOR 
I  3048'  SNTA  BARBARA 

3050  VENTURA 

3063  FRESNO 
!  3067(  LASSEN 

3093'  FRESNO 

3113  SACRAMENTO 

3tlBj  SAN  BERDINO 
'  3120I  SAN  BERDINO  I 

3130  TRINITY 

3134  PLACER 

3151  SISKIYOU 


29  34  24 
11  36  21 
161  40  22 


120  51 
119  15 

121  52 


116  37 

117  50 
121  12 
120  14 
123  21 
lie  36 
116  08 

120  50 

120  06 

120  05 

118  32 

120  06 

121  58 
116  26 

122  16 
122  18 
1  15  27 

122  31 


121  11 

I  117  47 
117  20 
I  117  19 
1  117  05 
117  04 
117  31 

122  54 


122  03 

122  03 

116  26 

117  15 
121  15 

124  20 

124  17 

120  42 


lie  56 

120  09 

120  19 

118  58 


1125 
124 
2713 
3500 
7  40 
1550 
5937 
927 
5200 


2  340 
3200 
1270 


mountain  view  ranch 
us  soil  con  service 
p  g  ♦  e  company 
u  s  forest  service 

corps  of  engineers 
hetcm  hetch  wtr  sup 
mrs  c  b  kroeker 
us  plant  intro  gron 
dept  of  wtr  resources 
victor  l  haskin 
everett  c  match 
u  s  forest  service 
western  salt  company  | 
james  d  goodridge  | 

f  p  bpackett  0b5y  ] 

amer  crystal  suc  co  1 

dick  mudd  i 

john  r  jardine  i 

'  c  ivan  glendinmng  [ 

ELMER  W  OLSON  t 

FRANK   S  ORNBAUN  | 

S  U  S  FOREST  SERVICE  : 

COALINGA  FIRL  OEPT  , 

UNION  OIL    COMPANY  ' 

I  MRS  Charles  howell 

I  RICHARD  N.   NEWFIELD  ' 

U  S  FOREST  SERVICE  ! 

WALTER  ROACH 
I  KENNETH   S.    JACKLEY  ' 
S'  U  S  FOREST   SERVICE  I 
I  COLEMAN  N.FISH  HATCHERY. 
'  SOUTHERN  PACIFIC  CO  i 

P  G  •  e  COMPANY 

IVAN  J  STEPHENS 

HOWARD  R  LEE 

W  B  ThHELkEL 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
;  S  S  WHl lEHEAD 

FRANKLIN  K  REEO 

CORONA   FIRE    DEPT  ! 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

GRANT  W  HANCOCK 
I  U  S  FOREST  SERVICE 


I  e  TEMPLE 
S'  HOWARD  F  BAILEY 

'  COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  CnRPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB    SAN  MORITZ 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS   NANCY   M  INGRAM 

,  JOHN  S  ROWELL 
HELIX    IRRIGATION  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  U  S  FOREST  SERVICE 

'  COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 

I  HARLEY  NEUERdURO 

■  PAC  CEMENT  AGGPEGATE 
I  UNIVERSITY  OF  CALIF 

R ICMARO  F  HUGHES 
!  MERMAN   L  LORENZtN 
US   NAT    PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
i  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
'  P  G  ♦  E  COMPANY 
I  DELANO  FIRE  DEPT 
j  USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 
I  ROY  JACKSON 
1  P  G  ♦  E  COMPANY 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  P  G  »■  E  COMPANY 
I  CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
1  FRANK  L  WHITE 
S,  CORPS  OF  ENGINeCfiS 
I  DOWNEY  FIRE  DEPT 

' U  S  FOREST  SERVICE 
'  JUNIUS  M  OIXON 
I  FRANK   M  ROWLAND 

■  L  A  WTR  +  PWR  DEPI 
■1  0  MC  LEAN 

I  MRS  ALETHA   G  HUNT 
EARL   K  WOBSER 
U  S  FOREST  SERVICE 

,  DAN  STEELE 

I  METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  SAN  DItGO  WATER  UEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 


I  E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

j  C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKER 
;  STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  JOHN  L  EwlNG 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  bUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
I  CHARLES  0  COULTER 

;  SOLANO  CO  SURVEYOR 
j  POLICE  DEPARTMENT 

L  A  WTR  ♦  PWft  OEPT 
I  US  SOIL  CON  SERVICE 
A  S  MENDICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  MIERONTMUS 
ROLLIN  Z  eOYTON 
wentwortm  lynch 
u  s  forest  : 


VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETChELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MaRJORIE  a  GEORGE 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 



1  TEMP. 

i 

j  SPECIAL 

FORT  BIDi'ELL 

3157 

MOOOC 

16 

41  51 

L  J  FEE  1 

FORT  QRAGC 

3161 

MENDOCINO 

17 

39  27 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

316<l 

MENDOCINO 

17 

39  24 

u  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK  1  NNE 

3173 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

SA 

WILLIAM   PHILLIP  PATON 

3176 

StSKlYOU 

12 

41  35 

CARL  C  CRAMER 

3182 

SISKIYOU 

12 

41  36 

U  S  FOREST  SERVICE 

3191 

SONOMA 

17 

38  31 

3232 

SANTA  CRUZ 

37  03 

WESTMINSTER  PRO J   1 NC 

FRENCH  GULCH 

32<>2 

SHASTA 

2: 

40  42 

9A 

MRS  Clara  jones 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257 

FRESNO 

27 

36  46 

119  43 

32£ 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRlAnT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

8/ 

eA 

U   S   BuR  RECLAMATION 

32791  ORANGE 

26;  33  54 

315 

MISS  M  ARROUES 

3285 

ORANGE 

26 

33  54 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3288 

ORANGE 

26 

33  53 

5P 

FULLERTUN  MUN  UTIL  DEPT 

HUMBOLDT 

40  06 

34C 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

3338 

EL  DORADO 

1[  38  SO 

CASQUET  RANGER  STATION 

3151 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MONO 

38 

37  45 

8970 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

EL  DORADO 

1 

38  54 

2701 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3  384 

EL  DORADO 

1 

120  46 

3001 

8A 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

37  22 

121 

2140 

8A 

MRS  HILOA  ORAGHI 

GEPLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

1 

36  59 

5500 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3397 

TULARE 

6412 

c 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3'.02 

SNTA  BARBARA 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA   WTR  DEP 

C ILLESP IE  FIELD 

3410 

SAN  DIEGO 

'A 

32  49 

367 

5f 

5P 

SAN  Dl EGO  COUNTY 

3417 

SANTA  CLARA 

201  37  00 

194 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

WILLIAM   J  KICKHAm 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

1350 

BA 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC 

345C 

LOS  ANGELES 

1  ■ 

34  09 

5  30 

9P 

Ralph  stapenhoRST 

CLENOORA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES 

34  OB 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV  I  LLE 

3463 

KERN 

35  43 

42 

3140 

5P 

6A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

CLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

IC 

35001 

U  5  FOREST  SERVICE 

PLACER 

8 

39  LO 

3240 

4P 

GONZALES  9  £NE 

3502 

SAN  BENI TO 

24 

36  33 

2350 

: 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

37 

36  09 

8900 

s 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

GRANITE  6ASIN 

3548 

11 

36  52 

100001 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

36  44 

6600 

BA 

6A 

C  H 

US  NAT    RARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  STA 

3564 

SISKIYOU 

i: 

41  38 

5085 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEV 

3571 

NEVADA 

8 

39  13 

2640 

8A 

c 

RAYMOND  SHINE 

SRATON  1  w 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

21C 

6P 

6P 

HOMER    L  PARNELL 

GREENV I ew 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

MRS   EMMA  R  PgREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621  PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

EL  OORAOO 

36  36 

3930 

MRS. LAURA  S.CEDERLOF 

GROVELAND  2 

366'5 

TUOLUMNE 

: 

DUANE  J  COX 

GROVELANO  RANGER  STA 

3672 

TUOLUMNE 

3T 

37  49 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV|LL£ 

36B3 

SONOMA 

22 

38  30 

JOSEPH  E  6UTTNER 

LOwEfi  FC  ifi't 

3703 

LOS  ANGELES 

2450 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CANTON 

UPPER  FC  )67 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

)P. 

JAMES  P  KINDRED 

3710 

INYO 

19 

36  06 

117  57 

7A 

HALF   MOON   SAT    2  NNW 

3714 

SAN  MATEO 

37  29 

60 

SAN  MATEO  DEPT  AG" 

HAM I L TON   BRANCH  PH 

3725 

e 

40  16 

4560 

ALBIUN   A  SARGENT 

HAMILTON  A|R  FORCE  BASE 

3734 

MARIN 

17 

MIO 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

HANFORD 

3747 

36  20 

242 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRy 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPt  camp  ranger  STA 

3761 

SI  SKI  YOU 

12 

41  46 

1090 

8A 

ba; 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

3787 

SNTA  BAR3ARA 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

SHASTA 

23 

40  22 

2710 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  L  ENGLEBRIGHT  0AM 

NEVADA 

B 

39  14 

121  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

SHASTA 

21 

40  46 

121  30 

3348 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3824 

SHASTA 

21 

40  56 

3015 

BA 

eA 

P  G  +  E  COMPANY 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

3B55 

RIVERSIDE 

33  42 

1370 

9A 

9A 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3869 

Tfil NITY 

3f 

40  33 

" 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

ALAMEOA 

^935 

: 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDS6URG 

22 

38  37 

102 

6P 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDS6URG  2  E 

3878 

22 

36  37 

102 

eA 

WALDO  F  IVERSON 

RIVERSIDE 

33  33  45 

1630 

eA 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

hENSmaw  DAM 

3914 

SAN  DIEGO 

33  14 

2700 

BA 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

SAN  8FM1 TO 

2C 

36  25 

120  55 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

36  18 

120  42 

MRS  CLORENE  AKERS 

h£SP£R 1  A 

SAN  BERDINO 

15 

3195 

ss 

ROY  E  WALTERS 

hETCh  heTChy 

393?!  TUOLUMNE 

37 

37  57 

3870 

8A 

BA 

8A 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

39  02 

BA 

CLARENCE  E  GASSOWA V 

HIGHLAND  LAIVES 

3954 

ALPINE 

16 

38  30 

8700 

s 

DEPT  OF  WIS  RESOURCES 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

42  00 

2900 

8A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CU 

hOGERGS 

4010 

LAKE 

23 

3B  51 

2960 

GEORGE  G  hOSERG 

hockett  meadows 

4012 

TULARE 

36  22 

8500 

CORPS  OF  Engineers 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

hollister 

4022 

SAN  BENITO 

20 

121  24 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTEft  2 

4025 

SAN  BENITO 

'I 

121  24 

CITY  OF  hOLL I ST£R 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

SAN  BENITO 

36  55 

2576 

: 

MRS  EDA  C  HUttBELL 

KONEvOEW  2  wsw 

4074 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

375 

6A 

MRS   ANNE   M  A[>AMS 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

eA 

BA 

c 

dUft    INDIAN  AFFAIRS 

4084 

H'JMBOLDT 

35 

41  02 

315 

BA 

MRS  DOPOTHY  MC  COLLUH 

hOPLANO   8  N£ 

4097 

23 

39  01 

2510 

c 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

MENDOCINO 

22 

39  01 

550 

BA 

Clifford  w  crawford 

hossack 

4120 

TULARE 

37 

36  11 

7100 

s 

HUASNA 

SN  LUIS  08P0 

30i  35  06 

715 

c 

MRS  LURLINE  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

37 

36  06 

119  45 

7600 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCM 

TEHAMA 

23 

122  33 

770 

5P 

MRS   1  RENE  GRAVE  S 

HUNTERS  DAM 

4170 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3220 

4P 

P  G  •  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

HURKET   CREEK  PARK 

4181 

RIVERSIDE 

331  33  41 

4390 

HYA'^POM 

4191 

TRINITY 

35 

40  37 

1260 

lOLEWILD  HWY   MNTNC  STA 

4202 

DEL  NORTE 

1' 

41  54 

1250 

STATE    DIV  OF  HHYS 

4204 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

2650 

NEW   lORlA  MINE   *  CMEM 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

5397 

5P 

5P 

C  H 

J  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

4223 

IMPERIAL 

32  51 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

1 MP£Rl AL 

32  50 

115  34 

-  56 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

7A 

C  H 

L  A  WTR  +  PwR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

36  46 

9175 

c 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

6 

11 

6A 

BA 

SA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

42  78 

KERN 

35  39 

2440 

8A 

BA 

KERN  CO  FIRt  DtPT 

inyokern  ARMITAGE 

KERN 

35  41 

2220 

MIO 

I  ONE 

42S3 

AMADOR 

16 

36  20 

260 

SA 

STATE  OlV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

PLACER 

39  06 

2930 

BA 

6A 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

922 

7A 

JESS  VALLEY 

4374 

MODOC 

21 

41  16 

5300 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONOALE 

4389 

TULARE 

lO;  35  58 

lie  32 

4690 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BERDINO 

34  09 

116  19 

2780 

5P 

ERNEST  H  vETTER 

JULIAN 

SAN  01  EGO 

33 

33  05 

ZENOS  Y  COLEman 

4418 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

4422 

SNTA  BARBARA 

32   34  29 

2075 

6P 

KAISER  MEADOWS 

4442 

FRESNO 

37  16 

SAN  BERDINO 

:i 

34  10 

4325 

KELLOGG 

4480 

SONOMA 

38  40 

1800 

KELSEYVILLE 

44S8 

LAKE 

23 

13fl5 

KENTFIELO 

4500 

MARIN 

17 

37  57 

90 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KEfiLlNGER 

4508 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

172 

pac  coast  aggregates 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

4518;  TULARE 

35  57 

UB  29 

7A 

MRS  LILA  L0F6ERG 

»KERN  RIVER  Rh  NO  1 

4520 

KERN 

10 

35  28 

116  47 

970 

5P 

5P 

SO  CAL IF  EO  1  SON  CO 

KEfiN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

10 

35  47 

ite  26 

2703 

5P 

5P 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 

KINGS 

36  00 

310 

eA 

6A 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

36  04 

508 

6P 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

SHASTA 

23 

40  41 

121  52 

llA 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLA'UTH 

4577.  DEL  NORTE 

12 

124  02 

5P 

MID 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

40  36 

123  54 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

8a 

6A 

SA 

Raymond  willms 

KNIGHTS  VALLEY 

4593 

38  37 

122  40 

460 

5P 

MRS.  FRANCES  E.  SWANK 

XORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

145 

6P 

DENNIS  L  Emmons 

KYBURZ  STRAWeEfiRY 

EL  DORADO 

1 

36  46 

120  09 

5750 

c 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  Z  NNE 

4633 

CONTRA  COSIA 

37  55 

122  06 

535 

SA 

ROSS  R  SANBORN 

rLAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  33 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

ORANGE 

33 

3?  33 

L  e  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

120  01 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

117  11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR  4679 

LAKE  MOUNTAIN  4690 

LAKEPOPT  4701 

LAKE  SA8RINA  4705 

LAKESHORE  4709 

LAKESIDE  2  ENE  4711 

LAKE  SOLANO  4712 

LAKE  SPAULDING  4713 

LAKE  SPAULDING  DAM  4714 

LAKE  WOHLFORO  4726 

LA  MESA 
LANCASTER 

LA  PANZA  ranch  1  4767 

LA  PORTE  i  4773 

LAS   PLUMAS  I  4812 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  9 
LAYTONVILLE 
LE8EC 

LECHUZA  PATROL 

STATION  FC   352  8  '  4667 


TUOLUMNE 
TRINITY 
LAKE 
INYO 

Shasta 
san  diego 

SOLANO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 


.  ANGELES 


LEESVILLE  KEEGAN  RANCH  4860  COLUSA 
LE  GRAND  4664  MERCED 

LEHMAN  RANCH  4866  EL  DORADO 

LEMON  COVE  I  4890  TULARE 

NOSAY  I  4957  TULARE 

LE  LAST  CHANCE  VALLEYI  4977  PLUMAS 
TTLE  TUJUNGA  GOLD  CP  !  4986  LOS  ANGELES 
TTLE  valley  I  4986  LASSEN 

VERMORE  2  SSW  ,  4997  ALAMEDA 

SHAWNEE  HILLS  RCH,  5002  LOS 


LOCKWOOD  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LOO  I 
I  LOGAN  MEADOW 
;  LOMPOC 

LONE  PINE  COTTONWOOD  Pi 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BARN  EXP  STATION 
•LONG  BEACH 

LONG  BEACH  we  AP 

I  LONG  VALLEY   INSP  STA 


50I7I  MONTEREY 
5023  SAN  DIEGO 

San  JOAQUIN 
MADERA 

SNTA  BARBARA 
INYO 

JOAUUIN 


I  LORAINE 
LOS  J 


]  LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  , 
(  LOS  ANGELES  WB  CITY 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  aRbuRua  Ranch 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

I  LOS  pbietos  Sanger  sta 

'  LOST  HILLS 
LOWER  KIB6EY  RIDGE 
LOWER  OTAT  RESERVOIR 

,  LOYALTON 
LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
lytle  cr  foothill  BLVD  I 

I  LYTLE  CREEK  POWER  hOUSEI 

lytle  cree"  Ranger  sta 
madeline  mntnc  sta 

MADERA  I 
MAD  RIVER  RANGER  STA  ' 

I  MAHNKE  i 

'  MAMMOTH  PASS 

;  MANDEVILLE  ISLAND 

i  MANZANITA  LAH-E 

MAPF  ISLAND 

■  MARICOPA  ; 

I  MARIPOSA  j 

MARKLEEVILLE 
'  MARTINEZ  3  S 
I  MARTINEZ   3  SSE  | 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

I  marysville 

I  MC  CARTHY  POINT 
I  MC  CLOUD 
MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 
j  MEDICINE  LAKE 
mendota  dam 
MERCED  F|flt   STATION  2 
MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
METERS    INSPECTION  STt 
MICHIGAN  BLUFF 
'  MIOOLETOWN 

MIDDLETOWN  4  WSW 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK    NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 
I  MILO  5  NE 
,  MINERAL 

MINERAL   KING  ■ 
I  MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CA  /£RNS 
'  MITCHELL  MEADOW 

I  MOtcSTO 
j  MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 

MONACHE  MEADOWS 
I  MONO  LAKE 
,  MONTAGUE  3  Ng 

MONTEREY 

MONT] CELLO  DAM 

MOCRPARK  1  SSE 

MORENA  0AM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MOKGAN  HILL  SCS 
MOftONCO  VALLEY 
MQRao  BAY  FIRE  DEPI 
MOF-RO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  3ALDY  FC  850 
MT  BALDY  notch 

MOUST  OANAHER 
MOUNT  DIABLU  NORTH  GATE 
MT.  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  Ranger  sta 

MOU.IT  MADONNA 

MOUNT  SHASTA   SKI  aOwL 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 

MOUNT  Shasta  wa  city 

j  MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

mount  WILSUN  FC  33B  B 
MUIR  WOODS 
HUMBO  BASIN 
NACIMIENTC  DAM 
NAPA 

»NAPA  SIaTE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

needles  FAA  AIRPORT 


.  5599, 
5623 
5629 
5632 
5669 
5679' 
I  5660' 
I  ^^'3| 
.  57il! 
'  57231 


5741 
5756 
1  5758 
j  5777 
I  5779 
I  5785 
5795 
5818 
5823 

5840 
5844 
5846 

5863 
5866 
5669 


SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  08P0  24 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENOOC INO 
KEfiN 


5078  TUOLUMNE 
5082  LOS  ANGELES 
5085  LOS  ANGELES 

5068  SIERRA 

5093|  MOOOC 

5099!  KEfiN 
,07i  SNTA  BARBARA 
14|  LOS  ANGELES 
15  LOS  ANGELES 

18  MERCED 

19  MERCED 

23  SANTA  CLARA 
25  SANTA  CLARA 

47j  SNTA  BARBARA 
51'  KERN 
60'  TUOLUMNE 
62  SAN  DIE6C 
71  SIERRA 
62   SAN  BERDINO 
64  MONTEREY 
5212  SAN  BERDINO 
15  SAN  BERDINO 
IB  SAN  BERDINO 


LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MONO 

SAN  JOaOUIN 

Shasta 
riverside 

38  KERN 

MARIPOSA 
56  ALPINE 

CONTRA  COSTA 
721 CONTfiA  COSTA 

CONTRA  COSTA 

TU6A 

TUOLUMNE 
TEHAMA 
SI  SKI  YOU 
FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 
32  MERCED 
35  MERCEO 
50  FRESNO 

71  EL  DORADO 

72  EL  DORADO 
■86  PLACER 
9e|  LAKE 


LAKE 
LASSEN 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TULARE 
TEHAMA 
TULARE 
HUMBOLDT 
SAN  BEPOINO 
FRESNO 

STANISLAUS 
STANISLAUS 
KERN 
KERN 
TULARE 
MONO 
SISKIYOU 
MONTEREY 
NAPA 
VENTURA 

SAN  DIEGC 
SANTA  CLARA 
SANTA  Clara 
SANTA  CLARA 
SAN  BERUINO 
SN  LUIS  OflPO 
SN  LUIS  06P0 
SAN  SEROINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

EL  DORADO 

CONTRA  COSTA 

FRESNO 

SANTA  CLARA 

SISKIYOU 

SANTA  CRUZ 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MARIN 

.  LOS  ANGELES 
'  MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 
I  NAPA 
I  NAPA 
■  MENDOCINO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 


0  54  I 


12  I 


19  53 
23  24 
22  55 


20  13 
6  16 
1  11 
1  47 


21  17 

0  28 
6  03 
21  23 
0  01 
6  12 
6  09 


20  01  5060 


21 

16  26  I 
20  17 
16  23 
18  14 

20  51 

21  59  , 


20  40 

21  56 
19  06 


18  04 
22  34 
22  32 
20  53 
22  17 

22  16 

23  34 
14  36 


OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


3400 
3790l 

420: 

5200i 
34  MID 


SUP 


HETCH  HETCHY  wTR 
LEONARD  M  MILLER 
GEORGE  fi  luRNBULL 
CALIF  ElEC  power  CO 
U  S  flUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 

MIL  WTR  C( 


LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
ABE   E  ZIMMERMAN 
MJCHAEL   C  L1B8EY 
P  G  *   E  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE    A.  AMASON 
EDWARD  £  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

■  IVAN  R  LEHMAN 

'  KAWEAH  LEMON  CO 

FRANK   OE  CHAINE 
Sl  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATHERINE  E  HINDS 

■  MRS  M    I  ■JUASTERMAN 
I     i  MRS  £  A  EBERLE 


NG 


eo^ 


99,  MID  MID 


961    5P  9P. 


20  15  4936 


17  20 
17  27  I 
17  29  ( 


17  15  ; 
22  16  I 
19  23  ' 

19  56  I 
19  47  I 
22  08  ' 
22  06 
22  08 
21  36 
19  51 
21  41 


16  02 
21  37 
20  22 


4739 
427S 
7735 

3406 
2100 
9500 

4250 
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60 

5P 

SALINAS  RURAL  F  D 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

MONTERY 

24 

36 

40 

121  36 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

20 

120  30 

1375 

8/ 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

35 

120  24 

250 

JOE  CA6RAL  JR 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  t  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
HME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN, 

TEMP. 

PRECIP, 

. 

1 

SPECIAL 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

16 

3B  30 

120  13 

3700 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALVER  RANGER  STATION 

7696 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

2 

36  10 

120  40 

654 

9A 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENlTO 

20 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

28 

34  08 

117  16 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

121  42 

600 

7A 

CALIF  wTR  ♦  TEL  CO 

SANDQERG  PATROL 

STATION  FC   130  e 

7734 

LOS  ANGELES 

15 

34  45 

4025 

L  A  CO  F 1  RE  DEPT 

SANOBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

118  44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

32  44 

19 

MID 

MID 

:  J 

774? 

LOS  ANGELES 

2t 

34  06 

117  48 

BA 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS    TANBARt  FLAT 

7750 

34  12 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMICDIO  RANCH 

7753 

10 

35  00 

1450 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

34  17 

118  28 

977 

SS 

SS 

FARMERS   INS  GROoP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

i: 

34  19 

lie  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  FRANCISCO 

R ICH.MOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCC 

37  46 

122  30 

32 

5P 

MIO 

CITY  SAN  FRANCISCO 

3AN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

4 

37  37 

122  23 

a 

MIO 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

rSAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO 

4 

MIO 

MIC 

■ 

FEDERAL  BUILDING 

7772 

37  47 

122  25 

52 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

26 

34  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  OEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4250E 

LOS  ANGELES 

Zt 

34  12 

5Pl 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

lie  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIU  3  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  16 

5P 

RIVERSIDE 

33  47 

BYRON  JOhANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

Riverside 

3; 

33  47 

116  58 

1560 

STATE  Dlv  OF  FSTRy 

SAN   JOAkJUIN    EXP  RANGE 

7817 

MADERA 

37  06 

1100 

U  S  FOREST  SERVICE 

fSAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

70 

MIO 

MID 

:  J 

E  0  UILLWILLER 

San  JUAN  SAUTISTA  3  S5E 

SAN  BENITO 

36  49 

121  31 

620 

MRS  GAYE  D  day 

SAN   JUAN  GUARD  STATION 

7B3T 

ORANGE 

3^ 

730 

CORPS  OF  ENGl NEERS 

SAN  LUIS  0AM 

7846 

2' 

37  03 

121  04 

277 

At 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  CBPO 

35  18 

315 
30 

7A 

: 

CAL   STATE   POLY  COL 

7864 

37  34 

122  19 

6P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

3; 

33  14 

119  27 

56  3 

c 

U  S  WEATHtR  0UR£AU 

'SAN  PEDRO 

7B76 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

5P. 

788C 

17 

37  58 

122  32 

4P 

1 NOEPENOENT  JOURNAL 

sania  ana  fire  station 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

Santa  ana  fire  oept 

SANTA  ANA   RIVER    PH  3 

7891 

SAN  BEHOINO 

28 

34  06 

117  06 

1970 

C 

so  CALIF  EDISON  CO 

bANTA   ANA   R|VER   Ph  NO  1 

7B94 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  4 J2 

7897 

LOS  ANGELES 

13 

lie  01 

2035 

LOUIS  LUEB^ERT 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  42 

100 

5P 

5P 

: 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

7905 

SNTA  BARBARA 

y. 

34  26 

119  50 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

SAMA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

34  32 

119  57 

5P 

TV  STATION  KETT 

SA^TA  ClTALINA  WBAP 

7910  LOS  ANGELES 

33  24 

118  ^5 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

sAMA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

SE 

5P 

5P 

UNI  V   OF    SANIA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

791( 

SANiA  cflu; 

122  01 

5P 

5P 

Robert  e  burton 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

c 

SANTA  MaKGAKITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  08PO 

24 

35  22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

;Af;TA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24;  35  22 

6A 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  ^;AR|A  WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

MIO 

XI D 

C  J 

0  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  ^'.ONICA 

7950 

LOS  ANGELES 

3: 

34  01 

118  29 

CITy  SANTA  MONICA 

(KSANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

34  00 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

7957 

VENTURA 

34  21 

119  05 

26; 

4F 

BA 

VENTURA  CO  FlRE  UEPT 

SANTA  KuSA 

2: 

36  27 

167 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SAMA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARQARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

c 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  da;^ 

ORANGE 

28.  33  47 

117  43 

c 

WILLIAM  D  SAPPINGTON 

SAUGUS  POtaER  PLANT  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

lie  27 

2lo5 

L  A  WTR  +  PmR  DEPT 

Sawyers  bar  ranger  sta 

802  5 

SI  SKI  YOU 

12 

41  IB 

123  oe 

2169 

U  S  FuRtaT  StRvlCE 

8045 

HUMBOLDT 

4u  29 

124  06 

1  39 

6A 

8A 

PACIFIC  LUMOtR  CO 

SEARSV  1  LLE  LA».E 

8068 

SAN  MATEU 

37  24 

BA 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

SONOMA 

38  21 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

8074 

11 

120  16 

MRS  GEORGE  w  RUMBO 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

US  28 

740 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Shasta  dam 

8135 

SHASTA 

23 

4W  43 

122  25 

8A:  BA 

0  S  BUR  RECLAMATION 

SMELL  ABSC  ■'PT  ION  PLANT 

26 

33  57 

6ec 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

17  40  02 

124  04 

55 

5P 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACHl 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

Theodore  u  heusneR 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3535 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA 

39  34 

120  3B 

eA 

HARRY  H  ROEOER 

a2ie 

SIERRA 

'\ 

39  35 

120  22 

4975 

8A 

8A 

I:  H 

U  S  FOREST   SERV ICE 

S 1  GiiAL   HILL    FC  415 

82  30 

LOS  ANGELES 

33  48 

ue  10 

100 

5P 

: 

GEORGE    1  OSBORNE 

SlLVERADt'  RANGER  STA 

8243 

ORANGE 

2B 

33  45 

1095 

: 

CURPS  OF  ENGINEERS 

sisjuoc  SOUTH  foRii.  camp 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SK.AGGS  SPRINGS 

LAS  LOMAS  RANCH 

8272 

SONOMA 

22 

3B  41 

123  OB 

1930 

eA 

H 

JOHN  K  LEIThOLD 

82  76 

MONTEREY 

24 

36  J5 

120  40 

1733 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SlOJGMMOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 

16< 

MRS  MABEL   VAN  VLEC^ 

SNOW  CREEK  UPPER 

6317 

RIVERSIDE 

33  52 

6A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

B70C 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

NEVADA 

8 

39  19 

6685 

6A 

6Aj 

:  H  ' 

PACIFIC  SW  F  &  R  ESP 

soledao 

8336 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  20 

195 

6A 

JOHN  N  FRANCIONI 

S0MES8AR  1  w 

8346 

SISKIYOU 

12 

41  23 

123  29 

550 

8A 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SON IS  3  NE 

8348 

VENTURA 

34  17 

116  58 

6A 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

VENTURA 

3; 

34  17 

119  03 

XT. 

dtERYLWOUD    INVEST  CO 

8351 

38  17 

122  27 

20 

5p' 

LAORENCE  W  DICKEY 

SONORA  fi.S, 

8353 

TUOLUMNE 

37  59 

120  23 

1745 

eA 

8A. 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

iONORA  JUNCT I  ON 

8355 

31 

38  21 

119  27 

6866 

: 

STATE  DIV  OF  MWYS 

i  E  FARALLON 

8376 

SAN  FRANCISCO 

123  00 

27 

I: 

U  S  COASI  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE  NP 

83801  MARIPOSA 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

8390 

SAN  BfRDINO 

34  04 

116  49 

7120 

5P' 

CAL I F  ELEC  POWER  CO 

SOUTH  LAKE 

B406 

INYO 

37  11 

118  34 

9580 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

COLONY  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

660 

4P 

■ 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKtLS  HWY  BRIDGE 

8446 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60! 

6A 

MRS  BERTHA  MENNES 

845! 

TJLARE 

9 

36  10 

2470 

7A 

TULARE 

36  08 

1050 

U  S  FOREil  SERVICE 

8463 

TULARE 

36  12 

407o; 

P  G  +  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY 

PLACER 

39  12 

120  14 

6235 

eA 

eA 

SOUAW  VALLEY   STATE  PK 

e47f> 

San  BERDINO 

15 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SOUlRREL   INN  HOLD  CO 

SAN  BERDINO 

34  14 

5680 

5P 

LEROY  KEMP 

STAND  1 SM  1  E 

84S7 

LASSEN 

11 

40  22 

4U30' 

BA 

RAY  C  FRALEY 

8490 

MENDOCINO 

39  5  3 

8A 

TUOLUMNE 

38  08 

120  22 

U30I 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

8510 

FRESNO 

36  56 

ue  35 

1030C 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6544 

BUTTE 

V,  M 

121  32 

STATE  DIV  wF  FSTRY 

SAN  JOAUUIN 

121  20 

CITY  of  STOCKTON 

a55{ 

SAN  JOAOUIN 

37  54 

121  15 

28!  MID 

MIDI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  STATION  4 

SAN  JOAUUIN 

37  58 

121  IB 

w 

15 

8A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

8562 

SAN  JuAOUIN 

37  51 

JZl  23 

5P 

SP 

MARTIN  P  MUMS 

8578 

23 

39  15 

122  40 

3015 

SA 

FRED  H  COOLEy 

8580 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERvOIS 

8587 

23 

39  35 

122  32 

80C 

5P 

5P 

: 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

8591'  SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

DEPT  WATER  Resources 

8606 

YUBA 

8 

121  06 

3784 

5P 

5P 

SOPER-WHEELLR  CO 

B627|  SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

8648 

11 

37  05 

6240 

S 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

8660 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  18 

1460 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

10! 

U  S  AIR  FORCE 

8700 

VENTURA 

33 

34  16 

I  18  40 

1065 

8/ 

SUSANA   KN   FIRE  SIA 

B701 

LASSEN 

40  25 

4170 

8702 

LASSEN 

40  23 

120  33 

4146 

MIO 

MIDI 

DAVID  6ARR 

8703 

LASSEN 

4U  26 

120  40 

4555 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

AMADOR 

38  23 

120  48 

1566 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8752 

KERN 

101  35  09 

119  28 

1025 

KERN  CO  FSTRY  *  FD 

TAHOE  CITY 

8756 

PLACER 

39  10 

120  09 

6228 

BA 

BA 

DARYL  K  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

^1 

39  12 

120  22 

6000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEMACHAPi 

8826 

KERN 

35  08 

ue  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANITA  COWAN 

tehachapi  Ranger  sta 

8832 

35  OB 

118  27 

KERN  CO  FIRt  OEPT 

8839 

KERN 

10 

35  02 

118  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8872 

LASSEN 

40  52 

120  27 

5300 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

PLACER 

^1 

39  15 

120  21 

5900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

8BS51 SONOMA 

22 

38  48 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-120 

MID 

FED  AVIATIUN  AGENCY 

THOUSAND  OAkS 

8905 

VENTURA 

33 

118  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CONTINUED 


STATION  INDEX 


HBEE  RIVERS  6  SE 
HREE  RIVERS  EDISON  PH2 
HREE  RIVEffS  EDISON 
IGER  CREEK  POWER  HOUSE 
OPANCA  PATROL  STA 
OftRANCE 
fiABUCO  CANTON 
RACY  2  SSE 
RACY  CARBONA 
RACY  PUMPING  Plant 

RAVIS  AF6 
RINITT  DAM  VJSIA  POINT, 
RONA 

RUCKEE  RANGER  STATION 
UJJNGA  MILL  CH  FC  '•70 
ULcFIELO 
ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCH 

UfiNTASLE  CREEK 
USTIN  IRV1\E  RANCH 

NTYNINE  PALMS 

N  LAKES 

TCHELL  DAM 


I  WSW 

)IL  STEARNi 
A3S0RPTJUN  PLANT 
8UN1VERS1TY  OF  CALIF 
LOS  ANGELES 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

UPPER  MATTOLE 

UPPER  SAN  LEANDPO 

FILTERS 
UPPER  TRES  PINOS 
VACAVILLE 
I  VALLETON 

,  VALLEY  CENTER  3  NNE 


TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ORANGE 
SAN 


TULARE 
TUOLUMNE 
STANl SLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  3Eft01NO 

ALPINE 

SNTA  0flR8ARA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

»8|  ORANGE 

LOS  ANGELES 


ALAMEDA 
SAN  6ENiT0 
SOLANO 
MONTEREY 


!  VALTERMO  RANGER  STATION]  9251  LOS  ANGELES       15|  3*.  27 
'  VAN  NUYS  FC  156 
:  VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

ViCTORVlLLE  PUMP  PLANT 
I  VINCENT  FIRE  STA 
j  VINTON 

VISALIA 

VISTA  Z  NNE 


I  VOLCANOVILLE 
VOLLMEKS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 

I  wal:-iaR  school 
WALNUT  CREEf.  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEi-.  E 

I  WALNUT  GROVE 


9301'  FRESNO 
9325i  SAN  6ER01N0 
20'  93A5j  LOS  ANGELES 
I V351  PLUMAS 
I  93b7  TULARE 
9378j  SAN  DIEGO 

I  93921  EL  DORADO 
I  93S6  SHASTA 
9390  SHASTA 
:  9<.iel  CALAVERAS 
9&20l  CONTRA  COSTA 
9i.23  CONTRA  COSTA 
.  9'.26'  CONTRA  COSTA 
j  9'i27|  CONTRA  COSTA 
[  9&28  SACRAMENTO 


Zl\  37  22 
15  3*.  32 
29  3i.  29 


11  38  59 


23  ' 


57 


23  40  ze 

r  38  11 

'  37  57 

37  53 

37  5A 


■  2  31  : 


37  ' 


22  10 

21  02 

22  00 
20  -.Z 
17  01 

17  51 
IB  27 

23  01 

19  18 
13  59 

17  18 

18  oe 

20  11 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


3706,    3P  3Pi 


75£0' 
2858 
3136' 


GLENN  BAITER 

so  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TURRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AA6E  R  TUGEL 

SANTA  CARBONA   JR  CO 

U   S   BUR  RECLAMATION 

U  S. AIR  FORCE 
U  S  euR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
HERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL   A  PEARSON 

U  S  euR  RECLAMATION 
THE  IRVlNE  COMPANY 
US  NAT  PARK  SERVICE 


SANTA  MARIA  VLY  wCO 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 


LIBERTY  I 
EDGAfi  J 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  B  HARPER 
I  STAR  FREE  PRESS 
>|  SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  OlSI 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  OOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
VISTA  FIRE  DEPT 

j  ERNEST   R  STEWARD 
MRS   IRENE  M  VOLLMEHS 

'  P  G  t  E  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SCHAICK 
MRS  MARY    V  DENNIS 
RAY    1  WHITTLMORE 
TOMaS  S  VANASEK 
ERNA  G  IRVING 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
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WALNUT  PATROL 

STATION  FC  102  i 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 
WASIOJA  ( 
WAISONV 


LLE  WATERWORKS 
RANGER  STATION 
RANGER  SIA 


P|N£  LOOKOUT 


WEAVERV 
WEED  1 
WELOON 

WE NOEL 
WEST  B 
WESTHAVEN 
WEST  PO, 
WESTvlLl 
WEI  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHiSKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER   CITY  HALL 

FC  1C6  D 
WILLIAMS 
WILLITS  1  NE 
WILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 
M ILLOWS 


WINTERS 

WOFFORD  HE  I GHTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 


I  WOODLAND  1  WN' 

WRIGHTS 
I  WRIGHTS  LAKE 
I  YORBA  LINDA 
!  YORKVILLE 


NEW  STATIONS 
COLD  ROCK  RANCH 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 


1  h° 


LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
KERN 

SNTA  BARBARA 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 
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S  ISM  YOU 
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SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 


TULARE 

YU5A 

VENTURA 

VENTURA 

SHASTA 


LOS  ANGELES 
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MENDOCINO 


RIVERSIDE 

YOLO 

KERN 

FRESNO 

ALPINE 
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00 
33  17 
35  36 
I  34  59 
I  36  56 
.  37  32 
I  '.0  ith 
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33  *3 

.  38  32 

■  35  43 

37  02 


I  I  38  51 
I  26  33  54 
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119  40 
122  56 
122  23 


121  24 
119  18 
119  20 

122  32 


lie  02 

122  09 

123  21 


L17  05 

121  58 

lie  27 

lie  54 


L  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN   CO   FSTRY    +   F  D 
PHOENU  RANCH 
OUIS  6ECHIS 
IS  NAT    PARK  SERVICE 
1  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER    1  KIMREY 
NON  J  BLOUNT 

ED  FILIPELLI 

.  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
I  MANKER 
S!  CORPS  OF  ENGINEERS 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
LEMENS   HURST  CO 
VENTURA  CO  FC  DiST 
ROSCOE  G  WILBER 

.  6UR  RECLAMATION 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WHITTIER  WATER  DEPT 
CITY   OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERIAIN 


I  J  NEWTON  WALLACE 
I  JAMES  H  JQRGENSEN 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
I     I  MRS  WILMA  C  BARft 
I U  C  AGH  EXTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  Ci 
MRS  LOLA  A  MULbERT 


3985     5P  5P 


t     1,    AMERICAN     2.     CALAVERAS     3,     CARSON     4,      CENTRAL  COAST     5.      COLORADO     6,     OESERT     7.     EEL     6.      FEATHER     ^.    KAWEAH     10,   KERN     11.    KINGS     12.    KLAMATH     13.    LOS  ANGELES      14.  MERCED     15.   MQJAVE   16.  MOKELUMNE 
17,    NORTH  COAST     18.    N.E.    INTERIOR     19.   OWENS     20.    PAJARO     2).    PIT     22.    RUSSIAN     23.    SACRAMENTO     24.   SALINAS     25.    SAN  DIEGO   .26.    SAN  GABRIEL     27.    SAN  JOAQUIN     2B.   SANTA  ANA     29,   SANTA  CLARA     30.  SANTA 
MARIA     31.    SANTA  MARGARITA     32.   SANTA  YNE2     33.   SOUTH  COAST     34.    STANISLAUS     35.    TRINITY     36.    TRUCKEE     37.    TUOLUMNE     3B.  WALKER 


REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,    San  Francisco. 
California     94102  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,    also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the   Index,    but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,    are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,    as  used  In  ■'Cllmatological  Data"  Table,    became  effective  with  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In    =F.,    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  in  miles,     Monthly  degree  day  totals  are  the 
sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  GST 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote   following  the  "Evaporation  and  Wind'-  Table, 
Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  differ- 
ent points  for  successive  observations,   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet       Entries  of  snow  on  ground  include 

Data  In  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published  are 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving 
time .) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4  00  a.m.   PST,  except 
for  Bishop  WB  AP,   Blue  Canyon  WB  AP,    and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6  00  a,m     pST,    and  Mt ,   Shasta  WB  City  at  8  Oo  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the   letters  C.    G,    H,    J,    and  S  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G      'Soli  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J      'Supplemental  Data"  Table 

S     Storage  Precipitation  Station,     Precipitation  measurements,    made  at  irregular  Intervals,    will  be  published  later  In  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
No  record  In  the  "Cllmatological  Data'  Table  and  the  "Dally  Temperature'  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table,    "Siywfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   "Daily  Soil  Temperature"  Table;    and  the  Station 
Index,  ■ 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 

■M-     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments, 

*     Amount  inc luded  In  foil owing  measurement,    time  distribution  unknown , 

»     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every   10  Inches  of  new  snow. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days     record  Is  missing.     See  ''Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried 
for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data,) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

T  Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  conditions 'In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  -  NATIONAL  SUMMARY,    and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington  25,    D  C 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,   etc.,    of  substations  through   1957  may  be  found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state,     That  publica- 
tion may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington  25,    D,C-   for  $1.25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be   found  in  the 
latest  annual    issues  of  Local  Cllmatological  Data,    obtained  as  Indicated  above,    price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the   Superintendent  of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402 


USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C.    -  4/8/64  -2325 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


FEBRUARY  1964 
Volume  68      No.  2 


ASHEVILLE:  1964 


CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      86°  on  the  20th  at  Indio  U.  S.  Date  Garden 

/ 

Lowest  Temperature:      -10°  on  the  25+  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:      3.95  inches  at  Crescent  City  7  ENE 
Least  Total  Precipitation:  0.  00  inch  at  58  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.  71  inches  on  the  1st  at  Gasquet  R.  S. 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    13.  0  inches  at  Deer  Creek  Power  House 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      120  inches  on  the  4+  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:     Temperatures  were  near  or  below  nor- 
mal on  the  central  and  north  coasts  and  in  the  San  Joa- 
quin Valley,  with  a  monthly  departure  of  -3,  2°  reported 
from  Fresno.    Over  the  rest  of  the  State,  departures 
were  positive,  amounting  to  as  much  as  3.  0°  at  Blue 
Canyon.    Fresno  reported  the  lowest  mean  minimum 
temperature  of  record  for  February  and  the  greatest 
number  of  days  with  minimum  of  32°  or  colder.  Santa 
Maria  also  had  the  coldest  February  of  record.    At  the 
other  extreme,  San  Diego  set  a  new  high  temperature  re- 
cord for  the  date  on  the  20th. 

Precipitation:    February  precipitation  totals  were  less 
than  1.  00  inch  at  most  stations  in  the  State,  making  it 
one  of  the  driest  of  record,    Mt.  Shasta  reported  the 
driest  February  in  68  years  and  the  second  driest  in  a 
record  that  goes  back  76  years.    Red  Bluff  reported  the 
second  driest  February  of  record  and  the  driest  mid- 
winter period  since  1883.    Blue  Canyon  had  the  least 
precipitation  of  any  February.    Sacramento  reported  the 
driest  February  in  13  years  and  the  fourth  driest  of  re- 
cord.   At  Fresno  it  was  the  third  February  in  the  re- 
cords with  no  precipitation.    Santa  Maria  had  the  third 
driest  February  of  record,  and  Burbank  and  Los  Angeles 
Airport  had  the  driest.    Burbank  also  reported  the  driest 
December  through  February  winter  period  of  record. 

Sunshine:    A  number  of  new  sunshine  records  were  set 
for  February.    Eureka  reported  the  greatest  percentage 
of  sunshine  of  any  month  in  the  records,  while  Red 


Bluff's  figure  was  the  highest  in  the  record  for  February. 
Fresno  had  the  second  greatest  percentage  of  sunshine, 
and  Burbank  and  Los  Angeles  Airport  had  the  least  cloud- 
iness of  record.    Los  Angeles  also  reported  the  second 
highest  solar  radiation  figure  for  February.    San  Diego's 
sunshine  was  greater  than  any  previous  February. 

Storms:    The  month  experienced  considerably  more  wind 
than  usual  with  damaging  northerly  and  easterly  wind  re- 
ported in  both  the  Southern  California  area  and  the  central 
coast  on  the  2d,  3d,  5th,  6th,  11th,  and  the  20th  to  the 
23d.    The  latter  period  was  most  severe  in  the  Southern 
California  area  with  property  losses  of  up  to  $2,  000,  000 
and  citrus  losses  that  may  exceed  $10,000,000.  Typical 
wind  damage  was  to  signs,  trees,  utility  lines,  buildings, 
and  boats.    Freeways  were  closed  to  trucks  and  trailers 
for  extended  periods  during  the  wind. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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0 
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2 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

66. 

6 

32,3 

49. 

5 

79 

1 9 

24 

28* 

444 

0 

0 

19 

0 

.20 

.16 

^  ^ 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

M 

M 

M 

76 

19 

18 

26 

0 

0 

17 

0 

.0 

0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

41. 

0 

22,3 

31. 

7 

52 

22 

14 

6 

961 

Q 

,29 

.12 

16 

2.5 

5 

16* 

2 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

45. 

2M 

15, 4M 

30. 

3M 

54 

23 

10 

26* 

0 

0 

26 

0 

.01 

.01 

16 

.1 

T 

12 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

66. 

4 

35.9 

51, 

2 

,6 

80 

19 

30 

29* 

396 

0 

0 

6 

0 

.19 

4  , 

08 

.18 

15 

.0 

0 

1 

° 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

58. 

5M 

33. 6M 

46. 

IM 

72 

27 

27* 

544 

0 

0 

13 

0 

2.30 

1.19 

.0 

0 

1 

1 

ORLEANS 

59. 

9 

30.5 

45. 

2 

70 

23 

24 

26 

566 

0 

0 

21 

0 

.61 

• 

6, 

78 

.43 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STATION 

65. 

9 

34.4 

50. 

2 

.0 

80 

19 

28 

26* 

421 

Q 

Q 

.26 

• 

4, 

23 

.21 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  ARENA 

58. 

6 

37,7 

48, 

2 

72 

20 

30 

14 

481 

0 

0 

3 

0 

,59 

.44 

15 

.0 

0 

I 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

68. 

OM 

28  ,  IM 

IM 

8 1 

19 

0 

0 

27 

0 

15 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

58  . 

8 

0 

0 

16 

0 

3 

0 

SAINT  HELENA 

67. 

1 

34^0 

so! 

6 

1 

.6 

80 

19 

27 

27 

411 

0 

0 

15 

0 

!l5 

- 

6, 

18 

!l5 

15 

!o 

0 

1 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

M 

M 

M 

69 

23 

25 

26 

Q 

25 

1.59 

1.03 

1 

.0 

0 

I 

1 

SAN  RAFAFL 

66. 

4M 

40, 2M 

53, 

3M 

80 

19 

36 

7 

333 

0 

0 

0 

0 

,20 

.16 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  ROSA 

66. 

7 

32,3 

49. 

5 

,4 

83 

20 

29 

26 

441 

0 

Q 

20 

0 

.33 

4, 

82 

.30 

15 

.0 

0 

1 

Q 

0 

SCOTIA 

58. 

7 

36.0 

47, 

4 

• 

2 

.0 

79 

21 

31 

26 

506 

0 

0 

3 

0 

1.68 

• 

6, 

28 

.59 

15 

.0 

0 

5 

1 

0 

SHELTER  COVE 

59, 

2M 

45, 7M 

52. 

5M 

77 

20 

38 

23* 

369 

0 

0 

0 

0 

.64 

.43 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SONOMA 

66. 

9 

33,9 

50. 

4 

81 

19 

28 

27 

418 

0 

0 

15 

0 

.20 

.20 

1 5 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

M 

M 

M 

62 

20 

23 

19 

0 

0 

29 

0 

.38 

.26 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

TULELAKE  // 

R 

39. 

9 

11.7 

2S, 

8 

46 

28* 

4 

16* 

1131 

0 

0 

29 

0 

.11 

93 

,08 

15 

5 

12* 

0 

0 

0 

UKIAH 

67, 

7 

32.0 

49. 

9 

.8 

82 

19 

27 

26 

430 

0 

0 

19 

0 

,34 

• 

6, 

08 

.23 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

58, 

9 

22.9 

40. 

9 

.1 

71 

22 

16 

26 

691 

Q 

28 

Q 

,88 

4, 

80 

.65 

1 

T 

0 

2 

1 

0 

WEED  1  S 

49. 

3 

19.6 

34. 

5 

57 

28* 

11 

26 

880 

0 

0 

29 

0 

.36 

.15 

29 

3.5 

I 

29* 

2 

0 

0 

WILLITS  1  NE 

64, 

3 

27.9 

46. 

1 

78 

19 

2 1 

26 

0 

0 

25 

0 

.46 

15 

YREkA 

51. 

1 

23.0 

37. 

1 

_ 

1 

.1 

62 

24* 

18 

26 

801 

0 

0 

29 

0 

.42 

1, 

87 

.25 

2 

i!o 

0 

2 

0 

0 

DIVISION  01 

45. 

3 

.6 

.57 

• 

5. 

68 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

45. 

OM 

17, OM 

31. 

OM 

55 

6 

16 

980 

0 

0 

28 

0 

.57 

,34 

1 5 

4.0 

5 

7* 

2 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

46. 

1 

13.8 

30. 

0 

2 

,2 

56 

11 

2 

16 

1011 

0 

0 

29 

0 

.21 

• 

1, 

24 

.15 

16 

3.5 

2 

17* 

1 

0 

0 

AUBURN 

63. 

1 

34.4 

48. 

8 

.9 

78 

20 

32 

29* 

465 

Q 

Q 

.78 

_ 

5, 

47 

.34 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

BERHYESSA  LAKE 

64. 

2 

39.8 

52, 

0 

74 

24 

34 

29* 

371 

0 

0 

0 

0 

.10 

,10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT// 

R 

49, 

1 

31,1 

40, 

1 

3 

.  0 

62 

9 

22 

29* 

715 

0 

1 

15 

0 

.82 

9, 

37 

,42 

15 

5.9 

39 

2 

Q 

BOWMAN  DAM 

50, 

4 

27,8 

39, 

1 

3 

.2 

60 

10* 

20 

29* 

742 

0 

0 

22 

0 

.67 

10, 

78 

.37 

1 5 

12.0 

49 

1 

2 

0 

0 

BROOKS  FARNhAM  RANCH 

66, 

Cm 

29, 4M 

47, 

7M 

.8 

77 

20 

22 

17 

501 

0 

0 

0 

,03 

4, 

07 

,03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

52, 

3 

17.7 

35, 

0 

61 

10 

11 

26 

866 

Q 

.12 

.05 

15 

2.5 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

44, 

5M 

18.5m 

31, 

5M 

- 

.3 

54 

19 

12 

14 

960 

0 

0 

29 

0 

.45 

• 

6, 

41 

.33 

15 

7.0 

25 

16* 

2 

0 

0 

CENTERVILLE  PN 

69, 

3 

32.1 

50. 

7 

1 

.  » 

79 

20* 

26 

13 

407 

0 

0 

15 

0 

.41 

7, 

42 

.34 

15 

.0 

0 

1 

Q 

0 

CHESTER 

M 

M 

M 

57 

11 

13 

0 

0 

29 

0 

16 

2* 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

65. 

0 

32,1 

48, 

6 

.0 

75 

19 

26 

14 

472 

0 

0 

14 

0 

.22 

4, 

21 

.17 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

CLARKSBURG 

62. 

5 

34.7 

48. 

6 

76 

20 

29 

27* 

468 

0 

0 

10 

0 

.10 

.10 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

64. 

2 

26.7 

45. 

5 

74 

20 

20 

13 

559 

Q 

.07 

.07 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

61. 

0 

35.2 

48. 

1 

2 

.5 

73 

19 

29 

29 

481 

0 

0 

9 

0 

D 

.97 

7, 

27 

.87 

29 

1,0 

0 

2 

1 

0 

COLUSA  I  SSW 

65. 

4 

36.2 

50. 

8 

1 

,3 

76 

19 

29 

27 

404 

0 

0 

12 

0 

T 

2, 

86 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  1  WSM 

63. 

6 

35,2 

49. 

4 

,1 

75 

29 

8 

446 

0 

0 

11 

0 

.02 

3. 

23 

,02 

1 5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

46. 

4M 

24, 6M 

35, 

5M 

2 

,1 

60 

19 

18 

14 

851 

0 

0 

29 

0 

1.12 

10, 

67 

.64 

15 

13.0 

25 

1 

2 

1 

0 

DE  SABLA 

59. 

8M 

31. 4M 

45, 

6M 

3 

.0 

69 

19 

25 

16 

555 

0 

0 

18 

0 

.54 

10. 

77 

.39 

15 

2.5 

3 

15 

2 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

61. 

4M 

34. 3M 

47, 

9M 

76 

19 

28 

16 

489 

0 

0 

9 

0 

.97 

6, 

04 

.68 

15 

,0 

0 

3 

1 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

54, 

6 

25.9 

40, 

3 

64 

24* 

23 

13 

710 

0 

0 

29 

0 

.61 

.35 

15 

1.0 

2 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

63. 

0 

30.4 

46, 

7 

,4 

73 

20 

21 

13 

524 

0 

0 

21 

0 

.00 

3, 

47 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

M 

M 

M 

31 

26* 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

F0L50M  DAM 

62. 

2 

38.1 

50, 

2 

73 

20 

29 

14 

423 

0 

0 

1 

0 

.69 

.31 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

M 

M 

M 

70 

20 

26 

17 

0 

0 

4 

0 

1.13 

,50 

29 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  196* 


Sutlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Nomul 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Grotind 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

•°l 

•!l 

°l 

GRASS  VALLEY 

60«8 

32.4 

46.6 

a  7 

72 

20 

25 

16 

524 

Q 

— 

-r-r 

0 

1.17 

6*40 

•  57 

15 

3*4 

2 

l6* 

3 

1 

0 

HAT  CREEK  PH  no  1 

53«7 

18.5 

36.  I 

•  2*3 

6C 

22« 

1 3 

16 

829 

0 

29 

0 

2,66 

•  10 

16 

1^0 

0 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

44*  1 

13,3 

28.7 

55 

10 

6 

14* 

1 044 

0 

0 

28 

0 

I  •  37 

•  1 7 

16. 

10*5 

14 

16 

3 

0 

0 

lakeport 

63*3 

29,7 

46.5 

7S 

19 

25 

52S 

0 

0 

25 

0 

.13 

'».77 

•  13 

1 5 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LAKF5H0RE 

64.1 

32,0 

48.1 

75 

22 

26 

?7 

485 

^ 

.24 

•  17 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LAKE   SPAuLD 1 NG 

52.7 

25,1 

38,9 

3  •  ^ 

63 

14 

29 

750 

Q 

Q 

,80 

10,04 

•  32 

1 5 

12,0 

42 

2* 

3 

0 

0 

LAKE  SPAuLDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

6  3  a  8^ 

52, 9N 

• 

32 

,  - 

0 

0 

1 

0 

_ 

• 

1 5 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MAN Z AN  I 7A  LAKE 

// 

20  9 

32,8 

56 

5 

925 

0 

3 

29 

0 

1*19 

*34 

16 

12^0 

34 

1 

5 

0 

0 

MARYSVILLE 

6s!4 

37,3 

51,4 

1.3 

77 

21 

32 

389 

Q 

^ 

Q 

!30 

3,56 

Il5 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

MC  CLOUD 

5  3  •  5 

37,8 

16 

Q 

Q 

29 

0 

7*In 

•  31 

1 5 

6,5 

5 

16* 

2 

0 

0 

M I NERAL 

21,6 

35,8 

• 

1  i 
\? 

29* 

file 

0 

Q 

29 

0 

*fi? 

7,50 

•  39 

1 5 

10,5 

2 1 

16* 

4 

0 

0 

"UNTI^tLLD  UAM 

7* 

?D 

fl* 

0 

0 

0 

0 

*i  n 

,08 

15 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SMASTA  mB  city 

//  R 

49*  I 

25*5 

37*3 

58 

27* 

18 

796 

0 

° 

28 

0 

*  36 

5  55 

*  1 6 

6.5 

4 

15  + 

1 

0 

0 

NEVADA  CTTY 

55.4 

25,4 

40,4 

-  #9 

67 

20 

21 

* 

706 

Q 

29 

Q 

.82 

8.81 

.*^2 

15 

1.0 

7 

1 

3 

0 

0 

ACtl   A  Kin 

2,2 

20 

24 

397 

0 

0 

g 

0 

.01 

3,15 

•  0 1 

1  ^ 

*2 

0 

0 

0 

0 

UKUV 1 LL t 

36  9 

^0*4 

7A 

30 

13 

397 

Q 

Q 

4 

0 

1  ^ 

s  0 

0 

1 

0 

0 

A3  A 

38  2 

75 

21* 

30 

416 

0 

0 

4 

0 

*49 

•  0 

1 

0 

0 

PL ACERV I L  LE 

57  6 

43*5 

* 

70 

14 

0 

0 

26 

0 

*88 

6 

*47 

29 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PLACERVILLE  iFa 

57.7 

37I1 

47,4 

71 

20 

28 

16 

504 

Q 

1.18 

,88 

29 

3.5 

2 

1 

0 

D  1   A  V  f  M  A 

kL " T I NM 

26.9 

VI 

^5 

25 

610 

0 

Q 

24 

0 

•  2 1 

1 

•® 

0 

1 

0 

0 

PUHTUL A 

44*0 

13  0 

?fl*q 

^fi  n 

3  3 

10* 

14» 

0 

29 

0 

*  14 

3,25 

1 5 

3.4 

16 

1 

0 

0 

0 

rtLlTMTV    DaM(iPD  STATTHN 

55.9 

20.0 

I  •  2 

20 

1  J 

777 

0 

0 

29 

0 

.37 

'in 

*  2 

1 5 

1 

0 

0 

51*8 

2  ]_ 

75 

?fl 

377 

0 

0 

2 

0 

3*29 

*02 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

69.0 

39)1 

54!l 

77 

24. 

31 

6* 

311 

Q 

^ 

^ 

!l7 

6,02 

•  09 

I 

•0 

0 

0 

0 

0 

ROCK  L I N 

61.9 

32,6 

47,3 

•     •  3 

73 

23* 

28 

26 

508 

0 

0 

16 

0 

«60 

3,76 

•  30 

2  9 

^ 

^ 

° 

SACrAMENTO  wB  AIRPORT 

62.6 

36,  I 

49,4 

76 

1 9 

31 

26« 

0 

0 

5 

•  15 

2  84 

*n 

^ 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

63.5 

39,4 

51.5 

1  •  0 

77 

19 

34 

1 1 

386 

0 

0 

0 

0 

•  19 

3  26 

*  18 

15 

*0 

0 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

61.0 

41,9 

61.5 

70 

20 

35 

383 

0 

0 

0 

0 

,17 

•  07 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CTTY 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 

45.0 

6,8 

25.9 

.  S,9 

54 

11 

-  1 

14. 

1128 

0 

0 

29 

3 

.54 

- 

3,69 

.'•0 

11 

8.2 

18 

U 

2 

0 

0 

//  R 

7 

0 

5 

29 

0 

,28 

15 

10^3 

87 

1 

3 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

65)3 

32,9 

49,1 

2,1 

75 

19 

25 

14 

454 

0 

0 

18 

0 

,00 

3,40 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

56.2 

31,9 

44,  1 

65 

21 

23 

16 

598 

0 

0 

16 

0 

,81 

,63 

15 

'^•O 

16 

1 

2 

1 

0 

TURNTABLE  CREE< 

M 

M 

M 

70 

274 

33 

16* 

0 

0 

0 

0 

,28 

•  20 

15 

•  0 

^ 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES 

44.9 

14,2 

29,6 

58 

4 

2 

14 

1022 

0 

1 

29 

0 

.58 

7  32 

1  R 

6  5 

1 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

79 

19 

23 

14. 

0 

0 

0 

*28 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

VACAVILLE 

65. S 

38.1 

51,8 

2.6 

78 

19 

31 

8 

375 

Q 

Q 

6 

Q 

!o8 

4,99 

!o8 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

63.4 

34.7 

49,  1 

71 

19* 

28 

14 

458 

0 

Q 

J  \ 

0 

.38 

- 

4,27 

•  20 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

whiskEytown  res 

M 

M 

74 

24 

16. 

0 

^ 

Q 

•  0 

0 

0 

0 

WILL lAMS 

65.6 

36.1 

50,9 

75 

20* 

30 

2  7 

402 

0 

0 

3 

0 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

64.9 

36,9 

50,9 

2,1 

75 

1 9 

30 

28  . 

0 

0 

9 

0 

*0l 

• 

•  0 1 

29 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

65.4 

38,6 

52.0 

78 

20 

31 

369 

T 

T 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WOODLANb   1  WNW 

64.5 

36.1 

50.3 

•  0 

77 

20 

30 

^® 

419 

Q 

Q 

g 

Q 

,03 

- 

3,24 

,02 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  02 

44.  1 

.42 

* 

5,79 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

44.9 

1,1 

23,0 

54 

10 

-  5 

14. 

1211 

0 

29 

.07 

•  03 

15 

3^0 

13 

2* 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT 

45.7 

8.1 

26,9 

52 

27 

.  5 

6. 

1100 

0 

Q 

29 

T 

T 

25. 

.5 

5 

3* 

0 

0 

0 

ceoarvillE 

21  6 

• 

14 

919 

0 

0 

29 

0 

•  23 

1,27 

•  13 

15 

*•  7 

3 

16* 

1 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

44.1 

6.3 

25I2 

54 

10 

0 

14 

1146 

0 

1 

29 

1 

.19 

•  13 

15 

5.5 

38 

1 

1 

0 

0 

DOYLE  S  5SE 

44,7 

18.6 

31,7 

58 

11 

14 

14. 

959 

0 

0 

29 

0 

.13 

.05 

16 

3.3 

4 

I 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

46.0 

19.1 

32,6 

56 

10 

4 

933 

0 

•  03 

• 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDwELL 

45.5 

19,8 

32,7 

52 

27* 

16 

931 

0 

0 

28 

0 

1.73 

*  I  3 
• 

1 5 

3.0 

2 

15 

2 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

43.9 

13,7 

28,8 

54 

9 

12 

1044 

0 

2 

29 

0 

'38 

•  2  1 

1 5 

3.5 

36 

2* 

2 

0 

0 

MONO  LAKE 

45.3 

17.9 

31,6 

55 

10 

10 

26. 

961 

0 

29 

•  01 

.01 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

44.5 

9.3 

26,9 

53 

10 

0 

12 

1099 

0 

3 

29 

1 

0 

,49 

,35 

15 

7.4 

1 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

45.8m 

17,9 

31,9M 

.  2,4 

56 

10 

1 1 

3 

959 

Q 

29 

0 

•  06 

T 

16 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

40.2 

17,1 

28,7 

,  3 

48 

1 1 

10 

14. 

1045 

0 

4 

29 

0 

0 

f  *on 

4,90 

1 5 

e  *« 

5.8 

3  3 

1 

1 

0 

0 

TERMO 

41.7 

9,6 

25.7 

50 

9 

Q 

14.1 1133 

0 

1 

29 

2 

*  21 

.10 

29 

1.1 

7 

1 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

44.  IM 

6,8M 

25. 5M 

-  2.5 

52 

10 

2 

26. 

1141 

0 

Q 

•  15 

5.09 

,14 

15 

2.3 

1 

0 

0 

WOOOFORDS 

47,9 

22,4 

35.2 

57 

9 

11 

6 

858 

Q 

28 

•  12 

,04 

16* 

2.0 

5 

1 

0 

0 

0 

DIVISION  03 

29.3 

1  •  3 

•  18 

2.93 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  Oil 

AVILA  BEACH 

70.4 

42,7 

56.6 

84 

19 

36 

27 

240 

BEN  LOMOND 

63.7 

33,4 

48.6 

72 

22 

30 

24. 

470 

0 

0 

10 

0 

•  53 

,33 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BERKELEY 

61.5 

43,5 

52.5 

.6 

75 

19 

39 

16 

353 

0 

0 

0 

0 

.16 

3.75 

,15 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BURL INGamE 

63.8 

37.8 

50.8 

75 

19 

31 

29. 

405 

0 

0 

2 

0 

.24 

,20 

15 

•  0 

0 

1 
1 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

66,6 

35.0 

50.8 

82 

19 

28 

24 

404 

0 

0 

8 

0 

.20 

,  15 

29 

.0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

64.0 

38.3 

51.2 

77 

20 

33 

26 

391 

0 

0 

0 

0 

•  12 

3^14 

.12 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SILROY 

65.5 

30.7 

48.1 

76 

20 

27 

19. 

482 

0 

0 

19 

0 

•  12 

,12 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

64.4 

40.3 

52,4 

72 

21 

36 

16 

358 

0 

0 

0 

0 

.52 

,32 

15 

•  0 

0 

2 

0 

0 

HOLLISTEr 

66.6 

31.2 

48,9 

•  3,2 

79 

19 

26 

27 

460 

0 

0 

19 

0 

.31 

2.17 

,16 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

KING  CITY 

69, 4M 

31.7m 

50, 6M 

-  .3 

79 

19 

25 

26. 

410 

0 

0 

21 

0 

.02 

2,28 

,02 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORf  2  5SW 

62,4 

31.0 

46,7 

-  2.3 

73 

20 

26 

17 

523 

0 

0 

23 

0 

•  08 

2,59 

,07 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

62,8 

35.0 

48,9 

-  Ul 

71 

19 

31 

28. 

461 

0 

0 

2 

0 

•  20 

5,38 

,18 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

64,0 

37.0 

50,5 

80 

20 

33 

26. 

414 

0 

0 

0 

0 

•  14 

,10 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MONTEREY 

62.1 

43.1 

52,6 

9 

38 

13. 

355 

0 

0 

0 

0 

,34 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Continued 


Sifttton 

Temperature 

Precipitation 

«  9 
Di  a 
n  a 

*  3 
<2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

« 
a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot 

3ays 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Grotmd 

Dale 

1    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

°  S 

sl 

5  » 

s| 

on 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

&<>. 

6 

40. 

I 

52. 

4 

80 

20 

34 

27 

360 

0 

0 

0 

0 

.11 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

60. 

3 

40, 

8 

50. 

6 

68 

20 

33 

29* 

411 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

52. 

5M 

36, 

Dm 

44. 

3M 

3 

8 

63 

9 

24 

16 

599 

0 

0 

0 

.32 

- 

4, 

67 

.17 

15 

1.0 

1 

15 

2 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

66. 

4 

32, 

2 

49. 

3 

75 

21 

27 

14 

448 

0 

0 

15 

0 

.16 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

62. 

7 

36, 

9 

49, 

8 

78 

24 

30 

11* 

4  34 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

59. 

6 

45, 

0 

52, 

3 

1. 

6 

72 

19 

41 

26* 

359 

0 

0 

0 

0 

.23 

* 

2. 

98 

.21 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

62. 

9 

35, 

0 

49, 

0 

75 

20 

30 

27* 

468 

0 

0 

8 

0 

.22 

.18 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBlES 

67. 

2 

28, 

1 

47, 

7 

75 

20* 

22 

14 

497 

0 

0 

27 

0 

.16 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

PA5C  ROBlES  FAA  AP 

65. 

5 

28, 

9 

47, 

2 

74 

20* 

23 

27 

611 

0 

0 

24 

0 

.05 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

67. 

8 

30. 

3 

ii9. 

I 

79 

19 

26 

28* 

456 

0 

0 

22 

0 

.08 

.  08 

15 

.  0 

Q 

Q 

PtSMO  BEACH 

64. 

7 

41, 

1 

52. 

9 

76 

19 

33 

27 

343 

0 

0 

° 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

62. 

2 

45, 

4 

53. 

8 

70 

2 

40 

29* 

316 

0 

0 

0 

0 

.38 

.38 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

64. 

1 

33, 

2 

48. 

7 

77 

20 

28 

27 

466 

0 

0 

19 

0 

.03 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

61. 

6 

23, 

8 

42. 

7 

69 

19« 

16 

26 

642 

0 

0 

27 

0 

.07 

4, 

32 

.07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

DFOiiinnn  rTTY 

65. 

1 

36. 

8 

51. 

0 

0 

76 

19 

30 

8 

401 

0 

0 

2 

0 

.27 

3, 

33 

.24 

15 

.  0 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND 

64. 

0 

42. 

2 

53. 

1 

78 

20 

37 

26* 

341 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  MApYS  COLLEGE 

63. 

0 

31, 

6 

47. 

3 

74 

20 

25 

27* 

505 

0 

0 

18 

0 

,38 

.27 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALINAS  ?  E 

67. 

4 

35, 

2 

51. 

3 

- 

4 

80 

19 

29 

14 

390 

0 

0 

6 

0 

.10 

- 

2, 

56 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

66. 

8 

37, 

4 

62. 

1 

80 

19 

31 

14 

368 

0 

0 

1 

0 

.11 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

67, 

3 

28. 

0 

47, 

7 

76 

20* 

23 

28* 

496 

0 

0 

27 

0 

.06 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61. 

5 

42. 

2 

61. 

9 

72 

20 

36 

26 

373 

0 

0 

0 

0 

.29 

.20 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 

R 

61. 

6 

40. 

0 

50. 

8 

_ 

1 

72 

19 

36 

24 

404 

0 

0 

0 

0 

.27 

3, 

21 

.23 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

H 

62. 

4 

47, 

6 

55. 

0 

2 

0 

75 

19 

44 

29 

284 

0 

0 

0 

0 

.19 

- 

3, 

47 

.14 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

62. 

3 

34, 

8 

48. 

8 

74 

19 

27 

27 

463 

0 

0 

11 

0 

.42 

.28 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

64. 

9 

40, 

6 

52. 

8 

8 

76 

19 

36 

27* 

346 

0 

0 

0 

0 

.23 

- 

2, 

33 

.18 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67. 

3 

40. 

7 

54. 

0 

9 

79 

22* 

35 

27* 

313 

0 

0 

0 

0 

.12 

4, 

29 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEn 

64. 

1 

41, 

4 

52. 

8 

72 

23 

37 

27* 

346 

0 

0 

0 

0 

.27 

.22 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65. 

4 

39, 

3 

52. 

4 

1 

2 

76 

19 

36 

27* 

369 

0 

0 

0 

0 

.19 

• 

2. 

49 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

65. 

5 

35, 

3 

50, 

4 

- 

4 

77 

19 

30 

27* 

417 

0 

0 

7 

0 

,20 

- 

6, 

61 

.20 

15 

.0 

0 

I 

0 

0 

UPR  SAN  lEANDRO  filter 

62. 

8 

41. 

1 

52. 

0 

76 

20 

36 

29* 

369 

0 

0 

0 

0 

.19 

.19 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

64. 

3 

31. 

3 

48. 

1 

77 

20 

25 

27 

483 

0 

0 

20 

0 

.10 

3, 

74 

.10 

15 

.  0 

0 

1 

0 

0 

watsonvillE  waterworks 

64, 

8 

36. 

0 

50, 

4 

77 

20 

31 

27 

416 

0 

0 

3 

0 

.18 

.15 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  04 

50. 

5 

3 

.19 

- 

3. 

56 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

64. 

2M 

39, 

6M 

51, 

9M 

2 

1 

75 

22 

32 

3* 

373 

0 

0 

2 

0 

.01 

- 

2. 

41 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

64. 

7 

36 

4 

60. 

1 

76 

20 

28 

3 

423 

0 

0 

9 

0 

.01 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

61. 

6 

37 

2 

49, 

4 

1 

70 

20« 

32 

15* 

447 

0 

0 

2 

0 

.31 

- 

4. 

54 

,30 

29 

.0 

0 

I 

0 

0 

AUBERRY 

5S. 

0 

31. 

8 

44, 

9 

■ 

9 

69 

10 

26 

16* 

676 

0 

0 

15 

0 

T 

4. 

89 

T 

29* 

.0 

0 

0 

0 

0 

n&^PD^pm  n  atqpodt 

p 

64  . 

8 

37 

2 

51, 

Q 

1 

0 

75 

20 

30 

13 

399 

0 

0 

2 

0 

.41 

73 

.  24 

28 

.  0 

0 

2 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

5e. 

4 

37 

4 

47, 

9 

68 

19 

32 

14 

489 

0 

0 

1 

0 

.05 

.05 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

blackwells  corner 

63. 

5 

32 

0 

47, 

8 

73 

25» 

25 

13 

491 

0 

0 

16 

0 

.05 

.06 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

buttonwillow 

63. 

6 

33 

2 

48, 

4 

76 

26. 

27 

7 

476 

0 

0 

12 

0 

.04 

,04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

53. 

4 

26, 

4 

39. 

9 

1 

7 

64 

20 

21 

16 

721 

0 

0 

29 

0 

.63 

8. 

97 

.45 

29 

9.5 

26 

1 

2 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

61, 

Q 

36 

3 

48  , 

7 

t. 

73 

20 

32 

16* 

469 

0 

0 

3 

0 

.22 

3, 

44 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

catheys  uy  bull  run  RH 

58, 

7 

32 

2 

46, 

5 

67 

22* 

27 

16 

560 

0 

0 

17 

0 

.13 

.09 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

55, 

6M 

28 

2M 

41. 

9M 

65 

9 

19 

16 

664 

0 

0 

22 

0 

.16 

.16 

15 

4.0 

8 

1 

1 

0 

0 

COALINGA 

63. 

4 

34 

5 

49. 

0 

- 

1 

0 

73 

24 

29 

17 

459 

0 

0 

9 

0 

.01 

• 

1. 

61 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  irrig  dist 

61. 

9 

32 

8 

47. 

4 

72 

25 

26 

14 

507 

0 

0 

17 

0 

.12 

.12 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR 

59. 

1 

38 

48. 

9 

6 

70 

22 

23 

26* 

462 

0 

0 

9 

0 

,03 

2, 

06 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

57. 

1 

22 

7 

39. 

9 

- 

1 

,1 

72 

9 

17 

26* 

721 

0 

0 

29 

0 

.11 

- 

7. 

07 

.11 

16 

1.0 

T 

1 

1 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

63, 

7 

31 

6 

47. 

7 

- 

1 

•  6 

72 

19 

27 

14* 

495 

0 

0 

20 

0 

.40 

- 

5. 

04 

.20 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

62, 

1 

32 

6 

47, 

4 

- 

3 

,1 

70 

24« 

26 

14 

502 

0 

0 

16 

0 

T 

2. 

19 

T 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

PDTaMT    Ar^tjPDMMrMT  ^AMD 
rKlflrNI    UuVI-K"incnT  LA~K 

3^ 

70 

26* 

29 

14 

469 

0 

0 

8 

0 

.08 

.08 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

44, 

3 

24 

0 

34. 

2 

>8 

53 

10 

15 

17 

887 

0 

2 

29 

0 

.63 

- 

7. 

96 

.26 

16 

5.6 

21 

2* 

2 

0 

0 

GLENNVILLE 

57. 

8 

23 

6M 

40. 

7M 

68 

10. 

19 

27 

687 

0 

0 

29 

0 

.63 

.64 

29 

3.5 

0 

1 

1 

0 

GRANT  GROVE 

45. 

0 

21 

5 

33, 

3 

65 

10 

14 

16* 

916 

0 

2 

29 

0 

.28 

.25 

29 

4.0 

28 

1 

1 

0 

0 

HANFORD 

64, 

3 

30 

5 

47, 

4 

- 

2 

,3 

73 

24* 

23 

14 

504 

0 

0 

22 

0 

.02 

1, 

57 

.01 

29* 

.0 

0 

0 

0 

0 

56. 

9 

27 

>6 

42  , 

3 

2 

3 

70 

20 

22 

14 

656 

0 

0 

29 

0 

,10 

6, 

75 

.05 

15 

2.0 

I 

0 

0 

0 

HUNTINGTnN  LAKE 

46, 

9 

22 

>6 

34, 

8 

4 

>8 

56 

19 

14 

26* 

869 

0 

0 

29 

0 

1.3 

33 

1 

IDRIA 

58, 

8 

38 

,3 

48, 

6 

1 

.3 

67 

10 

32 

6 

471 

0 

0 

I 

0 

.07 

- 

3, 

33 

.06 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

64, 

1 

43 

,5 

53, 

8 

,2 

77 

10 

36 

3 

317 

0 

0 

0 

0 

1.12 

- 

82 

.98 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

63, 

3 

29 

8 

46. 

6 

73 

18 

22 

17. 

526 

0 

0 

22 

0 

.09 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAn  CITY   1  SSW 

62, 

7 

37 

7 

50. 

2 

72 

25 

31 

4 

424 

0 

0 

2 

0 

.06 

.06 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

63. 

0 

41 

3 

52. 

2 

72 

24 

35 

14* 

366 

0 

0 

0 

0 

.13 

.13 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

61. 

4 

30 

,4 

45. 

9 

69 

25 

22 

14 

544 

0 

0 

22 

0 

.21 

.15 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

62, 

8 

38 

,9 

60. 

9 

1 

,4 

71 

24 

30 

27* 

403 

0 

0 

6 

0 

.08 

2, 

34 

.08 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COvE 

62. 

5 

36 

,4 

49, 

5 

1 

,7 

71 

20 

31 

16* 

446 

0 

0 

2 

0 

.39 

2, 

26 

.27 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

LINDSAY 

63. 

1 

32 

4 

47, 

8 

2 

.2 

72 

24 

28 

13 

492 

0 

0 

20 

0 

.19 

1. 

92 

.18 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOOT 

63.0 

32.7 

47. 

9 

,9 

75 

19 

27 

14 

491 

0 

0 

15 

0 

.17 

2. 

71 

.12 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BAN0<1 

64. 

7 

33 

,9 

49, 

3 

,8 

73 

24 

28 

26* 

450 

0 

0 

15 

0 

.02 

1. 

66 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

62. 

8 

33 

.8 

48. 

3 

1 

.7 

72 

25 

27 

14 

477 

0 

0 

8 

0 

.01 

1. 

94 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

63. 

0 

33 

,7 

48, 

4 

75 

19 

28 

16 

476 

0 

0 

12 

0 

.04 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

63 

4 

38 

,5 

51. 

0 

1 

,4 

77 

20 

34 

26* 

398 

0 

0 

0 

0 

.00 

89 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

63 

9 

32 

,  1 

48. 

0 

1 

.1 

72 

24 

25 

29 

486 

0 

0 

16 

0 

,16 

2, 

09 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

64 

0 

36 

.0 

50. 

0 

,7 

72 

24* 

31 

26* 

427 

0 

0 

4 

0 

.05 

2, 

06 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

63 

3 

34 

.0 

48, 

7 

2 

,1 

71 

24 

28 

17 

466 

0 

0 

13 

0 

T 

1, 

88 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

58 

4M 

27 

.8M 

43, 

IM 

68 

10 

22 

IS* 

628 

0 

0 

0 

.00 

6, 

33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

60 

7 

32 

.9 

46, 

8 

1 

.8 

69 

26* 

27 

14 

520 

0 

0 

13 

0 

.02 

2, 

30 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

S 
a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.so  or  More 

1.00  or  More 

5  1 
S< 

hs 

5  1 

ORANGE  CovE 

62,0 

34,7 

48.4 

-  1.4 

71 

22 

30 

14. 

476 

0 

0 

7 

0 

.06 

.  2.45 

.06 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  CREEK 

61, 7M 

35, 4M 

48. 6M 

71 

26 

31 

26. 

468 

0 

0 

4 

0 

.07 

.00 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVlLLE 

63,7 

35.4 

49.6 

.  1,1 

74 

26 

31 

27. 

442 

0 

0 

6 

0 

.15 

-  1,76 

,10 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

POSEY  3  E 

50  ,  6M 

24  .  4M 

37,  5M 

9 

1 8 

792 

0 

0 

29 

0 

I  •  0 1 

92 

29 

7 

29 

1 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

60.4 

34.6 

47,5 

69 

18 

26 

29 

500 

0 

0 

13 

0 

.27 

!l3 

15 

i'.O 

T 

15 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

61.9 

36.4 

49,2 

70 

23. 

29 

26 

455 

0 

0 

2 

0 

T 

.00 

T 

15* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  R  S 

59.8 

28.2 

44,0 

■  3.0 

70 

10 

24 

27. 

603 

0 

0 

27 

0 

.20 

-  5,77 

,11 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

53.8 

24.6 

39,2 

64 

19 

17 

14 

740 

0 

0 

29 

0 

.03 

,03 

15 

1.5 

11 

1 

0 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

61.6 

33.0 

47,3 

.  1.7 

73 

19 

26 

26 

506 

0 

0 

10 

0 

,05 

-  2,41 

,05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

63.0 

34,5 

48.8 

■  .1 

75 

20 

30 

7 

464 

0 

0 

6 

0 

.10 

-  2,53 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

64.5 

31.4 

48.0 

76 

19 

26 

26 

486 

0 

0 

18 

0 

.07 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

T  t nM\.n*r  T 

55,2 

25.6 

40.4 

68 

10 

16 

27 

708 

0 

0 

27 

0 

.42 

.37 

29 

9.0 

6 

29 

1 

0 

0 

TEJON  RAnCHO 

62.3 

37.4 

49.9 

"  1.0 

72 

2U 

3 1 

0 

0 

3 

0 

1 

64.1 

33.6 

48.9 

-  .5 

71 

11 

27 

14 

461 

0 

0 

11 

0 

.30 

-  3)75 

!29 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

60.6 

31.3 

46.0 

1.4 

72 

19 

27 

16. 

547 

0 

0 

22 

0 

.63 

-  7,52 

.47 

29 

4.5 

0 

2 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

64,0 

36.6 

50.3 

74 

20 

31 

14. 

418 

0 

0 

6 

0 

.06 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

64.2 

37.2 

50.7 

76 

19 

30 

2 

408 

0 

0 

6 

0 

.01 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

63. 9M 

37.3m 

22* 

0 

0 

2 

0 

17 

"  1  81 

29 

MASCO 

63,1 

34.8 

49.0 

-  i!o 

74 

25 

30 

7 

458 

0 

0 

7 

0 

.19 

•  l!o3 

.16 

29 

!o 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

57,2 

26.7 

42.0 

2.0 

70 

19 

23 

17. 

661 

0 

0 

29 

0 

.06 

.  6,58 

.02 

29. 

1.5 

7 

2* 

0 

0 

0 

U  t  V  1  9  I  Uli    U  7 

46,7 

-  .1 

.19 

-  3,41 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
0« 

ALPINE 

65,7 

39.8 

52.8 

76 

19* 

33 

14 

349 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.66 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

AVMLUH    rUtMSUKC  KICK 

65, OM 

45.2 

55. IM 

.5 

75 

20 

42 

28. 

280 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  3,13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

66,9 

27.6 

47.3 

-  3.0 

78 

20* 

24 

16. 

509 

0 

0 

28 

0 

1,16 

•  2.44 

.57 

29 

T 

0 

5 

1 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

61,9 

20 

26 

26 

0 

0 

9 

0 

.51 

«  3.48 

.37 

29 

.0 

Q 

2 

BIG  BEAR  LAKE 

46,0 

15)7 

3o!9 

56 

I 

6 

9 

986 

0 

0 

29 

0 

.47 

.28 

29 

8 

1 

2 

0 

0 

80NITA 

70.8 

37.8 

54.3 

.0 

81 

19 

33 

27. 

303 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  1.82 

.23 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BMOQAN^    uiR    ATDDODT  0 

DU^*t)MP'l^     WO     M  1  nr^UK  l  n. 

69.1 

40.0 

54,6 

•  .6 

80 

19* 

34 

15 

298 

0 

0 

0 

0 

T 

-  3.22 

T 

29* 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABrILLO  NAT  MONUMENT  R 

65.2 

48,1 

56,7 

76 

20 

42 

29 

234 

0 

0 

0 

0 

.30 

.16 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

36.5 

53,1 

80 

20. 

30 

15 

339 

0 

0 

5 

0 

.04 

.04 

29 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

CAMPO 

6l!l 

29.2 

45.2 

75 

10. 

17 

15 

568 

0 

0 

18 

0 

1,34 

.65 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

71.2 

36.6 

53.9 

80 

19. 

28 

14 

313 

0 

0 

8 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

64. 8M 

41, 9M 

53. 4M 

.0 

76 

21 

36 

7 

331 

0 

0 

0 

0 

.50 

-  1,54 

.21 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLAREMONt  POMONA  COL 

68. 3M 

39, 7M 

54,  OM 

1.4 

80 

19 

33 

26 

311 

0 

0 

0 

0 

.40 

-  3,24 

.19 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

CORONA 

38  4 

1.4 

82 

19 

30 

15* 

0 

0 

2 

0 

.13 

•  2  60 

1 1 

29 

0 

Q 

1 

Q 

Q 

CULVER  CITY 

7l!2M 

44,  3M 

57, 8M 

85 

9 

38 

7 

204 

0 

0 

0 

0 

,00 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

61.4 

25,8 

43.6 

72 

U. 

20 

17 

609 

0 

0 

28 

0 

.13 

.07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

54.0 

24.5 

39.3 

.  1,2 

67 

20 

16 

15 

742 

0 

0 

27 

0 

1.77 

-  5.82 

1.12 

29 

6.0 

5 

29 

3 

1 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66.7 

37.0 

51.4 

77 

U 

28 

27. 

392 

° 

0 

9 

0 

T 

•  2.67 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

39  1 

55  5 

83 

20 

36 

23. 

0 

0 

0 

0 

.  67 

35 

29 

0 

0 

3 

Q 

Q 

ELSINORE 

68.7 

32)8 

50.8 

-  1.3 

80 

1 

26 

27. 

408 

0 

0 

15 

0 

.16 

.  2.50 

Il4 

29 

.0 

0 

1 

0 

a 

ESCONOIDn 

68.2 

36,4 

52.3 

•  .4 

78 

19. 

29 

27. 

361 

0 

0 

5 

0 

.64 

-  2.69 

.42 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

72,1 

45.6 

58,9 

79 

19 

37 

27. 

175 

0 

0 

0 

0 

ft 

.0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

70,6 

33.6 

62,1 

81 

18 

27 

7 

367 

0 

0 

14 

0 

.81 

.53 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

HENSHAW  DAM 

25.8 

43,6 

74 

u 

18 

15 

614 

0 

0 

24 

0 

1.49 

.76 

29 

0 

0 

3 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

54. 5M 

24. IM 

39. 3M 

65 

10 

17 

26 

736 

0 

0 

0 

1,01 

.57 

29 

5.9 

3 

I 

0 

JULIAN  WVNOLA 

57. 5M 

32. 6M 

45. IM 

72 

1 

24 

27. 

572 

0 

0 

15 

0 

1.27 

.73 

29 

T 

0 

4 

1 

0 

lAGUNA  BEACH 

68.7m 

39.2m 

54. OM 

•  .7 

79 

19 

35 

15 

314 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  2.53 

.08 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

69.0 

42.0 

55.5 

81 

18 

38 

27. 

266 

0 

0 

0 

0 

1,50 

1.37 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOMPOC 

67.7 

36.4 

52.1 

82 

9 

30 

7 

367 

0 

0 

2 

0 

,08 

.05 

29 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

LONG  BEACH 

69.4 

47,7 

68.6 

2.5 

82 

19 

42 

15 

181 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

69.7 

41,6 

65.7 

1.3 

81 

19. 

36 

17 

265 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.31 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGElES  WB  AIRPORT  R 

67.4 

44,6 

66.0 

.8 

79 

9 

38 

26 

254 

0 

0 

0 

0 

T 

-  2.88 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  wB  CITY  R 

69.3 

48,7 

59.0 

1.9 

79 

19. 

45 

14. 

169 

0 

0 

0 

0 

T 

-  3,33 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

64.  1 

40.7 

52.4 

73 

20. 

32 

15. 

358 

0 

0 

2 

0 

.70 

•  3.27 

.49 

29 

J 

16 

2 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

40. 4M 

22.9 

31. 7M 

54 

5. 

14 

26 

957 

0 

4 

28 

0 

.15 

.15 

29 

3.8 

1 

0 

0 

MOUNT  WIl  SON  FC  338  B  // 

53.1 

32.8 

43.0 

63 

9 

19 

29 

632 

0 

0 

15 

0 

.16 

.15 

29 

1.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

66,3 

45.1 

56.7 

.7 

75 

2 

41 

27. 

264 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  2.50 

.03 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDF 

69.0 

42.3 

55.7 

80 

20 

37 

27. 

264 

0 

0 

0 

0 

.27 

.22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

OJAI 

72,8 

32.  5 

52.7 

84 

19 

28 

27* 

351 

0 

0 

17 

0 

00 

„  4  37 

00 

0 

Q 

Q 

Q 

0 

OXNARD 

69.9 

43,1 

56,5 

2)6 

82 

19 

36 

15* 

238 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  2.99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

55.8 

32.0 

43,9 

67 

10 

22 

26 

607 

0 

0 

17 

0 

1.20 

.65 

16 

7.0 

2 

2 

0 

PASADENA 

71,2 

9 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

67,9 

32)9 

50,4 

78 

1 

26 

27. 

416 

0 

0 

16 

0 

!oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  wB  R 

63.0 

37.6 

50.3 

-  .7 

77 

9 

31 

27. 

418 

0 

0 

3 

0 

.13 

•  2.09 

.05 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

69.7 

35.8 

62.8 

,9 

81 

19 

31 

27* 

350 

0 

0 

5 

0 

.34 

-  3.28 

.24 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

67.9 

33,0 

50.5 

81 

19 

24 

22. 

416 

0 

0 

13 

0 

.73 

.50 

29 

.0 

0 

1 

0 

REDL  AN05 

69.6 

38,6 

54.1 

2.1 

82 

19 

32 

27. 

310 

0 

0 

2 

0 

.23 

•  2.44 

.14 

29 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

69.5 

37,9 

53.7 

.6 

80 

19 

30 

15 

319 

0 

0 

3 

0 

.24 

-  2,05 

.22 

29 

.0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

71.0 

37,3 

54.2 

82 

30 

27* 

308 

0 

0 

4 

0 

.22 

.17 

29 

.0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

65.8 

42.1 

64.0 

76 

9 

31 

26 

315 

0 

0 

1 

0 

,32 

-  5,09 

.17 

12 

.0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

68.9 

37,5 

53,2 

-  .1 

80 

9 

28 

27 

335 

0 

0 

5 

0 

.32 

•  3,40 

.19 

29 

.0 

0 

0 

0 

SAND8ERG  WB                       // R 

49.1 

32.9 

41,0 

•  .4 

62 

10 

24 

29 

691 

0 

0 

16 

0 

.21 

-  2,37 

.14 

29 

2.1 

1 

29 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

68.0 

45,4 

56,7 

.6 

79 

20 

41 

16 

234 

0 

0 

0 

0 

.37 

-  1,78 

.34 

29 

.0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

71.1 

45.3 

58.2 

4.0 

82 

9 

35 

27* 

202 

0 

0 

0 

0 

T 

-  3,69 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

72.4 

38.6 

66.5 

82 

19. 

34 

27* 

269 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

70.1 

30.1 

50.1 

.  1,0 

82 

9 

24 

14* 

425 

0 

0 

22 

0 

.77 

-  1,76 

.28 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  PEDRO 

66.0 

50.8 

58.4 

2.9 

76 

18 

44 

27 

187 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


CopHnued 


SUUCD 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Kghest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 
1- 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

S 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

Mix.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

•°l 
S< 

"m 

s| 

o- 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

72,0 

43.9 

58.0 

3,5 

84 

18 

33 

20 

198 

0 

0 

0 

0 

.11 

-  3.03 

.11 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

70.6 

41.3 

56.2 

2,2 

80 

9 

39 

17. 

249 

0 

0 

0 

0 

T 

-  3,74 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67,9 

39.3 

53.6 

77 

18 

34 

17 

324 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

62,0 

50,4 

56.2 

2,2 

74 

10* 

44 

29. 

255 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  3,14 

.01 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT  R 

66.7 

32.5 

49.6 

-  2.2 

78 

19* 

26 

14 

44 1 

0 

0 

17 

0 

.05 

•  2,45 

.05 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

65,9 

48.8 

57.4 

76 

23 

45 

28. 

215 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

72.1 

37, 3M 

54. 7M 

83 

20 

32 

26. 

291 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLANO 

70.0 

42,0 

56.0 

83 

19 

32 

26 

256 

0 

1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

69,9 

41  ,  IM 

55. 5M 

1.0 

80 

19* 

34 

15 

261 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2,91 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

71.6 

38,0 

54, R 

.  7 

84 

19« 

32 

18 

289 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  2,80 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

69. SM 

37, 6M 

53. IM 

81 

19 

29 

15 

337 

^ 

0 

6 

0 

.05 

.05 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

69.1 

54,4 

61.8 

78 

19« 

48 

29. 

113 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

68.7 

37,3 

53.0 

80 

9 

31 

26. 

340 

0 

0 

3 

0 

.25 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

M 

40, 7M 

M 

34 

27. 

0 

0 

0 

0 

.35 

.23 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

61.9 

28,4 

45.2 

•  .4 

74 

1 

18 

15 

567 

0 

0 

21 

0 

1.21 

-  1.92 

,66 

16 

,0 

0 

2 

2 

0 

YORBA  LInDA 

71.6 

42, 8M 

57. 2M 

2.3 

84 

19 

36 

27 

225 

0 

0 

0 

0 

.12 

-  3.04 

,10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION  06 

52.2 

.2 

.34 

-  3.21 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  OT 

BAKER  9  NNM 

6S.6 

35,2 

50.4 

75 

20 

27 

15 

415 

0 

° 

7 

0 

T 

T 

17. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

63.0 

31,6 

47.  3 

72 

19 

22 

15 

507 

0 

1 8 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

6'). 6 

34,  1 

49.4 

75 

20« 

24 

15 

448 

0 

11 

0 

.61 

,42 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

S9.8 

24,9 

42.4 

1.2 

68 

24« 

17 

28. 

649 

0 

0 

28 

0 

T 

-  .98 

T 

25 

T 

T 

25 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

43. OM 

M 

M 

5n 

6 

9 

14. 

0 

1 

IB 

0 

.05 

,05 

25 

3 

25 

0 

0 

0 

BLVTHE 

71,0 

36,6 

53.8 

-  3.2 

78 

19« 

26 

15 

316 

10 

° 

T 

-  .48 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

67,6 

40.3 

54.0 

77 

19 

29 

15 

313 

0 

0 

3 

0 

.22 

,22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORREGO  springs  3  NNE 

72, 4M 

35.7M 

54,  IM 

82 

2 

28 

15 

306 

0 

0 

7 

0 

.26 

.19 

17 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BRAWLEY  ?  SW 

70,8 

38.0 

54,4 

-  3.6 

80 

1 1 

30 

15. 

300 

0 

0 

8 

0 

.40 

.05 

.40 

17 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CANT  IL 

64,3 

28,7 

46.5 

76 

19 

17 

7 

528 

0 

0 

23 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

62.3 

35,4 

48.9 

73 

19 

24 

15 

459 

0 

0 

8 

0 

•  06 

.06 

16 

T 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VAlLEY 

72.3 

44,  1 

58.2 

.0 

83 

20* 

33 

IS 

199 

0 

0 

,02 

•  .22 

.02 

29 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

54,3 

19,3 

36.8 

61 

24* 

11 

10 

810 

0 

0 

29 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

66.6 

43,9 

55,3 

77 

2 

34 

15 

274 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

71,5 

37,3 

54.4 

•  3.2 

81 

10 

30 

26. 

301 

0 

0 

5 

0 

,21 

-  .20 

.21 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

S6,l 

35.6 

45.9 

.2 

67 

20« 

29 

26. 

550 

0 

0 

9 

0 

,30 

-  2.86 

.30 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

68, a 

M 

M 

80 

10 

0 

0 

0 

,20 

.10 

29. 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAIVaEE 

57,0 

28, 5M 

42. 8M 

-  1.0 

65 

20 

20 

26 

625 

0 

0 

0 

T 

-  1.12 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIElD  PUMPING  PLANT 

67,5 

40.0 

53.8 

78 

11* 

23 

27. 

321 

0 

0 

8 

0 

T 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

71,0 

41.5 

56.3 

_  1,7 

80 

10 

32 

15 

247 

0 

0 

1 

0 

,38 

-  .05 

.38 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

71,3 

37,2 

54.3 

82 

10 

29 

15 

303 

0 

0 

6 

0 

,24 

.24 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

61,3m 

27, 9M 

44. 6M 

70 

5 

22 

14 

583 

0 

01 

0 

T 

•  .82 

T 

26 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

74,  1 

35,7 

54.9 

•  3.2 

86 

20 

27 

27. 

285 

0 

0 

13 

0 

,07 

-  .35 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

64,6 

29,9 

47.3 

77 

19 

21 

7 

506 

0 

0 

20 

0 

,00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

66,8 

40,9 

53.9 

75 

20 

31 

15 

315 

0 

0 

2 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

48,5 

28,6 

38.6 

58 

10 

24 

27 

761 

0 

0 

25 

0 

.81 

.40 

29 

T 

T 

12 

3 

0 

0 

LANCASTER 

61,4 

27,0 

44.2 

71 

19 

21 

15 

595 

0 

0 

27 

0 

.07 

.07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

56,0 

36.3 

45.7 

66 

19* 

26 

26. 

553 

0 

0 

9 

0 

.25 

.251  16 

3.0 

T 

16 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  I  5SW 

62,7 

26.8 

44,8 

70 

19* 

16 

15 

580 

0 

0 

26 

0 

.02 

.01 

25. 

T 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

72,3 

35.9 

54.  1 

82 

20 

28 

15 

308 

0 

0 

4 

0 

.15 

.15 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

54,9 

38,  OM 

46.  5M 

67 

9 

29 

26* 

530 

0 

0 

5 

0 

T 

T 

29. 

T 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

61,6 

28,3 

45.0 

70 

19 

22 

26. 

575 

0 

0 

24 

.20 

.20 

29 

T 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

M 

28, 9M 

M 

65 

10 

19 

26 

0 

0 

0 

.15 

,15 

16 

2.5 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

65,8 

39.5 

52.7 

75 

10* 

28 

15 

348 

0 

0 

4 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

61,9 

30.7 

46,3 

-  1.3 

71 

5 

22 

14 

535 

0 

0 

17 

0 

.02 

-  1.77 

,02 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

61,2 

25.0 

43.1 

71 

S 

18 

14 

630 

0 

0 

28 

0 

.02 

.02 

29 

T 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

73,2 

M 

M 

85 

19 

30 

15 

0 

0 

1 

0 

.26 

-  .92 

.16 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

66,5 

42.3 

54,4 

76 

11 

37 

27 

301 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURC 

58,7 

35.3 

47,0 

68 

19 

28 

26. 

513 

0 

0 

9 

0 

,06 

,06 

16 

1 

16 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

46,7 

30,4 

38,6 

•  1.3 

57 

10 

21 

2_6 

760 

0 

0 

17 

0 

,80 

-  8.14 

,35 

12 

7.5 

3 

16 

4 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

72,6 

36,9 

54,8 

83 

19. 

29 

27. 

291 

0 

0 

7 

0 

,23 

,20 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

63,4 

30,8 

47.1 

-  3.5 

71 

25. 

25 

27 

512 

0 

0 

21 

0 

T 

-  .87 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

thentynine  palms 

66,2 

33,7 

50,0 

73 

19. 

24 

15 

431 

0 

0 

13 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

60.1 

24.3 

42,2 

66 

20. 

16 

27 

656 

0 

0 

27 

0 

,21 

-  1.99 

.16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

61.0 

27.7 

44,4 

71 

11 

20 

26 

590 

0 

0 

25 

0 

,11 

,08 

16 

.5 

1 

16 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

31.4 

6.5 

19,0 

44 

4 

•  5 

14 

1329 

0 

16 

29 

5 

D 

,18 

D 

,15 

16 

1.8 

1 

17. 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

24.4 

5.4 

14,9 

35 

10 

-10 

25. 

1445 

0 

27 

29 

9 

D 

,35 

D 

,20 

25 

3.5 

2 

26. 

2 

0 

0 

DIVISION  07 

47.3 

-1.7 

.15 

-  1.34 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

aloerpoint 
angwin  pac  union  col 
bi6  bar  ranger  station 
Blue  lake  redwood  cr 
boonville  mntnc  sta 

branscomb  2  nw 

BRIDGEVILLE  4  nnM 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2A06RO 

cecilville  SAwyER 
Clear  creek 
clovehdale  3  5se 
copco  no  1  dam 

COVElO 

CRESCENT  CITY  1  N  2,08 
CRESCENT  CITY  7  £NE  3,95 
CUMMINGS  1 ,03 

DOS  RIOS 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VAlLEy 

EUREkA  MB  CITY  R  1,20 

fernoale  a  SSM  z.oi 

FERNDAlE  2  Nk,  1,18 

FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  SJA 

GRATON    I  w 
GREENVlEw 
GUERNEVILLE 
HAMILTON  AF6 
HAPPY  CAMP  RANGER  S'A 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HEAlDSBuRG 
HEALDSBURG  2  E 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSw 
HOOPA 

HOOPA  2  5E 

HOPLAND  largo  STATION 
lOLEhlLO  HwY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

KENTFIELD 
KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO,  2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 
MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT   HEBsON  rS 

MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STATE  hOSPiTAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  W 

OCCIDENTAL 

OHICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 

POINT  Arena 

POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  5T  PK 
SAINT  HELENA 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SKAGGS  SpGS  LAS  LQMAS 

50MESBAR   1  W 
SONOMA 

STANDlSH-HIcK^Y  ST  PK 

trinity  dam  vista  pt 
tulElake  //R 

UK  I  AH 

UK  I  AH  wSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  I  5 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
0^ 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTUpAS  rANGEr  STATION 
AUbURN 
BEAlE  AFB 
BERRYESSA  lAkE 

BIG  BEnD  ranger  STA 
BLUE  CANYON  WB  AIRpoRT//R 

bOwman  Dam 

Brooks  farnham  ranch 

BRUSH  CREEk  ranger  STA 
BuCKHORN 

BUCKS  CREEK  pH  ,'9<) 
6ULLa»DS  BaR  PwR  house  l.l6 
BuRNEy  ,12 
CAMPTONVILLE  RS 

CANBY    11  SW 


10       11       12       13  14 


15 


,17  ,08  ,0V  ,03 
.09  ,08i     ,06  ,'•3 

.'.fc  ,05 

.03 


,0<t>     T  •O? 


.09  ,02 
,11  I  T 

.35  !  .05 


.^0  .04.  .96 

,09     .10     ,02     .03  *13 


.09     ,19     «         .11     ,08  1. 


.03  .05 

I 

I  .02 


,10  T 
,09  T 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.06 
.12 


S«e  reference  notes  loUowlng  Slalion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17  18 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  hOU5E 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

citrus  heights 
clarksburg 

clarks  valley  MUOD  RCH 
clearlakE  highlands 

C08S  2  NW 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA, 
CqlFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

COOL 

CORMnG  HOUGHTON  RANCH 

OAnA  z  se 
oavis  i  wsm 

OAViS  CREEK. 

OEt"  cree*  power  house 

DE  SABlA 
OOBSInS  COLGATE 

DOwNIEvILLE  RANGER  ST* 
DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIElO  police  STA 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  0AM 

FoRESTHiLL  Ranger  sta 

FRENCH  GULCH 
6AH0EN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RAnGER  STA 
GOLD  SUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  EnGLEBRIGhT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAyES  RCH 
IO*A  HILL 

jess  valley 
kelseyville 

KILAfiC  POWER  HOUSE 

lakeport 
lakesmcRE 

LAKE  SPAULOtNG 
LAkE  SPAuLOiNG  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  wSw 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  /, 

MARYSVILLE 

HC  CLOUD 

MIDOlETOwN 

HIDOLETOWN  4  WSW 

MINERAL 

honticello  DAm 
mount  danaher 

MOuNT   SHASTA  SKI  BOwL 
MOUNT  SHASTA  W8  CITY  /, 

NEVADA  CITY 
NICOlAUS  •Z 
ONO 

ORLAND 
CROVILLE 

ORoviLLE  Bridge 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PA5KENTA  RANGER  SJA 
PAYNES  CHEEK 

PIT  RivER  POwER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTOLA 

QUINCy  HANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AJRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
R|C  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENyO  WB  CIT'Y 

saint  john 

shasta  dam 
Shingle  springs 
shingletown  2  e 
sierra  city 

SlERRAVlLLE  RANGER  STA 

SODA  SPRINGS  I  E  / 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERvOiR 

strawberry  valley 
travis  af8 
Turntable  creek 
twin  lakes 

UPPER  LAKE  T  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 


•  36 

•  11 
•02  ,15 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

VOLLMERS 

.27 

VOLTA  POWER  HOUSE 

•  38 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

.00 

WILLOWS 

.01 

wrNTERS 

T 

WOODLAND   I  WNM 

.03 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASlN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 

T 

CEDARVILLE 

.22 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

•  11 

DOYLE 

•  10 

DOYLE  5  55E 

•  13 

ELLERY  LAKE 

,18 

FLEMING  FISM  AND  GAME 

.03 

FORT  BIDWELL 

.24 

GEM  LAKE 

.30 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 

•  02 

MEYERS  ^  SW 

,38 

MEYERS  INSPECTION  5TA 

•  IT 

MONO  LAKE 

•  01 

SA^E^EN  CREE"^ 

■  2q 

SECRET  vALLEY 

•  02 

SQUAW  VALLEY 

D 

STANDISH   1  E 

.13 

SUSANVILLE 

.01 

susanville  airport 

.06 

tahoe  city 

D  •<>2 

TEflMO 

•  21 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

WENDEL  10  SE 

.00 

WOOoFOROS 

.12 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<t 

ALAMO    I  N 

.01 

ARROYO  GRANDE 

,02 

BEN  LOMONO 

■  53 

BERKELEY 

■  le 

Bl6  SUR  STATE  PARK 

•  4C 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

.31 

BRADLEY 

.13 

BURL INGAME 

.24 

BURTON  RANCH 

•  le 

CAL*vERAS  Reservoir 

.24 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

.  14 

CABMEL  VALLEY 

.20 

CHITTENDEN  PASS 

.18 

CONCORD  3  E 

.06 

CROCKETT 

.  12 

DAVENPORT 

,16 

GEPBER  RANCH 

,12 

6ILR0Y 

.12 

GILHCY   U  ENE 

.07 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

.52 

HERNANDEZ  2  NW 

.06 

HOLL 1 ster 

.31 

KING  CITY 

.02 

LAFAYETTE  2  NNE 

.16 

LA  HONDA 

.40 

LIVERMORE  2  SSW 

.08 

LOCKwOOD  2  N 

LOS  6AT0S 

.20 

LOS  GATqS  *•  SW 

.33 

MARTINEZ   3  SSE 

.10 

MART  I NEZ  F I  RE  STAT  ION 

.14 

MONTEREY 

.<>2 

MORGAN  HILL   2  E 

.24 

MORRC  BAY  FIRE  DEPT 

.11 

MQftRO  BAY   3  N 

.13 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

.00 

MOUNT  HAMILTON 

.32 

NACIMIENTO  DAM 

.IS 

NEWARK 

.00 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

.23 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

.20 

PALO  ALTO  cITV  HALL 

.22 

PALOMA 

.T2 

PARkF IElD 

.05 

PASO  R0BLE5 

■  15 

PASO  RQBLES  FAA  Ap 

•  09 

PINNaCLES  NaT  MONUMENT 

.08 

PISMO  BEACH 

•  00 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

•  38 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

•  03 

pRIEST  VALLEY 

•  07 

REDWOOD  CITV 

.27 

RICHMOND 

•  23 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

.38 

SALINAS  2  E 

.10 

SALINAS  FAA  AP 

.  1 1 

SALINAS  DAM 

■  le 

SAN  ANTONIO  MISSION 

.OA 

SAN  AflOO 

.10 

SAN  CLEMENTE  DAM 

.46 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

.29 

SAN  FRANCISCO  wB  AP 

R 

.27 

S  F  FEDERAL  BylLDING 

R 

.19 

SAN  GREGORIO  3  SE 

.42 

SAN  JOSE 

R 

•  23 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•  12 

SAN  MATEO 

.27 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY' 

•  19 

SANTA  CRUZ 

.20 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

.15 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

•  09 

seahsville  lake 

.26 

SOLEOAO 

.09 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

.18 

UPR  SAN  LEANDrO  FILTER 

.19 

WALMAR  SCHOOL 

.10 

Day  of  Month 


13     14  15 


23     24     25     26  27 


lowing  Sialion  Indei. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13     14  15 


16     17  18 


WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
06 

ANGICLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
AsH  MOUNTAIN 
AUBERRT 

BAKEfiSFlELD  wB  AIRPORT  I 

balch  power  house 

BLACKwELLS  CORNER 
BUTTONWiLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rh 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COALINGA 
COALINGA    14  WNW 

CORCORAN    IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIODlETqWN  lynch  RAnCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 
pRlANT  GOVERNMENT  CAMP 

giant  forest 
glennville 
grant  grove 

groveland  ranger  sta 

HANFOHD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
lORIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  HlVEK  PH  NO  3 

kettleman  city  i  ssw 
kEttleman  station 

KNIGHTS  ferry  2  5E 
LEBEC 

le  grand 
LEHMAN  Ranch 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

lodi 

LONE  TREE  CAnYqN 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENOOTA  DAM 

MERCEO  FIRE   STATION  I 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE   WOOOWAHO  DAM 
ORANGE  COvE 
PANOCHE 

panoche  creek 

PATTlwAY 

PIEORA 
PORTERVILLE 
POSEY   3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HQUSE 
SAN  aNqREAS  2  5 

sAn  emiooio  ranch 
san  luis  dam 

SLOUgHHOUSe  6  Se 
SONORA  R  5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRlNGvlLLE    T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWfiY  BRIDGE 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RaNCHO 

three  rvrs  eolson  ph  1 

Tiger  cheek  ph 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLOCK 

VI  SAL  I  A 

WALLACE   I  SE 

WASCO 

WESTHAvEN 

WEST  POINT  3  Sw 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEmITE  NATIONAL  PARK 


See  leference  noloB  following  Station  Ind«x. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 
ALPINE 

altadena 
anZa 

ARROYO  SECO  ftS  FC  508C 

assoc  oil  anaheim  no  i 
avalon  pleasure  pier 
azusa  city  park  fc  u3 
barneson  park 

barrett  dam 
bEaumont 

beaumont  pumping  plant 

BEl  air  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  OALTON  DAM  Fc223BE 
BIG  TUJUNQA  DAM  FC<t60E 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BH£A  CITY 

BURBaNK  FD  FC22613 
BURBANK  W8  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  fl 
CACHUMA  DAM 

CAMPo 

CANOGA  PA9K  PIERCE  COL 
CHATSwORTH  FC  2'.  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  CQL 

COlBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  2fl3C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

EL5IN0RE 

ESCONOlDO 

FILLMORE    1  WNW 

FONTANA   6  N 
FONTANA  KAISER 
fullerton  ARROUES  RCH 
FULLERTON  hH-LCR£5T  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDAlE   STAPEN  FC2'95G 
6LEND0RA  WEST  FC  165 
HAINES  CYN  LOWER  FCBtfc 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HENSHAw  DAM 
H0E6EES  FC  60  A 
IDVLLWILO  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAM 
LA  CRESCENTS  FC  251 
LAGUNA  BEaCM 
LAKESIDE   2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  Sbfl  B 
LECHUZA  PT    STA  FC  352B 
LOCK*000  MESA 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  we  AP 

L05  alamos 

LOS  ANGELES  w6  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  W6  CITY  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MARCH  FIELD 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK   I  SSE 

MT  BAlDy  FC  eSG 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC   338  B  U 

NEWBURY  PARK  A  SW 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

OXNAPD 

OZENA 

PACOIMA  DAK  FC   33  A-E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC-SO 
PASADENA 
PERRIS 

PieORA  8LANCA  GRD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  =P4UL0ING 
RANCHITA 
REOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 


1.05 
.03 
.63 


l.Oll 
1.2^ 


10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20  21 


25     26  27 


.05 
,06 


,03  ,07 
.03 

T 

T  ,0*. 


See  ivtnience  noloB  loUowing  Stalion 

-  4e.  - 


Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17  18 


SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
5AN06EPG  PTL  FCUOB 
SAN06ERG  wB  //R 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  H  1 

SANTA  ANITA  FERN  FCtB? 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAP 

SANTA  ^<ARIA  wB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 

SAU6US  PWH  PL  NO  I 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  415 
50MIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 

SPADKA  PAC  FC   356  C 
5UEY  RANCH 
SUNLANO 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANQA  PATHOL   STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

VAN  NUY5  FC  15B 

VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 
VISTA  1  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC   106  D 

YORBA  LIN13A 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOm 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK   FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  I  //R 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYThE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
B0RRE6O  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAwLEY  I  SW 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

coyote  wells 

daggett  faa  airport 
death  valley 
deep  canyon  laboratory 
deep  springs  college 
Dunn  siding 

eagle  mountain 
el  centro  2  ssw 
fairmont 
gold  rock  ranch 

HAIwEE 

HAYFIfcLO  PUMPING  PLANT 

HESPEfllA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  I  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMOAlE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 


•03 

•11  .03 


t  loUowlng  Station  Ind« 


DAILY  PRECIPITATION 


PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURO 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREU   INN  1 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
THONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


Day  oi  Month 


13 


14  15 


Seo  lela.-enco  not«s  following  Siktion  lcd*x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

aloerpoint 

MAX 

50 

56 

68 

64 

63 

66 

63 

64 

58 

55 

55 

55 

59 

49 

54 

60 

65 

70 

75 

75 

70 

65 

60 

58 

59 

59 

60 

6  1  < 

MIN 

31 

30 

30 

30 

32 

34 

33 

4 

anGwin  pac  union  col 

MAX 

59 

60 

63 

64 

66 

63 

68 

64 

60 

57 

61 

53 

56 

49 

54 

60 

70 

71 

64 

67 

65 

68 

54 

53 

63 

58 

49 

60 

MIN 

41 

42 

43 

26 

30 

39 

9 

big  bar  ranger  station 

MAX 

59 

58 

60 

60 

57 

55 

55 

56 

60 

59 

64 

66 

73 

62 

61 

69 

69 

MIN 

29 

26 

26 

2  4 

24 

26 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

to 

45 

49 

54 

50 

50 

55 

55 

47 

52 

44 

55 

46 

52 

55 

59 

61 

58 

60 

59 

60 

53 

49 

58 

60 

53 

48 

52  < 

6 

MIN 

30 

18 

19 

25 

1 8 

2 1 

1 8 

" 

^' 

" 

1 9 

2  3 

17 

21, 

9 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

53 

56 

61 

63 

60 

61 

65 

53 

52 

53 

50 

57 

49 

49 

57 

66 

69 

68 

66 

69 

MIN 

21 

25 

0 

CL0V6RDALE  3  S5E 

MAX 

60 

64 

72 

68 

67 

72 

69 

72 

62 

61 

60 

5  7 

60 

56 

60 

67 

79 

81 

73 

75 

77 

74 

56 

65 

69 

63 

50 

66 

3 

MIN 

38 

37 

3  5 

3  5 

40 

36 

34 

35 

38 

34 

29 

36 

36 

1 

COVELO 

MAX 

56 

60 

62 

65 

66 

66 

o3 

67 

58 

56 

58 

52 

67 

49 

53 

60 

68 

76 

74 

71 

75 

70 

62 

61 

67 

65 

62 

MIN 

29 

22 

23 

24 

26 

2  6 

2  2 

22 

2 1 

24 

" 

25 

24 

9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

54 

66 

65 

60 

55 

6  3 

61 

59 

56 

56 

55 

51 

51 

48 

53 

55 

60 

65 

76 

75 

66 

69 

61 

58 

57 

55 

52 

MIN 

40 

42 

34 

3  3 

4  1 

33 

3  3 

40 

33 

42 

35 

60 

33 

38 

2 

DLTTONS  LANDING 

MAX 

68 

65 

63 

65 

63 

65 

63 

61 

62 

63 

67 

79 

72 

73 

58 

62 

65 

64 

65 

MIN 

35 

33 

34 

34 

34 

32 

35 

2 

ELK  VALLEY 

MAX 

52 

51 

54 

55 

46 

53 

55 

59 

45 

46 

49 

47 

50 

41 

47 

56 

57 

59 

61 

66 

63 

63 

50 

54 

57 

60 

52 

MIN 

31 

25 

24 

30 

32 

24 

2  9 

30 

26 

24 

29 

29 

28 

1 

ELREKA  WB  CITY 

MAX 

51 

59 

63 

57 

52 

60 

60 

53 

52 

52 

50 

50 

49 

53 

49 

50 

61 

53 

59 

72 

62 

58 

61 

50 

55 

52 

51 

46 

MIN 

42 

36 

42 

39 

45 

4  3 

35 

3  7 

36 

40 

3  3 

39 

40 

38 

42 

43 

35 

39 

5 

rtKi'lUALt  t 

MAX 

55 

60 

63 

63 

56 

60 

6  3 

56 

57 

55 

51 

53 

52 

55 

50 

53 

55 

56 

60 

73 

63 

62 

66 

57 

58 

56 

55 

50 

HIN 

3  7 

42 

30 

35 

34 

43 

40 

42 

32 

3  7 

34 

38 

32 

34 

42 

36 

36 

32 

36 

1 

PCRtbT  uLtN 

MAX 

58 

58 

58 

55 

53 

56 

58 

56 

54 

55 

55 

54 

55 

46 

45 

47 

54 

61 

65 

66 

65 

65 

64 

59 

62 

63 

63 

MIN 

3 1 

25 

26 

24 

23 

22 

24 

25 

23 

22 

2 1 

2  I 

20 

24 

26 

28 

25 

24 

24 

2 1 

22 

2  3 

1 8 

21 

23 

4 

CnBT    an  A  f.r 
PORi  DHAUU 

MAX 

61 

57 

67 

64 

57 

62 

60 

60 

57 

56 

54 

55 

53 

54 

54 

63 

58 

60 

69 

70 

63 

53 

59 

55 

60 

62 

55 

MIN 

35 

37 

38 

42 

42 

35 

3  7 

42 

39 

37 

6 

FORT  Bragg  aviation 

MAX 

58 

67 

61 

57 

59 

58 

57 

59 

56 

57 

55 

55 

63 

55 

57 

60 

67 

67 

61 

55 

57 

57 

60 

59 

56 

53 

MIN 

36 

30 

33 

32 

35 

35 

0 

FORT  JONES  ranger  STA 

MAX 

41 

44 

44 

53 

53 

52 

57 

54 

50 

47 

44 

51 

54 

46 

54 

56 

61 

61 

60 

61 

60 

61 

51 

59 

60 

60 

48 

MIN 

19 

19 

^' 

19 

24 

20 

^' 

19 

20 

19 

20 

21 

9 

FORT  ROSS 

MAX 

58 

76 

62 

60 

60 

58 

61 

58 

56 

58 

56 

56 

55 

56 

60 

63 

64 

70 

65 

58 

57 

54 

62 

60 

56 

55 

59 

MIN 

47 

41 

40 

38 

40 

40 

39 

40 

40 

39 

" 

40 

38 

40 

42 

36 

36 

37 

39 

3 

GRATON  1  W 

MAX 

60 

70 

64 

65 

65 

65 

64 

61 

62 

62 

60 

59 

57 

60 

63 

69 

78 

73 

77 

70 

69 

65 

61 

77 

54 

59 

MIN 

42 

" 

36 

28 

30 

" 

29 

30 

34 

29 

33 

33 

3 

HAMILTON  AFB 

MAX 

53 

64 

57 

58 

60 

59 

61 

61 

60 

62 

58 

57 

54 

58 

59 

65 

75 

70 

66 

67 

68 

57 

60 

61 

56 

54 

MIN 

36 

30 

" 

36 

" 

36 

39 

35' 

6 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

41 

50 

59 

55 

53 

57 

56 

60 

53 

50 

46 

55 

56 

45 

52 

60 

64 

69 

67 

70 

69 

69 

59 

59 

65 

66 

40 

HIN 

30 

25 

28 

26 

30 

28 

8 

HEALDSBURG 

MAX 

64 

74 

68 

67 

70 

68 

68 

65 

65 

70 

60 

64 

59 

63 

69 

74 

82 

78 

76 

78 

76 

59 

65 

72 

65 

55 

MIN 

31 

32 

36 

35 

6 

HILTS 

MAX 

38 

45 

50 

50 

52 

51 

50 

55 

51 

40 

42 

40 

46 

42 

43 

49 

57 

69 

56 

60 

58 

59 

44 

46 

55 

55 

MIN 

30 

26 

23 

19 

20 

18 

19 

26 

28 

28 

18 

19 

20 

21 

22 

3 

HOOPA 

MAX 

45 

56 

59 

57 

58 

58 

58 

57 

60 

54 

57 

53 

65 

59 

52 

56 

58 

60 

63 

64 

65 

66 

65 

62 

62 

62 

63 

46 

MIN 

41 

40 

34 

31 

30 

" 

" 

38 

29 

29 

28 

33 

33 

1 

RtN I r I ELU 

MAX 

58 

60 

66 

67 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

66 

60 

61 

58 

61 

65 

69 

78 

70 

71 

72 

72 

60 

61 

65 

61 

MIN 

39 

33 

38 

37 

3 

KLAMATH 

MAX 

56 

61 

66 

60 

58 

6  I 

64 

63 

62 

53 

56 

52 

52 

51 

49 

53 

57 

59 

69 

73 

70 

70 

63 

57 

58 

59 

53 

49 

52 

56 

MIN 

40 

36 

38 

38 

36 

31 

35 

36 

34 

39 

36 

36 

36 

36 

31 

35 

2 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

65 

67 

69 

65 

69 

69 

68 

69 

70 

62 

63 

67 

59 

59 

63 

59 

65 

75 

79 

78 

71 

72 

70 

59 

60 

66 

73 

55 

64 

MIN 

35 

38 

29 

29 

36 

35 

28 

30 

30 

" 

24 

36 

30 

30 

29 

36 

41 

30 

45 

2  7 

30 

29 

26 

24 

28 

32 

3 

LAKE  PTLLSBURY  N0»  2 

MAX 

65 

56 

50 

57 

63 

75 

76 

71 

70 

72 

70 

66 

59 

65 

61 

53 

56 

MIN 

20 

20 

22 

2  2 

2  7 

" 

" 

24 

24 

2  3 

2 1 

20 

24 

22 

LAVA  BfDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

45 

39 

37 

40 

48 

33 

34 

43 

46 

47 

49 

33 

47 

32 

44 

35 

33 

40 

45 

45 

40 

52 

43 

44 

36 

36 

46 

46 

41 

41 

0 

MIN 

27 

23 

20 

20 

22 

14 

20 

24 

24 

29 

23 

16 

21 

16 

2 1 

1 6 

21 

26 

29 

2 1 

22 

29 

24 

29 

20 

1 9 

23 

29 

19 

22 

3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

45 

45 

50 

37 

39 

52 

47 

34 

42 

41 

44 

50 

60 

47 

53 

54 

40 

39 

47 

47 

MIN 

18 

^' 

10 

14 

24 

16 

19 

20 

10 

15, 

4 

NAPA  State  hospital 

MAX 

59 

68 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

70 

66 

65 

67 

62 

61 

60 

65 

65 

70 

80 

76 

72 

74 

74 

65 

62 

66 

65 

59 

61 

MIN 

39 

34 

36 

34 

^' 

45 

33 

43 

36 

34 

36 

34 

30 

30 

30 

35! 

9 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

54 

57 

61 

61 

56 

59 

61 

59 

58 

54 

55 

54 

53 

45 

52 

56 

61 

66 

70 

71 

70 

72 

61 

58 

59 

53 

50 

5  1 

MIN 

39 

36 

37 

38 

34 

29 

35 

35 

33 

36 

32 

29 

30 

30 

" 

36 

39 

32 

39 

29 

33! 

6 

ORLEANS 

55 

64 

59 

59 

60 

61 

59 

54 

59 

57 

57 

55 

57 

57 

47 

59 

68 

64 

63 

69 

69 

69 

70 

63 

62 

61 

64 

50 

MIN 

38 

34 

29 

3 1 

3 1 

28 

26 

29 

32 

34 

32 

25 

30 

26 

35 

34 

29 

28 

29 

29 

^' 

3 1 

2-. 

29 

36 

34 

30! 

5 

PCTALUmA  fire  STATION 

63 

70 

69 

66 

66 

65 

69 

65 

68 

64 

62 

65 

62 

63 

60 

61 

64 

69 

60 

77 

73 

69 

72 

61 

63 

67 

64 

55 

59 

MIN 

46 

40 

38 

32 

31 

33 

28 

30 

32 

40 

4  1 

39 

3  3 

32 

34 

36 

^' 

42 

29 

32 

34! 

4 

POINT  ARENA 

60 

58 

64 

64 

59 

55 

60 

62 

62 

61 

57 

53 

54 

53 

54 

53 

53 

56 

59 

72 

68 

67 

57 

57 

54 

59 

60 

56 

MIN 

46 

37 

39 

38 

4  1 

35 

36 

37 

39 

39 

44 

3  3 

39 

30 

35 

40 

39 

41 

38 

37! 

7 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

64 

70 

70 

69 

68 

70 

72 

71 

58 

60 

55 

59 

61 

80 

73 

74 

73 

72 

67 

65 

57 

68. 

0 

HIN 

42 

30 

26 

27 

26 

27 

30 

25 

28 

24 

28 

25 

25 

34 

28 

29 

29 

24 

25 

33 

25 

28, 

1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

56 

54 

57 

58 

58 

55 

59 

59 

58 

59 

55 

56 

55 

51 

53 

47 

52 

59 

64 

66 

74 

68 

68 

70 

60 

61 

66 

61 

46 

66. 

6 

MIN 

42 

38 

34 

33 

33 

34 

31 

31 

35 

40 

42 

31 

31 

31 

34 

31 

30 

31 

35 

34 

32 

32 

32 

32 

31 

29 

29 

34 

31 

33. 

2 

SAINT  HELENA 

MAX 

66 

67 

67 

66 

67 

65 

69 

67 

72 

66 

66 

69 

61 

61 

59 

64 

64 

77 

80 

75 

75 

74 

77 

58 

62 

70 

66 

55 

62 

67. 

1 

MIN 

40 

37 

34 

31 

32 

44 

30 

30 

32 

33 

33 

38 

33 

33 

32 

28 

30 

35 

37 

52 

38 

32 

47 

29 

30 

29 

27 

31 

29 

34. 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

55 

58 

59 

56 

61 

57 

54 

57 

56 

55 

62 

59 

62 

63 

69 

62 

62 

64 

65 

MIN 

30 

30 

35 

28 

28 

29 

33 

27 

28 

28 

29 

35 

35 

29 

29 

26 

25 

27 

28 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  01  Month 


station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAN  RAFAEL 

MAX 

60 

63 

67 

66 

64 

66 

68 

68 

62 

68 

61 

62 

69 

63 

71 

80 

79 

72 

72 

74 

62 

62 

64 

62 

61 

66 

4 

MIN 

40 

38 

38 

38 

46 

36 

38 

41 

43 

41 

42 

38 

39 

38 

40 

44 

49 

42 

42 

3  7 

37 

38 

37 

44 

39 

SANTA  ROSA 

MAX 

63 

63 

70 

68 

66 

67 

67 

66 

69 

68 

66 

65 

67 

61 

61 

60 

64 

67 

72 

63 

76 

73 

75 

73 

56 

63 

69 

63 

55 

66 

7 

MIN 

37 

41 

32 

32 

32 

30 

30 

30 

30 

33 

36 

30 

30 

32 

31 

3  I 

3  1 

3  1 

3  3 

34 

34 

32 

32 

39 

30 

29 

30 

35 

32 

' 

SCOTIA 

MAX 

56 

54 

62 

65 

60 

52 

66 

65 

59 

62 

54 

51 

62 

51 

58 

47 

51 

53 

68 

67 

79 

66 

66 

69 

53 

60 

60 

59 

46 

68 

7 

MIN 

44 

39 

36 

37 

38 

32 

32 

34 

35 

39 

43 

33 

34 

35 

36 

3  3 

36 

40 

38 

3  5 

36 

3  6 

39 

33 

31 

33 

39 

SHELTER  COVE 

MAX 

61 

73 

68 

56 

65 

63 

58 

57 

60 

56 

56 

57 

64 

62 

51 

53 

60 

69 

73 

77 

51 

55 

58 

60 

59 

52 

51 

52 

59 

2 

MIN 

49 

56 

50 

47 

46 

49 

49 

47 

48 

47 

46 

38 

44 

43 

41 

41 

45 

50 

5  1 

49 

42 

38 

42 

48 

46 

42 

44 

SONOMA 

MAX 

60 

69 

68 

66 

66 

65 

65 

66 

68 

64 

66 

67 

62 

62 

59 

66 

67 

70 

81 

78 

72 

75 

74 

66 

64 

68 

65 

59 

61 

66 

9 

MIN 

37 

36 

30 

31 

31 

42 

29 

29 

32 

34 

35 

39 

36 

35 

35 

30 

29 

34 

36 

60 

32 

3 1 

40 

39 

3  1 

3  1 

28 

3  I 

TBINITv  DAM  VISTA  PT 

MAX 

53 

50 

51 

51 

51 

53 

53 

49 

51 

46 

50 

49 

67 

62 

61 

52 

50 

54 

56 

M  I  N 

29 

29 

31 

31 

28 

29 

27 

25 

25 

24 

24 

3  1 

23 

29 

29 

30 

25 

27 

30 

TLLELAkE 

MAX 

40 

37 

37 

39 

37 

34 

36 

37 

38 

42 

39 

34 

37 

42 

41 

34 

41 

42 

43 

41 

45 

46 

45 

42 

39 

41 

44 

46 

37 

39 

9 

MIN 

22 

14 

6 

7 

9 

5 

5 

7 

1 1 

21 

1  7 

15 

7 

19 

12 

1  1 

1  1 

9 

9 

14 

1  1 

L  5 

15 

9 

1  2 

19 

18 

UK  I  AH 

MAX 

65 

74 

70 

70 

69 

69 

69 

73 

73 

65 

61 

65 

56 

61 

65 

68 

65 

76 

62 

78 

74 

76 

75 

68 

64 

70 

67 

58 

57 

67 

7 

MIN 

49 

33 

30 

33 

32 

28 

30 

35 

36 

29 

34 

28 

32 

30 

30 

33 

32 

3  1 

3  1 

33 

32 

3  1 

28 

2  7 

29 

36 

WEAVERVILLE  RANGER  5TA 

MAX 

48 

54 

62 

64 

62 

54 

51 

64 

68 

63 

56 

56 

52 

62 

68 

46 

50 

58 

66 

70 

66 

71 

67 

68 

60 

65 

65 

65 

47 

58 

9 

MIN 

35 

32 

23 

2  7 

29 

25 

21 

23 

27 

26 

2  3 

1  8 

1  9 

18 

2  1 

2  1 

2  6 

26 

2  2 

22 

1 9 

20 

20 

1  6 

1  9 

20 

19 

22 

9 

WEED  1  S 

MAX 

46 

44 

47 

49 

53 

44 

43 

51 

51 

55 

52 

40 

47 

39 

47 

38 

48 

51 

66 

57 

53 

57 

67 

57 

48 

43 

56 

57 

45 

49 

3 

MIN 

31 

21 

19 

19 

21 

16 

15 

18 

19 

22 

28 

15 

16 

17 

IS 

24 

24 

22 

22 

19 

20 

21 

18 

19 

19 

11 

14 

19 

19 

WILLITS  1  NE 

MAX 

62 

71 

70 

67 

65 

64. 

66 

69 

70 

70 

56 

58 

51 

55 

51 

55 

61 

74 

78 

76 

74 

73 

71 

65 

62 

64 

60 

56 

51 

64 

3 

MIN 

49 

30 

28 

30 

30 

24 

25 

28 

30 

34 

35 

23 

2  5 

26 

29 

24 

25 

30 

30 

24 

2  5 

27 

26 

22 

2 1 

22 

38 

YREKA 

MAX 

46 

49 

51 

52 

52 

42 

42 

53 

50 

56 

56 

42 

42 

41 

50 

40 

47 

56 

68 

62 

58 

62 

60 

62 

51 

42 

56 

58 

45 

51 

1 

MIN 

29 

26 

25 

24 

25 

23 

20 

^' 

25 

26 

1  9 

2 1 

1  9 

2 1 

2  1 

27 

25 

25 

26 

24 

27 

2  1 

2  3 

24 

18 

20 

2 1 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

4S 

43 

44 

45 

38 

40 

42 

50 

42 

42 

38 

44 

35 

43 

48 

48 

48 

52 

52 

40 

49 

55 

51 

43 

45 

0 

MIN 

34 

19 

IS 

20 

1  3 

8 

15 

1 1 

26 

1 5 

1  7 

1  3 

6 

13 

1  8 

1  8 

20 

20 

18 

16 

14 

16 

21 

° 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

40 

42 

45 

48 

53 

37 

42 

48 

51 

53 

66 

39 

44 

40 

40 

38 

42 

45 

50 

47 

48 

50 

48 

64 

43 

42 

52 

65 

45 

46 

1 

MIN 

14 

14 

10 

13 

15 

9 

10 

12 

24 

10 

14 

1  1 

1  7 

2 

9 

15 

1  5 

16 

1  6 

20 

17 

20 

15 

10 

13 

16 

20 

° 

AUBURN 

MAX 

58 

60 

66 

63 

64 

64 

63 

62 

63 

68 

67 

63 

58 

59 

56 

57 

58 

58 

67 

76 

70 

67 

74 

65 

63 

63 

60 

62 

53 

63 

1 

MIN 

36 

33 

34 

33 

33 

34 

33 

" 

32 

36 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

36 

4  1 

37 

37 

40 

39 

39 

33 

33 

34 

34 

'* 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

59 

63 

63 

62 

66 

67 

68 

67 

66 

65 

65 

69 

67 

57 

60 

54 

59 

63 

71 

73 

67 

72 

68 

74 

60 

58 

65 

64 

60 

64 

2 

MIN 

41 

43 

40 

37 

39 

40 

40 

36 

36 

37 

37 

49 

43 

43 

35 

42 

35 

36 

44 

64 

53 

38 

40 

36 

38 

38 

34 

37 

34 

39 

BLUE  Canyon  we  airport 

MAX 

55 

44 

58 

60 

52 

47 

56 

67 

62 

48 

37 

50 

35 

48 

29 

43 

54 

57 

64 

50 

58 

49 

56 

42 

41 

47 

49 

37 

46 

49 

1 

MIN 

38 

32 

33 

43 

29 

27 

33 

40 

40 

33 

28 

28 

23 

25 

23 

22 

33 

40 

35 

33 

36 

37 

34 

27 

23 

29 

32 

23 

BOWMAN  OAM 

MAX 

52 

46 

54 

59 

50 

46 

53 

59 

60 

60 

44 

51 

44 

46 

39 

41 

51 

55 

62 

47 

59 

53 

56 

51 

39 

53 

52 

46 

45 

50 

4 

MIN 

31 

30 

26 

34 

34 

24 

29 

27 

23 

28 

22 

23 

23 

20 

22 

40 

36 

32 

36 

25 

36 

22 

22 

2  7 

25 

24 

20 

° 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

61 

65 

70 

62 

69 

60 

70 

68 

68 

67 

61 

68 

60 

66 

60 

71 

75 

77 

72 

73 

65 

60 

67 

63 

61 

66 

0 

MIN 

36 

33 

29 

29 

29 

30 

30 

2  7 

28 

25 

26 

29 

28 

22 

35 

45 

29 

28 

35 

24 

29 

23 

29 

BURNEY 

MAX 

43 

52 

48 

55 

59 

48 

43 

56 

54 

61 

59 

44 

62 

44 

51 

43 

43 

52 

60 

57 

54 

59 

56 

69 

54 

45 

59 

59 

47 

52 

3 

MIN 

28 

20 

20 

19 

18 

18 

17 

16 

19 

20 

2 1 

16 

14 

14 

20 

1 3 

18 

19 

16 

24 

18 

17 

15 

15 

14 

1 1 

14 

19 

1 7 

CANYON  DAM 

MAX 

35 

45 

47 

46 

45 

43 

43 

44 

45 

51 

39 

44 

34 

44 

40 

46 

50 

64 

44 

53 

40 

44 

49 

40 

46 

47 

42 

47 

44 

5 

M 1  N 

26 

20 

16 

19 

16 

19 

15 

18 

19 

24 

1  5 

16 

1  2 

1 3 

1  6 

20 

20 

24 

23 

19 

22 

16 

22 

14 

17 

19 

16 

18 

CENTERvILLE  PH 

MAX 

66 

68 

68 

65 

73 

68 

73 

74 

72 

70 

68 

68 

63 

62 

69 

60 

67 

79 

79 

79 

74 

75 

76 

74 

69 

68 

67 

64 

63 

69 

3 

MIN 

34 

35 

32 

33 

32 

30 

3 1 

33 

29 

29 

26 

27 

34 

28 

3  1 

34 

36 

34 

35 

35 

32 

35 

37 

35 

29 

32 

29 

CHESTER 

MAX 

50 

44 

50 

52 

51 

43 

52 

50 

54 

55 

49 

44 

44 

50 

55 

57 

48 

55 

MIN 

25 

20 

12 

15 

14 

20 

1 3 

16 

1 5 

20 

1  2 

1  1 

15 

16 

15 

27 

16 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

61 

67 

64 

61 

69 

65 

68 

67 

68 

63 

61 

64 

59 

58 

65 

58 

64 

73 

75 

73 

72 

72 

72 

63 

62 

63 

64 

61 

62 

65 

0 

MIN 

35 

33 

3  1 

38 

33 

3 1 

3 1 

37 

32 

2  7 

28 

26 

37 

26 

29 

35 

36 

33 

33 

36 

33 

35 

31 

27 

30 

32 

28 

CLARKSBURG 

MAX 

57 

55 

64 

59 

62 

61 

61 

63 

63 

64 

64 

61 

61 

58 

58 

55 

59 

60 

64 

76 

71 

69 

73 

67 

60 

62 

63 

64 

56 

62 

5 

37 

35 

32 

34 

33 

35 

32 

32 

35 

38 

37 

35 

37 

35 

32 

35 

36 

4  1 

38 

36 

42 

38 

40 

29 

29 

30 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

64 

62 

63 

67 

68 

68 

60 

69 

70 

69 

64 

58 

63 

64 

58 

51 

60 

62 

73 

74 

67 

71 

68 

70 

65 

66 

66 

64 

49 

64 

2 

32 

30 

2  7 

25 

23 

29 

29 

26 

30 

23 

20 

2  1 

31 

2  1 

2  1 

22 

35 

47 

37 

25 

26 

22 

31 

21 

21 

23 

30 

26 

COLFAX 

MAX 

63 

64 

62 

64 

67 

63 

64 

65 

67 

66 

55 

58 

53 

65 

48 

63 

64 

66 

73 

70 

66 

65 

65 

56 

59 

58 

69 

66 

54 

61 

0 

32 

3  5 

4  3 

38 

36 

37 

35 

40 

36 

33 

32 

32 

3  1 

3  6 

3 1 

32 

38 

34 

37 

37 

39 

37 

36 

3  1 

33 

32 

29 

2 

COLUSA   1  55W 

MAX 

63 

64 

64 

61 

70 

60 

70 

68 

67 

64 

62 

65 

59 

59 

54 

59 

64 

75 

76 

70 

73 

72 

73 

66 

61 

65 

66 

64 

63 

65 

4 

40 

36 

3  1 

32 

32 

42 

32 

3  1 

39 

40 

35 

32 

34 

3  5 

30 

46 

48 

49 

46 

34 

44 

30 

4  1 

32 

29 

33 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

58 

60 

63 

62 

64 

65 

61 

63 

63 

66 

64 

61 

64 

58 

58 

55 

69 

62 

67 

76 

69 

66 

72 

71 

66 

61 

65 

65 

59 

63 

6 

36 

3 1 

30 

30 

33 

41 

32 

29 

32 

35 

43 

39 

38 

34 

35 

30 

32 

35 

48 

40 

33 

45 

32 

40 

3 1 

30 

37 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

41 

50 

48 

41 

4  t 

50 

42 

42 

42 

48 

48 

46 

43 

45 

42 

41 

40 

42 

60 

57 

47 

46 

52 

48 

50 

52 

47 

42 

46 

4 

28 

26 

25 

27 

25 

22 

25 

26 

27 

22 

23 

18 

30 

20 

2  1 

26 

24 

26 

26 

24 

26 

30 

20 

24 

25 

DE  SABi  A 

MAX 

57 

58 

65 

64 

64 

60 

67 

67 

66 

63 

55 

58 

52 

52 

48 

49 

58 

68 

69 

64 

67 

66 

66 

54 

57 

56 

54 

52 

59 

8 

MIN 

35 

34 

33 

37 

32 

3  1 

32 

35 

29 

29 

26 

27 

28 

26 

29 

36 

36 

33 

36 

32 

32 

31 

28 

28 

32 

" 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

60 

63 

63 

61 

69 

63 

63 

64 

66 

57 

58 

56 

49 

66 

56 

66 

76 

71 

69 

56 

61 

55 

55 

61 

4 

MIN 

35 

39 

37 

3  3 

3 1 

4  1 

34 

35 

34 

29 

29 

32 

26 

30 

38 

41 

4  1 

37 

39 

30 

31 

29 

DCwNIEvILLE  RANGER  STA 

MAX 

45 

48 

50 

59 

52 

58 

50 

69 

62 

61 

60 

46 

57 

45 

53 

40 

46 

54 

64 

64 

58 

64 

67 

64 

55 

46 

60 

57 

50 

54 

6 

MIN 

25 

29 

26 

26 

2  5 

2  5 

25 

27 

2  7 

2  7 

23 

24 

25 

24 

25 

26 

2  7 

28 

30 

27 

27 

25 

26 

26 

24 

25 

^' 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

59 

60 

61 

68 

66 

66 

57 

70 

70 

68 

64 

56 

66 

54 

56 

51 

68 

63 

71 

73 

66 

70 

67 

70 

59 

55 

66 

62 

54 

63 

0 

MIN 

3  3 

4  1 

28 

3 1 

28 

30 

32 

31 

28 

30 

34 

30 

2  1 

24 

28 

29 

25 

27 

38 

45 

39 

28 

40 

26 

36 

26 

24 

25 

24 

30 

4 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

66 

65 

64 

63 

70 

67 

64 

63 

64 

66 

65 

63 

65 

61 

MIN 

37 

34 

31 

31 

33 

46 

31 

32 

33 

34 

31 

33 

41 

40 

FOLSOM  DAM 

MAX 

58 

55 

62 

62 

64 

61 

64 

62 

62 

67 

65 

61 

68 

58 

57 

53 

57 

59 

65 

73 

68 

66 

72 

65 

63 

64 

63 

64 

57 

62 

2 

MIN 

40 

42 

37 

37 

41 

37 

37 

40 

40 

42 

37 

37 

34 

29 

34 

33 

34 

40 

40 

43 

42 

43 

43 

39 

36 

34 

39 

40 

35 

38 

1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

60 

62 

60 

63 

58 

66 

62 

61 

55 

50 

52 

55 

66 

70 

66 

50 

50 

56 

MIN 

35 

36 

36 

36 

34 

36 

32 

33 

31 

30 

26 

36 

44 

38 

37 

33 

33 

33 

GRASS  VALLEY 

MAX 

57 

59 

59 

62 

62 

66 

61 

64 

68 

69 

66 

53 

61 

62 

57 

42 

49 

57 

69 

72 

70 

68 

66 

66 

60 

57 

61 

60 

49 

60 

8 

MIN 

33 

39 

36 

32 

33 

34 

32 

33 

38 

40 

31 

28 

28 

27 

28 

25 

27 

32 

42 

33 

34 

36 

36 

35 

31 

28 

30 

32 

27 

32 

4 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Sea  Refereoce  Notet  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HflT    tKtt^    KM    FNU  1 

MAX 

54" 

~56 

57 

58 

45 

^5 

64 

60 

69 

45 

52 

42 

5  8 

MIN 

22 

21 

19 

21 

18 

18 

18 

17 

19 

19 

20 

16 

15 

15 

22 

13 

19 

19 

20 

26 

20 

19 

18 

17 

16 

16 

18 

20 

16 

18 

5 

JfSS  VALLEY 

54 

46 

50 

5  2 

55 

40 

38 

42 

4  5 

40 

MIN 

9 

10 

17 

11 

6 

9 

14 

18 

21 

24 

6 

21 

6 

22 

8 

9 

9 

12 

10 

8 

15 

10 

8 

9 

7 

12 

20 

2  1 

I  3 

,3 

LAKEPORT 

6 1 

66 

58 

67 

65 

62 

5  7 

6  3 

•  3 

MIN 

40 

32 

30 

30 

30 

31 

28 

29 

31 

31 

33 

26 

28 

27 

30 

26 

27 

31 

33 

33 

30 

3  I 

29 

30 

2  7 

25 

27 

29 

26 

29 

,7 

lakeshore 

MAX 

60 

68 

75 

72 

6  1 

57 

67 

64 

48 

MIN 

37 

38 

38 

34 

28 

38 

36 

35 

33 

30 

28 

34 

26 

26 

32 

26 

27 

34 

39 

40 

30 

34 

38 

28 

32 

26 

26 

27 

29 

32 

.0 

LAKE  SPAULDING 

59 

54 

45 

5  2 

5  3 

50 

45 

52 

,  7 

MIN 

23 

32 

30 

27 

23 

24 

30 

26 

26 

26 

26 

25 

21 

22 

24 

17 

16 

30 

40 

32 

30 

23 

31 

21 

22 

24 

20 

22 

14 

26 

.1 

LAKE  SpAULOING  DAM 

MIN 

LAS  PLuMAS 

MAX 

66 

63 

62 

62 

62 

MIN 

".D 

40 

46 

42 

42 

38 

42 

42 

42 

46 

35 

35 

33 

36 

40 

32 

40 

44 

38 

37 

43 

45 

44 

44 

39 

38 

40 

37 

40 

.0 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

52 

50 

42 

3  3 

45 

47 

MIN 

20 

25 

26 

25 

23 

18 

23 

22 

25 

22 

21 

22 

16 

15 

9 

14 

15 

30 

31 

19 

31 

26 

24 

19 

15 

19 

16 

18 

17 

20 

,9 

MARY  SV  T  L  LE 

62 

67 

68 

62 

65 

59 

60 

MIN 

38 

38 

32 

36 

34 

36 

35 

34 

38 

35 

42 

40 

38 

37 

40 

36 

33 

36 

36 

46 

40 

39 

44 

38 

38 

36 

35 

39 

35 

37 

I3 

MC  CLOuD 

MIN 

28 

23 

21 

24 

23 

17 

20 

24 

25 

24 

23 

20 

20 

17 

18 

13 

20 

22 

27 

23 

26 

27 

22 

22 

27 

la 

19 

24 

2  1 

22 

|o 

MINERAL 

48 

5  3 

45 

50 

5  1 

MIN 

22 

28 

23 

27 

23 

22 

23 

21 

25 

23 

22 

23 

15 

17 

20 

14 

15 

22 

29 

28 

26 

23 

23 

19 

21 

18 

19 

22 

14 

21 

!6 

MCNTICELLO  DAM 

MAX 

68 

MIN 

40 

43 

37 

35 

36 

33 

38 

34 

35 

37 

38 

43 

37 

36 

35 

35 

34 

35 

48 

51 

43 

36 

36 

35 

37 

36 

33 

34 

34 

37 

'X 

mcunt  s^^asta  WB  CITY 

42 

38 

43 

MIN 

34 

28 

24 

26 

27 

23 

24 

26 

26 

28 

29 

19 

27 

18 

23 

26 

30 

30 

31 

21 

27 

28 

24 

24 

20 

19 

21 

30 

25 

25 

I5 

NEVADA  CITY 

50 

6  3 

MIN 

26 

26 

26 

27 

26 

25 

25 

26 

28 

29 

28 

21 

23 

21 

24 

22 

24 

28 

26 

24 

26 

27 

25 

27 

30 

21 

24 

26 

26 

25 

I4 

ORLAND 

69 

73 

69 

65 

MIN 

35 

40 

40 

31 

31 

34 

42 

31 

35 

32 

35 

41 

34 

34 

33 

35 

34 

37 

54 

48 

50 

36 

49 

30 

35 

41 

32 

32 

32 

37 

!o 

OROV I LLE 

S8 

65 

69 

65 

^ 

MIN 

39 

36 

33 

38 

34 

39 

35 

35 

37 

37 

33 

32 

30 

37 

39 

31 

32 

36 

39 

41 

44 

38 

42 

45 

42 

37 

37 

39 

33 

36 

,9 

PARAO 1 SE 

60 

6  1 

68 

62 

60 

60 

HIN 

36 

39 

40 

39 

37 

39 

42 

44 

39 

40 

36 

37 

30 

33 

31 

30 

37 

39 

48 

47 

48 

39 

44 

40 

39 

35 

34 

36 

30 

38 

',2 

PlACERV I LLE 

62 

60 

56 

MIN 

32 

34 

28 

30 

30 

29 

27 

28 

32 

30 

31 

26 

26 

24 

29 

26 

26 

29 

30 

36 

30 

34 

32 

31 

32 

25 

28 

28 

28 

29 

\i 

PLACERvILLE  IFG 

39 

MIN 

35 

38 

30 

39 

42 

38 

37 

40 

44 

43 

35 

29 

32 

33 

31 

28 

34 

40 

45 

45 

43 

42 

44 

38 

36 

35 

35 

34 

32 

37 

',\ 

PLAT  I NA 

58 

59 

6  5 

56 

MIN 

33 

29 

27 

33 

31 

20 

25 

31 

28 

27 

36 

24 

27 

20 

24 

25 

35 

34 

30 

23 

29 

29 

24 

24 

17 

20 

21 

22 

31 

26 

,9 

PGR TOLA 

MIN 

15 

15 

12 

11 

8 

20 

1 1 

9 

15 

14 

18 

6 

7 

5 

19 

9 

7 

14 

15 

22 

15 

13 

13 

1  1 

23 

8 

1 1 

12 

19 

13 

\q 

ULINLY    HAnHjtK  blAIlU^ 

52 

5  1 

50 

58 

62 

50 

50 

6  1 

6 1 

62 

6 1 

MIN 

27 

20 

17 

19 

22 

25 

19 

19 

21 

21 

26 

18 

18 

16 

20 

1  1 

17 

21 

21 

25 

19 

20 

19 

18 

25 

16 

17 

20 

24 

20 

!o 

KtU    DLUf "    WD  WIKFU"' 

70 

62 

65 

2 

MIN 

38 

50 

36 

34 

33 

42 

37 

35 

35 

34 

41 

42 

36 

33 

36 

35 

38 

48 

55 

49 

42 

36 

40 

33 

42 

35 

32 

32 

33 

38 

,3 

REDDING  FIrE  STA  NO  2 

68 

MIN 

33 

33 

39 

37 

39 

43 

43 

42 

35 

36 

37 

40 

31 

35 

36 

31 

40 

45 

46 

46 

53 

43 

46 

37 

41 

41 

36 

36 

35 

39 

1 1 

RCCKL I N 

68 

61 

MIN 

36 

39 

30 

32 

31 

34 

32 

31 

33 

33 

30 

29 

30 

32 

34 

32 

30 

30 

32 

33 

36 

34 

33 

35 

37 

28 

32 

38 

31 

32 

•  6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

65 

59 

6  1 

65 

62 

MIN 

39 

37 

3  1 

36 

36 

39 

33 

34 

36 

36 

37 

37 

36 

31 

41 

37 

31 

34 

36 

44 

35 

38 

43 

33 

38 

31 

32 

38 

34 

36 

!  1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

57 

65 

65 

64 

62 

62 

6  3 

64 

66 

62 

60 

MIN 

41 

40 

36 

40 

37 

40 

37 

39 

40 

39 

40 

40 

38 

36 

43 

37 

34 

39 

41 

47 

41 

40 

46 

41 

41 

35 

38 

40 

38 

39 

.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

58 

6  1 

62 

67 

62 

64 

57 

65 

65 

69 

63 

6  1 

5  3 

5  7 

62 

69 

66 

60 

MIN 

41 

44 

49 

48 

46 

43 

43 

45 

43 

40 

40 

41 

36 

37 

35 

36 

36 

41 

50 

49 

50 

44 

46 

39 

39 

40 

38 

38 

39 

41 

.9 

SIERRA  CITY 

MIN 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

MAX 

42 

50 

43 

4  1 

45 

39 

40 

47 

49 

54 

38 

38 

43 

45 

0 

MIN 

1 

7 

4 

6 

1 

-  1 

3 

5 

8 

16 

0 

2 

-  1 

7 

15 

3 

5 

9 

7 

7 

8 

9 

9 

13 

5 

8 

15 

21 

6 

.8 

5CDA  SPRINGS  1  E 

MAX 

42 

4l 

44 

42 

48 

4  1 

40 

42 

46 

2  7 

26 

39 

34 

39 

MIN 

14 

20 

12 

14 

14 

12 

8 

24 

20 

20 

17 

11 

10 

9 

10 

14 

11 

15 

20 

13 

21 

22 

20 

25 

13 

10 

12 

14 

11 

15 

!o 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

63 

64 

69 

69 

67 

66 

7  1 

72 

70 

69 

59 

68 

62 

66 

3 

MIN 

38 

42 

32 

33 

33 

42 

32 

31 

32 

31 

36 

31 

26 

25 

29 

30 

31 

36 

40 

50 

36 

31 

32 

29 

42 

26 

26 

27 

27 

32 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

55 

50 

60 

62 

57 

5 1 

60 

63 

63 

57 

53 

55 

55 

40 

MIN 

30 

31 

36 

36 

34 

30 

32 

36 

36 

33 

32 

29 

27 

25 

29 

23 

36 

37 

37 

37 

38 

32 

36 

34 

29 

28 

29 

29 

25 

31 

,9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

60 

69 

66 

65 

55 

70 

64 

54 

62 

57 

58 

70 

MIN 

41 

49 

43 

41 

43 

39 

37 

39 

33 

35 

33 

43 

50 

49 

36 

37 

40 

36 

36 

TV^IN  LAKES 

49 

42 

47 

58 

55 

40 

43 

48 

52 

50 

39 

46 

37 

42 

38 

34 

47 

49 

4  7 

46 

3  2 

MIN 

12 

19 

1  3 

29 

15 

8 

17 

23 

19 

8 

16 

12 

9 

2 

14 

10 

7 

26 

22 

14 

20 

13 

20 

7 

8 

14 

10 

20 

6 

14 

,2 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

68 

68 

68 

66 

69 

70 

60 

63 

56 

59 

MIN 

29 

29 

28 

29 

26 

27 

32 

23 

26 

23 

26 

28 

30 

27 

26 

25 

30 

25 

26 

vacaville 

MAX 

61 

66 

64 

63 

70 

62 

64 

65 

67 

66 

62 

66 

60 

61 

57 

61 

65 

70 

78 

72 

72 

72 

74 

63 

61 

67 

64 

64 

63 

66 

.5 

MIN 

36 

37 

36 

32 

32 

45 

36 

31 

35 

32 

43 

49 

41 

36 

38 

37 

32 

37 

43 

53 

37 

36 

55 

35 

41 

35 

32 

36 

34 

38 

.1 

VCLT*  POWER  HOUSE 

MAX 

62 

63 

68 

67 

63 

58 

67 

69 

68 

69 

58 

60 

57 

54 

53 

55 

66 

71 

71 

67 

69 

68 

68 

68 

59 

63 

62 

59 

57 

63 

4 

MIN 

36 

39 

35 

39 

37 

32 

35 

41 

39 

36 

31 

36 

29 

28 

31 

30 

34 

40 

45 

33 

37 

38 

35 

32 

35 

32 

32 

31 

29 

34 

7 

WHISKEvTOWN  RES 

MAX 

62 

71 

63 

66 

59 

70 

63 

57 

61 

55 

52 

66 

72 

73 

74 

61 

57 

67 

64 

MIN 

39 

43 

40 

40 

39 

36 

36 

34 

32 

31 

31 

38 

43 

44 

33 

34 

35 

34 

33 

S««  R«t*r«iic«  Nolai  Following  Sutlon  [nd*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  l<)i't 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WILLIAMS 

MAX 

6  3 

64 

70 

61 

65 

69 

70 

65 

63 

61 

59 

60 

61 

61 

63 

75 

76 

70 

73 

70 

71 

66 

67 

66 

62 

63 

65, 

6 

MIN 

34 

35 

36 

35 

34 

42 

34 

33 

34 

35 

38 

36 

35 

34 

33 

36 

31 

34 

45 

50 

47 

37 

35 

32 

37 

38 

30 

34 

33 

36, 

1 

WILLOWS 

MAX 

64 

64 

67 

62 

70 

60 

70 

69 

69 

62 

61 

66 

58 

59 

54 

58 

67 

75 

70 

69 

74 

72 

73 

63 

61 

67 

65 

66 

64, 

9 

MIN 

36 

47 

37 

31 

32 

37 

39 

32 

39 

32 

35 

42 

33 

32 

32 

34 

34 

36 

53 

49 

49 

35 

46 

35 

36 

33 

30 

30 

31 

36, 

9 

WINTERS 

MAX 

58 

62 

62 

67 

68 

6  3 

67 

60 

60 

57 

61 

66 

72 

78 

70 

72 

73 

74 

65 

62 

67 

65 

60 

65, 

4 

MIN 

38 

40 

34 

33 

36 

32 

36 

31 

36 

34 

44 

46 

44 

41 

38 

36 

33 

40 

45 

61 

46 

36 

49 

33 

44 

42 

32 

37 

33 

38, 

6 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

S8 

60 

61 

64 

65 

65 

62 

65 

59 

59 

56 

60 

63 

66 

77 

7  1 

70 

73 

72 

66 

62 

66 

66 

60 

64, 

5 

MIN 

38 

32 

31 

32 

35 

40 

33 

32 

37 

32 

38 

42 

37 

38 

34 

35 

30 

36 

37 

48 

42 

34 

46 

31 

40 

36 

31 

37 

33 

36, 

1 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

45 

33 

49 

5  I 

5  1 

3  1 

46 

32 

46 

36 

36 

51 

49 

49 

45 

50 

43 

47 

46 

32 

49 

50 

43 

44, 

9 

MIN 

.  3 

3 

-  5 

-  4 

0 

.  4 

.  2 

-  2 

3 

3 

3 

-  4 

-  3 

-  5 

-  3 

17 

•  2 

0 

3 

5 

-  1 

3 

3 

1 

5 

0 

3 

6 

12 

1, 

1 

BRID6EP0RT 

MAX 

43 

48 

39 

41 

47 

49 

50 

47 

4  1 

40 

44 

43 

36 

49 

50 

50 

45 

60 

46 

47 

51 

43 

47 

52 

51 

45 

45 

7 

MIN 

7 

'4 

-  5 

3 

3 

-  5 

-  1 

1 

8 

8 

25 

0 

16 

-  1 

23 

19 

6 

10 

12 

11 

8 

13 

9 

6 

15 

1 

8 

12 

17 

8 

1 

CEOARVILLE 

MAX 

45 

47 

33 

35 

43 

46 

52 

56 

47 

42 

38 

44 

38 

36 

47 

50 

46 

43 

49 

44 

49 

39 

36 

50 

47 

49 

44 

6 

MIN 

25 

24 

20 

23 

25 

15 

18 

21 

26 

27 

28 

17 

19 

16 

21 

14 

20 

24 

24 

19 

23 

26 

22 

29 

18 

14 

20 

24 

25 

21 

6 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

43 

45 

35 

45 

50 

54 

50 

33 

46 

31 

47 

34 

37 

43 

49 

47 

44 

49 

42 

46 

46 

34 

49 

50 

41 

44 

1 

MIN 

5 

9 

1 

3 

5 

3 

I 

2 

6 

11 

12 

1 

3 

0 

2 

17 

3 

7 

9 

10 

5 

6 

7 

8 

14 

1 

9 

12 

12 

6 

3 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

39 

42 

43 

37 

38 

47 

5  1 

56 

36 

43 

37 

46 

39 

39 

46 

49 

52 

44 

46 

47 

60 

53 

39 

50 

52 

49 

44 

7 

MIN 

15 

17 

16 

17 

19 

14 

15 

17 

19 

24 

22 

15 

16 

14 

16 

19 

20 

21 

22 

19 

19 

21 

19 

23 

21 

15 

17 

20 

26 

18 

6 

FLEMING  FISH  AND  04ME 

MAX 

40 

41 

45 

38 

38 

42 

49 

56 

47 

38 

39 

41 

53 

40 

49 

51 

56 

47 

55 

60 

50 

49 

42 

49 

63 

53 

48 

46 

0 

MIN 

20 

16 

15 

12 

16 

20 

16 

17 

21 

21 

28 

17 

22 

16 

27 

15 

21 

22 

22 

23 

16 

21 

18 

18 

22 

14 

17 

18 

20 

19 

1 

FORT  BlOWELL 

MAX 

45 

50 

43 

36 

46 

47 

52 

45 

40 

40 

40 

45 

40 

35 

50 

51 

46 

46 

51 

46 

51 

42 

39 

62 

62 

49 

45 

46 

5 

MIN 

37 

24 

18 

20 

23 

12 

16 

19 

20 

30 

26 

15 

22 

12 

24 

4 

21 

22 

21 

15 

20 

27 

18 

28 

15 

12 

15 

20 

19 

19 

8 

MEYERS  4  SW 

MAX 

50 

36 

40 

38 

44 

42 

50 

51 

54 

50 

35 

37 

31 

48 

34 

43 

49 

51 

52 

43 

48 

46 

47 

46 

30 

44 

50 

40 

44 

43 

9 

MIN 

20 

18 

17 

19 

22 

26 

15 

7 

15 

15 

18 

4 

14 

6 

22 

6 

5 

15 

12 

13 

12 

10 

14 

14 

15 

5 

10 

15 

12 

13 

7 

MONO  LAKE 

MAX 

49 

39 

40 

45 

48 

38 

44 

50 

52 

55 

44 

41 

33 

41 

40 

41 

49 

50 

52 

46 

49 

43 

49 

52 

39 

45 

50 

47 

42 

45 

3 

MIN 

21 

19 

14 

20 

20 

10 

15 

19 

20 

19 

27 

13 

18 

12 

25 

18 

15 

19 

20 

17 

17 

20 

17 

16 

16 

10 

17 

20 

21 

17 

9 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

52 

50 

35 

48 

52 

50 

46 

46 

51 

53 

48 

31 

33 

48 

42 

36 

32 

46 

51 

46 

43 

52 

42 

51 

42 

32 

46 

46 

39 

44 

5 

MIN 

18 

10 

12 

5 

9 

8 

3 

6 

12 

13 

18 

0 

3 

I 

7 

14 

3 

10 

11 

9 

8 

11 

10 

11 

10 

3 

10 

21 

13 

9 

3 

5LSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

38 

40 

40 

45 

39 

38 

42 

43 

52 

56 

41 

44 

36 

39 

38 

39 

50 

50 

63 

50 

51 

50 

53 

52 

41 

55 

53 

52 

45 

8 

MIN 

13 

12 

1  1 

13 

15 

16 

12 

13 

18 

18 

24 

13 

25 

13 

28 

20 

20 

20 

22 

20 

18 

22 

18 

22 

20 

13 

17 

20 

24 

17 

9 

TAHOE  CITY 

MAX 

4  I 

42 

43 

44 

44 

44 

32 

45 

45 

42 

48 

29 

40 

32 

39 

33 

30 

41 

46 

46 

40 

42 

40 

42 

43 

33 

37 

43 

42 

40 

2 

M  I  N 

23 

15 

14 

20 

19 

24 

12 

17 

20 

20 

20 

10 

14 

10 

14 

15 

14 

16 

21 

20 

15 

21 

20 

17 

20 

12 

16 

20 

18 

17 

1 

TERMO 

MAX 

45 

35 

45 

48 

40 

32 

43 

46 

50 

49 

38 

37 

33 

37 

33 

35 

43 

47 

45 

41 

47 

41 

45 

46 

35 

46 

46 

42 

39 

41 

7 

MIN 

25 

3 

4 

5 

17 

8 

2 

3 

8 

9 

23 

0 

14 

0 

19 

5 

6 

6 

12 

16 

7 

17 

7 

6 

9 

3 

9 

16 

20 

9 

6 

TRUCKEE  RANflER  STATIOf 

MAX 

47 

41 

47 

46 

36 

52 

5 1 

33 

44 

33 

46 

46 

48 

49 

46 

44 

47 

45 

32 

45 

48 

44 

1 

MIN 

3 

6 

9 

5 

2 

5 

11 

3 

5 

2 

5 

8 

12 

12 

2 

6 

10 

15 

2 

6 

13 

6 

8 

wOOOFORDS 

MAX 

54 

45 

45 

50 

5  1 

40 

46 

51 

57 

56 

49 

44 

43 

46 

43 

39 

49 

50 

52 

46 

49 

46 

49 

52 

4  1 

49 

53 

47 

46 

47 

9 

MIN 

33 

21 

17 

26 

28 

11 

15 

25 

28 

31 

25 

14 

17 

13 

25 

22 

21 

26 

23 

28 

26 

23 

21 

24 

20 

13 

24 

29 

22 

22 

4 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

74 

77 

72 

70 

75 

67 

72 

73 

77 

72 

67 

68 

68 

65 

63 

67 

72 

75 

84 

74 

72 

74 

76 

63 

67 

67 

67 

60 

65 

70 

4 

MIN 

57 

55 

42 

41 

41 

46 

43 

43 

43 

37 

44 

42 

43 

39 

39 

44 

38 

47 

43 

52 

40 

37 

40 

37 

48 

36 

36 

42 

40 

42 

7 

BEN  LOMOND 

MAX 

65 

64 

65 

64 

65 

65 

66 

64 

62 

61 

63 

62 

61 

65 

60 

61 

62 

66 

67 

66 

67 

72 

71 

64 

57 

59 

61 

60 

61 

63 

7 

MIN 

38 

39 

39 

38 

33 

34 

35 

34 

33 

33 

34 

33 

33 

32 

31 

30 

31 

30 

33 

34 

34 

34 

32 

30 

32 

32 

33 

32 

33 

33 

BERKELEY 

MAX 

60 

65 

63 

62 

6  1 

59 

62 

62 

65 

60 

61 

62 

57 

56 

55 

57 

59 

67 

75 

69 

68 

65 

69 

53 

59 

63 

59 

52 

56 

61 

5 

MIN 

44 

43 

48 

43 

40 

42 

43 

41 

44 

43 

44 

47 

41 

42 

40 

39 

40 

44 

50 

55 

45 

46 

48 

44 

40 

40 

41 

44 

41 

43 

5 

BbRLINGAME 

MAX 

58 

63 

65 

62 

60 

60 

63 

63 

64 

64 

60 

63 

60 

60 

60 

59 

6  1 

68 

76 

69 

70 

69 

70 

69 

59 

64 

64 

64 

64 

63 

.8 

MIN 

41 

39 

41 

40 

37 

38 

34 

35 

37 

39 

38 

35 

37 

31 

40 

40 

36 

39 

43 

49 

38 

39 

40 

35 

35 

33 

36 

41 

31 

37 

•  8 

CAHMEL  VALLEY 

MAX 

68 

68 

70 

68 

70 

65 

69 

72 

78 

65 

59 

66 

57 

62 

56 

58 

68 

74 

82 

73 

7  1 

72 

7  1 

60 

63 

66 

65 

58 

58 

66 

■  6 

MIN 

40 

36 

38 

37 

37 

32 

33 

35 

40 

39 

36 

32 

33 

29 

34 

32 

32 

37 

39 

38 

36 

37 

36 

28 

36 

30 

32 

38 

34 

35 

0 

CROCKETT 

MAX 

54 

52 

63 

68 

63 

64 

65 

66 

63 

64 

61 

64 

66 

6  1 

66 

62 

60 

66 

67 

77 

72 

67 

64 

7  I 

69 

62 

66 

63 

61 

64 

0 

MIN 

40 

40 

44 

35 

35 

40 

34 

35 

42 

37 

38 

38 

36 

34 

36 

36 

35 

39 

44 

47 

37 

40 

42 

42 

34 

33 

36 

42 

38 

36 

3 

OILROY 

MAX 

62 

6  1 

66 

66 

68 

62 

62 

69 

68 

71 

68 

6  1 

65 

60 

62 

57 

59 

65 

72 

76 

72 

70 

69 

72 

64 

63 

65 

69 

56 

65 

5 

MIN 

34 

33 

32 

32 

30 

29 

28 

27 

33 

34 

33 

32 

31 

26 

26 

26 

28 

27 

27 

34 

33 

33 

32 

31 

34 

29 

26 

26 

36 

30 

7 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

63 

63 

65 

65 

66 

65 

63 

61 

67 

67 

66 

65 

63 

62 

61 

64 

63 

59 

71 

66 

72 

67 

69 

70 

64 

60 

60 

62 

60 

64 

4 

MIN 

44 

44 

43 

41 

41 

40 

41 

43 

39 

40 

41 

40 

36 

40 

41 

36 

38 

41 

44 

43 

43 

36 

39 

38 

39 

37 

37 

40 

39 

40 

3 

hollister 

MAX 

64 

63 

68 

69 

65 

65 

67 

64 

74 

69 

62 

65 

60 

64 

56 

60 

67 

74 

79 

73 

74 

70 

73 

68 

65 

68 

66 

68 

59 

66 

6 

MIN 

34 

33 

31 

30 

31 

30 

28 

34 

31 

31 

36 

28 

33 

29 

35 

33 

28 

30 

34 

33 

30 

32 

31 

29 

34 

28 

26 

30 

32 

31 

2 

KING  CITY 

MAX 

69 

67 

68 

70 

68 

66 

69 

72 

76 

75 

63 

67 

65 

63 

63 

68 

73 

79 

77 

76 

75 

77 

72 

62 

66 

71 

63 

62 

69 

4 

MIN 

35 

38 

32 

30 

31 

30 

38 

29 

30 

31 

39 

32 

37 

25 

30 

27 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

29 

40 

26 

26 

34 

37 

31 

7 

LIVERMORE  2  SSw 

MAX 

59 

55 

56 

65 

65 

68 

55 

60 

63 

64 

64 

61 

65 

58 

60 

56 

59 

62 

66 

73 

65 

67 

70 

70 

6  1 

60 

64 

64 

55 

62 

4 

MIN 

32 

31 

34 

31 

30 

31 

27 

28 

29 

29 

31 

34 

29 

31 

36 

31 

26 

31 

36 

41 

34 

30 

32 

30 

30 

32 

27 

27 

29 

31 

0 

LOS  GAtOS 

MAX 

59 

6 1 

62 

63 

63 

59 

59 

63 

64 

63 

61 

62 

6 1 

59 

58 

56 

6 1 

66 

7  I 

68 

67 

66 

66 

70 

6 1 

64 

66 

57 

61 

62 

6 

MIN 

37 

42 

38 

38 

35 

35 

33 

33 

36 

38 

36 

36 

37 

34 

33 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

34 

34 

31 

31 

36 

35 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

58 

56 

65 

61 

63 

62 

61 

64 

63 

65 

64 

64 

67 

60 

62 

57 

60 

64 

70 

80 

73 

72 

70 

72 

68 

62 

65 

62 

56 

64 

0 

MIN 

38 

37 

38 

34 

36 

35 

34 

33 

36 

35 

37 

36 

39 

35 

36 

41 

34 

36 

42 

46 

40 

36 

40 

37 

33 

33 

35 

38 

40 

37 

0 

MONTEREY 

MAX 

62 

62 

67 

66 

60 

63 

64 

68 

73 

59 

57 

6  1 

56 

59 

54 

56 

60 

70 

72 

70 

68 

63 

66 

55 

59 

62 

60 

64 

54 

62 

1 

MIN 

46 

44 

43 

47 

40 

42 

4  1 

43 

47 

46 

38 

43 

38 

39 

42 

42 

40 

44 

44 

46 

46 

46 

46 

43 

43 

41 

41 

45 

43 

I 

MORRO  SAY  FIRE  DEPT 

MAX 

66 

67 

65 

65 

62 

69 

66 

67 

71 

71 

63 

61 

65 

61 

62 

55 

58 

63 

75 

80 

70 

65 

64 

68 

56 

58 

62 

60 

55 

64 

6 

MIN 

48 

50 

40 

40 

42 

43 

39 

45 

42 

39 

39 

40 

40 

37 

37 

37 

36 

43 

44 

49 

40 

37 

39 

36 

39 

35 

34 

38 

36 

40 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

60 

59 

54 

66 

62 

62 

63 

63 

67 

67 

62 

55 

65 

53 

58 

52 

54 

58 

66 

68 

64 

66 

64 

58 

59 

55 

60 

62 

48 

60 

3 

MIN 

37 

45 

43 

43 

37 

38 

39 

41 

47 

48 

38 

39 

36 

36 

33 

33 

36 

45 

49 

46 

46 

47 

48 

47 

36 

39 

40 

37 

33 

40 

6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

56 

50 

50 

59 

59 

52 

59 

63 

60 

44 

50 

37 

40 

50 

60 

69 

59 

57 

55 

57 

56 

46 

53 

44 

40 

52 

5 

MIN 

41 

39 

41 

43 

30 

39 

46 

49 

36 

30 

29 

27 

24 

35 

41 

40 

43 

43 

41 

31 

28 

33 

26 

26 

36 

0 

NACIMIENTO  0AM 

MAX 

63 

64 

60 

69 

69 

67 

64 

65 

70 

73 

73 

62 

65 

60 

60 

61 

61 

63 

71 

74 

75 

73 

73 

70 

67 

60 

66 

69 

60 

66 

4 

HIN 

35 

36 

35 

33 

36 

35 

32 

32 

34 

32 

33 

29 

29 

27 

29 

30 

^8 

30 

33 

36 

35 

31 

31 

29 

35 

30 

30 

36 

33 

32 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWARK 

MAX 

58 

57 

59 

61 

64 

61 

60 

6  I 

65 

66 

59 

58 

65 

59 

60 

54 

56 

60 

71 

77 

69 

72 

67 

78 

59 

61 

63 

62 

MIN 

38 

40 

41 

38 

37 

43 

30 

31 

35 

36 

30 

35 

34 

32 

32 

40 

33 

39 

41 

50 

39 

4  1 

37 

36 

3  I 

34 

34 

42 

41 

36 

.9 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

S8 

65 

59 

62 

57 

61 

57 

60 

60 

56 

60 

57 

56 

54 

53 

56 

57 

69 

72 

70 

63 

64 

65 

55 

61 

59 

57 

52 

54 

MIN 

4S 

45 

47 

42 

41 

44 

45 

41 

44 

45 

48 

44 

45 

44 

46 

45 

42 

46 

51 

52 

46 

4  7 

46 

44 

42 

4  I 

42 

43 

45 

!o 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

60 

58 

65 

63 

63 

63 

60 

62 

65 

66 

62 

60 

65 

57 

60 

55 

57 

62 

70 

75 

68 

71 

66 

71 

59 

61 

63 

60 

MIN 

39 

36 

35 

33 

35 

37 

30 

31 

35 

38 

37 

35 

39 

32 

37 

37 

3 1 

3 1 

34 

39 

35 

40 

38 

32 

37 

35 

!o 

PASO  ROBLES 

MAX 

63 

58 

68 

69 

68 

66 

67 

72 

75 

73 

69 

65 

65 

62 

62 

61 

65 

73 

75 

75 

73 

71 

70 

65 

61 

65 

70 

64 

MIN 

32 

31 

28 

28 

28 

30 

25 

27 

27 

26 

39 

25 

30 

22 

30 

31 

23 

28 

27 

27 

27 

26 

2  7 

25 

35 

24 

24 

3 1 

32 

28 

!  1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

62 

58 

65 

69 

66 

62 

64 

70 

73 

72 

60 

63 

60 

61 

57 

59 

62 

72 

74 

74 

72 

71 

71 

66 

61 

65 

70 

60 

MIN 

32 

30 

27 

30 

?0 

28 

26 

28 

27 

26 

37 

25 

28 

24 

29 

34 

25 

28 

29 

31 

29 

29 

30 

26 

35 

25 

2  3 

34 

33 

28 

.9 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

68 

68 

69 

70 

69 

64 

68 

73 

77 

74 

63 

65 

58 

65 

55 

57 

67 

74 

79 

75 

71 

71 

73 

69 

61 

67 

70 

64 

MIN 

40 

40 

30 

29 

32 

28 

27 

27 

31 

30 

34 

28 

35 

27 

28 

25 

26 

34 

32 

33 

3  1 

32 

32 

28 

3  3 

25 

25 

32 

30 

!3 

PI5M0  BEACH 

MAX 

71 

72 

67 

63 

72 

65 

65 

65 

74 

64 

62 

62 

62 

56 

55 

60 

69 

66 

76 

77 

63 

68 

65 

61 

56 

56 

58 

57 

MIN 

45 

47 

43 

42 

41 

44 

36 

41 

43 

42 

45 

39 

41 

37 

37 

41 

37 

45 

44 

51 

40 

37 

39 

38 

37 

3  3 

40 

41 

!i 

PCINT  PIEDRA5  BLANCAS 

MAX 

65 

70 

64 

66 

62 

63 

65 

66 

63 

60 

58 

60 

60 

61 

58 

56 

61 

64 

69 

67 

64 

63 

61 

57 

60 

61 

63 

59 

HIN 

53 

51 

49 

47 

45 

46 

46 

47 

48 

48 

43 

48 

43 

43 

43 

40 

44 

47 

43 

50 

48 

43 

46 

43 

45 

4  3 

40 

45 

I4 

PORT  Chicago  naval  oep 

MAX 

58 

57 

64 

63 

64 

65 

61 

63 

64 

63 

65 

62 

68 

61 

62 

58 

60 

63 

68 

77 

70 

71 

71 

73 

61 

60 

66 

65 

MIN 

36 

36 

44 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

32 

32 

32 

30 

29 

36 

32 

29 

36 

39 

52 

39 

33 

34 

3  I 

30 

30 

28 

30 

32 

33 

',2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

64 

51 

62 

63 

69 

55 

67 

65 

68 

56 

60 

56 

59 

52 

56 

63 

65 

69 

69 

63 

66 

66 

65 

64 

59 

60 

63 

54 

MIN 

28 

36 

24 

24 

24 

22 

21 

22 

20 

30 

38 

22 

20 

20 

30 

1  1 

20 

23 

24 

24 

22 

23 

2  1 

20 

32 

I  6 

I  7 

18 

31 

23 

\s 

REDWOCO  CITY 

MAX 

62 

65 

65 

65 

64 

62 

63 

67 

67 

66 

63 

68 

59 

62 

57 

59 

64 

72 

76 

71 

72 

72 

73 

66 

62 

65 

62 

60 

60 

65 

I 

MIN 

4  1 

37 

37 

34 

36 

40 

32 

30 

37 

36 

38 

39 

39 

38 

40 

34 

34 

37 

40 

42 

38 

38 

40 

36 

34 

33 

33 

3  8 

35 

36 

.6 

RICHMOND 

MAX 

60 

58 

66 

69 

66 

66 

62 

64 

67 

63 

62 

61 

63 

56 

61 

56 

61 

65 

69 

76 

70 

72 

70 

71 

55 

60 

65 

63 

MIN 

42 

41 

46 

40 

40 

40 

44 

38 

42 

41 

43 

45 

43 

40 

4  1 

42 

39 

44 

48 

53 

42 

44 

42 

37 

3  7 

42 

4  3 

40 

42 

.2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

55 

60 

64 

61 

60 

65 

61 

64 

68 

68 

62 

67 

65 

58 

54 

57 

61 

66 

69 

74 

68 

69 

70 

65 

61 

60 

61 

58 

MIN 

34 

37 

41 

30 

33 

30 

33 

28 

31 

29 

30 

27 

30 

26 

33 

27 

26 

32 

36 

37 

30 

30 

42 

33 

25 

28 

25 

42 

30 

31 

.6 

SALINAS  2  E 

MAX 

69 

66 

68 

69 

69 

66 

71 

71 

78 

71 

64 

65 

60 

62 

57 

60 

65 

76 

80 

77 

74 

69 

72 

64 

63 

67 

67 

57 

59 

MIN 

3S 

35 

37 

37 

33 

32 

36 

36 

40 

41 

36 

31 

33 

29 

38 

34 

30 

33 

40 

36 

37 

34 

32 

34 

39 

3  1 

3  3 

4  1 

34 

35 

,2 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

65 

67 

69 

68 

65 

67 

67 

70 

77 

64 

65 

65 

61 

62 

58 

59 

65 

75 

80 

77 

73 

70 

73 

61 

65 

67 

67 

57 

59 

MIN 

4  1 

37 

39 

40 

36 

34 

39 

37 

43 

39 

38 

33 

35 

31 

40 

37 

33 

37 

44 

36 

40 

36 

36 

36 

33 

35 

38 

37 

.4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

70 

67 

68 

69 

70 

66 

65 

69 

72 

72 

64 

67 

65 

63 

60 

60 

66 

70 

75 

75 

71 

71 

70 

68 

60 

65 

68 

65 

MIN 

30 

36 

3  I 

28 

27 

25 

29 

27 

29 

29 

27 

27 

26 

2  3 

2  7 

33 

25 

26 

30 

29 

31 

30 

29 

2  6 

30 

25 

24 

2  3 

29 

28 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

65 

65 

63 

58 

63 

64 

63 

65 

63 

57 

56 

58 

59 

55 

55 

57 

68 

71 

72 

71 

64 

63 

56 

62 

63 

57 

54 

56 

MIN 

45 

40 

45 

40. 

41 

45 

39 

4  1 

44 

43 

44 

42 

42 

39 

40 

38 

39 

41 

44 

49 

41 

44 

44 

47 

38 

36 

40 

45 

42 

2 

SAN  FRANCISCO  KB  AP 

MAX 

59 

64 

64 

64 

61 

60 

62 

62 

65 

58 

57 

63 

58 

58 

55 

57 

60 

67 

72 

68 

68 

67 

68 

59 

60 

62 

58 

55 

MIN 

43 

39 

42 

39 

38 

43 

39 

38 

39 

40 

39 

39 

40 

38 

43 

39 

38 

40 

43 

47 

39 

42 

41 

36 

36 

37 

37 

45 

40 

40 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

57 

66 

66 

65 

63 

62 

63 

66 

63 

60 

59 

65 

59 

59 

55 

56 

60 

68 

75 

69 

70 

67 

70 

54 

61 

63 

59 

54 

55 

62 

4 

MIN 

48 

45 

49 

47 

46 

49 

47 

46 

49 

47 

47 

49 

46 

47 

45 

46 

46 

47 

55 

57 

5  1 

47 

48 

45 

46 

47 

47 

47 

44 

47 

6 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

66 

63 

68 

64 

63 

63 

64 

68 

72 

57 

55 

64 

56 

61 

53 

56 

60 

70 

74 

68 

69 

68 

72 

56 

59 

63 

60 

54 

54 

62 

MIN 

39 

4  I 

4  1 

3<, 

32 

36 

38 

34 

35 

36 

31 

34 

30 

30 

35 

30 

29 

36 

40 

50 

35 

33 

36 

32 

32 

29 

2  7 

41 

31 

34 

■  8 

SAN  JO<;E 

MAX 

60 

63 

66 

66 

62 

65 

64 

68 

70 

61 

60 

66 

59 

63 

56 

58 

62 

75 

76 

73 

72 

70 

73 

65 

63 

65 

64 

58 

60 

MIN 

44 

46 

39 

42 

39 

46 

37 

37 

39 

39 

37 

45 

40 

37 

42 

38 

37 

40 

41 

52 

41 

41 

48 

39 

38 

36 

36 

40 

40 

40 

>6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

66 

67 

65 

67 

70 

70 

67 

67 

76 

79 

72 

63 

67 

61 

62 

54 

59 

67 

75 

77 

75 

79 

70 

69 

63 

60 

66 

64 

54 

67 

3 

MIN 

45 

46 

40 

40 

40 

48 

4  1 

43 

42 

i8 

39 

43 

41 

42 

39 

39 

39 

45 

45 

41 

38 

39 

40 

35 

37 

43 

35 

36 

39 

40 

,7 

SAN  MATEO 

MAX 

61 

64 

64 

66 

65 

61 

64 

65 

66 

66 

59 

65 

58 

58 

58 

59 

66 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

70 

61 

65 

61 

56 

64 

I 

MIN 

43 

41 

4  1 

39 

39 

41 

38 

38 

39 

41 

40 

41 

38 

39 

41 

40 

38 

46 

45 

52 

43 

46 

45 

4  1 

36 

37 

37 

49 

46 

41 

,4 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

61 

64 

66 

65 

63 

63 

64 

67 

69 

62 

62 

66 

59 

63 

57 

60 

64 

73 

76 

73 

72 

70 

73 

73 

62 

66 

65 

57 

61 

65 

MIN 

43 

43 

39 

40 

38 

43 

35 

35 

38 

39 

38 

41 

40 

36 

41 

37 

36 

39 

40 

40 

40 

39 

46 

46 

37 

36 

35 

40 

37 

39 

,3 

SANTA  CRU2 

MAX 

62 

66 

69 

66 

64 

67 

66 

69 

75 

65 

63 

62 

63 

60 

57 

59 

61 

75 

77 

74 

66 

66 

69 

57 

67 

65 

64 

63 

61 

65 

,5 

MIN 

40 

3B 

37 

34 

34 

44 

32 

32 

35 

35 

39 

40 

34 

32 

37 

35 

30 

35 

36 

44 

35 

35 

35 

34 

32 

30 

30 

38 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

61 

60 

63 

66 

64 

62 

59 

64 

66 

67 

59 

63 

63 

58 

58 

55 

58 

62 

68 

76 

66 

68 

70 

70 

56 

60 

63 

62 

MIN 

41 

43 

44 

42 

40 

39 

43 

41 

41 

44 

38 

38 

40 

39 

41 

36 

36 

39 

50 

52 

47 

47 

42 

40 

39 

38 

38 

37 

36 

41 

,1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

60 

58 

62 

68 

63 

67 

60 

65 

66 

68 

68 

62 

68 

59 

63 

58 

61 

63 

70 

77 

70 

71 

71 

74 

62 

61 

64 

64 

MIN 

33 

36 

39 

30 

30 

32 

32 

28 

30 

3 1 

30 

28 

28 

26 

28 

26 

30 

33 

35 

51 

33 

31 

35 

29 

28 

27 

25 

35 

28 

31 

3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

63 

67 

69 

66 

63 

63 

61 

70 

74 

64 

64 

63 

61 

60 

56 

61 

62 

71 

77 

72 

72 

66 

70 

57 

62 

64 

61 

MIN 

41 

37 

39 

34 

34 

40 

33 

34 

39 

36 

34 

35 

36 

32 

36 

39 

33 

36 

40 

40 

36 

34 

35 

39 

36 

32 

3 1 

39 

33 

36 

.0 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCh  FIBREBOARO  ML 

MAX 

57 

57 

61 

61 

63 

68 

65 

63 

64 

65 

65 

64 

66 

60 

60 

56 

62 

66 

67 

74 

70 

75 

74 

66 

65 

63 

63 

58 

2 

MIN 

39 

32 

32 

35 

40 

3  3 

35 

36 

48 

4  1 

43 

43 

35 

41 

37 

47 

39 

41 

36 

46 

4  I 

34 

37 

42 

39 

6 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

58 

57 

60 

63 

61 

68 

61 

63 

64 

65 

67 

63 

67 

60 

61 

59 

61 

65 

66 

76 

71 

70 

73 

73 

66 

63 

65 

65 

60 

64 

7 

MIN 

36 

30 

28 

3 1 

3  3 

30 

3  3 

32 

32 

40 

42 

38 

4  1 

40 

30 

36 

33 

39 

42 

33 

42 

3 1 

43 

34 

30 

38 

36 

35 

4 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

56 

55 

56 

61 

68 

62 

58 

63 

67 

69 

70 

49 

58 

55 

58 

55 

52 

60 

67 

70 

66 

69 

65 

61 

66 

56 

62 

65 

64 

61 

MIN 

36 

3  7 

36 

38 

38 

38 

36 

35 

37 

44 

38 

34 

34 

32 

32 

33 

33 

35 

42 

40 

4  1 

44 

42 

41 

35 

35 

37 

39 

36 

37 

2 

AUBERRy 

MAX 

44 

54 

60 

62 

58 

55 

58 

61 

68 

69 

50 

54 

51 

53 

51 

47 

55 

66 

66 

63 

66 

66 

63 

63 

53 

55 

61 

59 

50 

58 

0 

MIN 

36 

3  7 

36 

33 

32 

30 

32 

30 

33 

35 

29 

27 

30 

26 

29 

26 

28 

30 

34 

33 

34 

35 

33 

36 

29 

27 

34 

32 

33 

31 

8 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

61 

57 

68 

65 

65 

65 

68 

72 

73 

61 

61 

57 

61 

56 

53 

63 

66 

69 

75 

74 

70 

71 

73 

62 

67 

69 

67 

55 

64 

6 

MIN 

41 

32 

33 

40 

34 

35 

36 

3  3 

3  7 

4  1 

38 

30 

33 

33 

37 

33 

36 

40 

44 

40 

41 

39 

41 

40 

39 

35 

39 

42 

37 

2 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

50 

50 

55 

58 

57 

55 

57 

58 

64 

65 

59 

55 

52 

53 

52 

49 

56 

65 

66 

63 

65 

64 

61 

63 

61 

57 

63 

60 

58 

58 

4 

MIN 

35 

3  7 

36 

42 

39 

3  3 

33 

32 

3  7 

34 

33 

36 

42 

41 

4  1 

41 

38 

4  I 

4  I 

35 

37 

39 

40 

37 

4 

blackwflls  corner 

MAX 

58 

63 

62 

63 

62 

58 

61 

61 

63 

67 

71 

61 

61 

60 

54 

57 

60 

65 

65 

66 

73 

71 

69 

70 

73 

59 

66 

62 

57 

63 

5 

MIN 

31 

32 

29 

31 

29 

29 

30 

32 

31 

33 

33 

28 

25 

31 

34 

26 

30 

33 

35 

33 

35 

38 

34 

35 

38 

31 

33 

37 

31 

32 

0 

BLTToNwILLOW 

MAX 

52 

56 

58 

55 

63 

62 

59 

61 

66 

67 

71 

61 

62 

58 

61 

53 

57 

62 

66 

70 

75 

73 

69 

72 

75 

61 

65 

68 

66 

63, 

6 

32 

41 

30 

29 

31 

33 

27 

30 

33 

33 

40 

33 

30 

28 

30 

39 

29 

30 

33 

36 

29 

35 

38 

36 

36 

34 

33 

34 

39 

33, 

2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

58 

58 

59 

54 

58 

58 

52 

51 

60 

62 

59 

45 

49 

45 

46 

37 

46 

54 

62 

64 

62 

56 

54 

56 

55 

44 

49 

52 

45 

53. 

4 

MIN 

31 

32 

26 

27 

28 

28 

24 

26 

30 

29 

27 

25 

24 

23 

24 

21 

24 

26 

26 

27 

29 

28 

30 

28 

28 

24 

24 

25 

23 

26, 

4 

CAMP  PARDEE 

MAX 

54 

48 

54 

60 

63 

60 

58 

60 

61 

67 

66 

60 

58 

57 

57 

52 

57 

58 

65 

73 

67 

67 

69 

66 

67 

64 

62 

63 

55 

61. 

0 

MIN 

35 

38 

33 

35 

37 

33 

34 

38 

39 

40 

35 

34 

32 

32 

35 

32 

33 

37 

39 

38 

39 

42 

41 

44 

35 

36 

38 

35 

34 

36. 

3 

■  NolM  FoUcrwln0  SUtloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued   


Day  Of  Month 


Slalloa 

g 

g 

10 

jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  R^ 

MAX 

50 

45 

48 

58 

61 

55 

57 

58 

63 

65 

67 

61 

56 

54 

55 

51 

61 

66 

64 

65 

65 

67 

62 

64 

66 

56 

69 

62 

61 

58 

7 

HIN 

33 

40 

30 

32 

34 

35 

29 

3  1 

32 

3 1 

39 

30 

26 

2  6 

34 

31 

29 

32 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

63 

60 

56 

59 

60 

59 

56 

54 

65 

62 

60 

53 

41 

46 

40 

46 

66 

63 

62 

64 

56 

58 

45 

51 

65 

51 

55 

6 

Ml  N 

34 

35 

27 

31 

30 

34 

26 

30 

34 

30 

25 

2  3 

2 1 

26 

19 

21 

28 

2 

C04LINSA 

MAX 

49 

50 

61 

65 

62 

60 

63 

65 

63 

70 

64 

62 

61 

60 

58 

60 

62 

65 

69 

70 

69 

71 

68 

73 

62 

63 

67 

66 

60 

63 

4 

39 

45 

31 

34 

34 

32 

3  1 

30 

3  I 

34 

3  7 

36 

30 

37 

34 

5 

CCRCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

<>9 

51 

53 

56 

63 

61 

59 

61 

64 

67 

66 

60 

69 

58 

59 

57 

63 

61 

64 

69 

70 

66 

69 

69 

72 

60 

64 

66 

MIN 

46 

44 

3 1 

^' 

26 

32 

37 

30 

3 1 

32 

36 

34 

33 

33 

3  3 

36 

30 

30 

32 

3  7 

32 

8 

DENAIR 

MAX 

53 

56 

57 

57 

59 

59 

60 

59 

58 

58 

59 

66 

56 

57 

68 

58 

57 

56 

56 

68 

68 

70 

69 

67 

57 

57 

56 

58 

60 

59 

1 

MIN 

45 

43 

42 

43 

43 

45 

45 

44 

43 

43 

46 

45 

45 

47 

47 

28 

38 

6 

DUDLEYS 

MAX 

58 

60 

57 

62 

59 

55 

55 

63 

72 

65 

52 

52 

50 

48 

44 

50 

54 

64 

67 

63 

61 

62 

69 

60 

49 

52 

58 

65 

50 

5  7 

1 

MIN 

27 

24 

23 

25 

26 

25 

23 

23 

25 

26 

20 

I  f 

23 

22 

7 

ELECTRA  power  HOUSE 

MAX 

56 

56 

62 

66 

62 

61 

63 

63 

71 

70 

66 

62 

59 

58 

56 

58 

59 

68 

72 

71 

66 

71 

70 

68 

67 

62 

64 

62 

57 

63 

7 

MIN 

33 

40 

29 

34 

32 

27 

3 1 

30 

32 

29 

30 

30 

33 

31 

6 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

51 

52 

60 

64 

61 

60 

62 

64 

66 

70 

67 

60 

59 

59 

57 

53 

61 

66 

67 

67 

70 

67 

69 

70 

66 

62 

66 

64 

58 

62 

1 

MIN 

43 

36 

30 

3 1 

33 

3  3 

32 

3 1 

" 

36 

29 

26 

32 

34 

3 1 

3  1 

35 

32 

6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMF 

MAX 

52 

48 

53 

60 

64 

60 

60 

61 

63 

66 

66 

57 

69 

58 

59 

56 

53 

60 

66 

68 

66 

70 

66 

69 

70 

57 

62 

66 

63 

61 

4 

42 

44 

32 

32 

37 

36 

34 

32 

37 

40 

36 

30 

29 

39 

32 

36 

6 

GIANT  FOREST 

MAX 

50 

50 

49 

47 

50 

48 

42 

45 

49 

53 

61 

36 

40 

33 

37 

32 

35 

47 

52 

51 

49 

48 

44 

45 

45 

31 

37 

47 

42 

44 

3 

30 

31 

28 

28 

29 

24 

24 

25 

29 

29 

26 

1 9 

1 9 

1 7 

1 8 

16 

26 

" 

21 

24 

0 

GLENNVILLE 

MAX 

58 

64 

60 

63 

58 

55 

57 

64 

68 

68 

61 

54 

50 

49 

41 

43 

63 

66 

65 

64 

62 

59 

60 

59 

55 

54 

61 

56 

48 

67 

8 

MIN 

23 

22 

26 

25 

24 

2  3 

2  1 

2  2 

23 

30 

20 

31 

23 

6 

GRANT  GROVE 

MAX 

54 

52 

50 

48 

53 

51 

42 

46 

50 

55 

51 

37 

42 

30 

36 

32 

35 

60 

53 

62 

51 

46 

44 

45 

41 

33 

37 

46 

43 

45 

0 

28 

28 

24 

24 

27 

2  1 

20 

22 

26 

18 

21 

6 

HANFORO 

MAX 

52 

52 

60 

65 

63 

62 

63 

66 

68 

70 

67 

61 

60 

61 

58 

55 

63 

65 

70 

68 

73 

69 

72 

73 

69 

64 

68 

65 

62 

64 

3 

35 

43 

26 

28 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

32 

30 

29 

36 

30 

5 

HETCH  hETCHY 

MAX 

56 

54 

61 

58 

56 

59 

55 

57 

61 

63 

62 

60 

53 

48 

51 

42 

52 

59 

66 

70 

65 

61 

56 

61 

56 

47 

55 

56 

53 

56 

9 

3 1 

32 

26 

28 

29 

26 

29 

26 

27 

6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

51 

53 

54 

52 

51 

48 

45 

49 

53 

50 

48 

47 

38 

41 

35 

39 

50 

52 

56 

63 

49 

45 

46 

44 

42 

43 

46 

46 

35 

46 

9 

26 

2  7 

2  3 

2  7 

2  3 

24 

20 

16 

22 

6 

IDRIA 

MAX 

58 

54 

62 

61 

60 

57 

57 

62 

63 

67 

57 

56 

62 

53 

48 

51 

56 

61 

66 

61 

62 

62 

64 

66 

58 

57 

62 

56 

53 

56 

6 

43 

36 

35 

42 

40 

32 

3  3 

36 

45 

46 

36 

39 

36 

34 

36 

34 

34 

39 

39 

42 

43 

41 

43 

36 

" 

39 

35 

38 

3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

65 

58 

56 

68 

64 

63 

63 

65 

72 

77 

68 

60 

65 

59 

54 

49 

60 

66 

66 

74 

73 

66 

69 

71 

65 

64 

68 

66 

60 

64 

1 

MIN 

40 

42 

36 

46 

44 

40 

44 

43 

43 

62 

45 

4 1 

36 

39 

40 

40 

39 

49 

60 

49 

45 

41 

49 

40 

43 

6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

63 

66 

63 

66 

63 

61 

68 

68 

72 

71 

62 

60 

65 

57 

54 

50 

60 

73 

71 

66 

67 

66 

66 

65 

59 

69 

67 

64 

56 

63 

,3 

MIN 

27 

27 

32 

29 

28 

28 

30 

26 

26 

28 

35 

29 

8 

KETTLEMAN  CITY  I  5SW 

M.-X 

51 

53 

54 

56 

63 

62 

59 

62 

64 

67 

70 

63 

62 

60 

60 

58 

58 

62 

67 

70 

70 

71 

69 

60 

72 

59 

63 

67 

67 

62 

7 

HIN 

39 

43 

35 

3  1 

40 

36 

39 

39 

39 

37 

7 

kettleman  station 

MAX 

50 

52 

58 

64 

62 

62 

62 

64 

66 

69 

62 

61 

59 

59 

57 

58 

62 

66 

70 

71 

71 

68 

68 

72 

65 

68 

67 

64 

60 

63 

»o 

MIN 

40 

46 

38 

39 

36 

4 1 

42 

41 

,3 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

50 

50 

52 

61 

64 

59 

59 

60 

63 

68 

68 

63 

59 

56 

58 

55 

58 

59 

66 

66 

66 

67 

68 

66 

69 

62 

62 

65 

69 

61 

,4 

MIN 

43 

42 

^' 

28 

28 

29 

31 

30 

.4 

LE  GRAND 

MAX 

50 

50 

59 

65 

61 

60 

62 

64 

67 

69 

64 

62 

69 

60 

56 

58 

61 

67 

68 

66 

69 

66 

68 

71 

67 

63 

66 

61 

59 

62 

>6 

MIN 

45 

30 

3 1 

36 

38 

,9 

LEMON  COVE 

MAX 

51 

54 

60 

66 

62 

59 

62 

65 

67 

69 

57 

62 

65 

59 

58 

55 

61 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

70 

57 

63 

66 

64 

53 

62 

,  5 

MIN 

36 

40 

42 

41 

36 

,4 

LINDSAY 

MAX 

54 

56 

59 

66 

63 

60 

62 

66 

67 

70 

59 

62 

57 

61 

55 

55 

63 

67 

70 

68 

71 

69 

71 

72 

59 

69 

68 

66 

56 

63 

,  1 

MIN 

43 

29 

29 

29 

29 

39 

32 

,4 

LCDI 

MAX 

53 

57 

60 

63 

60 

61 

62 

63 

66 

65 

61 

62 

58 

59 

55 

58 

60 

67 

75 

66 

69 

72 

68 

67 

64 

64 

66 

61 

62 

63 

,0 

MIN 

36 

" 

28 

30 

30 

34 

" 

30 

34 

34 

" 

34 

26 

34 

32 

32 

,  7 

LC5  BANDS 

MAX 

56 

57 

61 

65 

65 

60 

63 

65 

67 

70 

63 

63 

60 

62 

60 

61 

63 

69 

72 

69 

70 

70 

70 

73 

63 

65 

68 

62 

64 

64 

,  7 

MIN 

41 

30 

39 

28 

34 

42 

26 

29 

40 

40 

33 

,  9 

MADERA 

MAX 

50 

50 

50 

62 

66 

61 

61 

63 

65 

67 

69 

63 

62 

60 

60 

67 

63 

62 

69 

70 

67 

71 

70 

69 

72 

60 

63 

67 

62 

62 

•  6 

MIN 

41 

30 

34 

28 

36 

36 

40 

34 

35 

33 

» 6 

MANOEVTLLE  ISLAND 

MAX 

54 

58 

58 

61 

63 

61 

62 

62 

65 

64 

59 

63 

59 

60 

57 

57 

61 

66 

76 

73 

72 

71 

69 

67 

62 

64 

64 

61 

58 

63 

,0 

MIN 

33 

32 

32 

3  \ 

32 

32 

40 

33 

,  7 

MARICOPA 

MAX 

55 

57 

57 

65 

62 

61 

61 

64 

68 

60 

62 

57 

60 

55 

56 

63 

63 

64 

69 

77 

72 

69 

71 

74 

61 

65 

68 

67 

56 

63 

,4 

MIN 

34 

39 

35 

41 

41 

36 

,5 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

54 

51 

61 

64 

61 

60 

62 

64 

68 

70 

68 

60 

60 

59 

59 

58 

61 

66 

70 

68 

68 

69 

69 

72 

71 

62 

68 

67 

61 

63 

,9 

MIN 

36 

36 

30 

28 

" 

30 

30 

" 

36 

34 

29 

34 

26 

26 

30 

26 

32 

,  I 

MODESTO 

MAX 

51 

56 

62 

64 

63 

59 

63 

65 

68 

67 

62 

64 

69 

61 

57 

59 

62 

68 

tz 

69 

70 

72 

70 

72 

65 

65 

68 

60 

63 

64 

•  0 

MIN 

36 

36 

39 

39 

38 

36 

36 

•  0 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

53 

56 

60 

61 

64 

60 

61 

65 

66 

66 

64 

62 

59 

60 

57 

59 

62 

66 

70 

70 

68 

70 

69 

71 

66 

63 

66 

61 

62 

63 

,3 

MIN 

34 

38 

30 

41 

30 

36 

38 

38 

36 

28 

^' 

39 

34 

34 

36 

40 

29 

29 

37 

34 

»o 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

MAX 

56 

60 

58 

64 

58 

54 

68 

67 

60 

52 

50 

51 

63 

62 

56 

67 

66 

64 

65 

64 

50 

54 

62 

60 

56 

,4 

MIN 

30 

30 

28 

30 

29 

24 

26 

22 

22 

24 

26 

29 

33 

32 

2  6 

28 

28 

2  7 

27 

1 8 

OAfOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

53 

50 

52 

60 

62 

59 

57 

60 

62 

65 

67 

61 

68 

58 

57 

64 

66 

68 

64 

66 

65 

64 

69 

63 

69 

62 

65 

63 

58 

60 

,7 

MIN 

40 

42 

29 

29 

29 

28 

30 

34 

35 

36 

34 

30 

3  7 

33 

30 

30 

31 

32 

9 

ORANGE  COVE 

MAX 

49 

49 

55 

60 

66 

62 

59 

61 

65 

66 

70 

55 

61 

56 

56 

67 

54 

61 

67 

69 

68 

71 

66 

69 

70 

57 

63 

67 

67 

62 

0 

MIN 

44 

46 

32 

34 

34 

34 

32 

33 

34 

36 

35 

33 

30 

30 

33 

36 

32 

34 

35 

39 

35 

35 

36 

37 

35 

32 

32 

35 

37 

34 

7 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

55 

54 

53 

59 

64 

62 

57 

60 

64 

65 

68 

62 

60 

56 

56 

56 

58 

65 

69 

65 

66 

67 

71 

56 

62 

67 

62 

61 

7 

MIN 

34 

40 

31 

37 

34 

35 

33 

34 

35 

38 

39 

31 

39 

31 

34 

38 

35 

34 

39 

36 

41 

34 

37 

31 

37 

33 

36 

35 

4 

PORTERVILLE 

MAX 

48 

55 

55 

58 

62 

64 

60 

64 

67 

68 

72 

69 

63 

57 

62 

67 

54 

62 

65 

71 

70 

73 

70 

73 

74 

62 

66 

70 

67 

63 

7 

MIN 

44 

45 

31 

32 

33 

34 

32 

34 

34 

35 

39 

35 

31 

31 

35 

36- 

34 

33 

35 

38 

37 

37 

38 

36 

37 

34 

31 

34 

42 

35 

4 

POSEY  3  E 

MAX 

61 

59 

54 

57 

51 

51 

58 

69 

63 

59 

40 

42 

38 

43 

36 

38 

47 

59 

60 

65 

54 

50 

62 

51 

46 

44 

48 

41 

50 

6 

MIN 

28 

31 

27 

28 

27 

23 

24 

27 

26 

25 

26 

20 

19 

19 

22 

16 

20 

22 

26 

27 

26 

27 

26 

26 

23 

21 

24 

23 

24 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 

6  1 

64 

61 

65 

62 

66 

5  7 

60 

57 

52 

60 

,4 

MIN 

39 

37 

36 

38 

36 

32 

28 

33 

40 

43 

32 

38 

29 

33 

30 

28 

31 

35 

42 

43 

44 

30 

45 

36 

32 

29 

30 

30 

26 

34 

.6 

SAN  LUIS  0AM 

MAX 

62 

63 

63 

70 

69 

6  I 

62 

66 

57 

61 

,9 

MIN 

35 

36 

34 

35 

36 

34 

33 

34 

36 

36 

39 

37 

36 

32 

37 

39 

33 

36 

37 

38 

37 

40 

36 

39 

42 

29 

39 

40 

41 

36 

.4 

SCNORA  R  S 

MAX 

67 

68 

6  3 

64 

68 

58 

6  1 

56 

59 

.6 

MIN 

28 

32 

28 

29 

29 

27 

28 

28 

30 

28 

27 

25 

27 

24 

27 

28 

26 

26 

29 

29 

30 

33 

36 

29 

29 

24 

24 

28 

30 

28 

,2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

59 

56 

50 

46 

39 

62 

57 

60 

63 

56 

47 

50 

54 

50 

45 

53 

.8 

MIN 

29 

29 

25 

28 

22 

22 

23 

27 

27 

26 

26 

20 

21 

I  ? 

25 

19 

23 

29 

29 

28 

26 

26 

26 

26 

28 

20 

22 

24 

22 

24 

.6 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

67 

66 

64 

62 

6  3 

59 

61 

61 

,6 

MIN 

34 

35 

31 

34 

33 

33 

30 

30 

33 

31 

36 

34 

34 

31 

36 

36 

28 

32 

33 

37 

34 

34 

35 

33 

35 

26 

31 

30 

36 

33 

,0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

66 

69 

69 

69 

65 

63 

65 

60 

63 

,0 

MIN 

3* 

35 

33 

36 

35 

35 

30 

32 

34 

35 

39 

35 

35 

31 

32 

35 

33 

33 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

37 

31 

32 

36 

38 

34 

,6 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

6  1 

58 

7  I 

7  1 

68 

66 

66 

66 

60 

65 

64 

,5 

MIN 

34 

31 

30 

30 

32 

31 

29 

29 

30 

29 

38 

33 

35 

30 

34 

33 

27 

30 

31 

36 

34 

31 

34 

29 

34 

26 

27 

30 

33 

31 

.4 

TEH4CHAPI 

MAX 

S6 

5  8 

46 

66 

60 

54 

60 

56 

48 

52 

60 

53 

62 

55 

,2 

MIN 

25 

27 

32 

31 

27 

30 

24 

29 

30 

27 

32 

22 

28 

17 

16 

20 

18 

28 

33 

33 

27 

26 

28 

21 

32 

17 

16 

20 

24 

25 

,6 

TEJON  RANCHO 

MAX 

72 

66 

68 

65 

62 

65 

64 

60 

62 

,3 

MIN 

33 

39 

31 

37 

39 

36 

32 

36 

36 

36 

43 

34 

31 

34 

34 

37 

35 

36 

38 

43 

39 

44 

40 

46 

37 

37 

39 

46 

37 

37 

,4 

THREE  RVRS  EOISON  Ph  1 

MAX 

69 

68 

6  7 

60 

67 

66 

64 

1 

MIN 

43 

43 

36 

35 

33 

33 

36 

31 

31 

31 

33 

28 

28 

27 

30 

35 

33 

32 

36 

35 

34 

34 

32 

33 

34 

35 

32 

31 

40 

33 

6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

52 

64 

67 

6  1 

5  7 

56 

69 

57 

54 

60 

6 

MIN 

34 

31 

32 

30 

31 

31 

30 

31 

34 

34 

32 

27 

31 

27 

32 

27 

29 

32 

32 

38 

32 

34 

34 

34 

32 

28 

29 

30 

30 

31 

3 

TRACY  CARBONA 

MAX 

62 

69 

7 1 

70 

65 

64 

65 

61 

64 

0 

MIN 

36 

36 

31 

33 

37 

37 

33 

32 

32 

32 

41 

40 

40 

31 

38 

36 

33 

39 

35 

44 

41 

38 

46 

36 

40 

35 

32 

33 

41 

36 

6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

6  1 

72 

7 1 

65 

65 

60 

62 

64 

2 

MIN 

36 

30 

31 

33 

35 

34 

32 

32 

34 

33 

43 

40 

44 

38 

41 

44 

32 

36 

34 

44 

39 

36 

48 

39 

44 

37 

31 

41 

39 

37 

2 

visalia 

MAX 

50 

50 

55 

61 

67 

64 

61 

64 

68 

72 

60 

64 

58 

62 

»8 

56 

63 

68 

73 

69 

73 

70 

72 

72 

59 

65 

68 

66 

63 

,9 

MIN 

45 

35 

39 

39 

39 

4  1 

40 

36 

36 

38 

44 

37 

3 

MASCO 

MAX 

52 

60 

58 

5  7 

64 

62 

60 

62 

64 

68 

59 

62 

56 

60 

66 

6  1 

66 

7  1 

72 

68 

7  1 

74 

60 

65 

68 

64 

63 

1 

MIN 

35 

42 

31 

33 

35 

35 

30 

33 

33 

33 

40 

31 

32 

31 

33 

37 

31 

31 

34 

39 

35 

37 

37 

37 

41 

35 

33 

36 

40 

34 

8 

YCSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

57 

60 

56 

59 

58 

54 

5  3 

60 

62 

6  1 

52 

64 

50 

52 

41 

52 

5  7 

65 

70 

65 

63 

62 

62 

58 

51 

56 

60 

56 

54 

67 

2 

MIN 

30 

30 

24 

27 

25 

23 

32 

31 

32 

32 

27 

23 

24 

24 

30 

27 

23 

27 

27 

25 

26 

25 

26 

26 

26 

24 

24 

25 

26 

26 

7 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

MAX 

73 

70 

68 

65 

66 

76 

66 

60 

60 

62 

58 

76 

7 1 

7  I 

67 

66 

66 

68 

60 

63 

59 

53 

65 

7 

MIN 

44 

46 

37 

39 

42 

38 

36 

36 

43 

44 

46 

38 

37 

33 

36 

41 

37 

42 

44 

45 

38 

40 

38 

36 

44 

36 

37 

37 

41 

39 

8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

68 

69 

63 

62 

65 

0 

MIN 

47 

44 

46 

46 

46 

46 

43 

47 

45 

46 

45 

46 

45 

43 

43 

42 

45 

43 

46 

45 

46 

48 

47 

48 

49 

45 

45 

42 

44 

45 

2 

BARRETT  DAM 

MAX 

59 

68 

66 

65 

6  1 

68 

61 

66 

9 

MIN 

26 

26 

31 

30 

28 

28 

30 

29 

29 

24 

24 

33 

25 

26 

24 

24 

27 

28 

30 

31 

30 

27 

29 

25 

26 

32 

25 

26 

27 

27 

6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

7  1 

66 

56 

63 

59 

60 

49 

56 

64 

59 

61 

9 

MIN 

41 

42 

34 

34 

36 

36 

31 

34 

37 

41 

37 

29 

29 

29 

30 

34 

31 

36 

33 

41 

35 

37 

29 

33 

39 

26 

29 

34 

34 

34 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

52 

50 

43 

4 1 

43 

41 

34 

5 1 

49 

43 

38 

42 

45 

38 

46 

0 

MIN 

e 

13 

23 

10 

12 

19 

1 1 

23 

6 

7 

24 

21 

12 

9 

15 

19 

7 

12 

19 

27 

23 

15 

24 

16 

18 

17 

11 

13 

21 

15 

7 

BCNITA 

MAX 

76 

70 

72 

72 

68 

70 

7  1 

76 

80 

79 

63 

69 

65 

69 

64 

62 

70 

7  5 

8  1 

79 

77 

75 

74 

70 

65 

67 

66 

65 

62 

70 

6 

MIN 

40 

38 

33 

34 

36 

39 

33 

37 

39 

35 

45 

40 

34 

34 

33 

46 

35 

36 

40 

41 

35 

38 

37 

38 

43 

39 

33 

35 

48 

37 

6 

BbRBANK  we  AIRPORT 

MAX 

76 

66 

66 

66 

66 

6  8 

8  0 

65 

67 

65 

6  3 

6  1 

68 

80 

73 

70 

72 

64 

6  1 

6  7 

6  7 

64 

65 

69 

1 

MIN 

40 

42 

41 

38 

37 

42 

36 

43 

43 

40 

45 

42 

35 

37 

34 

44 

40 

37 

42 

46 

39 

40 

46 

38 

42 

36 

36 

36 

43 

40 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

70 

66 

63 

66 

69 

6  3 

64 

63 

64 

64 

67 

66 

69 

65 

64 

6  1 

62 

65 

59 

65 

2 

MIN 

53 

48 

53 

48 

47 

47 

45 

49 

54 

51 

53 

49 

48 

46 

44 

44 

46 

47 

51 

54 

49 

49 

49 

46 

51 

44 

45 

45 

42 

48 

1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

78 

68 

7  1 

68 

70 

63 

66 

66 

62 

5  8 

6  1 

80 

72 

68 

66 

68 

60 

69 

6 

MIN 

37 

36 

39 

40 

32 

36 

37 

39 

36 

42 

38 

34 

33 

31 

30 

38 

31 

33 

44 

38 

37 

37 

40 

36 

41 

37 

33 

32 

39 

36 

5 

CAMPO 

MAX 

75 

6  7 

58 

67 

5  3 

58 

65 

68 

75 

61 

60 

5  7 

53 

56 

48 

63 

66 

60 

61 

65 

59 

61 

51 

68 

64 

59 

49 

61 

1 

MIN 

23 

28 

41 

28 

24 

28 

42 

40 

38 

20 

35 

30 

19 

27 

17 

40 

26 

26 

37 

33 

45 

23 

22 

19 

36 

26 

19 

19 

37 

29 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

00 

72 

69 

64 

70 

79 

79 

6  7 

66 

62 

62 

75 

78 

80 

78 

71 

73 

70 

66 

62 

65 

69 

68 

65 

71 

2 

MIN 

36 

37 

45 

34 

34 

40 

32 

32 

33 

32 

37 

38 

34 

28 

29 

41 

54 

33 

41 

52 

46 

33 

32 

33 

43 

37 

29 

31 

37 

36 

6 

CHULA  uISTA 

MAX 

70 

67 

64 

64 

63 

64 

67 

66 

61 

65 

61 

6 1 

60 

63 

76 

6  7 

67 

66 

60 

6  1 

6  1 

60 

64 

8 

MIN 

45 

43 

39 

40 

42 

43 

36 

40 

49 

44 

40 

38 

39 

40 

40 

45 

47 

39 

42 

41 

47 

42 

39 

40 

48 

41, 

9 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

75 

67 

67 

67 

66 

66 

74 

79 

78 

64 

64 

6  3 

62 

60 

62 

68 

80 

74 

73 

71 

66 

56 

64 

66 

63 

60 

68 

3 

MIN 

44 

42 

41 

39 

39 

41 

36 

41 

39 

42 

41 

39 

35 

37 

36 

39 

38 

41 

43 

51 

40 

40 

39 

44 

33 

37 

36 

39 

39, 

7 

CORONA 

MAX 

78 

73 

7  1 

72 

68 

62 

70 

75 

79 

79 

66 

69 

67 

65 

64 

65 

71 

78 

82 

72 

72 

72 

70 

70 

64 

67 

69 

67 

64 

70, 

MIN 

36 

38 

46 

37 

34 

37 

39 

45 

45 

34 

40 

45 

30 

45 

30 

38 

33 

37 

46 

45 

45 

35 

37 

33 

40 

34 

33 

33 

42 

36, 

4 

CULVER  CITY 

MAX 

73 

71 

69 

7  3 

66 

70 

69 

76 

85 

79 

70 

68 

70 

68 

67 

73 

7  I 

76 

74 

72 

78 

76 

62 

66 

67 

62 

64 

71, 

2 

MIN 

48 

45 

40 

4b 

43 

44 

38 

44 

48 

45 

49 

49 

43 

43 

41 

44 

43 

47 

46 

41 

43 

47 

45 

50 

39 

43 

44 

43 

44, 

3 

clyama 

MAX 

59 

61 

65 

67 

68 

61 

59 

61 

70 

72 

72 

51 

5  1 

60 

56 

49 

48 

60 

65 

66 

69 

69 

66 

65 

66 

52 

60 

65 

61 

61, 

4 

MIN 

28 

26 

28 

28 

29 

26 

21 

25 

27 

26 

31 

22 

23 

21 

22 

27 

20 

25 

26 

27 

26 

26 

26 

26 

31 

23 

24 

24 

34 

25, 

8 

CUYAMAcA 

MAX 

58 

63 

59 

5 1 

58 

60 

40 

50 

55 

6  1 

66 

59 

50 

6  1 

46 

46 

39 

56 

58 

5  3 

5  1 

52 

4  1 

49 

55 

54 

54. 

0 

MIN 

23 

24 

30 

25 

24 

30 

30 

30 

31 

17 

26 

25 

19 

21 

16 

30 

19 

25 

34 

27 

30 

18 

22 

19 

33 

17 

16 

20 

28 

24. 

5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

71 

75 

67 

66 

68 

69 

59 

6  3 

68 

72 

60 

56 

56 

58 

6  5 

65 

6  3 

68 

64 

65. 

7 

MIN 

39 

41 

45 

40 

34 

35 

43 

46 

43 

35 

36 

40 

29 

32 

26 

31 

31 

35 

51 

49 

45 

34 

39 

32 

35 

34 

28 

30 

32 

37. 

0 

EL  CAPlTAN  DAM 

MAX 

82 

78 

77 

72 

74 

70 

69 

72 

78 

8  I 

80 

62 

66 

64 

6  7 

63 

7 1 

60 

83 

76 

7  1 

7  3 

70 

6 1 

65 

71. 

9 

MIN 

42 

43 

39 

39 

41 

37 

36 

36 

41 

42 

44 

43 

37 

36 

36 

39 

39 

39 

39 

36 

39 

41 

36 

38 

40 

39 

37 

38 

41 

39. 

1 

ELSINOhE 

MAX 

80 

73 

69 

71 

71 

62 

66 

75 

78 

79 

68 

65 

64 

63 

60 

59 

66 

78 

79 

71 

71 

72 

67 

66 

58 

64 

68 

65 

60 

66. 

7 

MIN 

32 

33 

36 

30 

31 

36 

28 

34 

31 

29 

34 

44 

26 

37 

26 

37 

36 

29 

34 

33 

32 

30 

36 

29 

37 

32 

26 

29 

42 

32. 

8 

ESCONDlDO 

MAX 

75 

72 

68 

66 

67 

66 

66 

69 

70 

78 

74 

69 

67 

68 

66 

58 

67 

77 

78 

71 

72 

70 

70 

66 

60 

63 

64 

61 

58 

66. 

2 

MIN 

34 

36 

49 

34 

33 

33 

41 

41 

42 

42 

39 

38 

30 

29 

31 

46 

31 

33 

38 

38 

36 

33 

34 

34 

43 

33 

29 

33 

43 

36. 

4 

FCNTANA  KAISER 

MAX 

73 

69 

70 

71 

73 

73 

74 

77 

74 

76 

68 

71 

72 

74 

74 

72 

74 

76 

79 

74 

76 

71 

72 

69 

68 

69 

69 

68 

61 

72. 

1 

MIN 

51 

47 

46 

45 

42 

43 

46 

54 

58 

44 

44 

43 

37 

43 

46 

43 

47 

46 

49 

52 

51 

46 

49 

44 

46 

41 

37 

41 

40 

45. 

6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continu«d 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6ILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

78 
3A 

78 
35 

72 
32 

70 
31 

70 
32 

70 
34 

70 
27 

76 
30 

80 
32 

78 

71 

69 

64 

69 

62 

61 

69 

81 
3  3 

80 

75 

76 
30 

70 
32 

72 
33 

66 
3  3 

65 

42 

67 
35 

67 
30 

63 
34 

69 
45 

70.6 

3  3  6 

henShAu  dam 

MAX 
MIN 

67 
25 

72 
27 

70 
28 

62 
26 

65 
2  5 

65 
2  5 

55 

60 

65 

67 

74 

53 

57 

56 

55 

55 
20 

47 
25 

61 

26 

67 
29 

73 
32 

59 
33 

62 
23 

63 
25 

58 
22 

60 
26 

50 
25 

61 
21 

63 
22 

59 
26 

61  ,4 
25,6 

IDYLLWILD  ranoer  sta 

MAX 
MIN 

64 
29 

63 
30 

54 
23 

56 
25 

61 
27 

54 

2  3 

65 

54 

50 

51 

49 

48 

54 

63 

64 

22 

59 
30 

68 
25 

55 
2  3 

43 

23 

46 
17 

49 

22 

52 
24 

42 
27 

54.5 
24.1 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

72 
UO 

63 
35 

53 
39 

61 
29 

63 
30 

48 
4 1 

53 
29 

59 

64 

71 

52 

48 

55 

51 

44 

33 

60 

61 
26 

71 

65 
45 

57 
42 

60 
26 

62 
33 

57 
25 

60 
37 

54 
24 

69 
24 

66 
28 

41 

32 

57.5 
32,6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

69 

uo 

67 
4  1 

72 
38 

65 
39 

68 
39 

69 

72 

72 

74 

70 

72 

63 

64 

62 

67 

65 
36 

74 

79 
4 1 

76 
37 

72 
38 

68 
36 

73 
40 

69 
42 

67 
39 

64 
36 

62 
38 

61 
46 

68,7 
39,2 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

75 
44 

73 
43 

69 
40 

69 
42 

67 
4 1 

70 
4  1 

69 

74 
4  1 

78 

78 

65 

67 

61 

66 

61 

60 
47 

69 

61 
42 

78 
47 

76 
46 

76 
40 

67 
43 

73 
4  I 

65 
4  1 

62 
46 

64 
41 

67 
38 

62 
40 

60 
45 

69.0 
42,0 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

75 
35 

72 
40 

72 
39 

71 
38 

62 
38 

67 

69 

74 

82 

72 

63 

67 

63 

64 

60 

60 

65 

76 

74 
34 

76 
39 

73 
37 

66 
33 

69 
35 

64 

33 

59 
47 

66 
37 

63 
32 

58 
40 

60 
41 

67,7 
36,4 

LONG  BEACH 

MAX 
HIN 

71 
50 

67 
48 

70 
50 

69 

63 

69 

74 

'8 

80 

^7 

63 

66 

67 

66 

63 

67 

63 

81 
45 

82 
52 

74 
66 

80 

64 
46 

69 
50 

65 

63 
52 

67 
44 

64 
43 

63 
44 

68 
60 

69,4 

LONS  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

73 
4  I 

71 
42 

70 
40 

70 

65 

70 

72 

78 

81 

77 

65 

66 

64 

66 

62 

68 
45 

66 
36 

79 
39 

81 

75 

76 
39 

65 
41 

71 
4  1 

66 
4l 

64 
44 

66 
37 

65 
36 

64 
40 

64 
46 

69,7 
41,6 

LOS  ANOELES  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
46 

68 
46 

68 
4  3 

68 

66 

67 

67 

74 

79 

74 

66 

67 

65 

63 

60 

66 

66 

67 
42 

75 
5  1 

74 

50 

71 

67 
44 

75 
45 

64 
45 

61 
48 

63 
38 

63 
40 

60 
43 

62 
47 

67.4 

LCS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 
MIN 

76 
52 

74 
49 

68 

70 

66 

69 

69 

75 

79 

78 

64 

67 

66 

64 

62 

64 

69 

75 

79 
54 

74 
54 

73 

69 
49 

71 
50 

66 
48 

62 
50 

66 
46 

67 
46 

63 
46 

66 
49 

69.3 
48.7 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 
MIN 

72 
52 

71 
5  1 

65 
36 

64 

64 

62 

61 

68 

71 

72 

71 

59 

59 

57 

66 

65 

60 

72 

73 

73 

64 

65 
42 

63 

61 

60 
35 

67 
34 

63 
37 

63 
42 

58 
34 

64.1 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 
MIN 

54 

30 

29 

40 

54 

29 

37 

41 

44 

50 

46 

35 

38 

32 

32 

46 

43 

46 

20 

41 

45 

22 

37 
20 

33 
20 

35 
14 

44 

22 

40 

20 

28 
16 

40.4 

MOUNT  WILSON  FC  358  B 

MAX 
MIN 

62 

56 

53 

56 

59 

56 

54 

57 

63 

62 

56 

49 

47 
30 

45 

43 

37 
22 

54 

62 

40 

61 
40 

57 
32 

55 
37 

56 
36 

51 
29 

50 
33 

44 

25 

47 
23 

64 
31 

50 
32 

45 
19 

53,1 
32,8 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

65 

76 

70 

64 

63 

68 

71 

68 

67 

67 

64 
53 

67 

62 

62 

60 

67 

65 
42 

68 
42 

72 

73 
50 

73 

65 
45 

73 
46 

64 

50 

60 
51 

65 
41 

63 
41 

61 
43 

61 
45 

66,3 
45,1 

OCEANSIOE 

MAX 
MIN 

71 

70 

72 

69 

66 

73 

71 

68 

72 

73 

63 

70 

70 

68 

64 

64 

67 

67 
41 

72 

60 

78 

67 
42 

76 
42 

67 
42 

65 
49 

65 
36 

65 
37 

64 
40 

63 
47 

69.0 
42.3 

OJAI 

MAX 
MIN 

80 

80 

71 

74 

70 

70 

72 

n 

83 

80 

69 

68 

67 

66 

64 

66 

71 

80 

64 

76 

75 

73 
32 

72 

67 
32 

65 
35 

79 
29 

69 
28 

67 
31 

77 
36 

72.8 

OXNARD 

MAX 
MIN 

73 

76 

72 

69 

65 

67 

68 

79 

81 

79 

69 

70 

65 

66 

61 

65 

68 

61 
4 1 

82 
50 

73 

75 

69 
42 

71 

65 

62 
47 

68 
39 

64 

39 

62 
36 

63 
46 

69.9 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

63 

61 

59 

55 

61 

61 

53 

58 

61 

67 

65 

49 

52 
3  I 

51 

46 

47 

48 

56 

62 

60 
32 

54 

66 
35 

56 

30 

53 
3 1 

52 
27 

46 
22 

56 
29 

64 
34 

51 
26 

56,6 

32  0 

PASADENA 

MAX 

Min 

79 

77 

72 

71 

68 

68 

70 
4 1 

77 

82 

79 

73 

68 

65 

66 

64 

64 

70 

79 
42 

61 

79 
47 

74 

71 
41 

74 
52 

69 
4 1 

62 
48 

66 
40 

68 
36 

65 
38 

66 
41 

71,2 
42,2 

PERRIS 

MAX 
MIN 

78 

73 

71 

70 

65 

62 

64 
32 

75 

76 
3 1 

74 
3 1 

72 
36 

62 

63 
28 

60 

64 

65 

30 

75 
30 

76 
34 

74 

65 
2  6 

70 

70 
33 

66 

65 
2  8 

61 
38 

62 
26 

67 
26 

65 
29 

60 
37 

67,9 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 
MIN 

68 

66 

65 

67 

60 

63 

66 
3  3 

71 

77 

66 

67 
45 

63 

67 
4 1 

59 

57 

56 

60 
40 

71 
33 

76 
39 

69 

67 

62 
34 

64 

56 

56 
42 

63 
34 

56 
31 

53 
40 

65 
41 

63,0 

POMONA 

MAX 
MIN 

77 

76 

68 
36 

68 
34 

66 
35 

67 
38 

68 
3 1 

75 
38 

80 
35 

f9 
36 

70 
36 

70 
39 

64 
3  1 

64 

32 

61 
3 1 

64 
39 

68 
34 

79 
35 

81 
39 

76 
4  1 

74 
35 

71 
35 

71 
39 

69 
33 

58 
42 

64 
33 

67 
31 

63 
33 

62 
40 

69,7 
35,6 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

76 

74 
32 

79 

69 
3  1 

69 
29 

60 
3  3 

66 
33 

72 
36 

78 
35 

79 
30 

66 
36 

64 
34 

60 
24 

63 
34 

61 
24 

55 
4  1 

68 
26 

75 
30 

81 
43 

68 
40 

71 
36 

69 
24 

68 
3  3 

68 
2  7 

59 
40 

64 
26 

69 
25 

64 
25 

54 
42 

67.9 
33.0 

REDLANDS 

MAX 
MIN 

78 

77 

70 

73 
40 

69 

64 
4 1 

70 
33 

75 
40 

80 
37 

80 

62 
4 1 

69 

65 

64 
32 

61 

61 
4  1 

69 
35 

80 
40 

82 
43 

70 
50 

71 

72 
37 

69 

69 
^7 

55 
43 

65 
33 

69 
32 

66 
36 

63 
43 

69.6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 

MAX 
MIN 

78 

72 
37 

71 
4  3 

72 
36 

67 
36 

62 
42 

69 
33 

75 
38 

79 
34 

79 
35 

69 
39 

66 

64 
3  1 

65 

62 
30 

61 
42 

70 
34 

76 
37 

80 
39 

77 

72 

71 
36 

68 

68 
35 

61 
43 

66 
33 

68 
32 

65 
34 

62 
43 

69,5 
37,9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 

81 

75 

72 

75 
33 

70 

63 

71 

77 

81 

82 

64 

66 
32 

66 

65 

62 

62 

71 

80 

80 

68 

73 
35 

72 

70 

70 
44 

61 
33 

66 
30 

70 
34 

66 
41 

71.0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 
MIN 

75 

74 

64 

66 

64 

62 

64 

71 

76 

76 

73 

59 

66 

58 

57 

55 

64 

74 

76 

75 

68 

67 
44 

66 

64 

59 
40 

59 
31 

63 
36 

62 
37 

56 
36 

65.8 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

MAX 
MIN 

79 
35 

72 

69 

72 
36 

70 
34 

60 

68 
33 

75 

80 
32 

79 
3  3 

64 
38 

66 

64 

64 

62 

59 

70 
33 

78 
3  7 

79 

72 

71 

73 
34 

67 

67 

56 
44 

64 

33 

70 
26 

65 
32 

63 
42 

68.9 

SANDBErG  wB 

MAX 
MIN 

59 
4  3 

51 
35 

50 
32 

53 
39 

57 
37 

42 

27 

47 

30 

52 
36 

57 

62 

46 

26 

44 

42 

26 

41 

2  5 

42 

34 
25 

62 
30 

65 
42 

60 

48 

50 

51 
39 

51 

52 

42 
28 

45 

27 

54 
34 

51 
29 

33 
24 

49.1 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

69 

68 
44 

67 
44 

66 
44 

73 
46 

68 
43 

72 
45 

75 
45 

74 
44 

63 
52 

67 
45 

64 
43 

64 

62 
4 1 

64 

67 

71 

77 
47 

79 
4  7 

71 

66 
45 

75 

65 
45 

63 
61 

65 
46 

64 
44 

63 
44 

60 
49 

68,0 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
51 

72 
49 

74 
4  I 

70 
38 

64 
40 

73 
48 

76 
54 

82 
57 

80 
55 

69 
43 

70 
49 

64 
36 

66 
42 

62 
35 

63 
42 

72 
44 

80 
41 

81 
57 

74 

5  5 

74 

74 
40 

71 
5 1 

69 

62 
45 

66 
43 

70 
35 

66 
39 

64 
41 

71,1 
45,3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

79 
40 

76 
40 

81 
37 

72 
36 

68 
38 

69 
40 

72 
34 

78 
39 

82 
38 

81 
38 

75 
42 

69 
39 

66 
35 

66 
36 

65 
34 

66 
42 

72 
36 

60 
36 

82 
42 

76 

76 

71 
39 

72 
45 

68 

64 
43 

68 
35 

69 
34 

66 
36 

66 
41 

72,4 
3  8,6 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

80 
3 1 

78 
33 

70 
27 

71 
29 

70 
29 

67 
29 

71 
24 

'6 
30 

82 
25 

80 
30 

62 
38 

65 
35 

64 
26 

65 
24 

60 
25 

61 
37 

70 
29 

60 
29 

61 
32 

73 
33 

75 

72 
30 

70 
30 

66 
2  7 

67 
43 

66 
25 

71 
26 

68 
26 

62 
41 

70,  1 
30,  1 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

72 
54 

67 

68 
57 

63 
46 

61 
48 

66 

67 

71 

74 

71 

66 

62 

62 

61 

60 

66 

66 

76 

73 

73 

71 

67 
49 

68 

68 

69 
53 

60 
47 

60 
44 

58 
47 

59 
50 

66,0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

73 
42 

77 
43 

72 
52 

70 
42 

70 
44 

69 
47 

74 
44 

78 
44 

78 
42 

78 
40 

70 
43 

70 
46 

67 
44 

68 
50 

64 
42 

68 
46 

69 
40 

84 
40 

63 
46 

77 
33 

79 
48 

73 
43 

76 
48 

70 
47 

64 
49 

69 
43 

69 
41 

65 
41 

66 
45 

72.0 
43.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

76 
44 

75 
45 

69 
43 

73 
41 

67 
42 

69 
42 

67 
40 

76 
42 

80 
41 

76 
42 

70 
46 

66 
40 

70 
39 

66 
40 

63 
39 

66 
41 

69 
39 

79 
40 

79 
45 

77 
44 

73 
43 

70 
41 

70 
42 

66 
41 

63 
47 

67 
41 

68 
40 

67 
4  1 

70 
41 

70.6 
41.6 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
38 

68 
42 

68 
40 

71 
40 

64 
40 

67 
39 

65 
38 

72 
39 

75 
39 

71 
36 

69 
44 

65 
37 

69 
38 

63 
35 

62 
38 

66 
45 

65 
34 

77 
38 

75 
43 

73 
40 

70 
40 

66 
39 

66 
40 

63 
36 

63 
40 

66 
37 

64 
36 

67 
37 

69 
46 

67.9 
39,3 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

70 
61 

68 
55 

63 
51 

59 
52 

61 
47 

57 
48 

61 
49 

69 
57 

74 
60 

74 
54 

57 
49 

60 
48 

57 
46 

58 
45 

52 
44 

64 
44 

63 
49 

71 
56 

73 
61 

64 
65 

67 
54 

60 
52 

64 
52 

58 
47 

53 
46 

62 
46 

60 
46 

53 
45 

55 
44 

62,0 
50.4 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 
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Contiaued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

74 

73 

66 

69 

65 

64 

67 

75 

78 

70 

63 

65 

63 

62 

57 

59 

66 

75 

76 

72 

72 

67 

70 

62 

59 

66 

63 

56 

59 

66 

7 

HIN 

3  3 

32 

30 

30 

3  5 

30 

29 

36 

32 

32 

5 

MUrjjLA  KICK 

MAX 

70 

67 

64 

63 

61 

70 

69 

65 

71 

66 

69 

64 

67 

65 

59 

68 

67 

66 

69 

72 

66 

66 

76 

65 

56 

66 

61 

57 

63 

65 

9 

MIN 

47 

50 

50 

49 

53 

52 

45 

48 

47 

49 

45 

45 

48 

48 

8 

SANTA  pAULA 

80 

73 

75 

73 

67 

66 

73 

80 

81 

80 

68 

70 

69 

66 

63 

67 

80 

80 

60 

83 

74 

72 

74 

71 

62 

68 

66 

63 

64 

72 

1 

MIN 

36 

32 

36 

37 

35 

37 

3 

SL  NLANO 

79 

72 

70 

71 

68 

67 

71 

72 

61 

76 

66 

70 

67 

64 

60 

63 

'I 

62 

63 

74 

72 

71 

72 

62 

60 

66 

68 

61 

70 

0 

MIN 

5  3 

38 

43 

4  3 

34 

42 

50 

49 

40 

39 

40 

4  1 

50 

45 

38 

41 

39 

42 

0 

TCRRANCE 

72 

75 

75 

69 

65 

69 

69 

78 

80 

79 

68 

'0 

65 

66 

61 

67 

69 

74 

80 

77 

74 

69 

71 

66 

62 

68 

66 

63 

6  1 

69 

9 

MIN 

40 

43 

42 

39 

42 

45 

40 

39 

36 

39 

41 

I 

TUSTiN   IRVINE  RAnCW 

MAX 

72 

76 

73 

70 

68 

68 

75 

80 

78 

77 

64 

69 

67 

67 

64 

68 

'1 

84 

64 

78 

77 

72 

75 

69 

62 

70 

68 

66 

65 

7  I 

6 

MIN 

36 

42 

3  7 

38 

38 

" 

37 

38 

0 

Tl.  rT/*Ucl  1  HAM 

73 

75 

73 

71 

72 

65 

69 

80 

74 

64 

67 

63 

63 

58 

62 

70 

76 

81 

78 

73 

70 

69 

65 

60 

65 

65 

57 

6 1 

68 

5 

MIN 

30 

47 

38 

32 

30 

38 

37 

6 

UCLA 

75 

75 

68 

69 

67 

60 

69 

71 

78 

76 

71 

67 

66 

64 

62 

65 

66 

70 

76 

76 

73 

69 

73 

66 

60 

67 

66 

60 

69 

I 

MIN 

5  3 

52 

50 

48 

48 

54 

MAX 

76 

73 

69 

70 

68 

65 

68 

'5 

80 

77 

66 

65 

62 

63 

60 

61 

68 

79 

79 

73 

73 

71 

71 

67 

57 

63 

68 

65 

7 

MIN 

" 

38 

34 

45 

3  I 

34 

34 

37 

3 

VlSTA   2  NNE 

MAX 

MIN 

43 

39 

38 

39 

42 

36 

43 

48 

42 

43 

39 

36 

39 

34 

43 

36 

40 

52 

45 

39 

38 

45 

4  0 

7 

MARNER  SPRINGS 

74 

70 

60 

65 

66 

59 

61 

66 

70 

73 

65 

59 

57 

55 

53 

47 

61 

66 

73 

69 

62 

62 

59 

59 

53 

57 

63 

60 

9 

HIN 

30 

2  7 

32 

2  8 

32 

2  1 

26 

20 

32 

32 

28 

76 

76 

71 

71 

69 

65 

72 

79 

62 

81 

67 

69 

67 

67 

64 

66 

71 

61 

84 

71 

77 

72 

76 

69 

62 

69 

70 

65 

6 

MIN 

45 

3  7 

57 

4  I 

39 

43 

46 

5  3 

43 

42 

43 

39 

45 

38 

4  1 

37 

4 1 

55 

45 

39 

42 

8 

BASINS  07 

HAX 

70 

68 

65 

61 

64 

68 

59 

62 

68 

70 

72 

69 

62 

61 

57 

61 

61 

64 

70 

75 

65 

65 

70 

65 

73 

60 

59 

69 

6 

HIN 

29 

3 1 

3  3 

39 

3  3 

38 

29 

" 

38 

35 

2 

OAKS  TOW 

MAX 

69 

62 

60 

63 

67 

54 

59 

68 

70 

70 

59 

60 

58 

56 

61 

56 

64 

67 

72 

59 

62 

67 

60 

69 

66 

57 

63 

67 

6 1 

63 

0 

MIN 

" 

24 

26 

24 

30 

2  8 

36 

30 

38 

31 

6 

beaumont  I  E 

HAX 

71 

68 

65 

65 

67 

64 

59 

66 

69 

75 

74 

62 

59 

55 

57 

55 

65 

69 

75 

75 

62 

66 

64 

62 

61 

59 

64 

61 

59 

6 

MIN 

41 

40 

29 

29 

3 1 

28 

" 

36 

36 

32 

30 

40 

26 

2  5 

2  7 

35 

34 

1 

QtCU/^D    Lift  AtDDnOT 

HAX 

67 

54 

64 

68 

65 

51 

61 

65 

67 

64 

50 

56 

44 

56 

57 

49 

65 

66 

67 

58 

65 

56 

62 

68 

45 

61 

62 

59 

8 

MIN 

29 

1 9 

29 

32 

24 

9 

D  1  jnUK    U'' 1  Unl    tnWD  i  UC 

MAX 

43 

42 

43 

47 

47 

50 

48 

42 

44 

45 

45 

39 

37 

36 

37 

28 

43 

47 

46 

49 

0 

HIN 

24 

B  YTHE 

MAX 

77 

75 

68 

68 

70 

68 

64 

73 

75 

78 

75 

70 

68 

66 

65 

64 

70 

75 

78 

77 

69 

75 

72 

72 

72 

66 

69 

72 

0 

MIN 

34 

34 

30 

3 1 

3  3 

32 

33 

42 

32 

49 

49 

36 

6 

blythe  faa  airport 

MAX 

75 

67 

64 

66 

67 

61 

64 

71 

75 

74 

71 

67 

67 

60 

63 

61 

68 

74 

77 

67 

66 

73 

66 

72 

67 

63 

67 

69 

56 

6 

HIN 

42 

42 

39 

32 

42 

52 

44 

40 

3 

HAX 

77 

62 

79 

67 

70 

76 

66 

67 

76 

81 

70 

67 

73 

64 

67 

72 

77 

80 

70 

73 

74 

74 

68 

67 

71 

4 

HIN 

32 

32 

3 1 

34 

41 

39 

35 

7 

BRAWlEv  2  SW 

HAX 

78 

79 

74 

67 

66 

72 

65 

66 

75 

77 

80 

72 

67 

71 

64 

65 

56 

69 

75 

77 

66 

71 

76 

68 

75 

68 

64 

70 

6 

MIN 

36 

49 

49 

38 

0 

CANTIL 

HAX 

71 

66 

62 

65 

66 

57 

62 

68 

71 

72 

60 

60 

58 

55 

57 

59 

65 

72 

76 

64 

66 

69 

67 

68 

57 

59 

66 

68 

3 

MIN 

^' 

36 

42 

28 

7 

DAGGETT   Faa  AIRPOPT 

HAX 

69 

61 

59 

64 

66 

54 

56 

64 

67 

69 

60 

59 

59 

54 

62 

56 

64 

65 

73 

58 

61 

67 

59 

71 

56 

59 

63 

67 

3 

MIN 

38 

30 

28 

28 

38 

36 

" 

28 

24 

38 

36 

41 

36 

39 

" 

43 

35 

4 

OEATH  vallEy 

HAX 

72 

70 

72 

72 

70 

68 

70 

73 

73 

74 

75 

69 

64 

67 

65 

69 

71 

80 

63 

83 

76 

76 

76 

78 

70 

66 

70 

70 

3 

HIN 

38 

36 

49 

36 

35 

40 

49 

41 

48 

38 

48 

53 

44 

1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

HAX 

50 

57 

54 

60 

59 

45 

55 

60 

55 

61 

51 

53 

49 

43 

42 

50 

56 

59 

58 

58 

58 

60 

59 

61 

58 

52 

53 

51 

49 

54 

3 

HIN 

3 

73 

77 

67 

62 

65 

67 

59 

62 

70 

75 

76 

70 

62 

64 

57 

60 

57 

69 

73 

75 

64 

66 

70 

64 

69 

65 

60 

67 

6 

HIN 

47 

48 

45 

45 

44 

47 

39 

42 

46 

48 

49 

50 

38 

41 

34 

40 

44 

46 

48 

49 

43 

40 

47 

40 

42 

44 

39 

40 

48 

43! 

9 

HAX 

79 

74 

66 

66 

72 

66 

66 

7<i 

75 

81 

74 

66 

74 

65 

67 

65 

73 

75 

78 

71 

71 

78 

75 

69 

64 

71 

74 

70 

5 

HIN 

38 

38 

38 

36 

46 

37! 

3 

HAX 

60 

61 

57 

54 

62 

65 

49 

52 

58 

60 

67 

54 

50 

43 

47 

50 

44 

58 

62 

67 

64 

56 

58 

57 

55 

53 

52 

57 

1 

HIN 

43 

39 

39 

29 

33 

35! 

6 

MAX 
MIN 

77 

72 

65 

67 

72 

63 

63 

71 

76 

80 

70 

61 

71 

63 

65 

57 

64 

75 

77 

70 

66 

72 

66 

73 

68 

62 

72 

72 

8 

HAIWEE 

MAX 

60 

59 

53 

61 

62 

63 

50 

58 

61 

59 

62 

53 

54 

44 

50 

55 

47 

60 

63 

65 

56 

62 

57 

59 

62 

45 

54 

60 

0 

MIN 

30 

32 

26 

34 

26 

29 

28 

^' 

24 

26 

29 

26 

26 

20 

28 

34 

2s! 

5 

hayfield  pu^'ping  plant 

MAX 

75 

78 

67 

63 

68 

74 

56 

63 

72 

77 

76 

70 

63 

65 

59 

60 

59 

72 

72 

63 

65 

66 

72 

65 

68 

65 

62 

67 

5 

MIN 

35 

52 

40 

4  I 

30 

44 

39 

48 

45 

36 

46 

47 

29 

43 

45 

49 

50 

30 

49 

30 

42 

45 

40, 

0 

IMPERIAL 

MAX 

78 

74 

67 

70 

72 

65 

67 

74 

77 

90 

73 

67 

70 

64 

66 

61 

72 

76 

79 

69 

72 

76 

69 

76 

70 

65 

71 

73 

0 

MIN 

44 

43 

37 

36 

39 

3  7 

39 

4 1 

43 

^' 

50 

36 

42 

50 

40 

39 

48 

36 

54 

38 

51 

41. 

5 

fPERlAL  FAA  AP 

HAX 

79 

74 

68 

70 

71 

65 

68 

74 

77 

82 

72 

68 

71 

64 

67 

57 

71 

75 

79 

70 

72 

77 

71 

76 

71 

69 

71 

73 

3 

HIN 

36 

40 

34 

3 1 

32 

35 

3  1 

38 

40 

36 

29 

41 

36 

36 

41 

34 

49 

37! 

2 

I  NOEPEnDENCE 

HAX 

67 

65 

70 

67 

53 

65 

64 

53 

58 

45 

56 

66 

68 

67 

65 

64 

65 

47 

60 

60 

3 

HIN 

28 

2  6 

3  3 

26 

2  7 

26 

26 

30 

27) 

9 

INOIO  u  S  DATE  GARDEN 

HAX 

B4 

82 

80 

71 

69 

73 

67 

73 

79 

85 

81 

76 

73 

73 

66 

63 

59 

72 

82 

66 

73 

77 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

75 

74. 

1 

MIN 

39 

41 

31 

30 

30 

39 

28 

36 

34 

34 

44 

49 

27 

29 

27 

35 

32 

36 

41 

45 

29 

31 

48 

30 

46 

34 

27 

32 

45 

35. 

7 

INYOKERN 

MAX 

70 

66 

62 

65 

71 

64 

60 

61 

70 

72 

66 

60 

56 

54 

59 

57 

66 

70 

77 

72 

65 

60 

61 

66 

63 

59 

64 

66 

66 

64. 

6 

HIN 

31 

35 

26 

26 

26 

38 

21 

25 

25 

29 

39 

39 

29 

23 

31 

31 

25 

35 

35 

41 

26 

25 

26 

26 

39 

34 

25 

26 

26 

29. 

9 

IRON  MOUNTAIN 

HAX 

■73 

73 

63 

62 

65 

70 

58 

69 

70 

73 

72 

71 

64 

64 

56 

63 

58 

69 

72 

75 

63 

65 

72 

64 

64 

61 

67 

66 

70 

66. 

8 

HIN 

41 

48 

44 

42 

38 

39 

40 

45 

44 

46 

47 

48 

34 

33 

31 

32 

39 

40 

49 

49 

46 

38 

42 

36 

43 

35 

38 

39 

36 

40. 

9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

54 

47 

46 

49 

52 

48 

45 

52 

55 

56 

46 

42 

43 

42 

42 

38 

54 

53 

56 

52 

48 

55 

51 

47 

44 

43 

53 

50 

42 

46. 

5 

MIN 

30 

30 

32 

33 

30 

26 

29 

33 

26 

27 

37 

27 

25 

^6 

25 

25 

26 

30 

32 

26 

33 

28 

31 

27 

30 

25 

24 

26 

26 

26. 

6 

Sm  R«f«r«BC«  NotM 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Day  Of  Monlh 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LANCASTER 

MAX 

67 

62 

60 

64 

70 

55 

58 

65 

67 

69 

53 

58 

53 

54 

56 

57 

65 

68 

71 

60 

62 

67 

62 

64 

57 

57 

64 

63 

53 

61.4 

MIN 

26 

2<5 

27 

26 

29 

28 

22 

25 

25 

23 

40 

25 

30 

22 

21 

32 

24 

26 

29 

31 

24 

26 

29 

27 

31 

24 

24 

23 

34 

27.0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

62 

56 

56 

59 

55 

52 

53 

56 

63 

66 

55 

50 

48 

47 

54 

46 

60 

61 

66 

52 

65 

62 

53 

64 

51 

60 

60 

60 

50 

56,0 

MIN 

40 

43 

37 

40 

41 

33 

36 

39 

39 

40 

32 

28 

33 

26 

29 

29 

30 

40 

44 

37 

40 

36 

36 

36 

32 

26 

33 

36 

30 

35.3 

LUCERNE  VALLEY   1  SSw 

MAX 

67 

60 

59 

63 

68 

69 

66 

69 

69 

70 

56 

57 

53 

52 

57 

50 

66 

67 

70 

68 

62 

66 

58 

66 

57 

60 

63 

64 

65 

62,7 

MIN 

26 

29 

27 

25 

30 

30 

22 

20 

20 

24 

29 

32 

35 

25 

16 

32 

23 

22 

25 

30 

32 

23 

36 

24 

36 

26 

25 

23 

25 

26,8 

MECCA  5  SE 

MAX 

77 

75 

79 

7  I 

69 

68 

68 

69 

74 

79 

73 

78 

71 

70 

69 

62 

59 

70 

61 

62 

72 

76 

70 

72 

73 

71 

77 

69 

72 

72.3 

MIN 

37 

38 

34 

35 

34 

35 

33 

34 

36 

37 

38 

49 

32 

37 

28 

33 

37 

37 

40 

42 

34 

34 

36 

33 

37 

44 

31 

32 

33 

35.9 

MITCHELL  CAVERNS 

65 

56 

47 

55 

62 

62 

53 

61 

67 

65 

58 

48 

46 

44 

46 

41 

57 

58 

62 

55 

54 

57 

51 

57 

52 

49 

56 

56 

51 

54,9 

MIN 

47 

42 

38 

43 

35 

41 

44 

48 

46 

32 

34 

29 

32 

30 

33 

45 

44 

36 

39 

41 

35 

29 

35 

39 

33 

36,0 

MOJAVE  2  ESE 

66 

62 

58 

62 

66 

54 

56 

65 

67 

68 

52 

59 

51 

52 

53 

56 

62 

67 

70 

69 

67 

63 

60 

60 

63 

67 

62 

66 

61 

61,6 

MIN 

33 

31 

25 

25 

32 

27 

22 

27 

25 

28 

40 

27 

27 

23 

29 

27 

26 

31 

32 

33 

24 

28 

37 

36 

30 

22 

23 

23 

27 

26,3 

MCUNTAtN  PASS 

63 

53 

46 

55 

60 

56 

46 

59 

61 

65 

60 

46 

45 

43 

46 

44 

54 

57 

50 

MIN 

33 

37 

24 

25 

33 

24 

23 

30 

33 

36 

40 

30 

33 

26 

23 

27 

20 

30 

19 

31 

26,9 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

61 

60 

64 

69 

57 

60 

70 

75 

75 

72 

63 

65 

57 

67 

56 

67 

70 

74 

62 

65 

70 

63 

70 

62 

58 

67 

73 

61 

65,8 

MIN 

41 

45 

43 

39 

34 

43 

39 

36 

37 

40 

47 

42 

32 

36 

26 

39 

36 

42 

48 

49 

44 

37 

45 

33 

45 

39 

29 

32 

42 

39,5 

PALMDALE 

MAX 

65 

63 

59 

63 

71 

67 

58 

64 

65 

69 

65 

56 

54 

53 

56 

65 

64 

66 

69 

68 

61 

67 

60 

63 

57 

56 

63 

62 

55 

61,9 

MIN 

33 

32 

28 

30 

33 

35 

24 

27 

30 

30 

38 

30 

34 

22 

27 

33 

26 

28 

33 

39 

27 

33 

33 

34 

41 

23 

25 

27 

32 

30,7 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 

MAX 

66 

62 

60 

62 

71 

55 

59 

64 

65 

69 

53 

56 

54 

52 

58 

5  1 

65 

68 

69 

59 

61 

68 

61 

66 

54 

56 

64 

65 

55 

61.2 

MIN 

28 

27 

24 

24 

27 

26 

22 

24 

21 

23 

33 

27 

23 

18 

22 

28 

22 

24 

27 

30 

22 

26 

28 

29 

25 

20 

22 

23 

29 

25.0 

PALM  SPRINGS 

80 

77 

70 

70 

73 

66 

72 

81 

84 

82 

74 

71 

72 

67 

62 

59 

74 

BO 

85 

75 

76 

75 

70 

71 

71 

70 

72 

76 

69 

73.2 

MIN 

46 

51 

35 

35 

30 

35 

36 

47 

50 

34 

37 

45 

37 

40 

40 

33 

33 

45 

PARKER  RESERVOIR 

72 

73 

66 

60 

64 

66 

59 

62 

70 

74 

76 

71 

62 

66 

57 

62 

61 

61 

70 

74 

63 

65 

70 

65 

70 

68 

59 

69 

71 

66.5 

MIN 

43 

45 

47 

41 

40 

38 

40 

40 

42 

43 

44 

47 

39 

43 

36 

40 

43 

42 

47 

46 

43 

41 

41 

41 

45 

45 

37 

40 

43 

42.3 

RANOSBuRG 

63 

56 

56 

57 

64 

59 

55 

60 

66 

66 

57 

54 

50 

49 

52 

50 

60 

63 

66 

64 

59 

59 

57 

63 

64 

61 

62 

61 

56 

56.7 

MIN 

41 

42 

32 

37 

39 

34 

31 

38 

39 

40 

40 

31 

35 

26 

31 

30 

32 

40 

41 

36 

34 

38 

38 

36 

33 

28 

29 

36 

35 

35.3 

SQUIRREL  INN  2 

52 

54 

56 

47 

55 

48 

42 

46 

51 

57 

50 

39 

43 

40 

37 

34 

50 

53 

64 

42 

48 

61 

48 

44 

36 

39 

51 

47 

37 

46.7 

MIN 

32 

30 

29 

32 

36 

25 

26 

34 

33 

37 

35 

24 

30 

26 

31 

30 

33 

36 

35 

33 

31 

33 

27 

33 

28 

21 

29 

33 

22 

30,4 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

80 

78 

72 

71 

69 

67 

71 

'9 

83 

^8 

76 

72 

72 

66 

62 

69 

71 

81 

83 

72 

75 

71 

72 

71 

72 

70 

71 

73 

67 

72,6 

MIN 

36 

42 

37 

33 

31 

41 

29 

40 

35 

39 

47 

38 

30 

37 

29 

39 

39 

39 

40 

43 

32 

33 

41 

33 

42 

40 

29 

32 

45 

36,9 

TRONA 

64 

64 

62 

61 

61 

63 

59 

60 

64 

65 

69 

66 

61 

57 

55 

63 

59 

62 

71 

70 

63 

65 

68 

68 

71 

57 

58 

67 

66 

63,4 

MIN 

31 

31 

28 

29 

30 

26 

27 

27 

28 

29 

38 

42 

32 

34 

26 

34 

29 

31 

33 

29 

29 

30 

36 

30 

36 

33 

25 

27 

32 

30,8 

TlxENTYNINE  PALMS 

72 

72 

60 

71 

73 

70 

60 

65 

71 

73 

69 

61 

60 

56 

64 

68 

67 

69 

73 

71 

64 

69 

63 

69 

66 

56 

64 

67 

64 

66,2 

MIN 

32 

41 

33 

30 

33 

37 

29 

34 

31 

34 

43 

40 

28 

36 

24 

32 

33 

42 

41 

40 

30 

30 

41 

29 

33 

34 

29 

27 

33,7 

VALYERmO  RANGER  5TA 

MAX 

64 

61 

58 

62 

65 

65 

56 

61 

66 

65 

65 

52 

52 

50 

55 

53 

58 

63 

66 

66 

57 

62 

61 

65 

64 

52 

60 

59 

59 

60,  1 

MIN 

26 

28 

24 

27 

25 

27 

23 

32 

22 

21 

30 

20 

20 

16 

17 

26 

19 

27 

33 

32 

26 

22 

25 

21 

33 

19 

16 

22 

26 

24,3 

VICTOflvILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

67 

68 

60 

60 

63 

66 

52 

59 

67 

69 

71 

55 

57 

55 

55 

57 

51 

63 

66 

70 

56 

61 

65 

58 

62 

50 

55 

65 

65 

61,0 

MIN 

28 

30 

28 

25 

28 

28 

21 

26 

26 

27 

38 

31 

26 

22 

24 

32 

22 

26 

30 

37 

25 

25 

30 

27 

40 

20 

21 

25 

35 

27.7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MA* 

41 

41 

40 

44 

40 

36 

24 

25 

26 

32 

30 

19 

20 

12 

24 

22 

25 

36 

31 

29 

36 

42 

29 

38 

36 

32 

34 

35 

32 

31.4 

MIN 

12 

9 

6 

\l 

16 

2 

0 

5 

2 

10 

3 

3 

-  5 

-  I 

5 

6 

10 

12 

11 

12 

12 

11 

18 

4 

-  3 

5 

9 

5 

6.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

30 

23 

28 

26 

34 

26 

26 

26 

30 

35 

28 

14 

24 

20 

24 

10 

20 

25 

28 

25 

25 

32 

20 

26 

20 

12 

24 

28 

IB 

24,4 

MIN 

17 

11 

10 

16 

15 

I 

12 

12 

12 

16 

5 

-10 

-  6 

-10 

-  9 

-10 

-  3 

14 

13 

14 

15 

9 

10 

-10 

-  6 

7 

9 

-  2 

5.4 

S«e  Refer«Dc«  Notes  Following  SUtloo  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1964 


Day  of  month 


9  I  10    11     12    13     14    15     IB     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

MAPPy  CAMP  RANOER  STA 

TULELAKE 

YREkA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ALTURAS  RANOER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  QNO 
WTR  EOUIV 


32!  31  29  27  2(,  26  25 
9.11  9.0'  9.0  8.9  B.e  8.9  8.8  8.6 


2*  26 
S.<>  8.6 


0.1  1.9 
28     26     251     2*    20     16     13     11     11     11     10      8  lO 
8.8  8.8  8.5  8.1  7,«  6.9  5.3   3.9   3.5   3.5  3.3  2.9  3.1 


SN  ON  GND 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

- 

25 

25 

23 

22 

21 

21 

20 

2C 

19 

19 

19 

19 

18 

18 

18, 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

15 

15; 

14 

14 

14 

14 

12 

12 

T 

12 

11 

U 

- 

12 

11 

9 

9 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

1 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

8 

8 

8 

8 

• 

7 

7 

7 

0.5 

7 

7 

T 

7 

7 

4.0 

11 

3.0 

14 

13 

13 

11 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

2.0 

10 

1,0 

9 

MANZ ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

32 

31 

30 

29 

28 

28 

27 

1.0 

27 

26 

25 

4.0 

29 

5.0 

33 

31 

29 

28 

26 

26 

" 

25 

24 

24 

23 

23 

22 

2.0 

24 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

5 

1.5 

5 

2 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

16 

19 

15 

14 

T 

13 

13 

13 

13 

6,0 

19 

3.0 

21 

18 

16 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

7 

1.9 

7 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
120 

120 

120 

120 

112 

108 

108 

100 

98 

96 

96 

T 

96 

0.2 

94 

T 

92 

4.0 

96 

T 

96 

94 

90 

88 

86 

82 

7, 

75 

70 

68 

66 

64 

1.0 

62 

T 

60 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EOUIV 

T 

T 

T 
T 

0.4 

0.7 

1 

3.5 

1.2 
* 

0.4 

1 

0.3 

T 

OUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

6.0 

4 

1.0 
3 

2 

1 

T 

T 

SIERRAVILLE  RANGER  ST* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

>' 

15 

19 

19 

15 

14 

13 

12 

6*0 

18 

16 

14 

14 

2.0 

16 

0,2 

13 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

87 

85 

82 

81 

81 

79 

77 

77 

75 

75 

1.5 

73 

73 

73 

72 

6.5 

77 

1.5 

0.8 

65 

65 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

14 

13 

12 

12 

11 

11 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

4.0 

9 

8 

7 

1 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

65 

64 

63 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

56 

0.5 

56 

55 

T 

55 

54 

4.0 

57 

3.0 

59 

57 

55 

54 

53 

52 

2.C 

1.0 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

11 

U 

11 

10 

1.0 

11 

11 

10 

10 

1.0 

10 

1.0 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

f 

f 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

* 

T 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

0.5 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.2 

1 

T 

T 

T 

1.5 

I 

0.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

l.O 

T 

MEYERS  i  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

35 

35 

39 

34 

33 

32 

30 

30 

T 

31 

30 

30 

29 

3.0 

31 

T 

30 

30 

29 

28 

28 

27 

27 

27 

26 

0.5 

26 

26 

24 

24 

T 

26 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

6.0 

0.5 

0.4 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

33 

32 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

29 

28 

0.3 

28 

27 

27 

27 

4.0 

30 

1.0 

28 

27 

27 

26 

2S 

25 

25 

25 

25 

0,5 

25 

25 

24 

23 

T 

23 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

T 

T 
T 

0.! 

0.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

26 

24 

21 

21 

20 

18 

17 

17 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

2.5 

16 

le 

l< 

13 

12 

7.0 

9 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.! 

3.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

28 

26 

26 

26 

26 

26 

29 

24 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

l.c 

23 

23 

23 

22 

21 

20 

2C 

19 

19 

19 

T 

19 

18 

18 

3.0 

21 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

< 

T 

T 

1  T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued  FEBRUARY  196i, 


Station 

Day 

ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

33 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

T 

27 

27 

27 

27 

T 

27 

1*3 

ZS 

28 

28 

27 

26 

25 

25 

24 

23 

2* 

2<i 

23 

23 

T 

23 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

9 

s 

6 

5 

<, 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1,5 

T 

T 

T 

T 

TEMACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1*0 

T 

8.0 

t 

Y05EMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

5 

« 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  tO 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
Ot 

BIS  SEAR  LAKE  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

2aC 

8 

- 

S 

S 

. 

5 

- 

- 

T 

T 

T 

4 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1«0 

1 

0.5 

1 

4.5 

9 

IDYLLWILO  RANGER  5TA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OtS 

J 

1 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

la! 

O.J 

2.C 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  c 

PALONAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S>0 

X 

T 

2.0 

SANOBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Of  7 
T 

1.4 

1 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LLANO  SHAwNEE  HILL  RCH 

SN  ON  GND 

3»C 

T 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

y 

SOUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2,0 
T 

T 

T 

3.0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.9 

T 

T 

T 

T 

2.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

1 

T 

T 

1.! 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

O.S 

1 

2.0 

2 

2 

1 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

56 

56 

55 

54 

53 

56 

53 

64 

56 

65 

60 

59 

65 

56 

64 

67 

51 

62 

64 

58 

64 

54 

57 

63 

68 

57 

64 

54 

59 

65.3 

MAX 
MIN 

72 
54 

73 
55 

70 
54 

70 
52 

69 
52 

70 
53 

68 
52 

70 
63 

71 
64 

72 
55 

75 
55 

70 
69 

71 
63 

71 
55 

71 
52 

70 
54 

62 
50 

69 
51 

73 
52 

74 
54 

70 
52 

71 
52 

71 
54 

69 
62 

70 
63 

70 
57 

71 
51 

71 
52 

72 
64 

70.6 
53.3 

6  INCHES 

9  AM 

58 

59 

56 

57 

57 

58 

57 

57 

58 

58 

60 

60 

58 

59 

57 

58 

55 

56 

57 

59 

58 

58 

59 

57 

69 

59 

58 

58 

60 

58.0 

MAX 
MIN 

62 
57 

62 
58 

62 
57 

62 
57 

61 
56 

61 
57 

51 
56 

61 
56 

62 
57 

62 
58 

63 
58 

63 
60 

64 
67 

62 
58 

63 
57 

62 
57 

60 
55 

60 
65 

61 
67 

63 
57 

63 
67 

62 
57 

63 
58 

63 
57 

62 
57 

63 
59 

63 
57 

62 
57 

63 
58 

62.1 
57.1 

12  INCHES 

9  AM 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

68 

69 

60 

61 

61 

60 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

62 

60.4 

20  INCHES 

9  AM 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

61.2 

39  INCHES 

9  AM 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

53.8 

79  INCHES 

9  AM 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

59 

69.  9 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
42 

52 

40 

52 
38 

52 
36 

54 
37 

55 
39 

51 
36 

53 
36 

53 
39 

56 
38 

55 
41 

54 

40 

56 
39 

63 
39 

55 
41 

54 
40 

54 
36 

56 
39 

59 
41 

61 
47 

62 
44 

63 
42 

63 
46 

65 
43 

62 
44 

60 
40 

63 
41 

63 
43 

57 
41 

56.  7 
40.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  SIA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
46 

50 
47 

50 
48 

50 
47 

50 
47 

49 
47 

48 
45 

50 
46 

51 
47 

53 
50 

52 
50 

50 
48 

50 
47 

50 
47 

49 
46 

49 
47 

61 
48 

62 
48 

53 
50 

53 
51 

52 
49 

53 
49 

53 
61 

53 
60 

50 

50 
47 

51 
47 

51 
48 

51 
49 

50.9 
48.0 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
46 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

48 
48 

49 
48 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

48 
47 

48 
48 

48 
48 

49 
46 

49 
49 

60 
49 

50 
60 

60 
50 

51 
50 

50 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

48.6 
48.  1 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS    1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXTMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT   9,00  A.   M.     READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 
RAMONA   SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE   TREE,    SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  8  A.   M.   FEBRUARY  10  TO  8  A.   M.    FEBRUARY  12 
(48  HOURS) . 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
-  62  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

FEBRUARY  1964 


StaUoD 

Day  Oi  Month 

3  -  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  °< 

MORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

MAX 
MIN 

• 

* 

,17 

95 
60 
36 

,07 

25 
62 
36 

.05 

21 
63 
38 

.12 

85 
63 
38 

.13 

60 
61 
33 

ft 
ft 

ft 
ft 

.24 

100 
64 
34 

•  09 

96 
62 
38 

.16 

84 
62 
38 

.09 

71 
64 
35 

.16 

90 
61 
36 

ft 

ft 
ft 

.39 

270 
63 
36 

.09 

24 
65 
37 

.07 

35 
66 
41 

.26 

100 
69 
43 

.20 

61 
68 
39 

ft 

ft 

ft 
ft 

.47 

150 
68 
39 

.10 

101 
66 
37 

.19 

97 
62 
34 

.12 

56 
65 
35 

.10 

62 
65 
38 

.07 

93 

3.36 
1766 
63,7 
37,1 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 
UIND 
MAX 
MIN 

.05 
29 
60 
47 

.05 

38 
60 
40 

,05 

46 
59 
39 

,08 
44 

60 
40 

.05 

42 
60 
46 

,07 
45 
58 
38 

.08 

» 
60 
38 

.04 

31 
59 
40 

.04 

35 
61 
46 

,02 

26 
60 
45 

•  09 

61 
56 
43 

.05 

37 
65 
38 

.07 

25 
56 
40 

.05 

58 
58 
38 

.03 
67 
56 
40 

.05 

33 
68 
38 

.06 

27 
60 
40 

.07 

26 
65 
56 

.04 

40 
64 
40 

.10 

54 

66 
39 

.08 

2'> 
65 

40 

.06 

26 
64 

40 

.09 

43 
66 
40 

.  10 

33 
66 
45 

.10 

48 

60 
38 

.09 

43 

61 
38 

.07 

39 
62 
42 

.02 

41 
61 
44 

.06 

29 

60 
38 

1,60 
1 137 
60,6 
41.2 

.KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.08 

17 
74 

.13 

68 
74 

.15 

47 
72 

.14 

17 
72 

.09 

19 
73 

.15 

99 
73 

.14 

50 
74 

.08 

17 
73 

.05 

17 
75 

.06 

39 
74 

•  07 

48 
72 

.12 
41 

73 

.13 

44 

70 

.06 

36 
71 

•  16 

49 
71 

.04 

22 
69 

.08 

42 
74 

.03 

50 
62 

.17 

'3 
81 

.33 

91 
BO 

.19 

63 
f9 

.15 

88 
79 

.16 

22 
79 

.21 

46 
75 

.15 

43 

73 

.18 

60 
75 

.15 
24 

75 

.13 

25 
70 

,08 

41 
75 

3.67 

1296 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

EVAP 
WIND 

3 

.20 
1 

.22 

28 

.25 

1 

.  U 

10 

.09 

7 

.29 

10 

.56 

19 

.  16 

9 

.  15 

10 

.  15 

13 

.  19 
8 

.42 

7 

.  19 
5 

.  19 

10 

.24 

0 

.  20 
« 

1 
i 
i 

- 

BEHRYE55A  LAKE  <B> 

EVAP 
HIND 

MIN 

.05 

26 
59 
46 

.07 

43 
62 
45 

.14 

143 
61 
43 

.15 

44 

62 
40 

.09 

22 
62 
40 

.18 

137 
62 
40 

,26 

146 
62 
40 

.11 

30 
64 
40 

.10 

29 
63 
41 

.09 

27 
64 
41 

•  10 

94 
61 
40 

.30 

149 
59 
42 

.09 

67 
64 
40 

.18 

107 
69 
39 

.00 

72 
60 
39 

.27 

80 
60 
40 

.16 

70 
61 
39 

.22 

55 
62 
40 

.23 

80 
70 

46 

.30 

195 
68 
45 

.22 

149 
64 
42 

.16 

41 
72 
43 

.21 

lie 

66 
43 

.20 

42 
72 
42 

.19 

130 
63 
41 

.21 

110 
61 
37 

.15 

40 
68 
38 

.13 

30 
66 
39 

.19 

88 
62 
37 

4.73 
2384 
63.4 
40.9 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 
MIND 

* 

ft 
ft 

,18 

65 

.06 

28 

.05 

20 

,11 

36 

.07 

21 

ft 
ft 

ft* 

,21 

81 

•  IS 

65 

.08 

23 

.08 

32 

.10 

32 

ft 
ft 

• 
ft 

.20 

U4 

.10 

26 

.12 

25 

.14 

36 

.12 

18 

• 

• 

.35 

118 

.13 

33 

.10 

26 

.  1  1 

37 

,10 

72 

.06 

20 

2.62 

928 

DAVIS  1  WSM 

EVAP 
WIND 

MIN 

.04 

13 
60 
40 

.05 

37 
60 
39 

,13 

100 
60 
38 

.05 

19 
61 
37 

.05 
14 
64 

39 

,24 

204 
63 
37 

.20 

130 
59 
38 

.07 

20 
63 
38 

.08 

27 
63 
40 

,06 

13 
66 
41 

.12 

90 
62 
41 

.27 

192 
61 
39 

.15 

115 
65 
39 

.21 

163 
59 
39 

.  12 

82 
62 
41 

.09 

96 
62 

39 

.18 

84 

60 
38 

.11 

45 

62 

39 

.10 

38 
68 
40 

.40 

213 
66 
41 

.  32 

145 
65 
40 

.15 

41 
69 
40 

.29 

146 
67 
41 

.19 

72 

70 
39 

.19 

152 
65 
39 

.26 

148 

62 
38 

.13 

48 
66 
39 

.07 

60 
67 

36 

.12 

94 
62 
38 

4,44 

2603 
63.5 
39.1 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
MIND 

,05 

27 

.02 

31 

,05 

36 

.05 

38 

.06 

53 

,12 

75 

.09 

58 

.06 

55 

.07 

55 

,07 

38 

•  10 

61 

.22 

89 

.10 

77 

.10 

81 

.10 

102 

.00 
47 

.10 

37 

.07 
41 

.10 
49 

.22 

98 

.13 

51 

.  1  1 

63 

.16 

70 

.12 

51 

.12 

69 

.18 

74 

.11 

55 

.11 

44 

.04 

60 

2.85 
1685 

LAKESHORE 

EVAP 
MIND 

,02 

20 

.11 

19 

.13 

36 

.  14 

28 

.11 

34 

,13 
48 

,08 

10 

.08 

12 

.11 

40 

,10 

23 

•  11 

45 

.08 

26 

,09 

41 

.A 

.10 

38 

.01 

20 

.05 

13 

,07 

19 

.09 

22 

.14 

29 

.17 

45 

.12 

32 

.  14 

27 

.14 

21 

.13 

30 

.12 

35 

.11 

20 

.09 

19 

.02 

11 

.05 

16 

2.84 

779 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

■  02 

7 
60 
44 

.07 

18 
63 
44 

.17 

38 
62 
38 

.07 

8 
62 
37 

.08 

17 
63 
38 

,19 

62 
63 
39 

•  13 

39 
61 
37 

.08 

17 
64 
36 

.05 

16 

5= 
39 

•  08 

19 
65 
42 

•  10 

35 
65 
41 

.16 

55 
61 
40 

,14 

33 
65 
43 

.14 

47 
69 
34 

.07 

36 
62 
34 

.0^ 

3« 
61 
39 

.14 

35 
62 
37 

.10 

26 
64 
37 

.16 

34 
'2 
44 

.29 

58 
'I 
45 

.17 

34 
69 
43 

.13 

20 
71 
42 

.15 

33 
68 
42 

.  14 

16 
73 
42 

.15 

53 
67 
40 

.18 

47 
64 
35 

.11 

16 
68 
35 

.  10 

24 
66 
42 

.07 

39 
56 
35 

3.52 
923 
64.5 
39,4 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

« 

ft 
ft 

,26 

176 

.07 

3 

.06 

30 

ft 

104 

,18 

26 

ft 
ft 

tt 
tt 

•  23 

85 

•  09 

50 

ft 

85 

ft 

42 

ft 

68 

ft 
ft 

» 
ft 

.47 

110 

.08 
44 

.10 

26 

.24 

120 

ft 

ft 
ft 

ft 

.50 

170 

.15 

81 

94 

.25 

13 

.05 

12 

33 

2,83B 
1372 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 

21 

.12 

80 

.24 

lie 

,18 

75 

.09 

38 

.20 

105 

.19 

117 

.16 

71 

.11 

40 

.10 

25 

,10 

37 

.11 

74 

•  15 

50 

.15 

58 

.09 

54 

.01 

34 

,08 

39 

.11 

53 

.1ft 

73 

.29 

102 

.17 

66 

.12 

44 

.23 

67 

.15 

39 

.15 

71 

.17 

65 

.13 

41 

.11 

34 

.02 

36 

3.89 

1727 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

* 
• 

ft 
ft 

,48 

344 

.24 

20 

.10 

28 

.23 

135 

.22 

140 

ft 

ft 

ft 
ft 

.41 

118 

.13 

29 

.16 

74 

•  13 

65 

.16 

75 

ft 

ft 
ft 

.20 

103 

.16 

no 

.24 

1U2 

.34 

34 

ft 
• 

.93 

445 

.23 

95 

.23 

101 

.16 

31 

.11 

24 

.05 

39 

4.91 

2072 

WHISKEyTOMN  res  (A) 

EVAP 
WIND 

» 

ft 
ft 

,21 

40 

.04 

8 

.06 

10 

.15 

58 

.13 

25 

ft 
ft 

ft 
ft 

•  21 
16 

.08 

33 

.09 

26 

•  07 

19 

.09 

26 

ft 
ft 

ft 
ft 

.15 

57 

.06 

12 

.11 

2S 

.15 
49 

• 
ft 

ft 

.51 

94 

.  1  5 

57 

.15 
34 

.08 
12 

.09 
16 

.05 
27 

2.63 
642 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 
Ml  ND 
MAX 
MIN 

tt 

12 
66 
46 

,09 

30 
67 
44 

,12 

10 
66 
45 

.06 

10 
67 
41 

.04 

10 
66 
42 

.15 

65 
60 
48 

.09 
24 
59 
39 

.06 

1 

60 
39 

.09 

5 
62 
42 

.04 

24 
63 
43 

.09 

36 
63 
41 

.06 

12 
62 
41 

.12 

61 
62 
40 

.14 

40 
70 
44 

.05 

20 
69 
41 

.11 

40 
67 
40 

.07 

10 
70 
42 

.09 

0 
75 
46 

•  15 

30 
77 
47 

.15 

50 
76 
47 

.12 

0 
68 
46 

.15 

10 
68 
45 

.13 

10 
68 
44 

.08 

17 
68 
44 

.09 

62 
66 
43 

.  1 1 

1 
65 
40 

.07 

15 
65 
42 

.07 

3 
63 
48 

.0? 

2 
71 
40 

2.66 
612 
66.5 
43.1 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.02 

,06 

.05 

,09 

.09 

.07 

.09 

,07 

.08 

•  06 

.09 

.14 

.12 

.11 

.09 

.01 

.09 

.04 

.06 

.22 

.12 

.06 

.04 

.23 

.11 

.11 

.10 

.14 

.12 

2.66 

NEWARK  (F) 

EVAP 
WIND 

• 

ft 

ft 
ft 

,16 

75 

,05 

9 

.09 

10 

.05 
45 

.05 

75 

« 
ft 

ft 
ft 

•  28 

57 

.08 

57 

•  10 

69 

•  to 

66 

.11 

68 

ft 
ft 

ft 
ft 

.02 

160 

.07 

31 

.16 

27 

.23 
64 

.20 

63 

ft 
ft 

ft 

.37 

75 

.08 

35 

.08 

43 

.24 

29 

.09 

48 

.05 

100 

2.66 

1206 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.03 

.02 

.04 

.05 

.05 

.17 

.15 

,12 

.04 

•  11 

,11 

•  17 

•  17 

.18 

.14 

.09 

,16 

.12 

.10 

.30 

.25 

.14 

.20 

.18 

.15 

.24 

.15 

.09 

.11 

3.83 

CAMP  PARDEE  (D) 

EVAP 
MIND 

.03 

11 

.01 

9 

.03 

12 

.02 

11 

.03 

'2 

.04 

19 

.03 

20 

.03 

13 

.04 

15 

•  04 

13 

.06 

19 

•  09 

36 

•  06 

29 

.09 

29 

•  04 

29 

.04 

19 

.07 

20 

.04 

17 

.07 

16 

.06 

20 

.07 

17 

.07 

23 

.08 

23 

.10 

26 

.11 

27 

.07 

18 

.06 

13 

.03 

33 

1.56 

565 

friant  government  camp 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 

22 
52 
44 

.03 
42 
48 
44 

.04 

27 
52 
37 

.07 
45 
60 
37 

.10 

52 
65 
40 

.06 

50 
63 
40 

.08 

33 
61 
38 

.  10 

31 
62 
38 

.09 

62 
64 
39 

•  13 

68 
65 
40 

.11 

36 
66 
41 

•  10 
46 
61 
38 

.11 

68 
60 
37 

.11 

60 
60 
37 

•  IS 

96 
60 
37 

.11 

63 
57 
38 

.09 
64 
56 
31 

.09 
68 
62 
37 

.13 

62 
67 
41 

.11 

82 
67 
43 

.12 
66 
66 
43 

.13 
43 
67 
43 

.13 
65 
65 
43 

.11  .14 

50  37 
66,  69 
44  44 

.10 

65 
61 
38 

.09 

52 
63 
38 

.12 

54 

67 
40 

.16 

68 
63 
40 

2.93 

1577 
61.9 
39.7 

irFTTI  FMAM    TTTV    1     ^^W  /CI 

WINC 

.04 

40 

,00 

32 

.00 

33 

.12 

>3 

.10 

34 

,08 

65 

.14 

63 

.12 

37 

.13 

50 

•  15 

54 

.13 

57 

.11 

148 

.24 

78 

.21 

108 

.00 

80 

.00 

92 

.45 

102 

.30 

48 

.12 

SO 

.19 

67 

.21 

61 

.15 

33 

.00 

69 

.37|  .38 
65  58 

.05 

53 

.20 
43 

.15 

59 

.19 

67 

4.33 

1799 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

WINC 

.01 

0 

.04 

10 

.04 

6 

.04 

2 

.05 

5 

.05 

6 

.05 

6 

.05 

7 

.07 

8 

•  06 
4 

.06 

10 

.12 

37 

.06 

13 

.05 

29 

•  12 

20 

.06 

22 

.11 

24 

.03 

7 

.06 

5 

.08 

6 

.07 

2 

.11 

6 

.33 

Z2 

.09 

12 

.09 

14 

.10 

1' 

.06 

8 

.09 

15 

.04 

6 

2.20 

325 

LOO  I 

EVAP 
WIND 

.01 

11 

.05 

21 

,02 

20 

.05 

9 

.05 

26 

.13 

129 

,06 

16 

.06 

10 

.06 

13 

•  07 

31 

.17 

141 

.10 

56 

.15 

120 

.10 

63 

•  10 

22 

.10 

103 

.10 

42 

.06 

2 

.09 

32 

.23 

105 

.11 

39 

.12 

50 

.16 

2 

.11 

74 

.17 

110 

.13 

50 

27 

.26 

13 

.09 

105 

3.03B 
1442 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

MAX 
MIN 

• 

2C 
57 
36 

.05 

30 
59 
37 

,08 

20 
59 
35 

.05 

20 
60 
37 

.05 

20 
63 
40 

.15 

220 
60 
35 

.10 

20 
61 
33 

.10 

20 
62 
38 

.06 

20 
64 
40 

•  05 

20 
65 
40 

.15 

180 
60 
40 

.15 

120 
61 
37 

.20 

160 
60 
36 

.15 

90 
61 
33 

•  12 

50 
62 
41 

.15 

150 
60 
39 

.15 

80 
60 
34 

.10 

20 
66 
38 

.10 

50 
66 
41 

.08 

90 
67 
42 

.10 

120 
69 
41 

.15 

170 
69 
39 

.22 

100 

67 
38 

.15 

30 
66 
41 

.30 

260 
66 
38 

.16 

70 
65 
31 

.15 

10 
62 
37 

.09 

70 
65 
40 

.15 

130 
65 
39 

3.60 
2380 
62.9 
37.9 

OAKDALE  MOODMARD  DAM  <C> 

EVAF 

.01 
48 

.01 

52 

.02 
43 

.07 

55 

.02 

15 

,11 

17 

.02 

30 

.04 

U 

.04 

38 

•  10 

32 

.09 

38 

.16 

140 

.07 
79 

.16 
84 

•  03 

140 

.14 

35 

.10 

88 

.07 

39 

.07 

13 

.11 

27 

.11 

26 

.10 

8 

.16 

110 

.11  .13 

19  56 

.14 

42 

•  09 

29 

.10 

23 

.07 

31 

2.44 

1370 

panoche  creek 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 

59 
39 

.05 

55 
40 

.06 

57 
38 

.06 

58 
38 

.07 

60 
40 

.10 

60 
38 

.11 

57 
38 

.10 

58 
39 

.10 

61 
39 

•  11 

62 
40 

.09 

63 
42 

•  34 

57 
36 

.15 

68 
39 

.26 

55 
36 

•  13 

58 
38 

.10 

56 
39 

.25 

67 
37 

.10 

.13 

63 
38 

.21 

65 
41 

.18 

82 
65 
40 

.14 

65 
66 
42 

ft 
♦ 

.40  .15 

145  57 

65l  67 
40!  40 

.17 

69 
62 
38 

•  16 

75 
63 
37 

.16  .16 

471  99 
66  62 
39  40 

4.12 

60.6 
39.0 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE(G) 

EVAP 

.10 

.15 

,14 

.09 

.08 

.17 

.06 

.08 

.12 

.13 

,06 

.15 

.10 

.11 

•  01 

.07 

.09 

.08 

.22 

.27 

.21 

.12 

.11 

.21 

.18 

.11 

.09 

.09 

.02 

3.42 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

,05 

4^ 
60 
40 

.04 

4E 
55 
40 

,04 

61 
60 
39 

.05 

56 
60 
39 

.07 

61 
39 

.07 

56 
62 
39 

.08 

75 
56 
36 

.13 

72 
60 
38 

.06 

7X 
61 
36 

.09 

64 
62 
39 

,13 

150 
64 
39 

.30 

172 
59 
36 

.17 

100 
61 
38 

.20 

141 
58 
38 

.16 

91 
61 
37 

.15 

109 
61 
40 

,16 

107 
62 
38 

.16 

86 
62 
38 

.10 

65 
65 
38 

.18 

69 
67 
40 

.15  .15 

72  74 
65  66 
40  40 

.18 

82 
67 
40 

.18 

73 
68 
40 

.22 

215 
65 
40 

.20 

100 
62 
39 

.23 

70 
64 
38 

.18 

140 
66 
38 

.16 

211 
61 
40 

4.07 
2745 
62.2 
38.9 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 

5 
60 
42 

.03 

0 
57 
39 

.05 

10 
59 
39 

.05 
0 
59 
40 

.05 

10 
62 
41 

.06 

20 
62 
39 

.07 

10 
58 
39 

.06 

0 
60 
39 

,05 

10 
62 
40 

.06 

10 
62 
40 

.07 

60 
61 
40 

.08 

20 
61 
39 

.10 

20 
61 
39 

.10 

20 
60 
39 

.03 

10 
62 
41 

.15 

40 
62 
39 

.10 

10 
62 
49 

,07 

10 
64 
39 

.08 

10 
67 
42 

•  10 

20 
66 
42 

.lOi  .08 

10,  20 
66l  67 
41  42 

.16 

16 
68 
40 

•  16 

25 
67 
42 

.15 

70 
64 
39 

.13 

10 
64 

39 

.10 

10 
65 

39 

.12 

60 
64 
42 

.16 

0 
66 
39 

2.52 

505 
62.7 
40.3 

See  reference  notes  loUowing  Station  index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  196* 


StaUon 

Day  Of  Month 

"^3  d) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  o  > 
H  < 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 
WIND 

.03 

21 

.06 

29 

.08 

23 

.08 

26 

.08 

28 

.23 

114 

.12 

47 

.09 

20 

.09 

25 

.09 

46 

.24 

203 

.21 

101 

.26 

169 

.  16 

93 

.16 

95 

.  14 

112 

.21 

56 

.11 

30 

.15 

44 

.31 

126 

.18 

72 

.  19 

63 

.27 

101 

.19 

100 

.27 

179 

.26 

100 

.15 

49 

.16 

221 

.24 

136 

4.81 

SOUTH  COAST  DRAINAQE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT(A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

2 
60 
38 

.12 

28 
62 
38 

.15 

61 
60 
36 

.17 

16 
56 
34 

.06 
21 
56 
34 

.10 

31 
60 
36 

.14 

53 
45 
35 

.10 

20 
55 
34 

.17 

28 
61 
38 

.16 

29 
62 
37 

.15 

27 
64 
38 

.08 

24 
54 
36 

.11 

16 
59 
35 

.04 

22 
64 
30 

.09 

32 
58 
31 

.11 

24 
64 
36 

.12 

32 
61 
35 

,08 

20 
61 
33 

.20 

40 
65 
41 

.20 

40 
69 
37 

.15 

60 
57 
35 

.08 

43 
62 
34 

.11 

36 
63 
31 

.56 

61 
61 
35 

.20 

30 
61 
35 

.22 

23 
51 
35 

.15 

30 
62 
34 

.16 

27 
65 
34 

.07 

33 
65 
33 

4,18 
909 
59.8 
35.1 

CACHUMA  DAM  <C) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 

'•2 
63 
41 

.10 

44 
64 
41 

.14 

58 
66 
41 

.15 

71 
62 
40 

.12 

52 
63 
40 

.10 

69 
62 
39 

.11 

60 
61 
38 

.13 

59 
62 
40 

.18 

71 
63 
39 

.16 

71 
66 
40 

.17 

48 
66 
42 

.17 

72 
63 
39 

.15 

66 
62 
39 

.15 

81 
60 
39 

.15 

52 
60 
38 

,08 

93 
55 
38 

.15 

65 
60 
38 

.11 

40 
62 
38 

,15 

64 
67 
38 

.26 

71 
69 
41 

.16 

73 
67 
41 

,18 

62 
66 
40 

.21 

70 
65 
41 

.25 

67 
66 
41 

.15 

71 
65 
41 

.15 

89 
64 
38 

.19 

94 

62 
38 

.12 

42 
65 
40 

.12 

95 
62 
40 

1902 
63.3 
39,6 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.13 

28 
70 
41 

.12 

35 
68 
41 

.12 

33 
66 
39 

.16 

33 
65 
38 

.14 

53 
64 

38 

.10 

43 

65 
39 

.19 

46 
65 
35 

* 

ft 

.44 

117 
68 
35 

.14 

30 
67 
39 

.13 

101 
64 
44 

.17 

53 
67 
37 

.12 

57 
64 
37 

ft 

ft 

.30 
141 
65 
36 

.20 

82 
62 
38 

.13 

48 
67 
38 

.13 

69 
40 

.19 

47 
71 
42 

.23 

50 
71 
37 

.20 

61 
67 
37 

* 
ft 

.38 

149 
68 
38 

.18 

82 
68 
38 

.12 

68 
63 
43 

.19 

66 
67 
37 

,15 

66 
66 
37 

.20 

167 
67 
41 

4.56 

1707 
66.6 

RIVERSIDE  EXP  5TA  (C) 

EVAP 
WIND 

.16 

32 

.14 

25 

.17 

70 

.19 

38 

.16 

39 

.16 
44 

.18 

49 

.16 

35 

,18 

34 

.20 

36 

.19 

29 

.18 

71 

.15 

38 

.17 

44 

.12 

24 

.11 

46 

.22 

61 

.14 

34 

•H 

.29 

5<^ 

,26 

55 

.10 

41 

.32 

64 

.26 

57 

.16 

47 

.05 

26 

.17 

33 

.18 

26 

.261 

38! 

5.26 

12  31 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

162 
72 
48 

.30 

116 
70 
46 

.15 

61 
70 
39 

.14 

63 
65 
39 

.13 

82 
66 
39 

.24 
98 
66 
45 

.12 

51 
63 
37 

• 
* 

.35 

118 

'! 
43 

.17 

69 
67 
37 

.16 

99 
64 
43 

.18 
ft 

63 
36 

.20 

184 
63 
37 

.20 

77 
63 
39 

.10 

58 
62 
37 

.10 

83 
62 
38 

.25 

90 
67 
40 

.27 

83 
70 
41 

.22 

60 
11 

.32 

lOU 

44 

.16 

65 
69 
37 

.20 

68 
68 
37 

.20 

65 
68 
42 

.18 

39 
67 
36 

.19 

79 
64 
48 

.20 

71 
66 
38 

.15 

66 
66 
" 

.10 

59 
64 
37 

.13! 

75' 
67 
4ll 

1 

5.44 

2240 
66,6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

1 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 

21 

68 
43 

.45 

140 
67 
48 

.31 

115 
72 
45 

.19 

20 
71 
46 

.18 

30 
68 
47 

.60 

204 
67 
40 

.36 

140 
68 
45 

.15 

25 
68 
41 

.15 

28 
68 
42 

.15 

22 
70 
43 

.30 

103 
68 
40 

.45 

130 
69 
44 

.42 

129 
67 
40 

.30 

141 
65 
40 

.15 

53 
65 
39 

.41 

125 
66 
45 

,25 

81 
70 
43 

.37 

10<q 
76 
49 

.30 

72 
79 
37 

.75 

240 
78 
44 

.45 

47 

.37 

49 
73 
44 

.45 

192 
71 
45 

.19 

29 
71 
48 

.45 

244 
71 
48 

.45 

55 
66 
40 

.15 

46 
70 
39 

.27 

44 

70 
40 

74| 
64, 

9.46 
2794 
70.0 
43.6 

INDIO  U  S  DATE  GAROEM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.IS 

16 
75 
47 

.15 

10 
75 
46 

.15 

33 
73 
42 

.15 

14 
69 
41 

.13 

U 
70 
42 

.12 

25 
70 
43 

.18 

26 
70 
41 

.15 

11 
71 
41 

.16 

26 
73 
44 

.12 

21 
74 
44 

.12 

9 
76 
45 

.19 

48 
74 
42 

.17 

20 
74 
42 

.17 

26 
72 
41 

.14 

21 
71 
41 

.11 

15 
72 
41 

,05 

H 

54i 
41 

.08 

\t 
43 

.15 

li 

79 
46 

.23 

31 
81 
44 

.26 

72 
76 
43 

.16 
• 

76 
43 

.20 
ft 

70 
48 

.23 

33 
75 
43 

.12 

38 
74 
45 

.20 

40 
77 
45 

.16 

15 
75 
42 

.17 

14 
75 
43 

.20! 

30l 
841 
46, 

4.56 
651 
73.4 
43.2 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PUTE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtiOD 

Wind  direction 

V^ind 
m. 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

lastesi  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  ^ 
o  a. 

< 

O  1- 
O  U1 
-  Q. 
O 

< 

o  in 
o  Q. 

10,00  PM 
PST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

661-00  I 

2.00 

and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

10 

7 

6.0 

25++ 

13 

20 

62 

49 

33 

54 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

2.0 

BISHOP  WS  AIRPORT 

23 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0.8 

SLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

8.4 

40++ 

05 

19 

36 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

2.0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

36 

8 

7.3 

26++ 

35 

11+ 

45 

28 

25 

44 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1.1 

EUREKA  WB  CITY 

N* 

6.9 

34 

Wt 

14 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

8 

87 

3.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

08 

7 

5.3 

26 

NW 

28 

83 

62 

37 

73 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

90 

1.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

30 

5 

6.3 

28++ 

07 

20 

61 

39 

35 

61 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

06 

8 

9.2 

26  % 

36 

16 

53 

35 

46 

57 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

Wt 

7.0 

36 

NWj: 

11 

48 

30 

31 

44 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

1.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

58 

43 

1 

5 

1 

0 

0 

0 

7 

2.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

5 

8.2 

35++ 

04 

20 

67 

64 

58 

67 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

l.B 

POINT  ARGUELLO  WB 

7.1 

2  3++ 

32 

29 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

2.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

15 

10.9 

37 

SE 

14 

55 

42 

26 

47 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

94 

2.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

34 

13 

7.7 

34 

NW 

11 

79 

66 

43 

72 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

95 

1.7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

SANDBERG  WB 

15.7 

43++ 

35 

16+ 

35 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

07 

8 

6.3 

24 

NW 

29 

59 

39 

43 

59 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

89 

2.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

11 

9.4 

47 

WNW 

10 

70 

56 

53 

65 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.3 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLOG 

W 

34 

7.0 

25 

NE 

25 

61$ 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

95 

SAN  JOSE 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

2.4 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

30 

9 

8.2 

26++ 

30 

13 

76 

41 

45 

72 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.2 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

7 

e.e 

38++ 

31 

11 

83 

67 

43 

70 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

1.6 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE 
t     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$     8i00  A.M. 
%    PEAK  GUST 


TENS  OF  DEGREES. 


See  reference  notes 


following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

L^flAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^./OOJUIl  V  till 

STATION 

:>EX  NO.  1 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  TEMP. 

PRECIP. 

i 

SPECIAL 

ACTON  ESCONOIDO  FC2&IBE 

0014 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

1522 

PLUMAS 

8 

40  05 

121  09 

AOELANTO 

002*. 

SAN  BERDINO 

15 

34  35 

117  25 

SS 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

0029 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

0064 

CONTRA  COSTa 

37  52 

122  OZ 

410 

7a 

1602 

SONOMA 

22 

39  32 

1Z3  06 

ooee 

HUMBOLDT 

■ 

40  11 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

0115 

LOS  ANGELES 

34  19 

5P 

TIDEWATER  OIL  CO 

160( 

SISKIYOU 

41  06 

0136 

SAN  01  EGO 

32  50 

173! 

SS 

SS 

MODOC 

18 

41  32 

120  10 

Ol".*!  LOS  ANGELES 

i; 

34  11 

1624'  BUTTE 

23 

121  40 

MOOOC 

21 

41  29 

IZO  3Z 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

YUBA 

8 

39  Z9 

121  14 

AM80Y 

0176 

SAN  BERDINO 

34  34 

115  45 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

1  CHATSWORTH  FC   24  D 

1680  LOS  ANGELES 

" 

34  15 

118  36 

020ft 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

5P 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  37 

0212 

NAPA 

17 

36  34 

122  26 

1615 

8P 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  56 

119  66 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

36  01 

lOA 

1  CHESTE" 

1700 

PLUMAS 

8 

40  18 

121  13 

02  J2 

CONTRA  COSTA 

271  37  59 

BA 

1715 

flUTTE 

23 

39  42 

121  47 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

1  16  40 

3915 

BA 

1  CMIQUITO  CREEK 

1737 

MAOEfiA 

27 

37  30 

119  Z3 

0239 

VENTURA 

30 

34  52 

119  20 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

02**1 

SAN  BERDINO 

5P 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

BA 

1754 

VENTURA 

10 

34  48 

119  01 

0322 

MONTEREf 

36  14 

1756 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

ABROYO  SECO  RS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

23 

36  42 

121  16 

ASH  MOUNTAIN 

0363 

TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1708 

BA 

BA 

M 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

0355 

ORANGE 

26 

33  56 

1784 

YOLO 

23 

39  25 

121  32 

0372 

NAPA 

18 

36  25 

1765 

GLENN 

23 

39  33 

122  24 

037*. 

TULARE 

9 

36  28 

S 

SISKIYOU 

12 

41  43 

123  27 

AUBEP""!' 

0379  FRESNO 

27 

37  05 

201C 

5P 

PETE  E  DUBOSE 

CLEAR LAKE    HI GHLANQS 

1606 

LAKE 

23 

IZZ  38 

0383 

PLACER 

1 

38  54 

7A 

7A 

J  CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

2Z 

122  59 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

3 

SA 

1840 

SONOMA 

22 

ii  H 

123  13 

0403 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

4P 

1  844 

MADERA 

27 

119  17 

AZUSA  city  park  FC  l't3 

0<.10 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

610 

1864 

FRESNO 

27 

36  09 

120  Zl 

BADGER 

OA22 

TULARE 

9 

36  39 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE   E  WEDDLE 

,  COALINGA   1  SE 

1  867]  FRESNO 

27 

36  08 

120  21 

BADGER  Pass 

0425 

MARIPOSA 

U 

37  40 

119  40 

S 

US       T   P  RK  R 

18691  FRESNO 

27 

120  34 

0436 

SAN  BERDINO 

35  16 

94C 

1882 

LAKE 

231  39  50 

12Z  45 

0437 

SAN  BERDINO 

35  23 

1045 

8A 

1886 

TRINITY 

351  41  06 

122  42 

BAKERSFIELD  WB  AlRPCI 

0442 

KERN 

10 

35  25 

MID 

6UTTE 

23  39  57 

121  43 

BALCh  power  HOUSE 

0449  FRESNO 

11 

36  55 

1720 

4P 

1696 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  07 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

6500 

1906 

MONTEREY 

36  13 

ORANGE 

26 

33  56 

575 

5P 

COLEMAN  FI SHEfil ES  STA 

1907 

SHASTA 

23 

40  Z4 

122  09 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

7A 

7A 

191: 

PLACER 

8 

39  06 

IZO  56 

0519 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

2142 

4P 

4P 

8 

39  20 

IZl  11 

BARTON  FLAT 

0534 

FRESNO 

11 

36  49 

118  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

23 

39  IZ 

122  01 

RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  55 

6166 

S 

T      P  ft 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

0584 

YUBA 

8 

39  07 

121  Z6 

113 

MIO 

1965 

EL  DORADO 

1 

38  53 

IZl  01 

0596 

TULARE 

9 

36  41 

118  5Z 

6800 

s 

1990 

SISKIYOU 

12  41  59 

1Z2  20 

0606;  RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  59 

Z613 

BA 

2012 

KINGS 

36  06 

119  34 

0607 

R| VERSIDE 

28 

33  59 

3045 

7A 

2027 

TEHAMA 

23,  39  54 

12Z  Z2 

0609 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

2605 

4P 

Z031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

6500 

S 

HETCM  HETCHY    WTB  SUP 

2049 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

5P 

2069 

INYO 

19 

36  29 

116  11 

0674 

SANTA  CRUI 

37  05 

122  06 

6P 

5P 

2081 

MENDOCINO 

39  47 

123  15 

BENTON   INSPECTION  STA. 

06  84 

MONO 

19 

37  51 

lie  29 

5461 

MID 

BUR. OF  plt. Quarantine 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOCINO 

39  50 

123  05 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

1Z2  15 

299 

6P 

MID 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

0705 

NAPA 

23 

38  33 

122  14 

460 

lOA 

ba 

2103 

RIVERSIDE 

33  Z6 

116  30 

0715 

SISKIYOU 

12 

41  52 

S 

Zl  11 

IMPERIAL 

115  59 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

41  30 

TULARE 

10 

36  34 

116  20 

0738 

TRINITY 

35!  40  45 

1272 

eA 

2139 

SAN  DIEGO 

6:  32  53 

0741 

SAN  BERDINO 

28 

34  15 

116  55 

6745 

5P 

2147 

DEL  NORTE 

17  41  46 

1Z4  IZ 

BIG  BEAR  LA>.E  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

6815 

DEL  NORTE 

0747 

PLACER 

5739 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2150 

DEL  NORTE 

1Z4  12 

0758 

LOS  ANGELES 

1675 

2163 

SAN  BERDINO 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

37  08 

118  29 

10060 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

1Z2  13 

0779,  LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6662 

5P 

21981  LOS  ANGELES 

117  51 

GIG  SUR  STATE  Park 

0790 

MONTEREY 

36  15 

235 

2214 

LOS  ANGELES 

118  23 

0798 

LOS  ANGELES 

2317 

2219 

MENDOCINO 

123  38 

0818 

LOS  ANGELES 

7Z2 

Z236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

0819 

INYO 

19 

37  15 

8154 

2239 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

0821 

FRESNO 

11 

37  06 

Z248i  SN  LUIS  OBPO 

119  40 

0822 

19 

37  22 

lie  22 

4109 

MIO 

MID 

2249 

SNTA  BARBARA 

11 

34  51 

0824 

INYO 

19 

37  Z2 

9390 

3P 

3P 

2255 

SAN  BERDINO 

34  52 

0850 

SANTA  CLARA 

37  IB 

2330 

9A 

Z257 

SAN  BERDINO 

BLACKS  MOUNTAIN 

0667 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

-DANA  2  SE 

Z269 

SHASTA 

21 

41  06 

121  31 

BLACKWELLS  CORNER 

0875!  KERN 

10 

35  37 

119  52 

644 

lOA 

lOA 

DEAN  MS 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

0897 

PLACER 

8 

39  17 

120  42 

5280 

MID 

MID 

Z  MJ 

22941  YOLO 

23 

36  32 

121  45 

0900 

DEL  NORTE 

12 

4]  24 

123  46 

4808 

s 

2296 

MODOC 

21 

41  44 

0903 

HUMBOLDT 

40  55 

9A 

MODOC 

Zl 

4]  13 

121  23 

0924 

RIVERS  IDE 

33  37 

268 

4P 

8A 

INYO 

36  28 

0925 

RIVERS  IDE 

5 

33  37 

2327 

RIVERSIDE 

33  39 

0927 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

390 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

Z331 

37  Z2 

117  59 

0931 

32 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

2334 

NEVADA 

( 

39  19 

120  51 

0968 

SAN  DIEGO 

32  40 

117  OZ 

105 

6P 

6P 

2346 

KERN 

35  47 

BOONVILLE  HWY  MNTNC  STA 

0973 

MENDOCINO 

17 

39  01 

123  2Z 

eA 

STATE  OIV  OF  HWYS 

DEL  MONTE 

Z362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

BORON 

0979 

KERN 

6 

36  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

T 

2369 

STANISLAUS 

27 

37  25 

121  Z3 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

745 

6A 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

2389 

STANISLAUS 

37 

37  32 

120  48 

0986 

SAN  DIEGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

OA 

Dl   GIORGIO  FRul T 

2402 

BUTTE 

Z3 

121  37 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

1005 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  0  LOCATELLI 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  50 

1009 

SAN  OIEGO 

32  40 

116  17 

3350 

9A 

The  big  jug 

2459 

YUBA 

6 

39  Zl 

121  12 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

lie  22 

3055 

MID 

L  a  WTR  ♦  PWR  DEPT 

2467 

NEVADA 

36 

1018 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

NEVADA    IRRIG  DIST 

DOS  R|OS 

2490 

MENDOCINO 

7 

39  43 

123  21 

1  034 

MONTEREY 

24 

39  52 

120  48 

540 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

D0U8LEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

10 

35  57 

118  36 

BRANSC0M8  2  NW 

1046 

MENDOC 1  NO 

7 

39  41 

1Z3  40 

1490 

9A 

1  WILLIAM  C  JOHNSTON 

DOWNEY  FIRE  DEPT  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33 

118  08 

IMPERIAL 

6 

32  57 

115  33 

-100 

8A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

2500 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

1050 

12 

41  34 

122  06 

5769 

S  u  s  WEATHER  Bureau 

2S04 

LASSEN 

16 

40  02 

120  06 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

345 

8A 

BREA  FIRE  DEPT 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

16 

39  57 

IZO  05 

1057 

ORANGE 

26 

33  53 

117  66 

275 

:           CORPS  OF  ENGINEERS 

2516 

LOS  ANGELES 

2<i 

34  29 

lie  32 

1060 

CONTRA  COSTA 

37  53 

121  47 

326 

C        1  VERNON  R  CAKE6PEAD 

DUDLEYS 

2539 

MAR  IPOSA 

37  45 

IZO  06 

10721  MONO 

38 

38  15 

119  14 

6470 

5P 

5P 

BRUCE  L  BOELK 

2568 

YOLO 

23 

121  58 

1076 

MONO 

39 

38  17 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

2570 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1080 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT   R  HUNT 

257Z 

SISKIYOU 

23 

122  16 

1096 

PLACER 

39  16 

120  04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DUTTONS  LANDING 

2580 

NAPA 

17 

39  12 

12Z  19 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

2! 

38  46 

1Z2  09 

350 

9A 

9A 

MRS  JOYCE  A  FARNMAM 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

33  49 

115  Z7 

BRUSH  CREEK  R  N     R  T 

11  30 

BUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

ft 

COLUSA 

23 

39  Z2 

12Z  31 

11  33 

PLACER 

39  00 

120  35 

4800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2663 

TULARE 

11 

lie  23 

1142 

MONTEREY 

24 

35  48 

925 

ERNEST   A  WEFERL ING 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

1149 

SHASTA 

21 

40  52 

IZl  51 

3771 

3P 

MRS   ANNA   M  UAvlDSON 

2713 

IMPERIAL 

6 

1159 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  20 

1760 

2P 

P  G  +  E  COMPANY 

2728 

AMADOR 

16 

38  20 

1161 

PLUMAS 

a 

121  12 

5200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

11  70 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

MRS  OHA  LEE  MARTIN 

2735 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  34 

1  1  80:  YU8A 

8 

39  25 

121  09 

1800 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

2749 

DEL  NORTE 

17 

123  43 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  18 

5P 

CHIEF  M  J  TAYLOR 

2756 

39 

37  56 

BURBANK  wa  AIRPORT 

1194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

724 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAQUIN 

16 

38  14 

121  11 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  Zl 

10 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

2775 

ORANGE 

28 

33  4B 

117  47 

BURNE Y 

1214 

SHASTA 

21 

40  5  3 

121  40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

ELS  I NORE 

2805 

RIVERSIDE 

ze 

117  ZO 

1215 

TRINITY 

3! 

40  46 

123  Z8 

2150 

8A 

PAUL   F  KAUT 

RIVERSIDE 

ze 

33  37 

117  19 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

12Z  05 

560 

8A 

MRS  MAP  SIIRTON 

2862 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

12  37 

LASSEN 

23 

40  34 

121  18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

2869 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

1244 

KERN 

35  24 

119  28 

6A 

6A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

2895 

SAN  BERDINO 

29 

34  06 

117  31 

1250 

RIVERSIDE 

'I 

33  55 

1615! 

5P 

JAMES  A  WAKELAND 

2899 

SISKIYOU 

41  Z8 

1252 

SAN  DIEGO 

32  40 

117  U 

410 

5P 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

2910 

HUMBOLDT 

17 

40  49 

124  10 

1253 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

791 

U  S  BuR  RECLAMATION 

2920 

MARIPOSA 

14 

37  35 

120  16 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

6 

117  34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

TULARE 

9 

36  Zl 

119  04 

12  77 

CALAVERAS 

27 

38  17 

IZO  19 

4696 

8A 

8A 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

2933 

SOLANO 

Z3 

39  16 

122  03 

1280 

CALAVERAS 

34 

120  2Z 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

2934 

SOLANO 

23 

122  03 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

11 

37  29 

121  49 

605 

7A 

S  F   WATER  DEPT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

CALExiCO  Z  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  OlSI 

2956 

SAN  DIEGO 

33 

117  15 

CALIFORNIA  HOT  SPRGS  RS 

1300!  TtJLARE 

9 

35  53 

lie  41 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

2994 

BUTTE 

8 

39  36 

IZl  15 

CALI STOGA 

1312 

NAPA 

17 

36  35 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

23 

40  21 

IZZ  Z7 

CALLAHAN  RANGER  STATIO^ 

1316 

SI SKIYOU 

12 

41  16 

122  48 

31  36 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

HUMBOLDT 

17 

40  30 

124  20 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

STATE  OIV  OF  HWYS 

3030 

HUMBOLDT 

7 

40  36 

124  17 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE    C  LEACH 

AMADOR 

16 

36  31 

120  4Z 

CAMP  PARDEE 

1428'  CALAVERAS 

U 

38  15 

120  51 

658 

6A 

eA 

6A 

E  SAY  MUN  UTL  DIST 

F  IGUEROA  MOUNTAI N 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

IZO  00 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTER 

1433 

SIERRA 

S 

39  36 

120  34 

5565 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 

34  24 

lie  56 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUtS  OBPO 

35  ZO 

120  41 

615 

STATE  OF  CALIFORNIA 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36  21 

IZO  09 

CAMPTONVILLE  RANGER  STA 

1462 

( 

39  27 

121  02 

2760 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FLEMING  FISH  ♦  GAME 

3087 

LASSEN 

IB 

40  22 

120  19 

CANBY  11  SM 

1475 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

6A 

MRS    VIRGINIA   L  MILLER 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

118  58 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

41  27 

IZO  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

790 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

FONTANA  5  N 

3118 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

117  Z7 

CANT  1 L 

1489 

KERN 

35  IB 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

fontana  kaiser 

3120 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

117  30 

CANYON  DAM 

PLUMAS 

( 

40  10 

121  05 

4556 

5P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

CARBON  CANYON  GILHAN 

1518 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

foresthill  Ranger  sta 

3134 

PLACER 

1 

39  01 

120  60 

CARSON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  46 

12Z0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

forks  of  SALMON 

3151 

SISKIYOU 

13 

41  15 

123  19 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


10600 
1385 
1514 


5370 
75 
1266 
Z240 

46  50 
Z170 
Z749 
1975 
1916 
3320 

273 


1200 
52Z5 
3700 


4240 
4365 
1515 
3000 


2075 
1711 
9645 


197Z 
1090 
2340 
3200 
1270 


P  G  +  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
US  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  5  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  hEICH  wTR  SUP 
MRS  C  B  kROEKER 
US  PLANT    INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  MASi^IN 
EVERETT   C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIOOE 

F  P  8RACKETT  08SY 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUDO 

JOHN  ft  JARDINE 

C    IVAN  GLENDINMNG 

ELMER  W  OLSON 

FRANK   S  ORNBAUN 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA  FMt  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 

I 

MRS  CHARLES  mowELL 
RICHARD  N.  NEWFIELD 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
KENNETH    S.  JACKLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 
COLEMAN  fJ.FISH  HATCHERYl 
SOUTHERN  PACIFIC  CO  | 
P  G  +  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 

I 

HOWARD  R  LEE  I 
■  8  ThRELKEL 
AC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  WHITEHEAD 
FRANltLlN  K  REEO 

ONA  FIRE   DEPT  I 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY  | 
Si  DEPT  WATER  RESOURCES  I 
I  GRANT  w  HANCOCK  I 
U  S  FOREST  SERVICE  ! 

i  WILLIAM  8  TEMPLE  | 
S  HOWARD  F  BAILEY  i 
I  COYOTE  WELLS  SVC  STA  | 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

ROBERT  A  CRAWFORD 
I  PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
I  CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
I  STATE  OIV  OF  HWYS  ' 
!  CLUB   SAN  MORlTZ  I 
1  C+H  SUGAR  REFINING  CO  I 
I  ! 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CULVER  CITY  BUS  LINE 
■  MISS  NANCY  M  INGRAM 
i  JOHN  S  ROWELL 
,  HELU    IRRIGATION  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
i  COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 
I  HARLEY  NEUERBURG 

I  PAC  CEMENT  AGGREGATE 

I  UNIVERSITY  OF  CALIF 

'  RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 

,  PHILIP  BOYD  DESERT  »H 

I  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

'  P  G  ♦  E  COMPANY 

I  DELANO  FIRE  DEPT 

usN  postgRao  school 

STANISLAUS  COUNTY 
ROY  JACKSON 
P  G  ♦   E  COMPANY 
'  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
+  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
FRANK  L  WHITE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
UNIUS  M  OUON 
FRANK  M  ROWLAND 
,  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
(  D  MC  LEAN 
MRS  ALETHA  G  HUNT 
EARL  K  W08SER 

S  FOREST  SERVICE 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORLANO  UNFT  WU  ASSN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DltGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 


E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGH 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 

HOMER  F  WANNAMAKEP 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

N  L  EWINO 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  eSCONDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCMNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
I  MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

I  SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

I  US  SOIL  CON  SERVICE 
A  S  MENDICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYHUS 
ROLLIN  I  60YTON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETChELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 
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STATION  INDEX 


STATION 


FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK  1  NNE 

FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  Danger  sta 

FORT  ROSS 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  we  AIRPORT 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RANCH 
FULLERTON  0AM 
FULLERTON  HILLCREST  RES 
CAR8ERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  Z 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILROY  8  NE 
GILROY  Id  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC 
GLENDORA  WEST  FC  185 

GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 
GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  HWY  MNTC  ST 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 

GREENVIEW 

GREENVtLLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVELANO  2 
GROVELANO  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 
HAINES  CANTON 

LOWER  FC  Sfeft 
HAINES  CANTON 

UPPER  FC  367 

HA  I  WEE 

HALF  MOON  8AY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AIR  FORCE  BASE' 
HANFORD 
HANSEN  OAH 

HAPPY  CAMP  Ranger  sta  | 

HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  L  ENGLEBdGHT  DAM! 

HAT  CREEK  PS 
HAT  CREEK  PH  NO  1  | 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT  , 
HAYFORK  ftANOER  STATION 
HAYWARD  b  ESE  ! 
HEALOSeuRG 
HEAL0S8URG  2  E 
HEMET 

HENSHAW  0AM 
HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ   7  SE 
HESPERIA 
HETCh  hETCHy 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOBERGS 

hockett  meadows 
hoegees  fc  60  a 
hollister 

HOLLISTeR  Z 

HOLLISTER   10  ENE 

HONEYDEW  2  USW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOESACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PAPK 
HYAMPOM 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDfilA 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INOEPENOENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INOlO  U  S  DATE  GARDEN 
INVOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 


3465 
3'.91 
3502 

35*fl! 
355l| 
356*; 
!  3571' 
3578 

■  J61'. 
,  3621 

3669 
3672 
3683 


COUNTY 


MOOOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 

SANTA  CLARA 

EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

KERN 

KERN 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

TULARE 

SISKIYOU 

NEVADA 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

EL  DORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 
PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 
NEVADA 


3710 
3714j 
37251 
3734 
37*.  7i 
3751 
3761 
3787 
3791 

seooj 

3S21I  SHASTA 
3824!  SHASTA 
3855;  RIVERSIDE 
38591  TPINITY 
3863;  ALAMEDA 
3875,  SONOMA 
38781  SONOMA 
3896'  RIVER' IDE 
}9U   SAN  DIEGO 
3925|  SAN  BENITO 

3928  SAN  BENITO 
'  SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 
.  NEVADA 
.  ALPINE 
SISKIYOU 
4010  LAKE 
4012  TULARE 
4017  LOS  ANGELES 
4022,  SAN  BENI TO 


3935 
3939 
3946 
3954 
3987 


40251 
4035 
4074 
4082 
4084| 
4097; 
41  oo! 
41  20l 
4144 
4148 

4166 
4170 
4176 
4181 
4191 
4202 


4*24 


SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPEPI AL 


4232|  INYO 
423!;  INYO 
4259,  RIVERSIDE 
4278,  KERN 
4280|  KERN 
42831  AMADOR 
4288:  PLACER 
4Z97I  SAN  BERDINO 
4374  MOOOC 
4389  TULARE 


JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTaicE  NO 
(KERN  RIVER  Ph  no  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
kettleman  city  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
'LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  I 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 


I  4405 

4412 
4418 
4422 
4442 
I  4467 

44  88' 
4500; 

45oe' 


■  4520 
4523 
I  4534 


SAN  01  EGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

MAR  IN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 
KERN 
KERN 
KINGS 

SHASTA 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

San  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 


41  51 
39  27 

39  24 
41  52 
41  35 
41  36 
3B  31 

37  03 

40  42 
36  46 

36  59 
33  54 
33  54 
33  53 

40  06 

38  50 

41  52 

37  45 

38  54 
3B  55 


32  49 

37  00 

37  02 

37  06 


41  33 
40  08 
3B  36 
37  50 

37  49 

38  30 

34  16 


40  46 
40  56 
33  42 


33  45 

33  14 
36  25 

36  18 

34  25 

37  57 

39  02 

38  30 
42  00 

38  51 
36  22 

34  13 
36  51 

36  51 
36  55 

40  14 

41  03 
41  02 

39  01 
39  01 
36  11 

35  06 
3S  06 


33  41 

40  37 

41  54 

33  45 
32  SI 
32  50 

19  36  48 

19  36  46 

6  33  44 

6  35  39 


34  09 
33  05 

33  06 

34  29 

37  18 

34  10 

38  40 
38  59 
37  57 
37  41 

35  57 
35  28 

35  47 

36  00 
36  04 

40  4l 

36  12 

41  31 
40  38 

37  48 

38  37 
40  52 
38  48 


37  19 

38  28 
34  15 


24  09 
22  43 

22  51 

23  15 


19  43 
17  55 
17  53 
17  55 
23  46 

20  51 
23  58 

19  08 

20  51 
20  46 


21  20 
18  16 
17  52 


20  52 

21  18 
19  36 


20  55 
20  32 
20  14 
20  06 
2  3  00 

18  16 


22  31 

19  40 
18  24 

23  23 

20  25 
22  58 

21  16 


21  06 
19  48 

22  38 
22  43 


23  40 

23  39 

2  3  00 

23  07 

IB  37 

20  23 

19  45 

22  33 

20  22 

19  13 
16  41 

23  27 
23  46 

20  40 
16  43 


17  49 

17  41 
20  56 
20  51 

15  08 

20  18 

16  32 

16  19 
16  36 
16  39 
19  30 
19  06 
16  32 
22  40 
22  50 
22  33 

21  26 

18  29 
18  47 

18  26 

19  58 


24  02 
23  54 
20  39 

22  40 

23  57 
20  09 
18  15 
22  06 
17  47 
17  48 
22  16 
20  01 


822 

3140 
3500 
3240 
2350 
6900 
10000! 
6600i 
5085 
2640 
210 

2616 
3560 
3930 
2S25 
3145 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  J  FEE 

CALIF  +  WESTERN  R  R 
U  S  W6  OBSERVER 

WILLIAM   PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  E  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTR  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  9REE0LOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS   HILDA  DRAGHI 

u  s  WEATHER  Bureau 

US  NAT  PARfi  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
SAN  01  ECO  COUNTY 
GILROY   FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUS 
HETCH  HETCMT  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARnELL 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  8.CEDERL0F 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  6UTTNER 


JAMES  I 


JAMES  I 


KINDRED 


KINDRED 


L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY   JO  ORENNAN 
HEAL0S6URG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE  HEMET  HUN  WATER 
VISTA    IRRIG  DIST 
MAX  0  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  METCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
DEPT  OF  wTft  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CU 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 

CITY  OF  HOLLISTER 
ms  EDA  C  HUBBELL 
MRS    ANNE    M  AOAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COlLUM 
JOHANNA    J  COuCH 

CLIFFORD  w  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  LURL INE  R  BROWN 
HETCM  HETCMY  WTR  SUP 

MRS    IRENE  GRAVES 

P  G  *  E  COMPANY 

SO  CALIF  EDISON  CO 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 

NEW    IDRIA   MINE    +  CH£M 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRftIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENC 

L  A  WTR  +  Pwfi  DEPT 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIH£  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLAYTON  RUSH 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 

ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
Kt"E  RANCH 

MRS  Ruth  f  Rubinow 

CO  FARM   ♦    HOME  ADV 

HENRY  H  MULLER 

PAC  COAST  AGGREGATES 

MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EOl SON  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS,  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 

MRS.    FRANCES  E*  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLT  CO  w  0 
ROSS  R  SANBURN 
SEWAGE   DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

j  LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIMZ  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMp7| 

PRECIP. 

EVAP. 

;  SPEClAlJ 

OR 

*6T9 

TUOLUHNE 

37 

37 

56 

119  53 

4662 

s 

4690 

TRINITY 

7 

40 

01 

123  24 

3164 

4711 

4712 

W 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117  01 

.5  30 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

4747 

15 

34 

42 

lie  09 

2350 

MID 

5P 

34 

STATION  FC    352  B 

LOS  ANGELES 

* 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

K 

4880 

CO 

23 

39 

09 

122  26 

1330 

7A 

5P 

5P 

7P 

D£PT  OF  WTR  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8A 

7A 

LLANO  SHAWNEE  HILLS  RCH 

^LOS  ANGELES 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

0      00  2 

5017 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121  05 

1104 

BA 

: 

ARCHIE  H  WEFER 

7A 

5P 

5P 

4P 

: 

LONE  TREE  CANYON 

: 

CLOSED  2/7 /64 

lOPI 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES 

MID 

J 

U  S  WEATHEH  BUREAU 

LONG  VALLEY    I NSP  STA 

5086 

SIERRA 

18 

39 

41 

120  01 

5060 

lOP 

CHAP         H  GRA 

LOOKOUT  3  WSW 

9A 

HENRY   R  GEWE 

LOS  ANGELES 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

LOS  ANGELES 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANOS 

7A 

ROGER  C  RICE 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS.  GATOS 

SANTA  CLARA 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CLARA 

9A 

ISADOR  MILLER 

LOS  PR lETOs  Ranger  sta 

51*7 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119  47 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

KEPn  CO  FSTRY  *  F  D 

LOWER  KIB8EY  RIDGE 

TUOLUMNE 

s 

HETCH  hETCHY  wTR  sup 

:         1  SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

8A 

1  ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  i  SSW 

SAN  BERDINO 

SS 

MRS   FRANCE  PRITCHARO 

:           STATE  DIV  OF  HWYS 

:           SAN  BERNARDINO  FCD 

2P 

SO  CAL IF   EDI  SON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SAN  BERDINO 

:         1  U  S  FOREST  SERVICE 

MADE 

5231 

21 

41 

04 

120  28 

5300 

6A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

6A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  M  £  MAhNKE 

DEPT  HATER  RESOURCES 

VAR 

VAR 

ZUCKERMAN-HANDEVILLE  IN 

SA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

MID 

U  S  NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

KERN 

8P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

MAR  1 POSA 

5346 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

1  19  56 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEE VI LLE 

: 

ELOISE   B  FAIRBANKS 

MARTINEZ    3  S 

CONTRA  COSTA 

MARGARET  S  PLUMMER 

MART  I NEZ  3  SSE 

CONTRA  COSTA 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIR£  STATION 

CONTRA  COSTA 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5385 

9A 

MARYSVILLE   FIRE  OEPT 

5400 

5P 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BA 

ROYCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

5496 

FRESNO 

7A 

RADIO  STAT lON  KHFH 

MECCA   3  SE 

5502 

p  J  VERS  1 DE 

33 

33 

116  02 

-175 

8A 

BA 

0  a  W  ALEXANDER 

MEOI C 1 NE  LAKE 

5505 

S  ISK 1  YOU 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

mendota  dam 

5528 

It 

FRANK   F  MOI TOZA 

5532 

CIIY  OF  MERCEO 

5535 

MERCED 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

5P 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

5571 

EL  DORADO 

7P 

N  E  tJENSON 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

5586 

PLACER 

R  M  POWELL 

Ml  DOLE TOWN 

5598 

LAKE 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

Ml  DOLE  TOWN  4  WSW 

5599 

LAKE 

23 

38 

44 

122  40 

1785 

HOriER  E  PETcRSUN 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

5629 

SAN  BERDINO 

3P 

SO  CALIF  EOtSON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

56691  TULARE 

MRS  EIHEL  f/ALKER 

5679 

TEHAMA 

BA 

US  NAT    PARK  SERVICE 

TULARE 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5713 

HUMBOLDT 

5P 

HAROLD  R  CHACE 

SAN  BEPOINO 

5P 

CAL  DIV  btACH  *  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5736 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121  00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRfilG  DIST 

5741 

STANISLAUS 

CITY  OF  MODESTO 

5756 

KERN 

118  10 

8A 

KERN  CO  FlRi  DEPT 

5758 

KERN 

SS 

KDOL  RADIO  STATION 

5777 

TULARE 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5779 

MONO 

5P 

MONO  INN 

SISKIYOU 

EVERETT  F.  BALMER 

MON  T  E  R  E  Y 

5795 

MONTEREY 

6P 

ROBERT  J  RENARO 

5816 

NAPA 

9A 

US   flUfi  RECLAMATION 

MOCHPAHK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

8A 

US  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

116  31 

3075 

SAN  DIEOO  WATER  CO 

5844 

SANTA  CLARA 

BA 

MRS  THELMA  F  downer 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5S46 

SANTA  CLARA 

MANUEL  V  ROSE 

SANTA  CLARA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

5863 

SAN  BERDINO 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

5866 

SN  LUIS  uapo 

5P 

MORRU  BAY  F   P  DIST 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

5890 

SAN  BERDINO 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

SAN  BERDINO 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  8ALDY  NOTCH 

5901 

SAN  BERDINO 

2E 

34 

17 

117  37 

7735 

4P 

4P 

MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 

MOUNT   D  NAHER 

5909 

EL  DORADO 

38 

45 

120  40 

3408 

SA 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

5915 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  t  PARK 

592  7 

FRESNO 

21 

37 

17 

119  06 

9500 

SO,  CALIF.    EDISON  CO. 

5933 

SANTA  CLARA 

37 

20 

121  39 

4206 

UP 

UP 

U  S  W8  OBSERVER 

5941 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122  00 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37 

01 

121  43 

1800 

JACK    1  SCHELL 

5980 

SI  SKI  YOU 

41 

22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT    SHASTA   SM  BOWL 

5982 

SISKIYOU 

23 

41 

122  14 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  W8  CITY 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122  19 

3544 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  auRtAU 

MOUNT   TAMALPAiS  2  SW 

6996 

MARIN 

17 

37 

54 

1475 

CALIF  LilV  BEACH  +  PKS 

MOUNT  WILSON  FC   338  S 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

lie  04 

5709 

U  S  WB  OdSERwER 

MUIR  WOODS 

6027 

MAR  IN 

17 

37 

54 

122  34 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

MUM80  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

12 

122  32 

5700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

120  53 

770 

8A 

eA 

6A 

MONTEREY  CO  FCWCD 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38 

18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

»NAPa   state  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38 

17 

122  16 

60 

5P 

5P 

JOHN  F  ALLEHANT 

NAVARRO  1  NM 

6105 

MENDOCINO 

39 

10 

123  34 

220 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

61  15 

SAN  BERDINO 

5 

50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

114  37 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

STATION  INDEX 


STATION 


NtvAUA  CITY 

NEwaUBf  PARK  I*  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC   32  C 
NEWMALL  U  S  RANGER  STA 
NEW'MN  I  m 
NEWPORT  SEACH  HARHUR 
NICOLAUS  »2 
NICHTIMGALE 

N I  LAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  WANGEB  STA 

NOVATO  e  .(Ntt 

OAKOALE  WOOOtKAftD  DAM 

OAK  KNOLL  RANGED  STA 

OAKLAND  we  AIRPORT 

OAKVILLE   1  X 

OAKVILLE  *.  3W  »  2 

OCCIOEMAL 


OCEANSlOE 
OCEANSJPE  PUMPING  PLAMI  63''9 


ocotillo  wells 
oilfields  joaouin  rioce 

OJAI 
OLINDA 
ONION  ■ 
OMO 


ORANGE  COVE 
ORlCK  PRAIRIE  CReEK 
ORLAND 
ORLEANS 
OHOVILLE 
OROVILLC  QRIDGE 

OROtfiLLE  Ranger  station 

OSTRANOEft  LAK,E 
OZENA 

PACMECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  i3AM  FC   3J  A-E 
PAICINES  OmRwALL  ranch 
PAL10ALE 

PAL:iOAL£  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTU  CITt  HALL 
P ALOHA 

PALOMAR  MTN  OSSERVATOftY 

PALOS  VERDES  EST  FC  'tSO 
PANOCHE 
PANOCHE  :HECK 

paradise 
paradise  meadow 
pakker  reservoir 

PAftKFIELD 
PAfiKFIELO   7  NNW 
I  PASADENA 
PASkENTa  RANGER  STATION 


COUNTY 


LOS  ANCCLES 

NEVADA 

ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  oepo 

MADERA 
MAR  IN 
STANISLAUS 
Si  SKI  YOU 
ALAMEDA 
NAPA 
NAPA 
SONOMA 

SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
SAN  OIEGO 
FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 
PLUMAS 
SHASTA 
LOS  ANGELES 
ORANGE 


6383 
6*95 
6399 
61.32 
6*62 

6<>65 
6*73 

6476 
669S 
6^06 
650a  HUMBOLDT 
6521  9UTTE 
bblb  8UTTE 
6528  6UTTE 
6552  MARIPOSA 
6569!  VENTURA 
6576|  VENTURA 

fcSes!  MERCEO 
6597  EL  DORADO 
6602  LOS  ANGELES 
6610;  SAN  QENITO 
662<.  LOS  ANGELES 
6627  LOS  ANGELES 
6635  RIVERSIDE 
66'.6  SANTA  CLARA 
6650  MONTEREY 
6657  SAN  DIEGO 


PASO  RUBLES 
PASO  ROBLEi   5  NW 
PASO  RCBLtb  FAA  , 
PATHWAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PER.IIS 

PETALUMA  fire  station  2  68 
PcTALUMA  1  N 
PIEORA  68571  FRESNO 


PIEDRA  QLANCA  guard  STA 
PINE  CANTON  PATROL 
STATION  FC  321  E 
PINNACLES  NATIONAL  MON 
PIRJ  2  ESE 
PIS^O  SEALH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 
PLACERvILlE 
PLACERvILLE  IFG 
PLACERVILLE  DISPOSAL  PL 


plaskett 

PLATINA 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  W6 
POINT  ARGUELLO 

LIGHT  STATION 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 

•PORT  CHICAGO 
PORTERVILLE 


LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

FRESNO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  BEfiOINO 

MONTEREY 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 


SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OflPO 
SN  LUIS  OSPO 
KERN 
TEHAMA 
6767'  TULARE 

RIVERSIDE 
SONOMA 


6862' VENTURA 


DEP 


POftTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  HHit 

potter  valley  3  se 
potter  valley  pwr  house 
pokay  valley 

PRAaO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 
RAMOHA  SPAULDING 
RA.SCHI  I A 
RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RAYMOND  9  N 
RED  BLUFF  W6  AIRPORT 
I  REDDING  1  SE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANUS 

REDWOOD  CITY 
REDifOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
'RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 
RIVERSIDE  CITRUS 

EXPERIMENT  STATION 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
fiOCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  ^I'RlNGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  W6  AIRPORT 
'SACRAMENTO  Wfl  CI lY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  1.  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 


179 


LOS  ANGELES 

SAN  BENITC 

VENTURA 

SN  LUIS  uBPO 

SHASTA 

EL  OORAOO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

GLENN 

Shasta 
mendocino 
snta  sak8ara 

snta  barbara 
sn  luis  ospo 
los  angeles 
contra  costa 

TULARE 

PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 


PLUMAS 
23l|  SAN  DIEGO 
2'><>  SAN  DI  EGO 
253  KERN 
259!  FRESNO 
273)  MARIPOSA 
292-  TEHAMA 

295  SHASTA 

296  SHASTA 

306  SAN  SERDINO 


339 


'600 


SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 


INTO 
PLACER 
FRESNO 
TULARE 
SHASTA 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
SACRAMENTO 
'633!  SACRAMENTO 
637  TEHAMA 


'6'tl 


NEVADA 
NAPA 
NAPA 
NAPA 

CONTRA  COSTA 

monterey 

MOnTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


39  U 
37  31 
34  09 
34  23 
34  22 

37  21 
33  36 

38  56 
33  35 

33  17 


38  27 
38  24 
38  25 


37  IB 
34  12 
34  42 


6  33  49 
4  37  27 
24!  36  21 
33  33  21 


38  03 

34  17 

35  53 

36  00 

13'  34  09 

23|  39  53 

241  35  38 

35  41 

35  40 

34  56 

40  20 


34  34 

35  40 
34  04 

38  CI 

36  04 

39  48 


35  22 

36  59 

37  21 


37  29 

39  16 

38  42 

40  02 

37  56 

38  09 
33  57 


38  31 
38  35 
40  10 


36  30 

38  34 

39  43 

37  50 
36  40 
36  40 
36  20 
34  35 


18  35 

21  01 

22  02 
18  58 

18  32 

le  31 

21  03 

17  53 

21  33 

16  27 

15  31 
20  30 

19  30 


22  59 

17  23 
17  21 

16  08 
20  24 

19  15 

17  51 

20  53 
22  37 

18  06 
17  53 


22  12 

23  32 
21  33 
21  34 
21  34 
19  33 
19  11 
19  19 


20  30 
18  24 

21  22 


22  08 
21  30 
16  52 


20  26 
20  28 

le  09 

22  32 

20  41 
20  45 
20  38 


20  38 

21  59 
20  4B 


23  08 

23  04 

23  08 

17  04 


19  53 
22  15 
22  23 
22  24 


22  21 
21  41 
17  23 


18  21 
21  56 
17  05 

19  51 


20  14 
22  28 
22  32 
22  22 
22  00 
2  2  06 

21  37 
21  36 
20  30 
20  24 


9670 
239 
10000 
9000 
2117 
5965 
7900 
17 
23 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT  I 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT   HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  OlST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 

IMPERIAL    IRRIG  DiST 
ANDREW  MtHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  OEPT 

S    SN   JOAOUIN    IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BuRLAU 
MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELOT 

andrew  j  blaney 

oceanside  fire  oept 
oceansloe  water  dept 
half  mill  ranch 
pacific  t£l*tel  co 
ventura  co  fire  oept  j 
herschel  p  Clausen  | 
dept  of  wir  resources 
mrs  beatrice  ryan 

LONG  BEACH  SCM  DIST 
CORPS  Of  ENGINEERS 

orange  cove  cit  assn 
cal  oiv  beach  ♦  park 
orland  unit  wu  assn 
£  j  anderson 
city  of  oroville 
robert  e  skinner 
state  div  of  fstry 
dwr*natl  park  service 
city  of  oxnard 
jeff  butler 

u  s  bur  reclamation 
Floyd  r  poijle  i 
E  K  BARR 

JOHN    P  OHRWALL 

PALMDALE    iRRiG  OlST 

FED  AVIATION  AGENCT  I 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT  | 

ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL  I 

PALOMAR  OBSERVATORY 

SUPT  OF  STREETS  6  PARKS 

MISS  LILY  BERG  I 

EMPLOYEE  ENTERPRISR  I 

PACIFIC  GAStELEC  CO  \ 

METCM  HETCMY  WTR  SUP  1 

METRO  WATER  DISTRICT  | 

HERBERT  H  DURHAM  { 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 

U  S  FOREST  SERVICE  j 

CITY  OF  PASO  R06LES 
FRANCIS  f  NELSON 
FED  AVIATIUN  AGENCY  I 
HUDSON  RANCH  I 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
CORPS  Of  ENGINEERS  ! 
STATE  DIV  OF   FSIRY  ! 
PETALUMA  FIRE  DEPT  | 
VICTOR  £  CHAIX 
MRS  IDA  H  AK.ERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT  PARK  SERVICE 
CAMuLOS  Ranch 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F   S*  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
JAMES  0  MOUNGOVAN 

J  s  WEATHER  Bureau 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAM SON 
U  S  NAVAL  MAGA2 INE 
JOHN   H  0AY6ELL 

F.  M.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL   E  NEAR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMFR 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
V  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SChALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  Of  REDOING 
REDDING  FIRE  Ch1£F 

redlands  daily  facts 

city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jameson 

FOLSOM  state  PRISON 
CALIF  DIV  6tACH  +  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 


OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


■  OF  I 


L  IF 


UNIVERSI T 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  AUREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  Rural  f  d 

FED  AVIATION  AGENCT 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  flRDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  hOSP 
SAN  CLtMENTE  DAM 
SANDBERG  PATROL 
STATION  FC    130  B 

SANDBEF^G  W8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  UIMAS  FIRE  WRD  FC95 

SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 

SAN  EMIGDIU  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

SAN  FRANCISCO 

RICHMOND  SUNSET 


KSAN  JOSE  7821 
SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE  7834 
SAN  JUAN  GUARD  STATION  7837 
SAN  LUIS  DAT! 
SAN  LUIS  Oai SPO  POLY 
jAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
KSAN  PEDRO 
,  RAFAEL 

iTa  ANA  FIRE  STATION 


FRANi 
»3AN  FRANi 
FEOERAl 
SAN  GABR 
SAN  GABR 


ISCO  W8  AP 
ISCO 

BUILDING 
EL  CANYON  PH 
EL  DAM  FC425BE 
EL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAUUIN  EXP  RANGE 


7B46 
7861 
7864 
7870 
7876 
TBBO 
7888: 


AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  FRANCISCO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MflTEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 

SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCEO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
MARIN 
ORANGE 


SAN' 


ANA  RIVER  PM  3  7891  SAN  BERDINO 
ANA  RIVER  PH  NO  l|  7894  SAN  BERDINO 
ANITA  FERN  FC  432,  76971  LOS  ANGELES 
BARBARA  '  7902'  SNIa  BARBARA 


36  30 
40  53 
38  10 
34  10 
36  01 
36  01 
36  31 
34  08 
36  26 

34  45 


37  01 
34  17 
34  19 


37  47 

34  09 

34  12 

34  06 
37  18 
33  47 
33  47 
37  06 

37  21 

36  49 
33  36 

37  03 

35  18 
37  34 


33 


BARBARA  FAA  AP 
BARBARA  TV  PEAK 
CATALINA  WBAP 
CLARA  UNIVERSITY 
CRUZ 
FE  DAM 


7905,  SNTA  BARBARA 
7909|  SNTA  BARBARA 
7910]  LOS  ANGELES 
7912  SANTA  CLARA 
7916]  SANTA  CRUZ 
7926  LOS  ANGELES 


MARGARITA  2  SW  7930 
MARGARITA  BOOSTERl  7933 
MARIA  WB  AIRPORT  j  7946 
MONICA  ■ 
MONICA  PIER  I  ■ 


A  ROSA 
A  YNE2 
I  AGO  DAM 
SAUGUS  POWER  PLANT  NO  i 

ERi.  BfiR  RANGER  STA 
fSCOTlA 

SEaRsville  lake 
sebastopol  4  sse 
secret  valley 
sepjlveda  oah 
shasta  dan 

shell  absorption  plant 
shelter  cove 
shingle  springs 


ShINGLETOWN  2  E 
ERRA  CITY 

ERRAVILLE  RANGER  STA 
G.SAL  HILL  FC  415 
LVERADU  RANGER  STA 
SOUOC  SOUTH  FORK  CAMP 
AGGS  SPRINGS 
LAS  LOMAS  RANCH 
ACK  CANYON 
OJGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   1  E 

SOlEDAD 

SOMESBAR  1  w 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  R.St 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE   YOSEMITE  NP 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   35i6  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPPINGVILLE    7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  lULE 

HEADWORKS 

SOUAW  VALLEY 

SQUIRREL  INN  I 

SOUIRREL  inn  2 

STANDI SH  1  E 

STANOISH  *   MICKEY    ST  PK 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STATE  LAKES 

STIRLING  CITY  RS 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FiftE   STATION  4 

stockton  mumry  bridge 
stonyford  cooley  ranch 
stonyforo  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
stouts  meadow 
strawberry  valley 
suey  ranch 
summit  meadow 

SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANViLLE 

SJSANVILLE   AIRPORT  , 
SUSANVILLE    1  WNW 
lUTIER  HILL  RANGER  STA 
AFT 


33  24 
37  21 
36  59 

34  07 

OBPO     24  35  22 

SN  LUIS  OBPO     24  35  22 

SNTA  BARBARA  '  30  34  54 

LOS  ANGELES     I  33j  34  01 

LOS  ANGELES     1  33  34  00 

VENTURA              29  34  21 

7965   SONOMA               |  22l  38  27 

7976'  SNTA  BARBARA  '  32'  34  37 

7987  ORANGE                |  28  33  47 

LOS  ANGELES       29  34  35 


8025  SISKIYOU 
8046  HUMBOLDT 
8068  SAN  MATEO 
8072  SONOMA 
a074i  LASSEN 
8092!  LOS  ANGELES 
8135  SHASTA 
8158  LOS  ANGELES 
8162  HUMBOLDT 
8173  EL  DORADO 


SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTa  BARBARA 

SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

SI  Sk I  too 

VENTURA 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

SAN  FRANCISCO 
MARIPUSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAUUIN 
SAN  JOAOUIN 


8560|  SAN  JOAUUIN 
8562 
8578 


1  SAN 


EHACHAPi  Ranger  sta 

£JON  rancho 

ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
MERMAL  FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 


85871 
859J| 
8606 
8627 
8648 
86601 

B680' 
8697 
8700 
8701. 
87021 
8703; 
8713 
8752 
8758 
8771 

8832 

8839, 
8873 

8885 
8892 
8905 


COLUSA 
COLUSfl 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

^NTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 


41  18 
40  29 

37  24 

38  21 

40  31 


33  57 
40  02 

38  40 

4O  30 

39  34 
39  35 
33  48 

33  46 

34  46 


33  52 

37  50 
39  19 

36  26 
41  23 

34  17 
34  17 

38  IT 

37  59 


21 


34  03 
36  36 
36  to 
36  08 

36  12 

39  12 
34  14 
34  14 

40  22 

39  53 
38  08 


39  15 
39  23 
39  35 
41  10 
39  34 
35  00 
37  05 
34  16 


40  25 
40  23 
40  26 

38  23 
36  09 

39  10 
39  12 

35  06 


2  14 
22  49 
20  16 


1  51 
20  38 
0  22 

e  10 


1  05 

6  41 

9  30 

20  22 

1  20 

23  29 

8  58 

9  03 


0  27 
0  21 
22  49 


62  36 
5239 
5680 
4030 

11  30 
10300 
3516 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  8  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +   TEL  CO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  SAN  FRANCISCO 


PASADENA  WATER  DEPI 
ORBIN  R.  WATkINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOMANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRt 
U  S  FOREST  SERVICE 

E  0  aiLLWILLER 
MRS  GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUfi  RECLAMATION 
CAL   STATE  PULY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MARINE  EXCHANGE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
S  BARBARA  FIRE  OEPT 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  euRTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 
I  RICHARD  S  PILECKI 

U  S  WEATHER  BUREAU 
I  C  I  TT  SANTA  MONI CA 
I  S  H  LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
'  CLARENCE  S  NEWBERRY 
,  SNTA  YNE2  HIGH  SCHL 
I  WILLIAM  D  SAPPINGTON 

L  A  WTR  ■•■  PWR  DEPT 

j  U  S  FOREaT  SERVICE 
I  PACIFIC  LUMoER  CO 
1  AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  w  ftUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  auR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 


MRS  JANICE  M  SUTTER 
I       HARRY  H  ROEBEfl 
I      U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I       JOHN  K  LEITHOLD 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  MRS  MABEL  VAN  VLEC*. 

I  PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  DEPT  WATER  RESOURCES  I 
I    I  PACIFIC  SW  F  6  R  ESP  STA 
JOHN  N  FRANCIONl 
1  MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
I  LAWTON   INVESTMENT  CO 

tJERYLWOOD   INVEST  CO 
I  LAURENCE  w  DICKEY 
I     I  STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 

U  S  COAST  GUARD 
I      US  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF  ELEC   POWER  CO 
S  CALIF  ELEC   POWER  CO 

R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
!  ELMER  A  SUT Ion 
U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  +   E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

SOUIRREL  Inn  hold  co 

LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OiV  UF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT   WU  ASSN 
OEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK   T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
U  S  A|R  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  8ARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSIfiY 
KERN  CO  FSTRY  *  FD 
DARYL  K  OE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 


MRS  i 


1  TA  ( 


KERN  CO  FIRE  OEPT 

TEJON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAK50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

■■■..iNAGE  I 

LATITUDE 

§ 
g 

o 
z 
o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

 —  — 

TEMP. 

PREC[P. 

5 

£; 

SPECIAL 

THREE  RIVERS  6  S£ 

8912 

TULARE 

3(<  22 

lie  51 

2200 

GLENN  BAKER 

ImREE  rivers  EOISON  PH2 

891'. 

tulaRe 

9 

36  28 

118  53 

950 

2P 

2P 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

iMfiEE  RIVERS  EOlSON  PHI 

8917 

TULARE 

36  28 

lie  52 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREE^  POWEf  HOUSE 

6928 

AMADOR 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

P  G  +  £  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  Ob 

118  36 

745 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

110 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRAauCO  CANTON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACT  2  SSE 

8997 

SAN  JOAUUJN 

27 

37  43 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

TRACT  CARBONA 

8999 

SAN  JOAUUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

12M 

12M 

BANTfi  CAReONd   Ifi  CO 

9001 

27 

37  48 

61 

6P 

6P 

TRAVIS  AFB 

9006 

SOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

MIL 

U  S  AIR  FORCE 

TRINITT  DAM  VISTA  POINT 

9021. 

TRINITY 

35 

40  48 

122  46 

2500 

SA 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TBOMA 

9035 

SAN  BEROINO 

6 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

36 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

lUJUNCA  MILL  CR  FC  470 

90'.9 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

4645 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFIELD 

9052 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

9053 

SISKIYOU 

12 

41  56 

121  28 

4035 

5P 

5P 

6P 

:  H 

TULELAKE  IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

TULARE 

10 

36  22 

118  17 

8950 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

1  19  20 

S600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOC< 

9073 

STANISLAUS 

1.- 

37  29 

120  51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTASLE  CREEIt 

90B3 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

1080 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTJN  IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

lie 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

T((ENTYNINE  PALMS 

SAN  8ERDIN0 

34  08 

116  02 

1975 

5P 

US  NAT   PARK  SERVICE 

TWIN  LAIteS 

9105 

ALPINE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  C  ♦  E  COMPANY 

TWIICHELL  OM 

9111 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

582 

4P 

SANTA   MARIA   VLY  WCD 

9122 

MENDOC INO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

U(tIAH  I.  WSW 

9124 

MENOOC INO 

22 

39  00 

123  16 

1900 

SA 

MRS  MARJOfilE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS 

ABSORPTION  PLANT 

9138 

ORANGE 

33  56 

117  52 

710 

UNION  OIL  CO 

irUNlVERSlTT  OF  CALIF 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANG  LES 
L       A  GEL 

33 

34  04 

lie  27 

4  30 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

SAN  aEPOINO 

28 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

LAKE 

23 

39  n 

123  02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPPER  SAN  LEANORO 

FILTERS 

9185 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

394 

7A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

ELOON  FANCHER 

VACAVILLE 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  M  UHL 

VALLETON     ^  ^  ^ 

9221 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

9228 

33 

33  16 

1615 

7A 

VALTERMO  ranger  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  150 

9260 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  27 

695 

8A 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

VENADO 

9273 

22 

38  37 

123  01 

126U 

JOHN  e  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

34  17 

119  18 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

s 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BEROINO 

15 

34  32 

117  18 

2858 

eA 

VICTOR  CU  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE   STA  FC  1 ZO 

9345 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

iia  06 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

PLUMAS 

e 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  OOTTA 

VISALIA 

9367 

TULARE 

9 

36  20 

119  18 

354 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

VISTA  2  NNE 

9378 

SAN  DIEGO 

33  14 

117  14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  47 

BA 

ERNEST   R  STEWARD 

VOLLMEKS 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

MRS    IRENE  M  VOLLMEftS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

P  G  *  e  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

9413 

CALAVERAS 

2 

3B  11 

120  58 

214 

eA 

CLARION  £   VAN  5CHAICK 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MRS  MARY  V  DENNIS 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

eA 

8A 

RAY   1  WMITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  s  vanaseh 

WALNUT  CREE^  E 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

9428 

SACRAMENTO 

23 

38  U 

121  31 

23 

5P 

5P 
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OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WASIOJA  PHOENIX  RANCH 
WAISONVILLE  WATERWORK.: 
WAWONA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  ST, 
WEED  1  S 
WELOON  1  HSW 

WENDEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEM 

WEST  POINT   3  SW 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 

WMEElER  SPRINGS  ;  SSW 

WMEELEP  SPRINGS  7  N 

WHISKEYTOWN  RES 


9602 
9605 
9615 


MITE  MOUN 


41N  I 


rfHITTlER  CITY  HALL 

FC   1C6  D 
i(ILL|AMS 
.(ILLlTS  1  NE 
■JILLITS  HOWARD  FOREST 

RANGER  STATION 
BILLOWS 

WINCHESTER 
WINTERS 

JOFFORO  HEIGHTS 


WOOOFOfiOS 
WOODLAND  1  WN1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R8A  LINDA 
YORKVILLE 


NEW  STATIONS 
GOLD  ROCK  RANCH 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
UKE  PILLSeURY  NO  2 

CLOSED  STATION 
LONG  BARN  EXP  STA 


FRESNO 

CALAVERi 

PLACER 

TULaRc 

YUBA 

VENTURA 

VENTURA 

SHAiTA 


9660  I 

9684  I 

9685  I 


■  KERN 

I  FRESNO 

■  ALPINE 
YOLO 

NTA  CLARA 
DORADO 
'  ORANGE 
.  MENDOCINO 


IMPERIAL 
RIVERSIDE 
LAKE 


33  58 
39  09 
39  25 


38  51 
33  54 
38  56 


32  53 

33  49 
39  Zb 


2700 
9200 
5671 


FOREST  SERVICE 
CHESTER    I  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 

ED  FILIPELLI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
I  8  MANKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
\  CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
TURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE   G  WILBER 

euR  RECLAMATION 


HITTIER  WATER  DEPT 
ITY  OF  WILLIAMS 
OUIS  L  BERTAIN 


£S  H  JORGENSEN 

\  CORPS  OF  engineer; 

WILMA  C  BARR 


I  S  FOREST  SERVICE 


GOLD  ROCK  RANCH 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PAUL  O.  RESSLER 


t  1.  AMERICAN  2. 
17.  NORTH  COAST 
MARIA     31.  SANTA 


CALAVERAS     3.     CARSON    4.     CENTRAL  COAST     5.     COLORADO    6.     DESERT     7.     EEL     8.     FEATHER    9.  KAWEAH     10.  KERN     11.  KINGS     12.  KLAMATH     13.  LOS  ANGELES 
18.  N.e,   INTERIOR     19.  OWENS     20.  PAJAftO    21.  PIT     22.  RUSSIAN     23,  SACRAMENTO    24,  SALINAS     25.  SAN  DIEGO    26.  SAN  GABRIEL    27,  SAN  JOAQUIN    28.  SANTA  / 
MARGARITA    32.  SANTA  YNEZ     33.   SOUTH  COAST     34.  STANISLAUS     35.   TRINITY     36.   TRUCKEE     37.   TUOLUMNE     38.  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst,   557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,   San  Francisco. 
California     94102  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,   but   for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,    are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,    as  used  In  "CI Imatologica 1  Data"  Table,    became  effective  *lth  data  for  January  1941. 

Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in   °F  ,    precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the 
sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  eS'F 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind'"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"'  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  differ- 
ent points  for  successive  observations,  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include 
snow,    sleet,    and  Ice. 

Data  in  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table;  "'Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  (During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving 
time . ) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Sno*  on  Ground"'  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4,00  a.m.   PST,  except 
for  Bishop  WB  AP,    Blue  Canyon  WB  AP,    and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,    and  Mt .   Shasta  ffB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,   G,   H,    J,    and  S  In  the  "Special  "  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     '"Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "'Supplemental  Data"  Table. 

S    Storage  precipitation  Station.     Precipitation  measurements,  made  at  Irregular  Intervals,   will  be  published  later  in  "'Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 
No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the   "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "'Supplemental  Data"  Table;    "Dally  Precipitation"  Table;    "Evaporation  and  Wind"'  Table;    '"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   "Dally  Soil  Temperature'"  Table;   and  the  Station 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown . 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,     however,    the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield - 

AR     This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snow. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;     if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days     record  is  missing.     See  "Dally  Temperature'"  Table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    If  carried 
for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  variable. 

General  Weather  conditions  In  the  US.    for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,    MONTHLY  CLIUATOLOGICAL  DATA  -  NATIONAL  SUBMARy,    and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office,    Washington  25,    D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,    etc..    of  substations  through  1957  may  be   found  in  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.     That  publica- 
tion may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington  25,    D.C.    for  $1.25.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the 
latest  annual   Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,   obtained  as  indicated  above,   price  15  cents 


Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402 
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CALIFORNIA  -  MARCH  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      94°  on  the  31st  at  Parker  Reservoir,  and  on  the  30th  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:      -35°  on  the  10th  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:    10.75  inches  at  Gasquet  RS 
Least  Total  Precipitation:      0.  00  inch  at  3  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:        4.  33  inches  on  the  24th  at  Grass  Valley 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     86.  0  inches  at  Grant  Grove 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    108  inches  on  the  24th  at  Mount  Shasta  Ski  Bowl 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:    The  month  was  colder  than  normal  over 
the  entire  State  with  negative  departures  of  more  than  3° 
at  some  central  and  northern  locations.    While  tempera- 
tures were  persistently  low,  only  a  few  new  records 
were  set.    At  Sacramento  a  minimum  of  32°  on  the  7th 
set  a  new  record  for  the  date,  and  35°  on  the  8th  equalled 
the  record  for  that  date.    Also,  a  46°  reading  on  the  22d 
was  the  lowest  maximum  ever  observed  on  that  date. 
Santa  Maria  had  the  second  coldest  March  in  records  go- 
ing back  to  1900  and  the  lowest  average  minimum  tem- 
perature for  the  month.    Readings  of  27°  on  the  7th  and 
the  25th  set  new  records  for  the  lowest  March  tempera- 
ture and  the  lowest  reading  so  late  in  the  month.    At  the 
other  extreme  Sacramento  had  a  maximum  of  80°  on  the 
30th  to  equal  the  high  temperature  for  that  date,  and  San 
Diego  set  a  new  record  for  the  date  with  an  85°  maximum 
on  the  17th. 

Precipitation:    Most  of  the  State  was  drier  than  normal 
during  the  month;   only  a  few  locations  reported  excesses. 
Mt,   Shasta  City  reported  the  4th  consecutive  month  with 
below  normal  precipitation  and  the  driest  December- 
March  period  since  1923-1924.    Red  Bluff  has  had  the 
driest  winter  of  record,  going  back  to  1872. 

Storms:    It  was  an  unusually  windy  month;   Fresno  re- 
ported a  41  m.  p.  h.  reading,  the  highest  in  March  since 
1946.    The  Los  Angeles  City  Office  had  47  m.  p.  h,  to  set 
a  new  high  record  for  March,  and  at  the  Airport  the 
average  wind  speed  for  the  month  was  greater  than  for 
any  previous  March. 


Strong  winds  on  the  16th  in  the  San  Fernando  Valley, 
South  Coast,  and  San  Bernardino  Mountains  resulted  in 
damages  amounting  to  several  million  dollars  and  spread 
brush  fires  that  caused  additional  damage  of  comparable 
amount.    On  the  7th,  in  unstable  air  following  passage  of 
a  cold  front,  a  whirlwind  was  formed  by  the  hot  air  from 
a  brush  fire.    It  carried  large  bushes  aloft  and  scattered 
the  fire;    trees  up  to  4  feet  in  diameter  were  uprooted; 
2  houses  were  destroyed;   3  automobiles  were  smashed; 
chicken  houses  were  blown  apart;  and  a  barn  filled  with 
hay  disappeared  completely. 

Wind  damage  was  reported  in  the  southern  California 
area  on  the  2d  and  3d.    Funnel  clouds  were  reported  on 
the  2d  west  of  San  Bernardino  and  on  the  24th  near  Mon- 
terey.   Hail  was  reported  from  several  locations  in 
thundershowers  during  the  month.    Mudslides  did  con- 
siderable damage  in  rains  on  the  23d  over  areas  that 
were  denuded  by  fire  on  the  16th. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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11 
12 
12 
11 

,0 
,0 

T 

,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
12 
10 
7 
6 

3 
2 
3 
1 
2 

I 
1 
1 
1 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATON  1  W 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

56.6 
56.1 
63.0 

57.6 

27,0 
38.2 
34,7 

32,9 

41.8 
47.2 
48.9 

45.3 

-  3.3 

-  3.2 

73 
64 
78 

79 

29* 
19« 
19* 

31 

20 
33 
27 

27 

25* 
24* 

7 

19 

712 
546 
493 

605 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

28 
0 
7 

13 

0 
0 
0 

0 

1,46 
2,39 
2,95 

4,47 

- 

2.68 
2.14 

1,98 

,53 
,74 
,95 

1,52 

11 
22 
22 

12 

1.5 
.0 
.0 

1 

0 
0 

12* 

4 
6 
6 

8 

1 
2 
3 

3 

0 
0 
0 

1 

HEAlDSBURG 
HILTS 
HOOPA 
KENTFIELD 

KLAKATH  R 

66.8 
50. 5M 
59.4 
63. 6M 
54.4 

39,8 
27, 7M 
36,6 
39, 4M 
37.7 

53.3 
39. IM 
48.0 
51.5M 
46.1 

-  .5 
•  1.4 

85 
70 
76 
79 
63 

19* 

31 
31 
17 
30. 

34 
20 
31 
33 
31 

25 
25 
19. 

8 

8 

356 
792 
519 
411 
581 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
29 
3 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.68 
1,40 
5,92 
4,26 
8,96 

- 

2.21 
1.64 

1,09 
,36 
1,33 
1,26 
1.83 

11 
12 
12 
12 
11 

.0 

T 

.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

5 
7 

10 
6 

14 

2 
0 
6 
3 
7 

I 

0 

1 

2 
2 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MOUNT  HEBRON  RS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

63,5 
62,2 
44,0 
45, 3M 
66,6 

34.0 
26.7 
24.3 
18. BM 
36.8 

48.8 
44.5 
34.2 
32. IM 
51.7 

-  1.6 

80 

78 
65 
67 
85 

16 
17* 

31 
31 
16 

25 
14 
12 
12 
29 

2 
2 
25 
7 
7 

498 
631 
949 

407 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
3 
0 
0 

15 
29 
28 
31 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.24 
3.78 
1,11 
,46 

2.09 

1.23 

,80 
.98 
.42 
,15 
,70 

11 
12 
24 
25 
22 

.0 

1.0 
15.5 

.0 

0 
T 
5 

0 

11 
24 

7 
7 
3 
1 
4 

4 

5 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

54,5 
59,5 
63,9 
54.9 

M 

35.9 
34.6 
37.1 
38.2 

M 

45.2 
47.  1 
50.5 
46.6 

M 

-  2.4 

65 
76 
79 
65 
80 

30, 

30* 

16 

27 

18 

29 
28 
29 
31 
22 

8* 

8 
25 
8 
7 

606 
550 
442 
566 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

7,65 
5.39 
1,81 
3.27 
3.82 

- 

.86 
1.51 

1.42 

1,60 
1.43 

.53 
1.35 

.83 

11 
11 
22 
12 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
10 
5 
7 
9 

7 
4 
2 
1 
4 

1 
1 

0 

1 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

59.0 
65.0 
59. 7M 
66. 2M 
65.2 

35.3 
36.4 
34. 7M 
41. 2M 
34.6 

47,2 
50,7 
47, 2M 
53,  7M 
49,9 

-  1.7 

-  2,9 

76 
82 
78 
8  1 
83 

30 
16 
31* 
19* 

17 

30 
29 
30 
36 
28 

7 
8 
10 
25 
8 

545 
435 
544 
350 
460 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
6 

0 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

5,32 
2,69 
5.03 

3.28 
1,97 

1,65 
2.01 

1.48 
.64 
1.55 

1.35 
.92 

12 
11 
12 
12 
12 

.0 

T 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

5 
5 

3 
3 

3 
1 

1 

0 

1 
0 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

54,6 
54, 2M 
67,0 
54, OM 
47,6 

38,6 
43, 3M 
36,2 
29, 8M 
23,0 

46.6 
48. 8M 
51.6 
41,9M 
35.3 

-  3,9 

66 
70 
82 
70 
67 

17 

17 

16 

31* 

30* 

32 
31 
28 
25 
15 

7 
7 
25. 
8. 

25 

560 
494 
411 

913 

0 

Q 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

I 

5 
28 
31 

0 

Q 

0 
0 
0 

6.11 
6.53 
2.18 
1.71 
.83 

- 

.21 
,13 

1.92 
1.87 
.57 
.69 
.34 

12 
11 
22 
12 
24 

.0 
.0 
,0 
2,3 

0 
0 
0 

T 

1 2 
12* 

12 
11 
6 

1 

3 
4 

3 
1 
0 

1 

3 
0 
0 
0 

UKIAH 

WCAVcRVlLLc  RANGER  STA 

WEED  1  S 
WILLIT5  1  NE 
YREkA 

64,4 
57,0 
49.9 
59.7 
52.9 

35,5 
26.9 
24,2 
31,5 
28,6 

50,0 
42,0 
37,  1 
45,6 
40,8 

-  2.4 

-  3.0 

-  2.5 

81 
73 
69 
76 
73 

19. 
31* 

30 
19 
31 

27 
20 
17 
22 
21 

7 

8 
25. 

7 
25. 

457 
702 
859 
594 
744 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
30 
30 
18 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

3.17 
1,97 
1,71 
4,88 
,93 

- 

1,20 
2,22 

,68 

.93 
.78 
.75 
1.20 
.36 

11 
12 
12 
11 
13 

,0 
2,3 
17,5 
1,5 
1.3 

0 
0 
7 

0 

12 

6 
6 
9 

10 
2 

3 
1 
1 

4 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

45,8 

-  3.3 

3.55 

- 

1.34 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYE5SA  LAKE 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT//R 

50,9 
50,5 
61,3 
63,5 
43,6 

24.3 
21.0 
37.1 
40.8 
29.  1 

37,6 
35.8 
49.2 
52.2 
36,4 

-  2.6 

-  2.2 

-  3,1 

70 
72 
78 
78 
60 

30 

31 

30* 

20* 

17 

11 
8 
28 
33 
19 

3 
7 
8 
2 
2 

839 
899 
482 
390 
880 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
6 

29 
31 
7 
0 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

1,06 
.59 
2.39 
1.68 
7.61 

.78 

2.99 

.84 

.21 
,18 
.63 
.55 
1.49 

22 
12 
23 
12 
22 

13,5 
,0 
.0 

54,5 

2 
0 
0 
40 

22* 
25* 

5 
2 
5 
3 
10 

0 
0 
3 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
4 

BOMMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

46,9 
65.3 
53.0 
47.4 
67.9 

25.8 
36.0 
23.8 
22.9 
36,4 

36,4 
50,7 
38,4 
35,2 
52,2 

-  2.8 

-  2.2 

-  2.1 

-  ,8 

65 
81 
72 
62 
81 

17 

18 

30 

30* 

30. 

10 
27 
14 
10 
24 

2 

7. 

8 
7 
7 

881 
437 
816 
919 
392 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

0 
0 
0 
0 

25 
8 
31 
31 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

5.47 
1.42 
1.95 
3,54 
2,77 

- 

4.66 
1.21 

1.42 
3,19 

1.20 
.62 
.96 

1.44 
.90 

12 
12 
12 
12 
12 

62.0 
.0 
5.0 

39.0 
.0 

51 
0 
2 

38 

0 

12 

24 
12 

11 
3 
5 
9 
6 

3 
1 
I 
1 
2 

2 

0 
0 

1 

0 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

51. IM 
65.8 
64.7 
63.5 
58. 5M 

21. 2M 
37,3 
39,2 
30,8 
36, 5M 

36. 2M 
51,6 
52,0 
47,2 
47, 5M 

-  1,4 

-  1.7 

67 
80 
78 
78 
81 

30 

30 

31. 

17 

30 

10 
24 
28 
20 
26 

8. 

7 
7 
10 
7 

886 
411 
396 
546 
537 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

31 
6 
4 

18 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
1.67 
.91 
D  .90 
3.93 

1.06 
1.62 

3.20 

.65 
.58 
.38 
.80 
1.00 

12 
22 
23 
12 
12 

34.0 
.0 
.0 
.0 
2.0 

15 
0 
0 
0 
T 

12 
22* 

8 
4 
3 
1 
7 

3 
I 
0 
1 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

COLUSA   1  SSW 
DAViS   1  MSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

66.9 
64.5 
49.5 
57.0 
59. 4M 

38,3 
38,5 
27,6 
33,0 
36, 2M 

52.6 
51.5 
38.6 
45,0 
47. 8M 

-  1,5 

-  1.9 

-  3.5 

-  1.2 

8U 
79 
64 
74 
75 

17. 

18 

30. 

16 

30. 

28 
30 
17 
25 
26 

2 
25. 
3 
7 
3 

377 
412 
817 
609 
522 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
31 
15 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

1.27 
.84 
6.53 
4.42 
2.46 

.79 
1.30 
3.38 
4.02 
3,50 

.64 
,50 
1,78 
1.07 
.85 

22 
23 
12 
12 
1 

.0 
.0 
40.0 
15.0 
.0 

0 
0 
20 
6 
0 

24 

22 

3 
3 
8 
7 
6 

1 
1 
6 
4 
1 

0 
0 

1 

2 

0 

DOWNtEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

54.0 
61,2 
66,8 
61.7 
57. 8M 

28,9 
33,9 
40,9 
40,0 
34, 5M 

41,5 
47.6 
53,9 
50,9 
46. 2M 

-  2.8 

73 
77 
80 
77 
72 

31. 

18 

19. 

17 

31. 

21 
24 

32 
33 
25 

8 
7 
25 
8. 
7. 

723 
535 
336 
431 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
14 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.22 
1.17 
1.91 
1.77 
4,43 

1,08 

1.88 
.55 
,64 
,75 

1,10 

12 
23 
22 
23 
2 

12.0 
T 
T 

.0 

0 
0 
0 

7 
3 
4 
5 

3 
1 
2 
1 

2 
0 
0 
0 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 

ffi  1 
|| 

«i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

o 

a 

>■ 

Q 

Oi 

Q 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

to 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 
a 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

OB. 

"* 

5  0 
on 

SPASS  VALLEY 

57.1 

34,0 

45,6 

-  3.8 

77 

31 

23 

2 

597 

0 

0 

15 

0 

8.75 

.37 

4,33 

24 

7.3 

5 

24 

5 

4 

4 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

55.0 

24.2 

39.6 

-  4.U 

74 

31* 

15 

8 

781 

1.38 

.64 

.30 

12 

1.0 

0 

5 

0 

0 

JESS  VALLEY 

'•4.2 

20,7 

32.5 

64 

30 

5 

8* 

1001 

1 

Q 

1.25 

- 

,63 

.30 

12 

16.5 

17 

12 

5 

0 

0 

LAKEPORT 

62.6 

32,9 

47,8 

76 

17 

24 

7 

525 

14 

2  •  54 

.82 

.60 

11 

.0 

0 

7 

2 

0 

lakeshore 

61.0 

33,3 

47,2 

78 

17 

24 

2 

548 

1 5 

3.32 

1 . 59 

11 

.0 

0 

6 

3 

1 

LAKE  SPAULDING 

49.6 

23,3 

36,5 

-  1.9 

64 

17 

8 

^ 

876 

0 

0 

29 

0 

6.86 

2.58 

1.69 

1 2 

74,0 

57 

2  3 

9 

6 

2 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

64,7 

42,5 

53.6 

-  1.6 

79 

29 

31 

8  * 

3*»6 

Q 

- 

2 

Q 

3.94 

- 

3.22 

1.21 

1 2 

.0 

0 

7 

4 

1 

MANZANlTA  LAKE  // 

42.2 

18,2 

30.2 

58 

16 

3 

25 

1072 

Q 

3 1 

Q 

4.22 

,63 

21 

53.5 

54 

24 

9 

4 

0 

MARYSVILLE 

65.8 

41,3 

53.6 

-  1.2 

80 

31* 

33 

5* 

346 

I  ■  77 

■ 

.91 

.  66 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

MC  CLOUD 

51.9 

24.3 

38.1 

-  2.6 

69 

31* 

15 

8  24 

0 

0 

31 

0 

2.23 

3.80 

1.23 

12 

24.5 

9 

1 2 

5 

1 

1 

MINERAL 

45.5 

21.8 

33.7 

-  2.5 

63 

30 

10 

7 

963 

Q 

3.62 

2.78 

1.53 

1 2 

50.7 

27 

13 

9 

3 

1 

MONTICELLO  DAM 

63.3 

39,7 

51.5 

79 

16 

33 

410 

Q 

2.08 

.92 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

50.2 

27.3 

38 . 8 

-  2.4 

69 

29 

19 

25* 

808 

2.30 

2.16 

1.13 

11 

28,9 

12 

12* 

5 

1 

1 

NEVADA  CITY 

54.  1 

29.4 

41.8 

-  3.0 

73 

31 

21 

8 

712 

0 

24 

4.36 

3.57 

1,45 

12 

6.0 

4 

23 

6 

3 

2 

ORLAND 

65.3 

38.6 

52.0 

-  1.7 

80 

31* 

26 

2 

397 

0 

0 

4 

0 

1,15 

1.22 

.75 

23 

,0 

0 

3 

1 

0 

OROVILLE 

64.6 

40.8 

52.7 

81 

17 

29 

7 

375 

1.73 

.67 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

PARAD I SE 

59.8 

39.4 

49.6 

75 

30* 

30 

7 

47  1 

3.82 

1.10 

24* 

.0 

0 

5 

3 

2 

placerville 

57.4 

32.7 

45.1 

-  2.3 

76 

31* 

24 

8 

613 

3.47 

• 

2,76 

.31 

12 

T 

0 

9 

2 

0 

placerville  IFG 

55.  1 

36.3 

45.7 

75 

31* 

25 

7 

593 

2.68 

,68 

12 

2.5 

2 

24 

0 

platina 

58.3 

30,6 

44.  5 

73 

16 

22 

8 

628 

0 

0 

23 

0 

1.99 

,63 

1 1 

3.0 

2 

22 

6 

2 

0 

PORTOLA 

50.4 

20,2 

35.3 

-  2.0 

70 

30 

5 

2 

911 

3 1 

1.17 

1.40 

.51 

12 

14.1 

6 

12 

4 

1 

0 

QUINCY  ranger  STATION 

57.1 

26,0 

41.6 

-  .6 

75 

31 

16 

8 

718 

Q 

2.67 

- 

2.71 

1.21 

12 

12,3 

6 

23 

5 

1 

1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

64.0 

40,2 

52,1 

-  2.0 

79 

16 

31 

2 

395 

1.67 

1.03 

•  54 

1 

,0 

0 

5 

1 

0 

redding  Fire  sta  no  2 

67.4 

40,6 

54,0 

.  0 

84 

29* 

30 

2 

335 

1.67 

3.23 

.45 

22* 

,0 

0 

4 

0 

0 

rocklin 

63.9 

36,1 

50,0 

-  1,7 

79 

30 

27 

8 

457 

0 

0 

9 

0 

1.57 

_ 

1.96 

.75 

23 

,0 

0 

4 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

64.6 

39,7 

52,3 

-  1,1 

80 

30 

31 

2 

389 

Q 

1.36 

- 

1.00 

.55 

1 

,0 

0 

4 

1 

0 

3ALK""tlN  TDWDtlTT  K 

64.7 

42,1 

53,4 

-  ,6 

80 

30. 

32 

7 

351 

Q 

Q 

.83 

1.63 

.24 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SHASTA  DAM 

59.9 

40.4 

50.2 

76 

30 

33 

2 

455 

0 

Q 

2.99 

1.46 

12 

•  0 

0 

5 

1 

1 

5  1 1 BRM       I  T  Y 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

48.5 

16,8 

33,7 

-  4,1 

69 

31 

4 

6 

964 

0 

0 

31 

0 

1.69 

- 

1.15 

.49 

2 

21.0 

12 

2 

5 

0 

0 

5UU#*    jrHINOb    1    C  //K 

39.6 

15,9 

27.8 

5  5 

31* 

2 

8 

0 

7 

31 

0 

6  •  64 

1.61 

2 

83.0 

99 

13 

1 1 

7 

1 

3lU[MT    UUKut  KCSCKVUiK 

64.5 

35,2 

49.9 

-  1,6 

78 

17 

25 

3 

463 

1  •  18 

1.09 

.53 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

SIKMWDtKHT  VMLLCT 

51.2 

30,4 

40.  8 

69 

30 

20 

7* 

742 

0 

0 

21 

0 

5*63 

1.61 

12 

27.5 

10 

22* 

8 

4 

2 

TURNTABLE  CREEK 

62  .  5M 

39. 2M 

50. 9M 

6  1 

18 

31 

2 

0 

0 

2 

0 

3  #48 

1,51 

12 

.0 

0 

1 

TWIN  LAKES 

40. 2M 

1 3 .  6M 

26. 9M 

-  1.4 

59 

17 

-  3 

2 

1173 

_ 

^ 

30 

2 

5.26 

- 

1.82 

1.57 

12 

79.5 

73 

24 

10 

2 

1 

UPPER  LAKE  RAN6ER  STA 

63. 8M 

31. 5M 

47  ,  7M 

79 

17 

22 

9 

530 

0 

2t64 

•  0 

0 

0 

VACA V I LL£ 

66.6 

42.2 

54,4 

1.1 

60 

19* 

32 

25 

327 

0 

2  f  25 

.87 

.81 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

60.2 

35,7 

46,0 

74 

1 7 

25 

2 

521 

0 

0 

11 

0 

2*86 

1.31 

.55 

24 

2.0 

0 

8 

1 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

62.6M 

36, 2M 

49,  4M 

78 

18 

3  1 

7 

0 

0 

4 

0 

V3.30 

1.83 

12 

•  0 

0 

1 

T  1  1    T  A  M  C 

W  1  LL  I  f*ns 

66.3 

37,3 

51,8 

61 

31 

30 

2 

403 

z. 

0 

•  97 

.76 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

W I LLO WS 

65.2 

38.2 

51,7 

-  1.9 

60 

16 

26 

2 

405 

1  •06 

■ 

1.07 

.64 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

W I NTER  S 

65.9 

40,9 

53,4 

60 

1 8 

33 

25 

350 

0 

0 

0 

0 

I  ^53 

.93 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

WOODLAND   I  WNW 

65.9 

39,3 

52,6 

-  2,5 

6 1 

18 

30 

2 

378 

0 

0 

3 

0 

•  78 

1.40 

.46 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

D I V I S I ON 

45.4 

-  1,6 

2^77 

2,06 

BOCA 

45.3 

,  • 

29.0 

66 

31 

-  6 

8 

1113 

0 

3 

31 

3 

1.81 

.70 

2 

27.0 

17 

2 

4 

1 

0 

BO  T  DAPDODT 

50.0 

16,4 

33.2 

66 

30 

-  8 

8 

980 

0 

1 

31 

1 

.28 

.18 

7 

4.5 

2 

7 

1 

0 

0 

CEDaRV I LLE 

47.6 

25,4 

36.5 

3.3 

70 

3 1 

16 

8 

874 

0 

0 

28 

0 

•  83 

,62 

.25 

13 

9.6 

4 

13* 

3 

0 

0 

nnNNFD   MFMODTAI  dv 

Wv  t  L.C     ^  JSC 

50.1 

24,5 

37.3 

7 1 

3 1 

14 

6 

852 

0 

0 

29 

0 

•  84 

.25 

23 

10.9 

4 

23* 

4 

0 

0 

FLEMING  Fish  and  qame 

53.5 

24,0 

38.3 

73 

30 

14 

2 

804 

Q 

30 

Q 

.37 

,13 

2 

T 

2 

1 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

49.7 

24,2 

37.0 

-  2.6 

71 

31 

15 

8* 

660 

^? 

Q 

1.02 

- 

,62 

.27 

21 

10.0 

T 

21* 

6 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

15,2 

59 

0 

6 

1094 

Q 

3.06 

1,04 

12 

31.0 

38 

12 

9 

2 

1 

U  fMkm    1  A  c 
WUIND  LA^t 

49.0 

22,0 

35.5 

66 

30 

5 

8 

907 

0 

.65 

,53 

7 

9.0 

5 

7 

3 

1 

0 

SQUAW  VALLEY 

51.2 

37.7 

-  2.9 

72 

30 

12 

2  5 

840 

Q 

.72 

_ 

,79 

.15 

1 

4.1 

2 

2* 

5 

0 

0 

TAHnF  CITv 

41.3 

19.5 

30.4 

-  1.6 

61 

30 

7 

3 

1064 

6 

^1 

3,24 

- 

.71 

.67 

12 

44.0 

41 

12 

6 

3 

0 

TERMO 

19.5 

68 

3 1 

6 

8 

998 

1 

1,95 

.60 

13 

19.0 

8 

23 

5 

2 

0 

44. 9M 

14. 7M 

o     *  a.. 

2  9  .  8M 

-  2.9 

62 

31* 

-  2 

8 

2 

2  2 

3,41 

.61 

1.11 

2 

42 . 5 

16 

2 

1 

WOODFORDS 

49.1 

25.5 

37,3 

70 

30 

10 

8 

852 

0 

2 

29 

0 

1.21 

•  53 

7 

15.5 

4 

7 

3 

1 

0 

34,2 

-  1.9 

1.51 

.75 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

avila  beach 

67.8 

43,2 

55,5 

65 

16* 

33 

8 

293 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

64.4 

50,1 

72 

19* 

29 

6 

456 

0 

0 

6 

0 

4.91 

1.55 

22 

.0 

0 

8 

5 

2 

BERKELEY 

59.7 

43.5 

51,6 

-  2.4 

75 

16 

36 

7 

409 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.98 

•  86 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

BURL INGAME 

63.9 

41.5 

52,7 

76 

16 

33 

7 

373 

0 

0 

0 

0 

1.97 

•  60 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

carmel  valley 

63.2 

36.4 

49,8 

80 

16 

29 

8 

462 

0 

0 

6 

0 

2.74 

.89 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

CROCKETT 

63.1 

41.5 

52.3 

78 

20* 

34 

7 

386 

0 

0 

0 

0 

1.24 

1.12 

.42 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

SILROY 

65.2 

36.5 

50.9 

80 

29* 

28 

3 

431 

0 

0 

5 

0 

1.75 

.74 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

59.6 

40,9 

50.3 

73 

17 

33 

7 

447 

0 

0 

0 

0 

2,46 

.61 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

HOLLISTER 

55.5 

35,1 

50.3 

-  4,8 

80 

16 

27 

8 

446 

0 

0 

6 

0 

1.56 

,31 

.43 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

KING  CITY 

68.3 

35,7 

52.0 

-  2.0 

63 

29* 

26 

8 

395 

0 

0 

7 

0 

# 

.0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

63.1 

34,9 

49.0 

-  3.4 

79 

16 

25 

7 

488 

0 

0 

10 

0 

1.57 

.37 

.36 

23 

.0 

0 

7 

0 

0 

LOS  SATOS 

64.5 

39,5 

62.0 

-  1.3 

81 

17 

31 

3 

397 

0 

0 

1 

0 

1.31 

2,58 

.55 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

64.2 

40,7 

52.5 

60 

17 

33 

7 

383 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.36 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

MONTEREY 

58.4 

42.6 

50.6 

75 

16 

37 

25 

441 

0 

0 

0 

0 

2.23 

.80 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Continued  


Station 

Temperature 
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on  Ground 

1    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 
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s| 

on 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

60. 

7 

40. 

8 

50. 

8 

75 

19» 

32 

8. 

437 

0 

0 

2 

0 

2. 

11 

1.38 

23 

0 

0 

5 

1 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

S8. 

8 

39. 

3 

49. 

1 

77 

18 

31 

23. 

487 

0 

0 

5 

0 

1. 

65 

.65 

23 

T 

0 

4 

1 

0 

uniiMT    UAMTI  Tt^M 
MUUn  1    riMn  1  L  1  iJIN 

46  • 

8M 

33. 

2M 

40. 

OM 

2. 

B 

65 

17 

22 

7 

775 

0 

3 

0 

2  . 

97 

.96 

.  46 

2  1 

12 

0 

23* 

q 

Q 

0 

NACIMIENTO  DAM 

67. 

6 

35. 

2 

51. 

4 

83 

18. 

27 

3 

413 

0 

0 

6 

0 

1. 

03 

.78 

23 

0 

0 

1 

1 

0 

NEWARK 

61. 

2 

40. 

4 

50. 

8 

76 

19* 

29 

7 

434 

0 

0 

1 

0 

1. 

31 

.71 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

se. 

2 

47. 

4 

52, 

8 

- 

8 

74 

18 

43 

7 

371 

0 

0 

0 

0 

1. 

94 

- 

.48 

.55 

22 

0 

7 

1 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

62. 

3 

40. 

2 

51. 

3 

76 

20 

33 

25 

422 

0 

0 

0 

0 

92 

.25 

23 

!o 

0 

4 

0 

0 

31. 

49  . 

1 

63 

17* 

2  1 

g 

486 

0 

0 

20 

0 

1 , 

46 

.51 

2  2 

.0 

Q 

5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

66. 

2 

32, 

3 

49. 

3 

82 

13» 

22 

B 

483 

0 

0 

16 

0 

1. 

80 

.95 

31 

.0 

0 

2 

2 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

63. 

4 

34. 

6M 

50, 

OM 

82 

17 

26 

8 

458 

0 

0 

12 

0 

3. 

06 

1.13 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

PISMO  BEACH 

62. 

8 

41. 

7 

52. 

3 

81 

13* 

29 

8 

390 

0 

0 

1 

0 

2. 

07 

.73 

22 

0 

5 

1 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

59. 

0 

43. 

7 

51. 

4 

70 

16 

38 

7 

417 

0 

0 

0 

0 

2. 

83 

1.00 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

OnDT    ("UtrAl^O    NAUAI  HFO 

rUK T   v,ni\.#*yu  inhvml  ucr 

64  . 

2 

35* 

g 

50. 

0 

80 

20 

28 

25 

458 

0 

0 

7 

0 

96 

.33 

2  3 

.0 

0 

3 

0 

Q 

PRIEST  VALLEY 

60. 

9 

28. 

I 

44, 

5 

76 

19. 

18 

9 

626 

0 

0 

26 

0 

1. 

95 

- 

1.14 

.48 

22 

0 

6 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

65. 

0 

40. 

5 

52. 

8 

- 

1. 

1 

79 

19 

32 

25 

371 

0 

0 

1 

0 

1. 

67 

- 

.88 

.55 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

RICHMOND 

61. 

8 

44. 

1 

53, 

0 

78 

20. 

37 

25. 

365 

0 

0 

0 

0 

1. 

40 

.43 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

61. 

8 

35. 

0 

48. 

4 

77 

18 

27 

25 

506 

0 

0 

7 

0 

2. 

85 

.83 

22 

.0 

0 

5 

3 

0 

SALINAS  2  E 

63. 

4 

38. 

6 

51. 

0 

- 

2, 

6 

78 

16 

30 

8 

427 

0 

0 

3 

0 

2. 

46 

.39 

.73 

23. 

.0 

0 

4 

2 

0 

SALINAS  FAA  AP 

63. 

8 

40. 

3 

52. 

1 

30 

19. 

32 

8 

394 

0 

0 

1 

0 

2. 

45 

.85 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

67. 

OM 

30. 

8M 

48. 

9M 

82 

17 

22 

7 

493 

0 

0 

23 

0 

1. 

50 

.60 

22 

•  0 

0 

4 

1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

57, 

8 

42. 

6 

50. 

2 

72 

19 

34 

7 

449 

0 

0 

0 

0 

1. 

79 

.56 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

60. 

6 

43. 

1 

51. 

9 

- 

1. 

4 

74 

19 

36 

7 

400 

0 

0 

0 

0 

1. 

95 

- 

.74 

.54 

22 

•0 

0 

5 

1 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

58. 

9 

.  47. 

4 

53. 

2 

- 

1. 

5 

75 

16 

43 

24. 

360 

0 

0 

0 

0 

2. 

12 

- 

.81 

.63 

22 

Q 

0 

6 

1 

0 

SAN  SREGORtO  3  SE 

58. 

5 

37. 

6 

48. 

1 

74 

16 

28 

7 

513 

0 

0 

3 

0 

2. 

59 

.81 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

JU3C 

1^ 

6  3. 

43  . 

3 

5  3. 

1 , 

2 

80 

17 

35 

7 

347 

0 

0 

0 

0 

1 , 

14 

77 

.39 

24 

.0 

0 

Q 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

63. 

3 

41. 

3 

52. 

6 

- 

2, 

4 

81 

18 

30 

3 

379 

0 

0 

1 

0 

2. 

10 

- 

1.00 

1.10 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

SAN  MATEO 

61. 

8M 

42. 

8M 

52. 

3M 

76 

16 

36 

25. 

388 

0 

0 

0 

0 

1. 

65 

.71 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65. 

7M 

41. 

4M 

53. 

6M 

- 

7 

80 

17 

35 

7 

347 

0 

0 

0 

0 

1. 

23 

- 

.85 

.45 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

63. 

9 

37. 

0 

50. 

5 

- 

2, 

4 

78 

16 

23 

7 

442 

0 

0 

3 

0 

3. 

25 

.89 

1.46 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

40. 

3 

440 

0 

0 

0 

0 

1 3 

.77 

^  3 

.0 

Q 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

65. 

1 

34. 

9 

50. 

0 

80 

18 

27 

8 

458 

0 

0 

3 

0 

1. 

73 

- 

1.00 

.42 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

61. 

7 

38. 

0 

49. 

9 

75 

29. 

30 

7 

462 

0 

0 

2 

0 

1. 

89 

1.05 

23 

.0 

0 

4 

1 

I 

DIVISION 

50. 

3 

- 

2. 

0 

2. 

00 

- 

.34 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
OS 

ANTIOCH  FiBREBOARD  ML 

64. 

6 

44. 

3 

54, 

5 

6 

31 

20 

35 

25 

319 

0 

0 

0 

0 

1. 

09 

- 

.86 

.48 

23 

>0 

0 

4 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

66. 

4 

40. 

4 

53. 

4 

31 

18 

32 

25. 

352 

0 

0 

2 

0 

1. 

21 

.63 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

60  . 

§ 

38  . 

49  . 

3^ 

4 

3 1 

31* 

3  0 

2  5 

474 

0 

0 

5 

0 

3  . 

6 1 

.57 

.66 

2  2 

.0 

0 

4 

AUBERRY 

59. 

2M 

35. 

4M 

47. 

3M 

_ 

2, 

2 

78 

28 

23 

8 

542 

0 

0 

3 

0 

3. 

45 

.40 

.98 

23 

0 

6 

3 

0 

BAKERSFIELD  wB  AIRPORT 

R 

67. 

I 

42. 

4 

54. 

8 

- 

2. 

1 

89 

29 

34 

3* 

323 

0 

0 

0 

0 

57 

- 

.49 

.14 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

61. 

6 

39. 

9 

50. 

8 

80 

30. 

30 

8. 

432 

0 

0 

2 

0 

3. 

87 

1.09 

23 

T 

0 

6 

3 

2 

blackwells  corner 

67. 

3M 

36. 

4M 

51. 

9M 

87 

30 

28 

25 

435 

0 

0 

6 

0 

13 

.08 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUI  TulNWl  LLUM 

0 

0 

3 

0 

.0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

49I 

1 

26^ 

8 

33! 

0 

3 

4 

68 

17 

16 

7. 

332 

0 

3 

28 

0 

7. 

10 

- 

1.16 

U33 

24 

60 

.0 

34 

24 

9 

6 

4 

CAMP  PARDEE 

62. 

2 

39. 

5 

50. 

9 

- 

2 

1 

81 

30 

32 

7. 

430 

0 

0 

2 

0 

1. 

57 

- 

1.75 

.40 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

catheys  vy  bull  run  rh 

60. 

3 

35, 

7 

48. 

0 

30 

30 

25 

8 

517 

0 

0 

7 

0 

2. 

81 

.73 

24 

.0 

0 

7 

2 

0 

CHERRY  valley  DAM 

53. 

3M 

27. 

4M 

40. 

4M 

70 

31 

15 

25 

766 

0 

0 

22 

0 

5. 

36 

27 

24 

A  1   T  ftl/l  A 
COML I NUM 

g 

0 

0 

3 

0 

93 

30 

3  ^ 

.0 

Q 

5 

Q 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

66. 

2 

37. 

7 

52. 

0 

86 

30 

29 

8 

401 

0 

0 

3 

0 

60 

!l5 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

68. 

5M 

M 

M 

80 

31 

0 

0 

0 

1. 

33 

- 

.64 

.43 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

DUDLEYS 

54. 

8 

26. 

5 

40. 

7 

- 

3 

6 

75 

29 

13 

25 

745 

0 

0 

31 

0 

4. 

50 

- 

1.38 

.91 

23 

19 

.0 

6 

24* 

9 

5 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

64. 

6 

36. 

7 

50. 

7 

- 

2 

2 

81 

29 

26 

8 

439 

0 

0 

4 

0 

3. 

00 

- 

1.58 

.74 

23 

.0 

0 

8 

2 

0 

rIVt    rOlNTb    5  3bW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

64. 

6 

37. 

9 

51. 

3 

3 

7 

82 

29 

29 

8 

417 

0 

0 

4 

0 

1. 

27 

.59 

.32 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

64. 

5 

37. 

9 

51. 

2 

84 

30 

27 

3 

422 

0 

0 

3 

0 

1. 

34 

.46 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

GIANT  FOREST 

41. 

8 

21. 

6 

31. 

7 

- 

5 

6 

60 

31 

10 

8. 

1023 

0 

7 

30 

0 

5. 

69 

.01 

2.31 

23 

75 

.0 

50 

25 

2 

GLENNVILLE 

56. 

1 

27. 

5 

41. 

9 

75 

30. 

12 

8 

713 

0 

0 

27 

0 

3. 

45 

.64 

23. 

9 

,5 

2 

7 

8 

3 

0 

QHMNT  UKUVt 

0 

9 

31 

0 

19 

1  95 

2  3 

86 

.0 

67 

25 

10 

5 

3 

HANFORD 

68. 

0 

36. 

6 

52. 

3 

2 

4 

86 

29 

28 

8 

337 

0 

0 

7 

0 

94 

_ 

.40 

.24 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

hetch  hetchy 

53. 

6 

29. 

5 

41. 

6 

- 

2 

7 

72 

31 

21 

25 

713 

0 

0 

21 

0 

3. 

73 

- 

1.29 

.  74 

24 

34 

.5 

14 

24 

8 

4 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

42. 

2 

20. 

8 

31. 

5 

_ 

1 

1 

57 

30. 

8 

25 

1029 

0 

31 

0 

54 

.0 

47 

24 

IDRIA 

59. 

9 

39. 

5 

49. 

7 

■ 

I 

3 

78 

28 

30 

7 

466 

0 

0 

3 

0 

1. 

59 

1.01 

.35 

22 

.0 

0 

7 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

66. 

6 

45. 

9 

56. 

3 

2 

1 

90 

30. 

37 

3 

297 

2 

0 

0 

0 

1. 

75 

- 

.08 

.43 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

62. 

8 

34, 

4 

48 . 

6 

79 

30. 

25 

9 

503 

0 

0 

13 

0 

.69 

T 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

67. 

2 

41. 

4 

54. 

3 

89 

30 

32 

10 

334 

0 

0 

1 

0 

45 

.20 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

67. 

2 

44, 

1 

55. 

7 

86 

29 

35 

8 

297 

0 

0 

0 

0 

81 

.26 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

63, 

9M 

34, 

OM 

49, 

OM 

79 

29 

23 

8 

437 

Q 

1. 

94 

.45 

12 

.0 

0 

6 

0 

0 

LE  GRAND 

66, 

1 

39. 

0 

52. 

6 

1 

0 

82 

29 

27 

3 

378 

0 

0 

4 

0 

2, 

30 

.33 

.50 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

LEMON  COVE 

65, 

2 

41, 

I 

53, 

2 

2 

6 

85 

29 

32 

6. 

364 

0 

0 

2 

0 

2, 

44 

.  38 

.70 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

LINDSAY 

66, 

2 

37, 

3 

51, 

3 

2 

7 

84 

29 

27 

5 

403 

0 

0 

6 

0 

1. 

78 

.08 

.42 

22 

.0 

0 

6 

0 

0 

LODI 

65, 

0 

37, 

7 

51. 

4 

I 

4 

79 

17. 

27 

7 

415 

0 

0 

3 

0 

1. 

52 

.89 

.57 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

LOS  BANDS 

67. 

I 

38, 

8 

53 

0 

1 

,9 

80 

29. 

27 

8 

357 

0 

0 

2 

0 

87 

.48 

.35 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

MADERA 

65, 

2 

38, 

8 

52, 

0 

2 

5 

85 

30 

31 

8. 

396 

0 

0 

2 

0 

1. 

50 

.23 

.41 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

64, 

9 

39. 

3 

52, 

1 

78 

17 

31 

6 

393 

0 

0 

2 

0 

90 

.37 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARICOPA 

68, 

3 

42, 

4 

55. 

4 

2 

,3 

91 

30 

30 

8 

305 

1 

0 

2 

0 

17 

.71 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

67, 

5 

38, 

5M 

53, 

OM 

,5 

82 

30. 

28 

7 

362 

0 

0 

5 

0 

1. 

75 

.11 

.48 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

MODESTO 

66, 

4 

40, 

1 

53, 

3 

6 

82 

29 

30 

8. 

357 

0 

0 

3 

0 

1. 

08 

.74 

.26 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

67, 

0 

38, 

7 

52. 

9 

2 

,9 

81 

29 

30 

7 

373 

0 

0 

2 

0 

1. 

19 

.39 

.45 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

56. 

OM 

32. 

IM 

44 

IM 

77 

31 

22 

8 

641 

0 

0 

19 

0 

3. 

92 

1.25 

.84 

23 

8 

5 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

63, 

2 

37, 

1 

50, 

2 

2 

,1 

77 

31 

25 

7 

454 

0 

0 

5 

0 

1. 

08 

1.07 

.39 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  77  - 
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CALIFORNIA 
MARCH  1964 


Temperature 


Average 

Average 

Average 

•1 
a§ 

s  e 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

1 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5{ 

sl 

°  1 
«l 

s>l 

38.9 

51.7 

-  2.4 

84 

3U 

28 

3 

404 

0 

0 

3 

0 

1.34 

_ 

.74 

.33 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

6;.<>M 

39. 4M 

52. 4M 

80 

30 

28 

8 

383 

0 

0 

1 

0 

.80 

.17 

23. 

.0 

0 

0 

0 

66.6 

39.7 

53.2 

-  2.0 

89 

30 

30 

6 

359 

0 

0 

2 

0 

1.59 

.32 

.42 

2 

.0 

0 

7 

0 

0 

57.0 

34.4 

45.7 

74 

30 

22 

3 

591 

0 

0 

18 

0 

4.21 

1.37 

12 

39.0 

10 

24 

7 

3 

1 

65.2 

41.4 

53.3 

78 

30* 

32 

8 

353 

0 

0 

1 

0 

.95 

.45 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

59.2 

34.2 

46.7 

-  3.9 

77 

30 

23 

8 

560 

0 

0 

15 

0 

4.09 

1.01 

.98 

24 

•  0 

0 

a 

4 

0 

50.5 

25.5 

38.0 

66 

30. 

13 

8. 

830 

4,15 

1.19 

23 

6U5 

18 

24. 

7 

4 

1 

69.1 

38.2 

51.7 

-  2.0 

80 

17 

31 

29. 

406 

0 

0 

5 

0 

,94 

- 

l.U 

.33 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

66.0 

41.1 

53.6 

.4 

80 

18 

33 

8. 

350 

0 

0 

0 

0 

,89 

1.26 

,55 

23 

•  0 

0 

2 

1 

0 

68.9m 

37, 3M 

52. 9M 

82 

17 

28 

7 

365 

0 

0 

6 

0 

,63 

.34 

23 

•  0 

0 

3 

0 

0 

52.8 

28.9 

40.9 

74 

30. 

18 

8 

739 

0 

0 

24 

0 

1,84 

,59 

1 

27.0 

6 

1 

6 

1 

0 

64.2 

41.3 

52.8 

-  2.8 

85 

29 

31 

3 

381 

0 

0 

1 

0 

1,85 

- 

.17 

,79 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

69.3 

37.0 

51.2 

-  2.6 

83 

31. 

26 

8 

420 

0 

0 

3 

0 

2,86 

•  46 

,60 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

59.8 

33.6 

46.7 

-  1.6 

76 

30. 

29 

3 

961 

0 

0 

13 

0 

4,32 

_ 

2.63 

1,21 

12 

13.9 

8 

3 

1 

67.1 

40,4 

53.8 

81 

18 

33 

29. 

341 

0 

0 

0 

0 

,39 

,18 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

65.8 

40. SM 

53. 3M 

82 

17 

31 

7 

351 

0 

1 

,80 

.26 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

66.9 

41,5 

54,0 

-  2.4 

83 

30 

32 

3 

332 

0 

0 

1 

0 

1.16 

- 

.44 

.32 

24 

.0 

0 

9 

0 

0 

66.9 

40,0 

53,3 

-  1.9 

89 

30 

28 

399 

0 

0 

2 

0 

•  2  5 

.86 

.07 

23 

.  0 

0 

0 

0 

0 

96.6 

30.2 

43.4 

-  1.8 

77 

30 

22 

26. 

660 

0 

0 

21 

0 

3.50 

_ 

1.57 

1.31 

12 

26.0 

5 

24. 

8 

2 

1 

49,3 

-  1.7 

2.13 

_ 

.87 

6«.2 

41,7 

53,0 

83 

29 

31 

3 

370 

0 

0 

1 

0 

3.69 

1.42 

24 

T 

0 

6 

2 

2 

63.2 

47,0 

55,1 

-  .8 

77 

18 

42 

27. 

300 

0 

0 

0 

0 

.88 

_ 

1.01 

.37 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

64.8 

34,7 

49,8 

-  3.9 

84 

30 

27 

9. 

465 

Q 

Q 

4.09 

1.25 

1.14 

23 

.0 

0 

8 

2 

2 

60.6 

35,4 

48,0 

80 

30 

24 

8 

517 

0 

0 

10 

0 

3.38 

.10 

1.09 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

46.1 

18,0 

32,1 

99 

30 

-  3 

2  9 

1012 

0 

2 

31 

1 

D  5.83 

2.97 

2  3 

20 

24 

7 

4 

2 

68.2 

43,8 

56,0 

.2 

86 

17 

34 

9. 

270 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.28 

.72 

24. 

.0 

0 

9 

2 

0 

67.2 

43,6 

55,4 

-  2.5 

83 

29 

36 

9 

298 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.02 

.92 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

64.1 

48,1 

56.1 

79 

17 

41 

8 

271 

1.00 

.42 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

66.9 

37,1 

52.0 

89 

19 

29 

9 

393 

0 

0 

6 

0 

1.78 

.96 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

61.9 

31,1 

46.5 

77 

30 

21 

9. 

967 

0 

0 

17 

0 

3.22 

1.00 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

70.5 

39.2 

54.9 

89 

28 

29 

9 

316 

0 

0 

6 

0 

1.65 

1.00 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

62. 5M 

45. 9M 

54. 2M 

•  1.0 

78 

18. 

37 

8 

326 

0 

0 

0 

0 

1.25 

• 

.26 

.42 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

66.8 

42.7 

54,3 

-  .5 

89 

29 

33 

7 

323 

2.71 

_ 

.12 

1.49 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

69.2 

41,0 

55,1 

-  .9 

89 

29 

30 

8 

306 

0 

0 

1 

0 

1.53 

- 

.36 

.91 

23 

.0 

0 

4 

I 

0 

68.1 

45,9 

57,0 

86 

17 

39 

9. 

248 

0 

0 

0 

0 

1.74 

•  89 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

60.5 

31.4 

46.0 

79 

31 

21 

8 

582 

0 

0 

17 

0 

.44 

,41 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

51.5 

25.9 

38.7 

-  9.6 

65 

20 

12 

26. 

808 

0 

0 

27 

0 

9.81 

3.49 

4,15 

24 

28.7 

21 

25. 

9 

4 

2 

65.8 

36.6 

51.2 

82 

19 

29 

9 

418 

0 

8 

0 

1.27 

.76 

.63 

23 

.0 

0 

4 

I 

0 

68.6 

43,0 

55.8 

86 

30 

35 

8 

284 

0 

0 

0 

0 

3.34 

1.14 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

69.3 

38,3 

53.8 

-  1.6 

86 

29 

27 

9 

343 

0 

0 

9 

0 

1.77 

.06 

1.14 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

66.5 

40,9 

53.7 

_  2,0 

83 

17 

30 

3 

348 

0 

0 

4 

0 

2.24 

_ 

.32 

.96 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

69. 9M 

45, 9M 

57. 9M 

87 

29 

34 

24 

238 

0 

0 

0 

0 

V2.65 

1.39 

23 

.0 

0 

1 

1 

68.1 

42,  1 

55.1 

85 

29 

31 

9. 

303 

Q 

2.15 

l.U 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

60.0 

31,4 

45.7 

77 

28 

23 

9 

591 

0 

0 

20 

0 

5.43 

2.43 

23 

.0 

0 

8 

2 

2 

52. 5M 

26  .  6M 

39  .  6M 

67 

1  I 

^ 

781 

0 

2 

29 

0 

5.10 

1.59 

2  3 

39.5 

32 

24 

6 

4 

2 

56. 6M 

32. 8M 

44. 7M 

74 

29 

22 

8. 

623 

0 

0 

14 

0 

5.46 

1.84 

23 

7.0 

8 

4 

2 

69.8 

43.8 

54.8 

-  1.5 

86 

17 

33 

8 

322 

0 

0 

0 

0 

.98 

_ 

.93 

.58 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

66.6 

46.3 

56.5 

84 

29. 

37 

3 

267 

2.03 

.73 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

63.8 

39.7 

51.8 

76 

17 

30 

9. 

404 

0 

0 

2 

0 

2.41 

1.20 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

67  5 

49.0 

58.3 

.2 

86 

40 

° 

215 

0 

0 

0 

0 

1.44 

.38 

.  59 

23 

•  0 

0 

4 

1 

0 

67.2 

44.5 

55.9 

•  8 

87 

17 

33 

8 

283 

0 

0 

0 

0 

1.08 

• 

.29 

.44 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

64.5 

47.3 

55.9 

-  1.1 

88 

17 

39 

8 

285 

0 

0 

0 

0 

1.20 

_ 

.59 

.60 

22 

•  0 

0 

2 

1 

0 

67.1 

50.1 

58.6 

-  ,8 

84 

17 

43 

8 

211 

Q 

Q 

Q 

1.79 

.47 

.91 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

63.4 

40.1 

51.8 

80 

29 

30 

8 

407 

0 

0 

3 

0 

3.89 

.56 

1,39 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

40.7 

23.8 

32.3 

92 

30« 

6 

7 

1011 

0 

7 

28 

0 

4.54 

2.65 

23 

49.0 

7 

3 

1 

49.8 

30.8 

40.3 

64 

18 

17 

24. 

758 

0 

2 

18 

0 

3.52 

1.74 

23 

19.0 

14 

24 

6 

2 

1 

63.1 

47,5 

55.3 

-  1,3 

86 

17 

37 

8 

307 

0 

0 

0 

0 

1.27 

_ 

.44 

.71 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

67.0 

45,7 

56.4 

89 

17 

37 

8 

268 

0 

0 

0 

0 

.97 

.29 

23 

•  0 

0 

4 

0 

0 

70.2 

39,4 

54.8 

.0 

88 

17 

31 

9. 

318 

0 

0 

4 

0 

2.42 

- 

.77 

.91 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

64.7 

43.7 

54.2 

-  1.0 

83 

35 

24 

330 

0 

0 

0 

0 

1,55 

.72 

1  .08 

22 

•  0 

0 

2 

1 

1 

52. 6M 

30. 6M 

41. 6M 

69 

19. 

18 

3 

718 

0 

2 

17 

0 

7.56 

3.45 

23 

25^3 

6 

4 

3 

69.3 

44.5 

56.9 

-  .3 

89 

29 

33 

8 

295 

0 

0 

0 

0 

2.43 

- 

.41 

1.18 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

67  3 

38  4 

29 

27 

376 

1.61 

•  96 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

58!9 

40.2 

49.4 

-  2.6 

75 

16 

33 

29. 

476 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.50 

.86 

31 

.0 

0 

9 

2 

0 

68.3 

40,9 

54.6 

-  .6 

86 

29. 

30 

8. 

324 

0 

0 

3 

0 

2.14 

.69 

•  95 

23 

.  0 

0 

5 

1 

0 

66.7 

36.3 

51.9 

84 

29 

25 

8 

412 

1 0 

3.05 

1^15 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

67.6 

41,7 

54.7 

-  .8 

87 

29 

34 

29. 

320 

0 

0 

0 

0 

2.27 

.12 

.81 

23 

.0 

0 

5 

2 

0 

69.5 

41.5 

55.9 

-  .8 

86 

29 

32 

9. 

288 

0 

0 

2 

0 

1.04 

.71 

.70 

23 

.  0 

0 

3 

1 

0 

68.8 

40.1 

54.5 

88 

30 

32 

9 

320 

0 

0 

1 

0 

1.98 

.64 

24. 

.0 

0 

5 

2 

0 

64.2 

41.0 

52.6 

82 

29 

30 

7 

383 

0 

0 

3 

0 

3.62 

.49 

2.08 

23 

T 

0 

6 

1 

1 

68.2 

41.1 

54.7 

-  1.8 

87 

29 

30 

9 

319 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

49.4 

32.4 

40.9 

-  4.1 

68 

30. 

22 

3 

742 

0 

2 

18 

0 

1.61 

.  17 

.96 

31 

6.4 

2 

24. 

5 

1 

0 

65.9 

49.6 

57.8 

-  1.2 

85 

17 

42 

8 

222 

0 

0 

0 

0 

.97 

.60 

.40 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

69.7 

43.8 

56.8 

-  .3 

89 

28 

33 

7 

269 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.07 

1.34 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

71.0 

42.2 

56.6 

86 

29. 

33 

8 

263 

0 

0 

0 

0 

2.36 

1.24 

23 

.0 

0 

6 

1 

1 

68.5 

36.1 

52.3 

-  2.3 

88 

29 

25 

6 

391 

0 

0 

10 

0 

1.78 

.23 

.84 

23 

.0 

0 

4 

2 

0 

63.5 

49.7 

56.6 

79 

17 

42 

8 

259 

0 

0 

0 

0 

1.18 

.33 

.48 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

Precipitation 


ORANGE  COVE 
PANOCHE  CREEK 
PORTERVILLE 
POSEV  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  LUIS  DAM 
SONORA  R  S 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

AVAlON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  0AM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

BONITA 

BURBANK  MB  AIRPORT  R 
CABrILLO  NAT  MONUMENT  R 

cachuma  Dam 

CAMPO 

canoga  park  pierce  col 
chula  vista 
claremont  pomona  col 

CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA 

cuyamaca 

dry  canyon  reservoir 
el  capitan  dam 
elsinore 

escondido 
fontana  kaiser 
gillespie  field 
hEnsham  dam 
idyLlwilo  ranger  sta 

JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  wB  CITY  R 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAH  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGuELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDlANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
5ANDBERG  wB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MARCH  1964 


Continued 


SUflott 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxijnum 

0  § 

►  1 

<s 

Average 

c 

S 
z 

a 

S. 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  NonnaJ 

Greatest  Day 

Date 

Scow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

is 

hi 

si 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

69.3 

46.7 

58.0 

,9 

89 

17 

37 

8 

225 

0 

0 

0 

0 

I. '74 

- 

.42 

,97 

23 

,0 

0 

4 

1 

0 

67,0 

44.8 

55.9 

- 

,  1 

83 

17 

38 

24 

280 

0 

0 

0 

0 

2,33 

- 

.41 

1  ,26 

22 

,0 

0 

5 

1 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

66.4 

43,7 

55.1 

84 

15 

37 

9 

297 

0 

0 

0 

0 

2.59 

1,13 

22 

.0 

0 

4 

2 

I 

SANTA  CATALINA  WBAP 

60.0 

47,5 

53.8 

,  7 

78 

17 

41 

24. 

347 

0 

0 

0 

0 

1,29 

- 

.66 

,49 

22 

T 

T 

24+ 

5 

0 

0 

R 

63.6 

35,7 

49.7 

■ 

3,6 

83 

16 

25 

6 

468 

0 

0 

8 

0 

2,36 

.  32 

,  85 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62.2 

48,8 

55.5 

88 

17 

42 

24 

302 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.69 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

SANTA  PAULA 

68. SM 

36, 6M 

S3.6M 

85 

17 

31 

10 

345 

0 

0 

5 

0 

2.00 

1.17 

23 

.0 

0 

3 

1 

I 

sunland 

67.3 

41,8 

54.6 

83 

29 

31 

7 

335 

0 

0 

2 

0 

3.03 

1.66 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

TORRANCE 

66.2 

43, 2M 

54, 7M 

1,5 

86 

17 

36 

6 

315 

0 

0 

0 

0 

1.10 

.71 

.51 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

VtlftTTKI     TBliTKlC  D&M^U 

68.9 

42,1 

55.5 

- 

1,0 

88 

17 

30 

8 

295 

0 

0 

1 

0 

1.37 

- 

.56 

.52 

24 

.0 

0 

3 

2 

Q 

TWITCHELL  DAM 

65. 6M 

39,0m 

52. 3M 

83 

18 

28 

7 

389 

0 

0 

2 

0 

2.29 

.65 

22 

,0 

0 

5 

2 

0 

UCLA 

65.7 

52.2 

59.0 

83 

17 

46 

24. 

202 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.68 

23 

,0 

0 

6 

1 

0 

UPLAND  3  N 

68.6 

39.1 

53.9 

85 

29* 

30 

8. 

341 

0 

0 

5 

0 

3.27 

1.70 

23 

,0 

0 

6 

1 

1 

VISTA  2  NNE 

M 

42. 8M 

M 

84 

17 

32 

8 

0 

0 

1 

0 

1.80 

.66 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

l.lABliiCD  CDDThl^C 

MAKNtK  SrKIFVuo 

61.7 

31.8 

46.8 

- 

1,8 

78 

29 

21 

25. 

560 

0 

0 

18 

0 

2.61 

.21 

.  94 

2  3 

,0 

0 

^ 

2 

Q 

YORBA  LINDA 

69.6 

44.  1 

56.9 

,  3 

87 

17 

33 

8 

258 

0 

0 

0 

0 

1.86 

.50 

.87 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

52.4 

- 

2,1 

2.46 

- 

.17 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

71.3 

42.9 

57.1 

89 

31 

32 

8. 

256 

0 

0 

2 

0 

.03 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

66.3 

37.6 

52.0 

84 

30 

24 

8 

396 

0 

0 

6 

0 

.13 

.13 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

63. 7M 

35. 9M 

49. 8M 

78 

29 

23 

8 

464 

0 

0 

7 

0 

2.21 

1.29 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

blSMOr"    WD    H  I  RrUK  I 

61.9 

27.0 

44.5 

- 

3,1 

76 

30 

16 

24 

627 

0 

0 

24 

0 

.03 

,52 

.03 

22 

.  6 

1 

23. 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

39. 2M 

17, 8M 

28. 5M 

55 

28 

0 

8 

1123 

0 

31 

1 

.69 

7 

24 

0 

0 

BLYTHE 

76.6 

43.6 

60.1 

- 

3,3 

91 

30 

30 

9 

173 

2 

0 

1 

0 

.35 

- 

.05 

.21 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

74.8 

47,3 

61.1 

92 

30 

34 

9 

164 

2 

0 

0 

0 

.33 

.18 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

B0RRE60  SPRINGS  3  NNE 

74. IM 

43, 7M 

58. 9M 

90 

30 

33 

9 

202 

1 

0 

0 

0 

.37 

,25 

24 

■  0 

0 

2 

0 

0 

BRAwLEY  2  sw 

74.8 

43,8 

59.3 

- 

4,8 

90 

30 

30 

9 

169 

1 

0 

I 

0 

T 

- 

.13 

7 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

67.0 

37,8 

52.4 

84 

29 

22 

1 

383 

0 

0 

9 

0 

.10 

,10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

67.2 

41,6 

54.4 

85 

30 

31 

6 

325 

0 

0 

1 

0 

.08 

,05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

78,4 

51,4 

64.9 

- 

2,4 

94 

30 

39 

9 

86 

4 

0 

0 

0 

.03 

- 

.14 

,03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

53.5 

23,5 

38.5 

63 

28« 

12 

24 

815 

0 

0 

28 

0 

.36 

.22 

24 

2.0 

T 

24 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

71  2 

49,0 

90 

3 1 

^  1 

9. 

182 

1 

0 

0 

0 

.14 

.10 

2  3 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

77,4 

42,2 

59.8 

■ 

3,8 

93 

29 

33 

9. 

178 

3 

0 

0 

0 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

55.8 

37,6 

46.7 

- 

3,1 

74 

30 

30 

25. 

562 

0 

0 

7 

0 

1.15 

- 

1.17 

.50 

23 

.5 

0 

4 

1 

0 

SOLD  ROCK  RANCH 

75.3 

46,7 

61.0 

91 

29 

37 

9. 

156 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

haimee 

59.7 

32, OM 

46. 9M 

- 

4,0 

75 

31 

17 

6 

569 

0 

0 

0 

.08 

- 

.57 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYrltLl'  PUnPINu  KLftNT 

43, 5M 

57  .  5M 

90 

30 

26 

245 

1 

0 

2 

0 

.03 

.02 

2  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

7612 

46,9 

61.6 

■ 

2,0 

91 

29 

36 

9 

139 

1 

0 

0 

0 

.00 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

76.2 

43,9 

60.1 

91 

29. 

32 

9 

175 

3 

0 

1 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

62. 8M 

31, 3M 

47. IM 

75 

3U 

22 

24 

551 

0 

0 

0 

.02 

- 

.36 

.02 

24 

0 

0 

0 

inoio  u  s  date  garden 

76.5 

43,7 

60.1 

- 

4,4 

92 

30 

30 

9 

177 

2 

0 

2 

0 

.23 

- 

.02 

.12 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

INYOKERN 

33,9 

8  3 

30 

22 

1 

431 

0 

0 

12 

0 

.09 

.07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

72)5 

47,1 

59)8 

90 

31« 

37 

9 

192 

2 

0 

0 

0 

.21 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

50.7 

28,3 

39.5 

65 

28* 

17 

25 

784 

0 

2 

25 

0 

6.10 

2.96 

23 

33.0 

26 

24 

8 

4 

2 

LANCASTER 

62.7 

34,1 

48.4 

81 

29 

24 

1 

509 

0 

0 

11 

0 

.36 

.14 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

60.1 

35,8 

48,0 

75 

29. 

24 

6 

520 

0 

0 

14 

0 

.37 

.20 

23 

1.0 

T 

7 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  3  5E 

74. 8M 

44,  6M 

59, 7M 

90 

30 

33 

9 

183 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

39. 9M 

49  ,  OM 

75 

30 

26 

7 

482 

0 

0 

8 

0 

.88 

.36 

2 

4.6 

T 

6 

4 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

62.  IM 

35.1 

48, 6M 

78 

30 

23 

8 

501 

0 

0 

12 

0 

.01 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

M 

M 

M 

76 

30 

21 

25 

0 

0 

0 

.89 

.33 

23 

4.0 

3 

23 

4 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

72.6 

46.6 

59,6 

91 

30 

33 

9 

196 

2 

0 

0 

0 

.02 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

63.7 

35.9 

49,8 

- 

2.7 

79 

30. 

26 

8 

462 

0 

0 

10 

0 

1.13 

.27 

.65 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

64.2 

32.3 

48,3 

82 

30 

20 

8 

512 

0 

0 

15 

0 

.68 

.38 

22 

T 

0 

3 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

76. 8M 

45.0 

60, 9M 

- 

1.8 

92 

18 

30 

5 

167 

3 

0 

I 

0 

.93 

.21 

.65 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARKER  RESERVOIR 

71.8 

49.1 

60,5 

94 

31 

38 

9 

189 

I 

0 

0 

0 

,29 

.20 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

62.2 

35.7 

49,0 

79 

30 

24 

15 

489 

0 

0 

16 

0 

.32 

.28 

23 

.3 

0 

24 

1 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

M 

30.1 

M 

17 

3 

0 

0 

19 

0 

5,96 

.58 

2.90 

23 

42.2 

24 

9 

2 

2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

76.8 

44.9 

60.9 

92 

29. 

31 

1 

162 

3 

0 

1 

0 

,09 

,04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

68,7 

38.2 

53,5 

3,9 

86 

31 

27 

8 

352 

0 

0 

7 

0 

,06 

,44 

,05 

8 

T 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

70,4 

39,4 

54,9 

85 

30 

29 

9. 

309 

0 

0 

4 

0 

.07 

,07 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALyERMO  RANGER  STA 

62,0 

25, 2M 

43, 6M 

75 

29 

14 

8 

651 

0 

0 

26 

0 

.56 

,86 

,36 

23 

.0 

0 

23. 

2 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

62,7 

34,5 

48,6 

81 

29 

21 

8 

501 

0 

0 

11 

0 

.31 

,20 

25 

T 

T 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

33.7 

11.3 

22,5 

44 

31 

-  6 

25 

1314 

0 

13 

31 

1 

6 

7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

21.3 

•  .5 

10,4 

35 

28. 

-35 

10 

1689 

0 

27 

31 

18 

6 

13 

DIVISION 

51,5 

3,  1 

.56 

,45 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MARCH  1964 


Day  of  Month 


btaiion 

Tol 

\  1 

2  1 

3 

4  1 

5  j 

g 

7  1 

g  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  ]  29  j  30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

ALOERPO INT 

78 

10 

.10 

31  60 

.35 

.45 

.07 

T 

ANCwIN  PAC  UNION  COL 

'^3,0 

.43 

,02 

!07 

T 

.39 

.54 

,21 

.15 

.76 

.20 

7 

.09 

.27  ! 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

!  2.3 

,64 

■  02 

.19 

.2 

.171 

.65 

.11 

1.70 

.42 

•  22 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

7,0 

• 

1.16 

• 

* 

1.20 

• 

1.73 

* 

.23 

BOONVILLE  MNTNC  5TA 

3.3 

1  * 

,72 

T 

!l3 

.10 

1.27 

.11 

* 

* 

•  88 

.13 

BRANSC0M9  2  NW 

D  6.9 

1  .41 

1  08 

04D 

.15 

.12 

.05 

2.02 

1.03 

.32 

.63 

BRIOGEVILLE  NNW 

0  6,7 

!66 

!360 

.36 

1.3S 

l!04 

.56 

.65 

.660 

.35 

BURNT  RANCH   1  5 

.50 

,60 

.03 

.31 

!3« 

.  2{ 

1.76 

.12 

.21 

.16 

.12 

.  16 

CALISTOGA 

1  2,6< 

.44 

.33 

.79 

.19 

.01 

.  14 

.58 

.01 

.09  ! 

CALLAHAN  RANGER  5TA 

,7 

,40 

.01 

.02 

.03 

7 

T 

.07 

.03 

.02 

.02 

.06 

T 

.01 

.04 

7 

7  , 

C AZ ADERO 

3,0- 

.07 

.09 

1.35 

06 

.14 

1.01 

.08 

.05 

.20  . 

cecilville  sawyer 

- 

- 

.12 

.02 

.01 

•  08 

» 

.07 

.03 

.13 

7 

7  . 

CLEAR  CREEK 

5.0 

1,00 

.40 

T 

T 

.33 

.15 

.05 

1,00 

1.09 

•  44 

T 

.05 

.  17 

.22 

7 

.15 

CLOVERDALE  3  SSE 

3.2< 

,32 

T 

T 

1.33 

•  12 

.06 

.26 

.97 

.19 

COPCO  NO   I  DAM 

.26 

.03 

.02 

.24 

.12 

.06 

T 

•  27 

.3C 

•  02 

* 

■ 

" 

.25 

7  \ 

3,2*^  .21 

50 

03 

I  22 

.05 

.14 

•  33 

.34 

.12 

CRESCENT  CITY    1  N 

6,79  1.03 

!41 

,01 

.36 

!31 

.62 

.2! 

1^48 

!4a 

Il9 

.06 

.18 

.56 

.59 

.20 

•  02  ! 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

e.Os'  ,B8 

.66 

T 

.05 

1.13 

.62 

.06 

•  6S 

1.78 

•  53 

.31 

.55 

.59 

.04 

.03 

CUMMINGS 

8.0Z 

1,09 

.10 

.06 

.29 

.07 

U62 

2.16 

•  27 

•  01 

■  05 

.75 

.25 

.61 

.09 

•  60  ! 

DOS  RI05 

3,93  .86 

.07 

.05 

1,70 

.26 

.15 

.68 

.06 

.  10 

OUTTONS  LANDING 

2.02 

66 

•  64 

•  04 

•  15 

ELK  VALLEY 

7,l'i 

1,78 

!l2 

T 

.31 

.37 

.19 

.17 

1.76 

!92 

ill 

.04 

.16 

.  14 

.50 

•  21 

•  10 

•  16 

7  \ 

EUREKA  WB  CITY  R 

5.91 

,80 

.13 

T 

.09 

.36 

.36 

.14 

.13 

1.33 

•  60 

7 

7 

.16 

.48 

.36 

•  32 

.30 

•  36  • 

FERNDALE  9  SSW 

,69 

.47 

.21 

.82 

.65 

2,23 

.46 

.05 

•03  .05 

.05 

.66 

.66 

.20 

.36 

FERNDALE  2  NW 

5. 25 

,57 

.27 

.01 

.15 

.47 

,24 

1.74 

,27 

.32 

.03 

.02 

.26 

.45 

T 

•  25 

7 

.16  ! 

FOREST  GlEN 

4,36 

,69 

29 

,02 

04 

07 

.10 

.11 

.13 

02 

1,05 

76 

.30 

•  09 

.30 

•  19 

FORKS  OF  SALMON 

3.65 

,64 

^37 

.39 

.15 

.It 

1,03 

'.2a 

.46 

•  03 

.07 

.16 

FORT  BRAGG 

3,9<; 

,08 

.36 

,05 

,16 

•  06 

2,21 

.30 

.02 

.06 

.19 

.20 

.  17 

.05 

.01  .01 

.01     .01  .01 

FORT  9RAGG  AVIATION 

2.93 

,45 

.07 

.01 

•  03 

•  97 

,15 

.06 

.03 

.23 

.43 

.61  ! 

FORT  DICK  I  NN£ 

,97 

.67 

.26 

.72 

.91 

•  72 

,99 

.64 

- 

- 

■ 

* 

- 

FORT  JONES  RANGER  5TA 

1,46 

,30 

10 

02 

04 

02 

.08 

7 

•  03 

02 

FORT  ROSS 

2,3'; 

.24 

!o2 

T 

.01 

!73 

!l9 

•  03 

.25 

.74 

.04 

•  14  ! 

GARBERVILLE 

4,65 

,35 

,38 

.08 

.20 

.09 

.IC 

•  01 

1.72 

•  44 

1.14 

.05 

.09 

GASQUET  RAN6EB  STATION 

10.75 

2,75 

,07 

.11 

.97 

,87 

.20 

•  65 

2.02 

K09 

.40 

.95 

.61 

.06 

GRASS  LAKE  MNTNC  5T& 

1.95 

,30 

.15 

T 

.  10 

.20 

,15 

.30 

T 

.  16 

.05 

.25 

T 

T  7 

7 

.30 

7 

T 

7  \ 

G  R  A  T  0  N   1  '/ 

2.95 

,65 

04 

•  02 

61 

38 

06 

.11 

.95 

T 

T 

T 

GREENVIEW 

T 

T 

•  40 

!o! 

.20 

GUESNEvILLE 

3.00 

,78 

T 

1,06 

•  09 

.09 

.17 

.72 

.10 

HAMLTON  AF8 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

,80 

,46 

,02 

.08 

.29 

,12 

.02 

•  06 

.06 

1,52 

.57 

.03 

.13 

.20 

.03 

.06 

HAYFORK  RANGER  STAT  I  ON 

1,66 

.51 

T 

.03 

,05 

•  10 

,67 

09 

•  19 

.22 

HEALDSBURG 

2.66 

,35 

1.09 

,15 

!o7 

.07 

.71 

•  01 

•  23  ! 

HEALDSBURG  NO,  2 

2.23 

.29 

1,06 

.08 

.03 

.20 

.54 

•  03 

HILTS 

1.40 

,06 

.15 

.17 

T 

,04 

•  10 

,36 

.12 

.09 

•  02 

•  16 

.13 

HONEYOEW  2  WSW 

B.04 

1,11 

.68 

.16 

,50 

.17 

•  92 

3,17 

•  13 

.58 

•  42 

•  05 

•  25 

HOOPA 

5.92 

,70 

,76 

.01 

.24 

,60 

.02 

•  19 

1.33 

•  95 

.  70 

•  19 

•  01 

,2i 

HOOPA  2  SE 

6.46 

,82 

,72 

T 

.02 

.32 

,62 

.05 

.26 

T 

1^32 

•  93 

.72 

•  32 

•  02 

•  34 

HOPLAND  LARGO  STATION 

2.53 

: 

,47 

T 

.02 

.01 

•  94 

.07 

.13 

•  24 

•  37 

•  28 

IDLEwiLD  H^Y  MNTNC  STA 

8.es 

1,45 

,16 

.75 

.39 

,60 

.45 

1.78 

1.18 

* 

2^10 

•  10 

kellcgg 

3.47 

,62 

.01 

7 

.02 

1.06 

.60 

.01 

.09 

.34 

.45 

.15 

.02 

kentf ield 

4.261 

1,17 

T 

1.26 

05 

.39 

96 

KLAMATH  R 

6.96 

1,46 

,16 

.02 

.57 

.76 

,46 

.05 

.16 

1.63 

•  98 

.20 

.09 

.42 

!92 

.53 

IlO 

•  26  1 

KNIGHTS  VALLEY 

3.24 

.61 

•  80 

•  53 

•  10 

.20 

.79 

.02 

T 

•  19  . 

KORBEL 

6,00 

,56 

.24 

.32 

,56 

.38 

U30 

•  72 

•  16 

•  26 

•  45 

.41 

.42 

•  23  , 

LAKE  PILLSBUfly  NO.  2 

3.76 

,90 

T 

T 

.10 

•  51 

.98 

•  04 

.60 

.60 

.20 

■  05  , 

LAvA  BEOS  NAT  MONUMENT 

>.u 

,05 

03 

09 

01 

06 

,05 

07 

10 

03 

42 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

4.75 

1,26 

.06 

!2I 

.29 

•  24 

l!3i 

:52 

• 

• 

.87 

MARE  ISLAND 

:24 

.05 

T 

.28 

•  05 

.01 

.47 

.05 

.07 

■  24  ! 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

,60 

,12 

.07 

.16 

1,68 

.33 

•  13 

.17 

.38 

.04 

■  23  ■ 

MOUNT  HEBRON  RS 

,04 

.05 

.05 

.01 

.04 

•  02 

.04 

.04 

.02 

.15 

MUIR  WOODS 

2.21 

,06 

63 

48 

.  09 

.31 

.54 

08 

NAPA 

,48 

.04 

•  41 

.15 

.53 

.03 

.08 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

.58 

,01 

.03 

7 

•  51 

•  13 

,02 

.70 

.02 

.07 

•  02  • 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

2.3« 

,66 

.14 

.  12 

.  1 1 

•  84 

•  19 

,12 

.14 

•  03 

OAKVILLE   V  W 

OCCIDENTAL 

3.05 

,76 

,  0 1 

1.07 

.16 

.90 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

7.65 

,67 

,35 

T 

.30 

.60 

.74 

,28 

U60 

.84 

.02 

•  10 

.21 

.96 

.57 

.12 

•  09  ! 

ORLEANS 

5.39 

•  64 

,10 

.09 

.21 

.30 

.02 

K43 

.68 

.03 

.28 

,90 

.24 

.03 

.09 

•  15  • 

PETALUMA  FIRE  STATION 

1.81 

,38 

,02 

.51 

•  15 

.18 

.53 

.03 

7 

.01  • 

POINT  ARENA 

3.27 

,03 

,43 

.07 

.10 

.02 

T 

1.35 

.13 

,08 

•  39 

.47 

.13 

•  07  . 

POTTER  VALLEY  PH 

3.82 

,69 

16 

83 

56 

,37 

.05 

19 

19 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

5.32 

,45 

,86 

.09 

!28 

.01 

.  09 

•  04 

i.4e 

.45 

,33 

.66 

.40 

•  20 

SAINT  HELENA 

2,6; 

,68 

T 

.10 

•  64 

.44 

.04 

,11 

.63 

.10 

.04 

,11  ! 

SALYER  RANGER  STATION 

5.03 

1,04 

,02 

.02 

.41 

.44 

.32 

1.55 

.46 

* 

♦ 

.66 

.12 

SAN  RAFAEL 

3.26 

.65 

.01 

1.361 

.13 

.06 

T 

.90 

.06 

T 

,10  ! 

SANTA  ROSA 

1.97 

,26 

T 

92 

02 

.18 

41 

01 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

3.11 

,66 

,30 

.06 

.20 

.26 

.11 

lai 

I28 

!34 

.14 

.06 

SCOTIA 

6.11 

,42 

,60 

.31 

•  46 

.02 

.22 

•  20 

1.92 

.56 

T 

,46 

.33 

.17 

.46 

7 

SHELTER  COVE 

6.53 

1,40 

1.05 

.02 

.34 

1.87 

•  22 

.14 

•  12 

.37 

.61 

,25  ! 

SKAGC5  SPGS  LAS  LOMAS 

3.64 

,98 

!o3 

U25 

•  28 

.14 

.25 

.64 

.07 

SOMESBAR  1  W 

6.73 

1,05 

,42 

.10 

16 

30 

03 

10 

1  94 

85 

.04 

.10 

SONOMA 

2.18 

,65 

.03 

!50 

.20 

.06 

.57 

.10 

.11 

,04  • 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

5.68 

,50 

,87 

.02 

.25 

.03 

.02 

.77 

.49 

.88 

.38 

.09 

7  • 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

1.71 

03 

TULELAKE  //R 

.83 

.06 

T 

T 

.03 

.03 

.06 

.02 

!o9 

.03 

!oi 

T 

.08 

.08 

7 

.34 

UKIAH 

3.17 

,70 

,06 

.04 

.93 

•  22 

•  04 

.27 

•  64 

.05 

.09 

•  20  • 

UKIAH  WSW 

4.05 

,06 

,95 

.01 

.07 

T 

7 

U42 

.26 

.46 

.31 

.33 

.13 

UPPER  MATTOLE 

6.30 

1,06 

,22 

.20 

.48 

1.98 

•  64 

.10 

.16 

.40 

.41 

•  08 

.25 

•  23  ! 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

1.97 

,23 

,26 

.09 

.05 

.03 

:22 

.78 

.  10 

7 

.16 

.02 

.03 

WEED   I  5 

1.71 

,02 

,15 

T 

T 

•  03 

.10 

.03 

.03 

.75 

.01 

7 

.16 

.01 

.42 

.01 

WlLLITS    1  NE 

4.88 

,55 

18 

07 

.85 

.46 

.35 

•  30  . 

YREKA 

.93 

.34 

,02 

.04 

.02 

T 

.03 

.36 

.01 

!o5 

.06 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

1.06 

,16 

.02 

,06 

•  12 

.03 

ALTURAS  RANGER  STATION 

.59 

,03 

!04 

.01 

.01 

.04 

.07 

•  18 

.02 

.04 

•  13 

.02 

T 

^  \ 

AUBURN 

2.39 

.60 

T 

T 

.56 

•  02 

T 

.24 

.63 

•  42 

•  02 

BEALE  AFB 

BERRYESSA  LAKE 

1.68 

,50 

.04 

•  55 

.03 

.46 

.06 

•  03 

BIG  BEND  9ANGFR  STA 

6,11 

,09 

1  28 

.09 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

7.61 

1,33 

.14 

.09 

1.14 

!24 
.44 

1.43 

1.49 

120 

!43 

,36  ! 

BOWMAN  DAM 

5,47 

1,05 

,26 

.12 

.04 

7 

.23 

I. 20 

.37 

.69 

•  31 

•  44 

•  13  . 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1,42 

•  62 

.01 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

3,86 

,06 

!91 

IlO 

1.08 

.26 

T 

•  61 

•  43 

•  43 

BUCKHORN 

4,18 

,60 

,30 

T 

7 

.12 

.86 

.63 

.46 

7 

.  17 

.25 

7 

•  40 

BUCKS  CREEK  PH 

5,64 

.26 

,60 

7 

1.89 

.35 

.17 

.72 

.52 

1.23 

T 

T  \ 

BULLAROS  BAR  PwR  HOUSE 

6,41 

,12 

1.41 

.01 

1.5S 

.11 

.75 

.76 

.70 

BURNEY 

1,95 

,01 

.37 

.02 

T 

.03 

T 

T 

•  96 

.18 

.02 

.05 

.16 

.15 

7 

CAMPTONVILLE  RS 

4,19 

1.27 

,04 

1.05 

.19 

1.34 

.30 

CANBY  U  5W 

,60 

T 

T 

•  33 

T 

T 

•  27 

S«e  leference 

wmg  Si 

-  80  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


CANS*  SANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  PO^ER  HOUSE 
CENTESUULE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLE*  MUOD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COBS  2  NW 
COHASSET   1  NNE 
COLEKAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POk*ER  MOUSE 

COLUSA  1  SSU 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 

DAVIS  1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABlA 
DOBBINS  COLGATE 

DOhNIEVILLE  RANGER  STA 
DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 

FERGUSON  RANCH 
F0L50M  DAM 

FOBESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  HS 
HARRY  ENGLEBRIGMT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  DI5T  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KEL5EYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAkESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  wSw 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MAN2ANITA  LAKF  It 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIODLETOWN 

MIDDlETOwN  k  wSw 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NIC0LAU5 

ONO 

DRLANO 

oroville 

orcville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 
paynes  creek 

pit  river  power  house 
placerville 
placerville  ifg 

PLATINA 
PORTOLA 

QUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
BEDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  wB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  JOHN 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGlETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SODA  SPRINGS  I  E  / 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TRAVIS  AFB 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 


A.2« 
3.»T 
2.&a 
1.99 
1.17 

2.47 
1.6^ 
1.61 
1.7^ 
.99 

1.57 
3.37 


2.99 

2.  a; 

3.  At 


.26  .37 

.31  .19 

.20  .01 

.10  1,11 


2.3A 
1.01 
1.06 


.13 


.20 


.12 
.10 

.U 

T 

.76  .Ae 

.61 

.95  .02 

.09  1.07 
.15 

.25  .30 
.12 

.A9 


1.10 
.13 
1,20 


,01     ,01  .27 


.22     ,23  ,61 


,16 
1,01 
,35 


.OS 
.OA 


.AO 
.A2 
.5A 


.03 

T 

D  .OS 


1 

13  ] 

14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20 

1 

22  1 

23  [ 

24 

25  j  26  j  27 

9ft       9Q  T/l 
IjO       iiS  ou 

31 

•  2e 

.01 

T 

.03 

.06 

.12 

1,44 

.12 

.23 

•  34 

.93 

.26 

.36 

.24 

!io 

!3i 

•  02 

.90 

.02 

•  72 

.23 

1.62 

.04 

•  31 

.83 

.46 

•  16 

.69 

.03 

.37 

•  12 

.15 

.54 

.A9 

.01 

.02 

•  58 

.21 

.09 

T 

.37 

.37 

.10 

!l5 

.2A 

.38 

.29 

T 

.87 

.04 

.ac 

3  .05 

.05 

1.19  .10 

.U 

.20 

.70 

.36 

.07 

.11 

•  06 

.13 

.37 

l.OO 

.20 

.35 

.66 

.55 

.08 

T 

.71 

•  02 

.36 

•  33 

.48 

.34 

•  03 

.02 

•  64 

.32 

,01 

.91 

.05 

.08 

.66 

.22 

.18 

.12 

T 

.64 

.13 

.Al 

.13 

T 

.17 

.23 

.50 

T 

.60 

T 

.10 

.10 

.20 

i.Ta 

.79 

.54 

.86 

.49 

.68 

T 

1.07 

.05 

.13 

.9t, 

.25 

1.00 

•  09 

.03 

.44 

.32 

.37 

.28 

•  15 

usa 

.25 

.45 

.77 

.40 

•  28 

.36 

.43 

.01 

1.23 

•  19 

T 

T 

.15 

.15 

•  34 

T 

•  A2 

.55 

.04 

.61 

.02 

.64 

•  02 

•  10 

T 

.02 

.A4  .07 

.14 

.46 

.07 

.AO 

•  01 

.02 

.76 

.16 

.  10 

.as 

.37 

.19 

.72 

.50 

.38 

.91 

•  15 

.20 

.23 

.18 

.66 

.u 

.02 

•  22 

.36 

.24 

,06 

.7a 

.26 

.12 

•  49 

.42 

.56 

•  02 

1.00 

.38 

.67 

.59 

.48 

•  19 

1.17 

.25 

.40 

1.02 

.37 

.64 

.40 

1.A7 

.08 

.35 

1.22 

'•.33 

•  02 

1.91 

.09 

• 

• 

.59 

.20 

.62 

.01 

.03 

.07 

.38 

.02 

T 

.as 

.02 

.24 

.64 

.  14 

T 

.30 

.06 

.03 

.06 

.28 

.25 

.9A 

.03 

.30 

.85 

.52 

•  10 

.09 

.48 

.08 

.05 

.01 

1.12 

.18 

T 

.12 

1 .00 

.78 

.30 

.05 

T 

T 

.14 

.02 

.02 

.07 

T 

.64 

.06 

.09 

•  27 

•  21 

T 

1.12 

.10 

.05 

.31 

•  26 

•  53 

.04 

.2a 

.05 

*09 

.52 

•  25 

.12 

.21 

,0s 

.11 

.54 

•  22 

.19 

1,69 

.41 

.45 

1.41 

•  50 

•  71 

1.21 

.02 

T 

.60 

.25 

■  85 

•  10 

•  69 

•  03 

.72 

.19 

.05 

.  1 1 

.17 

.46 

.04 

.20 

* 

.50 

.49 

.49 

*51 

T 

•  83 

.64 

.19 

.45 

T 

.52 

.10 

.86 

.01 

1.23 

.08 

T 

.08 

.13 

.17 

1,45 

.22 

* 

.63 

.22 

T 

1.53 

.12 

.22 

.50 

.20 

.18 

.08 

.70 

.92 

.07 

.  10 

.22 

.25 

.75 

.60 

.08 

Il5 

.030 

.60 

.10 

.02 

.13 

.18 

.27 

.05 

•  07 

1 

.12 

.04 

.37 

.82 

.39 

•  03 

• 

T 

•  48 

.06 

.64 

T 

.18 

•  41 

T 

.75 

.09 

.67 

.06 

.63 

.13 

.06 

.67 

.60 

•  27 

.10 

1.26 

.73 

.20 

.73 

.25 

•  34 

.31 

1.10 

*04 

.40 

.75 

1.10 

.05 

T 

.21 

i  70 

.07 

.62 

T 

T 

.06 

.  19 

•  29 

1.13 

.16 

.42 

.29 

.02 

.55 

•  01 

,91 

•  18 

.  10 

.52 

.27 

.42 

•  19 

,se 

.30 

.81 

.44 

.12 

.07 

T 

.  10 

.35 

.11 

•  02 

•  11 

.51 

T 

T 

T 

.40 

1,21 

.03 

.22 

.31 

.36 

.05 

T 

T 

T 

T 

i  37 

.21 

.09 

•  la 

.45 

.01 

.45 

.02 

•  02 

I 

.08 

.30 

.50 

.11 

•  la 

.19 

.03 

* 

* 

.48 

.35 

.75 

.12 

T 

I.IO 

.60 

•  14 

.20 

.27 

T 

T 

.36 

.03 

.01 

•  17 

.24 

.04 

.04 

•  15 

.09 

.26 

.47 

.26 

.08 

.61 

.24 

.05 

•  65 

.21 

.41 

.20 

.65 

,4T 

.05 

.09 

.15 

.30 

.04 

,52| 

.53 

.50 

.83 

.42 

.50 

1.67 

.15 

.03 

.07 

1.01 

.07 

T 

.53 

.70 

.04 

.04 

.04 

.53 

.17 

•  09 

1.91 

.28 

.82 

.33 

.50 

•  21 

1.51 

.17 

.76 

.57 

i.sr 

.24 

,35 

.37 

.36 

T 

.50 

.10 

.28 

.56 

.20 

.29 

.11 

.29 

.07 

.92 

.20 

•  16  , 

.62 

.12 

.81 

.15 

.01 

•  06  , 

.13 

.02 

.02 

T 

.36 

.04 

1.10 

.30 

D  .05 

0  .200 

.500 

.20 

.08 

DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  of  Month 

1  1 

2  1 

3 

4   1   5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  j  14  j  15 

16  1  17  1  18 

19  20 

 1  L 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

2.54 

,u 

.59 

,03 

1^22 

•  15 

.26 

 24 

!l5 

,45 

,04 

•  07 

.01 

•  21 

•  45 

■  20 

,55 

.03 

.46 

T 

,02 

U83 

!lO  T 

* 

•  61 

.15 

T 

.97 

•  17 

.76 

.03 

•  01 

1.06 

.05 

•  16 

.84 

•  01 

1.53 

,13 

T 

•  40 

*rJ 

.Ta 

,11 

•  18 

i.ei 

T 

,70 

.01 

.22 

T 

'ft' 

•  04 

•  02 

•  □5 

•  32 

.01 

T 

,05 

.18 

Is: 

,01 

,08 

T 

T  .02 

.11 

.02 

.59 

.06 

.01 

,06 

« 

.13 

7 

.15 

.12 

.02 

.04 

.84 

.16 

T 

•  24 

T 

T 

.19 

T 

T 

T 

•  25 

T 

.75 

.05 

•  20 

.15 

■  05 

.3{ 

.37 

.09 

.13 

.01 

T 

.03 

.01 

1.02 

.  1 1 

T 

•07  ,12 

.16 

T 

.11  .15 

7 

!27 

T 

•  03 

1.95 

.30 

.05 

•  10 

.18 

.05 

•  40 

.15 

.05 

.12 

.20 

.25 

.05 

.05 

.59 

.10 

T 

.051  .02 

T 

•  01 

T 

1  5 

26 

3.06 

.62 

T 

*  14 

.17 

,15 

T 

•  15 

1.04 

.13 

.32 

!09 

!o5 

.20 

T 

3.20 

,63 

T 

.04 

.09 

,30 

.72 

.35 

.27 

.19 

.06 

.27 

T 

T 

.65 

•M 

.10 

,53 

.IS 

.27 

.02 

T 

3,02 

.59 

.21 

.32 

.06 

•  04 

.76 

.06 

.22 

,40 

,07 

.39 

,06 

T 

T 

T 

•  04 

7 

.13 

T 

T 

.09 

,07 

T 

.65 

,13 

,04 

.11 

•  14 

,08 

,15 

.61 

,25 

,05 

.06 

.25 

.72 

.15 

.06 

.12 

.10 

.11 

,06 

•  12 

3.24 

,03 

.65 

.03 

.05 

.04 

,87 

.37 

.15 

.14 

.60 

.04 

.07 

1.95 

,14 

.10 

T 

.02  T 

.01 

.04 

T 

.05 

.80 

7 

.96 

.13 

T 

.08 

T 

3.41 

1.11 

.06 

,22 

T 

,65 

.  18 

•  95 

■  24 

■ 

.01 

.24 

.06 

.53 

.02 

T 

,22 

■  06 

.03 

.04 

2.15 

.54 

.16 

•  51 

•  02 

*  1 1 

.22 

•  1' 

• 

.0 

4.91 

.12 

.07 

UIO 

It 

1  55 

60 

*2C 

50 

2.21 

:36 

•  33 

•  21 

•  06 

.04 

.86 

.03 

.03 

.27 

4.63 

.70 

T 

•  43 

,05 

.66 

L.63 

.95 

,  10 

•  11 

3.02 

.03 

,05 

•  54 

•  04 

•  OL 

.64 

.07 

•  05 

•  05 

1.97 

,20 

.  10 

•  54 

60 

*  10 

*  11 

.08 

1.62 

.63 

•  1 1 

.01 

•  05 

.0] 

•  17 

•  59 

!04 

•  01 

1.95 

,26 

,15 

.03 

.27 

•  04 

.09 

,32 

•  94 

•  24 

.05 

2.21 

,24 

•  24 

' 

'  , 

.01 

.02 

,  16 

T 

.04 

.04 

•  03 

•  29 

2.36 

.11 

,06 

.41 

T 

*  34 

1*15 

*2^ 

1.12 

.20 

*  11 

•  39 

.01 

.15 

,25 

,01 

1.24 

.42 

.06 

.2T 

•  03 

.06 

,35 

.03 

2.29 

.34 

.06 

.04 

T 

.36 

7 

* 

•  1 2 

•  04 

T 

.13 

.  1  ] 

•  01 

*n- 

o 

l!75 

T 

« 05 

.37 

7 

•  6 

1.56 

,12 

.  14 

.28 

.06 

.21 

.62 

!l3 

2.46 

.18 

T 

•  12 

.52 

•  35 

T 

.50 

•  61 

.13 

•  OS 

,17 

.15 

.14 

*t? 

•  1 1 

1.5. 

T 

.30 

.0! 

*a« 

.02 

.06 

*  27 

'24 

*  li 

1(89 

!45 

,11 

.50 

•  03 

.04 

iso 

,44 

!02 

3.32 

.28 

.07 

•  08 

•  10 

.54 

•  07 

.20 

.85 

.48 

,40 

.29 

U57 

.13 

.17 

•  02 

•  2a 

•  02 

.20 

.11 

,36 

,  2J 

■  66 

•  04 

.  10 

1.31 

* 

09 

•  03 

7 

*07 

3.53 

,46 

■  09 

•  72 

.22 

1.72 

•  34 

- 

.29 

•  43 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

1 .56 

' 

,13 

•  3S 

•  37 

•  07 

.28 

T 

2.23 

.09 

.01 

T 

•  2i 

•  24 

1.62 

*20 

,05 

•  20l 

.02 

*26 

*62 

'2' 

!l5 

.23 

•  01 

T 

1,38 

,24 

T 

.10 

2.65 

.42 

.95 

.23 

1.05 

1.65 

,20 

.32 

.04 

,07 

,66 

't^ 

2.97 

,07 

.32 

.04 

•  24 

.12 

.46 

,36 

a 

•  * 

1.03 

05 

T 

•  08 

7 

*  78 

*  0* 

' 

•  * 

1.31 

.25 

•  17 

,71 

,18 

1  .9*1 

.15 

T 

T 

•  29 

7 

.01 

7 

.16 

.56 

.13 

,16 

.46 

2.38 

.06 

•  20 

.92 

.08 

•  24 

.02 

•  * - 

'..30 

.39 

•  09 

.01 

'  1 - 

1  *  70 
* 

1*12 

• 

,05 

•  14 

•  06 

•  70 

.17 

l.<>6 

.10 

•  07 

.13 

T 

.61 

•  12 

.03 

•  40 

1  •&& 

.03 

.03 

.05 

•  58 

■  06 

•  06 

3.06 

.12 

.12 

1*13 

I'll 

*  18 

.05 

•  29 

•  76 

'39 

'0* 

2,63 

,08 

T 

•  39 

.03 

,96 

■  13 

!26 

1.00 

.98 

.20 

,09 

•  29 

7 

.02 

•  33 

•  05 

1.95 

.06 

•  20 

T 

,48 

•  47 

•  14 

■  44 

1.67 

T 

T 

•  43 

•  02 

.13 

.55 

■  10 

•  15 

.11 

l.<>0 

•  43l 

•  06  7 

,  06 

.17 

•  40 

.05 

2.85 

.78 

.17 

•  68 

•  09 

.05 

.83 

.15 

•  05 

.05 

2.46 

.04 

T 

•  31 

.09 

.73 

•  73 

•  49 

,07 

2.<t5 

*  1  3 

T 

•  02 

•  33 

7 

•  12 

.85 

•  48 

•  41 

,06 

1.96 

,  1  8 

•  06 

1.23 

.31 

.05 

1.50 

.60 

.33 

.07 

•  33 

.70 

.03 

.06 

,27 

.30 

2.7C 

.  18 

.02 

:ll 

7 

.05 

,29 

1.33 

.62 

.11 

.02 

1 .7<* 

.22 

T 

•  42 

•  0! 

.23 

,56 

.04 

,06 

*21 

1 .95 

T 

T 

T 

•  49 

•  01 

7 

.16 

,54 

•  01 

■  05 

.40 

2.12 

*24 

•  36 

.051 
•  68 

.02 

.02 

.20 

,63 

•  09 

•  U 

.40 

2.5-; 

,26 

.10 

T 

.01 

:o5 

.06 

.06 

.61 

.29 

•  10 

.19 

l.U 

.06 

,01 

T 

.01 

.19 

.01 

,01 

,30 

.10 

.39 

•  06 

2.10 

.24 

■  22 

.05 

T 

1.10 

■  45 

•  04 

1.65 

.38 

.01 

T 

T 

.39 

•  01 

.12 

•  71 

.07 

.19 

•  09 

1.23 

.09 

.01 

T 

•  20 

.03 

,31 

•  02 

.45 

•  12 

3.26 

.29 

.03 

•  38 

.07 

1.46 

•  33 

.22 

.05 

.43 

*..23 

.69 

T 

.55 

1,41 

1.04 

•  14 

.01 

.39 

3.92 

.63 

T 

•  94 

.04 

2,25 

•  31 

.14 

.01 

2,55 

.50 

T 

•  62 

•  03 

.06 

.36 

,60 

.14 

T 

1.5*. 

.04 

T 

.05 

•  04 

,07 

.20 

,90 

.17 

.07 

2.31 

,07 

•  21 

.13 

.49 

,86 

.43 

•  05 

.09 

2,13 

,29 

.04 

•  42 

•  19 

.08 

,09 

,77 

.25 

1.64 

.30 

•  12 

T 

T 

•  39 

•  02  7 

.22 

•  56 

.09 

.02 

vollmers 

volta  power  house 
whiskeytown  res 
williams 

WILLOWS 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEOABVILLE 

DONNEfl  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BlOwELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   IN5P  STA 

MEYERS  4  SW 

MEYERS  INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDI SH  1  E 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODFQRDS 


ALAMC   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5W 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
6ILR0Y 

GILROY  14  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSW 
LOCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  Sw 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL   2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  OIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W9  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PAL0M4 

PARKFIEtO 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDk^OOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTS  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
5  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

5PRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 


WALMAR  SCHOOL 


e  nolos  loUowing  Slalion  IndsN. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


Station 

E- 

1 

2 

3 

4  5 



6 

7  1 

8 



9 

10 

11 



12 

13  1  14  1  15 

16     17  18 

'  '  

19  1  20  1  21 

T 

22 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

halnut  Creek  2  ese 

1 

73 

.38 

.16 

•  41 

T 

.02 

.42 

.04 

.22 

WAlNUT  CREEK  4  E 

1 

23 

.27 

.14 

•  27 

T 

.12 

.41 

.02 

! 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

.  05 

*f' 

•  o; 

.09 

1.09 

.17 

.02 

•01  . 

WRIGHTS 

1 - 

.27 

.05 

.95 

,06 

.95 

.27 

.15 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANGIOLA 

J 

i  1  ] 

'?« 

.05 

•  32 

.  16 

■  21 

•  10  , 

ANTtOCH  FIBREBOARO  ML 

n< 

*  1  9 

"ft? 

.24 

T 

antioch  pumping  plant 

.01 

.63 

■  36 

ASH  MOUNTAIN 

61 

*63 

• 

AUBERRV 

3 

45 

.49 

.03 

.02 

!6! 

.11 

.49 

.98 

■  59 

.09  • 

BAKERSFIELD  W9  AIRPORT  R 

.08  ■ 

balch  pomer  house 

.01 

'J: 

.09 

.35 

1  .09 

■  2G 

.23  i 

BLACKMELLS  CORNER 

1  ■ 

'fll 

ft 

BUTTONW I LLOW 

3' 

*03 

*08 

T 

05 

*01 

10 

CALAVERAS  BIG  TREES 

7 

10 

.98 

.01 

.11 

!lO 

1.23 

•  58 

1.20 

1.15 

1.33 

.41 

CAMP  PARDEE 

*f  i 

catheys  vy  bull  run  RH 

R1 
t( 

.25 

•  18 

.66 

•  30 

CHERRY  VALLEY  DAM 

*  no 

*  n 

1*  t* 

COAtlNGA 

.30  . 

COALING A  14  WNM 

1 

36 

!04 

.06 

.04 

!22 

!oi 

[35 

.11 

.03 

.50  , 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

08 

12 

• 

•  04 

DELANO 

o! 

.11 

*n- 

*  1  c 
'  i 

*  1  0 

.02 

.03 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

*  1  e 
• 

*  1  i 

.15 

DENAIR  3  NNE 

I 

*2T 

02 

*40 

43 

DUDLEYS 

4 

5C 

.21 

.61 

.17 

•  04 

!89 

.16 

.67 

.91 

,.6  I 

!23  ! 

ELECTHA  POWER  HOUSE 

00 

03 

• 

27 
*_ 

16 

*  ji 

.13 

,24 

•  38 

•  ^* 

• 

•  06  . 

* 

.04 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

* 

*n  1 

'si 

*  14  , 

FIDOlETOWN  LYNCH  RANCH 

'49 

'02 

*  62 

*25 

'  OS 

*47 

*  59 
• 

*  « i" 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  airport  H 

- ! 

08 

* 

* 

.06 

.24  • 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

,  _ 

'fti 

*5- 

GIANT  FOREST 

•  11 

.  34 

.50 

■ 

6LENNV I LLE 

45 

*64 

'40 

35 

• 

'2s 

*40 

•  51  • 

GRANT  GROVE 

7 

19 

!e3 

.12 

.28 

.11 

•  65 

.47 

U42 

U95 

i!o- 

!29 

6R0VELAND  RANGER  STA 

• 

■ 

• 

*?e 

.41 

.30 

.34 

• 

HANFORO 

9* 

.24 

'io 

•  09  • 

HETCH  hETCHY 

73 

*  1  f 

*  7/ 

HUNTERS  DAM 

24 

T 

*  88 

*  IC 

*05 

35 

1  *  12 

1*10 

1  *  2C 

OB  * 

59 

!l2 

.10 

•  26 

.35 

.23 

iOE 

.25  I 

lONE 

77 

* 

.33 

•  ] 

johnsondale 

68 

* 

1  *37 

• 

kerlinger 

31 

T 

T 

*rt  1 

.05 

*ft- 

~  ■ 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

2» 

67 

08 

* 

05 

08 

*  I " 

*26 
* 

35 

1*13 

*  IC 

39 

KERN  RIVER  PH  no  1 

1 

75 

.34 

.28 

.03 

.43 

!27 

.24 

.03 

•  13  I 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4C 

.0 

•  ^  ^ 

'rt! 

■  10  ■ 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

45 

*nt 

*ftH 

.08 

.03 

.04 

*  ?rt 
'n? 

.01 

■ 

KETTLEMAN  STATION 

81 

•  10 

•  02 

* 

•  26  ■ 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

94 

*22 

• 

08 

'1 
*  * 

'43 

'4' 

04 

LE6EC 

2 

33 

!45 

,03 

.24 

.12 

.13 

.06 

.11 

.08 

1.09  . 

LE  GRAND 

30 

*i? 

•  15 

.13 

'\* 

.20  • 

LEHMAN  RANCH 

07 

.02 

LEMON  COVE 

44 

•01 

LINDSAY 

78 

*3 1 

02 

*0B 
* 

*2J 

'42 

'12 

*4C 

'21  ' 

1 

52 

.17 

,07 

T 

!l7 

^38 

.57 

.05 

■u  ! 

LONE  TREE  CANYON 

•  06 

•  02 

•  01 

.05 

•  J' 

LOS  6AN0S 

87 

•  1 1 

•  14 

'ni 

.11 

• 

LOS  BANDS  ARBURUA 

75 

.08 

•  13 

*  1 

*ft3 

T 

•25  • 

MADERA 

50 

2 1 

* 

*05 

•  4 

*04 

*4l 

05 

• 

hanoeville  island 

90 

.09 

Ids 

!24 

^37 

!06 

.09  ! 

MARICOPA 

17 

.08 

MARIPOSA 

12 

• 

'  1  ? 

.38 

• 

• 

1 

J  •  , 

32 

• 

• 

MATHER 

46 

.03 

•  05 

.32 

• 

MEADOW  LAKE 

*  35 

*  03 

*05 

35 

*60 

39 

1  05 

93 

45 

mendota  dam 

1 

i; 

.92 

!08 

.03 

T 

.20 

.19 

.21 

MERCED  FIRE  STATION  2 

75 

'1  ? 

.02 

Oft 

.  14 

HERCEY  HOT  SPRINGS 

97 

• 

•  J 

'2?  ' 

MODESTO 

09 

.03 

*  1  ^ 

*03 

*  11  ' 

NEWMAN  Z  NW 

H 

T 

•  12  ! 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

3 

92 

!60 

T 

.14 

T 

!61 

.58 

[37 

•  84 

.27 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

oa 

•  26 

.04 

ORANGE  COVE 

3' 

•  11 

.12 

.06 

.33 

PANOCHE 

92 

*  1ft 

•  18 

'no 

'11 

.10  ! 

PANOCHE  CREEK 

SO 

*  17 

'  17 

*  ' 

'  I  7 

*  05 

.13 

PATTIWAY 

89 

!l2 

.11 

.15 

.13 

.15 

.08 

.15 

PIEORA 

62 

*V-> 

.15 

•  15 

* 

2 

.08 

PORTER V I LLE 

59 

.13 

•  1 2 

.02 

• 

*29 
• 

• 

.12 

RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

4 

21 

.04 

.56 

.04 

.04 

.04 

1.37 

•  35 

.31 

.30 

.39 

.73 

1      .04  , 

SAN  ANDREAS  2  S 

lf> 

'^a 

50 

03 

.06 

SAN  Em  I GO  10  RANCH 

47 

*  1  B 

*  16 

.04 

SAN  LUIS  DAM 

95 

.01 

,08 

.01 

•  12 

• 

• 

* 

.22  .01 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SONORA   R  s 

05 

T 

,66 

T 

.  19 

.72 

.19 

.20 

.65 

.98 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

15 

.01 

19 

T 

■  32  ■ 

SPRINGvILLE   7  ENE 

^ 

72 

.15 

.20 

STANISLAUS  POwEP  HOUSE 

15 

T 

*fl 

07 

*B1 

1  '  14 

1*  16 

■  07  1 

STOCKTON  WBAP 

9* 

.11 

.05 

.09 

•  01 

!l9 

•  15  . 

STOCKTON  FIRE  STATION 

89 

.12 

.01 

.08 

T 

.02 

.08 

.55 

.02 

.01 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

ti 

T 

•  05 

•  n 

•  13  • 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

2 

63 

.46 

.11 

•* 

.06 

.05  ! 

t 

84 

.59 

•  16 

T 

.  05 

.10 

*40 

• 

.05 

1 

85 

,60 

.79 

T 

.08 

*25 

.21  ! 

THRtt  RVR5  EDISON  PH  1 

2 

86 

.52 

.02 

.06 

.14 

.60 

.*T 

.43 

.09 

TI6ER  CREEK  PH 

32 

.12 

,65 

.03 

T 

.05 

1.21 

.46 

47 
*  18 

•  54 

•  07  . 

TRACY  CAHBONA 

39 

T 

.01 

T 

T 

•  06 

•  02 

*05 

*02 

T 

TRACY  PUMPING  PLANT 

80 

.02 

.01 

.01 

.16 

!o5 

!26 

!l7 

!02 

.24 

•  10  . 

tulefield 

55 

.08 

.11 

.02 

.41 

.10 

TURLOCK 

1 

13 

T 

.02 

.11 

T 

.25 

T 

.17 

.13 

.04 

VI5ALIA 

1 

16 

,04 

.12 

.11 

•  02 

.27 

.21 

.32 

.07 

WALLACE    I  SE 

1 

49 

.34 

.32 

T 

.06 

.62 

.03 

.12 

WASCO 

25 

.02 

•  06 

T 

.03 

.07 

.04 

.03 

WESTHAVEN 

85 

.03 

•  IS 

•  06 

.27 

.33 

.49 

.05 

.04 

•  06  ! 

WEST  POINT   3  SW 

3 

59 

.46 

.14 

.01 

T 

1*04 

•  19 

.62 

.45 

WHITE  ROCK 

1 

66 

.01 

.29 

•  37 

T 

.02 

.86 

.21 

.11 

.07  ! 

WOFFORD  HEIGHTS 

2 

01 

.36 

.02 

.07 

.22 

.42 

.64 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

3 

50 

.07 

.57 

.06 

.11 

1.31 

•  01 

.27 

.20 

.46 

.34 

.10  ■ 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 
H 

1  j 

2 

3 

4   j   5   j  6 

7  j 

8   1  9 

10 

U  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26 

1  27 

28  1  29  1  30 

31 

l,it 

.21 

.02 

T 

.08 

.10 

.77 

.16 

.10 

•  12 

2.8e 

.27 

•  62 

.04 

.42 

.96 

.13 

.40 

3.6^ 

.*3 

.10 

.03 

•  19 

.43 

1.05 

1.42 

.03 

.01 

2.91 

.22 

.25 

•  11 

•  51 

1.  11 

.32 

.05 

.34 

2.8e 

01 

21 

•  22 

1.05 

.71 

.17 

3.42 

.26 

.01 

.26 

.15 

* 

* 

2.40 

■  34 

1.58 

.18 

•  11 

•  15 

.87 

.27 

.88 

.11 

•  15 

.19 

.  37 

.06 

2.74 

.30 

.02 

.33 

1.46 

.47 

•  14 

2.14 

•  2<> 

T 

•  46 

T 

1.18 

•  14 

•  10 

4.oq 

.  LO 

.04 

.46 

.31 

.06 

.22 

.43 

1  .14 

1  .04 

.27 

3,3') 

.70 

.99 

1.05 

.79 

•  26 

3.381 

.38 

.19 

•  25 

.07 

1.02 

1  .09 

.38 

2,07i 

.20 

.06 

•  16 

•  48 

.80 

.14 

.23 

5.83: 

.10 

12 

.69 

.28 

2.57 

1.25 

.06 

5.40 

.05 

.53 

.11 

.74 

■  16 

.09 

.64 

2.05 

1 .03 

3.71 

.34 

.02 

•  U 

•  24 

.34 

1.89 

.40 

.11 

.26 

3.10 

.23 

•  13 

.03 

.70 

1.35 

.23 

■  43 

2.04 

.17 

.01 

.12 

.06 

.16 

.72 

.72 

.05 

.03 

2.21 

01 

19 

.01 

.77 

.  14 

.16 

.04 

1.66 

.w 

.05 

.17 

1.01 

•  26 

2.50 

.15 

.05 

•  15 

.55 

•  95 

.15 

•  50 

2.18 

.13 

•  14 

T 

•  92 

•  38 

T 

.61 

1.00 

,06 

.12 

.09 

.12 

.42 

•  13 

.01 

•  05 

1.78 
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.03 

.96 
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•  07 
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.01 
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T 
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1.00 
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T 

.02 

•  01 
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.65 
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T 

T 

•  09 

.06 

.42 

.37 
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2.71 
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.  1 1 

T 
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T 
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T 
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2.90 
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T 
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T 
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T 
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T 

T 
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•  31 

5.08 
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.39 
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.41 

.06 

■  53 

1.55 

.09 
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1.06 

.28 

•  01 

1.41 

.10 

T 

.06 

.02 

T 

T 

•  14 

.35 

.06 

.03 

.63 

3.02 

,26 

.18 

.15 

•  65 

1.31 

■  10 

T 

■  37 

7,56 

T 

.57 

.09 

•  10 

T 

.30 

1.05 

3^45 

2.00 

,94 

.08 

.02 

.44 

.30 

.10 

2.43 

.20 

T 

.01 

.11 

.22 

.23 

1.18 

.25 

.02 

•  21 

1.61 

.03 

T 

.0» 

•  09 

.05 

.96 

.40 

T 

3.50 

,12 

.05 

.68 

.24 

2.21 

l,3e 

.18 

.02 

.13 

.22 

.37 

.19 

.29 

1.70 

.24 

•  19 

1.06 

.12 

.09 

2.46 

.07 

.01 

T 

•  27 

•  03 

,83 

.19 

.20 

.86 

2.58 

.21 

•  47 

.62 

.33 

.25 

.50 

2.14 

,28 

•  09 

.14 

,35 

.95 

.29 

.OS 

1.91 

,05 

.04 

.21 

.14 

.71 

.56 

•  18 

3.05 

.30 

.03 

•  03 

•  16 

.46 

1.15 

.61 

.03 

.08 

2.35 

T 

1.30 

1.05 

2.27 

.'•7 

.05 

.01 

T 

•  12 

.01 

.61 

.61 

•  19 

1.041 

.13 

.01 

•  13 

.04 

.70 

.03 

1.98 

.19 

T 

•  17 

.09 

.64 

.64 

.25 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ACTON  E5C0N0I  FC261BE 

ALI50  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  // 
BIG  OALTON  0AM  FC223SE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FO  FC22613 
BURBANK  W8  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHUlA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0LBY5  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  263C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCAN50  RANGER  STA 
DOWNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FCU8B 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE   1  WNW 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARRQUES  RCH 
FULLERTON  MILLCRE5T  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE   5TAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HENSHAw  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLL'JILD  RANGER  STA 

JULIAN  WTNOLA 
JUMCAL  0AM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HT5  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  WR  CITY  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MARCH  FIELD 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    I  SSE 

MT  BALDV  FC  SSG 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  wIlSON  FC   338  B  // 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL   SOLEDAO  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
0CEAN5IDE 
OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARD 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDE5  EST  FC43D 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  E5E 

POINT  ARGUELLO  wB  R 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAUUDING 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  i  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 


i3  loUowing  Slaiion  Indsi. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Station 

Total 

>  1  ^  1 

salsipueoes  gaging  sta 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

!50 

SANDBERS  PTL  FC130B 

1 

68 

.27 

SANOBERG  WB 

//R 

61 

.20 

SAN  DiEuQ  WB  AikPOkT 

07 

1  it 

SAN  01MA5  FIRE  wD  FC95 

5f 

• 

SAN  FERNANDO 

2 

7\ 

!l6 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

3 

64 

.'»0 

SAN  GABRIEL  DM  FCfcZSBE 

*" 

.35 

SAN  GA8R lEL  FIRE  DEPT 

36 

•  18 

SAN  JACINTO 

SAN  PEDRO 

I 

IE 

Il5 

S4NTA  ANA  FIRE  STATION 

1 

74 

.  IT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  #  1 

18 

,66 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

*3 

40 

• 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

2 

59 

T 

!l5 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

2 

72 

.04 

SANTA  CATALINA  WBAP 

29 

.  1 3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

- 

3a 

09 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

1 

38 

.09 

SANTA  PAULA 

2 

00 

.35 

SANTIAGO  DAM 

93 

.30 

SAUGU5  PWR  PL  NO  1 

19 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

18 

.28 

SIGNAL  HILL  FC  415 

I 

09 

.10 

S0MI5  3  NE 

2 

69 

.25 

SOMIS  3  Nrt 

05 

.  30 

y 

26 

SUEY  RANCH 

20 

'  2  J 

SUNLAND 

3 

03 

!lT 

SUSANA  KNOLLS 

1 

97 

.17 

THOUSAND  OAKS 

89 

.12 

TORRANCE 

10 

'lO 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

I 

37 

!22 

TWITCHELL  DAM 

2 

29 

.28 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 

1 

73 

.18 

^ 

92 

20 

UPLAND  3  N 

3 

27 

!30 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

2 

49 

.22 

VAN  NUyS  FC  I 5B 

,08 

VENTURA 

ai 

VINCENT  rIRt   STA  rClcU 

00 

^2 

VISTA  2  NNE 

80 

!28 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

1 

92 

.16 

WARNER  SPRINGS 

WHITTIEH  FC   L06  D 

*  11 
• 

iOkBA  LINDA 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

ADtLANTO 

1  Q 

04 

APPLE  VAlLEY 

33 

04 

*07 

BAKER  9  NNW 

03 

BARSTOM 

13 

BEAUMONT   1  E 

^  ^ 

BENTON   INSPECTION  STA 

2 

87 

20 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

//R 

65 

.10 

BISHOP  wB  AIRPORT 

R 

03 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

69 

,18 

• 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

33 

15 

BORREGO  DESERT  PARK 

1 

19 

!o3 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULEVARD 

.  I* 

CABA20N 

52 

47 

CAlEXICO  2  NE 

CANTIL 

10 

T 

COYOTE  MELLS 

05 

0A6GETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

90 

!26 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

36 

DUNN  SIDING 

24 

,03 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  Z  SSW 

00 

FAIRMONT 

1 

1* 

.17 

SOLO  ROCK  RANCH 

00 

HAIWEE 

08 

T 

HAYFIElO  PUMPING  PLANT 

03 

HE5PERIA 

84 

.01 

IMPERIAL 

00 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

02 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

23 

T 

T 

INYOKERN 

09 

INYOKEHN  ARMITAGE 

03 

IRON  MOUNTAIN 

21 

.0<. 

JOSHUA  TREE 

7<> 

,02 

Day  of  Month 


12 

13 

,42 

T 

.OS 

.07 

.13 

.03 

T 

.01 

.10 

.19 

.IS 

.09 

.16 

.22 

.09 

,0^, 

.05 

.27 

T 

,01, 

I 

T 

.15 
.16 

.23 

.22 

.2S 

.29 

.02 

.03 

.12 

.IS 

.19 

.IS 

.16 

.40 

.24 

.53 

.22 

.06 

.04 

.25 

.32 

.02 

.16 

.16 

.05 

.OS 

.11 

.03 

.11 

.  12 

.04 

.08 

.19 

.33 

.03 

.17 

.03 

■  19 

.U 

.OS 

.06 

.21 

.02 

T 

.10 

.04 

.06 

.02 

.11 

.06 

.14 

.01 

.19 

14  15 


22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

1.58 

.31 

•  15 

.24 

2,08 

•  42 

•  23 

•  08 

.26 

.19 

.  14 

58 

.11 

.13 

.10 

.96 

■  40 

.18 

09 

02 

• 

.01 

1.32 

•  64 

•  11 

.38 

1.34 

.04 

.33 

1.85 

.36 

•  05 

*25 

.53 

1.72 

.29 

.08 

I31 

.25 

1.24 

03 

.21 

•  84 

.50 

'09 

.20 

.46 

.20 

.06 

,05 

.08 

.97 

.29 

.19 

1.54 

1,05 

.26 

.65 

1.86 

.34 

•  12 

•  61 

1.26 

.08 

•  11 

,46 

1*13 

.02 

•  05 

•  95 

1.27 

.52 

.07 

•  76 

.49 

.32 

.10 

.22 

.85 

.35 

.12 

•  62 

1,30 

.14 

•  12 

•  69 

.16 

•  11 

1.17 

,06 

,77 

.62 

.86 

.26 

.13 

I  .17 

.«1 

.31 

•  33 

.23 

T 

1.12 

.20 

.87 

U27 

.16 

1.00 

.04 

1  •  16 

.29 

■  10 

.79 

•  50 

.10 

•  25 

1.68 

.59 

.04 

•  49 

1 .20 

.46 

.03 

.70 

.82 

•  04 

•  16 

1 .05 

•  85 

•  24: 

•  43 

.21 

.51 

.22 

•  02 

.51 

.52 

.03 

.85 

.67 

.06' 

•  23 

.92 

.30 

.36 

.68 

- 

•  20 

.26 

1,70 

.22 

.16 

•  88 

*30 

•  96 

!u 

.24 

.68 

U18 

.02 

.07 

•  45 

•  13 

.09 

•  86 

*3* 

•  J2 

•  01 

.32 

1.11 

.12 

•  09 

.36 

.94 

T 

.61 

.63 

!l6 

•  12 

.22 

•  87 

•  10 

.13 

.18 

.  04 

T 

.01 

T 

1.29 

.92 

.51 

1.33 

.21 

.04 

.25 

.25 

.10 

.03 

T 

« 

.35 

.18 

.07 

.50 

.55 

.01 

.11 

.25 

.01 

.26 

.80 

.79 

.23 

T 

.03 

1.94 

•  84 

.06 

■  U 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

.05 

.01 

T 

T 

T 

.41 

•  23 

.14 

.22 

.  16 

.10 

.03 

.13 

.50 

.19 

.08 

.08 
.02 

.01 

* 

•  18 

•  05 

T 

T 

.02 

.12 

.11 

T 

02 

,07 

■ 

T 

.08 

T 

.42 

.18 

.02 

.67 

• 

1.22 

T 

•  19 

.05 

.01 

•  02 

*  01 

*  20 

•  03 

.02 

_ 

10 

.30 

01 

•  06 

.15 

.75 

!36 

.02 

.33 

•  18 

.03 

T 

.02 

.18 

.08 

•  07 

.13 

.76 

.41 

.05 

.06 

.04 

T 

•  18 

.02 

.65 

.07 

.17 

.11 

.38 

.10 

•  12 

•  02 

.65 

.25 

.01 

.U 

.60 

1.76 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONOO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 


,04;     ,23  ,10 
.03  .05 


See  lelerence  noies  lollowing  Siaiion  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

Day  of  Month 

H 

1   1   2   1  3 

4  5 

6 

7  [ 

8  9 

10  I  11  1  12 

13  1  14  1  IS 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

25  {  26 

1  ^ 

28  1  29  1  30 

31 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  1 

lli 
2.t2 
5.11 

.02  .02 

.29 
.S3 

.65  T 

T  T 

.14 
.21 

.10 
.19 

.07 

.38 

.02 
.99 

.21, 

.05 
.28 
1.09 

2.55 

.20 
.02 
.25 

1.18 

3.72 
.04 

T 

.21 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

5,96 
.01 
.Ot 
.07 
.56 

.46 
.05 

T 

.37 
.02 

T 

.10 

.11 
.05 

T 

.01 

.15 

T 

.49 
.04 

2.90 
.03 
.01 
.07 
.36 

1.15 

T 

.04 

.11 

•  22 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

.31 

.11 

T 

T 

T 

.20 

S«e  reference  noles  following  Sislion  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES  California 

MARCH  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

3 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

ALDERPOINT 

MIN 

ANSWIN  PAC  UNION  COL 

'•6 

51 

57 

65 

54 

50 

51 

57 

55 

58 

48 

44 

54 

61 

63 

73 

74 

66 

72 

63 

47 

36 

44 

48 

55 

62 

68 

69 

72 

70 

54 

57 

•  6 

MIN 

34 

29 

36 

41 

3  3 

30 

3  I 

3  5 

34 

3  7 

3  3 

3  1 

34 

38 

4  1 

49 

5  5 

53 

52 

41 

33 

3  I 

33 

33 

33 

36 

41 

47 

49 

44 

40 

36 

,3 

BIO  BAR  RANGER  STATION 

54 

50 

55 

58 

49 

62 

54 

59 

49 

46 

69 

75 

76 

52 

61 

69 

76 

75 

MIN 

27 

30 

3  2 

34 

32 

2  8 

2  8 

3  2 

3  3 

34 

34 

3  5 

29 

32 

32 

34 

33 

39 

CALLAHAN  RANGER  STA 

45 

41 

52 

59 

48 

42 

45 

58 

51 

55 

55 

41 

46 

55 

56 

66 

67 

59 

69 

61 

48 

45 

46 

50 

60 

62 

66 

70 

69 

69 

65 

55 

•  6 

MIN 

33 

25 

2  4 

32 

26 

2  5 

24 

20 

2  5 

3  5 

26 

20 

2  7 

25 

24 

2  7 

2  3 

22 

26 

2  7 

25 

2  1 

24 

20 

24 

24 

26 

28 

33 

34 

26 

,  1 

CECILVILLE  SAWYER 

58 

50 

54 

54 

52 

48 

58 

64 

70 

68 

65 

71 

50 

48 

49 

56 

65 

70 

83 

71 

70 

60 

60 

,7 

MIN 

2  0 

30 

3  2 

24 

24 

24 

30 

25 

25 

2  7 

22 

27 

2  3 

25 

26 

27 

3  1 

35 

39 

26 

,7 

CLOVERDALE  3  SSE 

60 

57 

58 

65 

68 

57 

55 

61 

65 

64 

65 

48 

51 

60 

69 

71 

81 

80 

78 

82 

65 

57 

47 

53 

58 

62 

70 

74 

76 

69 

67 

64 

,3 

MIN 

38 

39 

38 

4  1 

44 

34 

34 

3  3 

39 

38 

38 

33 

3  5 

39 

42 

42 

45 

47 

45 

40 

41 

4  1 

35 

36 

34 

36 

39 

40 

41 

42 

43 

39 

.2 

COVELO 

55 

55 

50 

60 

61 

50 

48 

55 

64 

55 

60 

45 

43 

55 

65 

66 

76 

73 

70 

78 

62 

53 

42 

55 

55 

60 

61 

75 

73 

75 

74 

60 

,3 

MIN 

29 

29 

24 

28 

35 

30 

2  1 

2  2 

2  7 

2  3 

2  8 

30 

2  8 

30 

26 

3  1 

29 

2  7 

32 

35 

33 

28 

3  3 

26 

28 

29 

33 

34 

32 

37 

29 

,3 

CRESCENT  CITY  1  N 

52 

50 

52 

50 

50 

48 

51 

53 

51 

53 

50 

50 

53 

52 

56 

60 

57 

56 

62 

55 

50 

50 

52 

52 

54 

55 

63 

57 

53 

63 

60 

53 

,9 

MIN 

42 

36 

37 

45 

38 

34 

3 1 

32 

34 

34 

41 

38 

3 1 

42 

43 

37 

43 

45 

40 

42 

4  1 

39 

35 

33 

36 

35 

34 

36 

41 

43 

45 

38 

,2 

BUTTONS  LANDING 

59 

59 

63 

68 

61 

63 

60 

62 

53 

54 

72 

80 

72 

74 

77 

64 

54 

57 

62 

65 

74 

61 

64 

,  3 

MIN 

32 

37 

33 

4  1 

40 

33 

36 

40 

39 

39 

34 

42 

44 

53 

42 

38 

39 

34 

37 

38 

36 

43 

39 

.0 

ELK  VALLEY 

49 

42 

49 

50 

46 

44 

48 

53 

47 

53 

48 

38 

46 

50 

59 

65 

64 

56 

65 

49 

43 

46 

48 

50 

55 

60 

68 

74 

71 

71 

65 

54 

,  1 

MIN 

33 

3 1 

30 

40 

32 

3  1 

3 1 

26 

3  1 

3  1 

33 

32 

29 

3  I 

33 

2  8 

29 

33 

28 

30 

32 

32 

33 

3 1 

26 

30 

27 

29 

3  1 

34 

37 

31 

.  1 

EUREKA  WB  CITY 

52 

47 

51 

52 

49 

47 

49 

50 

48 

52 

49 

48 

50 

55 

52 

55 

53 

51 

53 

49 

49 

46 

50 

49 

50 

51 

53 

49 

49 

61 

56 

50 

,9 

MIN 

4  1 

39 

37 

46 

39 

37 

34 

36 

42 

35 

43 

39 

3  7 

39 

47 

4  1 

46 

38 

43 

42 

39 

40 

36 

36 

44 

40 

42 

43 

44 

46 

40 

.5 

FERNOAlE  2  NW 

55 

51 

55 

57 

51 

50 

52 

53 

51 

53 

51 

50 

52 

58 

57 

60 

56 

54 

57 

54 

52 

50 

53 

52 

54 

54 

56 

53 

56 

63 

57 

54 

,  1 

HIN 

42 

37 

34 

45 

40 

3  7 

34 

32 

4  1 

32 

42 

37 

35 

37 

47 

39 

41 

44 

35 

42 

41 

39 

36 

34 

33 

39 

39 

35 

41 

40 

43 

38 

,5 

Forest  glen 

63 

49 

49 

iO 

51 

55 

56 

58 

58 

56 

54 

44 

40 

45 

54 

67 

66 

67 

65 

70 

49 

45 

47 

48 

57 

60 

67 

68 

68 

69 

70 

57 

•  0 

MIN 

26 

27 

25 

2  7 

26 

28 

25 

22 

25 

24 

25 

26 

30 

29 

26 

2  5 

29 

27 

25 

25 

32 

30 

29 

28 

27 

28 

28 

29 

27 

26 

32 

27 

.2 

FORT  Bragg 

53 

57 

53 

56 

55 

52 

52 

54 

54 

52 

54 

50 

50 

55 

60 

57 

61 

60 

58 

61 

55 

53 

49 

5' 

52 

55 

57 

57 

54 

52 

57 

54 

•  8 

MIN 

43 

28 

3  5 

40 

4  3 

3  8 

38 

3  3 

35 

38 

3  8 

39 

36 

36 

39 

40 

40 

3  8 

39 

4  I 

39 

3  5 

36 

34 

35 

39 

41 

42 

41 

45 

38 

,2 

FORT  BRAGG  AVIATION 

55 

54 

56 

56 

54 

54 

55 

59 

50 

55 

56 

58 

61 

62 

59 

58 

55 

53 

50 

54 

54 

55 

57 

55 

53 

55 

55 

.5 

MIN 

42 

35 

34 

43 

43 

38 

40 

36 

38 

37 

34 

35 

42 

33 

37 

45 

34 

35 

40 

39 

35 

39 

3  1 

32 

33 

39 

37 

,  3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

46 

44 

50 

55 

53 

44 

46 

57 

56 

54 

54 

40 

45 

55 

57 

64 

73 

64 

64 

66 

51 

47 

49 

47 

55 

61 

66 

72 

73 

72 

72 

56 

•  6 

MIN 

34 

25 

20 

38 

30 

28 

27 

20 

34 

26 

32 

25 

24 

30 

27 

24 

27 

25 

22 

25 

31 

27 

24 

30 

20 

24 

24 

26 

27 

30 

31 

27 

.0 

FCRT  ROSS 

54 

53 

56 

58 

54 

52 

56 

58 

54 

56 

48 

50 

55 

58 

62 

63 

64 

62 

64 

56 

55 

50 

55 

53 

55 

57 

58 

56 

56 

55 

56 

56 

.  1 

MIN 

41 

36 

36 

4  1 

39 

38 

3  3 

34 

38 

36 

37 

35 

38 

36 

40 

40 

40 

4  1 

4  1 

36 

40 

38 

34 

33 

35 

37 

36 

42 

45 

40 

43 

38 

,2 

6RAT0N  I  W 

55 

58 

64 

70 

62 

56 

59 

61 

61 

60 

54 

51 

59 

65 

71 

76 

74 

75 

78 

70 

55 

50 

55 

58 

60 

65 

71 

73 

67 

61 

57 

63 

•  0 

MIN 

32 

32 

32 

36 

39 

35 

27 

29 

37 

30 

34 

34 

37 

34 

38 

37 

37 

40 

36 

36 

36 

35 

34 

34 

30 

33 

33 

34 

38 

35 

43 

34 

,7 

HAMILTON  AFB 

MIN 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

47 

50 

49 

47 

52 

45 

51 

53 

60 

50 

58 

47 

43 

51 

53 

67 

72 

70 

60 

73 

53 

51 

55 

52 

50 

60 

66 

73 

74 

72 

79 

57 

•  6 

MIN 

30 

33 

33 

36 

33 

33 

3 1 

26 

31 

3 1 

34 

32 

34 

35 

38 

33 

32 

30 

27 

3 1 

37 

34 

35 

35 

30 

32 

30 

33 

35 

35 

39 

32 

.9 

healdsburg 

MAX 

59 

59 

67 

72 

60 

57 

64 

68 

64 

67 

57 

54 

65 

70 

76 

85 

61 

81 

65 

70 

57 

52 

58 

61 

66 

70 

76 

76 

69 

66 

58 

66 

•  8 

MIN 

42 

38 

39 

44 

44 

36 

36 

35 

40 

41 

39 

35 

40 

3  7 

48 

43 

4  1 

50 

44 

39 

39 

39 

36 

35 

34 

36 

37 

36 

44 

41 

45 

39 

f  8 

HILTS 

MAX 

36 

44 

41 

39 

52 

39 

40 

51 

42 

49 

40 

38 

47 

50 

53 

63 

61 

51 

61 

50 

54 

43 

46 

53 

56 

63 

66 

67 

70 

50 

•  5 

MIN 

23 

24 

26 

30 

29 

28 

28 

30 

30 

32 

25 

23 

26 

31 

25 

28 

27 

24 

25 

28 

30 

29 

20 

28 

25 

28 

31 

34 

35 

27 

,7 

HOOPA 

MAX 

55 

56 

52 

54 

55 

46 

50 

56 

61 

55 

60 

52 

43 

55 

59 

67 

69 

70 

69 

72 

50 

51 

53 

57 

57 

62 

65 

72 

71 

72 

76 

59 

.4 

MIN 

39 

35 

35 

35 

38 

33 

31 

32 

35 

33 

36 

36 

35 

35 

42 

38 

38 

39 

3  1 

34 

36 

38 

39 

37 

35 

39 

38 

38 

41 

41 

43 

36 

.6 

ItENTFIELO 

60 

52 

58 

64 

68 

60 

56 

60 

63 

60 

62 

52 

55 

60 

65 

71 

79 

78 

76 

77 

77 

56 

51 

52 

58 

61 

72 

72 

69 

64 

63 

•  6 

MIN 

40 

38 

39 

40 

43 

41 

36 

33 

43 

37 

40 

41 

40 

37 

43 

45 

41 

44 

41 

38 

41 

41 

38 

36 

34 

36 

37 

41 

39 

36 

39 

KLAMATH 

53 

51 

52 

51 

51 

49 

53 

53 

51 

54 

49 

43 

53 

53 

61 

63 

59 

60 

63 

50 

51 

51 

52 

52 

54 

55 

62 

55 

58 

63 

60 

54 

,4 

MIN 

41 

35 

36 

45 

36 

33 

32 

31 

36 

36 

40 

37 

34 

39 

45 

38 

43 

39 

35 

43 

39 

38 

37 

36 

33 

36 

36 

36 

39 

42 

42 

37 

.7 

KNIGHTS  VALLEY 

58 

64 

66 

68 

62 

55 

53 

64 

61 

62 

56 

50 

62 

67 

69 

80 

79 

73 

79 

66 

54 

48 

53 

56 

61 

66 

72 

74 

68 

64 

59 

63 

,  5 

MIN 

25 

26 

3  1 

34 

30 

3  1 

36 

33 

27 

3  1 

32 

36 

27 

37 

47 

34 

40 

49 

44 

36 

29 

37 

32 

28 

30 

31 

32 

36 

36 

39 

34 

.0 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

50 

60 

62 

61 

55 

49 

56 

60 

58 

64 

54 

42 

56 

65 

68 

78 

78 

72 

75 

62 

60 

72 

50 

51 

58 

62 

71 

74 

73 

72 

60 

62 

.  2 

MIN 

21 

14 

22 

20 

28 

26 

20 

1  7 

22 

24 

30 

27 

2  6 

29 

30 

25 

33 

28 

24 

29 

30 

30 

30 

30 

26 

28 

29 

29 

31 

30 

35 

26 

,7 

LAVA  BeOS  NAT  MONUMENT 

39 

39 

33 

41 

47 

31 

31 

32 

43 

42 

42 

38 

34 

38 

51 

47 

57 

55 

46 

51 

48 

36 

35 

34 

38 

43 

49 

55 

62 

61 

65 

44 

•  0 

MIN 

26 

22 

17 

30 

2  1 

19 

16 

1  7 

25 

20 

24 

14 

1  6 

24 

31 

25 

32 

24 

26 

32 

2  1 

21 

20 

24 

12 

24 

27 

30 

35 

39 

40 

24 

,3 

MOUNT  uEBRON  RS 

45 

35 

40 

42 

34 

34 

48 

36 

47 

40 

36 

50 

60 

58 

50 

56 

39 

40 

40 

48 

52 

67 

45 

,  3 

MIN 

14 

15 

24 

22 

20 

12 

15 

22 

27 

22 

18 

17 

2  1 

15 

1  5 

16 

2 1 

15 

22 

20 

18 

20 

18 

.6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

55 

63 

69 

69 

65 

59 

61 

65 

62 

68 

58 

55 

62 

67 

79 

85 

76 

77 

80 

73 

57 

52 

53 

60 

64 

69 

75 

78 

75 

71 

60 

66 

6 

MIN 

30 

33 

34 

36 

38 

36 

29 

35 

37 

34 

35 

34 

33 

36 

34 

53 

40 

41 

42 

41 

40 

34 

40 

33 

32 

32 

38 

36 

42 

40 

43 

36 

8 

ORICk  prairie  CREEK  PK 

MAX 

53 

50 

51 

51 

50 

48 

51 

53 

50 

54 

50 

45 

53 

53 

59 

65 

59 

57 

65 

55 

51 

50 

52 

52 

55 

55 

62 

57 

61 

65 

58 

54 

,5 

MIN 

39 

35 

33 

43 

34 

34 

29 

29 

35 

32 

39 

36 

34 

36 

44 

38 

43 

34 

30 

40 

39 

36 

38 

36 

30 

34 

32 

33 

36 

41 

40 

35 

,9 

ORLEANS 

MAX 

45 

50 

54 

56 

48 

49 

55 

60 

54 

50 

49 

42 

55 

60 

67 

70 

70 

72 

74 

50 

52 

51 

57 

57 

62 

67 

75 

75 

76 

76 

65 

59 

1 5 

HIN 

33 

34 

35 

43 

35 

31 

31 

28 

29 

31 

32 

34 

36 

37 

37 

34 

35 

36 

30 

34 

32 

37 

36 

37 

35 

36 

36 

35 

36 

40 

39 

34 

>6 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 

56 

59 

61 

66 

60 

57 

61 

62 

59 

63 

57 

57 

59 

65 

72 

79 

76 

78 

78 

73 

55 

49 

55 

56 

61 

62 

71 

76 

75 

65 

59 

63 

9 

MIN 

35 

32 

39 

35 

42 

37 

32 

30 

39 

35 

37 

36 

39 

35 

44 

52 

35 

37 

36 

35 

40 

38 

38 

36 

29 

3 1 

32 

42 

41 

38 

44 

37 

1 

POINT  ARENA 

MAX 

53 

54 

52 

54 

54 

52 

51 

54 

54 

53 

55 

51 

51 

53 

57 

56 

59 

58 

56 

61 

55 

54 

51 

53 

53 

57 

65 

61 

58 

51 

57 

54 

.9 

MIN 

41 

36 

37 

44 

44 

38 

35 

31 

42 

37 

38 

35 

36 

36 

41 

36 

43 

44 

36 

40 

37 

38 

36 

37 

32 

34 

35 

40 

39 

39 

47 

38 

2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

56 

65 

63 

53 

59 

63 

62 

50 

56 

67 

69 

80 

78 

53 

50 

61 

68 

75 

76 

76 

MIN 

38 

25 

34 

32 

22 

25 

26 

29 

30 

30 

34 

35 

31 

36 

32 

27 

29 

31 

34 

36 

RICHARDSON  GROvE  ST  PK 

MAX 

54 

54 

49 

56 

61 

48 

49 

55 

58 

54 

59 

46 

45 

56 

62 

67 

73 

67 

65 

72 

60 

49 

45 

54 

54 

60 

64 

73 

74 

76 

69 

59 

0 

MIN 

31 

35 

31 

32 

39 

34 

30 

32 

31 

31 

31 

36 

38 

34 

37 

41 

40 

39 

36 

36 

39 

36 

34 

31 

34 

35 

38 

37 

33 

40 

42 

35 

3 

SAINT  HELENA 

MAX 

55 

58 

65 

71 

63 

56 

59 

66 

62 

65 

54 

51 

64 

67 

72 

82 

80 

74 

81 

69 

54 

46 

52 

57 

63 

70 

75 

77 

76 

69 

60 

65 

0 

HIN 

35 

32 

33 

34 

40 

35 

30 

29 

36 

32 

33 

34 

40 

34 

41 

48 

38 

44 

47 

37 

39 

32 

39 

34 

30 

33 

33 

35 

39 

36 

43 

36 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

54 

52 

51 

55 

46 

60 

54 

59 

50 

43 

62 

71 

73 

70 

73 

51 

52 

55 

61 

66 

78 

78 

59 

7 

MIN 

33 

33 

37 

35 

31 

32 

30 

33 

33 

35 

33 

35 

38 

31 

33 

36 

35 

35 

39 

37 

36 

43 

34 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  RAFAEL 

MIN 

57 
39 

62 
42 

67 
42 

58 
43 

54 
42 

62 
39 

64 
38 

64 

40 

62 
43 

56 
42 

62 
42 

67 
40 

81 
44 

79 
39 

79 
49 

81 
45 

77 
42 

58 
42 

64 
40 

57 
39 

63 
36 

68 
39 

73 
40 

76 
40 

75 

42 

65 
42 

66,2 
41.2 

SANTA  ROSA 

MIN 

61 
31 

55 
32 

59 
30 

66 
32 

73 

37 

61 
35 

58 
31 

62 
28 

65 
29 

63 
33 

65 
34 

51 
34 

52 
35 

64 
35 

68 
36 

75 
40 

83 
37 

78 
37 

76 
39 

82 
38 

69 
37 

57 
36 

36 

6  7 
32 

61 

30 

64 
32 

68 
34 

74 

36 

76 
38 

67 

39 

64 
41 

65,2 
34,6 

SCOTIA 

MIN 

52 
43 

54 

37 

50 
35 

55 
37 

57 
40 

49 
37 

48 
32 

50 
34 

53 
41 

50 

34 

55 
36 

49 
37 

47 

38 

53 
37 

59 
40 

68 
41 

66 
42 

60 
43 

55 
38 

63 
40 

51 
40 

50 
39 

49 
39 

53 
37 

50 
33 

54 
35 

54 
41 

65 
41 

61 
42 

59 
45 

65 
44 

54,6 
38,6 

Shelter  cove 

MIN 

55 
1.2 

53 
41 

54 
41 

55 
46 

52 

52 
39 

56 
31 

53 
44 

52 
43 

53 
42 

49 
43 

48 
40 

52 
43 

56 
44 

57 
44 

70 
48 

63 
48 

62 
51 

55 
47 

50 
43 

48 
40 

5  1 
44 

52 
41 

52 
42 

56 
41 

56 
46 

62 
44 

50 
41 

56 
46 

56 
49 

54,2 
43,3 

SCNOMa 

MIN 

56 
35 

60 
35 

65 
38 

70 
34 

66 
42 

59 
37 

61 
28 

65 
38 

62 
36 

64 
31 

61 
35 

55 
35 

64 
37 

70 
34 

74 
37 

82 
62 

81 
36 

77 
40 

81 
50 

76 
35 

59 
38 

48 
34 

56 
37 

58 
32 

65 
28 

69 
31 

76 
33 

77 
33 

75 
38 

77 
37 

68 
36 

67,0 
36,2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MIN 

50 
25 

44 
26 

52 
29 

57 
32 

44 

28 

25 

55 

50 
26 

53 
27 

41 

29 

37 
29 

53 
29 

62 
31 

68 
31 

59 
30 

64 
32 

54 
29 

44 

29 

48 
30 

55 
32 

67 
33 

70 
33 

70 
40 

54,0 
29,6 

TULELAKE 

MIN 

43 
28 

38 
21 

35 
16 

48 
30 

43 
22 

35 
21 

37 
17 

42 
16 

41 
27 

42 
26 

44 

28 

38 

20 

40 
17 

48 

22 

50 
29 

57 
23 

61 
25 

53 
22 

51 
25 

48 

22 

43 

20 

37 
24 

43 

20 

41 
25 

47 
15 

52 
23 

58 
22 

64 
24 

67 
26 

67 
30 

63 
29 

47,6 
23.0 

UK  I  Ah 

MAX 
MIN 

55 
41 

55 
31 

62 
29 

65 
42 

56 
41 

53 
35 

60 
27 

63 
29 

58 
41 

62 
31 

54 
36 

51 
36 

59 
33 

66 
33 

70 
37 

81 
33 

78 
39 

76 
38 

81 
34 

75 
38 

52 
38 

48 
36 

65 
32 

57 
38 

63 

30 

70 
33 

78 
36 

77 
34 

78 
39 

73 
36 

65 
45 

64.4 
35,5 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

53 
26 

46 
23 

46 
23 

55 
26 

59 
32 

45 
29 

46 
25 

51 

20 

59 
28 

50 
24 

56 
29 

41 

32 

42 

25 

60 
28 

60 
29 

65 
23 

72 
27 

70 
26 

68 
23 

72 

25 

54 
31 

49 
26 

40 
29 

51 
29 

52 
24 

58 
27 

65 
26 

72 
27 

73 
28 

72 
31 

73 
34 

57.0 
26.9 

MAX 
MIN 

45 

20 

40 
28 

39 
24 

50 
28 

58 
28 

40 

24 

38 
23 

43 
20 

53 
21 

43 

30 

50 
30 

33 
17 

35 
23 

41 

22 

53 
29 

64 
22 

61 
24 

64 
27 

54 
21 

61 
22 

65 
27 

44 
21 

41 
20 

40 
26 

41 
17 

54 
20 

58 
23 

63 
24 

61 
24 

69 
29 

67 
35 

49.9 
24,2 

WILLITS  1  ne 

MAX 
MIN 

51 
37 

50 
27 

56 
25 

60 
32 

55 
36 

49 
30 

54 
22 

56 
24 

54 
38 

56 
26 

50 
33 

45 
32 

64 
32 

59 
31 

65 
37 

75 
32 

73 
34 

7  1 
33 

76 
29 

74 

33 

48 
36 

46 
34 

51 
32 

51 
33 

57 
29 

63 
30 

70 
33 

71 
31 

72 
29 

70 
30 

68 
38 

59,7 
31,5 

MAX 
MIN 

48 

30 

40 
26 

42 
27 

48 

30 

43 
32 

46 

30 

45 
31 

45 
21 

55 
28 

42 
27 

53 
32 

46 

25 

42 
26 

48 

28 

56 
28 

59 
26 

61 
29 

67 
28 

59 
25 

64 

28 

56 
31 

42 

30 

40 
30 

48 
29 

50 
21 

58 
28 

69 
26 

65 
29 

71 
31 

70 
37 

73 
39 

52,9 
28,6 

02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

3e 

29 

42 
17 

39 
11 

53 
32 

54 
33 

52 
23 

37 

13 

48 

15 

55 
28 

54 

23 

49 
30 

37 

20 

41 

20 

47 
23 

51 

30 

59 
22 

64 

30 

65 
24 

57 
18 

56 
24 

43 

22 

37 
25 

38 
16 

41 

26 

48 
19 

54 
31 

61 
25 

66 
28 

66 
31 

70 
34 

66 
32 

50.9 
24,3 

ALTURAS  ranger  STATIO^ 

MAX 
MIN 

48 
25 

45 

22 

38 
13 

40 
21 

55 
19 

38 
20 

39 
8 

48 
14 

47 
24 

40 
20 

50 
26 

42 
18 

38 
18 

49 
20 

55 
22 

63 
18 

62 
22 

66 
19 

53 
14 

56 
22 

66 
27 

44 
26 

40 
21 

40 
24 

43 
15 

53 
28 

64 
18 

66 
21 

70 
30 

67 
30 

72 
25 

50,5 
21,0 

MAX 
MIN 

57 
32 

45 
31 

54 
32 

62 
32 

64 
38 

56 
33 

50 
29 

58 
20 

60 
29 

57 
35 

62 
35 

50 
38 

50 
39 

58 
36 

64 
37 

69 
36 

78 
45 

76 
46 

72 
42 

75 
46 

70 
41 

51 
37 

41 

36 

47 
35 

54 
33 

59 
33 

64 
38 

70 
39 

73 
45 

78 
48 

77 
45 

61,3 
37.1 

BERRVF^SA  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
36 

61 
33 

57 
42 

65 
40 

71 
44 

68 
41 

59 
34 

56 
40 

59 
41 

62 
42 

65 
39 

52 
36 

51 
39 

58 
40 

66 
42 

67 
43 

75 
44 

78 
49 

68 
57 

78 
42 

69 
41 

54 

37 

43 

38 

49 

38 

55 
36 

60 
38 

66 
40 

74 
42 

70 
43 

75 
44 

75 
46 

63.5 
40.8 

Blue  Canyon  wB  airport 

MAX 
MIN 

34 
24 

32 
19 

45 
22 

54 
36 

37 
25 

29 

20 

34 

20 

50 
22 

34 
27 

44 
27 

35 
28 

30 
25 

37 
26 

48 
30 

49 
33 

56 
36 

60 
42 

62 
37 

58 
39 

48 
28 

30 
24 

26 
23 

30 
23 

34 
23 

39 
23 

52 
29 

58 
37 

55 
37 

56 
43 

57 
43 

48 
31 

43.6 
29.1 

Bowman  dam 

MAX 
MIN 

41 

26 

34 

10 

45 
12 

53 
32 

43 
27 

30 
17 

30 
16 

50 
15 

39 
27 

47 

22 

37 
27 

3  1 
24 

48 
26 

51 
24 

46 

27 

55 
35 

65 
38 

55 
35 

59 
37 

52 
32 

40 

25 

30 
22 

34 

23 

37 
22 

44 
14 

53 
22 

61 
27 

60 
32 

63 
34 

63 
37 

57 
32 

46.9 
25.8 

BROOKS  farnham  ranch 

MAX 
MIN 

63 
38 

55 
27 

58 
33 

66 
32 

71 
38 

60 
34 

55 
27 

58 
31 

66 
42 

62 
34 

65 
35 

58 
37 

54 
37 

67 
31 

67 
36 

78 
51 

77 
38 

81 
37 

70 
46 

77 
34 

70 
40 

57 
33 

47 
37 

61 
38 

57 
28 

60 
30 

69 
31 

74 
36 

78 
39 

77 
40 

77 
46 

65.3 
36.0 

BURNEY 

MAX 
MIN 

50 
23 

44 

20 

44 
17 

53 
23 

56 
30 

46 
22 

43 

15 

43 
14 

57 
22 

47 

22 

52 
27 

44 

29 

38 
25 

48 
24 

56 
24 

56 
20 

65 
24 

70 
28 

56 
17 

61 
22 

59 

30 

41 
25 

38 
27 

44 
29 

44 
18 

51 
27 

60 
21 

66 
30 

69 
24 

72 
29 

70 
30 

53.0 
23.8 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

40 

20 

37 
13 

44 

15 

54 

26 

44 
27 

37 
21 

34 
10 

42 

11 

46 

29 

43 
19 

38 
28 

35 
20 

46 
20 

45 

23 

48 
26 

56 
22 

56 
25 

61 
25 

53 
23 

62 
25 

44 
31 

42 
22 

43 
26 

42 
26 

45 
19 

53 
25 

57 
25 

57 
24 

62 
27 

62 
27 

50 
30 

47,4 
22,9 

CENTEflvlLLE  PH 

MAX 
MIN 

63 
41 

60 
27 

66 
27 

70 
36 

71 
35 

59 
35 

62 
24 

66 
27 

65 
41 

64 
31 

63 
41 

50 
35 

60 
40 

66 
34 

75 
37 

8  1 
35 

81 
43 

81 
43 

80 
34 

77 
41 

65 
44 

45 
37 

50 
39 

67 
35 

69 
31 

69 
31 

74 
36 

78 
40 

80 
41 

81 
44 

79 
44 

67,9 
36,4 

Chester 

MAX 
MIN 

53 
20 

50 
18 

46 

10 

54 
23 

47 

26 

35 
21 

47 
10 

49 
30 

46 
16 

45 
25 

34 
24 

46 

18 

48 
15 

54 
22 

57 
19 

64 

22 

62 
25 

57 
19 

56 
22 

46 
27 

36 
20 

39 
26 

44 

25 

46 

12 

55 
22 

60 
20 

63 
23 

66 
23 

67 
26 

64 
27 

51,1 
21,2 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

62 
37 

j8 
28 

64 
29 

69 
36 

68 
38 

57 
35 

59 
24 

63 
25 

61 
43 

65 
30 

63 
45 

52 
38 

60 
44 

63 
33 

70 
37 

79 
35 

77 
37 

73 
38 

78 
32 

75 
44 

65 
43 

45 
40 

51 
39 

53 
39 

60 
34 

67 
38 

73 
36 

74 
41 

77 
42 

80 
46 

78 
50 

65,8 
37,3 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

61 
38 

58 
31 

57 
36 

63 
30 

70 
36 

60 
38 

55 
28 

59 
32 

64 
39 

64 
37 

64 
42 

55 
42 

65 
40 

61 
35 

68 
41 

71 
44 

78 
39 

78 
56 

72 
48 

77 
43 

68 
42 

57 
38 

47 
38 

64 
40 

59 
34 

61 
36 

67 
37 

73 
42 

75 
45 

77 
44 

78 
46 

64,7 
39,2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

56 
34 

60 
21 

62 
22 

64 
37 

65 
38 

65 
34 

67 
39 

66 
40 

64 
35 

60 
20 

60 
29 

47 
32 

55 
30 

58 
27 

65 
26 

67 
27 

78 
28 

77 
33 

69 
34 

75 
30 

66 
38 

48 
30 

5  1 
32 

60 
34 

53 
22 

59 
26 

66 
27 

72 

30 

73 
33 

75 
31 

74 
36 

63,5 
30.8 

COLFAX 

MAX 
MIN 

52 
33 

48 
29 

59 
29 

6  1 
37 

5 1 
38 

46 
32 

49 
26 

55 
29 

5 1 
38 

57 
33 

48 
37 

47 
35 

54 
36 

61 
36 

69 
36 

73 
41 

74 
47 

73 
44 

71 
41 

50 
34 

35 
33 

42 
32 

48 
31 

55 
29 

62 
34 

68 
37 

72 
43 

76 
47 

81 
52 

68 
48 

58,5 
36,5 

COLUSA   I  S5W 

MAX 
MIN 

57 
43 

59 
28 

65 
35 

70 
34 

63 
34 

56 
35 

60 
32 

65 
33 

63 
42 

66 
32 

58 
42 

60 
35 

62 
37 

68 
34 

71 
41 

30 
47 

80 
41 

71 
51 

77 
44 

79 
42 

65 

41 

56 
35 

54 
33 

59 
37 

63 
33 

68 
36 

74 

36 

78 
41 

78 
42 

79 
44 

71 
48 

66,9 
38,3 

DAVIS  1  W5W 

MAX 
MIN 

62 
40 

53 
30 

58 
38 

64 
33 

69 
40 

60 
36 

57 
32 

59 
35 

65 
43 

62 
37 

65 
43 

54 
36 

55 
35 

61 
33 

66 
41 

70 
49 

78 
39 

79 
60 

71 
53 

77 
39 

67 
41 

58 
33 

45 
38 

53 
39 

59 
30 

61 
33 

67 
33 

73 

39 

76 
43 

77 
41 

78 
42 

64,5 
38,5 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

38 

30 

40 
22 

40 
17 

50 
28 

44 

32 

41 

25 

42 

20 

58 
22 

46 

23 

50 
26 

44 

28 

42 

28 

45 
32 

47 

28 

56 
30 

52 
27 

54 
30 

62 

30 

58 
26 

59 
29 

54 
32 

34 

30 

38 
30 

39 
30 

46 

20 

66 
26 

54 

28 

60 
28 

64 

30 

64 

31 

58 
32 

49,5 
27,6 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

52 
33 

46 
26 

55 
26 

64 
35 

58 
32 

46 

30 

48 
25 

55 
27 

54 
35 

54 
29 

51 
34 

39 
30 

49 
32 

55 
31 

64 
33 

74 
34 

69 
44 

67 
37 

67 
34 

67 
40 

53 
33 

39 

30 

43 
31 

47 

30 

52 
27 

58 
31 

64 
35 

69 
36 

70 
44 

70 
40 

69 
40 

57,0 
33,0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

45 

38 

50 
27 

59 
26 

6  1 
42 

63 
36 

53 
36 

57 
35 

60 
31 

54 

36 

46 
36 

57 
38 

75 
33 

69 
45 

74 
39 

72 
46 

55 
34 

42 
34 

44 

33 

47 

32 

56 
29 

61 
34 

68 
38 

71 
42 

75 
46 

72 
43 

59,4 
36,2 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

52 
30 

37 
28 

45 
23 

54 
24 

59 
26 

50 
28 

39 
22 

44 

21 

57 
27 

48 

26 

55 
29 

47 
31 

39 
32 

49 

29 

58 
29 

59 
32 

65 
30 

71 
31 

62 
30 

66 
31 

63 
33 

40 
31 

37 
32 

40 
31 

42 

25 

51 
29 

61 

28 

68 
29 

70 
30 

73 
31 

73 
35 

54,0 
28,9 

EAST  Park  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

60 
34 

60 
29 

55 
27 

63 
32 

67 
37 

56 
34 

48 
24 

53 
25 

62 
39 

55 
27 

6  1 
35 

60 
32 

52 
30 

56 
31 

61 
35 

66 
42 

75 
35 

77 
45 

66 
36 

74 

39 

73 
39 

55 
30 

42 

32 

48 

31 

52 
27 

67 
32 

65 
34 

70 
37 

71 
37 

73 
39 

73 
46 

61,2 
33,9 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

58 
40 

60 
39 

68 
42 

69 
38 

68 
43 

60 
42 

59 
37 

65 
40 

6  1 
43 

64 
35 

6l 
42 

56 
41 

62 
41 

72 
42 

76 
41 

80 
40 

79 
40 

75 
60 

80 
45 

78 
48 

69 
42 

53 
39 

53 
38 

55 
40 

64 
32 

69 
35 

73 
39 

74 
39 

76 
44 

70 
45 

64 
47 

66,8 
40,9 

FCL50M  DAM 

MAX 
MIN 

59 
35 

52 
33 

56 
35 

63 
38 

67 
42 

59 
37 

55 
33 

59 
33 

62 
38 

59 
38 

63 
40 

54 
41 

54 
42 

60 
37 

66 
40 

70 
42 

77 
47 

76 
47 

66 
37 

72 
41 

69 
37 

53 
37 

41 

38 

46 

38 

50 
39 

57 
41 

62 
41 

66 
46 

71 
50 

75 
48 

74 
48 

61,7 
40.0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

58 
25 

57 
26 

57 
31 

60 
37 

49 
29 

25 

53 

46 
31 

55 
34 

48 
34 

43 

33 

33 

65 

72 
47 

70 
46 

70 
42 

68 
44 

64 

30 

40 
32 

41 
27 

52 
33 

60 
38 

43 

72 

72 
39 

57,8 
34,5 

GRASS  VALLEY 

MAX 
HIN 

54 
28 

37 

23 

49 
24 

57 
31 

63 
34 

51 
28 

41 
25 

51 
27 

57 
34 

50 
28 

58 

30 

42 
34 

45 
33 

64 

32 

■  63 
39 

67 
38 

73 
45 

74 
43 

72 
39 

73 
43 

67 
36 

49 

32 

34 
31 

42 

32 

43 
27 

54 

32 

60 
36 

68 
40 

74 
45 

71 
47 

77 
39 

57,1 
34,0 

Following  Station  Index 

88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

H*T  CREE<  PH  NO  I 

MAX 

51 
31 

46 
17 

50 
17 

51 
26 

59 
34 

45 
23 

42 
16 

43 

15 

55 
33 

48 
24 

51 
31 

46 
23 

46 
25 

50 
22 

58 
24 

57 
20 

66 
24 

71 
24 

58 
16 

62 
22 

54 

27 

47 
27 

48 
26 

45 

28 

45 

19 

59 
26 

59 
22 

68 
25 

74 
25 

74 
26 

74 
30 

55,0 
24.2 

JESS  VALLEY 

MAX 

37 
28 

32 

20 

35 
6 

45 
29 

42 

20 

34 
14 

36 
5 

40 

5 

40 
25 

41 
19 

37 
30 

33 
21 

38 
15 

48 
14 

47 
27 

52 
17 

58 
18 

52 
18 

48 

16 

47 
26 

36 
26 

38 
20 

35 
20 

36 
17 

42 
15 

44 
27 

55 
21 

58 
27 

61 

28 

64 
34 

59 
32 

2o!7 

L4KEPC0T 

MAX 

55 
40 

55 
30 

62 
27 

68 
35 

59 
38 

53 
30 

57 
24 

63 
26 

61 
35 

61 
27 

55 

35 

48 

32 

56 
31 

67 
32 

67 
35 

73 
32 

76 
31 

72 
35 

71 
32 

68 
35 

54 

35 

46 
35 

50 
34 

53 
33 

59 

28 

64 

30 

71 
33 

74 
35 

75 
37 

74 
36 

69 
43 

32!' 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

49 
38 

54 
24 

60 
26 

65 
36 

56 
30 

50 
27 

60 
26 

62 
25 

57 
42 

62 
30 

49 
39 

42 
31 

56 
30 

61 
33 

67 
31 

77 
36 

78 
46 

66 
39 

74 

35 

62 
33 

50 
32 

40 
34 

52 
30 

55 
32 

58 

28 

67 
31 

75 
37 

74 
36 

76 
36 

75 
39 

62 
39 

61*0 
33.3 

LAKE  SOAULDING 

MAX 

42 
26 

36 
8 

49 
14 

53 
25 

49 
28 

36 
16 

33 
9 

52 
lb 

51 
18 

47 

20 

42 
24 

36 
24 

43 
26 

53 
20 

51 
25 

59 
28 

64 
41 

60 
30 

60 
38 

59 
26 

44 

26 

36 
22 

34 
23 

38 
23 

47 
10 

57 
18 

62 
23 

61 
27 

63 
26 

63 
31 

59 
30 

23)3 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

LAS  PLUMAS 

MAX 

56 
43 

56 
36 

62 

34 

66 
44 

63 
42 

64 
43 

59 
31 

59 
31 

60 
44 

63 
39 

59 
44 

51 
39 

56 
44 

65 
42 

72 
45 

76 
43 

76 
51 

74 
44 

76 
43 

72 
52 

64 
46 

46 
40 

49 
40 

53 
37 

63 
37 

66 
41 

70 
45 

75 
48 

79 
52 

78 
51 

71 
46 

64.7 
42.5 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 

42 

15 

32 
8 

33 

12 

45 
21 

47 

20 

37 
13 

30 
12 

31 
10 

47 
25 

36 

10 

43 
23 

34 
17 

28 

14 

36 
12 

48 
18 

42 

27 

52 
25 

58 
25 

45 
28 

48 
25 

47 

33 
13 

33 
17 

39 
19 

35 
3 

40 
10 

49 
16 

54 
20 

55 
25 

52 
31 

57 
28 

42  ,2 
18.2 

MARVSVILLE 

MAX 

63 
41 

52 
33 

59 
40 

65 
37 

54 

33 

61 
35 

66 
43 

62 
41 

67 
43 

54 
39 

63 
40 

57 
40 

61 

40 

60 
39 

69 
44 

72 
45 

80 
42 

79 
50 

72 
46 

78 
46 

75 
42 

61 
39 

49 
39 

55 
40 

59 
35 

65 
40 

69 
40 

74 
44 

76 
48 

80 
47 

80 
49 

6  5,8 
41.3 

MC  CLOuD 

MAX 

50 
25 

38 
17 

43 
19 

51 
26 

56 
31 

42 
25 

43 

15 

46 
18 

58 
25 

45 
23 

53 
26 

35 
20 

35 
20 

45 
23 

50 
25 

57 
24 

65 
30 

66 
26 

58 
26 

63 
24 

52 
27 

42 
27 

39 
20 

43 
27 

48 
18 

53 
26 

60 
25 

66 
26 

68 
26 

69 
30 

69 
32 

51,9 
24.3 

MINERAL 

MAX 

46 

22 

33 
12 

37 
12 

49 
16 

49 
24 

37 
21 

34 
10 

36 
14 

49 
24 

39 
17 

45 
24 

36 
20 

30 
22 

41 
19 

48 
24 

52 
25 

57 
28 

62 
28 

51 
26 

54 

25 

50 
27 

38 
24 

31 
23 

35 
24 

36 
1 1 

43 

22 

52 
22 

57 
25 

60 
27 

63 
28 

62 
29 

45.5 
21.8 

MCNTICELLO  DAM 

MAX 

62 
35 

53 
34 

58 
35 

65 

40 

71 
44 

60 
38 

53 
33 

55 
36 

64 
41 

61 
36 

63 
38 

52 
36 

52 
40 

61 

38 

66 
42 

68 
46 

76 
43 

79 
46 

70 
51 

76 
42 

67 
41 

56 
37 

43 
37 

48 
38 

56 
35 

61 
36 

66 
39 

72 
41 

72 
42 

77 
43 

76 
45 

63,3 
39.7 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

41 

30 

39 
29 

52 
26 

57 
30 

38 
29 

38 
24 

40 
26 

53 
25 

43 
32 

51 
27 

40 
28 

35 
19 

41 

20 

51 
26 

52 
30 

61 

25 

63 
32 

53 
31 

60 
31 

53 
27 

41 

26 

38 
21 

41 

20 

42 

26 

53 
19 

56 
24 

63 
27 

67 
29 

69 

30 

68 
38 

56 
39 

50,2 
27.3 

NEVADA  CITY 

MAX 

49 
29 

39 
25 

45 

22 

55 
26 

58 
34 

48 
27 

39 
22 

45 
21 

52 
26 

46 
26 

52 
29 

47 
34 

44 

35 

49 

29 

57 
31 

61 
26 

69 
32 

67 
32 

67 
26 

68 
32 

69 
36 

49 
32 

35 
32 

41 

32 

42 
25 

50 
28 

56 
28 

63 
30 

69 
33 

72 
34 

73 
37 

54.1 
29,4 

ORLAND 

MAX 

64 
40 

59 
28 

58 
34 

66 
37 

70 
34 

58 
33 

55 
31 

59 
37 

65 
39 

61 
35 

65 
42 

51 

32 

58 
34 

60 
37 

66 
39 

70 
45 

78 
46 

80 
52 

70 
46 

77 
43 

76 
40 

62 
33 

44 
33 

54 
41 

58 
32 

63 
38 

66 
39 

75 
43 

77 
44 

78 
43 

80 
45 

65,3 
38.6 

oroville 

MAX 

62 
40 

50 
30 

58 
31 

64 

39 

68 
37 

59 
39 

55 
29 

61 
32 

65 
47 

60 
35 

65 
46 

52 
39 

54 
45 

61 

39 

66 
42 

71 
42 

81 
43 

77 
43 

73 
38 

78 
46 

73 
45 

59 
41 

46 
40 

52 
42 

55 
36 

62 
40 

66 
40 

72 
51 

77 
49 

76 
50 

60 
50 

64.6 
40.8 

PARADISE 

MAX 

57 
38 

42 
31 

52 
32 

59 
40 

64 
39 

54 
34 

49 
30 

55 
31 

60 
40 

55 
37 

60 
40 

52 
35 

45 
36 

55 
37 

60 
40 

68 
44 

75 
56 

73 
48 

70 
44 

72 
49 

67 
39 

55 
34 

47 
33 

47 

33 

50 
32 

58 
37 

64 
43 

66 
44 

72 
53 

75 
47 

74 
46 

59.8 
39.4 

PLACERVILLE 

MAX 

52 
34 

46 
27 

48 
28 

56 
31 

60 
40 

50 
31 

41 

25 

52 
24 

55 
31 

50 
28 

57 
31 

54 
38 

48 
38 

55 
30 

64 

30 

65 

30 

73 
37 

72 
35 

70 
32 

68 
36 

70 
37 

44 

39 

39 
33 

42 
32 

44 
26 

55 
30 

60 
31 

66 
34 

71 
38 

76 
38 

76 
38 

57.4 
32.7 

PLACERuILLE  IFG 

MAX 

51 
29 

41 
27 

47 

30 

55 
36 

58 
39 

49 
31 

43 
25 

46 
31 

53 
34 

48 
34 

55 
38 

51 
35 

43 
37 

49 
36 

56 
40 

62 
42 

71 
51 

71 
45 

72 
46 

67 
37 

67 
31 

39 
30 

34 

30 

39 
31 

43 
29 

54 
34 

58 
41 

63 
42 

69 
46 

75 
46 

75 
41 

55,1 
36,3 

PLATINA 

MAX 
MIN 

51 
32 

46 
31 

58 
29 

60 
34 

51 
34 

48 
26 

51 
25 

63 
22 

58 
32 

57 
32 

52 
32 

43 
26 

52 
29 

59 
29 

63 
38 

73 
26 

72 
40 

66 
30 

69 
31 

66 
36 

50 
27 

42 
29 

43 
28 

50 
29 

55 
24 

63 
29 

69 
33 

69 
32 

69 
32 

71 
35 

67 
36 

58.3 
30.6 

PORTOla 

MAX 

42 
27 

36 
5 

43 

6 

52 
22 

49 

22 

38 

20 

33 
12 

42 

10 

41 
24 

46 
24 

44 

25 

46 
23 

45 

20 

52 
15 

50 
25 

55 
19 

68 
22 

64 
27 

55 
19 

58 
23 

50 
24 

39 

20 

40 
22 

44 
22 

46 
13 

56 
19 

63 

20 

64 
22 

66 
23 

70 
26 

64 

26 

50,4 
20,2 

QUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

53 
32 

40 
22 

47 
17 

54 
27 

62 
27 

52 
23 

43 

21 

45 

16 

60 
31 

51 

22 

58 
28 

47 

30 

42 

29 

52 
29 

60 
30 

63 
23 

70 
24 

72 
24 

67 

20 

70 
26 

64 
31 

60 
29 

42 
28 

41 
30 

48 
26 

54 
27 

63 
24 

70 
25 

72 
26 

74 

26 

75 
31 

57.1 
26,0 

RED  Bluff  wb  airport 

MAX 

52 
41 

58 
31 

65 
35 

71 
41 

58 
44 

52 
36 

58 
35 

65 
35 

60 
43 

63 
37 

50 
44 

53 
34 

60 
34 

65 
38 

71 
41 

79 
42 

78 
46 

70 
52 

76 
50 

68 
40 

57 
40 

45 
34 

53 
40 

59 
38 

62 
34 

70 
38 

75 
43 

75 
41 

78 
44 

78 
46 

59 

46 

64.0 
40.2 

REDDING  Fire  sta  no  2 

MAX 

59 
34 

60 
30 

67 
34 

68 
40 

67 
36 

56 
37 

61 
32 

66 
35 

62 
43 

65 
45 

60 
45 

49 

33 

60 
33 

64 
41 

72 
41 

62 
47 

64 
52 

80 
50 

76 
46 

75 
43 

58 
43 

53 
34 

56 
36 

59 
36 

64 

36 

70 
41 

78 
47 

76 
45 

84 
43 

81 
51 

75 
50 

67.4 
40,6 

ROCKLIN 

MAX 

57 
31 

51 
30 

55 
30 

63 
32 

67 
37 

58 
35 

55 
28 

56 
27 

56 
30 

60 
33 

61 
34 

58 
38 

61 
36 

70 
36 

70 
32 

69 
35 

78 
36 

76 
42 

70 
37 

76 
40 

72 
43 

60 
40 

46 

39 

50 
39 

56 
32 

60 
35 

65 
36 

72 
40 

75 
47 

79 
43 

77 
44 

63,9 
36,1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

53 
39 

57 
31 

64 
36 

69 
36 

60 
38 

55 
37 

60 
32 

63 
33 

62 
42 

65 
39 

55 
42 

56 
39 

61 
40 

68 
36 

72 
43 

79 
43 

78 
40 

73 
52 

79 
47 

71 
42 

60 
36 

47 
38 

53 

40 

58 
40 

62 
34 

68 
37 

72 
38 

75 
41 

77 
46 

80 
45 

57 
47 

64.8 
39,7 

sacramfnto  wb  city 

MAX 

55 
42 

57 
35 

64 

35 

70 
39 

59 
41 

58 
40 

59 
32 

65 
35 

62 
43 

64 
42 

54 
44 

56 
42 

60 
43 

69 
40 

71 
45 

78 
43 

80 
45 

72 
52 

77 
46 

69 
46 

57 
42 

46 

39 

52 
40 

59 
40 

62 
37 

67 

40 

73 
42 

76 
46 

78 
50 

80 
48 

57 
50 

64,7 
42,1 

SHASTA  DAM 

MAX 

57 
39 

50 
33 

54 

34 

58 
38 

65 
40 

55 
35 

48 

36 

54 
36 

61 
39 

56 
40 

61 
41 

45 

37 

44 
36 

54 
37 

62 
41 

66 
44 

73 
52 

75 
47 

65 
48 

70 
44 

62 
41 

52 
36 

40 
34 

51 
36 

55 
37 

58 
39 

67 
40 

74 

46 

74 
48 

76 
49 

75 
48 

59,9 
40,4 

SIERRA  CITY 

MAX 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

MAX 

46 

25 

37 
9 

40 

5 

43 

7 

54 

19 

42 
18 

47 

17 

36 
4 

41 

a 

47 

23 

45 

26 

45 
24 

36 

19 

46 

13 

53 

20 

47 

17 

53 

20 

62 

22 

49 

15 

54 

22 

54 

25 

41 

20 

38 

19 

42 

22 

40 
17 

49 

23 

53 
22 

61 
23 

64 

24 

67 

26 

69 
29 

48,5 
18.8 

SCOA  SPRINGS  1  E 

MAX 

40 
18 

38 

34 

10 

40 
10 

42 
16 

36 
16 

34 

25 
2 

42 
12 

31 
8 

38 
15 

32 
17 

23 
19 

35 
16 

44 

22 

43 
24 

47 

15 

55 
25 

43 
25 

45 

20 

44 

21 

28 
22 

28 
20 

30 
18 

34 
6 

39 
12 

46 

12 

51 
16 

51 
19 

55 
24 

55 
24 

39.6 

15.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

60 
39 

57 
28 

65 
25 

70 
35 

65 
35 

52 
34 

55 
27 

63 
27 

58 
39 

68 
30 

59 
39 

54 
32 

57 
30 

66 
34 

69 
35 

77 
32 

78 
39 

69 
46 

75 
42 

73 
39 

58 
38 

51 
32 

51 
32 

57 
33 

61 
31 

67 
35 

73 
36 

73 
39 

75 
41 

75 
40 

70 
44 

64,5 
35.2 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

40 
31 

45 

20 

50 
23 

54 

30 

37 
25 

35 
26 

42 

20 

44 
23 

44 
25 

52 
26 

41 
30 

37 
29 

50 
30 

56 
32 

56 
32 

64 
33 

66 
40 

60 
41 

63 
39 

60 
39 

49 

30 

33 
29 

40 

30 

40 
29 

53 
27 

54 
24 

60 
35 

66 
35 

68 
35 

69 
35 

56 
37 

51.2 
30.4 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

60 

31 

54 
32 

61 
39 

65 
37 

54 
33 

66 
36 

57 
40 

64 

42 

45 
35 

45 
36 

36 

65 

73 
51 

81 
48 

64 
46 

70 
42 

63 

34 

52 
35 

56 
35 

62 
39 

67 
44 

76 
45 

75 
46 

62,5 
39,2 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

36 
15 

27 
-  3 

40 
10 

48 
22 

40 
19 

24 
11 

23 
3 

42 
7 

37 
12 

37 
7 

34 
10 

26 
16 

36 
16 

48 

9 

43 
14 

45 

20 

59 
25 

52 
24 

50 
22 

49 
15 

36 
15 

21 
10 

27 

1 1 

30 
13 

37 
-  2 

49 
9 

54 
1  1 

50 
14 

53 
22 

53 
32 

40,2 
13.6 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 
25 

61 

2  5 

64 

3  3 

59 
3  9 

51 
29 

61 

61 

56 

51 

57 

78 

79 

72 

77 

76 

50 
3  2 

52 
3  3 

61 
28 

66 

30 

73 
32 

75 
33 

68 

63.8 
31.5 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

59 
43 

59 
38 

69 
42 

73 
37 

66 
47 

61 
40 

59 
39 

66 
43 

63 
44 

65 
38 

59 
43 

56 
40 

61 
41 

68 
37 

72 
40 

80 
49 

79 
44 

74 
54 

80 
61 

76 
46 

62 

42 

50 
36 

51 
39 

58 
40 

63 

32 

69 
35 

74 
38 

75 
41 

78 
46 

76 
45 

65 
46 

66.6 
42.2 

VCLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 
35 

51 
25 

61 
31 

61 
37 

59 
29 

52 
31 

51 
29 

56 
32 

57 
38 

53 
35 

55 
36 

41 

28 

54 
33 

56 
37 

65 
34 

72 
36 

74 
45 

72 
48 

73 
45 

70 
41 

56 
32 

43 
34 

46 
32 

49 

32 

56 
31 

64 
35 

70 
42 

70 
40 

73 
40 

73 
43 

72 
42 

60.2 
35.7 

whiskeytown  res 

MAX 
MIN 

59 
33 

56 
32 

64 
34 

62 
39 

55 
34 

31 

63 

57 
39 

62 
39 

44 
34 

43 
32 

69 
34 

76 
45 

78 
40 

66 
41 

72 
41 

64 

32 

54 
33 

55 
34 

60 
34 

68 
40 

75 
33 

76 
43 

62,6 
36,2 
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DAILY  TEMPERATURES 


ContlBU»d 


station 

Day  Of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

Ave 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

61 
32 

60 
30 

63 
35 

65 
37 

69 
38 

60 
38 

62 
34 

60 
35 

65 
34 

63 
35 

66 
40 

55 
39 

59 

60 
35 

64 
36 

69 

79 

80 

78 

76 
40 

76 

58 

46 

35 

51 
35 

63 
32 

65 
35 

73 
38 

75 

76 

78 
41 

81 
43 

66,3 
37.3 

WILLOWS 

MAX 

38 

59 
26 

59 
33 

66 
35 

71 
36 

59 
36 

54 
31 

59 
34 

65 
38 

61 
34 

65 
40 

52 
34 

55 
34 

58 
37 

65 
42 

71 
47 

79 
48 

80 
51 

70 
38 

77 
41 

77 
39 

61 
31 

46 
37 

53 
40 

57 
32 

62 
40 

68 
38 

74 

42 

76 
43 

78 
43 

79 
45 

65.2 
38.2 

WINTERS 

MAX 
MIN 

41 

54 
35 

59 
43 

68 
39 

73 
46 

62 
42 

56 
35 

59 
41 

67 
44 

63 
42 

65 
39 

55 
39 

56 
38 

61 
36 

60 
36 

70 
37 

79 
44 

80 
50 

72 
54 

79 
42 

73 
44 

66 
41 

59 
38 

50 
39 

59 
33 

62 
37 

69 

38 

74 
37 

75 
44 

77 
45 

77 
49 

65.9 
40,9 

WOODLAND   I  WNW 

MAX 
MIN 

63 
40 

55 
30 

59 
36 

65 
34 

70 
39 

62 
38 

58 
31 

60 
37 

67 
43 

64 
34 

66 
42 

53 
37 

56 
34 

61 
35 

67 
42 

72 
49 

79 
47 

81 
53 

73 
52 

80 
39 

73 
41 

60 
35 

45 
36 

52 
39 

58 
32 

64 
34 

68 
36 

77 
42 

77 
46 

78 
42 

80 
44 

65.9 
39.3 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

45 
17 

34 

30 
-  2 

42 
7 

51 
23 

35 
15 

31 
12 

30 
-  8 

43 
5 

40 
12 

46 
19 

43 
24 

33 
11 

44 
6 

52 
17 

46 

10 

54 
12 

65 
15 

47 
8 

48 
15 

54 
20 

34 
17 

34 
20 

35 
18 

40 
3 

45 
7 

51 
13 

60 
18 

60 
18 

65 
19 

66 
24 

45.3 
12.6 

BRIOOEPORT 

MAX 
MIN 

46 
18 

36 
11 

44 

10 

56 
21 

53 
29 

35 
15 

28 
14 

41 
-  8 

43 
15 

46 
24 

49 
18 

40 
28 

45 
23 

59 
13 

53 
25 

54 

15 

65 
15 

62 
19 

53 
11 

57 
15 

48 
27 

36 

1 1 

37 
15 

35 
14 

53 
7 

55 
19 

62 
13 

64 

15 

65 
15 

66 
17 

62 
23 

50.0 
16.4 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

45 
26 

43 

23 

37 
17 

38 
22 

49 
24 

37 
22 

35 
18 

35 
16 

46 
26 

39 
24 

44 

27 

47 

22 

35 
22 

42 

21 

52 
32 

49 
25 

57 
30 

65 
24 

49 
27 

48 
27 

57 
29 

37 
24 

37 
20 

42 
24 

45 
21 

51 
31 

53 

2a 

58 
3  1 

65 
33 

69 
35 

70 
37 

47.6 
25.4 

DONNER  MEMORIAL  ST  P< 

MAX 
MIN 

DOYLE  5  S5E 

MAX 
MIN 

45 
26 

43 
19 

35 
19 

43 
22 

57 
29 

40 
22 

34 
21 

36 
14 

46 
18 

46 
22 

47 
27 

50 
20 

40 
27 

47 
24 

58 
29 

52 
23 

58 
28 

66 
27 

51 
20 

54 
27 

60 
29 

43 
25 

42 
26 

41 
23 

43 
19 

52 
26 

54 
24 

63 
27 

67 
29 

70 
33 

71 
34 

50.1 
24,5 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

44 
30 

38 
14 

42 
17 

57 
27 

54 
27 

38 
18 

39 
19 

46 
15 

45 
28 

46 
18 

50 
29 

51 
24 

49 
27 

57 
20 

56 
3 1 

59 
20 

66 
2  3 

63 
28 

56 
2 1 

62 
20 

53 
28 

42 
22 

43 
23 

46 

20 

53 
19 

58 
29 

64 
24 

66 
27 

71 

29 

73 
32 

71 
36 

53.5 
24.0 

FORT  eiDWELL 

MAX 
MIN 

37 
32 

40 
23 

38 
15 

54 
34 

41 
24 

42 
22 

35 
18 

48 
15 

43 

29 

45 
25 

42 
27 

40 
31 

40 

25 

42 
22 

58 
20 

65 
26 

62 
28 

50 
21 

53 
20 

50 
25 

42 
27 

42 
23 

47 

18 

46 
22 

49 

is 

54 
30 

60 
23 

66 
24 

70 
25 

69 
26 

71 
31 

49.7 
24.2 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

36 
12 

34 

43 
4 

53 
16 

36 
21 

32 
16 

27 
9 

34 
0 

37 
9 

46 
11 

41 
12 

33 
23 

43 

22 

52 
9 

41 
26 

53 
13 

59 
19 

49 
19 

52 

14 

48 

20 

31 
19 

31 
16 

34 
14 

37 
12 

44 
2 

51 
15 

55 
14 

56 
21 

58 
20 

57 
29 

54 
31 

43.8 
15.2 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

45 
24 

33 
10 

42 
15 

50 
28 

43 
23 

36 
19 

32 
17 

41 

5 

43 
23 

46 
24 

50 
26 

41 
30 

46 
19 

55 
19 

50 
29 

54 
25 

61 
22 

54 
29 

55 
19 

57 
23 

46 
26 

36 
16 

38 
20 

39 
20 

54 
U 

56 
23 

63 
20 

62 
27 

64 
24 

66 
26 

61 
30 

49.0 
22.0 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

43 

28 

39 
21 

42 

15 

50 
31 

40 
27 

38 
21 

37 
16 

46 
14 

44 

30 

48 
18 

48 
34 

40 
30 

49 
28 

57 
23 

53 

30 

58 
21 

69 
24 

59 
23 

54 
20 

62 
25 

42 

30 

40 
23 

46 

22 

45 
19 

52 
12 

57 
25 

62 
24 

67 
24 

70 
26 

72 
30 

59 
35 

51.2 
24.2 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

40 

17 

32 
10 

27 
8 

41 
24 

46 

26 

40 
17 

33 
16 

27 
7 

35 
23 

36 
18 

40 
23 

40 
22 

31 
20 

37 
15 

50 
19 

46 
18 

45 
22 

51 
25 

47 

20 

47 
23 

50 
22 

40 
15 

32 
19 

32 
19 

35 
12 

42 
20 

42 
20 

49 
21 

51 
25 

61 

26 

56 
31 

41.3 
19.5 

TERMO 

MAX 
MIN 

37 
25 

34 
15 

37 
7 

45 
28 

40 
2  1 

30 
17 

34 
1  5 

43 
6 

41 
27 

40 
15 

42 
28 

33 
19 

39 
I  9 

48 
10 

46 
24 

52 
16 

58 
23 

52 
22 

50 
18 

54 
25 

37 
24 

36 
1 9 

37 
9 

39 
12 

40 
10 

49 
28 

58 
23 

60 
23 

66 
24 

67 
26 

68 
26 

45.5 
19.5 

TruCKEE  ranger  STATIO^ 

MAX 
MIN 

42 
3 

32 
7 

39 
9 

50 
25 

34 
16 

40 
-  2 

37 
13 

44 
19 

41 

22 

36 
2  1 

49 

8 

50 
17 

62 
19 

46 
12 

49 
19 

52 

17 

32 
19 

36 
2 

43 
14 

50 
18 

60 
20 

62 
25 

44.9 
14.7 

WOODFORDS 

MA- 
MIN 

46 
31 

32 
17 

43 
13 

53 
28 

42 
30 

37 
20 

28 
19 

38 
10 

43 
30 

44 

26 

50 
20 

39 
28 

43 

27 

59 
22 

49 
31 

54 
24 

61 

30 

59 
29 

54 
25 

58 
28 

46 
26 

39 
21 

36 
21 

41 

22 

52 
15 

55 
29 

60 
28 

65 
32 

67 
31 

70 
38 

60 
38 

49.1 
25.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  O'* 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

63 
43 

60 
46 

68 
40 

72 
41 

70 
42 

60 
40 

62 
38 

67 
33 

66 
36 

72 
42 

60 
38 

62 
47 

70 
43 

76 
47 

80 
47 

85 
50 

86 
47 

85 
42 

66 
46 

64 
50 

65 
47 

56 
42 

59 
42 

58 
39 

67 
42 

74 
46 

75 
45 

65 
45 

63 
44 

65 
43 

62 
45 

67.6 
43.2 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

59 
34 

59 
34 

60 
33 

61 
35 

60 
32 

61 
31 

62 
30 

63 
29 

60 
34 

62 
32 

61 
31 

62 
35 

63 
36 

64 

37 

70 
38 

72 
40 

71 
41 

70 
40 

72 
41 

69 
42 

64 
40 

59 
35 

59 
36 

60 
35 

62 
34 

69 
34 

71 
33 

70 
36 

68 
37 

70 
39 

63 
43 

64.4 
35.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

53 
44 

57 
39 

61 
42 

64 
43 

58 
43 

54 
42 

58 
36 

59 
45 

55 
44 

59 
39 

53 
43 

54 
44 

57 
44 

61 
42 

69 
45 

75 
51 

68 
47 

72 
50 

73 
50 

55 
47 

54 
46 

48 
41 

52 
40 

54 

40 

59 
39 

61 
41 

67 
43 

69 
42 

56 
45 

57 
45 

58 
46 

59.7 
43.5 

blhlingame 

MAX 
MIN 

60 
40 

57 
43 

60 
40 

64 

40 

58 
46 

56 
45 

60 
33 

63 
36 

59 
46 

62 
37 

61 
39 

59 
44 

59 
46 

62 
38 

67 
42 

76 
41 

75 
40 

73 
43 

75 
41 

73 
40 

56 
49 

50 
42 

57 
37 

57 
46 

61 
37 

72 
37 

69 
36 

74 
39 

74 
41 

70 
52 

61 
51 

63.9 
41.5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
33 

55 
36 

60 
30 

67 
32 

57 
43 

54 
41 

56 
31 

62 
29 

61 
34 

63 
33 

57 
32 

57 
43 

60 
40 

70 
34 

69 
35 

80 
37 

75 
41 

75 
42 

78 
36 

66 
34 

58 
40 

48 
39 

51 
36 

54 
37 

61 
31 

67 
34 

72 
37 

74 
41 

64 
39 

68 
35 

60 
40 

63.2 
36,4 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

58 
39 

60 
37 

60 
39 

61 
39 

68 
45 

59 
43 

56 
34 

60 
35 

64 
44 

60 
39 

62 
42 

55 
43 

55 
46 

58 
44 

65 
48 

70 
44 

77 
40 

78 
44 

75 
45 

78 
43 

62 
45 

56 
43 

51 
37 

55 
43 

57 
35 

61 
39 

65 
40 

70 
42 

72 
44 

65 
42 

63 
44 

63,1 
41,5 

GILROY 

MAX 
MIN 

61 
36 

60 
36 

58 
28 

63 
35 

71 
34 

60 
34 

56 
31 

59 
29 

64 
35 

62 
34 

65 
36 

60 
44 

57 
40 

62 
35 

70 
35 

71 
37 

79 
37 

80 
39 

75 
34 

80 
36 

64 
45 

59 
38 

46 

40 

54 

37 

55 
32 

66 
31 

66 
36 

75 
40 

80 
42 

74 
41 

65 
43 

65.2 
36.5 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

54 
40 

55 

41 

53 
38 

55 
42 

56 
43 

59 
44 

58 
33 

59 
38 

60 
40 

54 
37 

57 
40 

54 
43 

56 
47 

57 
46 

57 
40 

64 

40 

73 
41 

64 
42 

66 
43 

70 
42 

72 
39 

70 
39 

68 
40 

54 
42 

53 
36 

54 
40 

56 
39 

59 
40 

61 
39 

59 
46 

60 
47 

59.6 
40,9 

HOLLIStER 

MAX 
MIN 

61 
33 

58 
33 

64 
29 

68 
33 

68 
43 

57 
34 

59 
29 

64 
27 

60 
31 

67 
31 

59 
34 

57 
34 

64 
33 

71 
33 

74 
41 

80 
37 

78 
37 

77 
37 

79 
35 

67 
33 

58 
42 

50 
38 

54 
39 

58 
38 

67 
31 

68 
33 

76 
35 

78 
41 

66 
39 

61 
35 

64 
39 

65,5 
35,1 

king  city 

MAX 
MIN 

69 
38 

61 
38 

63 
38 

71 
31 

67 
43 

58 
36 

58 
3  1 

64 
26 

63 
39 

67 
33 

65 
31 

60 
46 

64 
34 

73 
31 

72 
36 

81 
36 

83 
36 

80 
34 

80 
33 

75 
34 

60 
39 

54 
35 

54 
35 

55 
35 

67 
30 

69 
33 

76 
39 

83 
39 

63 
43 

74 
31 

69 
44 

66,3 
35,7 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

60 
31 

56 
32 

56 
30 

63 
32 

68 
34 

58 
35 

55 
25 

57 
27 

62 
33 

56 
32 

62 
35 

57 
37 

56 
40 

60 
30 

67 
36 

70 
45 

75 
40 

79 
43 

72 
46 

75 
35 

65 
36 

53 
37 

47 
34 

53 
34 

55 
28 

61 
32 

66 
33 

72 
34 

75 
39 

77 
37 

69 
39 

63,1 
34,9 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

57 
38 

56 
38 

57 
3  1 

68 
38 

59 
38 

56 
39 

59 
34 

63 
33 

59 
37 

65 
35 

59 
35 

57 
43 

60 
44 

70 
36 

70 
44 

77 
47 

81 
43 

74 
45 

78 
43 

75 
42 

59 
43 

52 
37 

56 
41 

57 
41 

62 
33 

66 
36 

72 
37 

77 
41 

74 
43 

64 
42 

59 
48 

64,5 
39,5 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

60 
40 

57 
40 

59 
4  1 

62 
39 

68 
42 

60 
42 

57 
33 

60 
34 

65 
40 

60 
38 

63 
40 

55 
43 

57 
45 

60 
38 

69 
44 

72 
43 

80 
40 

76 
43 

75 
43 

78 
41 

65 
45 

56 
41 

51 
37 

56 
42 

59 
39 

62 
37 

67 
39 

72 
40 

73 
45 

71 
43 

65 
46 

64,2 
40,7 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

58 
41 

53 
43 

56 
43 

59 
42 

55 
43 

52 
44 

54 
43 

58 
40 

58 
44 

58 
39 

54 
42 

54 
45 

57 
42 

62 
42 

63 
45 

75 
49 

68 
45 

68 
45 

73 
47 

57 
45 

54 
43 

46 
41 

51 
41 

52 
40 

57 
37 

59 
41 

65 
41 

68 
42 

53 
43 

57 
42 

56 
46 

56,4 
42,8 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

56 
37 

59 
41 

56 
36 

61 
41 

66 
41 

59 
39 

55 
32 

57 
32 

59 
35 

59 
37 

58 
36 

56 
44 

57 
40 

61 
43 

73 
45 

66 
50 

75 
45 

67 
41 

75 
45 

62 
44 

57 
43 

56 
37 

53 
43 

53 
39 

55 
39 

62 
41 

68 
44 

70 
43 

55 
44 

54 
43 

60 
44 

60,7 
40.8 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

57 
36 

45 
33 

50 
31 

58 
38 

67 
35 

54 
33 

48 
32 

52 
35 

58 
36 

50 
36 

59 
36 

48 
34 

51 
37 

58 
38 

65 
43 

65 
44 

70 
50 

77 
51 

68 
50 

72 
43 

61 
36 

50 
32 

37 
31 

46 
32 

49 

34 

57 
38 

63 
40 

71 
50 

73 
52 

74 
54 

70 
49 

56.8 
39.3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

41 

30 

32 
25 

42 
28 

31 
25 

37 
22 

45 
28 

40 

30 

44 
32 

36 
30 

42 
31 

55 
36 

52 
41 

61 
43 

65 
50 

64 

62 
42 

58 
35 

35 
28 

30 
27 

33 
26 

35 
28 

43 
26 

61 
35 

63 
50 

62 
44 

49 
37 

46,6 
33.2 

nacimiento  dam 

MAX 
MIN 

60 
32 

64 
34 

57 

34 

69 
32 

73 
38 

63 
31 

56 
29 

55 
27 

69 
36 

67 
34 

67 
34 

66 
37 

58 
34 

64 
33 

72 

74 
35 

83 
38 

83 
40 

80 
34 

79 
39 

78 

39 

66 
40 

56 
30 

51 
33 

53 
33 

62 
35 

70 
35 

73 
39 

76 
41 

79 
38 

70 
39 

67.6 
35,2 

S«*  R«l«r*nc*  Not*a  f  oUowtng  SIaUod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ?^'-J/°T' 


Station 

Day  01  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7   1  8 

g 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NEWAPK 

MAX 

56 

57 

56 

59 

63 

57 

5  3 

60 

56 

60 

56 

56 

57 

66 

66 

75 

76 

76 

75 

59 

54 

48 

52 

54 

62 

63 

69 

71 

64 

64 

61 

.2 

MIN 

39 

38 

37 

3  7 

4  1 

4  1 

29 

35 

38 

40 

44 

4  1 

47 

38 

46 

43 

42 

42 

4  1 

4  1 

43 

42 

42 

39 

36 

38 

38 

41 

42 

42 

49 

40 

.4 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

MAX 

53 

55 

57 

59 

57 

52 

58 

5  7 

53 

55 

53 

53 

55 

58 

64 

73 

66 

74 

67 

55 

53 

51 

52 

52 

57 

58 

65 

67 

57 

60 

57 

56 

,2 

MIN 

^7 

46 

45 

47 

48 

47 

43 

46 

50 

45 

48 

49 

49 

44 

48 

54 

49 

49 

47 

49 

48 

45 

44 

46 

44 

45 

46 

47 

50 

50 

54 

47 

,4 

PALO  AlTO  city  HALL 

MAX 

59 

60 

55 

61 

67 

57 

5e 

61 

56 

61 

57 

56 

56 

67 

68 

75 

73 

73 

76 

66 

58 

48 

54 

54 

59 

64 

71 

72 

64 

63 

62 

.3 

MIN 

37 

42 

39 

36 

44 

44 

38 

34 

38 

36 

3  8 

43 

38 

43 

40 

48 

40 

37 

38 

42 

43 

42 

40 

33 

37 

35 

39 

46 

42 

49 

40 

,2 

PASO  ROBLES 

MAX 

60 

57 

63 

69 

67 

60 

57 

62 

65 

66 

64 

58 

65 

71 

74 

83 

83 

80 

79 

73 

59 

54 

52 

52 

63 

70 

75 

78 

78 

69 

59 

66 

.6 

MIN 

28 

35 

30 

28 

43 

30 

25 

21 

25 

34 

28 

40 

29 

32 

3  3 

32 

30 

32 

29 

29 

41 

27 

38 

31 

28 

30 

32 

34 

37 

33 

36 

31 

■  6 

PASO  RnBLES  FAA  AP 

MAX 

63 

56 

64 

69 

63 

55 

57 

62 

65 

65 

65 

57 

65 

69 

75 

81 

82 

82 

77 

66 

60 

52 

56 

54 

61 

69 

75 

80 

80 

68 

56 

66 

.2 

MIN 

28 

38 

35 

28 

4  1 

3 1 

24 

22 

2  3 

36 

3 1 

39 

29 

3  1 

33 

30 

32 

36 

34 

34 

36 

28 

35 

3  1 

30 

31 

32 

36 

37 

34 

36 

32 

.3 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

62 

55 

62 

72 

66 

51 

5  5 

62 

61 

62 

61 

57 

61 

73 

70 

79 

82 

77 

61 

72 

62 

48 

47 

48 

63 

69 

74 

78 

78 

75 

65 

65 

,4 

MIN 

32 

33 

28 

32 

42 

33 

28 

26 

27 

30 

43 

33 

30 

37 

40 

38 

40 

36 

36 

39 

37 

33 

34 

29 

32 

32 

38 

40 

37 

43 

34 

*  6 

PISMO  BEACH 

MAX 

58 

57 

62 

63 

65 

56 

54 

62 

60 

63 

60 

56 

63 

72 

75 

81 

77 

81 

70 

56 

56 

52 

53 

53 

59 

71 

66 

65 

60 

58 

62 

62 

.  6 

MIN 

36 

43 

39 

40 

4  1 

4  1 

38 

29 

3  3 

39 

46 

41 

45 

48 

5  3 

5  1 

40 

46 

46 

45 

44 

4  I 

4  3 

37 

41 

43 

41 

39 

41 

47 

41 

,7 

PCINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

59 

59 

58 

60 

56 

56 

59 

6  1 

59 

58 

58 

57 

60 

62 

62 

70 

64 

63 

61 

56 

56 

51 

55 

55 

60 

59 

64 

58 

58 

58 

56 

59 

.0 

MIN 

45 

43 

43 

43 

46 

41 

38 

42 

40 

43 

42 

47 

42 

44 

43 

48 

48 

43 

43 

46 

45 

4  1 

43 

4  1 

41 

45 

45 

47 

43 

44 

49 

43 

,  7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

60 

56 

59 

62 

68 

58 

58 

60 

65 

61 

64 

55 

58 

60 

67 

71 

78 

76 

73 

80 

65 

57 

50 

53 

57 

62 

66 

72 

73 

76 

67 

64 

.2 

MIN 

33 

34 

32 

3 1 

34 

42 

31 

30 

32 

33 

35 

41 

42 

33 

35 

39 

37 

37 

40 

40 

39 

38 

39 

39 

26 

31 

33 

34 

37 

40 

41 

35 

.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

56 

50 

56 

67 

59 

47 

48 

58 

59 

57 

58 

53 

59 

67 

66 

75 

76 

73 

76 

67 

59 

42 

47 

46 

56 

63 

70 

74 

75 

70 

59 

60 

.9 

MIN 

23 

31 

27 

24 

28 

29 

19 

21 

1  6 

28 

22 

4  1 

24 

2  3 

28 

30 

26 

30 

28 

25 

29 

32 

34 

33 

23 

26 

26 

32 

34 

32 

44 

26 

,  1 

REDWOOB  CITY 

MAX 

60 

58 

63 

71 

60 

57 

59 

64 

60 

63 

57 

56 

60 

67 

71 

76 

75 

75 

79 

75 

57 

50 

58 

58 

63 

68 

74 

74 

73 

68 

63 

65 

.0 

MIN 

41 

42 

38 

38 

47 

49 

34 

35 

41 

36 

40 

44 

44 

37 

41 

42 

39 

42 

41 

40 

43 

42 

39 

39 

32 

37 

36 

40 

44 

43 

49 

40 

.5 

RICHMOND 

MAX 

60 

55 

57 

62 

65 

57 

54 

159 

60 

59 

61 

55 

55 

61 

64 

70 

78 

67 

73 

78 

58 

55 

51 

53 

55 

62 

65 

72 

74 

62 

59 

61 

.6 

MIN 

43 

42 

42 

4  1 

46 

45 

39 

37 

42 

4  1 

46 

45 

46 

42 

46 

49 

48 

50 

50 

50 

46 

45 

42 

44 

37 

40 

41 

41 

48 

46 

48 

44 

.  1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

54 

55 

61 

66 

57 

55 

56 

56 

59 

60 

57 

52 

57 

65 

70 

75 

75 

77 

76 

75 

51 

48 

50 

53 

59 

64 

66 

73 

70 

65 

58 

61 

.6 

MIN 

40 

33 

30 

28 

36 

36 

30 

33 

33 

35 

4  1 

38 

38 

3 1 

36 

41 

34 

37 

3  3 

38 

41 

37 

33 

36 

27 

29 

32 

34 

35 

39 

41 

35 

,0 

SALINAS  2  E 

MAX 

62 

58 

62 

65 

60 

57 

59 

62 

62 

64 

57 

59 

60 

66 

68 

78 

76 

74 

77 

67 

57 

53 

54 

55 

66 

63 

67 

75 

63 

59 

59 

63 

,4 

MIN 

36 

41 

33 

34 

44 

49 

32 

30 

39 

36 

35 

45 

40 

35 

41 

39 

36 

36 

37 

37 

45 

42 

4  1 

40 

32 

36 

39 

41 

44 

39 

42 

38 

.6 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 

62 

58 

62 

65 

60 

57 

60 

63 

62 

65 

58 

59 

61 

69 

68 

60 

77 

75 

80 

61 

59 

50 

55 

56 

65 

65 

69 

76 

61 

61 

60 

63 

>8 

MIN 

38 

40 

36 

36 

44 

37 

36 

32 

42 

4  1 

37 

48 

44 

36 

45 

39 

41 

38 

38 

38 

45 

42 

43 

42 

36 

39 

42 

44 

45 

42 

42 

40 

3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

63 

65 

62 

72 

69 

56 

55 

62 

63 

64 

62 

71 

71 

79 

82 

80 

80 

77 

63 

52 

51 

53 

62 

70 

74 

76 

76 

71 

61 

67 

0 

MIN 

29 

35 

37 

30 

28 

24 

22 

23 

25 

29 

30 

31 

35 

38 

34 

34 

30 

32 

34 

27 

31 

30 

27 

31 

32 

32 

32 

30 

40 

30 

8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

54 

53 

56 

58 

54 

53 

56 

56 

55 

57 

54 

56 

55 

58 

59 

71 

62 

69 

72 

60 

54 

50 

55 

53 

59 

58 

59 

63 

55 

60 

57 

57 

6 

MIN 

42 

44 

45 

41 

47 

45 

34 

37 

46 

46 

43 

43 

46 

41 

42 

45 

42 

42 

40 

47 

44 

43 

3  7 

42 

37 

36 

41 

45 

46 

42 

48 

42 

6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

57 

55 

59 

62 

56 

54 

57 

60 

56 

60 

55 

56 

57 

62 

65 

73 

69 

71 

74 

59 

56 

52 

55 

54 

60 

61 

70 

69 

64 

62 

58 

60 

6 

MIN 

43 

43 

42 

41 

45 

45 

36 

41 

46 

40 

42 

46 

45 

41 

43 

48 

43 

45 

44 

45 

45 

43 

39 

42 

37 

40 

40 

42 

45 

45 

52 

43 

1 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

54 

54 

58 

63 

56 

52 

5  7 

58 

54 

58 

54 

54 

55 

61 

64 

75 

67 

71 

72 

54 

53 

49 

51 

52 

60 

61 

69 

67 

56 

59 

57 

56 

9 

MIN 

46 

45 

47 

48 

46 

45 

44 

47 

47 

45 

47 

47 

48 

46 

50 

56 

51 

54 

50 

48 

46 

43 

44 

43 

44 

47 

47 

45 

47 

49 

54 

47 

4 

SAN  GREGORIO  3  SE 

MAX 

57 

53 

57 

59 

53 

52 

54 

59 

54 

58 

54 

54 

56 

63 

63 

74 

64 

70 

73 

60 

54 

49 

53 

52 

58 

58 

65 

65 

57 

59 

57 

56 

5 

MIN 

39 

40 

34 

39 

45 

43 

28 

29 

44 

30 

35 

39 

45 

33 

42 

44 

35 

37 

38 

34 

41 

41 

39 

39 

34 

33 

33 

35 

42 

35 

40 

37 

6 

SAN  JOSE 

MAX 

59 

55 

62 

66 

57 

55 

5  7 

63 

59 

63 

61 

58 

61 

69 

68 

77 

80 

75 

77 

67 

59 

53 

52 

54 

64 

66 

71 

76 

71 

67 

60 

63 

9 

MIN 

4  1 

41 

42 

4  1 

45 

43 

35 

40 

4  I 

38 

4  1 

46 

46 

40 

47 

56 

46 

44 

53 

43 

45 

41 

42 

4l 

37 

4  1 

42 

45 

46 

45 

49 

43 

,3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

58 

61 

55 

62 

68 

62 

54 

55 

62 

59 

64 

62 

56 

61 

73 

74 

79 

61 

79 

70 

60 

57 

51 

52 

53 

65 

68 

75 

74 

67 

60 

63 

6 

MIN 

40 

40 

30 

43 

46 

42 

33 

34 

36 

40 

37 

39 

4  1 

44 

49 

53 

46 

43 

50 

44 

44 

37 

42 

36 

39 

41 

44 

4  1 

42 

4  1 

41 

41 

3 

SAN  MATEO 

MAX 

57 

56 

59 

64 

56 

56 

58 

61 

56 

60 

60 

57 

58 

63 

67 

76 

72 

73 

75 

72 

56 

49 

54 

54 

60 

63 

70 

70 

64 

59 

61 

8 

HIN 

43 

44 

42 

41 

47 

44 

36 

38 

46 

40 

42 

44 

48 

40 

44 

44 

45 

47 

45 

44 

44 

42 

39 

41 

36 

40 

40 

42 

44 

51 

42 

8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

61 

61 

65 

67 

61 

58 

60 

64 

59 

65 

61 

58 

61 

70 

78 

80 

76 

78 

67 

59 

56 

59 

56 

64 

68 

72 

78 

70 

66 

65 

7 

MIN 

38 

37 

4  I 

40 

46 

42 

35 

36 

40 

36 

4  1 

45 

46 

40 

46 

45 

44 

48 

43 

43 

41 

42 

4  1 

36 

39 

40 

42 

45 

43 

41 

4 

SANTA  CRUZ 

MAX 

57 

63 

66 

66 

65 

58 

60 

64 

63 

65 

59 

59 

64 

66 

72 

76 

73 

76 

75 

58 

55 

48 

55 

56 

65 

64 

73 

73 

56 

68 

56 

63 

9 

MIN 

35 

36 

32 

35 

36 

33 

28 

35 

36 

34 

37 

40 

41 

34 

39 

50 

39 

39 

38 

36 

42 

35 

38 

37 

31 

34 

35 

39 

42 

38 

44 

37 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

57 

53 

56 

62 

65 

57 

54 

58 

60 

55 

59 

54 

55 

58 

61 

70 

76 

74 

73 

76 

56 

54 

47 

53 

54 

60 

64 

69 

72 

63 

61 

60 

9 

MIN 

35 

38 

39 

42 

43 

39 

33 

34 

39 

36 

38 

42 

42 

40 

41 

41 

48 

46 

45 

43 

43 

39 

36 

37 

36 

36 

40 

41 

44 

44 

46 

40 

3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

58 

56 

60 

65 

71 

60 

57 

60 

65 

60 

65 

55 

57 

62 

65 

72 

78 

80 

74 

79 

67 

59 

49 

55 

60 

64 

66 

73 

75 

77 

71 

65 

1 

MIN 

35 

32 

29 

37 

39 

35 

28 

27 

39 

32 

38 

40 

37 

33 

32 

37 

35 

36 

35 

35 

39 

33 

35 

36 

31 

32 

33 

34 

39 

37 

41 

34 

9 

watsonville  waterwork: 

MAX 

58 

57 

59 

65 

62 

61 

55 

60 

59 

58 

61 

55 

58 

60 

66 

72 

75 

72 

73 

73 

54 

56 

47 

53 

55 

62 

64 

70 

75 

60 

59 

61 

7 

MIN 

37 

38 

35 

36 

42 

35 

30 

32 

36 

35 

38 

45 

42 

36 

40 

40 

39 

38 

37 

38 

44 

36 

39 

38 

33 

37 

38 

39 

44 

40 

42 

38 

0 

SAN  JOAQUIN  Drainage 

05 

antioch  fibreboard  ml 

MAX 

59 

57 

61 

64 

68 

61 

56 

61 

63 

61 

63 

57 

58 

61 

67 

72 

80 

78 

74 

81 

62 

57 

49 

53 

57 

62 

67 

73 

74 

76 

70 

64 

6 

MIN 

39 

41 

42 

40 

47 

44 

41 

44 

42 

42 

42 

45 

45 

40 

50 

55 

49 

56 

58 

44 

42 

42 

40 

42 

35 

39 

42 

42 

51 

47 

46 

44 

3 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

63 

57 

59 

66 

71 

62 

57 

67 

66 

61 

66 

59 

60 

61 

72 

73 

79 

81 

73 

78 

73 

59 

47 

54 

58 

62 

69 

75 

76 

60 

73 

66 

MIN 

36 

39 

40 

35 

44 

41 

35 

40 

43 

40 

39 

42 

40 

33 

43 

48 

46 

52 

5  3 

37 

32 

4l 

39 

38 

32 

33 

36 

38 

47 

42 

44 

40 

4 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

45 

49 

45 

56 

68 

58 

49 

43 

56 

59 

61 

66 

48 

57 

64 

65 

69 

77 

72 

72 

74 

55 

46 

43 

45 

60 

64 

71 

76 

61 

61 

60, 

5 

MIN 

35 

36 

32 

34 

38 

35 

38 

32 

32 

39 

38 

39 

33 

34 

40 

38 

43 

48 

45 

45 

43 

33 

33 

33 

30 

3 1 

39 

4  1 

53 

54 

52 

38 

6 

ALBERRy 

MAX 

50 

51 

53 

60 

55 

48 

45 

52 

57 

56 

64 

53 

56 

61 

62 

71 

72 

67 

69 

70 

63 

41 

43 

45 

52 

78 

77 

77 

66 

59, 

2 

MIN 

32 

30 

25 

33 

37 

29 

31 

23 

31 

35 

34 

40 

34 

33 

39 

46 

36 

42 

40 

42 

38 

33 

33 

33 

28 

42 

43 

45 

41 

35, 

4 

bakersfield  wb  Airport 

MAX 

64 

56 

59 

66 

64 

55 

53 

60 

64 

66 

70 

60 

62 

69 

70 

73 

83 

74 

74 

81 

62 

55 

53 

53 

63 

68 

74 

83 

89 

87 

70 

67, 

1 

MIN 

38 

40 

34 

36 

38 

37 

39 

3^ 

38 

43 

43 

45 

37 

40 

42 

44 

49 

50 

50 

47 

42 

40 

43 

42 

36 

41 

43 

46 

54 

51 

51 

42, 

4 

balCh  power  house 

MAX 

50 

50 

54 

60 

58 

53 

44 

53 

56 

58 

64 

60 

55 

63 

62 

72 

74 

71 

69 

72 

70 

54 

45 

48 

58 

60 

70 

76 

80 

80 

72 

61 , 

6 

MIN 

37 

36 

30 

35 

37 

38 

33 

30 

35 

40 

38 

40 

36 

36 

43 

44 

45 

46 

45 

46 

47 

35 

35 

35 

43 

37 

40 

45 

50 

50 

49 

39. 

9 

blackwflls  corner 

MAX 

63 

59 

60 

67 

65 

57 

55 

59 

65 

64 

68 

58 

64 

68 

69 

76 

82 

73 

76 

80 

63 

56 

51 

61 

69 

73 

60 

67 

84 

67, 

3 

MIN 

37 

37 

30 

42 

33 

31 

30 

30 

40 

36 

44 

32 

35 

38 

36 

42 

42 

37 

42 

40 

38 

35 

28 

36, 

4 

BUTTONwILLOW 

MAX 

56 

63 

59 

61 

68 

66 

57 

55 

61 

65 

65 

66 

61 

62 

68 

71 

75 

81 

75 

76 

81 

63 

55 

56 

54 

61 

66 

73 

80 

66 

86 

67, 

0 

MIN 

32 

40 

34 

34 

41 

34 

38 

30 

31 

41 

37 

42 

36 

41 

39 

42 

41 

45 

41 

41 

45 

37 

43 

35 

33 

35 

39 

41 

48 

47 

44 

38, 

9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

46 

36 

36 

52 

53 

40 

32 

42 

46 

42 

50 

44 

36 

44 

53 

60 

68 

64 

66 

61 

58 

35 

30 

32 

36 

50 

54 

61 

62 

66 

65 

49. 

1 

MIN 

25 

18 

16 

23 

31 

22 

16 

21 

23 

27 

27 

28 

28 

26 

28 

32 

34 

34 

30 

31 

30 

26 

26 

28 

26 

23 

26 

30 

32 

33 

32 

26. 

6 

CAMP  PARDEE 

MAX 

57 

55 

54 

63 

65 

58 

48 

57 

56 

55 

63 

59 

53 

59 

65 

70 

77 

77 

72 

71 

73 

50 

44 

47 

53 

60 

66 

70 

74 

81 

76 

62. 

2 

MIN 

36 

32 

33 

33 

41 

35 

32 

34 

36 

36 

37 

42 

43 

38 

42 

42 

44 

40 

41 

42 

43 

40 

37 

37 

37 

39 

42 

45 

52 

47 

47 

39. 

5 

Sm  Ref«r«nc*  NotM 


Following  StaUoo  Ind«x 

■  91  - 


DAILY  TEMPERATURES  'VZTdt 

_  .  ,  MARCH  1964 
Continued  ,   ,  


station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  Rh 

MIN 

35 

33 

28 

32 

37 

55 
34 

31 

50 
25 

5  5 
31 

52 
33 

62 
34 

63 
42 

50 
35 

56 
33 

64 
40 

67 
37 

72 
42 

76 
39 

68 
38 

70 
41 

72 
40 

56 
33 

4 1 
34 

47 
36 

50 
27 

68 
32 

61 
35 

68 
39 

75 
44 

80 
45 

78 
41 

60,3 
35,7 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 
28 

37 
16 

42 

20 

51 
28 

54 
29 

43 
17 

39 
19 

47 
26 

46 
26 

51 
27 

49 
24 

48 
25 

55 
31 

60 
35 

63 
41 

68 
36 

69 
33 

6  5 
32 

60 
29 

39 
23 

4 1 
15 

24 

30 

6  3 

67 
36 

70 
36 

53,3 
27.4 

CCALINSA 

MAX 
MIN 

34 

40 

43 

37 

34 

36 

5b 
32 

53 

28 

34 

64 
45 

69 
35 

60 
47 

63 
33 

7  1 
36 

71 
40 

81 
40 

81 
41 

79 
46 

76 
43 

81 
40 

65 
39 

49 
38 

67 
37 

56 
36 

61 
32 

66 
36 

73 
38 

79 
42 

87 
47 

78 
46 

79 
43 

67,3 
38,6 

CORCORAN   IRRIG  DI5T 

MAX 
MIN 

36 

6  2 
38 

5  7 
36 

60 
34 

67 
36 

64 

30 

55 
33 

55 
29 

59 
33 

63 
39 

64 
34 

67 
42 

57 
34 

64 

36 

67 
39 

70 
38 

77 
41 

60 
43 

72 
39 

76 
41 

80 
43 

61 
34 

6  7 
39 

57 
36 

58 
32 

62 
37 

66 
39 

72 
40 

79 
47 

86 
47 

6  1 
46 

66,2 
37,7 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
HIN 

68 

63 

65 

70 

73 

76 

78 

80 

66,5 

Dudleys 

MAX 
MIN 

25 

26 

23 

23 

30 

23 

16 

19 

23 

5  5 
26 

54 
26 

48 

32 

50 
31 

5  7 
25 

62 
31 

72 
32 

7  1 
29 

65 
26 

65 
26 

65 
30 

52 
28 

33 
30 

37 
30 

42 
31 

52 
13 

55 
22 

64 
25 

70 
29 

75 
30 

71 
29 

60 
32 

54,6 
26,6 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

36 

36 

28 

33 

42 

5  5 
33 

5  g 
30 

58 
26 

58 
34 

63 
33 

61 
35 

59 
42 

59 
42 

65 
34 

71 
36 

78 
38 

77 
39 

75 
36 

72 
33 

74 
41 

66 
43 

47 
40 

4  7 
39 

49 
41 

61 
31 

65 
33 

71 
37 

76 
36 

81 
43 

79 
41 

7  7 
42 

64,6 
36,7 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 
MIN 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 

37 

30 

32 

37 

50 
34 

53 
34 

58 
29 

62 
34 

63 
39 

66 
38 

55 
38 

62 
33 

66 
34 

70 
41 

76 
37 

76 
43 

74 
39 

75 
37 

77 
44 

60 
43 

48 
41 

5  3 
41 

52 
38 

62 
32 

65 
35 

7  1 
41 

76 
41 

82 
46 

8 1 
45 

63 
45 

64,6 
37,9 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

33 

59 
34 

55 
27 

60 
28 

65 
39 

60 
34 

5  1 
35 

52 
34 

58 
35 

61 
35 

64 
36 

66 
44 

52 
33 

61 
33 

67 
42 

70 
40 

76 
40 

79 
38 

74 
39 

75 
46 

7  7 
44 

63 
36 

48 
38 

5  3 
39 

52 
32 

62 
36 

66 
40 

72 
47 

79 
49 

84 
46 

82 
44 

64,5 
37,9 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

22 

37 
17 

2  5 
10 

35 
13 

45 
17 

39 
18 

37 
16 

25 
10 

32 
11 

40 
23 

40 
23 

45 
25 

33 
17 

34 

18 

46 
24 

47 
24 

50 
27 

54 
30 

53 
30 

6  1 
30 

62 
25 

32 
19 

30 
20 

2  7 
18 

29 
13 

47 

16 

46 
25 

56 
30 

6  7 
32 

59 
34 

60 
32 

41,8 
21,6 

GLENNVtLLE 

MAX 
MIN 

5  3 
21 

30 

47 

20 

56 
23 

5  3 
25 

45 

20 

38 
28 

45 

12 

52 
22 

50 
31 

59 
25 

45 
34 

49 

30 

59 
26 

58 
28 

66 
27 

69 
30 

66 
30 

65 
30 

6  6 
30 

65 
29 

30 

4  1 
32 

31 

5 1 
19 

5  3 
29 

67 
27 

72 

30 

76 
35 

75 
35 

67 
33 

56,1 
27,6 

GRANT  cROVE 

MAX 
MIN 

36 
19 

39 
14 

2  3 

8 

35 
11 

48 
22 

35 
17 

26 
13 

24 

8 

32 
9 

43 
21 

38 
21 

43 
24 

32 
14 

35 
15 

46 
21 

46 

30 

52 
30 

55 
26 

52 
26 

62 
29 

52 
28 

3  1 
18 

19 

2  8 
15 

29 
6 

3  8 
10 

22 

52 
26 

5  3 
29 

5  8 
31 

58 
31 

40,8 
19,9 

HANFORO 

MAX 
MIN 

6  3 
3* 

59 
37 

60 
31 

66 
31 

65 
35 

58 
31 

55 
32 

60 
28 

63 
31 

65 
40 

66 
34 

65 
45 

63 
33 

66 
34 

70 
38 

77 
36 

80 
40 

77 
43 

78 
37 

80 
41 

77 
41 

5 1 
34 

67 
37 

58 
37 

62 
29 

67 
35 

72 
37 

79 
40 

86 
44 

80 
46 

78 
43 

68,0 
36,6 

HETCH  hETCHY 

MAX 
MIN 

5  \ 
25 

39 
22 

42 
24 

50 
25 

57 
28 

46 
27 

38 
24 

43 
22 

51 
24 

51 
29 

55 
29 

54 
32 

35 
26 

47 
29 

59 
29 

64 
33 

69 
36 

71 
37 

71 
36 

66 
34 

62 
34 

4  1 

28 

38 
26 

39 
28 

40 
21 

50 
23 

56 
30 

65 
34 

68 
38 

7 1 
40 

72 
38 

53,6 
29.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
HIN 

35 
22 

32 
1 1 

43 

13 

45 
24 

41 

19 

30 
20 

26 
10 

33 
10 

39 
22 

37 
19 

42 
21 

38 
25 

33 
10 

46 

16 

48 

26 

62 
30 

54 

29 

53 
28 

60 
26 

49 

28 

4  7 

26 

26 
14 

28 
15 

26 
15 

38 
8 

44 

20 

52 
23 

52 
25 

57 
30 

57 
29 

54 

30 

42  ,2 
20,6 

IDRIA 

MAX 
HIN 

57 
36 

53 
33 

53 
35 

63 
40 

56 
37 

56 
31 

46 

30 

5  1 
31 

55 
37 

56 
38 

56 
39 

53 
39 

53 
34 

62 
36 

62 
43 

70 
44 

74 
51 

67 
48 

71 
46 

72 
48 

65 
37 

45 
34 

46 
34 

46 
36 

63 
33 

55 
35 

69 

50 

76 
46 

76 
62 

76 
51 

63 
44 

59,9 
39,5 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

61 
40 

58 
41 

55 
37 

65 
43 

61 
43 

56 
39 

48 
39 

57 
36 

62 
38 

62 
46 

68 
46 

64 
48 

56 
39 

68 
43 

66 
46 

70 
46 

83 
51 

74 

53 

73 
61 

60 
64 

75 
47 

6  5 
40 

42 

5 1 
41 

62 
39 

43 

73 
69 

67 
53 

90 
62 

90 
61 

55 

66.6 
45.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

63 
26 

54 
34 

5  3 
27 

63 
27 

59 
30 

49 
27 

42 
32 

53 
27 

62 
25 

61 
32 

67 
31 

59 
38 

56 
36 

66 
29 

64 
35 

74 
36 

7b 
41 

73 
39 

73 
38 

74 
39 

69 

39 

53 
33 

4  1 

33 

43 
33 

58 

30 

61 
29 

73 
33 

77 
35 

79 
52 

79 
51 

74 
49 

62.8 
34.4 

KETTLEMAN  CITY  1  S5« 

MAX 
MIN 

60 
35 

63 
33 

59 
39 

61 
37 

68 
40 

64 
37 

56 
34 

5c 
36 

60 
36 

64 
32 

65 
41 

71 
47 

58 
37 

63 
41 

69 
42 

70 
46 

79 
39 

82 
49 

74 
49 

77 
47 

83 
47 

60 
39 

54 
37 

66 
39 

57 
35 

63 
44 

66 
44 

73 
50 

79 
54 

89 
48 

84 
50 

67,2 
41,4 

kettleman  station 

MAX 
MIN 

62 
36 

57 
39 

60 
38 

68 
38 

62 
43 

56 
37 

54 

40 

59 
35 

63 
37 

64 
44 

68 
42 

62 
46 

63 
45 

68 
43 

70 
47 

78 
47 

82 
51 

73 
56 

75 
47 

82 
52 

73 
48 

53 
40 

6  7 
39 

53 
39 

62 
37 

66 
45 

72 
48 

80 
50 

86 
57 

85 
49 

70 
51 

67,2 
44.1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

59 
34 

56 
31 

55 
28 

63 
29 

32 

60 
30 

47 

28 

59 
23 

59 
30 

61 
31 

64 
33 

61 
34 

57 
39 

61 
31 

66 
31 

70 
34 

75 
37 

76 
33 

72 
30 

72 
35 

75 
39 

67 
38 

41 

54 
32 

62 
37 

65 
35 

71 
36 

79 
40 

77 
44 

76 
45 

63.9 
34.0 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

59 
44 

55 
36 

60 
33 

66 
37 

63 
39 

55 
37 

53 
32 

59 
27 

60 
36 

65 
42 

72 
45 

60 
46 

62 
40 

67 
34 

71 
40 

74 
31 

79 
40 

73 
47 

75 
36 

78 
48 

68 
42 

5 1 
35 

66 
40 

56 
40 

6  1 
31 

67 
35 

71 
42 

77 
41 

82 
45 

79 
43 

76 
46 

66.  1 
39,0 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

57 
37 

53 
38 

60 
32 

65 
38 

60 
39 

55 
32 

5  1 
38 

59 
37 

61 
36 

65 
37 

67 
41 

54 
44 

62 
33 

67 
35 

69 
42 

72 
45 

80 
48 

74 
43 

75 
45 

78 
51 

60 
45 

62 
40 

54 
42 

52 
39 

62 
35 

65 
38 

74 
46 

80 
47 

85 
54 

82 
49 

72 
47 

65,2 
41,1 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

59 
35 

54 
34 

59 
31 

66 
33 

63 
32 

56 
27 

53 
33 

60 
31 

63 
30 

65 
33 

68 
33 

59 
45 

63 
32 

68 
34 

70 
37 

74 
41 

81 
46 

74 

38 

76 
41 

80 
43 

67 
42 

62 
39 

54 
41 

53 
41 

61 

34 

66 
36 

72 
36 

80 
42 

84 
46 

83 
43 

70 
42 

66,2 
37,3 

LOD! 

MAX 
MIN 

60 
36 

56 
32 

64 

33 

70 
35 

60 
44 

51 
38 

60 
27 

63 
30 

60 
37 

65 
35 

59 
35 

56 
42 

62 
41 

69 
35 

72 
39 

79 
38 

79 
37 

74 
45 

76 
35 

36 

68 
43 

44 
35 

54 

40 

68 
39 

60 
33 

6  7 
36 

73 
38 

7  7 
40 

78 
42 

78 
44 

59 
46 

65,0 
37,7 

LOS  BANDS 

MAX 

64 
36 

59 
39 

65 
41 

69 
33 

63 
48 

58 
41 

60 
33 

62 
27 

64 
34 

67 
39 

65 
36 

59 
45 

65 
39 

70 
36 

73 
43 

78 
39 

80 
39 

74 
45 

77 
40 

76 
40 

62 
42 

48 
36 

57 
38 

56 
36 

63 
32 

69 
36 

73 
37 

78 
40 

80 
46 

79 
45 

67 
43 

67,1 
38,6 

MADERA 

MAX 
MIN 

58 
38 

61 
37 

56 
31 

59 
35 

67 
40 

61 
37 

53 
33 

54 

31 

60 
35 

62 
39 

65 
38 

64 
46 

54 
37 

62 
35 

68 
41 

71 
36 

76 
41 

79 
41 

73 
37 

76 
44 

60 
42 

62 
41 

47 
39 

56 
40 

54 
33 

6  1 
36 

67 
39 

72 
44 

79 
47 

85 
45 

8  1 
45 

65,2 
38,8 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

56 
38 

56 
41 

60 
35 

67 
32 

66 
34 

64 
31 

59 
34 

67 
39 

67 
36 

62 
42 

59 
36 

55 
46 

60 
40 

67 
35 

69 
41 

76 
42 

78 
40 

76 
41 

76 
46 

70 
41 

63 
41 

53 
39 

5  3 
40 

54 
42 

60 
35 

66 
37 

75 
36 

73 

38 

75 
49 

70 
44 

62 
46 

64,9 
39,3 

MARICOPA 

MAX 
M  I  N 

63 
32 

61 
37 

62 
35 

69 
36 

66 
46 

58 
41 

53 
38 

60 
30 

65 
34 

63 
45 

69 
42 

60 
47 

61 
38 

68 
42 

70 
45 

74 
43 

82 
50 

76 
63 

76 
45 

83 
46 

72 
44 

57 
37 

60 
41 

68 
40 

61 
36 

66 
39 

73 
43 

8  1 
49 

86 
54 

9  1 
52 

72 
49 

68,3 
42  ,4 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

61 
36 

59 
32 

62 
34 

68 
37 

66 
39 

60 
30 

59 
28 

6  1 

62 
34 

68 
33 

64 
36 

61 
46 

62 
40 

69 
36 

7  1 
43 

77 
39 

77 
41 

78 
46 

74 
42 

77 
42 

67 
41 

55 
37 

64 
39 

56 

34 

63 
32 

67 
36 

74 
40 

79 
45 

82 
45 

82 
44 

77 
46 

67,5 
38,5 

MODESTO 

MAX 
MIN 

61 
39 

58 
36 

65 
34 

70 
37 

61 
40 

49 

35 

60 
30 

63 
30 

62 
32 

6b 
36 

63 
39 

69 
45 

63 
44 

69 
37 

73 
46 

79 
43 

80 
42 

75 
48 

76 
46 

80 
45 

68 
44 

48 
41 

66 
40 

57 
40 

64 
35 

68 
38 

74 

39 

80 
43 

82 
46 

80 
45 

60 
47 

66,4 
40,  1 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

62 
35 

58 
35 

65 
42 

70 
39 

68 
36 

57 
35 

58 
30 

62 
35 

62 
33 

65 
35 

64 
36 

57 
46 

62 
40 

66 
35 

71 
36 

76 
48 

78 
40 

77 
45 

76 
60 

77 
39 

7  1 
41 

52 
34 

55 
39 

56 
35 

62 
32 

66 
36 

72 
36 

79 
41 

3 1 
45 

80 
44 

70 
45 

67,0 
36,7 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

46 
31 

50 
30 

49 
24 

51 
28 

59 
31 

52 
30 

42 
32 

43 

22 

46 
28 

55 
30 

57 
30 

60 
37 

42 

28 

53 
30 

60 
37 

61 
37 

75 
34 

71 
38 

68 
32 

67 
38 

68 
40 

6  1 
32 

39 
31 

40 

32 

42 
24 

65 
32 

66 
34 

66 
35 

76 
38 

77 
36 

56,0 
32.1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

58 
33 

55 
29 

55 
31 

62 
34 

65 
41 

59 
37 

45 
25 

58 
26 

59 
32 

59 
35 

62 
33 

60 
42 

56 
45 

65 
37 

39 

70 
33 

75 
39 

75 
39 

72 
32 

70 
39 

75 
45 

68 
41 

46 
40 

54 
41 

54 
37 

62 
35 

65 
37 

72 
44 

75 
43 

76 
42 

77 
44 

63.2 
37.1 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

56 
36 

58 
37 

55 
28 

59 
34 

66 
37 

60 
33 

52 
37 

55 
31 

60 
32 

61 
39 

64 
37 

62 
45 

54 
33 

61 
34 

67 
41 

69 
40 

76 
44 

60 
43 

74 
40 

75 
46 

78 
45 

60 
41 

48 
39 

62 
41 

63 
33 

60 
37 

64 
41 

70 
44 

78 
47 

64 
46 

84 
45 

64.4 
36,9 

panoche  Creek 

MAX 
MIN 

62 
37 

61 
36 

57 
43 

62 
34 

67 
41 

61 
34 

53 
33 

57 
28 

59 
36 

61 
38 

62 
36 

65 
46 

54 
35 

61 
40 

67 
43 

71 
41 

76 
42 

78 
49 

73 
40 

75 
45 

78 
40 

60 
35 

57 
37 

54 
33 

61 
39 

70 
41 

77 
49 

80 
45 

78 
44 

65.4 
39.4 

PCRTERVILLE 

MAX 
MIN 

53 
36 

62 
37 

55 
35 

60 
36 

67 
36 

63 
30 

58 
35 

52 
35 

62 
32 

65 
36 

67 
38 

70 
45 

58 
33 

64 
37 

70 
40 

71 
43 

75 
47 

82 
43 

77 
43 

76 
47 

61 
43 

63 
40 

54 
41 

56 
40 

56 
36 

61 

38 

67 
40 

72 
44 

81 
49 

85 
48 

84 
46 

66.6 
39.7 

POSEY   3  E 

MAX 
MIN 

Se*  Relerence  Notai  FoUowlsg  Station  lodax 

-  92  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Conllnu«d   march  1964 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 

iO 

41 

55 

60 

58 

43 

43 

54 

52 

55 

53 

48 

49 

60 

61 

67 

72 

70 

69 

68 

61 

36 

40 

40 

51 

69 

65 

69 

73 

74 

70 

57 

0 

33 

23 

22 

32 

36 

28 

25 

29 

31 

31 

32 

31 

32 

31 

36 

47 

48 

44 

45 

40 

32 

28 

28 

23 

24 

31 

40 

43 

48 

49 

40 

34 

4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

k2 

60 

64 

64 

68 

60 

56 

58 

61 

62 

64 

62 

55 

61 

68 

72 

78 

78 

74 

77 

73 

60 

48 

54 

57 

60 

66 

71 

75 

78 

76 

65 

2 

M 1 N 

40 

39 

39 

38 

43 

43 

37 

32 

42 

42 

39 

45 

42 

38 

42 

45 

44 

47 

41 

45 

45 

41 

40 

41 

36 

38 

39 

43 

49 

45 

45 

41 

4 

SCNORA  R  S 

MAX 

55 

50 

49 

58 

62 

53 

44 

52 

55 

55 

60 

56 

46 

56 

62 

66 

73 

73 

71 

69 

71 

53 

42 

41 

47 

59 

62 

68 

73 

77 

76 

59 

2 

36 

30 

24 

29 

30 

28 

25 

23 

28 

31 

32 

39 

38 

30 

36 

32 

35 

42 

39 

42 

39 

38 

35 

33 

25 

30 

32 

42 

47 

44 

46 

34 

2 

5C  ENTRANCE  Y05EMITE 

MAX 

40 

47 

55 

48 

39 

41 

43 

45 

45 

49 

42 

44 

54 

56 

66 

64 

63 

61 

56 

54 

32 

30 

33 

48 

56 

59 

62 

63 

66 

60 

50 

5 

M I  N 

29 

21 

13 

25 

26 

24 

21 

13 

24 

27 

25 

30 

20 

24 

30 

29 

32 

31 

27 

31 

31 

20 

21 

24 

14 

24 

26 

29 

32 

35 

34 

25 

5 

STOCKTON  wBAP 

MAX 

56 

57 

64 

69 

61 

50 

59 

63 

59 

64 

61 

58 

62 

68 

73 

79 

80 

74 

76 

73 

61 

48 

52 

56 

63 

68 

73 

78 

78 

79 

57 

65 

1 

M  I  N 

35 

33 

35 

32 

42 

32 

31 

31 

35 

38 

38 

44 

41 

33 

44 

37 

35 

50 

41 

39 

42 

38 

41 

38 

31 

37 

37 

38 

45 

45 

46 

38 

2 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

63 

57 

62 

65 

71 

61 

54 

61 

64 

59 

65 

62 

59 

62 

70 

72 

79 

80 

73 

77 

75 

59 

48 

55 

58 

62 

67 

73 

77 

76 

78 

66 

0 

MIN 

41 

36 

34 

40 

46 

41 

33 

33 

40 

40 

41 

45 

45 

38 

44 

39 

41 

49 

43 

45 

45 

41 

41 

40 

34 

37 

39 

41 

47 

46 

46 

4 1 

1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

60 

60 

68 

74 

63 

56 

62 

66 

63 

67 

62 

60 

64 

71 

74 

81 

82 

75 

80 

72 

59 

59 

64 

70 

76 

80 

79 

78 

63 

68 

5 

MIN 

35 

31 

35 

31 

44 

39 

28 

30 

38 

37 

35 

43 

41 

32 

43 

36 

40 

46 

40 

36 

41 

36 

31 

35 

36 

37 

43 

40 

43 

3  7 

3 

TEHACHAPI 

MAX 

40 

40 

53 

47 

40 

34 

43 

48 

49 

58 

45 

42 

60 

51 

62 

70 

66 

63 

65 

56 

38 

39 

35 

50 

48 

68 

72 

74 

74 

62 

52 

6 

MIN 

22 

27 

24 

26 

24 

26 

26 

18 

25 

33 

27 

33 

30 

29 

35 

30 

33 

31 

30 

30 

30 

28 

24 

28 

24 

29 

27 

30 

38 

37 

43 

2  8 

9 

TEJON  oANCHO 

MAX 

61 

56 

54 

62 

60 

54 

48 

54 

60 

60 

64 

60 

55 

63 

64 

67 

77 

73 

73 

81 

73 

55 

55 

52 

67 

62 

70 

78 

85 

84 

72 

64 

,2 

t^tl  N 

38 

39 

31 

39 

38 

33 

34 

34 

39 

37 

41 

41 

40 

38 

42 

41 

49 

50 

47 

52 

41 

39 

38 

39 

36 

40 

41 

47 

65 

52 

50 

41 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

52 

52 

57 

63 

65 

58 

50 

55 

59 

62 

67 

66 

58 

65 

68 

67 

76 

80 

74 

76 

77 

58 

49 

48 

60 

63 

71 

80 

81 

83 

83 

65 

3 

MIN 

33 

39 

27 

35 

33 

37 

39 

26 

33 

36 

34 

43 

37 

34 

35 

37 

42 

39 

41 

41 

43 

37 

38 

37 

31 

35 

37 

37 

42 

47 

43 

37 

0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

51 

48 

59 

61 

59 

49 

50 

54 

54 

58 

55 

50 

54 

62 

68 

76 

75 

72 

70 

69 

56 

40 

40 

44 

56 

62 

67 

70 

75 

76 

73 

59 

.8 

MIN 

32 

30 

25 

33 

40 

30 

28 

28 

31 

31 

34 

37 

34 

31 

36 

31 

39 

36 

36 

38 

36 

34 

34 

34 

26 

31 

32 

36 

38 

40 

39 

33 

6 

TRACY  CARBONA 

MAX 

62 

62 

63 

68 

72 

61 

59 

59 

64 

64 

65 

61 

58 

64 

72 

72 

78 

31 

73 

77 

75 

58 

52 

57 

60 

64 

70 

74 

78 

78 

78 

67 

I 

M  1  N 

37 

39 

37 

37 

34 

42 

36 

36 

33 

42 

39 

44 

43 

41 

42 

45 

49 

50 

47 

42 

43 

39 

35 

38 

33 

36 

40 

42 

43 

44 

44 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

58 

56 

65 

72 

60 

57 

60 

64 

60 

65 

59 

57 

62 

69 

72 

79 

82 

74 

79 

72 

56 

51 

53 

58 

63 

68 

73 

77 

76 

75 

63 

65 

8 

MIN 

41 

37 

43 

33 

40 

36 

31 

39 

41 

41 

33 

43 

43 

42 

46 

50 

41 

55 

48 

48 

40 

40 

40 

39 

38 

40 

43 

36 

37 

40 

8 

VISAlIA 

MAX 

80 

62 

5  1 

56 

56 

73 

80 

8  3 

8 1 

66 

5 

MIN 

40 

39 

32 

37 

41 

34 

38 

37 

37 

41 

41 

46 

34 

38 

43 

44 

47 

45 

43 

48 

46 

41 

40 

42 

37 

38 

43 

47 

50 

49 

49 

4 1 

5 

WASCO 

MAX 

56 

64 

57 

60 

67 

64 

57 

55 

60 

64 

65 

69 

59 

63 

68 

71 

75 

80 

74 

76 

81 

63 

65 

56 

57 

62 

66 

70 

80 

85 

82 

66 

5 

MIN 

36 

40 

33 

28 

38 

33 

36 

33 

32 

45 

38 

46 

37 

37 

39 

40 

40 

45 

42 

45 

45 

38 

43 

40 

34 

36 

41 

52 

50 

48 

48 

40 

0 

YOSEMItE  NATIONAL  PARK 

MAX 

44 

43 

51 

59 

54 

41 

46 

51 

53 

57 

56 

46 

47 

61 

66 

71 

74 

73 

68 

65 

57 

35 

38 

43 

52 

59 

69 

73 

69 

77 

58 

56 

6 

MIN 

29 

26 

22 

25 

27 

29 

24 

22 

24 

32 

28 

32 

29 

30 

35 

40 

40 

39 

35 

32 

32 

27 

26 

28 

22 

22 

35 

37 

36 

34 

36 

30 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

MAX 

60 

54 

56 

64 

63 

60 

50 

57 

61 

60 

65 

56 

57 

73 

73 

71 

78 

74 

68 

75 

64 

50 

53 

49 

62 

66 

73 

78 

83 

74 

63 

64 

2 

MIN 

37 

44 

31 

38 

37 

45 

38 

40 

35 

34 

38 

42 

44 

41 

46 

46 

58 

51 

42 

42 

41 

40 

42 

39 

34 

38 

44 

46 

48 

48 

45 

41 

7 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

60 

62 

58 

63 

64 

59 

59 

62 

63 

62 

61 

63 

61 

69 

67 

67 

71 

77 

64 

65 

61 

62 

58 

65 

59 

59 

66 

62 

65 

63 

62 

63 

2 

HI  N 

44 

47 

45 

46 

47 

46 

50 

42 

42 

46 

46 

45 

45 

46 

47 

47 

62 

52 

50 

50 

53 

50 

48 

43 

42 

46 

42 

47 

48 

47 

47 

47 

0 

Barrett  dam 

MAX 

52 

63 

50 

57 

66 

64 

60 

51 

57 

63 

60 

65 

55 

58 

73 

74 

68 

76 

78 

72 

77 

63 

54 

52 

51 

61 

69 

78 

81 

84 

77 

64 

8 

MIN 

31 

33 

30 

28 

29 

31 

38 

27 

27 

26 

33 

33 

44 

35 

33 

42 

48 

36 

33 

36 

34 

39 

41 

40 

33 

28 

32 

35 

40 

38 

40 

34 

7 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

53 

59 

48 

60 

62 

59 

51 

45 

55 

58 

60 

65 

46 

62 

67 

68 

66 

74 

75 

69 

70 

55 

43 

41 

40 

57 

63 

73 

78 

80 

78 

60 

6 

30 

33 

33 

31 

30 

40 

27 

24 

29 

33 

35 

41 

40 

36 

36 

44 

40 

41 

39 

38 

38 

34 

33 

32 

28 

28 

26 

44 

47 

45 

41 

35 

4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

44 

39 

35 

52 

47 

43 

34 

34 

47 

45 

46 

42 

42 

52 

55 

46 

50 

57 

57 

55 

49 

35 

27 

28 

40 

49 

54 

58 

56 

59 

52 

46 

1 

5 

20 

19 

16 

23 

20 

U 

15 

9 

23 

16 

26 

26 

21 

22 

26 

30 

20 

22 

20 

28 

19 

20 

17 

-  3 

2 

5 

10 

19 

21 

31 

1  8 

° 

BCNITA 

MAX 

65 

61 

64 

67 

65 

63 

61 

63 

65 

65 

67 

64 

65 

79 

74 

78 

86 

76 

66 

71 

63 

61 

61 

60 

65 

71 

70 

76 

81 

75 

65 

68 

2 

MIN 

36 

50 

34 

35 

37 

48 

49 

35 

34 

51 

43 

53 

46 

40 

41 

39 

46 

43 

47 

46 

47 

49 

50 

48 

40 

38 

40 

43 

48 

48 

52 

43 

6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

55 

66 

67 

65 

64 

59 

65 

64 

64 

64 

59 

67 

79 

79 

75 

82 

77 

70 

76 

59 

52 

49 

56 

66 

70 

79 

82 

63 

70 

57 

67 

2 

37 

46 

43 

37 

41 

39 

37 

39 

36 

47 

41 

49 

44 

39 

44 

61 

56 

51 

51 

44 

44 

38 

42 

41 

37 

39 

43 

44 

49 

47 

46 

43 

' 

CABRILlO  NAT  MONUMENT 

MAX 

64 

57 

60 

65 

62 

62 

63 

60 

63 

65 

65 

64 

64 

67 

66 

73 

75 

67 

69 

65 

61 

61 

61 

60 

58 

62 

65 

65 

70 

63 

64 

64 

1 

45 

46 

44 

44 

45 

43 

43 

41 

43 

50 

47 

52 

49 

47 

51 

51 

61 

52 

53 

45 

53 

48 

48 

46 

43 

47 

47 

52 

53 

50 

52 

48 

CACHUMA  DAM 

MAX 

61 

63 

55 

61 

72 

66 

57 

57 

65 

64 

65 

68 

55 

66 

75 

78 

78 

82 

85 

74 

71 

59 

49 

50 

51 

65 

73 

77 

82 

81 

70 

66 

9 

MIN 

30 

41 

36 

35 

35 

39 

32 

30 

29 

43 

34 

42 

36 

37 

39 

42 

44 

35 

36 

37 

46 

37 

36 

35 

32 

32 

35 

42 

42 

39 

42 

37 

CAMPO 

MAX 

60 

47 

55 

63 

63 

53 

47 

56 

60 

60 

65 

54 

55 

64 

71 

63 

69 

74 

73 

71 

63 

49 

49 

47 

57 

66 

73 

75 

76 

77 

62 

61 

1 

MIN 

26 

40 

23 

23 

23 

39 

35 

21 

21 

23 

26 

41 

39 

32 

29 

32 

39 

34 

29 

33 

27 

36 

39 

35 

30 

24 

28 

31 

37 

36 

34 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

64 

60 

65 

69 

72 

70 

60 

64 

66 

65 

70 

64 

68 

77 

78 

75 

82 

82 

75 

77 

73 

57 

52 

55 

68 

74 

81 

85 

84 

82 

70 

70 

5 

32 

45 

45 

30 

34 

32 

30 

33 

29 

38 

36 

46 

36 

40 

39 

60 

57 

42 

51 

40 

42 

35 

39 

36 

31 

34 

37 

39 

45 

41 

41 

39 

CHULA  uISTA 

MAX 

58 

61 

57 

60 

61 

60 

59 

59 

60 

59 

62 

60 

69 

78 

78 

63 

62 

62 

59 

60 

58 

61 

64 

70 

62 

62 

5 

40 

48 

40 

41 

41 

46 

37 

41 

47 

44 

51 

47 

43 

50 

47 

54 

51 

51 

50 

49 

44 

41 

45 

46 

53 

45 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

65 

57 

65 

66 

62 

61 

56 

62 

64 

64 

66 

56 

63 

74 

74 

74 

84 

77 

70 

76 

61 

53 

50 

53 

65 

70 

78 

84 

85 

74 

62 

66 

8 

37 

45 

44 

38 

38 

42 

33 

34 

35 

41 

41 

47 

45 

39 

44 

51 

62 

47 

50 

45 

44 

36 

40 

36 

35 

40 

44 

47 

52 

47 

44 

CORONA 

MAX 

69 

60 

67 

70 

66 

63 

57 

65 

69 

68 

70 

61 

66 

78 

76 

75 

62 

83 

72 

68 

69 

56 

53 

58 

67 

71 

80 

83 

85 

77 

61 

69 

2 

35 

46 

45 

33 

33 

42 

33 

30 

33 

38 

40 

46 

46 

38 

40 

50 

55 

42 

47 

42 

43 

45 

42 

39 

35 

37 

40 

41 

49 

44 

44 

41 

CULVER  CITY 

MAX 

67 

62 

68 

69 

64 

65 

64 

66 

66 

68 

62 

62 

67 

75 

73 

77 

88 

85 

69 

68 

68 

59 

57 

57 

66 

68 

70 

74 

78 

65 

64 

68, 

1 

MIN 

44 

48 

47 

44 

45 

42 

45 

39 

39 

46 

44 

51 

47 

43 

46 

48 

56 

48 

53 

50 

53 

40 

43 

40 

42 

46 

46 

45 

50 

47 

47 

9 

CUYAMA 

MAX 

48 

60 

48 

52 

65 

59 

52 

47 

54 

63 

55 

67 

58 

54 

61 

62 

68 

75 

69 

72 

75 

56 

47 

46 

48 

54 

58 

69 

76 

78 

79 

60, 

5 

MIN 

26 

36 

23 

27 

29 

23 

30 

21 

24 

32 

30 

40 

38 

34 

30 

32 

31 

35 

34 

35 

35 

27 

33 

33 

31 

29 

29 

33 

38 

37 

39 

3 1 

* 

CUYAMArA 

MAX 

41 

53 

38 

55 

55 

54 

44 

36 

48 

53 

54 

57 

38 

47 

55 

61 

55 

59 

63 

65 

63 

53 

34 

34 

33 

43 

58 

59 

61 

63 

64 

51, 

5 

MIN 

19 

29 

18 

29 

29 

29 

26 

18 

19 

21 

26 

31 

30 

28 

24 

33 

36 

29 

28 

30 

34 

27 

29 

25 

12 

12 

21 

22 

27 

28 

33 

25, 

' 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

61 

63 

51 

59 

69 

68 

60 

60 

61 

63 

67 

67 

52 

62 

72 

73 

72 

77 

82 

73 

73 

55 

50 

47 

52 

64 

71 

78 

81 

81 

77 

65. 

8 

MIN 

30 

34 

39 

31 

36 

31 

31 

32 

29 

34 

34 

38 

43 

37 

40 

50 

36 

42 

40 

38 

38 

31 

38 

34 

32 

34 

38 

39 

44 

41 

41 

36, 

6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

57 

66 

57 

63 

69 

68 

63 

58 

65 

67 

64 

69 

59 

64 

79 

79 

75 

82 

76 

73 

79 

64 

56 

58 

57 

67 

72 

78 

82 

86 

75 

68, 

6 

MIN 

39 

44 

36 

37 

39 

40 

38 

35 

38 

40 

42 

44 

47 

41 

43 

46 

59 

52 

47 

40 

39 

0 

ElSINORE 

MAX 

65 

58 

65 

70 

67 

62 

56 

61 

66 

66 

71 

58 

64 

76 

75 

75 

80 

61 

75 

77 

73 

68 

54 

54 

65 

71 

80 

83 

86 

81 

65 

69, 

3 

MIN 

32 

41 

39 

29 

32 

38 

33 

28 

27 

39 

35 

48 

39 

34 

35 

48 

55 

35 

46 

40 

38 

40 

39 

38 

33 

36 

38 

41 

47 

43 

42 

38, 

3 

ESCONOlOO 

MAX 

62 

57 

62 

65 

63 

60 

57 

61 

63 

61 

64 

60 

62 

76 

74 

75 

83 

78 

67 

74 

64 

55 

58 

55 

66 

68 

74 

79 

81 

74 

63 

66, 

5 

MIN 

34 

44 

30 

32 

35 

46 

40 

31 

31 

47 

36 

50 

47 

36 

38 

37 

52 

43 

50 

46 

47 

44 

46 

40 

35 

35 

38 

41 

41 

43 

51 

40, 

9 

FONTANA  KAISER 

MAX 

69 

62 

66 

68 

64 

62 

58 

63 

65 

68 

68 

61 

63 

76 

76 

78 

84 

81 

73 

77 

69 

64 

52 

64 

69 

78 

85 

87 

81 

65 

69. 

9 

MIN 

46 

41 

36 

39 

43 

51 

38 

41 

36 

45 

42 

45 

46 

54 

52 

48 

52 

51 

50 

53 

43 

40 

34 

36 

40 

65 

57 

62 

50 

50 

45. 

9 

S««  R*f*r*Dc«  Not«t  FoUowlns  Statloo  Indtx 

-  93  - 


DAILY  TEMPERATURES  causforn.a 


Station 

Day  Of  Month 

a> 
o> 
<fl 

1 

2 

3 

4 

5 

■ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

filLUESOIE  FIELD 

MAX 
MIN 

33 

50 

32 

32 

34 

62 
47 

57 
42 

63 
31 

67 
31 

63 
48 

66 
40 

63 
52 

62 
47 

78 
37 

77 
36 

77 
41 

84 
50 

72 
40 

69 
51 

43 

43 

46 

48 

42 

37 

36 

39 

42 

47 

45 

51 

42!l 

HENSHAw  DAM 

MAX 
MIN 

29 

29 

27 

56 
25 

62 
29 

60 
31 

52 
35 

46 
24 

55 
23 

58 
30 

57 
30 

64 
31 

47 
40 

53 
30 

67 
29 

68 
34 

64 
43 

72 
32 

72 
31 

70 
36 

32 

55 
35 

34 

45 
24 

30 

57 
27 

65 
31 

33 

37 

76 
35 

37 

60,0 
31.4 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

21 

1 1 

54 
23 

5  7 
29 

24 

35 
24 

44 
15 

51 
22 

51 
26 

56 
26 

49 

28 

47 
31 

60 
28 

59 
36 

61 
44 

64 
30 

63 
31 

62 
30 

26 

25 

3  2 
28 

32 
29 

13 

5  5 
24 

63 
28 

27 

67 
32 

56 
32 

52,5 
26.6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

26 

34 

22 

59 
27 

5  7 
26 

48 
38 

4  1 
32 

52 
22 

56 
24 

56 
36 

60 
34 

42 
36 

49 

37 

60 
31 

66 
33 

59 
36 

65 
47 

71 
36 

70 
34 

37 

31 

31 

32 

30 

25 

30 

35 

35 

43 

40 

It'.t 

LASUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

38 

50 

60 
43 

6  3 
38 

62 
40 

6  1 
44 

60 
36 

62 
33 

62 
35 

62 
47 

62 
40 

61 

50 

62 
46 

79 
39 

73 
41 

79 
46 

86 
69 

85 
41 

64 
54 

54 

47 

48 

44 

43 

38 

36 

41 

41 

42 

65 
44 

6  3 
47 

65  8 

43|e 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

39 

49 

37 

64 
39 

65 
40 

61 

50 

58 
45 

64 
42 

63 
38 

60 
49 

65 
43 

60 
51 

62 
47 

78 
42 

75 
47 

75 
49 

84 
53 

79 
57 

65 
51 

70 
50 

50 

45 

56 
47 

43 

41 

42 

51 

47 

52 

75 
47 

63 
53 

"is 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

35 

38 

45 

41 

6  1 
49 

58 
42 

57 
35 

63 
30 

6  1 
30 

64 
39 

61 
37 

56 
45 

62 
41 

71 

39 

66 
39 

75 
39 

76 
38 

75 
43 

71 
41 

41 

49 

41 

44 

38 

35 

36 

36 

37 

42 

42 

42 

39)7 

LONO  BEACH 

MAX 
MIN 

45 

52 

47 

6  1 
45 

64 
47 

65 
49 

63 
45 

66 
40 

61 
42 

65 
48 

65 
48 

64 
53 

67 
47 

78 
46 

71 
50 

76 
56 

86 
63 

67 
52 

65 
55 

55 

54 

5  g 
50 

5  g 
47 

44 

44 

67 
47 

78 
46 

50 

53 

46 

60 
49 

67.5 
49.0 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

40 

51 

44 

64 
40 

65 
42 

64 
46 

6  1 
36 

65 
33 

62 
38 

65 
44 

65 
44 

62 
49 

66 
41 

77 
41 

73 
43 

78 
48 

87 
53 

68 
46 

66 
53 

51 

52 

50 

42 

42 

40 

42 

43 

46 

49 

45 

60 
44 

44)5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
43 

59 
50 

69 
46 

64 
44 

62 
46 

61 
46 

58 
42 

67 
39 

63 
41 

62 
47 

61 
46 

59 
51 

62 
46 

73 
45 

70 
47 

79 
55 

88 
54 

63 
50 

65 
54 

65 
54 

51 

47 

55 
45 

5  7 
43 

43 

65 
44 

66 
48 

49 

7  3 
50 

60 
50 

61 
49 

64,5 
47,3 

LC5  ANGELES  WB  CITY 

MAX 
MIN 

65 
48 

56 
51 

66 
48 

66 
48 

64 

50 

64 
49 

60 
44 

65 
43 

64 
46 

64 
50 

64 
49 

59 
51 

64 
48 

74 
48 

75 
52 

76 
64 

84 
61 

75 
54 

69 
54 

53 

51 

47 

5  3 
45 

44 

44 

48 

77 
51 

53 

63 
56 

52 

59 
52 

50|l 

MILL  CbEEk  no  2 

MAX 
MIN 

35 

56 
34 

57 
34 

62 
36 

62 
38 

59 
37 

48 
31 

53 
30 

58 
36 

59 
34 

63 
36 

62 
42 

53 
40 

68 
40 

69 
47 

70 
46 

71 
49 

75 
51 

74 
43 

42 

40 

55 
35 

34 

4  3 
32 

33 

6  3 
38 

74 
46 

50 

54 

79 
53 

46 

63,4 
40,1 

MT  8ALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

38 
22 

15 

2  8 
12 

46 
26 

46 

30 

42 
23 

25 
6 

30 
13 

44 

26 

38 
24 

40 
22 

33 

20 

40 
20 

42 

25 

44 

30 

40 
20 

44 

30 

52 
32 

50 
32 

32 

27 

14 

16 

14 

16 

20 

34 

30 

36 

39 

32 

23!8 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 
MIN 

48 
33 

41 

22 

41 

19 

55 
31 

51 
34 

49 
28 

37 
17 

43 
19 

49 
29 

48 
28 

49 
32 

45 
26 

44 
26 

57 
26 

57 
40 

53 
33 

56 
39 

64 
44 

60 
42 

40 

31 

13 

22 

17 

19 

31 

36 

40 

45 

62 
46 

37 

3o|8 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

62 
47 

60 
50 

62 
41 

6  1 
49 

62 
44 

58 
49 

56 
41 

59 
37 

60 
42 

61 
46 

61 
44 

59 
52 

61 
47 

67 
41 

65 
47 

79 
57 

86 
65 

79 
50 

65 
54 

53 

52 

49 

46 

45 

42 

43 

46 

46 

6  5 
49 

6 1 
50 

62 
49 

63,1 
47.5 

OCEANSiDE 

MAX 
MIN 

65 
40 

63 
49 

63 
38 

66 
39 

65 
42 

65 
48 

61 
42 

63 
37 

65 
38 

65 

50 

65 
43 

64 

53 

64 
43 

73 
42 

76 
43 

80 
46 

69 
61 

76 
46 

67 
55 

48 

54 

52 

47 

43 

40 

42 

43 

46 

47 

47 

52 

67  0 
45,7 

OJAI 

MAX 
MIN 

66 
34 

65 
42 

66 
40 

71 
35 

73 
35 

65 
37 

59 
31 

66 
32 

63 
31 

67 
36 

69 
41 

57 
49 

67 
39 

77 
39 

81 
41 

82 
52 

68 
47 

83 
45 

73 
45 

40 

46 

41 

54 
36 

32 

34 

7  3 
37 

40 

39 

40 

73 
41 

42 

70,2 
39,4 

oxnard 

MAX 
MIN 

63 
41 

62 
50 

63 
41 

65 
41 

65 
40 

62 

40 

60 
40 

64 
37 

63 
39 

62 
42 

64 
43 

56 
51 

64 
42 

75 
45 

72 
46 

60 
49 

33 
50 

71 
46 

65 
45 

44 

52 

47 

43 

35 

39 

42 

44 

44 

46 

46 

60 
45 

43)7 

PALOMAo  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

50 
29 

46 
29 

39 
18 

52 
31 

53 
33 

51 
28 

40 
23 

40 
19 

53 
29 

53 
21 

56 
31 

56 
30 

41 
28 

56 
34 

61 
37 

58 
33 

62 
42 

65 
42 

65 
40 

62 
34 

62 
37 

52 
24 

32 
26 

32 
23 

20 

5  I 
29 

64 
36 

63 
43 

62 
36 

52,6 
30,6 

PASADENA 

MAX 
MIN 

66 
42 

61 
46 

69 
43 

69 
39 

66 
43 

64 
44 

61 
37 

66 
33 

65 
37 

65 
46 

67 
42 

65 
49 

65 
44 

76 
41 

76 
45 

75 
56 

84 
57 

62 
51 

71 
52 

48 

51 

55 
38 

5  J 
40 

38 

36 

72 
41 

44 

47 

52 

80 
43 

48 

69,3 
44,5 

PERRIS 

MAX 
MIN 

64 
32 

58 
45 

62 
40 

69 
29 

65 
29 

61 
41 

55 
34 

59 
27 

64 
28 

63 
38 

64 
34 

52 
48 

62 
44 

74 
31 

73 
38 

73 
48 

79 
56 

30 
38 

74 
45 

40 

41 

37 

39 

53 
34 

33 

35 

37 

39 

45 

42 

42 

67  3 
3s!4 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 
MIN 

55 
33 

54 
42 

59 
40 

60 
45 

56 
46 

54 
41 

54 
38 

57 
36 

55 
39 

56 
41 

56 
36 

55 
44 

56 
41 

67 
39 

63 
44 

75 
46 

72 
43 

65 
42 

65 
40 

60 
42 

43 

40 

41 

35 

33 

34 

36 

37 

5  3 
41 

63 
41 

60 
46 

58,5 
40.2 

POMONA 

MAX 
MIN 

61 
34 

60 
47 

67 
41 

68 
34 

64 
37 

63 
43 

59 
30 

65 
30 

65 
32 

67 
39 

67 
38 

56 
47 

63 
44 

76 
37 

76 
40 

77 
50 

36 
59 

79 
42 

70 
50 

49 

47 

36 

5  3 
41 

36 

34 

36 

39 

42 

43 

44 

62 
43 

6  8.3 
40.9 

RAMONA  SPAuLDING 

MAX 
MIN 

64 

30 

56 
43 

61 
27 

67 
28 

65 

30 

61 
41 

55 
37 

62 
25 

66 
26 

62 
37 

67 
31 

57 
47 

61 
45 

73 
31 

76 
34 

72 
38 

78 
46 

79 
33 

72 
41 

40 

33 

40 

43 

37 

31 

30 

34 

36 

43 

39 

43 

36!3 

REDLAnOS 

MAX 
MIN 

66 
35 

58 
43 

65 
38 

69 
36 

65 
37 

56 
46 

55 
35 

62 
35 

65 
34 

66 
41 

70 
38 

51 
46 

64 
45 

76 
38 

77 
41 

73 
54 

32 
57 

83 
46 

73 
45 

42 

40 

40 

42 

38 

34 

38 

41 

44 

51 

47 

45 

41)7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

MAX 

67 
35 

60 
46 

68 
38 

70 
35 

66 
36 

66 
44 

56 
33 

61 
32 

65 
32 

67 
41 

68 
37 

59 
48 

64 
45 

74 
37 

75 
41 

75 
51 

81 
50 

81 
41 

73 
49 

46 

43 

44 

42 

39 

41 

38 

37 

42 

48 

51 

45 

69.5 
41,5 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

63 
34 

67 
45 

59 
35 

66 
33 

69 
35 

67 
43 

62 
33 

57 
34 

64 
32 

67 
38 

68 
38 

68 
45 

54 
45 

65 
35 

78 
38 

77 
48 

75 
53 

82 
43 

82 
45 

7  3 
45 

40 

41 

42 

5 1 
38 

34 

37 

38 

42 

85 
46 

45 

78 
43 

4o!l 

SAN  ANTONiO  CYN  MOUTH 

MAX 

60 
35 

58 
40 

59 
41 

63 
38 

62 
39 

57 
38 

52 
30 

57 
31 

59 
33 

59 
37 

62 
39 

65 
41 

55 
38 

69 
41 

70 
41 

69 
49 

75 
56 

75 
55 

72 
39 

41 

38 

50 
35 

33 

31 

34 

65 
44 

74 
47 

54 

58 

79 

50 

46 

64,2 
41,0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

66 
33 

58 
45 

65 
42 

69 
33 

65 
34 

61 
46 

54 
35 

61 
39 

65 
30 

66 
40 

69 
36 

59 
46 

64 
47 

75 
35 

76 
39 

73 
55 

79 
59 

31 
41 

74 
48 

41 

42 

42 

41 

39 

33 

7  1 
35 

36 

42 

48 

44 

45 

4l!l 

SANDBERG  WB 

MAX 

47 
29 

35 
23 

38 
22 

56 
34 

42 

30 

39 
24 

31 
23 

42 
25 

52 
30 

52 
30 

54 
36 

36 
30 

39 
27 

56 
31 

49 
38 

56 
35 

65 
43 

63 
43 

65 
41 

41 

28 

23 

25 

23 

26 

29 

40 

45 

51 

43 

43 

35 

32!4 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 

62 
44 

60 
52 

63 
46 

65 
44 

64 
47 

63 
54 

61 
47 

64 
42 

63 
43 

63 
52 

65 
49 

63 
53 

64 
52 

73 
47 

71 
46 

79 
50 

85 
56 

65 
52 

66 
57 

54 

53 

50 

50 

60 
49 

45 

44 

47 

49 

75 
54 

51 

56 

65.9 
49.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

65 
35 

61 
42 

64 
41 

70 
36 

72 
38 

64 
39 

58 
33 

65 
40 

66 
35 

67 
43 

67 
41 

67 
48 

65 
45 

78 
49 

77 
47 

75 
56 

82 
63 

30 
56 

74 

50 

44 

47 

34 

40 

35 

36 

45 

42 

47 

60 

46 

65 
44 

69.7 
43.8 

S4N  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

67 
37 

63 
43 

72 
39 

70 
37 

67 
43 

67 
44 

62 
36 

67 
33 

66 
34 

67 
36 

68 
40 

63 
50 

67 
40 

78 
33 

76 
36 

77 
53 

86 
53 

84 
45 

73 
53 

49 

51 

39 

41 

33 

35 

38 

41 

44 

50 

45 

62 
46 

71  0 
42)2 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

66 
30 

58 
44 

66 
31 

70 
26 

67 
29 

58 
43 

56 
30 

63 
25 

66 
27 

67 
33 

69 
31 

54 
47 

65 
45 

76 
30 

76 
36 

73 
33 

64 
54 

80 
39 

77 
40 

34 

35 

39 

40 

36 

31 

34 

35 

40 

42 

39 

40 

63  5 
36!l 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

60 
47 

60 
49 

62 
49 

61 
46 

60 
49 

59 
49 

56 
44 

59 
42 

61 
44 

60 
49 

59 
49 

60 
51 

64 
49 

70 
49 

70 
49 

76 
56 

79 
63 

76 
53 

62 
55 

55 

53 

50 

48 

45 

44 

50 

50 

51 

52 

51 

59 
51 

63.5 
49.7 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

65 
43 

61 
50 

68 
43 

68 
43 

66 
44 

64 
47 

61 
41 

66 
37 

66 
40 

66 
47 

67 
43 

62 
53 

65 
43 

76 
42 

75 
46 

79 
53 

69 
66 

85 
49 

70 
54 

55 

52 

46 

46 

41 

41 

43 

44 

46 

50 

51 

48 

69  3 
46.7 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

65 
42 

64 
47 

66 
46 

68 
43 

75 
41 

65 
40 

64 
43 

65 
39 

66 
39 

66 
41 

66 
43 

57 
48 

73 
41 

75 
43 

79 
47 

82 
55 

83 
53 

70 
47 

68 
55 

65 
48 

63 
53 

59 
44 

57 
41 

56 
33 

62 
39 

63 
42 

72 
43 

70 
43 

67 
49 

64 
46 

61 
50 

67.0 
44,3 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
40 

63 
50 

66 
49 

64 
42 

75 
39 

66 
42 

65 
42 

63 
39 

64 
37 

63 
42 

63 
43 

59 
46 

72 
45 

74 
41 

84 
45 

83 
46 

82 
48 

66 
43 

65 
52 

65 
45 

66 
45 

57 
44 

56 
41 

61 
43 

63 
39 

65 
40 

70 
41 

67 
44 

62 
47 

63 
46 

60 
49 

66,4 
43,7 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
HIN 

58 
46 

53 
46 

57 
44 

59 
48 

58 
46 

56 
44 

52 
41 

56 
44 

56 
45 

51 
45 

55 
46 

54 
45 

55 
45 

69 
47 

69 
56 

67 
55 

78 
62 

72 
43 

62 
48 

63 
48 

53 
45 

49 
44 

50 
41 

43 
41 

57 
43 

61 
49 

70 
54 

72 
57 

74 
54 

65 
49 

56 
43 

60,0 
47,5 

S«e  Relareiic«  Not«B  Following  SUUoa  Icd^x 
-  94  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Conllnued     MARCH  1964 


Station 

Day  Ot  Month 

01 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  mARIA  WB  AIRPCPT 

MAX 

60 

55 

63 

66 

61 

56 

56 

6  1 

60 

64 

61 

58 

61 

75 

73 

83 

78 

77 

67 

64 

59 

50 

54 

54 

62 

70 

71 

68 

61 

61 

62 

63 

MIN 

30 

41 

3  3 

3  3 

36 

34 

27 

25 

29 

32 

32 

36 

32 

37 

38 

44 

38 

35 

4  1 

40 

40 

39 

38 

35 

7 

santa  monica  pier 

MAX 

62 

60 

68 

68 

58 

62 

56 

66 

59 

58 

59 

55 

59 

63 

63 

79 

68 

86 

61 

60 

57 

57 

53 

54 

56 

59 

61 

62 

61 

59 

59 

MIN 

47 

50 

47 

47 

47 

47 

44 

47 

44 

49 

47 

52 

48 

48 

50 

58 

60 

5  1 

5  3 

52 

52 

45 

48 

6 

SANTA  dAULA 

MAX 

65 

60 

67 

72 

72 

65 

63 

65 

66 

78 

76 

85 

81 

69 

71 

66 

60 

53 

55 

66 

68 

73 

76 

77 

66 

67 

MIN 

36 

43 

35 

40 

35 

32 

33 

32 

3  1 

33 

45 

44 

47 

40 

4  1 

32 

35 

3  2 

3  7 

38 

6 

SUNL  AN  f5 

MAX 

65 

54 

67 

66 

69 

64 

58 

65 

64 

65 

67 

53 

67 

75 

80 

73 

82 

78 

71 

75 

59 

50 

50 

51 

64 

72 

79 

82 

83 

76 

59 

MIN 

37 

42 

36 

36 

36 

36 

3  1 

35 

39 

43 

34 

45 

38 

39 

44 

59 

6  1 

58 

46 

40 

42 

32 

34 

42 

41 

8 

TCRRANCE 

MAX 

63 

60 

62 

66 

63 

61 

58 

64 

63 

65 

63 

62 

64 

76 

73 

79 

86 

75 

70 

66 

64 

57 

57 

57 

64 

69 

70 

72 

76 

66 

62 

^ 

MIN 

39 

4  1 

38 

40 

40 

36 

41 

39 

37 

43 

45 

38 

39 

40 

44 

50 

60 

47 

50 

53 

4  3 

36 

42 

43 

2 

TUSTlN   IRVINE  RANCH 

MAX 

65 

62 

68 

68 

65 

64 

61 

66 

67 

67 

67 

63 

65 

10 

74 

78 

68 

75 

71 

77 

63 

58 

56 

58 

64 

72 

78 

76 

83 

70 

64 

MIN 

37 

50 

3  3 

35 

38 

43 

34 

30 

33 

39 

38 

50 

42 

36 

40 

46 

57 

41 

52 

52 

50 

4  8 

47 

40 

3  8 

39 

42 

1 

TW I TCHEL L  DAM 

MAX 

63 

57 

65 

70 

66 

59 

56 

64 

62 

67 

63 

57 

66 

76 

81 

81 

83 

77 

64 

59 

54 

51 

52 

63 

71 

73 

74 

71 

61 

61 

65 

MIN 

37 

41 

37 

36 

37 

40 

28 

30 

33 

36 

33 

42 

34 

43 

56 

44 

42 

42 

36 

3  g 

3  9 

3  g 

39 

0 

UCLA 

MAX 

65 

56 

66 

66 

62 

62 

60 

64 

64 

64 

60 

58 

62 

70 

72 

77 

83 

82 

72 

68 

67 

58 

54 

56 

62 

64 

69 

72 

77 

63 

60 

65 

MIN 

50 

5 1 

50 

51 

50 

51 

46 

50 

49 

51 

50 

52 

51 

54 

57 

56 

70 

59 

56 

54 

54 

48 

46 

52 

5  3 

5  1 

52 

52 

2 

UPLAND  3  N 

MAX 

67 

57 

64 

69 

65 

61 

54 

62 

66 

65 

71 

59 

65 

76 

75 

73 

85 

81 

76 

78 

67 

56 

54 

55 

65 

71 

79 

83 

85 

81 

62 

66 

6 

MIN 

35 

34 

41 

33 

36 

40 

30 

30 

32 

36 

35 

45 

44 

37 

42 

49 

49 

45 

44 

41 

38 

35 

35 

32 

32 

37 

40 

43 

45 

4  7 

39 

1 

VISTA   2  NNE 

MAX 

62 

60 

61 

76 

72 

77 

84 

83 

66 

70 

66 

56 

57 

56 

62 

67 

69 

74 

79 

67 

63 

MIN 

37 

36 

34 

37 

40 

47 

43 

32 

46 

43 

49 

47 

41 

43 

46 

60 

45 

48 

35 

45 

42 

40 

36 

39 

4  1 

47 

44 

5 1 

42 

6 

mapner  springs 

MAX 

57 

52 

55 

62 

60 

55 

45 

53 

58 

60 

64 

57 

55 

65 

68 

63 

69 

72 

74 

72 

67 

50 

45 

43 

55 

65 

72 

74 

76 

75 

72 

61 

MIN 

25 

36 

25 

23 

27 

39 

32 

2  1 

22 

29 

29 

38 

39 

33 

28 

43 

54 

33 

35 

30 

3  3 

32 

35 

3 1 

2 1 

24 

32 

3 1 

39 

3 1 

31 

6 

ycrBa  L I nda 

MAX 

67 

59 

68 

70 

66 

65 

60 

68 

67 

66 

69 

60 

65 

79 

77 

77 

87 

80 

72 

79 

69 

56 

55 

56 

66 

72 

81 

81 

85 

70 

61 

69 

6 

MIN 

39 

48 

39 

39 

4  1 

44 

36 

33 

36 

44 

41 

49 

45 

40 

44 

51 

68 

47 

52 

48 

50 

4  1 

43 

41 

39 

4  1 

43 

50 

45 

44 

1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

65 

70 

60 

64 

71 

77 

65 

56 

60 

73 

67 

73 

71 

67 

70 

73 

76 

76 

82 

78 

72 

78 

60 

61 

65 

66 

71 

80 

85 

68 

89 

71 

3 

MIN 

36 

45 

40 

■32 

40 

36 

39 

32 

35 

41 

36 

44 

44 

45 

40 

48 

55 

46 

49 

45 

47 

42 

44 

40 

35 

40 

43 

47 

49 

52 

60 

42 

9 

BAR  STOw 

MAX 

69 

51 

60 

68 

66 

54 

45 

58 

67 

63 

69 

63 

63 

67 

70 

70 

74 

79 

76 

70 

66 

52 

52 

53 

61 

67 

77 

82 

83 

84 

74 

66 

3 

MIN 

30 

39 

36 

30 

48 

35 

35 

24 

26 

40 

34 

40 

38 

32 

38 

45 

42 

38 

39 

44 

45 

37 

36 

35 

29 

33 

36 

41 

47 

45 

45 

37 

6 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

60 

57 

59 

65 

62 

59 

50 

57 

60 

62 

67 

64 

57 

66 

69 

65 

73 

77 

72 

71 

67 

55 

44 

44 

59 

66 

75 

75 

76 

77 

63 

MIN 

30 

35 

34 

30 

33 

41 

31 

23 

27 

37 

33 

42 

41 

35 

35 

40 

55 

38 

36 

37 

36 

35 

36 

32 

30 

33 

36 

3  9 

41 

35 

9 

Bl&HOP  W6  AIRPORT 

MAX 

63 

43 

54 

66 

60 

50 

43 

54 

63 

59 

62 

58 

60 

65 

62 

66 

73 

68 

69 

66 

59 

53 

49 

50 

59 

69 

74 

74 

75 

76 

72 

61 

MIN 

22 

29 

25 

36 

23 

23 

22 

19 

22 

30 

22 

38 

23 

24 

30 

35 

25 

33 

3  3 

22 

39 

2  6 

1 8 

1 6 

24 

2  3 

3 1 

3  1 

43 

27 

0 

BISHOP  uNlON  CARBIDE 

MAX 

32 

44 

44 

26 

15 

35 

36 

32 

40 

32 

32 

46 

47 

39 

46 

49 

49 

48 

41 

20 

22 

21 

33 

44 

49 

55 

50 

54 

54 

39 

2 

MIN 

2 1 

23 

10 

2 

0 

2 1 

14 

20 

1 2 

1 5 

20 

2  2 

1  7 

26 

26 

27 

29 

18 

9 

5 

5 

2  3 

2  3 

2  5 

30 

30 

3  1 

17 

8 

blvthe 

MAX 

72 

70 

66 

72 

76 

75 

64 

64 

71 

70 

75 

74 

73 

76 

80 

60 

83 

67 

85 

80 

82 

60 

65 

66 

70 

76 

83 

69 

90 

91 

89 

76 

MIN 

35 

49 

42 

34 

40 

43 

42 

44 

30 

42 

38 

47 

43 

45 

38 

55 

55 

45 

43 

45 

40 

50 

50 

46 

36 

37 

39 

43 

48 

50 

55 

43 

6 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

56 

65 

68 

76 

67 

61 

63 

70 

65 

75 

74 

73 

76 

79 

61 

84 

86 

64 

74 

83 

66 

65 

66 

70 

75 

83 

68 

91 

92 

89 

74 

g 

MIN 

36 

49 

46 

39 

42 

50 

45 

42 

34 

43 

39 

5  1 

47 

53 

4 1 

58 

60 

50 

50 

50 

53 

5 1 

42 

44 

56 

55 

59 

47 

3 

BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

75 

62 

69 

76 

79 

69 

62 

67 

75 

72 

75 

68 

74 

77 

79 

75 

82 

89 

82 

75 

76 

59 

62 

57 

69 

77 

63 

87 

90 

78 

74 

1 

MIN 

34 

35 

36 

47 

45 

37 

33 

45 

40 

47 

48 

37 

40 

49 

55 

49 

47 

43 

45 

44 

49 

44 

35 

37 

42 

45 

5 1 

53 

52 

43 

7 

BRAWlEY  2  SW 

MAX 

66 

73 

66 

67 

75 

76 

72 

64 

65 

72 

73 

75 

70 

72 

75 

81 

79 

62 

88 

80 

76 

80 

66 

67 

63 

70 

76 

85 

87 

90 

87 

74 

MIN 

35 

42 

34 

40 

41 

4  I 

4  I 

30 

42 

38 

50 

50 

41 

36 

52 

57 

45 

45 

45 

42 

47 

51 

44 

40 

38 

40 

45 

50 

51 

54 

43 

8 

CANT  L 

N  L 

MAX 

65 

51 

62 

72 

65 

55 

52 

58 

65 

67 

70 

63 

60 

69 

72 

73 

76 

80 

78 

73 

65 

52 

52 

52 

63 

70 

76 

81 

84 

63 

72 

67 

0 

MIN 

22 

40 

30 

26 

50 

40 

38 

29 

26 

3 1 

47 

42 

29 

36 
36 

45 

53 

36 

3  7 

38 

42 

35 

41 

24 

30 

40 

40 

40 

40 

50 

37 

6 

Daggett  faa  airport 

MAX 

68 

53 

61 

69 

68 

55 

47 

59 

72 

62 

72 

64 

63 

66 

69 

69 

74 

76 

70 

70 

53 

55 

55 

61 

69 

76 

63 

83 

85 

77 

67 

2 

MIN 

36 

40 

35 

47 

3  8 

34 

3  1 

35 

43 

38 

47 

4 1 

36 

43 

49 

45 

42 

45 

45 

41 

4 1 

36 

39 

43 

47 

55 

41 

6 

MAX 

74 

69 

70 

76 

76 

72 

65 

68 

70 

73 

79 

79 

78 

76 

82 

65 

65 

88 

86 

84 

80 

75 

69 

66 

73 

79 

85 

90 

92 

94 

91 

78 

MIN 

5 1 

42 

42 

4  5 

39 

54 

45 

59 

5  3 

60 

6  1 

5  1 

52 

5  3 

47 

47 

50 

56 

57 

70 

51 

4 

Deep  springs  college 

MAX 

45 

50 

47 

60 

56 

37 

36 

45 

55 

59 

52 

50 

54 

55 

56 

63 

60 

59 

60 

52 

59 

50 

42 

40 

57 

60 

59 

63 

60 

61 

55 

53 

5 

MIN 

25 

22 

24 

2  5 

28 

24 

23 

1  5 

1  7 

1  9 

2  3 

19 

23 

20 

1  g 

27 

30 

36 

35 

32 

39 

1  9 

16 

1 2 

1 6 

20 

20 

2  5 

24 

25 

23 

23 

5 

Eagle  mountain 

MAX 

61 

69 

59 

63 

73 

77 

65 

59 

60 

66 

67 

71 

72 

69 

71 

77 

75 

79 

83 

80 

70 

75 

62 

61 

62 

65 

73 

62 

83 

87 

90 

7  1 

2 

MIN 

43 

4  1 

45 

45 

50 

5  3 

52 

5  7 

5n 

5  3 

5 1 

50 

43 

53 

5  7 

6  1 

49 

0 

El  centro  2  ssw 

MAX 

74 

72 

68 

75 

78 

74 

65 

66 

75 

75 

76 

74 

72 

75 

81 

79 

61 

90 

66 

79 

82 

77 

68 

63 

73 

78 

63 

86 

93 

91 

87 

77 

MIN 

36 

36 

36 

33 

33 

38 

3  7 

45 

5  1 

36 

58 

43 

45 

4  1 

40 

48 

4  7 

39 

35 

37 

40 

49 

52 

50 

42 

2 

Fa  I RMON T 

MAX 

45 

53 

39 

47 

60 

49 

44 

39 

51 

57 

59 

59 

45 

45 

62 

56 

64 

69 

73 

71 

66 

49 

41 

39 

42 

55 

59 

69 

73 

74 

73 

55 

g 

MIN 

32 

3  3 

3  5 

4  1 

33 

3  5 

38 

4  1 

45 

45 

42 

39 

30 

3  1 

30 

30 

34 

39 

4  7 

49 

47 

37, 

6 

MAX 

71 

65 

64 

73 

70 

77 

69 

64 

70 

73 

77 

74 

73 

78 

80 

78 

78 

85 

79 

76 

80 

65 

68 

63 

70 

76 

63 

88 

91 

68 

87 

75 

3 

MIN 

37 

45 

5  ^ 

55 

62 

52 

50 

56 

5  1 

46 

42 

42 

46 

5 1 

56 

5  6 

58 

46 

7 

H4IWEE 

MAX 

54 

61 

44 

53 

65 

61 

47 

40 

51 

63 

58 

59 

58 

57 

63 

64 

61 

71 

68 

69 

62 

61 

51 

49 

48 

56 

65 

70 

72 

74 

75 

59 

7 

MIN 

26 

4 1 

45 

32, 

0 

hayf I elD  pump ing  plant 

MAX 

61 

69 

62 

63 

74 

73 

65 

56 

61 

67 

68 

73 

69 

76 

73 

78 

85 

81 

74 

75 

61 

62 

60 

68 

75 

82 

64 

90 

87 

71  ^ 

5 

MIN 

2  8 

34 

45 

5 1 

5  3 

53 

53 

52 

3  8 

4  7 

40 

3  8 

34 

40 

47 

49 

54 

43, 

5 

MAX 

74 

67 

66 

75 

77 

73 

64 

66 

73 

72 

76 

72 

73 

76 

60 

80 

83 

89 

82 

76 

82 

66 

67 

65 

71 

77 

84 

69 

91 

88 

87 

76 , 

2 

MIN 

39 

42 

4  1 

5  2 

55 

60 

5  1 

48 

50 

50 

52 

46 

4  1 

43 

48 

54 

53 

54 

46, 

9 

li^rtKJaL    r  «M  Mr 

MAX 

74 

64 

68 

75 

77 

72 

64 

66 

74 

73 

77 

73 

73 

76 

79 

80 

83 

90 

82 

76 

82 

66 

66 

63 

71 

77 

84 

91 

91 

69 

66 

76  , 

2 

MIN 

56 

45 

52 

45 

37 

38 

42 

43 

5 1 

50 

53 

43, 

9 

MAX 

63 

45 

56 

68 

61 

56 

65 

56 

62 

56 

65 

66 

74 

69 

71 

65 

50 

53 

56 

69 

75 

75 

62  , 

g 

MIN 

26 

24 

30 

41 

26 

38 

2  9 

22 

30 

31 

36 

49 

31. 

3 

INDIO  11  5  DATE  GARDEN 

MAX 

66 

69 

66 

71 

76 

75 

73 

65 

69 

71 

76 

75 

74 

75 

61 

82 

61 

87 

91 

84 

77 

78 

67 

66 

64 

73 

80 

86 

69 

92 

89 

76. 

5 

MIN 

37 

46 

39 

32 

37 

52 

37 

39 

30 

46 

40 

48 

46 

40 

44 

52 

61 

51 

44 

40 

38 

44 

45 

38 

39 

42 

45 

47 

52 

54 

47 

43. 

7 

INYOKEON 

MAX 

68 

68 

61 

70 

67 

54 

50 

57 

68 

68 

67 

64 

68 

68 

70 

71 

75 

60 

76 

73 

66 

53 

52 

56 

63 

68 

77 

80 

62 

83 

76 

67. 

8 

MIN 

22 

40 

35 

28 

42 

25 

33 

32 

23 

28 

29 

32 

36 

24 

39 

45 

45 

36 

38 

35 

39 

30 

33 

33 

28 

29 

35 

36 

41 

40 

38 

33. 

9 

IPON  MOUNTAIN 

MAX 

60 

72 

58 

64 

71 

77 

65 

57 

60 

72 

68 

73 

75 

70 

74 

75 

73 

80 

84 

60 

73 

79 

63 

67 

66 

68 

73 

82 

67 

90 

90 

72. 

5 

MIN 

39 

43 

45 

40 

42 

45 

44 

44 

37 

40 

45 

46 

42 

50 

44 

46 

52 

53 

56 

52 

50 

51 

47 

45 

41 

40 

47 

51 

54 

58 

65 

47. 

1 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

45 

49 

42 

51 

55 

46 

35 

40 

47 

51 

50 

46 

47 

56 

55 

53 

57 

65 

63 

56 

55 

37 

32 

30 

47 

54 

61 

65 

62 

64 

52 

50, 

7 

MIN 

25 

27 

20 

25 

30 

25 

20 

U 

25 

28 

27 

32 

32 

28 

31 

35 

39 

31 

32 

32 

35 

25 

27 

23 

17 

23 

27 

31 

35 

35 

38 

26, 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

rage 

g 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

61 
2<» 

46 

36 

56 
32 

66 
2  6 

57 
4  3 

50 
34 

47 

56 

64 

64 

65 

54 

54 

68 

68 

69 

75 

78 

75 

71 
3  3 

51 

49 

47 
37 

48 

60 

67 
2  g 

75 

78 

81 

80 

61 

62,7 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 
MIN 

6'- 

33 

52 
3 1 

52 
25 

64 
32 

59 

47 

44 

49 

62 

58 

62 

57 

52 

61 

65 

60 

67 

73 

71 
42 

66 
4  3 

62 

50 
2  7 

42 
32 

46 

55 

63 

70 
37 

75 

75 

74 

63 

60.1 

LUCERNE  VALLEY  1  SSh 

MAX 
MIN 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

68 
36 

66 
38 

69 
36 

72 
36 

71 

70 

71 
48 

65 

66 

66 

71 

73 

73 

77 

77 

76 

61 

87 

66 

78 

75 

60 

70 

71 

66 

72 

77 

89 

90 

66 

74,8 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

59 
38 

50 
32 

46 

56 
3  7 

60 

54 

43 
26 

42 

57 

55 

58 

57 

54 

59 

60 

56 

66 

67 

63 

60 
4  1 

61 

58 
3  I 

45 
3 1 

42 

52 

60 

67 

71 

73 

75 

69 

56.1 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 
MIN 

60 
25 

43 
35 

30 

64 

57 

48 

46 

55 

61 

61 

66 

56 

57 

65 

67 

69 

74 

76 
42 

74 
36 

64 

52 

55 
32 

49 
32 

47 
3  3 

59 

66 

74 

77 

75 

78 

65 

62.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

56 
36 

38 

38 

50 

59 

65 

72 

73 

76 

70 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
36 

59 
47 

64 
46 

69 

77 

62 

59 

60 

68 

67 

75 

76 

70 

72 

74 

75 

80 

64 

74 

71 

76 

62 

63 

62 

67 

75 

63 

88 

90 

91 

66 

72.6 

PALMDAlE 

MAX 
MIN 

62 
30 

56 
36 

59 
32 

69 
3  1 

61 
46 

54 
30 

47 
32 

55 
2  6 

63 
30 

63 

66 

59 

55 

66 

67 

69 

74 

76 

75 

72 

66 

51 

46 

47 

58 

65 

73 

77 

79 

79 

67 

63.7 
3  5.9 

palmdalE  faa  airport 

MAX 
MIN 

65 

46 

59 
2  9 

70 

59 

51 

49 

55 

66 

63 

69 

58 

56 
32 

67 
2  4 

68 

68 
36 

75 
34 

77 
36 

76 
34 

74 

59 

52 
3 1 

49 
35 

51 
32 

56 
2  7 

67 
29 

74 

79 

81 

82 

67 

64.2 

32  3 

PALM  SPRINSS 

MAX 
MIN 

68 
38 

46 

70 

75 

74 

72 

63 

67 

70 

76 

75 

73 

74 

81 

62 

77 

84 

92 

67 

62 

75 

71 

69 

58 

72 

79 

85 

91 

90 

86 

64 

76.6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

54 
39 

54 
39 

57 

62 

70 

73 

66 

61 

60 

68 

71 

71 

72 

71 

71 

78 

81 

82 

85 

76 

74 

80 

63 

66 

61 

69 

75 

82 

89 

89 

94 

71.6 

RANDSBijRG 

MAX 
MIN 

59 
32 

54 
32 

54 
29 

66 

59 

54 

59 

51 

62 

60 

63 

57 

59 

64 

65 

61 

68 

73 

72 

66 

62 

53 

44 

47 

58 

64 

71 

76 

78 

79 

69 

62.2 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

1 8 

3  7 

20 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

67 

72 

74 

73 

72 

65 

69 

69 

75 

76 

74 

75 
4  I 

80 

61 

61 
60 

67 

92 
52 

82 

77 

79 

67 

67 

64 

73 

79 

86 

91 

92 

69 

83 

76.8 

TRONA 

MAX 
MIN 

65 

70 

57 

62 

70 

73 

60 

51 

58 

70 

65 

70 

70 

65 

68 

72 

74 

78 

80 

77 

73 

66 

55 

57 

60 

63 

70 

77 

63 

84 

86 

68.7 

ThENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

66 
29 

56 

60 

70 

77 

68 

52 

58 

71 

68 

70 

70 

66 

70 

73 

70 

79 

61 

76 

75 

74 

67 

57 

58 

64 

71 

76 
3  8 

62 

84 

85 
48 

79 
5 1 

70.4 

VALYERMO  RANOER  STA 

MAX 
MIN 

65 

62 

53 

66 

62 

55 

47 

48 

62 

62 

62 

61 

56 

62 

64 

64 

67 

71 

69 

69 

64 

56 

48 

48 

55 
1 6 

61 

69 

73 
2  6 

75 

74 

71 
3 1 

62.0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

55 
26 

62 
35 

45 
29 

56 
26 

66 
42 

62 
31 

53 
29 

50 
21 

53 
25 

66 
34 

62 
30 

65 
42 

55 
36 

58 
26 

66 
33 

67 
45 

65 
44 

71 
36 

75 
35 

74 
40 

71 
44 

56 
33 

47 
35 

48 
33 

49 
26 

60 
29 

66 
34 

76 
36 

61 
44 

80 
40 

60 
48 

62.7 
34.5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

MIN 

31 
11 

34 

14 

30 
6 

28 
8 

38 
20 

34 
5 

30 
12 

26 
6 

30 
4 

28 

33 
9 

34 

2 

32 
10 

40 
2 

40 
5 

36 
13 

34 
11 

42 
20 

36 
14 

38 
20 

36 
18 

26 
5 

28 
4 

18 
2 

24 
-  6 

28 
13 

36 
16 

42 
18 

42 
26 

42 
28 

44 

28 

33.7 
11.3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

20 

0 

20 
-10 

16 
-12 

20 
3 

24 

-  4 

10 
-11 

8 

-12 

6 

-16 

15 
.  4 

12 
-35 

15 
-  5 

16 
-  2 

20 
-  6 

20 
-  2 

30 
8 

24 
7 

23 
10 

35 
12 

34 
9 

32 
14 

25 
-  2 

18 
-  9 

15 
-10 

12 
-10 

14 
-  9 

20 
12 

24 
10 

35 
16 

30 
18 

32 
15 

34 
6 

21.3 
-  .5 

I 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1954 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 
H  < 

EVAP 

.14 

.15 

.15 

.15 

.19 

tt 

tt 

.28 

.06 

.14 

.26 

.03 

ft 

ft 

.53 

.20 

•  19 

.34 

.23 

ft 

* 

.36 

.09 

.06 

.15 

.17 

tt 

tt 

.48 

.14 

4.53 

WINC 

* 

18! 

86 

141 

tt 

tt 

56 

61 

112 

■  ^ 

* 

* 

191 

43 

4i 

14C 

5J 

* 

409 

61 

57 

36 

44 

tt 

tt 

130 

58 

2483 

MAX 

■ 

6: 

66 

7C 

s 

66 

64 

67 

52 

59 

6C 

72 

71 

69 

63 

63 

72 

75 

■ 

■ 

77 

70 

68.5 

MIN 

34 

3T 

4C 

42 

4C 

34 

40 

42 

42 

42 

43 

46 

4' 

46 

4J 

" 

41 

41 

39 

39 

43 

" 

44 

45 

41.6 

EVAP 

.07 

.07 

.06 

.02 

.05 

.07 

.07 

.06 

.06 

.07 

.03 

.02 

.08 

,06 

.07 

.11 

.11 

•  14 

.u 

.06 

,04 

.04 

,07 

.10 

.12 

.12 

.10 

.10 

.09 

.08 

.05 

2.32 

WIND 

^] 

2 1 

28 

36 

261  77 

49 

53 

44 

34 

8  1 

3  1 

21 

26 

44 

33 

29 

43 

22 

39 

28 

29 

35 

29 

1191 

MAX 

6C 

6C 

6C 

59 

63  62 

62 

59 

63 

70 

7] 

70 

66 

70 

6£ 

66 

65 

69 

66 

67 

71 

72 

71 

64 

71 

67 

64.9 

MIN 

Ul 

4C 

35 

48 

43 

4C 

40 

39 

45 

39 

46 

38 

39 

41 

50 

45 

50 

4t 

41 

46 

45 

43 

43 

43 

38 

47 

44 

47 

49 

47 

47 

43.6 

EVAP 

.19 

.03 

.03 

.15 

.15 

.14 

■  14 

.  14 

.08 

.07 

,07 

.17 

.20 

,19 

.12 

.24 

,20 

.22 

,36 

.25 

.04 

.14 

,02 

.12 

.06 

.12 

.14 

.18 

.12 

.03 

.11 

4.24 

WIND 

6] 

1! 

73 

93 

67 

41 

24 

18 

27 

23 

39 

2C 

84 

61 

5C 

4fi 

26 

16 

29 

22 

24 

22 

26 

29 

14 

1207 

MAX 

71 

74 

75 

78 

75 

73 

61 

64 

76 

75 

76 

62 

67 

74 

70 

74 

74 

85 

71 

63 

56 

53 

61 

64 

74 

74 

76 

73 

70,5 

MIN 

S* 

39 

39 

39 

40 

39 

49 

46 

47 

41 

47 

45 

42 

41 

53 

46 

44 

46 

47 

54 

55 

45 

39 

39 

39 

41 

43 

44 

41 

44.3 

EVAP 

.  OS 

*  ■ 

.  16 

.13 

tt 

,06 

•  ^ 

.11 

.15 

.  1< 

•  16 

,15 

•  14 

,0- 

• 

* 

•  11 

.15 

.12 

.11 

.15 

.15 

.01 

3,33B 

WIND 

*2C 

3  ] 

'  2^ 

59 

'  30 

17 

24 

*46 

24 

15 

*  3 

22 

24 

9 

23 

Zt 

23 

26 

1 3 

19 

14 

22 

I'- 

21 

29 

17 

26 

29 

6 

737 

MAX 

50 

50 

57 

59 

57 

52 

56 

56 

52 

56 

57 

49 

56 

58 

60 

61 

61 

63 

62 

60 

60 

62 

73 

72 

66 

65 

58.9 

MIN 

35 

31 

37 

38 

39 

38 

36 

32 

36 

37 

41 

38 

39 

40 

39 

37 

4C 

41 

4C 

42 

43 

42 

47 

45 

46 

39.2 

EVAP 

.26 

.  14 

.11 

.19 

.12 

,13 

.10 

,16 

.21 

•  - 

.  3C 

•  2  ] 

•  3C 

•  2: 

,14 

.05 

.18 

,15 

.05 

•  2C 

.  16 

.  16 

.14 

5.01 

WIND 

71 

49 

'a 

60 

*43 

59 

111 

*49 

39 

79 

95 

*65 

69 

64 

82 

53 

146 

50 

'  9C 

*  58 

48 

4 1 

26 

22 

38 

23 

37 

30 

1872 

MAX 

66 

65 

63 

69 

72 

69 

67 

61 

65 

66 

70 

52 

56 

60 

68 

73 

76 

79 

72 

77 

72 

61 

44 

57 

68 

70 

76 

76 

79 

76 

75 

67,9 

MIN 

38 

35 

37 

41 

44 

39 

36 

38 

39 

40 

40 

41 

42 

44 

46 

47 

48 

49 

46 

49 

45 

42 

41 

41 

42 

44 

45 

48 

50 

49 

51 

43,2 

EVAP 

* 

.16 

.10 

.13 

.12 

.11 

tt 

tt 

.38 

.12 

.14 

■  10 

.06 

ft 

ft 

.41 

.13 

•  22 

,17 

•  24 

.17 

.07 

.03 

.07 

.08 

.13 

.15 

.10 

.22 

.09 

.10 

3.85 

WIND 

* 

150 

2S 

30 

47 

34 

tt 

tt 

134 

41 

61 

88 

49 

ft 

» 

105 

39 

50 

34 

64 

96 

77 

28 

87 

10 

29 

29 

13 

62 

39 

27 

1451 

EVAP 

.17 

.02 

.17 

.20 

.15 

.19 

.06 

.28 

.16 

.15 

.16 

.05 

.06 

,12 

.14 

.37 

.35 

,30 

,54 

.31 

.24 

.07 

.01 

.06 

.10 

.12 

.15 

.17 

.16 

.17 

.19 

5.45 

WIND 

110 

106 

126 

87 

66 

36 

70 

132 

128 

62 

118 

152 

91 

51 

54 

185 

116 

119 

261 

96 

160 

96 

126 

60 

30 

21 

34 

29 

25 

31 

52 

2872 

MAX 

69 

5 1 

64 

72 

60 

61 

66 

66 

70 

52 

56 

70 

72 

73 

75 

67 

73 

7 1 

68 

73 

74 

7S 

62 

60 

83 

67,4 

MIN 

4C 

36 

38 

41 

43 

40 

38 

36 

40 

42 

43 

40 

40 

40 

42 

46 

45 

45 

42 

38 

40 

40 

39 

43 

45 

47 

50 

49 

49 

42,3 

EVAP 

•  09 

.10 

.13 

.15 

.15 

.11 

.06 

■  15 

.14 

.12 

.10 

.00 

.07 

.09 

.12 

.25 

.24 

.21 

,31 

.16 

.20 

.11 

,00 

.00 

.07 

,14 

.13 

.18 

.20 

.15 

.15 

4,10 

WIND 

53 

90 

64 

44 

62 

44 

52 

93 

66 

63 

26 

86 

69 

36 

34 

91 

67 

73 

108 

29 

117 

99 

171 

96 

66 

53 

40 

63 

72 

24 

36 

2071 

EVAP 

•  06 

.05 

.06 

.08 

.12 

.10 

.10 

,12 

.11 

.14 

.05 

.01 

.07 

.09 

.12 

.18 

.24 

.19 

,17 

.11 

.06 

.02 

.10 

.08 

.12 

.13 

.17 

.16 

.13 

.15 

.05 

3,36 

WIND 

3S 

22 

14 

U 

28 

22 

28 

33 

25 

22 

42 

23 

12 

19 

24 

32 

46 

35 

26 

34 

29 

3 

21 

17 

30 

11 

22 

23 

16 

14 

16 

741 

EVAP 

•  10 

.02 

.11 

.11 

.15 

.14 

.05 

.18 

.17 

.11 

.13 

.05 

,00 

.09 

.11 

,25 

.21 

.22 

,32 

.21 

.16 

.09 

.02 

.03 

.0^ 

.10 

.12 

.13 

.15 

.17 

.16 

3,95 

WIND 

27 

40 

29 

22 

41 

34 

28 

60 

35 

24 

26 

46 

15 

12 

15 

56 

30 

36 

66 

25 

60 

40 

25 

9 

5 

7 

3 

9 

16 

22 

28 

895 

66 

69 

62 

63 

66 

71 

56 

70 

MIN 

35 

34 

34 

39 

45 

41 

34 

35 

39 

43 

43 

41 

41 

43 

44 

46 

47 

46 

48 

47 

44 

41 

40 

41 

4! 

43 

45 

47 

50 

47 

49 

42)5 

.  09 

tt 

ft 

.31 

.07 

.08 

.03 

.04 

ft 

■  31 

.27 

,23 

• 

.03 

.13 

WIND 

« 

64 

67 

44 

'l3 

'34 

tt 

ft 

152 

30 

14 

79 

30 

tt 

ft 

147 

90 

•11 

75 

'li 

* 

146 

'3c 

33 

44 

35 

* 

• 

87 

*27 

1334^ 

EVAP 

•  09 

.  07 

.09 

.10 

.11 

.13 

.03 

.12 

.10 

.11 

.14 

.09 

.00 

.09 

.08 

•  17 

•  26 

•  ZO 

,19 

.16 

.13 

*  0 1 

.00 

.  04 

.11 

.15 

•  1 7 

•  11 

.17 

.21 

WIND 

41 

53 

38 

34 

47 

35 

27 

50 

56 

28 

55 

67 

25!  *8 

35 

63 

67 

46 

60 

43 

63 

34 

35 

'33 

45 

38 

55 

42 

31 

1370 

EVAP 

* 

*  10 

.12 

.11 

.09 

.  14 

tt 

ft 

.43 

.15 

.14 

.  00 

,01 

ft 

* 

,  3G 

.  31 

.  3C 

,26 

.23 

* 

* 

.16 

.13 

.09 

.17 

* 

* 

.51 

*  * 

WIND 

* 

7fl 

47 

37 

14 

34 

« 

ft 

159 

39 

18 

20 

10 

ft 

* 

126 

113 

76 

55 

* 

* 

62 

12 

27 

16!  34 

• 

16 

1 164 

EVAP 

« 

.08 

.09 

.06 

.08 

.11 

tt 

ft 

.22 

.13 

.13 

.05 

.00 

ft 

ft 

,30 

.17 

.15 

.17 

.16 

• 

* 

■  08 

.02 

.10 

.10;  .11 

tt 

tt 

.42 

■  12 

2,65 

WIND 

55 

12 

30 

28 

ft 

58 

37 

34 

26 

8 

ft 

ft 

17 

16 

32 

17 

• 

• 

35 

7 

6 

Hi  11 

i 

• 

tt 

26 

7 

522 

EVAP 

.05 

.05 

.15 

.13 

.15 

.15 

.  1* 

.12 

.12 

.12 

.12 

.12 

.07 

.12 

.09 

.17 

•  17 

.19 

.19 

.15 

.06 

.06 

.06 

.13 

.15 

.15 

.15 

.15 

.14 

.06 

.04 

3,76 

WIND 

10 

26 

50 

20 

29 

31 

12 

30 

18 

31 

9 

2C 

22 

1 1 

20 

10 

MAX 

71 

71 

72 

70 

68 

65 

65 

65 

68 

69 

69 

60 

68 

70 

74 

76 

79 

75 

76 

76 

76 

73 

72 

75 

76 

60 

82 

81 

80 

80 

80 

73,1 

MIN 

45 

43 

42 

45 

46 

44 

40 

46 

47 

45 

47 

46 

49 

45 

49 

46 

49 

49 

46 

49 

50 

45 

43 

45 

44 

46 

45 

49 

50 

52 

53 

46,6 

EVAP 

.1* 

.04 

•  16 

.13 

.14 

.15 

.04 

.10 

.14 

.07 

.13 

.15 

.07 

.11 

.12 

,21 

•  27 

.21 

.20 

.19 

.15 

.21 

tt 

.05 

.05 

.13 

.15 

.16 

.22 

.16 

.19 

4,24 

EVAP 

.0* 

« 

.38 

.03 

.15 

.21 

tt 

ft 

.35 

■  06 

.11 

.07 

.09 

ft 

ft 

•  57 

•  21 

.12 

.21 

.34 

ft 

ft 

.05 

.14 

.18 

.06 

.25 

tt 

.33 

.12 

4,09 

WIND 

0 

99 

96 

75 

120 

131 

• 

ft 

225 

51 

55 

75 

51 

ft 

ft 

206 

47 

39 

49 

52 

• 

tt 

277 

52 

66 

45 

52 

* 

128 

56 

2047 

EVAP 

.15 

.05 

.18 

.15 

.19 

.39 

.15 

.20 

■  24 

.21 

.15 

.10 

.15 

.10 

.15 

.25 

•  30 

.29 

.33 

.25 

,20 

.14 

.01 

.06 

.06 

.15 

.19 

.15 

.15 

.23 

.12 

5.46 

EVAP 

.06 

.03 

.09 

.07 

.06 

.10 

.03 

.12 

.07 

.04 

,09 

.04 

.04 

.06 

.09 

.15 

•  14 

.14 

.15 

.10 

,12 

.02 

.01 

.00 

.07 

.06 

.11 

.11 

.13 

.15 

.14 

2.63 

WIND 

25 

32 

32 

23 

17 

26 

19 

31 

23 

14 

20 

29 

19 

21 

19 

33 

23 

18 

24 

16 

37 

24 

39 

28 

27 

20 

22 

16 

20 

15 

20 

732 

EVAP 

.09 

.08 

.19 

.12 

.11 

.18 

,06 

.05 

.09 

.11 

,13 

.14 

.02 

.13 

.U 

.16 

•  23 

.21 

.16 

.19 

,26 

.13 

.06 

.06 

,08 

,08 

.17 

.12 

.17 

.21 

.17 

4.07 

WIND 

28 

59 

140 

67 

46 

84 

42 

66 

57 

40 

46 

96 

46 

67 

51 

57 

75 

63 

42 

47 

73 

58 

116 

114 

73 

27 

36 

34 

43 

39 

1897 

MAX 

6  1 

56 

56 

61 

67 

63 

50 

55 

62 

64 

62 

51 

64 

70 

73 

7] 

75 

73 

67 

71 

76 

MIN 

39 

40 

37 

34 

41 

39 

39 

37 

37 

42 

44 

44 

38 

37 

42 

46 

46 

46 

46 

46 

49 

43 

41 

36 

36 

36 

44 

47 

50 

52 

52 

42)3 

EVAP 

* 

* 

.64 

.15 

.21 

.22 

.08 

.15 

.15 

.31 

.14 

.  30 

.03 

ft 

.30 

.  3C 

.4C 

.  2£ 

.41 

.25 

.  * 

*ii 

,16 

.23 

.19 

.30 

.30 

6  72 

WIND 

65 

106 

118 

84 

41 

81 

59 

92 

62 

50 

57 

172 

61 

77 

40 

97 

93 

60 

133 

6£ 

101 

82 

'or 

61 

391  54 

47 

42 

68 

*Ofl 

2456 

EVAP 

.09 

.04 

.10 

.12 

.21 

.14 

.00 

.09 

.06 

,07 

.12 

.08 

tt 

.27 

.11 

.16 

.15 

.13 

.16 

.12 

,16 

,06 

tt 

tt 

.09 

,09 

.12 

.16 

.26 

.14 

.14 

3.50 

WIND 

18 

32 

32 

15 

9 

25 

12 

11 

17 

7 

14 

22 

ft 

22 

6 

34 

20 

13 

23 

5 

34 

15 

* 

ft 

126 

7 

16 

4 

13 

6 

7 

567 

EVAP 

.13 

.11 

.18 

.12 

.16 

.11 

.14 

,24 

.12 

,11 

.11 

.07 

,10 

.11 

.25 

,32 

.17 

.34 

.29 

•  28 

.20 

.10 

.07 

.06 

.07 

,13 

.13 

.16 

.20 

.18 

.11 

4.69 

WIND 

73 

86 

112 

82 

131 

93 

80 

110 

59 

63 

32 

77 

51 

25 

86 

155 

24 

144 

101 

76 

144 

155 

70 

83 

14 

31 

20 

15!  30 

53 

44 

2319 

EVAP 

•  I* 

.10 

.25 

•  10 

.15 

•  22 

.20 

,10 

.20 

.20 

.09 

.05 

.10 

,11 

.30 

•  1  c 

•  * 

.20 

.15 

(17 

,  _ 

,20|  .12 

.12 

.23 

.20 

.09 

5.  14 

WIND 

60 

160 

200 

50 

50 

260 

140 

130 

90 

100 

40 

60 

60 

30 

160 

50 

22c 

!k 

150 

60 

90 

I2C 

*  3C 

117 

13 

30 

20 

40 

80 

MAX 

63 

60 

62 

71 

69 

56 

59 

66 

59 

69 

65 

63 

66 

74 

72 

70 

77 

76 

72 

71 

70 

62 

62 

66 

72 

74  74 

79 

60 

76 

72 

68.7 

MIN 

47 

38 

36 

38 

41 

36 

36 

37 

34 

43 

42 

44 

42 

42 

47 

40 

44 

45 

42 

42 

46 

40 

39 

42 

39 

43 

42 

44 

52 

47 

46 

41.6 

EVAP 

.11 

.07 

.14 

.14 

.10 

.17 

tt 

.11 

.11 

.05 

.14 

.10 

.05 

,13 

,14 

.27 

•  22 

.16 

.28 

.13^  ^25 

.09 

tt 

* 

.07 

.21 

.06 

.11 

.14 

.15 

.17 

3.87 

WIND 

23 

171 

91 

81 

23 

66 

36 

63 

27 

16 

27 

114 

20 

24 

7 

94 

90 

14 

73 

33 

78 

426 

49 

24 

16 

17 

9 

8 

1807 

EVAP 

.  17 

.  19 

.28 

.26 

.  14 

.23 

.06 

.22 

,16 

.14 

.22 

.16 

.10 

.16 

,21 

,35 

34 

2. 

.39 

.31 

.27 

07 

08 

.13 

.40 

.24 

18 

.31 

6.  34 

MIND 

10* 

48 

215 

137 

56 

134 

189 

142 

87 

63 

95 

93 

96 

no 

122 

136 

131 

'ei 

151 

124 

72 

tt 

202 

66 

85 

63 

74 

61 

33 

96 

3105 

MAX 

62 

63 

59 

61 

67 

64 

55 

59 

62 

65 

68 

62 

58 

66 

70 

70 

75 

69 

72 

75 

61 

57 

59 

72 

77 

60 

79 

80 

66.7 

MIN 

40 

41 

38 

41 

45 

39 

36 

37 

39 

40 

40 

46 

40 

40 

44 

43 

45 

42 

44 

45 

40 

41 

37 

40 

43 

51 

51 

48 

42.1 

EVAP 

.01 

.00 

.10 

.06 

.06 

.04 

.04 

.10 

.05 

.07 

.09 

.00 

.01 

,11 

,14 

.29 

•  29 

.20 

.26 

.15 

.02 

.01 

.02 

.05 

.08 

.17 

.18 

.20 

.14 

.10 

3.  16B 

EVAP 

.17 

.15 

.20 

.25 

.16 

.25 

,16 

.24 

,22 

.19 

.18 

.12 

.10 

,15 

,20 

.30 

•  40 

.25 

.41 

,30  ,30 

.22 

.07 

.11 

.12 

.14 

.25 

.15 

.19 

.25 

.27 

6.51 

WIND 

101 

138 

99 

188 

135 

210 

157 

135 

105 

159 

78 

123 

77 

lOl 

81 

122 

111 

71 

140 

105 

238 

158 

120 

116 

105 

61 

66 

65 

70 

64 

135 

3656 

MAX 

67 

59 

63 

63 

70 

62 

62 

60 

65 

63 

70 

60 

59 

67 

72 

70 

73 

76 

69 

74 

67 

65 

52 

57 

66 

72 

75 

78 

60 

81 

75 

67.5 

MIN 

41 

40 

40 

39 

42 

41 

37 

39 

39 

42 

42 

43 

44 

41 

41 

45 

45 

46 

43i  44 

45 

41 

40 

41 

39 

40 

40 

46 

49 

48 

48 

42.3 

NORTH  COAST  DRAINA6E 
01 

DUTT0N5  LANDINS 

PERNDALE  2  NW 

KNI6HTS  VALLEY 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

BERRYE5SA  LAKE 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 
DAVIS  I  MSW 

F0L50M  DAM 
LAKESHORE 
MONTICELLO  DAM 

PLACERVILLE  IF« 
SHASTA  DAM 
TURNTABLE  CREEK 
WHISKEyTOWN  RES  (A) 


CENTRAL  COAST 
ORAINAQE  04 


NACIMIENTO  DAM 
NEWARK  (F) 

SAN  JOAQUIN  DRAINASE 
06 

ANTIOCH  PUMPINO  PLANT 
CAMP  PARDEE  <C> 

FRIANT  SOVERNMENT  CAMP 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW (D) 
KNISHTS  FERRY  2  SE 
LODI <E) 

MANDEVILLE  ISLAND 

OAKDALE  WOODWARD  DAM(B) 
PANOCHE  CREEK 

SALT  SPRIN6S  PWR  HOUSE(G) 
SAN  LUIS  DAM 


See  reterence  notes  foUowi  ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1964 


Station 

Day 

01  Month 

—  u  til 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

.8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  1 

i 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 

i-  < 

STOCKTON  MOWRV  BRIDSE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 

60 
65 
43 

.07 

42 
65 
39 

.15 

48 
68 
39 

.15 

10 
71 
43 

.15 

90 
49 
45 

.05 

50 
65 
42 

.15 

20 
65 
38 

.10 

30 
67 
39 

.07 

50 
66 
45 

.15 

25 
70 
43 

.07 

25 
70 
45 

.16 

20 
63 
47 

.15 

25 
68 
46 

.15 

15 
63 
43 

.15 

40 
75 
49 

.20 

25 
76 
44 

.20 

25 
77 
47 

.21 

30 
75 
50 

.22 

40 
75 
45 

.20 

30 
72 
48 

.20 

80 
66 
47 

ft 
ft 

.04 
ft 

.07 

110 
63 
43 

.15 

10 
71 
40 

.15 

20 
76 
45 

.15| 

10 
78; 
45i 

.15 

0 
81 
49 

.15 

10 
79 
53 

.15 

10 
SO 
52 

.03 

10 
74 
52 

4,04 
960 
70,8 
45,0 

TRACY  PUMPINS  PLANT(A> 

EVAP 
MIND 

.09 

165 

.21 

161 

.25 

164 

.20 

113 

.22 

203 

.17 

184 

.14 

103 

.23 

108 

.22 

231 

.22 

124 

.16 

121 

.16 

113 

.15 

105 

.13 

50 

.30 

147 

.32 

102 

.32 

65 

.40 

116 

.36 

96 

.36 

141 

.20 

187 

,06 

154 

.04 

61 

.16 

127 

.15 

75 

.19 

51 

•li 

.15 

36 

.23 

42 

.30 

76 

.05 

117 

6.46 

3622 

SOUTH  COAST  OBAINAOE 
06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT(A) 

EVAP 
M 1 ND 
MAX 
MIN 

.11 

23 
63 
37 

.10 

29 
63 
36 

.18 

116 
55 
35 

.20 

9 
62 
34 

.08 

9 
66 
39 

.11 

20 
54 
38 

.02 

14 
51 
35 

.06 

33 
60 
35 

.18 

44 
65 
35 

.10 

23 
65 
35 

.12 

22 
66 
36 

.13 

34 
71 
39 

.00 

10 
53 
39 

.11 

16 
53 
35 

.10 

22 
44 
35 

.19 

32 
69 
35 

.23 

59 
Tl 
36 

.21 

36 
75 
43 

.20 

29 
77 
46 

.16 

34 
78 
41 

.13 

29 
78 
42 

.09 

34 
59 
47 

33 
66 
36 

.04 

33 
71 
38 

10 
67 
39 

.18 

5 
66 
40 

J 

26 
76 
39 

.12 

27 
76 
39 

.28 

32 
77 
42 

.28 

34 
73 
36 

.19 

28 
70 
36 

4.34B 

65.9 
38.1 

CACHUMA  CAM  (B) 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.15 

68 
64 
39 

.10 

8C 
62 
39 

.14 

111 
56 
38 

.15 

77 
63 
38 

.15 

50 
67 
41 

.25 

141 
68 
41 

.15 

90 
61 
38 

.08 

70 
60 
38 

.16 

73 
62 
38 

.21 

62 
64 
40 

.15 

49 
69 
42 

.09 

59 
68 
44 

.11 

64 
65 
40 

.12 

76 
66 
41 

.22 

65 
70 
44 

.18 

74 
70 
45 

.43 

85 
72 
45 

.27 

59 
T3 
45 

.22 

65 
74 
45 

.15 

49 

72 
46 

.16 

S3 
74 
52 

.13 

64 
64 
42 

.09 

44 
49 
43 

.02 

43 
53 
39 

.04 

64 
54 

38 

.15 

59 
42 
36 

.15 

50 
71 
43 

.23 

45 
74 
47 

.23 

44 
75 
49 

.23 

55 
61 
46 

.15 

64 
72 
46 

5,08 
2092 
65.6 
42.3 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

92 
66 
39 

.16 

111 
69 
40 

.25 

215 
69 
39 

.23 

91 
64 
38 

.15 

68 
70 
39 

.15 

69 
69 
41 

• 
« 

.48 

380 
68 
37 

.21 

88 
65 
37 

.18 

66 
68 
38 

.14 

53 
66 
41 

.19 

100 
73 
42 

.18 

138 
69 
46 

ft 
ft 

ft 
ft 
_ 

.52 

177 
74 
43 

.40 

76 
75 
42 

'6( 

76 
47 

.16 

96 
71 
48 

.20 

74 
74 
51 

• 

.37 

279 
74 
46 

.21 

216 
66 
48 

.23 

211 
68 
45 

.21 

144 
65 
43 

.19 

68 
68 
42 

.20 

80 
71 
43 

ft 

ft 
ft 

.53 

194 
76 
46 

.13 

52 
71 
53 

6.12 
3210 
69.9 
43.0 

RIVERSIDE  EXP  STA(B) 

EVAP 
WIND 

.24 

30 

.17 
52 

.20 

74 

.20 

50 

.17 

30 

.10 

36 

.11 

48 

.11 

41 

.22 

44 

.17 

39 

.15 

30 

.15 

32 

.18 

20 

.21 

29 

.09 

24 

.32 

?i 

.40 

86 

.33 

54 

.24 

38 

.16 

33 

.32 

34 

.22 

49 

.09 

59 

.04 

33 

.06 
21 

.19 

20 

.09 

27 

.19 

21 

.23 

29 

.35 

31 

.08 

30 

5,78 

1221 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

62 
63 
39 

.15 

97 
63 
46 

.18 

88 
67 
39 

.21 

95 
71 
40 

.27 

105 
70 
45 

.20 

118 
66 
39 

.09 

82 
58 
35 

.15 

86 
66 
35 

.19 

90 
68 
35 

.19 

67 
70 
41 

.13 

61 
68 
3, 

.04 

58 
63 
47 

.14 

76 
69 
39 

ft 
ft 

.57 

195 
76 
45 

.42 

109 
78 
49 

.35 

80 
79 
47 

.32 

70 
60 
4-^ 

.31 

71 
77 
47 

.15 

65 
63 
43 

.15 

72 
65 
49 

.06 

56 
63 
42 

ft 

42 
58 
43 

.03 

46 
63 
44 

.15 

74 
71 
43 

.22 

72 
75 
42 

.30 

83 
76 
45 

.22 

61 
77 
45 

.17 

65 
76 
46 

.15 

58 
73 
43 

.10 

63 
69 
47 

5,73 
2367 
69,4 
42,9 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.19 

43 
74 
47 

.48 

202 
67 
49 

.53 

243 
66 
42 

.30 

17 

75 
47 

.29 

69 
li 
46 

.37 

106 
71 
42 

.23 

17 
67 
44 

.38 

154 
70 
41 

.28 

47 
71 
42 

.30 

92 
75 
50 

.30 

40 
75 
46 

.49 

245 
76 
53 

.32 

3 
78 
49 

.45 

71 
76 
49 

.34 

25 
76 
50 

.73 

195 
77 
50 

.45 

73 
62 
52 

.45 

83 

l\ 

.64 

111 
83 
52 

.45 

51 
84 
50 

.60 

132 
76 
54 

.45 

193 
73 
49 

.50 

246 
71 
45 

.32 

76 
71 
44 

.19 

40 
77 
44 

.24 

20 
81 
48 

.34 

U 
85 
50 

.30 

31 
67 
53 

.32 

8 
67 
56 

.38 
43 

88 
56 

.75 

81 
85 
61 

12,36 

2768 
77,0 
48, S 

INDIO  U  S  DATE  OARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

60 
71 
48 

.10 

10 
74 

50 

.29 

63 
69 
43 

.20 

43 
73 
44 

.15 

17 
78 
46 

.25 

31 
81 
51 

.22 

31 
77 
47 

.15 

40 
71 
44 

.18 

25 
74 
45 

.15 

26 
77 
45 

.21 

15 
80 
51 

.22 

31 
81 
52 

.20 

33 
80 
53 

.26 

25 
62 
51 

.20 

15 
65 
52 

.21 

23 
82 
54 

.26 

44 

73 
55 

.30 

19 
67 
56 

.30 

33 
89 
56 

.25 

11 
89 
56 

.25 

15 
85 
51 

.35 

30 
83 
51 

.15 

35 
74 
51 

.16 

40 
73 
47 

.31 

29 
73 
46 

.15 

12 
63 
49 

.17 

9 
88 
53 

.27 

15 
90 
51 

.24 

12 
90 
59 

.22 

13 
89 
59 

.24 

16 
89 
60 

6,76 
821 
80,3 
50,6 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  reterence  notes  tollowing  Station  Index. 
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STATION  AND  DEPTH 


BKAWLEY  2  SW 

4  INCHES 


12  INCHES 
20  INCHES 
39  INCHES 
79  INCHES 
OAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
12  INCHES 

STATION  2 
18  INCHES 


BRAWLEY  2  SW 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1964 


MAX 
MIN 

9  AM 

9  AM 

9  AM 

9  AM 


Day  of  month 


MAX  49 
MIN  49 


49  I  53 
48  48 


50  52 
46  48 


10     11     12     13    14     IS     16     17     18  19 


51  50 
50  49 


50  I  50  , 
50  '  50 


69  69 

64  I  64 

66  !  67 
65 
65 
69 


56  I  55 
55  50 


23    24    25    26  27 


52  49 
49  47 


50  51 
46  47 


47  48  49 
47     47  48 


28    29    30  31 


56  58 

51  I  54 


'IIP^MIV.I  l^i^'.oTT.  'J:°T-^r.lfl^  Zr.:  ^!^^^E^^^SM*^^ER^5Si^y^cT^s^-?i^SoMl?^^s^<^= 

UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOUR^  ENDING  AT  8  A  M 


SANDY  LOAM 


OAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 

"  ".^TtlTl  ^*5T  SKIRT  OF  A  VALENCI  a'oRANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL 


STATION  2 


FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
MAX  AND  MIN  TOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative   tiumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing  1 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

T 
< 

o  a 
■* 

10  lOO  AM 
PST 

E 

a 

o 

o  n. 

I 

Q. 

O  t/> 

o  a 
o 

Trace 

,01-09 

10-49 

,S0-.99 

j  1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

10 

7 

6.5 

25++ 

17 

30 

67 

49 

35 

57 

2 

7 

1 

0 

0 

0 

10 

4.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

23 

16 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7.9 

29++ 

18 

20 

58 

0 

1 

5 

1 

4 

0 

11 

6,2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

16 

7 

8.4 

36++ 

02 

16 

66 

43 

42 

60 

2 

0 

3 

2 

0 

0 

7 

3.9 

EUREKA  WB  CITY 

N« 

7.3 

33 

N* 

18 

3 

1 

11 

2 

1 

0 

18 

61 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

9 

7.0 

41 

NW 

2 

31 

7 

41 

68 

1 

3 

5 

0 

0 

0 

9 

78 

4.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

27 

8 

7.8 

29++ 

27 

23  + 

79 

53 

51 

75 

0 

2 

4 

0 

0 

0 

6 

4.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

14 

11.0 

40++ 

04 

16 

71 

47 

57 

69 

0 

4 

1 

0 

0 

6 

4.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

8.0 

47 

NW 

16 

64 

41 

45 

62 

1 

1 

4 

0 

0 

7 

80 

3.5 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

62 

52 

5 

5 

4 

1 

0 

15 

6.2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

12 

9.8 

29++ 

02 

16 

75 

70 

64 

73 

4 

1 

6 

0 

0 

12 

5.2 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.0 

29++ 

32 

2 

1 

3 

3 

0 

0 

9 

4.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

34 

7 

10.3 

40 

SE 

11  + 

66 

47 

33 

57 

5 

2 

4 

0 

0 

12 

74 

5.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

34 

9 

8.9 

36 

NW 

18 

82 

63 

44 

74 

4 

2 

3 

0 

0 

10 

77 

5.2 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

2 

4 

0 

0 

6 

SANOBERG  WB 

49++ 

35 

15 

55 

1 

4 

4 

0 

0 

10 

5.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

8 

8.5 

34 

NW 

2 

67 

49 

52 

69 

2 

3 

4 

0 

0 

9 

72 

4.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

27 

19 

11.8 

39 

W 

4 

79 

63 

58 

75 

4 

3 

4 

0 

0 

12 

5.1 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

W 

56 

8.5 

29 

SW 

1 

591 

X 

4 

5 

0 

0 

11 

84 

SAN  JOSE 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

7 

4.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

30 

11 

9.3 

32++ 

29 

13 

86 

59 

61 

84 

0 

3 

3 

2 

0 

0 

8 

3.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

29 

8 

8.4 

35++ 

33 

15 

82 

59 

43 

68 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

9 

5.5 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
•  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
»  8i00  A.M. 


See 


reterence 


notes  toUowing  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1964 


Day  of  month 


StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

COVELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0,2 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

YREkA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.3 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.9 

T 

0.4 

0.2 

1.0 

T 

2.5 

2 

3.0 

2 

0.4 

T 

1.0 

1 

3.0 

2 

0,5 

1 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

11.1 
10 
3.2 

21 
4.9 

21 
4.9 

18 
4.1 

16 
3.9 

0.7 
16 
3.9 

17 
4.0 

16 
3.9 

0.4 
14 
3.7 

14 
i.7 

8.1 
13 
9.6 

5.7 

24 
5.1 

1.6 

27 
5.9 

27 
5.4 

29 
9.1 

21 
4,8 

18 
4,4 

16 
4,2 

14 
4,1 

12 
9.9 

10.8 
19 
4.U 

11.2 
27 
5.6 

1,4 
34 
7,0 

9.9 
38 
7,9 

40 
7.5 

38 
7.9 

95 
7.1 

32 
6.8 

28 
6.4 

26 
6.9 

24 
6.1 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

20 

4.0 

24 

22 

21 

20 

T 

20 

T 

20 

20 

T 

20 

19 

4.0 

23 

17.0 

38 

1.0 

39 

91 

29 

29 

21 

20 

20 

19 

19 

4.0 

22 

1,0 

21 

6,0 

23 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

14 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
4 

0.9 

4 

2 

2 

T 

1 

0.5 

1 

0.5 

10.9 

10 

9.9 

16 

9 

4 

2 

1.5 

1 

1.5 

1 

1.0 

1 

5.5 

3 

1 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

2.0 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

2.0 
4 

7.0 
4 

3 

I 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

9 

2.0 

11 

T 

10 

T 

9 

T 

9 

3.0 

12 

12 

11 

1,0 

12 

12 

12 

9,0 

17 

1,0 
14 

13 

13 

12 

11 

10 

10 

9 

1.9 

10 

T 

10 

T 
10 

1.5 

10 

9 

8 

8 

6 

9 

4 

3 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

29 

6.0 

31 

T 

31 

28 

T 

26 

T 

26 

2.0 

28 

27 

2.0 

28 

T 

27 

26 

12,0 
38 

5,0 

49 

42 

T 

97 

96 

35 

91 

90 

29 

10.0 
99 

8.0 

47 

2.0 

49 

5,0 
54 

T 

50 

45 

40 

38 

96 

94 

32 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.9 

2 

T 

1.0 

1 

T 
T 

19,0 
9 

1.0 

7 

5 

1 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 

T 

9,0 

1 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

8 

7.0 

16 

15 

10 

T 

9 

0.1 

9 

1.0 

10 

9 

2.1 

8 

8 

7 

16.9 

26 

2,5 

27 

29 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

2.0 

10 

6.9 

19 

6.0 

18 

4.5 

17 

1.0 

14 

10 

6 

3 

T 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.9 

le.o 

84 

72 

1.0 

6.0 

100 

8.0 

108 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
S:i  ON  GND 
WTR  EOUIV 

*.l 

1 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

0.4 

T 

13.0 

T 

0.2 
12 
1.1 

8 

.e 

4 
.4 

2 
.2 

1.8 

3.5 

1 

4.2 

T 

0.7 
4 
.3 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

2.0 

1 

0,3 

1 

2.0 

2 

2.0 

2 

4.0 

6 

1.0 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

7.0 

12 

9 

8 

4 

T 

4 

2.0 
6 

6 

T 

4 

4 

2 

4.0 

6 

4 

2 

1 

1.0 

1 

9,0 

9 

9.0 

6 

l.O 

> 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

6S 

18.6 

83 

T 

80 

T 

77 

77 

3.6 

78 

1.6 

79 

79 

1.8 

75 

75 

* 

73 

18.8 

91 

8.0 

99 

94 

90 

82 

80 

79 

79 

77 

« 

79 

* 

79 

20.4 

99 

9.1 

97 

96 

85 

89 

77 

76 

74 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T.O 

T 

6 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

9.0 

10 

6 

5 

9 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

9,9 

10 

T 

6 

T 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

53 

12.0 

60 

98 

56 

1.0 

56 

6.9 

61 

2.5 

62 

60 

0.5 

59 

T 

98 

1.0 

59 

18.0 

72 

4.0 

71 

68 

67 

66 

69 

61 

59 

98 

6.0 

64 

8,0 

68 

6.5 

69 

9.5 

79 

T 

69 

66 

63 

61 

59 

98 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

11.0 

17 

14 

10 

10 

T 

10 

3.0 

13 

12 

T 

12 

11 

10 

6,0 

19 

1,0 

12 

11 

9 

8 

7 

5 

4 

9 

T 

2 

T 

2 

9.0 

7 

1.0 

4 

3 

9 

2 

1 

1 

T 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.9 

1 

T 

2.0 

2 

T 

1 

1,0 

T 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.8 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

4.2 
» 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

0.6 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.3 

4 

T 
T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.0 

T 

T 

2.0 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

T 

2.0 

T 

T 

T 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

39 

T 

33 

31 

28 

1.0 

29 

3.0 

32 

2.0 

33 

32 

T 

30 

30 

3.0 

39 

9.0 

38 

T 

37 

34 

32 

31 

90 

29 

28 

27 

6.0 

39 

T 

99 

T 

91 

2.0 

32 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

T 

24 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7,0 
9 

2,0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

1 

T 

0.8 

T 

0.9 

T 

T 

0.1 

0.2 

T 

T 
T 

0.9 

1 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

29 

11.0 
34 

33 

30 

27 

0.5 

27 

1.0 

28 

28 

1.0 

28 

28 

27 

13. 0 
41 

4.0 

40 

39 

35 

32 

29 

28 

27 

27 

9.5 

29 

9,0 

31 

9.0 

33 

1.0 

32 

1.0 

29 

29 

29 

26 

24 

22 

19 

W00DF0RD3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.9 

I 

1.0 

T 

7,0 
4 

2 

T 

1 

J 

T 

3.0 

2 

J 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<> 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

6,0 

6 

1.0 

6 

1.0 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ConUnued 


CALIFORNIA 
MARCH   19  64 


Day  ol  month 


1      2      3      4      5      6  7 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


27    28     29    30  31 


SAN  JOAOUIN  DRAINAOE 
0! 

CALAVERAS  BI5  TREES 
SLENNVILLE 
CRANT  SROVE 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
NORTH  FORK  RAN6ER  STA 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
TEHACHAPI 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST  DRAINASE 
06 

BIS  BEAR  LAKE  DAM 
CUYAMACA 

IDYLLMILO  RANGER  STA 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  J38  B 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SANOBERG  WB 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WB  AIRPORT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
INDEPENDENCE 
LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
SQUIRREL   INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
!N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


2.0 

281  27! 


16.01 

4o; 


11.012.013.0 


i:.02i.ou.o 

65 


3.7| 


3.1 

2  1 


«.o:  5.0 

10 


0.3 


15.0 
13 


0.5  0.5 

T 


3.01  1.0 

2|  2 


9. 014.0 
31  <><> 


51  *7 
T 

281  2'. 


2.0 

26 


T  110.0:17.0  5.5  T 
T        6'    18     18|    12      6  T 


5.0:  3.0i  3.0 
2       2  T 


2.0  3.0  8,0  5.0 

2,      4      5  5 


8.0127.015.0 

111    38l  53 


3.012.0 

31 


4,21  3,022.0i  2,0| 
4      8     32<    27  24 


6.021.010.0 


481    36     291  22 
13 

20 


9.01 

2i;    211    181  15 


2|  1 


T 

0.1 

,7,014.0 
17  24 

1 

2 


15  12 
10 

T 


T 
1.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 

1964 


STATION 

d 

i 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

ei 

SPECIAL 

1  PRECIP. 

(  'MP.1 

1  SPECIAL 

ACTON  esCONOIDO  FC26ieE 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

9P 

J  C  FASSOLD 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

PLUMAS 

6 

40  05 

121  09 

29B6 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

AOELflNTO 

0024 

SAN  BERDINO 

34  35 

117  25 

2845 

FRANK  EBERT 

CARMEL  VALLEY 

1S34 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

9P 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

AOIN   BaNGE"  STATION 

0029'  MODOC 

41  12 

120  57 

4193 

9P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

catheys  vt  bull  run  RCH 

isee 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

WM  H  ALISON 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

410 

71 

FRANK  J  CUZZILLO 

CAZADERO 

1602 

SONOMA 

22 

36  32 

123  08 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

ALDEI^POINT 

ooee 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

CECILVILLE  SAWYER 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  i.*i6 

LOS  ANGELES 

116  33 

2367 

TIDEWATER  OIL  CO 

MOUNTAIN  VIEW 

1606 

SISKIYOU 

41  06 

123  03 

6P 

6P 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 

ALPINE 

SAN  DIEGO 

3; 

32  50 

1735 

SS 

s: 

ALPINE  FIRE  OEPT 

CEDARVILLE 

1614 

HOOOC 

IB 

41  32 

120  10 

4670 

SA 

BA 

US  SOIL  CON  SERVICE 

ALTflDENfi 

Olbt 

LOS  ANGELES 

34  11 

1127 

5P 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

CENTERVILLE  POWER  HOUSE 

1624 

BUTTE 

39  47 

121  40 

522 

4P 

4P 

P  G  +  £  COMPANY 

ALTUffAS  RANGE"  STATION 

0161 

MODOC 

21 

4)  29 

120  32 

4365 

8A 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

1653 

( 

39  29 

121  14 

2575 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

SAN  BEROINO 

6 

34  34 

115  45 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1660 

LOS  ANGELES 

34  15 

116  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

020A 

TULARE 

35  59 

119  29 

209 

ANGIOLA  ELEV  +  WMSE 

chatsworth  Reservoir 

1662 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

116  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANGW1N  PAC  UNION  COL 

0212 

r 

36  34 

122  26 

ep 

61 

PACIFIC  UNION  COL 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  59 

4755 

8A 

BA 

HETCH  HEICH  WTR  SUP 

ANTIOCH  FIBRE60ARD  MILL 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

36  01 

21 

lOA 

lOA 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

40  16 

121  13 

4930 

MRS  C  B  KROEKER 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

60 

8A 

BA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

2: 

39  42 

121  47 

205 

4P 

US  PLANT    INTRO  CRDN 

ANZA 

0235 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

MADERA 

27 

37  30 

119  23 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

30 

34  52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

BA 

VICTOR   L  HASKIN 

APPLE  VALLEY 

02*4 

SAN  BERDINO 

19 

36  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE  VALLEY  RANCMOS 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

ARBOTO  GfiANOe 

0320 

SN  LUIS  08PO 

35  07 

120  34 

105 

BA| 

COUNTY  ROAO  DEPT 

chuchupate  Ranger  sta 

1794 

VENTURA 

34  46 

U  5  FOREST  SERVICE 

0322 

MONTEREY 

2' 

36  14 

121  29 

aoc 

1  756 

3; 

32  36 

117  06 

< 

8A 

BA 

OA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

ARROYO  SECO  PS  FC  508  C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CITRUS  heights 

1773 

SACRAMENTO 

23 

36  42 

121  16 

138 

9P 

JAMES  0  GOODRIOGE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

9 

36  29 

lie  50 

1708 

8A 

eA 

US  NAT  PARK  SERVICE 

CLAREHONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

BP 

F  P  6RACKETT  08SY 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

34( 

7A 

HERSCMEL  P  CLAUSEN 

CLARKSBURG 

1784 

YOLO 

23 

36  29 

121  32 

14 

BA 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

ATLAS  ROAO 

18 

38  29 

122  19 

GLADYS  A  DUTfiA 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCm 

1766 

GLENN 

23 

39  33 

122  24 

7A 

DICK  MUDO 

ATWELL 

0374 

TULARE 

36  26 

118  40 

648( 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLEAR  CREEK 

SI  SKI  YOU 

41  43 

123  27 

97; 

9A 

JOHN  fl  JAPDINE 

AUBERPY 

0379'  FRESNO 

2' 

37  05 

119  29 

2010 

5P 

9P 

PETE  E  DUBOSE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

LAKE 

23 

36  58 

122  36 

1360 

BA 

BA 

C   IVAN  6LEN01NN1NG 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 

36  94 

121  04 

1297 

7A 

DAN  BARBER 

CLOVERDALE   3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

36  46 

122  99 

320 

8A 

BA 

ELMER  W  OLSON 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

116  19 

3 

BA 

SA 

HARBOR  MASTER 

CLOVERDALE   11  W 

1640 

SONOMA 

22 

36  46 

123  13 

1B20 

FRANK   S  ORNBAUN 

AVILA  BEACH 

0403 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

CLOVER  MEADOWS  G5 

1644 

MADERA 

37  32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

6A 

1  664 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRt  DEPT 

BADGER 

0422 

TULARE 

36  38 

119  01 

303( 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

COALINGA  1  SE 

1667 

FRESNO 

36  06 

120  21 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

BADGER  PASS 

0425 

MAR IPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

s 

US  NAT  PARK  SERVICE 

COALINGA  14  WNW 

1869 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

9P 

MBS  CHARLES  HQWELL 

BAKER 

0436 

SAN  BERDINO 

39  15 

lib  04 

940 

L  E  METHENY 

COBB  2  NW 

1862 

LAKE 

23 

38  90 

122  45 

2400 

7A 

RICHARD  N.  NEWFIELD 

BAKER  9  NNW 

0437 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

6A 

6A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

COFFEE  CREEK  RS 

1686 

TRINITY 

41  09 

122  42 

2500 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

0442 

KERN 

1( 

35  25 

119  03 

49f 

HIE 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

COHASSET   1  NNE 

BUTTE 

39  57 

121  43 

OA 

WALTER  ROACH 

BALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

11 

36  55 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

COLBYS  FC  53  D 

169( 

LOS  ANGELES 

li 

34  IB 

lie  07 

3675 

KENNETH  S.  JACKLEY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

BAR'<ESON  PARK 

0^09 

ORANGE 

25 

33  56 

117  51 

579 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1901 

SHASTA 

23 

40  24 

420 

8A 

COLEMAN  N.FISH  HATCHERY 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

7A 

It 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

COLFAX 

1912 

PLACER 

( 

39  06 

120  96 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

0519 

SAN  BEROINO 

15 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

COLGATE  POWER  HOUSE 

YUBA 

39  20 

121  11 

585 

4P 

BARTON  FLAT 

0534 

FRESNO 

11 

36  49 

118  53 

3750 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLUSA  1  SSW 

COLUSA 

21 

39  12 

122  01 

60 

5P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  59 

5165 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

BA 

HOWARD  fl  LEE 

BEALE  AFB 

39  07 

121  26 

113 

HID 

U  S  AIR  FORCE 

COOL 

19S9 

EL  DORADO 

1 

30  53 

121  01 

1525 

BA 

W  B  ThRELKEL 

SEaRTRap  meadow 

0596 

TULARE 

36  41 

lie  92 

660'^ 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COPCO  NO  I  DAM 

1990 

SISKIYOU 

12 

122  20 

2703 

4P 

PAC  POWER  •  LIGHT  CO 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

28'  33  56 

116  99 

2613 

6/ 

BEAUMONT   IRRIG  OIST 

CORCORAN  IRRIG  DISTRICT 

2012 

KINGS 

36  06 

200 

8A 

BA 

S  S  WHITEHEAD 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  56 

3045 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRlG  Dl ST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

BA 

FRANKLIN  K  HEED 

BEAUMONT    1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  55 

116  56 

U  S  wS  OBSERVER 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

26 

117  34 

710 

4P 

CORONA  F [RE  OEPT 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

6500i 

s 

METCH  METCHY  WTR  SUP 

CORRAL  I T05 

2046 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

264 

STATE   OIV  OF  FSTRV 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  27 

540! 

5P 

MIKE  MC  NALLY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

INYO 

If 

36  29 

118  11 

10600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

05  74 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

5P 

5P 

2061  MENDOCINO 

39  47 

123  15 

1385 

6A 

OA 

BENTON   INSPECTION  STA. 

0684 

191  37  51 

lie  29 

M1D| 

BUR. OF  PLT.QUARANT ]NE 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

MENDOC I  NO 

39  50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

BERKELEY 

37  92 

122  19 

299 

6P 

MID  I: 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  d  TEMPLE 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

23 

38  33 

122  14 

480 

lOA 

BA  8A.| 

HARvEr  0  FRtER 

COYOTE  CANYON 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2275 

s 

HOWARD  F  BAILEY 

BESWICK  7  S 

0715 

SISKIYOU 

12:  41  52 

122  14 

1  S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IHPER 1 AL 

32  44 

115  98 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

eiEBER 

0731 

LASSEN 

121  06 

MARK  P  HICKS 

CRA8TREE  MEADOW 

IC 

36  34 

118  20 

10720 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BIG  BAR  RANCER  STATION 

TRINITY 

123  15 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRAWFORD  RANCH 

6 

32  53 

ROBERT  A  CRAWFORD 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BEROINO 

28 

34  19 

116  55 

9P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

CRESCENT  CITY   1  N 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

4C 

4P; 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

116  58 

7A 

:  H 

KENNETH  V,  SIMPSON 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

17.  41  46 

124  05 

120 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

BIG  BEND  RANGER  STATION 

0747 

PLACER 

120  31 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRESCENT  CITY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

17 

41  46 

124  12 

90 

STATE  DIV  OF  HWYS 

0758 

LOS  ANGELES 

117  49 

SAN  BEROINO 

15 

34  14 

117  16 

4525 

CLUB  SAN  MOR I IZ 

616  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

118  29 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

OA 

OA 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 

0779,  LOS  ANGELES 

117  41 

6862 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  LAKE   FC  2e3C 

2198 

LOS  ANGELES 

34  19 

117  51 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790'  MONTEREY 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

•CULVER  CITY 

34  01 

lie  23 

75 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

eiG  TUJUNGA  DAM  FCt60-E 

0798 

LOS  ANGELES 

116  11 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

CUHMINGS 

221C 

MENDOCINO 

39  90 

123  38 

1265 

9P 

HISS  NANCY  M  INGRAM 

BIRMINGHAM  GEN  HOSPITAL 
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3463  KERN 

3465  KERN 

3691  PLACER 

'  3502  SAN  BENITO 

3529  TUOLUMNE 

3568  FRESNO 

3551  TULARE 

MNTC  STA  3566  SISKIYOU 

3571  NEVADA 

35 7b!  SONOMA 


'  greenview 

greenville  ranger  sta 

grizzly  flats 
:  grovelano  2 

gRovelano  Ranger  sta 
'  guerneville 
i  haines  canyon 

1  LOWER  FC  366 
I  HAINES  CANYON 
!      UPPER  FC  367 


3616.  SlSKirCU 
362l'  PLUMAS 

3669  el  dorado 
3669  Tuolumne 
3672'  Tuolumne 

3603|  SONOMA 
37031  LOS  ANGELES 
3706  LOS  ANGELES 


HAtWEE 
I  HALF  MOON  SAY  2 

HAMILTON  BRANCH  Ph  37, 

HAMILTON  Alfi  FORCE  BASE  37 
I  HANFORD  37i 
I  HANSEN  DAM  37' 
;  HAPPY  CAMP  RANf^ER  STA 

HARRIS  GAGING  STATION 

HARRISON  GULCH  RS 
;  MARRY  L  ENCLEBRIGHT  0AM,  3800,  NEVADA 


37 


1  LOS  ANGELES 

1  SISKIYOU 

3787  SNTa  BARBARA 

3791  SHASTA 


!  HAT  CREEt  RS  I 
HAT  CREE"!  PH  NO  1  I 
HAYflELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION  ' 

'  HAYWARO  6  ESE 
HEALOSBURG 

I  HEALOSBURG  2  E 
HEMET 

henshaw  dam 
j  HERNANDEZ  2  NW 

i  hernandez  7  se  i 
i  hesperia  ! 

hETCH  hetchy 

hidden  valley  ranch 

highland  lakes 

HILTS 

mobergs  , 
hockett  meadows 
h0e6ees  fc  60  a 
hollister 

hollister  2  i 
hollister  10  ene  | 
konevdew  2  wsw 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 
HOPLAND  B  NE 
HOPLAND  LARGO  STATION 
MOSSACK 
HUASNA 
;  HUCKLEBERRY  LAKE 

I  HUNTER  DIST  GRAVES  RCh 
I  HUNTERS  DAM 
I  HUNTINGTON  LAKE 
I  HUBKET  CREEK  PARK 
I  HVAMPOM 

[  lOLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
I  IDRIA 

I  IDYLLWILO  RANGER  STA 
[  IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 

I  INDEPENDENCE 
,  INDEPENDENCE  ONION  VLY 
j  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
I  INYOKERN 

'  INYOKERN  ARMITAGE 

I  ONE 
,  lOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 

JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

KAISER  MEADOWS 
'  KEE  RANCH 
I  KELLOGG 

KELSEYWILLE 
!  KENTFIELO 

KERLINGER 

;  KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 
UPKEflN  RIVER  Ph  no  1 
I  KERN  RIVER  Ph  no  3 

I  KETTLEMAN   CITY    1  SSW 
I  KETTLEMAN  STATION 

KILARC  POWER  HOUSE 
I  KING  CITY 

KLA'IAlM 

KNEELANO  10  SSE 
I  KNIGHTS  FERRY  2  SE 

j  KNIGHTS  VALLEY 
I  KORBEL 

: KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 

! LAFAYETTE  2  NNE 

KLAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 


J  SHASTA 

4;  SHASTA 
■5,  RIVERSIDE 
Tfll NI TY 
ALAMEDA 

5  SONOMA 
SONOMA 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 

SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
■6'  ALPINE 

T'  SISKIYOU 

C'  LAKE 

2  TULARE 

7  LOS  ANGELES 

2  SAN  BENITO 


TO 


6025  SAN  ben: 
6035|  SAN  BEN 
HUMBOLD' 
j  6082'  HUMBOLO 
6086|  HUMB0LD1 
I  6097'  LAKE 
6100  MENDOCINO 
61201  TULARE 
I  61661  SN  LUIS  OBPO 
'  6168|  TUOLUMNE 

6166!  TEHAMA 
6l70j  CALAVERAS 
6176'  FRESNO 
6181  RIVERSIDE 
6191  TRINITY 
6202  DEL  NORTE 
6206  SAN  BENITO 
6211,  RIVERSIDE 
42231  IMPERIAL 
6226|  IMPERIAL 

4232  INYO 
4235  INYO 
4259|  RIVERSIDE 
4278  KERN 
4280  KERN 


I  6602 
I  6628 


PLACER 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BEROINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

MARIN 


TULARE 
KERN 

KERN 
KINGS 

SHASTA 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 


SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIECO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


37  22 

38  59 
36  36 

32  69 

20i  37  00 
20  37  02 
20j  37  06 
13  36  09 


39  10 
36  33 
38  09 


12  41  33 
8  40  OB 

16  38  38 
37i  37  50 
37  37  49 
22  36  30 

13  34  16 
13  34  16 

19  36  08 

6|  37  29 
8  40  16 

17  38  04 
H  36  20 
13>  34  16 


33  45 
33  14 
36  25 


34  25 

37  57 
39  02 

38  30 
62  00 
38  51 
36  22 
34  13 
36  51 


40  16 
61  03 

41  02 
39  01 

39  01 

36  11 

35  06 
38  06 

40  11 
38  12 

37  16 
33  61 

60  37 

61  56 

36  25 
33  65 


39  06 
36  08 
61  16 
35  58 


33  06 

36  29 

37  18 

34  10 
30  40 

38  59 
37  57 

27|  37  41 

35  57 
35  26 

35  47 

36  00 
36  06 
40  41 
36  12 


13j  34  14 

4'  37  55 

33|  33  33 

33I  33  33 


19  43 
17  55 
17  53 
17  55 
23  48 

20  51 
23  58 
19  08 


19  41 

16  58 
21  36 
21  26 
21  20 

18  16 

17  52 

19  42 

18  60 

20  52 


21  06 

22  53 

22  54 
20  56 
20  32 

20  06 

23  DO 

U  16 

18  15 


20  25 

22  59 

21  16 

21  30 
21  33 

15  38 

23  10 

21  58 

22  52 
22  52 

16  57 


21  06 

22  38 
22  6} 
18  39 
18  02 
21  26 


21  14 

26  09 

23  40 

23  39 

23  00 

23  07 

IB  37 

20  23 

19  45 


16  12 
18  20 

16  15 

17  69 

17  61 
20  56 
20  51 
15  OB 
20  18 

18  32 


18  47 

18  26 

19  58 

20  05 

21  52 

21  08 
26  02 
23  54 
20  39 

22  40 

23  57 
20  09 


822 

3160 
3500 
3260 
2350 
8900 
10000 
6600 
5065 
2660 
210 

2818 
3560 
3930 
2825' 
31651 


3610 

60  7A 
6560 

-2|  MID 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


1630 
2700 
2160 


L  J  FEE 

CALIF  +  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTR  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  SREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  HILDA  DRAGHI 
U  S  WEATHER  BUREAU  ' 
US  NAT   PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  OEP 
SAN  DIEGO  COUNTY  I 
GILROY  FIRE  DISTRICT  j 
WILLIAM   J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER  j 
RALPH  STAPENHORST  ' 
MRS  L  M  WEST  I 

F  0 


MRS  AUTA  M  80GUE 
METCH  HEICHY  wTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 


P  G  *  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRV 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 

MRS.    FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  fi  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 


JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
U  S  AIR  FORCE 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
CORPS  Of  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDS6URG  FIRE  DEPT 
WALOO  F  IVERSON 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 
VISTA  IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 

mrs  clorene  akers 
roy  e  walters 
hetch  hetcmy  wtr  sup 
clarence  e  gassoway 
dept  of  wtr  resources 
fruit  growers  sup  co 
george  g  hoberg 
corps  of  engineers 
louis  luebkert 
city  of  hollister 

city  of  hollister 
mrs  eda  c  hubbell 
mrs  anne  m  aoams 
bur  indian  affairs 
mrs  dorothy  mc  collum 
johanna  j  couch 
clifford  w  crawford 
corps  of  engineers 
mrs  lurline  r  brown 
hetch  hetchy  wtr  sup 

mrs  irene  graves 
p  g  +  e  company 

SO  CALIF  eolSON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  *  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IRRIC  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 

L  A  WTR  •  PwR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FlRt  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLAYTON  RUSH 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 

ERNEST  M  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
K£E  RANCH 

^RS  Ruth  f  fluBiNOW 
CO  FARM  *  HOME  ADV 
HENRY    H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 

MRS  LI  LA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 


STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

i  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

E 

speciaD 

LAKE  ELEANOR 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

6662 

s 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

6690 

TRINITY 

60  01 

123  24 

3164 

LFONARO  M  MILLER 

2' 

5P 

5P 

GEORGE  R  TUfiNBULL 

4705 

19 

37  13 

lie  37 

9065 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

23 

60  53 

122  23 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

6711 

25 

32  52 

116  56 

9A 

HELIK    IRRIG  DIST 

6712 

23 

38  29 

180 

LAWERENCE  FAFEK 

6 

120  38 

51  56 

5P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

B 

39  20 

120  36 

6960 

6P 

6P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

6726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

: 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

15 

34  62 

118  09 

2350 

MID 

5P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

676-; 

SN  LUIS  OBPO 

ABE  E  ZIMMERMAN 

6773 

39  61 

120  58 

6975 

MICHAEL  C  LIBBEY 

6812 

39  61 

121  29 

506 

5P 

5P 

P  G  •  E  COMPANY 

SI SK 1  YOU 

12 

61  66 

121  31 

67  70 

BA 

eA 

US  NAT   PARK  SERVICE 

6660 

LOS  ANGELES 

26 

36  07 

117  45 

1235 

5P 

LOUIE  A.  AMASON 

39  42 

123  29 

EDWARD  E  DOWNING 

6863 

34  50 

lie  52 

3585 

BA 

KERN  CO  F IRE  DEPT 

4867 

33 

34  05 

118  53 

1600 

6P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

leesville  keegan  ranch 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

6884 

MERCEO 

5P 

MERCEO  CO  FIRE  DEPT 

6886 

EL  DORADO 

( 

36  35 

121  01 

54( 

7* 

Ivan  r  lehman 

6890 

36  23 

119  02 

613 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

6957 

36  11 

119  06 

395 

7P 

FRANK  DE  CMAINE 

39  50 

120  1  3 

5730 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LOS  ANGELES 

34  19 

lie  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

40  54 

121  11 

6180 

8A 

MRS  KATHERINE  E  HINDS 

ALAMEDA 

37  39 

121  67 

565 

7A 

MRS  M  1  iJUARTERMAN 

500j 

LOS  ANGELES 

1! 

36  26 

117  65 

3820 

6P 

MRS  E  A  EBEftLE 

LOCKWOOD  2  N 

MONTEREY 

1106 

6A 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOD  MESA 

502; 

SAN  DIEGO 

32  59 

117  15 

205 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

1( 

38  07 

121  17 

60 

5P 

5P 

LODI    SEWAGE    TREAT  PL 

27 

37  20 

3400 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5064 

32 

36  38 

120  28 

6P 

LOMPOC  FIRE  OEPT 

5067 

19 

36  27 

118  03 

379( 

620 

BA 

EDwARD  C  GERlaCH 

37 

38  11 

120  01 

5200 

CLOSED  2/7/66 

5082 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

lOP 

JOHN  W  TEED 

5085 

118  09 

36 

MIO 

u  s  WEATHER  Bureau 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

SIERRA 

16 

5060 

lOP 

CHARLES  H  gray 

LOOKOUT  3  WSW 

5095 

MODOC 

21 

61  12 

121  12 

6180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

L  OR  A 1 N  E 

5098 

35  IB 

118  26 

2720 

CHARLES  W  POOLE 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

I: 

34  65 

120  17 

565 

8A 

HENRY   R  GE'J'E 

5116 

1  3 

33  56 

118  23 

99 

MID 

HlC 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5115 

13 

36  03 

116  16 

312  MID 

5116 

27 

37  03 

120  51 

125 

6P 

7A: 

ROGER  C  RICE 

5119 

120  55 

860i 

SS 

ARBUflUA  RANCH 

5123 

SANTA  CLARA 

37  14 

121  58 

5PI 

CITY  OF  LOS  6AT0S 

SANTA  CLARA 

37  11 

122  02 

2215 

"1 

1 SADOR  MILLER 

LOS  PftlETOS  RANGER  STA 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

KERN 

35  37 

119  41 

^1 

KERN  CO  FSTRY  •  F  D 

LOWER  KIB8EY  RIOGE 

5160 

TUOLUMNE 

3" 

38  01 

119  53 

6500 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTaY  RESERVOIR 

5162 

SAN  01  ECO 

3: 

32  37 

116  56 

500 

: 

SAN  DIEGO  wTR  DEPT 

LOY ALTON 

5171 

SIERRA 

39  61 

120  15 

8A 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE   VALLEY    1  SSW 

5162 

SAN  BERDINO 

36  25 

SS 

MRS  FRANCE  PRITCHARD 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5186  MONTEREY 

35  53 

121  27 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BEROINO 

28 

36  06 

117  20 

: 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTle  creek  POWER  MOUSE 

5215 

SAN  BEROINO 

26 

36  12 

117  27 

2P 

SO  CAL  IF  ED] SON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

SAN  BEROINO 

28 

36  16 

117  29 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

61  06 

120  28 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MADERA 

5233 

madeRa 

27 

36  58 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAD  Rl VER  RANGER  STA 

5266 

TRINITY 

40  27 

123  32 

2775 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

52  58 

LAKE 

23 

36  51 

122  67 

2  395 

MRS  M  E  MAHNi(,E 

MAMMOTH  PASS 

MONO 

19 

37  37 

I  19  02 

DEPT  WATER  fi£ SOURCES 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAOUIN 

27 

38  02 

VAR 

VAR 

ZUCKERMAN-MANDEVI LLE  I  N 

MANZAN 1 TA  LAKE 

5311 

Shasta 

60  32 

6A 

MARCH  FIELD 

5326 

RIVERSIDE 

2e 

33  52 

1  17  15 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

HARE  ISLAND 

5333 

SALANO 

n 

38  06 

122  16 

MID 

U   S  NAVAL  SHIPYARD 

MAR  I COPA 

5338 

KERN 

35  05 

119  23 

eP 

SIGNAL  OIL  AND  CAS  CO 

MAPI POSA 

5346 

MAR IPOSA 

27 

37  29 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVILLE 

5356 

ALPINE 

119  67 

5546 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

225 

MART  INEZ  3  SSE 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

278 

8A 

CONTRA  COSTA 

38  01 

26 

9A 

5385 

YUBA 

8 

39  09 

121  36 

9A 

9A 

5600 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

6515 

5P 

MC  CARTHY  POINT 

TEHAMA 

23 

40  11 

3800 

s 

5669 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  06 

3300 

BA 

BA 

MEADOW  LAKE 

5696 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4480 

7A 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

6 

33  33 

-175 

8A 

D  8  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505 

SISKIYOU 

12 

41  35 

121  37 

6726 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MENDOTa  DAM 

5528 

FRESNO 

27 

36  67 

120  22 

166 

7A 

MERCED  fiRE  STATION  2 

MERCED 

37  16 

120  29 

169 

6P 

CITY  Or  MERCED 

MERCED  2 

5535 

MERCED 

L6 

37  19 

120  29 

168 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

27 

36  62 

120  52 

1165 

5P 

MEYERS  6  Sw 

5571 

EL  DORADO 

36:  38  69 

120  01 

6670 

7P 

7P 

MEYERS  INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

je  51 

120  01 

6342 

2P 

5586 

PLACER 

1 

39  03 

120  66 

3650 

M I DDLETOWN 

5598 

23 

38  65 

122  37 

1122 

6A 

MIDDLETOWN  6  WSW 

5599 

LAKE 

23 

36  46 

122  60 

1785 

8A 

HO:'.eO  £  PETcRSON 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

LASSEN 

18 

60  08 

6660 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629;  SAN  BERDINO 

28 

36  05 

117  02 

2960 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL   CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BEPDINO 

28 

36  05 

116  56 

4965 

SO  CAlIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669i  TULARE 

36  17 

lie  46 

3600 

MINERAL 

567?!  TEHAMA 

23 

60  21 

8A 

BA 

C  H 

US  NAT   PARK  SERVICE 

M I NERAL  K 1 NG 

5660 

TULARE 

36  26 

lie  35 

7975 

L  ^ 

M I RANOA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

60  12 

123  66 

400 

5P 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

SAN  BEROINO 

36  56 

115  32 

6310 

5P 

5P 

CAL  DIV  tfcACH  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

FRESNO 

11 

36  45 

lie  63 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5761 

STANISLAUS 

37 

37  38 

92 

CITY  OF  MODESTO 

HOJAVE 

57S6 

KERN 

35  03 

he  10 

8A 

ICERN  CO  F  IRt  OEPT 

MOJAVE  2  eSE 

5756 

KERN 

35  02 

lie  09 

2680 

ss 

KOOL  RADIO  STATION 

monache  meadows 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

lie  10 

8000 

s 

MONO  LAKE 

5779 

MONO 

38 

36  01 

119  09 

6520 

5P 

MONTAGUE    3  NE 

S785 

SISKIYOU 

12 

61  65 

122  28 

2660 

BRUCE  A  KOSEMA 

MONTEREY 

6795 

MONTEREY 

36  36 

121  56 

365 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

monticello  dam 

NAPA 

23 

36  30 

12?  07 

505 

9A 

MOCRPARK  1  SSE 

5823 

VENTURA 

33 

36  17 

118  53 

520 

SA 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  61 

116  31 

3075 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5866 

SANTA  CLARA 

37  08 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5866 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

660 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  03 

121  39 

MOftONGO  VALLEY 

5663 

SAN  BERDINO 

36  03 

116  36 

2580 

MOfiao  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  51 

115 

5P 

MORHO  BAY  3  N 

5865 

SN  LUIS  OBPO 

120  51 

670 

HID 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

6 

35  23 

115  3Z 

6739 

5P 

5P 

MT  6ALDY  FC  BSG 

5900 

SAN  BEROINO 

28 

36  16 

117  >9 

627i 

MT  BALOY  NOTCH 

5901 

SAN  BEROINO 

28 

36  17 

117  37 

7735 

6P 

MOUp'^T  DANAHER 

5909 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  60 

3408 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  NORTH  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

MT,  GIVENS 

5927 

FRESNO 

27 

37  17 

119  06 

9500 

S0>  CALIF*  EDISON  CO. 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

UP 

UP 

MOUNT  HEBRON  RANGER  STA 

5961 

SISKIYOU 

12 

41  67 

4250 

8A 

MOU.MT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  63 

1800 

MOUNT  Shasta  ski  eowL 

5960 

SISKIYOU 

23 

61  22 

122  12 

7841 

9A 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5962 

SISKIYOU 

23 

61  22 

122  14 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

S  ISM  YOU 

23 

61  19 

122  19 

3546 

MID 

MID 

:  HJ 

U  S  WEATmER  duRfc.AU 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

MARIN 

17 

37  56 

122  36 

1475 

CALIF  OIV  BEACm  ♦  PKS 

MOUNT  WILSON  FC  338  6 

6006 

LOS  ANGELES 

13 

36  16 

Ue  06 

5709 

6P 

4P 

U  S  W3  OdSERvEB 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  56 

122  34 

171 

9A 

US  NAT  PARK  SERVICE 

HUHBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

nacimientc  dam 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

8A 

MONTEREY  CO  FCWCO 

NAPA 

6065 

NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

»NAPA  SIATE  HOSPl lAL 

6076 

38  17 

122  16 

60 

5P 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

MENDOCINO 

39  10 

123  34 

220 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  8ERDIN0 

5 

36  SO 

116  36 

680 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

5 

36  66 

913 

MiD 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

-  103  - 
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LONGITUDE 
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PHECff. 

> 

U 

LOS  ANGELES 

8A 

NEW'IAN  2  NW 

STANISLAUS 

NEWPORT  bEACH  HARBOR 

6171 

ORANGE 

33 

33  36 

117  63 

I 

5P 

5P 

e 

38  56 

121  33 

BA 

N  I  LAND 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

OAkLAUD  we  AIRPORT 

ALAMEDA 

0AK.V1LLE  1  It 

NAPA 

1' 

38  27 

122  25 

17{ 

4P 

6356 

i; 

38  24 

122  28 

168: 

ONION  VALLCT 

PLUMAS 

ONC 

SHASTA 

23 

40  29 

122  37 

98C 

7A 

646^ 

26 

34  15 

lie  06 

4250 

5P 

ORANGE  COVE 

OROVI LLE 

OROVILLE  BRIDGE 

ORoviLLE  Ranger  station 

8UITE 

ostranoer  lake 

6SS2 

MARIPOSA 

14 

37  38 

119  33 

e60C 

s 

6569 

3: 

3''  '2 

119  11 

SS 

8A 

370' 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOJSE 

EL  DORADO 

1 

PACOIMA  OAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

PAiciNEs  omRwall  Ranch 

PAL  IDALE 

PALi^DALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

RIVERSIDE 

PALO  ALTU  CITT  HALL 

6646 

SANTA  CLARA 

37  27 

122  Ofi 

23 

8A 

8A 

665C 

24 

36  21 

121  30 

1635 

SP 

PALOS  VEftOES  EST  FC  430 

LOS  ANGELES 

PANOCHE  CREEK 

BA 

PARAOI SE 

PAI^KER  RESERVOIR 

SAN  SERDINO 

PAfiUFlELD 

MONTEREY 

PARICFIELD  7  NNW 

6706 

MONTEREY 

24 

36  00 

120  28 

J590 

6719 

13 

34  09 

lie  09 

S64 

4P 

4P 

PASKENTA  RANGER  STaTIO^ 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  oePo 

PASO  R03LES  5  NVi 

PATTIWAT 

PAYi'JES  CREEI* 

PER.IIS 

RIVERSIDE 

PETALUMA  F|RE  STATION  2 

6626 

SONOM 

17 

38  14 

122  38 

16 

5P 

5P 

6929 

38  15 

122  38 

27 

\\ 

PJEDRA  aLANCA  GUARD  STA 

VENTURA 

PINE  CANYON  PATROL 

STAT  ION  FC  321  E 

LOS  ANGELES 

PINNACLES  NATIONAL  WON 

SAN  BENITO 

P  1  R'J  Z  ESE 

VENTUfi A 

PIS'lO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  5 

Shasta 

PLACERVILLE 

6960 

EL  OOflAOU 

1 

38  44 

120  48 

1890 

8A 

BA 

H 

PLACEI^  V  ILLE    I  FG 

6962 

EL  DORADO 

1 

36  44 

120  44 

2755 

8A 

BA 

EL  DORADO 

PLASKETT 

POINT  ARENA 

MENDOC 1  NO 

POINT  ARCUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

POINT  ARGUELLO 

L 1 GHT  ST AT  I  ON 

7016 

SNTA  BARBARA 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUl S  OBPO 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

835 

5P 

5P 

7070 

<• 

38  01 

122  01 

50 

3A 

8A 

PORT  ERV I LLE 

7077 

PORTOLA 

7085 

PORTUGUESE  MEAOOW 

7093 

POSEY   3  £ 

7096 

TULARE 

POTTER  VALLEY  3  NN«' 

7107 

MENDOC 1  NO 

POTTER  VALLEY  3  S£ 

7103 

MENDOCINO 

POTTER  VALLEY  Pwfi  HOUSE 

7109 

MENDOCINO 

POhAY  VALLEY 

7111 

PRADO  DAM 

7123 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  J8 

560 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2300 

SS 

ss 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

PLUMAS 

RAHONA  SPAULO ING 

7231 

SAN  DIEGO 

RANCH  I TA 

72<.i. 

SAN  OIEGO 

7253 

KERN 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

FRESNO 

RAYMOND  9  N 

72731  MAfllPCSA 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

tehaMa 

MID 

MID 

REDDING  I  SE 

7295 

23 

40  34 

122  23 

470 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

23 

40  35 

122  24 

677 

5P 

5P 

REOLANUS 

73f6 

SAN  BERDINO 

2P 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

REDiJOOD  VALLEY 

7  35"! 

MENDOCINO 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

R I CHaRDSUN  GROVE   ST  PK 

HUMBOLOt 

>R ICHMOND 

7411. 

CONTRA  COSIA 

RIO  VISTA 

74'>6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  NO  3 

7470 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE  CITRUS 

EX PER IMENT  STAT | ON 

7473 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

lOlS 

BA 

BA 

:g 

ROBERTSON  FLAT 

74  92 

PLACER 

39  10 

120  30 

6250 

s 

7510 

INYO 

37  27 

lie  44 

9670 

s 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

ROSE  MAR  I E  MEADOW 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

s 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

35  5D 

lie  21 

9000 

s 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7560 

SHASTA 

23 

121  56 

2117 

BA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

117  05 

5965 

SACHES  SPRINGS 

762  3 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  51 

7900 

s 

SACRAMENTO  WQ  AlfiPuPT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  JO 

17 

MID 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

3S  35 

121  29 

23 

MIO 

MIO 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

23 

40  10 

122  48 

3850 

SAGEmEN  CREEK 

7641 

NEVADA 

36 

39  26 

120  14 

6337 

SP 

SAINT  HELENA 

7643 

38  30 

122  28 

255 

6P 

6P 

SAINT  HELENA  t.  WSW 

7646 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

SAINT  HELENA  T  NE 

76A9 

NAPA 

23 

38  34 

122  22 

SAINT  JOHN 

7656 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

145 

SAINT  MARYS  COLLEGE. 

7661 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

5P 

SALINAS  Z  £ 

7668 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

BO 

5P 

5P 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

MONTERY 

24 

36  40 

121  36 

74 

MIO 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

8A 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

3*.  35 

120  24 

250 

8A 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE    SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPI 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCmAU 

u  s  forest  service 
marin  county  fire  dept 
s  sn  joaouin  ir  oist 
u  s  forest  service 
u  s  weather  burlau 
mrs  luana  stringer 
ulaus  huckfeldt 
andrew  j  blaney 

oceansloe  fire  oept 
oceanside  -(ater  dept 
half  hill  ranch 
pacific  tel*iel  co 
ventura  co  fire  0£pt 
herschel  p  Clausen 
oept  of  wtr  resources 
mrs  beatrice  ryan 

LONG  BEACH  SCM  DISI 

corps  of  engineers 

orange  cove  cli  assn 
cal  oiv  beach  +  park 
orland  unit  wu  assn 
e  j  anderson 
city  of  oroville 
robert  e  skinner 
state  div  of  fstry 
owr+natl  park  service 
city  of  oxnard 
jeff  butler 

u  s  bur  reclamation 
floyd  r  poole 

E  K  SARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE  IRRlG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMfifi  OBSERVATORY 

SUPT  OF  STREETS  6  PARKS 
MISS  LILY  BERG  I 
EMPLOYEE  ENIERPRISR  I 
PACIFIC  GAS*ELEC  CO  I 
HETCH  METCMY  WTR  sup  ' 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPI 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
HRS  ANETA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTfiY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CMAIX 
MRS   IDA  M  AKEHS 


COUNTY  FCD 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
US  NAT   PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  C  +  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
INST  FSI  GENETICS 
CITY  OF  PLACEfiVlLLE 

U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
JAMES  0  MOUNGOVAN 

J  s  WEATHER  Bureau 

U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  AOAMSON 
U   S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAY8ELL 

F.  M.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  lodge 
WILLIAM  A  DESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  *  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  M  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCMALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 


city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  Jameson 
folsom  state  prison 

CALIF  DIV  BtACM 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


PKS 


DEPT  WATER  Resources 

RAYMOND  H  JOHNSON 
so  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  OIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

u  s  HEATHER  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CA8RAL  JR 


STATION 
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COUNTY 

j  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

> 
bl 

SPECIAL 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

AMAOOR 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

SALYER  RANGER  STATION 

U  S  FOREST  SERVICE 

San  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

LOS  ANGELES 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MONTEREY 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

MONTEREY 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  BERDINO 

S  8  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANDBERG  PATROL 

STAT  1  ON  FC   130  B 

7734 

LOS  ANGELES 

34 

45 

116  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

118  44 

4517 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WRO  FC95 

LOS  ANGELES 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS    TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGOIU  RANCH 

7753 

KERN 

35 

119  11 

145C 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

971 

FARMERS   INS  CROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

iia  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RI CHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

122 

32 

MID 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCI SCO  WB  AP 

SAN  MATEO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO 

U  S  WEATHER  BURLAU 

FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DAM  FC4250E 

LOS  ANGELES 

0R51N  R*  WATkINS 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

ciTy  fire  department 

SAN  GREGOfilO  3  SE 

SAN  MATEO 

POMPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

3: 

33 

47 

116  58 

1635 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7ei3 

R 1  VERSI DE 

33 

47 

116  58 

1660 

STATE  DiV  OF  FSTfiY 

SAN  JOAOUIN  £XP  RANGE 

MADERA 

21 

U  S  FOREST  SERVICE 

7821 

SANTA  CLARA 

E  0  BlLLwILLER 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3  SSE 

SAN  BENITO 

MRS  GAYE  D  day 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  Dam 

MERCEO 

21 

37 

03 

U  S  8UR  RECLAMATION 

SAK  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35 

18 

31  5 

CAL  STATE  POLY  COL 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

787C 

VENTURA 

33 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  PEDRO 

7876 

LOS  ANGELES 

33 

33 

43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

n 

37 

58 

122  32 

4C 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

78e£ 

ORANGE 

5P 

SANTA  ANA   FIRE  DEPT 

SANIA  ana  RIVER  PH  3 

7891 

SAN  BERDINO 

28 

34 

117  06 

1970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANA  RIVER  PH  NO  1 

7894 

SAN  BERDINO 

23 

09 

117  03 

2765 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC  432 

LOS  ANGELES 

34 

13 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

26 

S  BARBARA  FIRE  DEPT 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

FED  Aviation  agency 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

34 

32 

TV  station  keyi 

SANTA  CATALINA  HBAP 

7910 

LOS  ANGELES 

24 

118  <5 

156E 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121  56 

88 

5P 

6P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRU2 

7916 

SANTA  CRUZ 

36 

59 

122  01 

iz; 

5P 

SP 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

^* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120  38 

1200 

6P 

JOSEPH  C  MC  KuSICk 

SANTA  MARGARITA  BOOSTER 

7933 

SN  LUl S  OBPO 

36 

22 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

CITY  SANTA  MONICA 

(SANTA  MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPI 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

CLARENCE  S  NEwSERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  UARQARA 

32 

34 

37 

120  06 

600 

: 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

2B 

33 

I  17  43 

8A 

SAUGUS  POWER  PLANT  NO  1 

801' 

LOS  ANGELES 

35 

210- 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

SI  SKI  YOU 

12 

18 

123  06 

2169 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

12ft  06 

1  39 

BA 

6A 

PACIFIC  LUMdER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

SAN  MATEO 

37 

24 

122  14 

350 

eA 

Austin  clapp 

SE6AST0P0L  4  SSE 

SONOMA 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

3074 

31 

120  16 

MRS  GEORGE  w  RuMBO 

SEPJLVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

34 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

SHASTA 

2; 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33 

67 

117  64 

68C 

9A 

SHELL  OIL  CO 

Shelter  cove 

ei6i 

HUMBOLDT 

17 

02 

124  04 

5: 

5P 

5F 

MRS  MARILYN  F  MACHl 

SHINGLE  SPRINGS 

£L  DORADO 

38 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

23 

40 

30 

121  51 

3636 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

SI ERRA 

6 

39 

120  38 

4182 

6A 

BA 

HARRY  H  ROEBER 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

8 

39 

35 

120  22 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

GEORGE    I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

3243 

ORANGE 

z'i 

33 

45 

117  39 

109! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISUUOC  SOUTH  FOR*.  CAMP 

SNIA  BARBARA 

34 

CORPS  OF  ENGINEERS 

skaggs  springs 

8272 

SONOMA 

22 

38 

41 

123  08 

1930 

BA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTERE  Y 

24 

36 

120  40 

1730 

SlATE  OIV  OF  FSTRY 

SLOJCHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

36 

28 

121  05 

160 

6A 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

3317 

RIVERSIDE 

33 

52 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

3318 

MARIPOSA 

37 

50 

119  30 

3700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

3332 

NEVADA 

39 

19 

120  22 

6336 

6A 

6A 

PACIFIC  SW  F  £.  R  ESP  ST 

SOLEDAD 

8338 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121  20 

195 

BA 

SOMESBAH  1  W 

SI  Ski  YOU 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SUM  IS  3  NE 

834e 

VENTURA 

17 

118  58 

LAWION   INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

610 

BEfiYLWOOD  INVEST  CO 

SONOMA 

SONOMA 

LAURENCE   W  DICKEY 

SONORA  R,S. 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120  23 

1745 

8A 

8A 

H 

STATE  DIV. OF  FORE  STRY 

SONORA  JUNCTION 

6355 

38 

21 

119  27 

6886 

STATE  OIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

6376 

SAN  FRANCISCO 

37 

42 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE  NP 

MARlPuSA 

37 

6120 

US  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BFRDINO 

S  CALIF  EDISON  CO 

SOUTH  LAKE 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PACIFIC 

COLONY  FC   356  C 

LOS  ANGELES 

R  S  HUTCHISON 

SPfiECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

MRS  BERTHA  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

TULARE 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

6460 

TULARE 

9 

36 

08 

118  46 

105C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  lULE 

HEADWORKS 

6463 

36 

118  39 

4070 

P  G       E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY 

6474 

PLACER 

36 

39 

12 

120  14 

8A 

8A 

SOUAW  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL  INN  1 

San  BERDINO 

34 

14 

6239 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BERDINO 

LEROY  HEMP 

STANDI SH  1  E 

5TAND1SM  +  MICKEY  SI  PK 

MENDOC 1  NO 

39 

650 

STANISLAUS  Power  house 

TUOLUMNE 

38 

08 

5P 

STATE  LAKES 

6510 

FRESNO 

36 

118  36 

10300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

euTTE 

6 

39 

54 

121  32 

351B 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PLANT 

6564 

27 

37 

66 

122  20 

CITY  Of  STOCKTON 

STOCKTON  WBAP 

SAN  JOAOUIN 

28 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE   STATION  4 

3560 

SAN  JOAOUIN 

27 

37 

se 

121  IB 

U 

BA 

BA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

37 

121  23 

16 

5P 

5P 

5P 

MARTIN  P  MUHS 

SIONYFORD  COOLEY  RANCH 

FRED  M  COOLEY 

bTONYFORD  RANGER  STA 

COLUSA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

STOJTS  MEADOW 

8691 

SHASTA 

21 

121  56 

5300 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STKAWBERRY  VALLEY 

6606 

i 

39 

121  06 

3784 

6P 

SP 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  RANCH 

6627 

SN  LUIS  OBPO 

35 

00 

120  23 

390 

SP 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

6648 

37 

05 

624C 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118  16 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PARK 

6680 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121  60 

65 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

8697 

SNTA  BARBARA 

32 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

6700 

VENTURA 

16 

118  40 

1085 

SA 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVI LLE 

6701 

IE 

25 

120  39 

4170 

6A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

SJSANVILLE  AIRPORT 

6702 

LASSEN 

120  33 

4143 

MID 

MID 

DAVID  BARR 

SUSANVILL6  1  WNW 

6703 

LASSEN 

120  40 

4555 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

6713 

AMADOR 

23 

120  48 

1586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TAFT 

6752 

KERN 

35 

09 

119  28 

1026 

KERN  CO  FSTRY  +  FD 

TAHOE  CITY 

3758 

PLACER 

36 

120  09 

6228 

8A 

8A 

BA 

DARYL  K  DE  WALT 

3771 

39 

120  22 

6000 

s 

TEHACHAPl 

6626 

KERN 

35 

OS 

118  27 

3975 

6P 

6P 

MRS  ANI TA  COWAN 

tehachapi  Ranger  sta 

KERN 

IC 

35 

06 

116  27 

J975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TEJON  RANCHO 

8839 

KERN 

10 

35 

02 

113  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8873 

LASSEN 

40 

52 

120  27 

5300 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

8681 

1 

39 

15 

120  21 

6900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THE  GEYSERS 

8886 

SONOMA 

22 

36 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORI 

8892 

RI  VERSlOE 

6 

33 

38 

116  10 

-120 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

33 

11 

118  51 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

-  104  - 


COKTINUED 


STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
1964 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 
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COUNTY 
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OBSERVER 
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PRECIP. 

SPECIAL 

TEMP.  1 

PRECIP.  1 

SPECIAL 

Three  rivers  b  se 

8912 

36  22 

118  51 

2200 

GLENN  UAKER 

WALNUT  PATROL 

Three  rivers  eoison  pm2 

36  28 

US  53 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

STATION  FC   102  C 

9431 

LOS  ANGELES 

Three  rivers  eoison  phi 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WARNER  SPRINGS 

94  4  7 

SAN  DIEGO 

TIGEI*  CREEli  POWER  HOUSE 

AMAOOR 

38  28 

120  27 

2355 

P  G  *  E  COMPANY 

94  52 

TOPANGA  PATROL  STA  FC  b 

8967 

118  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WASIOJA  PMUENI*  RANCH 

SNTA  BARBARA 

TORRANCE 

89  7  3 

l_OS  ANGELES 

3; 

33  tS 

US  20 

4P 

4P 

TURRANCE  HuN  AIRPORT 

WATSONVILLE  XATEHWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

TRABUCO  CANNON 

J3  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

WAWONA  RANGER  STATION 

94S2 

MAR  IPO SA 

37  32 

TRACY  2  SSE 

nil 

SAN  JOAUUIN 

121  25 

AAGE  R  TUGEL 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

TRINITY 

40  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRACY  CAHBONA 

SAN  JOaUUIN 

121  25 

140 

BANTA  CARBONA   |R  CO 

WEED  1  S 

SISKIYOU 

41  25 

CHESTER   1  KIMREY 

TRACY  PUMPING  PLANT 

ALAMEDA 

U  S  euR  RECLAMAT I  ON 

WELDON  1  WSW 

TRAVIS  AF6 

9006 

SOLANO 

23 

38  16 

121  56 

59 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

WENDEL   10  SE 

9526 

LASSEN 

IS 

120  04 

4035 

ED  F  ILl  PELL  1 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

TfilNI lY 

<»U  ta 

122  46 

8A 

SA 

U  S  BUfi  RECLAMATION 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

34  42 

119  40 

6260 

u  s  WEATHER  Bureau 

TROKA 

9035 

SAN  BERDINO 

35  <.7 

117  23 

1695 

SA 

8a 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

WESTHAVEN 

FRESNO 

36  13 

119  59 

BOSTON  RANCH  CO 

TRUCKEE  ranger  STATION 

NEVADA 

39  20 

120  U 

5960 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEST  POINT   3  SW 

9583 

CALAVERAS 

38  22 

W  B  MANKER 

TUJUNGA  MILL  CR  fC  fcVO 

LOS  ANGELES 

3t  23 

118  05 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

WESTVILLE 

V597 

PLACER 

39  U 

520C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TULEFIELO 

9052 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

KEftN  COUNTY  LAND  CO 

WET  MEADOW 

96  02 

TULARE 

10 

36  22 

ue  32 

9200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9053 

SISKIYOU 

12 

«>1  58 

121  28 

4035 

5P 

5P 

5P 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

WHEATLAND  2  NE 

B 

39  02 

121  24 

1 1  3 

E  CLEMENS  HORST  CO 

TUNNEL  RANGER  STATION 

TULARE 

36  22 

IJB  17 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WHEELER  SPRINGS  2  SSw 

9615 

VENTURA 

34  29 

119  18 

875 

VENTURA  CO  FC  DIST 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

TUOLUMNE 

31 

37  S3 

119  20 

860C 

s 

OEPT  WATER  Resources 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

z\ 

34  36 

U9  20 

41  5C 

ROSCOE  G  W1L6ER 

STANISLAUS 

CARL  A  PEARSON 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

40  37 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

UO  i,b 

122  IB 

1080 

8A 

BA 

SA 

U  S  euR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

37  30 

US  11 

101  50 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

TUSTlN  IRVINE  RANCH 

9087 

33 

33  '><> 

117  47 

US 

3P 

3P 

THE  irvine  Company 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37  35 

U8  14 

1247C 

8A 

6A 

UN  1  VERS  1  TY  of  CAL I F 

T^ENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

1975 

5P 

us  NAT  PARK  SERVICE 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

36  34 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

Twin  lakes 

ALPINE 

38  <i2 

120  03 

7829 

3P 

3P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

WHITHER  CITY  HALL 

TwITChElL  dam 

SNTA  BARBARA 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

FC  106  D 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

118  02 

WHITTIER  WATER  DEPT 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

WILLIAMS 

9677 

23 

39  09 

122  09 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

9lii> 

MENDOCINO 

22 

39  08 

123  16 

1900 

SA 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

WILLITS  1  NE 

96  84 

HENDOC  t  NO 

17 

39  25 

134£ 

4P 

LOUIS  L  SERIAIN 

UNION  OIL  STEARNS 

WILLITS  HOWARD  FOREST 

ABSORPTION  PLANT 

9136 

ORANGE 

26 

33  56 

117  62 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

Ranger  station 

9665 

MENDOCINO 

123  19 

1925 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

(UNIVERSITY  OF  CALIF 

WILLOWS 

9699 

23 

122  12 

140 

SA 

6A 

HOWARD  R  ALLARD 

AT  LOS  ANGELES 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

3*  0* 

118  27 

430 

4P 

4P 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  43 

117  05 

1475 

JIM  M  BLACKMORE 

UPLAND  3  N 

91  5B 

SAN  BERDINO 

28 

117  39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WINTERS 

9742 

23 

38  32 

121  58 

135 

SA 

J   NEwTON  WALLACE 

UPPER  LAI'-E  7  W 

23 

39  11 

123  02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUEITE 

WOFFORO  HEIGHTS 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

UPPER  LAKE  Ranger  sta 

917J 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UPPER  MATT OLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

60  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  BOSCOE 

WOODFORD S 

9775 

ALPINE 

36  47 

119  49 

5671 

5F 

5P 

MRS  WILMA  C  BARR 

UPPER  SAN  LEANDRO 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

YOLO 

23 

38  41 

121  46 

69 

U  C  AGR  ExTEN  SERV 

FILTERS 

91  85 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

394 

7A 

7A 

E  BAY  MUN  UlL  DIST 

WRIGHTS 

9614 

SANTA  CLARA 

37  OS 

121  57 

5P 

MARVIN   E  WARE 

UPPER  TRES  PINOS 

91  89 

SAN  BENI TO 

2C 

36  38 

121  02 

2050 

ELDON  FANCHER 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  H  UHL 

1  YORSA  LINDA 

2( 

3  3  54 

117  49 

405 

5P 

5P 

YORBA  LINOA  WATER  CO 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

2A 

35  53 

120  1*2 

950 

MRS  AMY  CURTIS 

YORKVILLE 

9851 

MENDOCINO 

36  55 

123  16 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VALLEY  CENTER  3  NNE 

9228 

SAN  DIEGO 

33 

33  16 

U7  01 

C  F  IVEHSON 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

37  45 

119  35 

39S5 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

VALYERMO  RANGER  STATION 

9251 

LOS  ANGELES 

IS 

3*.  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  YREKA 

9866 

i: 

41  43 

122  3S 

2625 

6A 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  156 

92(,0 

LOS  ANGELES 

3A  11 

lie  27 

695 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

9273 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN  8  HARPER 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

33 

3*.  17 

119  IS 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

NEW  STATIONS 

32  53 

114  52 

GOLD  ROCK  RANCH 

VER'ilLlON  VALLEY 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7620 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

GOLD  ROCK  RANCH 

3469 

IMPERIAL 

485 

5P 

6P 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

ViCTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

15 

34  32 

U7  18 

2858 

SA 

SA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

1  PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

6640 

RIVERSIDE 

33  49 

116  39 

8505 

5P 

3P 

VINCENT  flRE   STA  FC  120 

93<.5 

LOS  ANGELES 

29 

31.  29 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

4696 

LAKE 

7 

39  25 

122  59 

1740 

5P 

PAUL  G.  RESSLEft 

VINTON 
VlSALi A 

9351 
9367 

PLUMAS 
TULARE 

8 
9 

36  20 

120  11 

4945 
354 

BA 

4P 
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SAN  DIEGO 

33 
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1      CLOSED  STATION 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 
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37 
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CLOSED  2/7/64 
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SHASTA 

23 
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122  26 

1359 

7A 

MRS    IRENE  M  VOLLMERS  , 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

SHASTA 

23 

40  28 
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2200 

4P 

P  C  ♦  E  COMPANY 

WALLACE   1  SE 
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CALAVERAS 

2 

36  11 

120  58 

214 
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CLARION  £    VAN  SCHAICK 

WALMAR  SCHOOL 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MILTON  H  BRINTON 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9i,23 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

2<i5 

8A 

SA 

RAY   1  WHiTTtMORE 
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37  54 

122  01 

220 
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37  b4 
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320 

9A 

ERNA  C  IRVING 
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SACRAMENTU 

23 

38  14 

121  31 

23 

5P 

5P 

INACTIVE  •./20/61 

+     1.    AMERICAN     2,      CALAVERAS     3.      CARSON     4,      CENTRAL  COAST     5.     COLORADO     6.      DESERT     7,      EEL     B.      FEATHER     9.   KAWEAH     10.   KERN     11.   KINGS     12.   KLAMATH     13.    LOS  ANGELES     14.   MERCED     15,   MOJAVE   16.  MOKELUMNE 
17     NORTH  COAST     18.    N  E.    INTERIOR     19,   OWENS     20.   PAJARO     21.    PIT     22.    RUSSIAN     23.   SACRWENTO     24,    SALINAS     25.   SAN  DIEGO     26.    SAN  GABRIEL     27.  SAN  JOAQUIN     26.   SANTA  ANA     29.  SANTA  CLARA     30.  SANTA 
MARIA     31.    SANTA  MARGARITA     32.   SANTA  YNEZ     33.    SOUTH  COAST     34.   STANISLAUS     35.    TRINITY     36.    TRUCKEE     37.    TU0Ll>1N£     38.  WALKER 
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REFEREJfCE  NOTES 

Attditlonal  Information  r«gardlQg  the  climate  ol  California  may  be  obtained  bp  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst,    557  Federal  Office  Building,    50  Pulton  Street,    San  Francisco. 
California     94102  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,    are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,   as  used  In  "Cllaatologlcal  Data"  Table,   becaioe  effective  with  data  for  January  1941 

Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In     F.,    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the 
sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  eS^F 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 
Normals  for  all  stations  are  cltmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  meaEureraantE  are  taken  from  differ-, 
ent  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  enowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include 
snow,    sleet,    and  Ice . 

Data  In  the  "Monthly  Extremes";  "Dally  Precipitation"  Table,  "Dally  Temperature"  Table,  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation  TTie  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.  <During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving 
time.) 

Snow  on  ground  in  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4-.00  a.m.  PST,  except 
for  Bishop  WB  AP,    Blue  Canyon  WB  AP,   and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6:00  a.m.  PST,    and  Mt .  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,    J,   and  S  In  the  "Special"  column  under  the  beading  "Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soli  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 

J     "Supplemental  Data"  Table . 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals,    will  be  published  later  In  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin. 

Ho  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;    "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table.    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;    "Daily  Soil  Temperature"  Table;   and  the  Station 
Index. 

+    And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed,     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;     however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the 
roof  of  a  building. 

•  //    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snow. 

U     One  or  more  days  of  record  missing,     if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days     record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  carried 
for  this  Ktatioo,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,    an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  Weather  condition^   In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.    MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  -  NATIONAL  SlrtDlARY,    and  STORM  DATA,    all  of  which  may  be 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington  25,    D  C- 

Informatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,    exposure,   etc.,    of  substations  through  1957  may  be   found  In  the  publication  SUBSTATION  HISTORY  for  this  state.     That  publica- 
tion may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,    Government   Printing  Office,    Washington  25,   D.C.    for  $1  25.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the 
latest  annual    issues  of  Local  Cllmatological  Data,    obtained  as  indicated  above,    price  15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2  50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspon Jence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,    Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402 
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CALIFORNIA  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        103°  on  the  15th  at  Palm  Springs 

Lowest  Temperature:        -15°  on  the  3d  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:        5.63  inches  at  Hoegees  FC  60A 
Least  Total  Precipitation:       0.00  at  13  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.83  inches  on  the  1st  at  Hoegees  FC  60A 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:        37.0  inches  at  Giant  Forest 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       63  inches  on  the  1st  at  Twin  Lakes 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:   With  but  few  exceptions  temperatures 
averaged  below  normal  in  all  parts  of  the  State;  depart- 
ures ranged  up  to  more  than  3°  in  some  areas.    At  Eure- 
ka the  highest  reading  for  the  month  was  only  58°,  the 
lowest  monthly  maximum  for  April  since  1956,    At  Sac- 
ramento the  minimum  temperature  on  the  24th  set  a  new 
low  record  for  tne  date.   Santa  Maria  had  the  lowest  mean 
monthly  minimum  temperature  for  April  since  1929  and 
the  fourth  lowest  since  the  record  started  in  1906,  Bur- 
bank  reported  a  light  frost  on  the  6th,  the  latest  date  it 
has  ever  been  reported  there  and  the  first  time  to  be  re- 
ported in  April.    San  Diego  had  below  normal  tempera- 
tures every  day  of  the  month  except  for  six  days  near 
the  middle  of  the  period.    There  were  occasional  warm 
days,  however,  in  some  areas.    New  maximum  temper- 
ature records  were  set  on  the  14th  at  Sacramento,  Los 
Angeles,  and  San  Diego,  and  on  the  15th  at  Los  Angeles. 

Precipitation:   Totals  for  the  month  were  below  normal 
at  most  reporting  points,  continuing  a  dry  pattern  that 
has  been  widespread  and  prolonged,    Mt.  Shasta  City  re- 
ports the  driest  April  since  1916,  the  5th  consecutive 
month  of  below  normal  precipitation,  and  the  driest  De- 
cember through  April  period  since  the  winter  of  1923- 
1924.    Eureka  experienced  the  driest  April  since  1956. 
The  period  from  late  November  through  April  has  been 
the  driest  at  Red  Bluff  in  a  record  that  goes  back  to  1872, 
Sacramento,  too,  reports  the  5th  consecutive  month  with 
below  normal  precipitation. 


Sunshine:    Accompanying  the  dry  weather  was  a  greater 
amount  of  sunshine  than  usual.    Red  Bluff  reported  the 
second  highest  percentage  of  sunshine  of  any  April  in  the 
records. 

Storms:    Rains  on  the  1st  on  the  hills  back  of  Carpenter- 
ia  resulted  in  mud  slides  where  fire  had  denuded  the 
slopes  the  previous  month.    A  dust  and  sandstorm  on  the 
5th  closed  highways  and  sandblasted  paint  and  windows  of 
cars  and  homes  in  the  Mojave  Desert  area.    Power  lines 
were  blown  down,  shingles  were  removed  from  homes, 
and  a  parked  plane  was  overturned  at  the  Palm  Springs 
Airport.    A  funnel  cloud  was  reported  north  of  Fresno  on 
the  23d,  and  there  was  damaging  hail  on  the  same  date 
in  the  Sonoma  County  area.    A  freeze  on  the  22d,  23d, 
and  24th  damaged  fruit  and  grapes,  especially  in  the  Napa 
Valley  and  in  some  sections  of  the  Sierra  foothills. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Office 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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salyer  ranger  station 
san  rafael 
santa  rosa 

SCOTIA 

73.2 
68. 7M 
69. 6M 
70.9 
56.0 

39.2 
37. 3M 
43. 2M 
38.9 
41.6 

56,2 
53, OM 
56, 4M 
54,9 
48,6 

-  .5 

-  1.1 

-  4.1 

91 
85 
89 
90 
62 

14 
15 
14 
15 
20 

30 
31 
36 
30 
37 

24 
17 
24 
24 
30* 

263 

351' 
260 
298 
460 

3 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
I 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.11 
.73 
.56 
.33 
.86 

2.31 

2.00 
2.22 

.11 
.49 
.56 
.19 
.64 

.0 
.0 
.  0 
.0 

.  0 

0 
0 
0 
0 

0 

\ 
2 

0 
0 

0 
I 

0 
0 

Q 

0 

Q 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  Dam  VlSTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

59.1 

64. 7M 

59.1 

71.6 

45.4 
37.9 
34, IM 
24.8 
38,7 

52.3 
55  5 
49. 4M 
42.0 
55.2 

-  1.5 

71 
90 
82 
77 
92 

14* 

14 
29 
29 
14 

40 
26 
26 
16 
32 

23 
24 
2 
23* 
26* 

374 
279 
462 
687 
292 

0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
9 
26 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.45 
.21 
.18 
.54 
.46 

.24 
1.91 

.42 
.20 
.16 
.23 
.35 

\ 
23 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

1 
\ 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS  1  NE 
YREKA 

67.6 

65.5 
64,7 

29,7 
26  •  7 
33.8 
31.9 

48.7 
43  6 
49.7 
48.3 

-  2.5 

-  1.5 

84 
78 
85 
62 

29* 

29 
14 
29 

21 
16 
28 
24 

3 
17 
23* 
24 

483 
635 
454 
495 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

23 
27 
11 
18 

0 
0 
0 
0 

.31 
.50 
,40 
.15 

- 

2.09 
.77 

.28 
.26 
.26 
.12 

29 
2 

.0 

7 

.0 
.0 

0 
7 
0 
0 

24* 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

50.4 

-  2.8 

.46 

- 

2.14 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  ranger  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

58. 9M 

60.7 

69.7 

72.0 

51.7 

27. 8M 

25.6 

42.1 

43.6 

34.0 

43. 4M 

43.2 

55.9 

57,8 

42.9 

-  2.2 

-  1.2 

-  2.7 

76 
76 
86 
89 
68 

28 

29 

15 

16* 

14 

14 
17 
33 
36 
21 

23 

11 

24* 

24 

24 

642 
646 
275 
217 
657 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

26 
27 
0 
0 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

.65 
.42 
.59 
.10 
1.95 

- 

.61 
2.44 

2.67 

.44 
.19 
.53 
.10 
1.34 

T 

1.5 
.0 
.0 

9.8 

0 
T 

0 

Q 

25 

5 

2* 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

BOMMAN  DAM 

BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

53.8 
74. 4M 
62.2 
57. 7M 
77.3 

31.6 
37. 9M 
27.3 
28.2m 
39.6 

42,7 
56, 2M 
44,8 
43, OM 
58,5 

-  2.5 

-  2.0 

-  1.8 

-  .2 

70 
90 
79 
73 
91 

14 
15 

15 

28* 

28* 

19 
26 
17 
20 
31 

24 
2 

23 
9 
2 

662 
263 
602 
654 
202 

0 

0 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
6 
25 
27 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

1.89 
.21 
.08 
.43 
.64 

- 

3.26 
I. 10 

2.40 
3.08 

1.30 
.21 
.05 
.30 
.59 

i 

9.0 
.0 
.0 

1.5 
.0 

35 

0 
0 
12 
0 

1 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

61. 6M 

74.5 

71.8 

71.2 

66.2 

25. OM 

42.7 

43.4 

32.2 

41.5 

43, 3M 

58,6 

57.6 

51.7 

53.9 

-  .3 

-  l.l 

76 
90 
89 
86 
82 

28 
27* 

16 
15 
12 

15 

33 
32 
23 
29 

3 
6 
2 
24 
24 

638 
201 
223 
369 
332 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

29 
0 
1 

18 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.44 
.44 
.33 
.00 
2.53 

- 

1.63 
1.87 

1.39 

.26 
.41 
.33 
.00 
.92 

.5 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

\ 

0 
0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

COLUSA  1  SSW 
DAVIS  1  MSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABlA 
DOBBINS  COLGATE 

75.5 
71.6 
60.9 
64.7 
66. 5M 

43.4 
41.6 
31.3 
37.1 
39. 5M 

59.5 
56.6 
46.1 
50,9 
5  3,0M 

-  .5 

-  2.3 

-  1.4 

-  1.1 

90 
87 
75 
79 
82 

13 

16* 

14 

28* 

14 

36 
33 
23 
28 
29 

23* 
24 
24 
24* 

6 

178 
251 
560 
415 
354 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
21 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

.22 
.24 
2.57 
1.51 
1.07 

1.02 
1.12 
2.73 
3.67 
2.28 

.22 
.21 
1,63 
1.27 
1.05 

.0 
.0 
2.5 
.0 
.0 

0 
0 
2 
0 
0 

23 

0 
0 
2 

1 
1 

0 
0 

1 
1 
1 

downieville  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 
folsom  dam 

georgetown  ranger  sta 

63.6 
70.3 
72.7 
69.2 

M 

32.7 
37.4 
44.0 
43.7 

M 

48.2 
53.9 
58.4 
56.5 

M 

-  2.2 

82 
86 
89 
89 
80 

15 

15 

15* 

16 

15 

26 
27 
33 
30 
27 

6 
24* 

24 
24 
24 

497 
326 
199 
262 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
5 

0 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
.17 
.12 
.47 

1.84 

1.16 

1.27 
.17 
.12 
.42 

1.24 

T 

.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
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Continued 


SlalUn 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  uiD 

Average 

Minimum 

Si 

< 

Departure 
From  NofmaJ 

s 
s 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tola] 

Deparhire 
From  Norma] 

Grealesl  Day 

Dale 

Snow.  S]eel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

_ 
2 

H 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

si 

0  f 

si 

si 

»  f 

ol 

SRASS  VALLEY 

66*0 

38  ■  5 

52,3 

3.0 

82 

15 

26 

24 

377 

0 

0 

5 

0 

1.35 

3.35 

.89 

T 

0 

2 

1 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

64*9 

27.7 

46,3 

4.1 

82 

29 

19 

23 

555 

0 

0 

24 

0 

.14 

_ 

1.21 

.10 

.0 

0 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

53.9 

26.5 

40,2 

71 

28 

17 

3 

737 

0 

0 

26 

0 

2.20 

.56 

.77 

1 

12.5 

7 

1 

8 

I 

0 

LAKEPORT 

71.7 

35.9 

53,8 

84 

15» 

29 

24* 

328 

0 

0 

4 

0 

.40 

1.63 

.24 

J 

.0 

0 

2 

0 

0 

lakeshore 

71.3 

39.1 

55,2 

87 

27* 

28 

23* 

288 

0 

0 

5 

0 

.15 

.15 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

55.8 

28.5 

42,2 

1.5 

77 

27 

12 

24 

680 

0 

0 

23 

0 

3.02 

_ 

2.51 

1.72 

I 

21.9 

34 

1 

4 

2 

1 

LAKE   SPAUlDINS  OAM 

LAS  PLUMAS 

72.1 

46.4 

59,3 

- 

I. 8 

86 

27 

36 

3 

190 

0 

0 

0 

0 

1.28 

- 

2.74 

1.15 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

MANZANITA  LAKE  // 

*9.7 

26.6 

38,2 

69 

29 

17 

23 

797 

0 

0 

27 

0 

.91 

.45 

[ 

3.9 

36 

3 

0 

0 

MARYSVILLE 

75.2 

45.7 

60,5 

,  1 

90 

16* 

37 

24 

156 

2 

0 

0 

0 

1.11 

.63 

1.06 

.0 

0 

I 

I 

MC  CLOUD 

62,7 

27.9 

45,3 

_ 

2.0 

79 

29* 

18 

23 

585 

0 

0 

25 

0 

.40 

_ 

3.41 

.40 

.0 

0 

I 

0 

0 

MINERAL 

56.2 

26,9 

41,6 

_ 

,5 

74 

15 

17 

2 

694 

0 

28 

1,05 

_ 

2.94 

.51 

2.9 

2 

3 

1 

0 

MONTICELLO  DAM 

71.5 

42,4 

57,0 

88 

15 

35 

24 

239 

0 

0 

0 

0 

.20 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

59.0 

31,6 

45,3 

2,2 

79 

28 

20 

24 

582 

0 

0 

18 

0 

•  13 

2.64 

.06 

1.2 

T 

23* 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

63.0 

33,3 

48,2 

2.0 

79 

15 

25 

24 

499 

0 

0 

13 

0 

1.32 

3.17 

.88 

T 

0 

2 

I 

0 

ORLAND 

74,3 

43.9 

59,  1 

_ 

,9 

91 

28 

33 

24 

190 

2 

0 

0 

0 

.15 

1.49 

.15 

.0 

0 

1 

0 

0 

OROVILLE 

73.5 

49,4 

59,5 

89 

28, 

35 

2 

186 

0 

1.31 

.81 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARADISE 

67,9 

43.2 

55,6 

84 

28 

32 

24 

288 

0 

0 

1 

0 

1.56 

.82 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

placerville 

65,3 

36.2 

50,8 

2,3 

82 

16* 

26 

24 

421 

0 

0 

9 

0 

1.00 

2.49 

.95 

.  0 

0 

1 

1 

0 

placerville  IPG 

62,8 

41,2 

52.0 

80 

16+ 

29 

24 

387 

0 

0 

4 

0 

1.42 

1.25 

\ 

.0 

0 

1 

1 

1 

platina 

68,0 

36.3 

52,2 

84 

14 

24 

24 

376 

0 

0 

9 

0 

.15 

.15 

T 

0 

1 

0 

0 

PORTOLA 

59,9 

24,0 

42,0 

_ 

2,0 

74 

14 

18 

2 

685 

0 

29 

0 

1.73 

.26 

1.33 

2.0 

2 

1 

3 

I 

I 

OUINCY  RANGER  STATION 

66,9 

28,2 

47,6 

- 

,6 

84 

29* 

23 

6 

514 

0 

0 

25 

0 

.81 

- 

2.40 

.40 

2 

1.0 

1 

2 

2 

0 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

73,8 

*5,1 

59.5 

,9 

91 

14 

35 

24 

181 

1 

0 

0 

0 

.05 

■ 

1.78 

.04 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

76,9 

46,6 

61,8 

1,4 

94 

14 

36 

24 

124 

3 

0 

0 

0 

.01 

2.94 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

72,5 

40,4 

56,5 

,  o 

89 

16 

33 

3* 

297 

0 

0 

0 

0 

.39 

1.63 

.30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

74.3 

43,4 

58.9 

,5 

91 

15 

36 

24* 

194 

2 

0 

0 

0 

.17 

- 

1.23 

.17 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  wB  CITY  R 

72.3 

46,  1 

59.2 

,  1 

89 

14 

38 

24 

184 

0 

0 

0 

0 

.  16 

1.46 

.  16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

69.8 

47.3 

58.6 

87 

15 

38 

2 

205 

0 

0 

0 

0 

.34 

.34 

[ 

.0 

0 

1 

0 

0 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILlE  RANGER  STA 

58.5 

26.5 

42.5 

- 

2,3 

75 

29* 

17 

24 

670 

0 

26 

0 

1.06 

- 

.57 

.40 

23 

3.0 

4 

23 

2 

0 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

49,4 

22.5 

34,0 

61 

15 

4 

24 

926 

0 

4 

30 

0 

2.51 

.79 

25.9 

6 

2 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

73,3 

39.0 

56.2 

,9 

89 

14 

29 

24 

263 

0 

0 

2 

0 

.08 

1.42 

.08 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

6L,0 

35.8 

48.4 

77 

15 

26 

2 

488 

0 

0 

8 

0 

2.70 

1.99 

2.2 

2 

23 

4 

1 

1 

TURNTABLE  CREEK 

71, 6M 

45. 4M 

58, 5M 

91 

15 

36 

23* 

211 

1 

0 

0 

0 

.42 

•  36 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES 

46,1 

20.2 

33,2 

- 

1,4 

60 

14 

.  2 

24 

946 

0 

3 

27 

1 

2.36 

- 

1.47 

.68 

1 

34,0 

63 

1 

9 

1 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

71, 9M 

33. 7M 

52, 8M 

88 

14 

28 

17 

0 

0 

0 

.17 

.13 

23 

•  0 

0 

1 

0 

0 

vacaville 

74,6 

43.9 

59,3 

1,0 

91 

15* 

32 

24 

185 

2 

0 

1 

0 

.16 

1,63 

,16 

,0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

69,4 

40.6 

55,0 

83 

28* 

32 

24* 

302 

0 

0 

3 

0 

•  69 

_ 

2.46 

,65 

,0 

0 

1 

1 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

71, 7M 

42,2M 

57, OM 

89 

15 

33 

24 

248 

0 

0 

0 

0 

.29 

.25 

,0 

0 

1 

0 

0 

WILLIAMS 

74,2 

43.2 

58.7 

91 

15 

39 

25* 

195 

2 

0 

0 

0 

.01 

,01 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 

73,9 

42,7 

58.3 

1.3 

90 

28* 

32 

24 

211 

2 

0 

1 

0 

.  14 

1.25 

,14 

,0 

0 

I 

0 

0 

WINTERS 

74,5 

44,7 

59,6 

90 

16* 

34 

24 

184 

2 

0 

0 

0 

.32 

,32 

,0 

0 

I 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

74,1 

42,7 

58,4 

2.3 

90 

15 

34 

24 

207 

1 

0 

0 

0 

,23 

1,14 

,23 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

61.9 

l.l 

.82 

2,06 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

55,6 

21,6 

38.6 

72 

29 

13 

24* 

783 

0 

0 

30 

0 

1.52 

,58 

29 

9,0 

4 

23 

4 

1 

Q 

BRIDGEPORT 

56,6 

20.4 

38.5 

72 

14 

10 

24 

790 

0 

0 

30 

0 

.62 

•  57 

19 

6.2 

2 

19 

I 

1 

0 

CEOARVILLE 

56,6 

32,1 

44,4 

■ 

4.0 

75 

15 

19 

23 

612 

0 

0 

17 

0 

1.05 

,06 

•  52 

23 

5.0 

3 

23 

4 

1 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

53,1 

23.3 

38.2 

69 

29 

7 

24 

797 

0 

0 

28 

0 

1,50 

•  42 

23 

11,5 

31 

2* 

4 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

58, 9M 

29,9 

44. 4M 

74 

29* 

20 

24 

610 

0 

0 

22 

0 

1,42 

•  77 

23 

16.4 

7 

23 

3 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

63,1 

31,7 

47,4 

77 

29* 

23 

24 

519 

0 

16 

0 

,23 

.13 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

58, 6M 

28, OM 

43, 3M 

- 

3.9 

75 

28* 

10 

23 

643 

0 

0 

22 

0 

,76 

- 

.25 

.26 

1 

2,0 

0 

4 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

51.8 

21,9 

36,9 

68 

28 

3 

24 

840 

0 

0 

30 

0 

1,06 

.38 

1 

11,5 

26 

5* 

4 

0 

0 

MONO  LAKE 

57,5 

27,9 

42.7 

74 

16 

13 

24 

662 

0 

0 

22 

0 

,69 

.51 

19 

3,0 

0 

2 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

53.1 

22,7 

37.9 

69 

15 

.  2 

24 

804 

0 

0 

30 

1 

2.21 

1.10 

24 

21.0 

4 

1 

1 

CIICAKIV/TI  1  P  ATDOnOT 
oUaJ^rlViLUt  MlKrUKI 

61.0 

29,9 

45.5 

_ 

2.5 

77 

14 

18 

17 

579 

20 

,20 

_ 

.62 

.17 

22 

.2 

0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

49.2 

26,1 

37.7 

- 

1.1 

65 

16 

11 

24 

813 

0 

2 

28 

0 

1,59 

- 

.51 

.85 

23 

13.0 

21 

2 

4 

1 

0 

TERMO 

57,3 

24,  0 

40,7 

74 

28 

16 

24* 

725 

0 

0 

28 

0 

,36 

.19 

1 

T 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

54, 3M 

23. 7M 

39, OM 

.7 

70 

29 

6 

24 

771 

0 

1 

28 

0 

1,33 

.  94 

.  39 

23 

14.0 

4 

23 

4 

0 

0 

WOODFORDS 

57.3 

31.5 

44,4 

73 

14 

17 

24 

610 

0 

0 

16 

0 

,43 

.14 

23 

5.5 

1 

5 

2 

0 

0 

u  1 V 1 s  i 

41,3 

- 

2.3 

1,00 

- 

.31 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  C 

AVILA  BEACH 

69.7 

46.5 

58,  1 

86 

14 

40 

6* 

212 

0 

0 

0 

0 

BbN  LUnOIND 

67.2 

39.7 

53,5 

84 

12 

33 

7 

342 

0 

0 

0 

0 

,23 

.13 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

BERKELEY 

62.6 

46,3 

54,5 

1.4 

85 

14 

40 

24 

314 

0 

0 

0 

0 

,05 

1.63 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURLIN6AME 

67.1 

42.4 

54,8 

85 

15* 

34 

21 

302 

0 

0 

0 

0 

,13 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

carmel  valley 

65.7 

39.2 

52.5 

92 

14 

32 

25* 

379 

1 

0 

2 

0 

,46 

.17 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

CROCKETT 

68.  1 

44.2 

56,2 

85 

16 

37 

24 

263 

0 

0 

0 

0 

.28 

1.02 

.28 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILROY 

70,7 

39,6 

55,2 

93 

16 

34 

28* 

291 

2 

0 

0 

0 

.38 

.34 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

57.7 

44,3 

51,0 

77 

15 

38 

24 

415 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

69.9 

39,8 

54,9 

3.5 

93 

14 

31 

24 

305 

2 

0 

1 

0 

.03 

1.10 

.03 

1 

T 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

72. 8M 

40,4m 

56. 6M 

1.3 

95 

15 

32 

6 

256 

2 

0 

I 

0 

V  1.26 

.0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

70.0 

37,5 

53.8 

3.1 

90 

16 

29 

24 

330 

1 

0 

5 

0 

.21 

.92 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

69,6 

42,1 

55.9 

1.3 

89 

15 

35 

6 

276 

0 

0 

0 

0 

.23 

1.85 

.23 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

69.8 

43,6 

56.7 

90 

15 

35 

24 

255 

I 

0 

0 

0 

.71 

.38 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTEREY 

59.1 

44.2 

51.7 

84 

14 

39 

23 

395 

0 

0 

0 

0 

.22 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
APRIL  1964 


Temperature 


Average 
Maxunum 

Average 

Average 

Departure 
From  Norma] 

1 

a 

Dale 

Lowest 

Dale 

No.  ot  Days 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Sdow.  Sleet 

No.  oi  Days 

s 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Degree  1 

si 

«^ 

S  0 
%i£ 

62*6 

**.2 

53.* 

90 

X5 

35 

352 

1 

0 

0 

0 

1.07 

1 .  04 

.  0 

0 

1 

1 

66  •  3 

*1.8 

54,  1 

85 

16 

31 

23 

338 

0 

0 

2 

0 

.29 

.25 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

55. 5M 

38. 5M 

*7,0M 

-  1.0 

75 

15 

25 

2 

538 

0 

0 

0 

.66 

-  1,59 

.3* 

1 

T 

T 

23 

2 

0 

0 

72.7 

39.1 

55,9 

92 

16« 

32 

24. 

280 

2 

0 

2 

0 

.96 

.93 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

66.0 

**•  3 

55.2 

85 

15 

37 

25 

293 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

1 

.  0 

0 

0 

0 

61.3 

*8.7 

55.0 

-  1.6 

78 

1* 

39 

24 

297 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  1.35 

,03 

,0 

0 

0 

0 

0 

66.8 

*1.8 

5*.  3 

85 

15 

31 

25 

312 

0 

0 

1 

0 

.15 

.15 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.* 

36.8 

5*, 6 

92 

1* 

28 

24 

308 

2 

0 

8 

0 

.68 

.68 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

72.6 

38,0 

55,3 

93 

15 

32 

25. 

293 

2 

0 

3 

0 

.42 

.22 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

72,8 

37.7 

55,3 

92 

15* 

29 

6 

294 

2 

0 

3 

0 

.43 

.20 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

65.3 

**.  1 

5*,  7 

85 

14* 

35 

2 

307 

0 

0 

0 

0 

.64 

.55 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

59.7 

*1,8 

50,8 

71 

14 

36 

24 

420 

0 

0 

0 

0 

.52 

.35 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

70.8 

39,5 

55,2 

87 

16* 

30 

24 

294 

0 

0 

1 

0 

.18 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.0 

32,0 

50,0 

86 

15 

24 

25. 

4*1 

0 

0 

18 

0 

.53 

-  1.22 

.50 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

70.* 

*2,3 

56,* 

.8 

89 

14 

36 

24. 

256 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  1.20 

.13 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

6*. 7 

*7,5 

56,1 

87 

15 

38 

24 

265 

0 

0 

0 

0 

,37 

.37 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.1 

38,3 

53,2 

87 

15 

29 

24 

3*5 

0 

0 

3 

0 

.35 

.22 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

64.8M 

*1.7M 

53, 3M 

-  2.* 

90 

14 

30 

1 

352 

1 

0 

1 

0 

.31 

-  .91 

.22 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

6*  .  8 

*2,9 

53.9 

91 

14 

36 

7 

33* 

1 

0 

0 

0 

.21 

.20 

23 

.0 

0 

I 

0 

0 

73.7 

3*. 3 

5*.0 

90 

15. 

28 

24. 

326 

2 

0 

12 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.3 

*5,6 

52.5 

77 

14 

38 

24. 

369 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.* 

*5,0 

5*. 2 

-  1.5 

85 

14 

40 

24. 

318 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  1.29 

,01 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

59.7 

*7,e 

53.8 

-  1,9 

82 

14 

44 

23 

338 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  1,*3 

•  01 

.0 

0 

0 

0 

0 

60.* 

39,9 

50.2 

83 

14 

33 

25. 

*37 

0 

0 

0 

0 

.11 

.11 

i 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.* 

*5,3 

56.9 

-  1.1 

87 

15* 

39 

24. 

2*9 

0 

0 

0 

0 

.21 

-  .85 

.21 

.0 

0 

1 

0 

0 

66.3 

**,9 

55.6 

-  I,* 

94 

15 

35 

6 

303 

1 

0 

0 

0 

1.69 

-  .22 

1.60 

.0 

0 

1 

1 

I 

6*.8 

*5,3 

55.1 

85 

14 

38 

24 

296 

0 

0 

0 

0 

.11 

.11 

\ 

.0 

0 

1 

0 

0 

70. 7M 

*3,3M 

57. OM 

.6 

88 

15 

38 

7 

233 

0 

0 

0 

0 

.29 

-  ,82 

.29 

.0 

0 

I 

0 

0 

67,* 

*0.* 

53,9 

-  l.t. 

91 

14 

34 

7. 

329 

1 

0 

0 

0 

.16 

-  1,95 

.09 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

6*. 8 

**,0 

5*,* 

86 

15 

37 

24 

318 

0 

0 

0 

0 

,3Z 

.32 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

70.9 

38,7 

5*. 8 

90 

16 

31 

2*. 

298 

1 

0 

4 

0 

.50 

•  .9* 

.26 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

6*, 2 

*1  ,8 

53,0 

69 

15 

34 

24 

356 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5*, 2 

•  1.6 

.33 

-  1,18 

71.8 

*6,  3 

59.1 

.1 

88 

15« 

36 

2* 

191 

0 

0 

0 

0 

.11 

.9* 

.11 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

73.  1 

*2,  1 

57,6 

90 

16 

32 

24 

222 

1 

0 

1 

0 

.14 

.1* 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.1 

**,9 

56,5 

-  2,5 

87 

16 

35 

4. 

269 

0 

0 

0 

0 

2.49 

-  .51 

1.37 

1 

.0 

0 

* 

2 

1 

67.* 

*0,8 

5*,1 

-  1,8 

85 

15 

29 

2* 

329 

0 

0 

5 

0 

1.73 

-  .63 

1.30 

1 

T 

0 

3 

1 

1 

7*. 8 

*9  ,  1 

62.0 

_  j,o 

96 

15 

40 

3 

138 

2 

0 

0 

0 

.56 

-  ,25 

,17 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

68.6 

*6  ,  0 

57.3 

85 

16* 

36 

6. 

243 

0 

0 

0 

0 

2.29 

1.59 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

7*.  8M 

M 

M 

95 

15 

1 

0 

0 

0 

.5* 

.31 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

75,1 

*6,0 

60.6 

95 

16 

37 

3 

163 

2 

0 

0 

0 

.25 

.16 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

55,8 

31,3 

*3.6 

-  3.2 

7* 

IS 

17 

2* 

636 

0 

0 

16 

0 

2.93 

-  1,70 

1.00 

1 

8.5 

6 

2* 

6 

3 

1 

71,7 

*3,  1 

57.* 

-  1.1 

89 

16 

34 

2 

238 

0 

0 

0 

0 

.62 

-  1,28 

.50 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

68.2 

39,  1 

53.7 

88 

16 

29 

24 

337 

0 

0 

4 

0 

1.23 

.53 

1 

.0 

0 

* 

1 

0 

59.3 

32.1 

*5.7 

76 

15 

17 

24 

573 

0 

15 

2,56 

.62 

1 

13.6 

8 

23 

6 

3 

0 

75.0 

*3,S 

59,* 

-  1.5 

91 

15. 

35 

5 

178 

2 

0 

0 

0 

.02 

-  ,57 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

7*.0 

*5,0 

59,5 

94 

16 

37 

3 

181 

2 

0 

0 

0 

1.22 

•  53 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

7*. 8 

39,9 

57,* 

-  2.* 

92 

15 

31 

24 

232 

2 

0 

1 

0 

.47 

-  ,80 

.31 

.0 

0 

2 

0 

0 

62,8m 

30, 7M 

*6,8M 

•  2.6 

79 

15. 

19 

24 

540 

0 

0 

21 

0 

1,*9 

-  1,95 

.81 

1 

T 

0 

3 

2 

0 

72.5 

*0,6 

56,6 

-  1.7 

88 

16. 

31 

24 

253 

0 

0 

2 

0 

1.22 

-  l.*2 

.98 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

M 

M 

M 

92 

15 

35 

24 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

73.8 

*3,8 

58,8 

-  2.5 

93 

15 

33 

3 

201 

2 

0 

0 

0 

.50 

-  ,63 

.29 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

73.5 

*2,* 

58,0 

93 

16 

32 

24 

223 

2 

0 

1 

0 

.SO 

,5* 

I 

.0 

0 

2 

1 

0 

*8  .  7 

26,9 

37,8 

-  *.3 

67 

16 

16 

24 

809 

0 

1 

23 

0 

*.47 

-  ,05 

1.77 

1 

37.0 

44 

3 

6 

4 

1 

33,  *M 

82 

15 

2* 

25 

496 

0 

0 

10 

0 

1.95 

.74 

2 

2.0 

0 

3. 

5 

2 

0 

*6.8 

26.2 

3615'^ 

65 

17. 

15 

6. 

847 

0 

3 

24 

0 

2.73 

1.06 

1 

30.0 

56 

* 

2 

1 

76.6 

59,5 

-  1.9 

94 

15 

34 

6 

182 

3 

0 

0 

0 

,6* 

,13 

.49 

1 

•  0 

0 

23 

2 

0 

0 

60. 8M 

S't,  2m 

*7.  5M 

-  3^2 

80 

15 

24 

24 

519 

0 

0 

10 

0 

2,19 

-  ,90 

.66 

19 

4,5 

3 

* 

3 

0 

*7  5 

25  6 

36  7 

_  1,4 

64 

14 

10 

24 

845 

0 

2 

24 

0 

23.0 

37 

1 

1 

68.3 

56.  1 

_      ^  ^ 

8* 

15 

31 

24 

272 

0 

0 

2 

0 

.27 

-  1,20 

.27 

1 

.0 

0 

0 

0 

7*.* 

5l!l 

62. S 

-  2.0 

96 

14 

40 

24 

133 

2 

0 

0 

0 

1.37 

-  ,05 

.59 

2 

,0 

0 

4 

I 

0 

70.5 

*1.6 

56.1 

88 

14 

31 

25. 

286 

0 

0 

4 

0 

.48 

.39 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

7*. 9 

*9,3 

62.1 

94 

16 

40 

2 

134 

2 

0 

0 

0 

.40 

.39 

.  0 

0 

1 

0 

0 

7*. 8 

*9.2 

62.0 

93 

15 

40 

11. 

137 

2 

0 

0 

0 

.38 

.38 

I 

.0 

0 

I 

0 

0 

72. 2M 

39. OM 

55. 6M 

88 

16 

31 

3 

279 

0 

0 

1 

0 

1.34 

,77 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

73.5 

*3.9 

58.7 

-  1.3 

88 

15. 

34 

3 

204 

0 

0 

0 

0 

.77 

-  .*2 

.50 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

72.7 

*6.5 

59,6 

-  2.8 

92 

15 

37 

6 

187 

2 

0 

0 

0 

1.47 

-  .04 

1.13 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

7*. 9 

**.2 

59.6 

-  1.6 

9* 

15 

34 

25. 

180 

2 

0 

0 

0 

.86 

-  .36 

.53 

^ 

,0 

0 

2 

1 

0 

73.9 

*2,3 

58.1 

.0 

90 

15 

33 

6 

208 

1 

0 

0 

0 

.17 

-  1.30 

.17 

.0 

0 

1 

0 

0 

7*. 3 

*3,3 

58.3 

-  2.1 

92 

15 

35 

24 

189 

1 

0 

0 

0 

.45 

-  .42 

.28 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

7*.l 

**,5 

59.3 

-  1.6 

95 

16 

35 

3 

185 

2 

0 

0 

0 

.70 

-  .47 

.33 

2  * 

.0 

0 

2 

0 

0 

70.7 

**.* 

57,6 

85 

15. 

30 

24 

228 

0 

0 

I 

0 

,12 

.12 

.0 

0 

1 

0 

0 

75.5 

*8.7 

62,1 

-  2,* 

95 

15 

37 

24 

138 

2 

0 

0 

0 

.02 

-  ,62 

,02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

75. 6M 

*3.4M 

59, 5M 

-  ,5 

9* 

15 

37 

6. 

185 

3 

0 

0 

0 

.40 

-  ,84 

.16 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

7*.* 

*3.7 

59.1 

-  .5 

92 

15 

36 

24 

190 

2 

0 

0 

0 

.26 

-  1,00 

.21 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

7*.* 

*3.2 

58.8 

-  2.9 

90 

15 

35 

24 

196 

1 

0 

0 

0 

,22 

-  ,81 

.10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

65. OM 

38. OM 

51.5M 

83 

15 

27 

24 

400 

0 

0 

7 

0 

1.98 

-  1,07 

1.10 

I 

.0 

0 

5 

1 

1 

71.5 

*1.7 

56.6 

-  1.1 

89 

16 

1 

31 

1 

6 

253 

0 

0 

1 

0 

.66 

-  ,89 

.28 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

Precipitation 


MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT  R 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PASO  R0BLE5 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCA5 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 

5  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

S  F  FEDERAL  BUILDING  R 
SAN  GREGORIO  3  5E 

SAN  JOSE  R 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

DIVISION 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH  FiBREBOARD  ML 

ANTiocH  Pumping  plant 

ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

bakersfield  wb  airport  R 

balch  power  house 
blackwells  corner 
buttonwillow 
calaveras  big  trees 
camp  pardee 

catheys  vy  bull  run  RH 
cherry  valley  dam 

COALINGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTHA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WB  AIRPORT  R 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 
lORIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LODI 

LOS  BANDS 
MADERA 

MANOEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
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Temperature 

No.  of  Days 

1 

•  s 

irmaj 

a 

Max. 

Min. 

i"  1 

Si  3 

Z 

i| 

1 

£ 

I 

2.4 

> 

«: 

s 

a 

a 

Q 

73.0 

45,0 

59.0 

_ 

1.4 

92 

16 

36 

6 

198 

0 

72. 9M 

42, 7M 

57. 8M 

90 

16 

35 

6 

224 

1 

0 

0 

0 

7*. 6 

45,9 

60,3 

1.3 

94 

16 

36 

25 

171 

2 

0 

0 

0 

54.9 

31,0 

43,0 

79 

15 

24 

25* 

655 

0 

0 

20 

0 

63.7 

39,3 

51,5 

79 

1 4 

2  8 

24 

401 

0 

0 

5 

0 

71.6 

46,4 

59,0 

91 

16 

37 

24 

193 

0 

66.7 

37,3 

52.0 

- 

4,6 

84 

16 

28 

6 

382 

0 

0 

6 

0 

57, 5M 

30, 6M 

44. IM 

75 

15 

16 

24 

611 

0 

0 

18 

0 

74.8 

43.3 

59.1 

_ 

,6 

92 

15 

32 

24 

186 

2 

0 

I 

0 

72.9 

44,7 

58.8 

,2 

90 

16 

37 

24 

193 

I 

0 

0 

0 

75. IM 

41. 2M 

58. 2M 

92 

15 

31 

24 

212 

2 

0 

1 

0 

60.5 

33,8 

47.2 

80 

14 

26 

7 

527 

0 

0 

15 

0 

72.5 

48,4 

60.5 

1,4 

91 

15 

34 

2 

178 

2 

0 

0 

0 

72.5 

43,3 

57,9 

_ 

1.8 

91 

16 

34 

6 

224 

1 

0 

0 

0 

65.8 

38,1 

52,0 

- 

1.6 

82 

14 

28 

24 

386 

0 

0 

6 

0 

74.9 

44,4 

59,7 

92 

16 

33 

24 

179 

1 

0 

0 

0 

73.1 

47, 6M 

60, 4M 

90 

15 

35 

24 

148 

1 

0 

0 

0 

73.2 

47,8 

60.5 

_ 

2.4 

93 

16 

38 

6 

161 

2 

0 

0 

0 

74.1 

47,8 

_ 

1,0 

94 

1 6 

6 

152 

2 

0 

0 

0 

64.4 

34,4 

49.4 

2.4 

80 

14 

27 

24* 

460 

0 

0 

13 

0 

55.5 

- 

1,5 

68.3 

46,2 

57.3 

94 

14 

38 

25 

262 

64.0 

49,4 

56.7 

- 

1.2 

77 

11 

43 

3 

246 

0 

0 

0 

0 

68.9 

40,6 

54,8 

3.6 

92 

16 

32 

7 

300 

1 

0 

1 

0 

65.6 

39,7 

52,7 

87 

16 

31 

6 

369 

0 

0 

2 

0 

52  .  6M 

25, OM 

38  ,  6M 

68 

15 

15 

3 

779 

0 

0 

27 

0 

70.2 

48,9 

59,6 

_ 

.1 

97 

14 

40 

7 

172 

0 

0 

0 

69.6 

47,0 

58,3 

- 

2.9 

95 

14 

38 

6 

219 

3 

0 

0 

0 

65,7 

52,1 

58,9 

84 

14 

48 

26* 

190 

0 

0 

0 

0 

69,9 

44,0 

57,0 

93 

16 

34 

6 

262 

3 

0 

0 

0 

66.5 

35.6 

51,1 

89 

15 

24 

7 

409 

0 

0 

12 

0 

74.2 

43,4 

58.8 

96 

14 

34 

7 

200 

0 

64.3m 

50, 7M 

57. 5M 

- 

.6 

83 

15 

43 

7 

226 

0 

0 

0 

0 

70.0 

45,7 

57.9 

1.2 

94 

14 

39 

6* 

235 

3 

0 

0 

0 

72.9 

45,2 

59.1 

1.1 

96 

14 

37 

3 

196 

3 

0 

0 

0 

66,9 

49  ,  3 

59.1 

96 

14 

42 

6 

192 

2 

0 

0 

0 

68,2 

35,4 

51.8 

89 

16 

26 

6 

390 

0 

0 

57.3 

31,8 

44.6 

- 

5,  1 

78 

16 

23 

3 

606 

0 

0 

15 

0 

68.3 

42,7 

55.5 

90 

16 

34 

7 

285 

1 

0 

0 

0 

71.9 

48.0 

60.0 

98 

15 

42 

27* 

182 

3 

0 

0 

0 

72.  3m 

42  ,  IM 

57, 2M 

3,2 

94 

15 

32 

24 

248 

2 

0 

I 

0 

70.3 

45,8 

58.1 

• 

1,5 

95 

14 

37 

7 

218 

0 

0 

72.9 

51,1 

62,0 

95 

15* 

41 

7* 

149 

4 

0 

0 

0 

71.3 

46,7 

59,0 

96 

14 

38 

7 

189 

3 

0 

0 

0 

63.7 

36,4 

50.1 

87 

16 

30 

7* 

441 

0 

0 

6 

0 

58.4 

31,8 

45.  1 

78 

14 

21 

3 

587 

0 

0 

15 

0 

60.3 

36,2 

48,3 

83 

15 

27 

7 

497 

0 

9 

0 

66.1 

47,1 

56,6 

- 

2.4 

89 

14 

39 

7 

251 

0 

0 

0 

0 

69. 3M 

49.2m 

59, 3M 

95 

14 

43 

26 

183 

2 

0 

0 

0 

65.0 

44.5 

54,8 

88 

14 

37 

25* 

310 

0 

0 

0 

0 

69.2 

52.1 

60,7 

,2 

96 

14 

45 

6* 

160 

2 

0 

0 

0 

69.0 

49,2 

59,1 

_ 

,9 

97 

14 

40 

3 

199 

0 

0 

0 

65.9 

50,4 

58.2 

- 

1,2 

93 

14 

44 

6 

214 

1 

0 

0 

0 

68,9 

52,1 

60.5 

1,3 

95 

15* 

47 

6* 

169 

2 

0 

0 

0 

67,5 

43,5 

55.5 

87 

15 

33 

19 

305 

0 

0 

0 

0 

44,7 

28,4 

36,6 

62 

2  7 

14 

2 

849 

0 

7 

20 

0 

54,6 

35,1 

44,9 

74 

15* 

21 

24 

594 

14 

63.5 

50,4 

57,0 

- 

2,0 

78 

14 

44 

7 

233 

0 

0 

0 

0 

66.6 

50,1 

58,4 

80 

15 

43 

25* 

197 

0 

0 

0 

0 

73. OM 

43, 3M 

58, 2M 

_ 

,6 

97 

14 

35 

6 

222 

3 

0 

0 

0 

6  5.6 

47,4 

56.5 

- 

,7 

92 

14 

40 

6* 

265 

1 

0 

0 

0 

57. 7M 

34, 9M 

46. 3M 

77 

16* 

23 

6* 

554 

0 

1 1 

0 

71.5 

47,8 

59.7 

,7 

95 

14 

39 

6 

188 

3 

0 

0 

0 

73.3 

42,5 

57.9 

95 

14 

37 

24* 

219 

2 

0 

0 

0 

58.2 

43,6 

50.9 

2,8 

85 

14 

36 

7* 

416 

0 

0 

0 

0 

71.2 

44,8 

58.0 

1.3 

96 

14 

36 

3 

223 

3 

0 

0 

0 

69,2 

41,2 

55.2 

92 

15 

31 

26* 

294 

2 

0 

3 

0 

72.1 

46,0 

59.1 

.8 

95 

15* 

38 

7. 

206 

4 

0 

0 

0 

73.5 

44,8 

59,2 

1.3 

96 

15* 

35 

7 

188 

3 

0 

0 

0 

72.8 

43,9 

58,4 

97 

15 

36 

26* 

215 

3 

0 

0 

0 

67.0 

44.9 

56,0 

89 

15* 

35 

6* 

300 

0 

0 

0 

0 

72,9 

45.4 

59,2 

1.7 

95 

15* 

36 

7 

193 

4 

0 

0 

0 

55.4 

36.7 

46,1 

4,7 

75 

15* 

25 

24* 

560 

0 

1 

11 

0 

67.4 

53,0 

60,2 

1,3 

91 

14 

47 

7 

154 

1 

0 

0 

0 

72.9 

48,5 

60,7 

,1 

96 

14 

38 

6 

186 

3 

0 

0 

0 

72.7 

47.  1 

59,9 

97 

14 

39 

7 

178 

3 

0 

0 

0 

73.3 

41.7 

57,5 

1,7 

97 

15 

33 

26* 

232 

4 

0 

0 

0 

65.9 

52.0 

59,0 

.4 

88 

14 

45 

6 

195 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

3 

a 

0  C 
Iz 

1  B 

reatest  Day 

« 

1 

ax.  Doplh 
1  Ground 

£ 

)  or  More 

)  or  More  I 

10  or  Mors 

O 

H 

° 

a 

- 

1,20 

- 

.11 

,88 

1 

,0 

0 

2 

,41 

,  34 

1 

,0 

Q 

1,01 

- 

.18 

,53 

1 

,  0 

0 

Q 

3.06 

1,48 

4,0 

2 

3 

4 

2 

I 

1,74 

1,14 

4.0 

0 

4 

1 

1 

,42 

,22 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

1,62 

• 

1,21 

,62 

2 

,0 

Q 

1.53 

1,10 

1 

10,5 

2 

23* 

3 

1 

1 

,14 

- 

1,00 

,13 

I 

,0 

0 

1 

0 

0 

.31 

,0 

1 

0 

,14 

.14 

.0 

Q 

1 

1,00 

T 

^ 

1,35 

,26 

!67 

T 

T 

2 

3 

1 

0 

1,93 

- 

,41 

1.33 

.0 

0 

3 

1 

1 

2,30 

1,55 

1.30 

.2 

0 

5 

^ 

,12 

.12 

I 

.0 

Q 

Q 

Q 

,17 

.10 

2 

,0 

0 

Q 

Q 

1,52 

.49 

.79 

,0 

0 

4 

1 

0 

1 ,  54 

1.04 

,0 

0 

3 

1 

1.49 

1.80 

.69 

1 

.5 

Q 

2 

Q 

1.09 

- 

.79 

1.28 

.59 

1 

,0 

0 

g 

Q 

.34 

- 

.74 

,28 

I 

.0 

Q 

1 

1,33 

- 

.34 

,53 

,  0 

0 

3 

Q 

2,39 

,40 

,85 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

2,17 

,92 

5,5 

2 

2 

5 

2 

0 

,54 

- 

.35 

,29 

I 

,0 

Q 

2 

Q 

Q 

,46 

• 

,75 

,32 

,0 

Q 

,14 

,09 

\ 

•  0 

0 

Q 

2,10 

2,00 

,0 

0 

1 

1 

1 

,95 

,44 

,0 

0 

4 

0 

1,45 

1,35 

i 

.0 

0 

I 

I 

.51 

- 

.34 

,25 

\ 

.0 

0 

I 

0 

1.55 

- 

.01 

1,01 

2 

.  0 

0 

4 

I 

,70 

- 

,31 

,54 

.0 

0 

2 

I 

,37 

,24 

,0 

0 

1 

0 

.28 

,23 

1 

,0 

0 

0 

4.92 

1,12 

1,52 

2 

5,3 

3 

I 

3 

3 

1.78 

,71 

1,51 

I 

0 

2 

1^ 

. 

1.00 

,42 

} 

!o 

0 

3 

0 

0 

.  56 

2  8 

,50 

,0 

0 

1 

X 

0 

.84 

- 

,52 

,68 

1 

,0 

Q 

.85 

,55 

1 

,0 

0 

2 

Q 

.64 

,36 

1 

.  0 

2 

Q 

Q 

2,32 

.65 

,0 

0 

5 

2 

0 

3,70 

1.61 

^ 

6 

4 

1 

1,9S 

,65 

1 

2.0 

0 

Q 

,23 

- 

,88 

,18 

I 

,0 

Q 

,39 

2  8 

I 

■  0 

Q 

.97 

,75 

,0 

0 

2 

1 

0 

,  40 

,62 

,24 

^ 

,0 

0 

1 

0 

0 

.25 

- 

,52 

.19 

\ 

,0 

Q 

Q 

Q 

.20 

• 

,85 

.  08 

I 

,0 

0 

0 

Q 

Q 

.33 

- 

,84 

,18 

X 

,  0 

Q 

Q 

Q 

2.82 

,74 

1,00 

,0 

0 

5 

3 

1 

4.30 

2,65 

16.5 

6 

2 

I 

4.25 

3,05 

1 

.4 

0 

4 

2 

.18 

- 

1,00 

,15 

I 

,0 

0 

Q 

Q 

,29 

,15 

1 

.0 

Q 

2 

g 

Q 

1,15 

,70 

1,05 

.0 

0 

1 

1 

1 

1,48 

.35 

1.27 

\ 

,0 

0 

2 

1 

1 

2,72 

1.72 

I 

1,5 

0 

6 

1 

I 

1.56 

- 

.17 

1.17 

1 

,0 

0 

2 

1 

1 

,90 

.46 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

.46 

- 

.48 

,21 

,0 

0 

1 

0 

0 

1.29 

,26 

,93 

,0 

0 

2 

1 

0 

1.78 

1,25 

.0 

0 

4 

1 

1 

.84 

_ 

.52 

,45 

} 

,0 

0 

2 

0 

0 

.75 

.22 

,45 

.0 

0 

2 

0 

0 

.75 

,40 

,0 

0 

2 

0 

0 

3.62 

1.21 

2,10 

,0 
,0 

0 
0 

7 

1 

1 

,51 

.46 

.35 

,6 

T 

3 

2 

0 

0 

,20 

.59 

.08 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

1,85 

,38 

1.49 

,0 

0 

2 

1 

I 

1,29 

1.11 

.0 

0 

1 

1 

1 

1,75 

,60 

.96 

,0 

0 

3 

1 

0 

,55 

,39 

.40 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORANGE  COvE 

PANOCHE  Creek 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  LUIS  DAM 

SONORA  R,S. 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VI5ALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

BONITA 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 

E5C0NDID0 
FONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 

henshaw  Dam 
idyllwild  ranger  sta 

julian  wynola 

LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  wB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  wB  CITY  R 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BAlDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   336  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

0CEAN5IDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLAnDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  #  3 
RIVERSIDE  Exp  STA  R 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
APRIL  1964 


suaoB 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

« 
o 

« 

o 

s 

a 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 
a 
— — 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  * 

0  » 

"1 

a  "1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

71.2 

50.1 

60.7 

.  1 

95 

14 

42 

7 

148 

2 

0 

0 

0 

,39 

.94 

,32 

!■ 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

65. 7M 

48. 3M 

57, OM 

-  1.6 

92 

15 

4 1 

245 

1 

0 

0 

0 

,64 

.65 

,61 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67.7 

47.2 

57,5 

86 

14 

40 

2  5 

225 

0 

0 

0 

0 

,10 

,05 

.0 

Q 

Q 

Q 

SANTA  CATALINA  WBAP 

61.8 

49.3 

65.6 

86 

15. 

43 

25. 

319 

0 

0 

0 

0 

,40 

- 

.82 

.32 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

61.. 9 

39,9 

52.4 

-  3.2 

91 

14 

32 

6 

378 

1 

0 

1 

0 

,34 

• 

.85 

.17 

1 

.0 

0 

0 

0 

CAftlTA    Mr^MTf*A  DTPD 
SANTfl    nU'iI^.A  KltK 

59  9 

51.0 

55.5 

70 

15* 

46 

25. 

260 

0 

0 

0 

0 

,45 

1 

° 

5An(TA  HMULA 

7 1 .  8M 

44  .  7M 

56  ,  3M 

96 

1 4 

33 

3 

221 

3 

0 

0 

0 

,81 

*n 

^ 

SUNL And 

70.7 

46.  2 

56,5 

92 

15* 

35 

6 

235 

2 

0 

0 

0 

1,16 

8 1 

\ 

*0 

Q 

Q 

TORRANCE 

68.5 

46.0 

56.3 

-  .5 

93 

14 

39 

6 

218 

2 

0 

0 

0 

,36 

.56 

!20 

.0 

0 

2 

0 

TU5T1N   IRVINE  RANCH 

69.6 

47.1 

58.5 

-  1.7 

95 

14 

38 

3 

202 

2 

0 

0 

0 

,60 

■ 

.67 

.51 

\ 

.0 

0 

0 

Tu  T  Tf UFl  1  HAm 

67.7m 

43,0m 

55.4M 

93 

14 

33 

6. 

300 

1 

0 

0 

0 

1,19 

1.05 

J 

,  0 

0 

1 

67.6 

54,5 

61.1 

90 

15* 

46 

20 

146 

2 

0 

0 

0 

,70 

,59 

.  0 

0 

Q 

1  iBi  A kirs    %  K\ 
UrLAMU    J  rj 

72,0 

43,4 

57.7 

96 

15 

36 

25. 

239 

3 

0 

0 

0 

2,04 

1.46 

,  Q 

Q 

\ 

1 

VISTA  2  NNE 

68.6 

47,4 

56,0 

94 

14 

40 

26. 

223 

2 

0 

0 

0 

.37 

.22 

.0 

0 

1 

0 

WARNER  SPRINGS 

65.7 

35,3 

50.5 

-  2.9 

66 

15 

26 

7 

427 

0 

0 

10 

0 

1,47 

.16 

,74 

.0 

0 

* 

0 

VftDD  A    1  I N  n  A 
TUKBA    L  I  I'lU** 

72.6 

46,1 

60,4 

,1 

97 

15* 

40 

7. 

169 

3 

0 

0 

0 

,65 

.61 

,50 

1 

.0 

0 

2 

Q 

55.9 

_  2,2 

1,16 

,29 

SOUTHEAST  DESERT 

DACtklC 

DAVPD    Q  MAIUf 

DAKtK  ▼  nniw 

60.2 

52,8 

66,5 

97 

16 

43 

4 

77 

4 

0 

0 

0 

,09 

,07 

2 

,  0 

0 

0 

0 

Q 

RAD^TClU 
DMK  3  1 U  n 

74.3 

45,3 

59,8 

92 

15 

30 

7 

174 

1 

0 

1 

0 

,07 

,07 

2 

,0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

69.  IM 

41, 4M 

55, 3M 

90 

15 

31 

6 

294 

1 

0 

1 

0 

,85 

.31 

19 

,0 

0 

4 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

70.3 

35,1 

52,7 

-  2.4 

85 

15. 

26 

7 

361 

0 

0 

12 

0 

,49 

.03 

.46 

19 

T 

0 

1 

0 

0 

DlOnUr    U  It  I  Lin)    ^^no  1 

47. 9M 

25,  IM 

36  ,  5M 

66 

12. 

6 

24 

643 

0 

3 

22 

0 

,52 

10 

19 

0 

0 

BLYTHE 

84.0 

50,1 

67,1 

.  3,8 

99 

15 

36 

7 

53 

6 

0 

0 

0 

,09 

•  04 

.  09 

29 

,  0 

0 

0 

Q 

Q 

Rl VTUF    FAA  ATDPHQT 

83.7 

54,6 

69,2 

100 

15 

44 

7 

40 

9 

0 

0 

0 

.08 

,06 

3 

,0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

62. OM 

49, 8M 

65, 9M 

99 

16 

39 

7 

75 

9 

0 

0 

0 

,04 

,04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  5W 

82.7 

50,5 

66.6 

-  4.9 

101 

16 

42 

3 

65 

8 

0 

0 

0 

T 

,08 

T 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

75.3 

46,6 

61.0 

93 

15 

34 

7 

151 

2 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,  0 

0 

0 

Q 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

75.1 

48,6 

61.9 

93 

15 

41 

24. 

139 

1 

0 

0 

0 

,23 

,22 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

66.4 

61,9 

75.2 

.  1,6 

101 

16 

52 

25. 

4 

15 

0 

0 

0 

,01 

,15 

,01 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

64. OM 

32. OM 

48.  OM 

78 

15 

21 

25 

502 

0 

0 

19 

0 

,07 

,05 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

78.9 

57,4 

68.2 

95 

16 

44 

4 

51 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

84,7 

49,7 

67  2 

•  3.6 

1 0 1 

13 

41 

24. 

49 

9 

0 

0 

0 

,00 

,12 

,00 

.  0 

Q 

0 

Q 

Q 

Pa  f  dmokit 

62.5 

44,0 

53,3 

•  2.6 

82 

16 

33 

24 

352 

0 

0 

0 

0 

1,20 

,07 

,69 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

81.1 

53,2 

67.2 

100 

16 

41 

7 

72 

7 

0 

0 

0 

,05 

,05 

29 

.  0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

66.3 

41, OM 

54. 7M 

•  3.5 

84 

16 

31 

24 

290 

0 

0 

1 

0 

,08 

.38 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

79.1 

52,1 

65.6 

96 

16 

39 

94 

It 

Q 

0 

0 

,01 

.01 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMPtKl AL 

82.4 

54,5 

68  5 

•  2.4 

99 

15 

47 

7. 

37 

8 

0 

0 

0 

,  00 

.14 

.  00 

,0 

Q 

Q 

Q 

Q 

I  Mr ER lAL  FAA  AP 

_  - 

_ 

ni 

1 5 

42 

7 

43 

9 

0 

0 

0 

J 

J 

28 

,  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

INDEPENDENCE 

7  2  .  6M 

40*  IM 

56  4M 

84 

17. 

31 

24* 

263 

0 

0 

0 

,07 

.28 

,07 

20 

0 

0 

0 

Q 

Q 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

84, IM 

53. 8M 

69. OM 

-  3.3 

lOl 

16 

40 

32 

9 

0 

0 

0 

,04 

.06 

.04 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

INYOtCERN 

75.9 

44.0 

60.0 

90 

15 

3 1 

176 

1 

0 

1 

0 

T 

T 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

IKON  nuurNiAiN 

81.2 

56.4 

68.6 

96 

16 

42 

4 

52 

5 

0 

0 

0 

,22 

.16 

4 

,  0 

0 

1 

0 

0 

1  A^F  ADDOiiiurAn 

5  5  3 

33.0 

44  2 

74 

15. 

25 

3 

619 

0 

0 

14 

0 

3,66 

2.13 

1 

4,0 

1 

19 

2 

1 

69.  7 

42.0 

55.9 

69 

15 

31 

7 

275 

0 

0 

1 

0 

,38 

.31 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

67.9 

42.6 

55.3 

66 

15 

28 

24* 

296 

0 

0 

4 

0 

,34 

.25 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  3  SE 

84.2 

53.6 

69.0 

100 

16 

45 

24. 

25 

8 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

66.9 

46, 7M 

56. 6M 

81 

15 

32 

24 

260 

0 

0 

1 

0 

,50 

,25 

29 

T 

0 

2 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

70.2 

43,2 

56,7 

89 

15 

32 

5 

255 

0 

0 

1 

0 

,15 

,15 

2 

,0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

65.6 

40,4 

53,0 

81 

15 

25 

24 

353 

0 

0 

4 

0 

,30 

,30 

2 

2.0 

T 

2 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

81.1 

55,2 

68,2 

98 

15 

40 

4 

55 

6 

0 

0 

0 

,33 

,12 

26 

,0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

70. IM 

42, eM 

56, 5M 

-  2.2 

87 

15. 

34 

7. 

260 

0 

0 

0 

0 

.18 

.39 

,15 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

71.3 

40,4 

55.9 

91 

15 

30 

7 

273 

1 

0 

2 

0 

,13 

,12 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

84.5 

50.7 

67.6 

-  2.1 

103 

15 

42 

7 

45 

8 

0 

0 

0 

.12 

.13 

,07 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

81,0 

56.8 

66.9 

99 

16 

45 

4 

53 

6 

0 

0 

0 

,13 

.08 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

70.8 

43.5 

57,2 

87 

15 

32 

24 

244 

0 

0 

1 

0 

.06 

.04 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

54. 4M 

34.6 

44, 6M 

-  3.7 

71 

15 

24 

24. 

581 

0 

0 

12 

0 

3.95 

.36 

2.15 

1 

6,1 

2 

24. 

7 

2 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

64.1 

54,4 

69,3 

101 

15 

42 

4 

21 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

77.7 

46,5 

62,  1 

-  3.7 

93 

16 

27 

6 

138 

3 

0 

2 

0 

T 

.20 

T 

20. 

,0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

78.4 

46.9 

62,7 

94 

15 

39 

20. 

113 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

70. 3M 

31.6 

51, IM 

85 

15 

22 

7. 

406 

0 

0 

16 

0 

.49 

,12 

.30 

1 

,0 

0 

2 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

70.3 

41.0 

55,7 

89 

16 

31 

7 

283 

0 

0 

1 

0 

.07 

.04 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

39.1 

17. 6M 

28. 4M 

52 

15 

-  2 

25. 

1096 

0 

4 

29 

2 

2 

20. 

WHITE  MOUNTAIN  2 

26.4 

7.2 

16.8 

40 

16. 

-15 

3 

1440 

0 

19 

30 

9 

17 

20 

DIVISION 

58.9 

-  3.3 

.35 

,22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

ALDERPOtNT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
eiG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVILLE  MNTNC  STA 


BflANSCOMB  2  NW 
BHIDGtVlLLE  4  NNW 
BURNT  RANCH  1  5 
CALISTCGA 

tALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADEP0 

CeCILVILLE  SAWYER 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  5SE 
COPCO  NO  I  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIOS 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  wa  CITY 
FERNDALE  ?  SSW 
FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  8RAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
6AP6EHVILLE 

6ASQUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON   1  W 

GREENVlEw 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSSURf") 
HEALOSBURG  NO.  2 
HILTS 

HONEyOEw  2  WSW 
MOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  largo  STATION 
lOLEWlLD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
K0R6EL 

LAKE  PILLSeURY  NO,  2 
LAVA  bEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
HARE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  W 
OCCIDENTAL 

OHICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  G^^OVE   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGEW  STATION 

SA^  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

5KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESSAR    1  W 

SONOMA 

STANDI5H-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UKIAH 

UK  I AH  ^  WSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS   1  NE 

YREKA 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANKER  STATION 
AUPUPN 

BEPRyESSA  LAKE 

BI6  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
6URNEY 

CAMPTONVILLE  R5 
CANBY   11  SW 


.38 
.35 
.54 


.  10 


.32 
.31 
.50 


9      10     11      12     13     14     15      16     17  18 


.80     ,13  ,04 


V11.32V2.01 


1,07  .02 

1.53  1.36 

.03  .05 

1.53  ,89 


-19 
.05  .12 


22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.31  .06 
.25      .02  ,01 
.02  .01 


.15     ,06  T 
.10  T 

.16     .Oel     ,03  .04 


.07 
.17 


.18 

.03  T 


.11  T 

.06 


See  releience  noies  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

Total 

J  j 

2  1 

11 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

•  •IS 

,34 

.07 

CCNTERVILLE  PH 

•  64 

.59 

7 

CHALLENGE  BANGER  ST A 

2*19 

,05 

.08 

CHESTER 

.29 

•  02 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

.44 

.41 

,03 

C I TflUS  H£ I tMT  S 

•  2  ] 

.21 

CLARK  SBURC 

■  33 

.33 

CLAftKS  VALLEV  HUDD  RCM 

•  16 

Cleahuake  mi 6hl ands 

.00 

coee  2  Nw 

COHflSSET   I  NNE 

.92 

.25 

T 

rn'"cA«'^  FISHERIES  3TA. 

.35 

2. S3 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1. 11 

1.11 

COLUSA   1  SSW 

*22 

,22 

.40 

^!2A 

.17 

,07 

,  54 

OAV 15   I  WSW 

.24 

,21 

DAVI5  CREEK 

1.3C 

,10 

,20 

,20 

DEER  ChEEX  POwER  HOUSE 

2*57 

1.63 

,52 

,06 

DC  saola 

l.Sl 

1.27 

,01 

,02 

DOBBINS  COLOATE 

1,07 

,01 

DOwNlEVlLUE  RANGER  STA 

2*04 

1.27 

.48 

.11 

OUNNI&AN 

.27 

.27 

DUNSMUlH  ^j* 

T 

T 

T 

EAST   PARK  RESERVOIR 

.17 

.17 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

*12 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

.24 

.06 

.15 

.03 

FEkGUSON  RANCH 

.20 

.20 

FOLSQM  DA^ 

.7 

.42 

,05 

CDC  ^ru^r  ^I'ru*'^'^^'* 

WM 

1,13 

,33 

.06 

.18 

GaPDEN  VALLEY   2  S 

1.16 

1,05 

,10 

GEORGETOWN 

1.52 

1,09 

,41 

.02 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

l.8« 

1,24 

,47 

.06 

GOLD  RUN 

1.62 

1,17 

,10 

GRASS  VAlUEV 

1.39 

26 

,23 

!23 

HARBISON  GULCH  RS 

.it 

,21 

^^^^  ^Inf  t'''"^^'*  ^^'^ 

,i5 

,12 

HAT    CREEK    PH   NO  I 

\ll 

,10 

,03 

HlbOEN  VALLEY  RANCH 

.9^ 

HOBERGS 

.7* 

,51 

.11 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

•  H 

,10 

I Oi^ A  HILL 

1 ,94 

1,28 

.32 

2.2C 

,  77 

.09 

,12 

.19 

K  E  L  St  Yv I LL t 

.ei 

03 

1.0« 

,84 

,10 

LAKEPORT 

,24 

,15 

3)02 

1,72 

T 

,18 

LAS  PLUMAS 

1,28 

1.15 

.11 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

,22 

,22 

•  1 5 

1  nvai  Ti-iN  " 

l.l« 

,44 

.03 

.03 

,86 

58 

MAOEL INE  ^NTNC  STA 

,3> 

MAK2ANITA  LAKE  // 

,91 

,45 

,18 

.09 

7 

M AB Y  S V I LLE 

1,11 

1,06 

,05 

Mc  Cloud 

,40 

mIdoletown  4  WSW 

.63 

,48 

MINERAL 

1.0! 

,51 

,06 

T 

MONTICELLO  DAM 

,18 

MOUNT  OANAHER 

lis! 

1,16 

.28 

T 

.02 

.01 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOwL 

_ 

MOUNT   SHASTA  WS  CITY  //H 

,04 

.06 

7 

NEVADA  CITY 

1.32 

,88 

.33 

.02 

T 

■  39 

,45 

OfiL  AND 

.1! 

OWO V  I LLE 

1.31 

,81 

.38 

.07 

OflOVILLE  BRIDGE 

1.28 

,77 

.41 

.08 

T 

P AC  I F  t  C  HOUSE 

2,03 

1.09 

.02 

1,5( 

,82 

T 

.05 

.20 

.05 

PASKENTA  RANGER  STA 

,13 

PAYNES  CREEK 

,62 

,43 

PIT   BIvER  PObxER  HOUSE 

1,03 

,83 

PL AC  ERV  I  LL  E 

1,0c 

,95 

,04 

.01 

placervIlle  IFG 

1,'.2 

1,25 

,05 

,06 

.02 

,15 

POPTOLA 

1,73 

1,33 

.  12 

.03 

QUINCY  RANGER  STATION 

.81 

,27 

.40 

,06 

RED  HLUFF  WB  AIRPORT  R 

,05 

,04 

REDDI'NG  FIRE   STA  NO  2 

,01 

fi^O^VlSTA 

,2f 

,2C 

T 

ROCKL  IN 

,35 

.30 

,05 

T 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

,75 

.72 

,03 

SACSA'^ENTO  W6  AIRPORT  R 

•  17 

.17 

SACBAM^NTO  WB  CITY  R 

,  It 

SAINT  JOHN 

SHASTA  0AM 

,3* 

,34 

Sh INGLE  SPRINGS 

,7« 

,70 

.09 

T 

SMInGLETO^^N  2  E 

1  ,44 

1,43 

,01 

SIERRA  CITY 

_ 

SIERRAvILLE  ranger  STA 

,06 

,39 

,04 

.09 

500A  SPRINGS  I  E  //R 

2)51 

,79 

.38 

.02 

.27 

ST  i  Ri,  I ng  city  R 5 

STONVFORO  COOLE Y  RANCH 

,3! 

.35 

STONyFQRO  ranger  STA 

,2( 

.26 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

,01 

STRArtBERRY  VALLEY 

2,70 

1.99 

,24 

TURNTABLE  CREEK 

,42 

.36 

7 

Twin  lakes 

2,36 

,68 

.31 

,09 

.13 

.05 

UPPER  lAkE    T  W 

,35 

,19 

T 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

,17 

.04 

VACAVILLE 

,16 

,16 

VINTON 

,60 

,41 

.01 

.02 

7 

VOLCANOVILLE 

2,42 

1,22 

1.05 

.08 

VOLLMERS 

,26 

.26 

T 

VOLTA  POwER  HOUSE 

.69 

.65 

Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


DAILY  PRECIPITATION 


WHI5ICEYT0WN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


Day  of  Month 


13  14 


15 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

DOYLE   5  SSe 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOwELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAGEHEN  CHEEK 

SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDISH   1  E 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

truckee  ranger  station 
wendel  10  se 
woodforos 


l.<-2 

.23 
.76 


.03 
,01  T 


.75  .12 
.66      .15  .K 


.07 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  5UR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 

burlingame 
burton  ranch 
calaveras  reservoir 

camp  san  luis  obispo 
carmel  valley 
chittenden  pass 
concord  3  e 
crockett 

davenport 
gerber  ranch 

GILROY 

GILROY  U  ENE 

HALF  MOON  BAY   2  NNW 

HERNANDEZ   2  Nw 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVER.'IORE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  6AT0S 
LOS  GAT05  4  SW 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTtRtY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WH  AIRPORT 

PAICINES  OHRwALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  R08LES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT   PIEDRA5  6LANCAS 
PORT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

5  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  S£ 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SBRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT   CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  A  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


.48 
.72 
.13 


.34 
.47 
.23 

.14 
.03|  .03 
1.26V  .25 
.951  .16 


.96 
.07 
.03 


.IC 

T 

.02  .21 
.10 

,44 


.OZ     ,02  .05 


See  leleience  notes  loUowing  Siai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1 

2 

 L. 

3 

4  5 

 1  L 

6 

WRIGHTS 

.3 

.24 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

05 

AN6 I OLA 

,7 

i  .36 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

.1 

L  .11 

_ 

ANTIOCM  PUMPING  PLANT 

.1 

.  14 

ASH  MOUNTAIN 

2.<> 

1.37 

.51 

.OS 

.06 

AUBERRY 

1.7 

1.30 

.15 

•  02 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT  R 

,5 

.17 

.03 

BALCH  POWER  HOUSE 

2.2^ 

1.59 

•  19 

•  OS 

.07 

04 

* 

BLACKWELLS  CORNER 

.5* 

.31 

BUTTONwILLOW 

.2 

.16 

,08 

CALAVERAS  BIG  TREES 

2,9-' 

1.00 

,73 

t 

•  u 

CAMP  PARDEE 

,(>l 

.50 

.  1 1 

CATHEYS  VY  BOLL  RUN  RH 

1,231  ,53 

.11 

CHERRY  VALLEY  DAM 

2,5t 

.62 

.51 

T 

.08 

COALINGA 

.02 

.02 

COALINGA    !<•  MNW 

.33 

.33 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

,44 

•  25 

DELANO 

.93 

.32 

•  1* 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

•  2C 

.20 

DENAIR  3  NNE 

•  ^l 

.31 

DUOlE'i'S 

.81 

•  04 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

1.22 

.96 

ELLIOTT 

.39  .22 

• 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

1.  le 

.50 

FIDDlETown  lynch  ranch 

t.l2 

.84 

.12 

.06 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT  R 

,5C 

.29 

FHIANT  GOVERNMENT  CAMP 

.8C 

.54 

.07 

GIANT  FOREST 

1.77 

,94 

.23 

.1' 

glennville 

1,95 

.51 

,74 

.10 

GRANT  GROVE 

2.73 

1.06 

.83 

.07 

.07 

grdvEland  ranger  sta 

2.06 

.60 

.53 

HANFORD 

.64  .49 

HETCH  HETCHY 

2,19  ,60 

64 

04 

HUNTERS  DAM 

l.BS 

1.17 

.09 

•  05 

.02 

IDRIA 

.27 

.27 

I  ONE 

johnsondale 

1  .6< 

.88 

(CEPLINGER 

.11 

.11 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

•  97 

.58 

•  39 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

1.37 

.33 

•  59 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

.48 

.39 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

.39 

*  - , 
• 

KETTLEMAN  STATION 

.38 

.38 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

1 .34 

.46 

T 

LEBEC 

.23 

.03 

•  10 

LE  GF/AnO 

»77 

•  50 

LEHMAN  RANCH 

.65 

.20 

LEMON  COvE 

I.*'' 

1.13 

LINDSAY 

,86 

.53 

LOO  I 

.  n 

•  17 

LONE  TREE  CANYON 

■  1  L 

,  1 1 

LOS  BANOS 

,45 

.  15 

LOS  bANOS  ARBURUA 

,^0 

.20 

MAOERA 

.70 

.33 

.33 

MANDEVILLE  ISLAND 

.12! 

.12 

MAR ICOPA 

,02 

T 

MARIPOSA 

1.32 

.79 

26 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

I  *0< 

.37 

.21 

,03 

MENDCTA  DAM 

■ 

.03 

MEfiCFO  FIRE   STATION  2 

.4( 

.13 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

•  OC 

MODESTO 

.2( 

.21 

NEWMA-J  2  NW 

.22 

.04 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

1.9f 

I.  10 

.28 

.IC 

.07 

QAKDALE  wOODwARQ  DAM 

.6t 

.26 

2 1 

ORANGE  COvE 

1.2( 

.88 

■ 

PANOCHE 

.02 

•  02 

PANOCHE  CREEK 

.41 

•  34 

•  01 

PATTHAY 

.9! 

•  66 

.14 

.03 

PIEDRA 

1,07 

06 

PORTERVILLE 

1.01 

I53 

*20 

- 

POSEY  3  E 

3,oe 

.92 

RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

1.74 

1.  14 

.15 

SAN  ANDREAS  I  % 

.9'5 

.35 

SA^  EWIGDIO  RANCH 

.3e 

,24 

'04 
• 

04 

• 

SAN  LUIS  DAM 

.42 

.  19 

SLCU6MH0U5E  fa  5E 

.04 

.04 

SONORA    fl  s 

1.6i 

.49 

.62 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITF 

1.53 

1.10 

SPRINGvILLE    7  ENE 

2.5] 

.90 

.03 

.15 

.03 

STANI SLAUS  POWER  HOUSE 

1  .04 

03 

STCCKTDN  *BAp 

.14 

.13 

STCCkTON  FIRE  STATION 

.31 

.31 

T 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

.14 

.14 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

1.0< 

.65 

TEHACHAPI 

l.OC 

.46 

*  28 

TEJON  RANCHO 

i.3i 

.67 

!39 

THREE  RVRS  EDISON    PH  2 

1.93 

1.33 

.14 

.02 

.04 

TIGER  CREEK  PH 

2.3C 

1.30 

* 

TRACY  CARBONA 

.12 

.12 

TRACY  PUMPING  PLANT 

.17 

.07 

.10 

TULEFIELO 

.33 

.06 

turlock 

.8e 

.54 

!l2 

VISALIA 

1.52 

,79 

.15 

WALLACE    I  SE 

.41 

,41 

WASCO 

1.54 

.20 

04 

WESTHAVEN 

.7( 

.34 

.44 

WEST  POINT  3  5W 

l.^S 

1,19 

.03 

.04 

WHITE  ROCK 

.61 

•  60 

.01 

WOFFCRD  HEIGHTS 

.5] 

•  46 

,07 

VOSEMITE  NATIONAL  PARK 

•  69 

.01 

t 

T 

.04 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

.7C 

.32 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  *.<.6 

2.2<; 

1.66 

.05 

ALPINE 

1.2f 

.59 

.13 

.03 

.03  T 

.01 

ALTADENA 

1.77 

1.25 

.02 

•  04 

Day  of  Month 


10  I  11  I  12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


T 

.01 

•02  ,12 

T 

.23 

•27     .22  .0« 
.27 

•32     .15  .09 


.02  .12 

.0; 


T  .21 
•  02 


s  following  Siaiion  Inde* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  U3 

BARNESON  PARK 
SARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 

bid  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE. 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCftDE 

BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

8UR8ANK  FD  FC22613 
BUR8ANK  W8  AIRPORT  R 
CA8RILL0  NAT  MONUMENT  R 

CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHAT5<^0RTH  FC  Z^t  0 
CHULA  VISTA 

CLAREMQNT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

0E5CANS0  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 
ESCONDIDO 

FILLMORE   1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RV 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOALE  STAPEN  FC2<)5G 
GLENDORA  '^EST  FC  185 
HAINES  CVN  LOWER  FC36'. 

HAINES  CyN  UPPER  FC36T 
HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HtNSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUrCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LACUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOCKWOOO  MESA 

LOMPOC 
LONG  8EACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  W8  CITY  R 
LOS  PRIET05  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    I  S5E 

MT  BALDY  FC  8SG 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC    339  B  // 

NEWBURY  PARK  SW 

NEWHALL   SOLEOAO  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HAR80R 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI 

OLINDA 

QPIDS  CAMP  FC   57  BE 

OXNARD 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC   33  A-E 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BlANCA  GRD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC32'.E 
PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  5PAULDING 
RANCHITA 
REDLAND5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN08EflG  PTL  FC130B 

SAN08ERG  wB  / /R 

SA^  DIEGO  we  AIRPORT 
SAN  OlMAS  FIRE  WD 
SAN  FERNANDO 


1.3<> 
.66 

*2e 

1.07 


•  42 
.71 
.55 


T  T  T 

.13  T 


.25 
.32 
.09 


2,7C  : 
.51 

1.55 

3.2^  ; 

.7C 

'^.4G  : 

.37 
.26 


1.78 
l.OC 
1.25 


1.5C 
.2^ 
1.15 


1.91 

2.72 
.16 

1.56 
.9C 

1.67 


1.51 
.<>2 
.90 
.50 


1.26 
1.96 
2.07 

2.52 
1.37 
1.73 
2.32 
5.63 

^.70 


,02 
.05 


.02 
.05 


.92 
.3S 
2,2? 


.25 
l.'tS 
.20 

.33 
2.15 
3.50  . 
3.7C 
2.82 

1.28 


1.67 
1.21 
.69 
,72 
3.83 

1.61 
,65 

l.'*2 
*18 

.54 
.28 
1.71 
.71 
.19 

.75 
.24 
.19 
1,34 


1.75 
.15 

1.32 
.15 

1,05 

.60 

3,30 
1.27 
.63 
1.50 

1.72 
.06 
1.17 


l.U 

.51 
,2C 
1.57 


1.05  .04 


1,25 

,45 
,45 

.40 
1.37 
2.  10 

.93 

,35 
,05 
.74 


.09 
.03 


13     14  15 


22  1  23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  1 

29 

30 

.U2 

.  IQ 

.01 

•  02 

.08 

,13 

•  04 

,02 

,03 

.O'. 

.06 

.22 

.12 

T 

.08 

.03 

T 

.20 

.07 

T 

T 

.02 

.07 

,27 

.08 

.09 

.15 

.21 

.02 

.06 

.  12 

.13 

,29 

.30 

.21 

.05 

.03 

.33 

.03 

*  10 

.06 

T 

T 

T 

,01 

.01 

.12 

.01 

.  1 1 

,02 

•  09 

.03 

T  T 

T 

.1  I 

.01 

T 

,02 

.02 

,07 

.03 

,12 

.12 

•  02 

,06 

.10 

,01 

.05 

,03 

,02 

•  10 

.04 

.42 

.02 

.13 

- 

- 

- 

- 

* 

- 
• 

- 

.44 

.04 

.03 

,02 

.08 

.35 

.14 

.03 

.4C 

,02 

*  04 

.21 

T 

»0t 

.10 

.02 

,04 

T 

.10 

.20 

T 

T 

.01 

•  02 

.05 

'29 

*05 

T  T 

!l3 

,06 

!o5 

.05 

,06 

,10 

.01 

.17 

.0*. 

.02 

T 

.06 

.20 

.11 

,01 

*  1  4 

.20 

,02 

.04 

.04 

,08 

.37 

.06 

.O't 

.07 

.01 

.16 

.45 

.20 

,03 

,07 

.o: 

.05 

.24 

.21 

*05 

.05 

.02 

.10 

.07 

.03 

.02 

,06 

.07 

T 

.14 

.24 

.05 

.03 

•  IC 

T 

,06 

,01 

.02 

.0*. 

,02 

.07 

,01 

T 

T 

*  1  9 

.02 

.14 

.17 

.08 

.02 

.20 

.IS 

.06 

.07 

•  oe 

•  1  1 

.10 

T 

'43 

*  26 

!o5 

,05 

.25 

!25 

.04 

.27 

.07 

•  26 

.0 

.04 

.04 

.02 

.07 

.36 

.21 

T 

.25 

.30 

.01 

,  10 

T 

T 

.01 

.08 

.06 

.40 

.19 

•  0- 

.04 

•  12 

T 

.02  .04 

,0 

,09 

T 

.02 

.0( 

.13 

.22 

.08 

,0< 

T 

.02 

.03 

.u 

,03 

.02 

.12 

,0 

.18 

.07 

T 

,23 

,22 

.  14 

,u 

.13 

.27 

.23 

.13 

.02 

T  T 

,18 

.04 

T 

.14 

.11 

T  T 

.0 

T 

T 

.01 

.02 

.24 

.  12 

■  31 

.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 


Day  of  Month 


SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC*258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  «  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC'.32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA   Tv  PEAK 
SANTA  CATALINA  W8AP 
SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
5AUGUS  PWR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  MILL  FC  *15 

SOMIS  3  NE 

SOHIS  3  NW 

SPADHA  PAC  FC   356  C 

SUEY  RANCH 

5UNLAN0 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  0AK5 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  A65 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  6  N 

VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FlRt  STA  FCI20 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC   106  0 
YORBA  LINOA 


AOELA.NTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNh 
BARSTQW 
BEAUMONT   I  E 

BENTON    INSPECTION  STA, 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  we  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 
BOPREGO  DESERT  PARK 
aORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  Sw 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  i  SSw 

FAIRMONT 

GOLD  HOCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  5  DATE  GARDEN 
INYOKEHN 

INYOkERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANC  SHAWNEE  HRL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  I  SSw 

MECCA   3  5E 
MITCHELL  CAVERNS 
MOjAvE 

MOJAvE   2  ESE 

morongo  valley 

mountain  pass 
needles  faa  airport 

NEENACH 

NIGHTINGALE 

NILAND 

OCOTILLO  wELLS 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RAND53URG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  I 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 


13  14 


15 


2,251  1.39 
3,5<J  2,3<. 
1.2q  I. II 


.70  ,59 
2.04  1,48 
.'•8 

.9'^  >T8 
1,4^  1*40 
,28  .13 


1.21 

T 

.00 


.OL 
.10 
.07 


,04 
.26 
,09 


3,95   2.15  .40 


,05  T 
.16  .04 


.0^  .02 

.09  T 
.Oil  T 


.05  .09 
.02 


.15     .15  ,21 


s  following  Sisiion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  12 

13  1  14  1  15 

16     17  18 

19  1  20  I  21 

22  1  23  1  24 

25  I  26  1  27 

28  1  29  1  30 

3! 

TWENTYNINE  P«LHS 
VALYERMO  RANOER  STA 
VlCIODUlLLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 

T 

.07 

.30  ,02 
.04 

.01 

1 

.10 

.03 

• 

■3  following  Slalion  Ind^x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALI FORNI  A 
APRIL  196'! 


Day  Of  Month 


Station 

c 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

1  6 

1 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

« 

NORTH  COAST  DRAINASE 
01 

ALDERPOINT 

MAX 

!7 

54 

56 

62 

56 

63 

71 

70 

62 

69 

6  7 

54 

58 

65 

67 

7  1 

72 

78 

67 

66 

2 

MIN 

45 

34 

38 

36 

32 

39 

35 

40 

40 

39 

36 

40 

37 

31 

40 

45 

44 

33 

32 

42 

45 

49 

40 

49 

3 1 

39 

0 

AN6WIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

53 

55 

64 

67 

62 

70 

65 

72 

6  1 

6  3 

62 

66 

6  1 

54 

59 

65 

69 

77 

71 

66 

61 

66 

6 

MIN 

43 

29 

40 

33 

39 

44 

46 

43 

55 

58 

42 

34 

39 

38 

38 

38 

41 

28 

30 

36 

36 

47 

43 

42 

32 

39 

9 

BIO  BAR  RANCER  STATION 

MAX 

65 

52 

56 

68 

75 

79 

60 

68 

77 

7  7 

76 

54 

5  7 

59 

87 

89 

67 

71 

0 

MIN 

43 

29 

3 1 

36 

36 

" 

34 

35 

37 

32 

33 

29 

30 

36 

36 

30 

29 

32 

35 

40 

39 

34 

0 

CALLAHAN  RANSER  STA 

MAX 

52 

50 

60 

68 

58 

69 

73 

67 

67 

68 

8  1 

75 

64 

66 

7  1 

69 

64 

54 

60 

66 

70 

76 

63 

80 

56 

66 

5 

MIN 

36 

2  3 

22 

26 

26 

25 

28 

^' 

36 

24 

26 

29 

29 

25 

20 

23 

23 

26 

31 

31 

25 

20 

26 

28 

29 

35 

32 

3  3 

27 

3 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

49 

49 

67 

66 

58 

69 

72 

62 

69 

80 

69 

70 

6  1 

50 

58 

60 

65 

60 

81 

69 

53 

66 

4 

34 

27 

2  3 

29 

26 

27 

2  6 

29 

35 

26 

29 

32 

33 

26 

23 

26 

26 

26 

31 

31 

26 

23 

30 

31 

31 

36 

33 

30 

29 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

56 

55 

59 

76 

60 

66 

74 

74 

68 

90 

92 

79 

66 

64 

66 

66 

72 

5  7 

68 

60 

70 

75 

82 

7  1 

69 

69 

6 

MIN 

45 

37 

40 

44 

40 

39 

42 

39 

42 

45 

47 

48 

52 

54 

55 

44 

41 

38 

38 

39 

40 

42 

35 

35 

34 

37 

37 

45 

40 

41 

41 

6 

COVELO 

MAX 

57 

51 

55 

75 

72 

67 

73 

76 

64 

67 

66 

66 

65 

72 

69 

74 

5  5 

55 

61 

69 

73 

83 

a  1 

64 

66 

8 

MIN 

43 

28 

36 

25 

34 

29 

32 

34 

34 

37 

29 

29 

32 

30 

34 

35 

26 

29 

30 

33 

36 

40 

36 

35 

32 

5 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

55 

52 

59 

58 

5  3 

55 

52 

54 

65 

59 

60 

5  5 

59 

56 

56 

52 

5  3 

56 

57 

60 

60 

57 

55 

53 

56 

2 

MIN 

44 

39 

42 

36 

33 

36 

46 

36 

45 

34 

36 

43 

38 

41 

43 

43 

35 

42 

36 

44 

40 

41 

40 

43 

42 

41 

45 

34 

40 

2 

OUTTONS  LANOINO 

MAX 

59 

61 

62 

66 

66 

69 

67 

60 

65 

72 

6  3 

67 

69 

0 

48 

34 

39 

39 

41 

46 

48 

44 

45 

42 

43 

44 

36 

34 

36 

46 

47 

43 

41 

1 

ELK  VALLEY 

MAX 

55 

49 

60 

64 

56 

62 

66 

67 

62 

65 

58 

63 

75 

79 

7  1 

67 

68 

65 

7  1 

67 

66 

63 

54 

53 

61 

60 

77 

77 

68 

45 

63 

9 

MIN 

35 

33 

30 

30 

30 

26 

29 

35 

36 

32 

41 

28 

29 

30 

32 

31 

30 

26 

22 

30 

31 

34 

34 

29 

32 

39 

32 

36 

37 

32 

31 

6 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

50 

49 

53 

55 

49 

5  1 

53 

49 

58 

52 

52 

52 

52 

5 1 

50 

50 

52 

52 

52 

50 

48 

50 

53 

53 

53 

53 

5  1 

53 

51 

51 

6 

44 

41 

40 

43 

44 

42 

45 

45 

45 

38 

43 

42 

43 

45 

41 

43 

37 

39 

40 

47 

45 

40 

40 

40 

44 

45 

47 

46 

44 

39 

42 

6 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

53 

53 

56 

57 

52 

55 

55 

52 

61 

55 

55 

56 

57 

56 

5  3 

53 

54 

55 

55 

53 

55 

52 

54 

56 

57 

57 

57 

55 

57 

54 

55 

0 

MIN 

45 

39 

37 

39 

41 

42 

42 

45 

40 

34 

40 

39 

41 

42 

39 

41 

40 

35 

35 

42 

43 

44 

37 

35 

39 

40 

47 

41 

45 

34 

40 

1 

FOREST  6LEN 

MAX 

MIN 

FORT  BRAfiO 

MAX 

56 

54 

54 

56 

55 

55 

54 

59 

59 

54 

60 

56 

56 

4 

MIN 

47 

45 

42 

44 

43 

36 

42 

43 

42 

39 

45 

39 

41 

41 

44 

39 

36 

34 

44 

39 

45 

36 

36 

41 

41 

44 

44 

47 

43 

41 

* 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

55 

59 

55 

57 

57 

54 

56 

55 

5  7 

56 

59 

59 

59 

55 

56 

55 

5  5 

5  3 

57 

54 

56 

57 

58 

55 

57 

54 

56 

2 

MIN 

34 

43 

40 

34 

39 

4 1 

38 

37 

45 

36 

36 

36 

44 

40 

35 

36 

40 

34 

44 

32 

33 

43 

40 

46 

39 

38 

6 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

54 

51 

67 

65 

67 

72 

72 

64 

78 

78 

60 

62 

70 

58 

54 

67 

76 

80 

79 

58 

67 

2 

MIN 

39 

29 

23 

26 

28 

^' 

33 

24 

25 

26 

29 

28 

20 

24 

22 

26 

31 

29 

34 

19 

26 

30 

29 

35 

34 

30 

^' 

* 

FORT  ROSS 

MAX 

54 

55 

62 

57 

56 

58 

60 

60 

59 

56 

57 

9 

MIN 

45 

38 

41 

39 

39 

39 

36 

38 

47 

37 

39 

45 

41 

41 

43 

40 

40 

46 

37 

39 

36 

35 

36 

36 

41 

44 

44 

37 

40 

° 

GRATON  1  W 

MAX 

61 

63 

73 

69 

70 

69 

69 

73 

83 

63 

6  1 

68 

68 

60 

66 

75 

72 

70 

65 

69 

3 

MIN 

47 

38 

42 

38 

39 

31 

34 

40 

36 

36 

36 

36 

43 

42 

43 

36 

35 

34 

34 

45 

38 

39 

33 

30 

34 

37 

39 

35 

38 

37 

' 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

66 

55 

54 

7  1 

66 

74 

68 

54 

62 

65 

60 

75 

5  7 

62 

7  1 

68 

84 

87 

63 

66 

9 

MIN 

43 

35 

26 

30 

36 

34 

35 

30 

44 

35 

32 

26 

30 

30 

32 

35 

35 

36 

29 

30 

34 

35 

40 

36 

31 

33 

8 

HEAlDSBuRG 

MAX 

61 

64 

79 

73 

64 

7  3 

75 

75 

72 

60 

85 

92 

93 

69 

78 

68 

69 

69 

68 

73 

68 

62 

64 

7  I 

75 

83 

77 

7  3 

66 

73 

8 

MIN 

49 

4  1 

45 

42 

44 

42 

38 

42 

39 

46 

41 

49 

47 

49 

46 

46 

40 

36 

37 

47 

43 

42 

39 

34 

35 

42 

41 

47 

45 

43 

42 

8 

HILTS 

MAX 

59 

44 

44 

57 

6  1 

45 

56 

64 

67 

56 

6  3 

64 

58 

72 

74 

49 

53 

56 

65 

64 

56 

46 

47 

51 

64 

71 

76 

59 

59 

0 

MIN 

37 

31 

28 

30 

31 

29 

26 

34 

30 

25 

37 

35 

27 

30 

33 

31 

28 

28 

29 

28 

31 

29 

30 

23 

27 

32 

30 

36 

37 

32 

30 

5 

HOOPA 

MAX 

60 

64 

55 

67 

66 

56 

66 

71 

74 

59 

69 

6  1 

68 

62 

84 

72 

65 

66 

76 

71 

72 

5  5 

5  7 

61 

67 

70 

61 

83 

62 

68 

0 

HIN 

39 

36 

34 

36 

36 

34 

4  1 

42 

4  1 

42 

44 

39 

39 

36 

36 

32 

33 

34 

33 

36 

36 

36 

35 

36 

48 

48 

43 

42 

36 

38 

KENTFIElD 

MAX 

56 

58 

60 

72 

66 

6 1 

66 

69 

67 

68 

7  1 

7  1 

80 

83 

87 

74 

63 

60 

60 

62 

66 

64 

61 

62 

68 

66 

77 

70 

68 

67 

6 

MIN 

48 

42 

46 

40 

43 

37 

37 

39 

39 

43 

41 

43 

45 

45 

49 

36 

37 

39 

43 

37 

40 

40 

34 

36 

41 

41 

44 

46 

44 

41 

3 

KLAMATH 

MAX 

53 

52 

65 

59 

62 

60 

55 

53 

52 

55 

55 

58 

59 

56 

59 

58 

6  1 

57 

61 

56 

55 

57 

53 

60 

64 

62 

54 

50 

57 

6 

MIN 

43 

39 

35 

40 

42 

42 

47 

45 

36 

41 

38 

38 

41 

41 

34 

33 

35 

34 

41 

41 

41 

38 

42 

41 

40 

46 

42 

46 

34 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

57 

60 

65 

71 

63 

67 

71 

73 

68 

68 

61 

65 

87 

86 

58 

64 

69 

64 

56 

61 

66 

82 

7  1 

70 

62 

68 

9 

47 

30 

38 

42 

34 

32 

35 

36 

33 

36 

40 

39 

35 

36 

31 

29 

30 

35 

35 

28 

29 

31 

31 

37 

41 

41 

32 

LAKE  PILLSBURY   NO  2 

MAX 

51 

55 

73 

70 

59 

63 

69 

72 

60 

74 

75 

60 

66 

86 

8  1 

79 

66 

62 

67 

70 

72 

69 

53 

56 

65 

68 

61 

80 

70 

62 

69 

2 

MIN 

42 

26 

27 

3 1 

36 

25 

29 

32 

29 

26 

33 

29 

30 

32 

30 

31 

29 

30 

31 

27 

32 

33 

27 

31 

30 

31 

34 

38 

36 

30 

" 

0 

Lava  beds  nat  monument 

MAX 

58 

38 

37 

52 

47 

57 

64 

55 

48 

70 

59 

61 

53 

6 

HIN 

32 

24 

2  3 

30 

21 

26 

26 

34 

37 

35 

24 

30 

38 

25 

20 

25 

25 

34 

29 

35 

19 

23 

27 

32 

31 

42 

37 

32 

29 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

55 

38 

36 

55 

60 

64 

58 

65 

70 

46 

5 1 

59 

60 

59 

69 

60 

56 

5 

MIN 

33 

2  3 

19 

22 

20 

18 

18 

22 

24 

24 

13 

16 

17 

19 

20 

27 

16 

14 

17 

29 

32 

30 

^' 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

63 

67 

72 

72 

68 

69 

70 

73 

69 

75 

78 

65 

85 

90 

8  7 

77 

66 

63 

62 

64 

69 

66 

6  1 

6  1 

66 

7  3 

69 

66 

70 

9 

MIN 

49 

32 

45 

40 

40 

39 

36 

36 

34 

39 

40 

46 

48 

45 

47 

42 

43 

45 

42 

45 

41 

45 

32 

31 

34 

39 

43 

43 

47 

37 

orick  Prairie  creek  pk 

MAX 

52 

52 

62 

59 

52 

56 

55 

50 

54 

56 

56 

6 1 

56 

51 

56 

1 

MIN 

42 

37 

30 

3  7 

31 

30 

35 

44 

43 

32 

40 

32 

32 

41 

34 

30 

30 

30 

31 

37 

36 

42 

37 

39 

38 

40 

46 

37 

45 

32 

ORLEANS 

MAX 

58 

59 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

57 

71 

75 

79 

6  3 

85 

65 

69 

75 

56 

65 

65 

84 

51 

70 

1 

MIN 

35 

35 

3 1 

32 

32 

34 

35 

39 

36 

36 

39 

36 

38 

37 

37 

32 

30 

34 

33 

32 

36 

37 

36 

34 

33 

34 

41 

42 

40 

31 

PETALUMA  fire  STATION 

MAX 

59 

61 

72 

70 

64 

66 

68 

69 

65 

72 

69 

76 

68 

82 

69 

65 

67 

62 

5  8 

62 

66 

61 

68, 

1 

MIN 

44 

36 

43 

3  7 

40 

40 

40 

42 

35 

3  7 

37 

47 

41 

38 

42 

44 

35 

37 

41 

46 

44 

37 

35 

29 

40 

38 

46 

41 

46 

38 

39. 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

55 

55 

59 

59 

53 

55 

58 

53 

59 

56 

5  5 

57 

59 

56 

56 

55 

59 

56 

56, 

2 

MIN 

46 

36 

38 

39 

43 

39 

35 

4  I 

40 

4 1 

43 

44 

42 

41 

42 

42 

37 

34 

36 

45 

40 

44 

35 

33 

34 

34 

44 

42 

46 

42 

39. 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

56 

76 

75 

69 

76 

73 

76 

75 

8  1 

89 

70 

70 

76 

60 

69 

84 

63 

72. 

3 

MIN 

35 

32 

32 

36 

38 

28 

32 

32 

35 

33 

34 

35 

32 

31 

33 

36 

29 

32 

30 

32 

36 

31 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

58 

56 

55 

66 

66 

58 

64 

73 

74 

60 

66 

65 

65 

'8 

82 

70 

60 

61 

71 

73 

63 

67 

53 

55 

59 

68 

70 

73 

80 

64 

65. 

8 

MIN 

44 

36 

35 

39 

39 

38 

38 

43 

40 

37 

39 

38 

37 

42 

40 

41 

37 

35 

36 

41 

43 

45 

34 

35 

39 

41 

43 

44 

44 

34 

39. 

2 

SAINT  HELENA 

MAX 

60 

64 

73 

73 

66 

70 

75 

76 

73 

80 

77 

84 

90 

91 

90 

78 

68 

68 

70 

69 

73 

67 

58 

65 

70 

74 

82 

72 

74 

66 

73. 

2 

MIN 

49 

35 

47 

39 

40 

32 

33 

36 

33 

36 

36 

41 

44 

42 

45 

44 

41 

41 

36 

46 

38 

43 

33 

30 

32 

37 

41 

46 

41 

40 

39. 

2 

SALYER  ranger  STATION 

MAX 

64 

53 

56 

66 

65 

72 

75 

56 

71 

81 

85 

73 

65 

75 

72 

73 

53 

57 

69 

70 

70 

82 

83 

61 

66. 

7 

MIN 

41 

36 

35 

34 

35 

37 

38 

39 

38 

36 

38 

40 

31 

33 

39 

39 

36 

34 

39 

41 

34 

43 

43 

34 

37. 

3 

SAN  RAFAEL 

MAX 

57 

58 

72 

69 

69 

70 

70 

66 

74 

69 

85 

89 

88 

77 

70 

62 

64 

70 

66 

59 

62 

66 

65 

78 

76 

64 

59 

69. 

6 

HIN 

53 

43 

47 

43 

40 

40 

42 

40 

41 

46 

41 

52 

46 

42 

42 

42 

39 

40 

42 

36 

41 

43 

49 

45 

48 

40 

43. 

2 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1964 


Day  Of  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  ROSA 

MAX 

60 

62 

65 

75 

71 

66 

70 

70 

72 

73 

76 

77 

83 

85 

90 

86 

75 

65 

66 

65 

63 

68 

69 

62 

63 

66 

70 

78 

66 

72 

70. 

9 

MIN 

48 

38 

41 

40 

40 

33 

35 

38 

37 

38 

38 

40 

43 

43 

44 

42 

37 

36 

38 

42 

43 

40 

34 

30 

31 

37 

40 

44 

42 

36 

38, 

9 

SCOTIA 

MAX 

58 

52 

52 

58 

58 

51 

54 

57 

54 

60 

56 

53 

56 

61 

61 

54 

54 

53 

59 

62 

57 

54 

48 

53 

67 

57 

56 

59 

67 

58 

56. 

0 

MIN 

44 

41 

37 

40 

43 

43 

44 

45 

44 

38 

40 

43 

43 

45 

41 

42 

41 

38 

40 

45 

42 

42 

38 

37 

41 

43 

42 

44 

46 

37 

41. 

6 

Shelter  cove 

MAX 

52 

55 

64 

63 

55 

56 

56 

54 

54 

62 

60 

60 

71 

71 

70 

62 

58 

53 

52 

52 

60 

64 

56 

52 

55 

60 

65 

66 

58 

56 

59. 

1 

MIN 

45 

49 

45 

49 

44 

45 

44 

45 

45 

44 

48 

52 

49 

50 

44 

45 

43 

44 

46 

44 

47 

40 

41 

43 

43 

48 

49 

45 

43 

45. 

4 

SONOMA 

MAX 

61 

64 

75 

74 

69 

69 

74 

75 

71 

76 

76 

85 

88 

90 

88 

79 

71 

67 

69 

67 

74 

72 

61 

64 

68 

72 

82 

76 

68 

65 

73. 

0 

MIN 

49 

41 

41 

38 

38 

31 

33 

38 

33 

35 

35 

36 

44 

40 

42 

40 

37 

40 

37 

44 

37 

37 

37 

28 

31 

35 

39 

41 

45 

35 

37 

9 

trinity  dam  vista  pt 

MAX 

54 

50 

49 

66 

59 

67 

70 

58 

69 

75 

79 

75 

56 

66 

62 

68 

65 

51 

69 

76 

62 

65 

64 

7 

MIN 

38 

26 

28 

28 

33 

38 

37 

30 

33 

38 

39 

33 

29 

34 

37 

38 

29 

30 

36 

45 

42 

31 

34. 

1 

tulelake 

MAX 

49 

41 

55 

58 

54 

52 

60 

66 

62 

56 

55 

58 

66 

72 

70 

60 

54 

56 

61 

62 

61 

59 

46 

45 

57 

57 

69 

76 

77 

56 

59. 

1 

MIN 

34 

23 

25 

24 

25 

27 

20 

24 

26 

16 

36 

17 

21 

23 

26 

24 

24 

27 

25 

21 

26 

16 

16 

21 

19 

35 

24 

30 

37 

32 

24. 

6 

UK  I  AH 

MAX 

56 

57 

75 

76 

64 

66 

74 

77 

67 

77 

68 

79 

87 

92 

85 

72 

66 

69 

74 

69 

77 

69 

56 

60 

67 

72 

85 

82 

70 

60 

71 

6 

MIN 

46 

38 

35 

37 

40 

32 

36 

39 

37 

37 

43 

36 

40 

44 

44 

43 

36 

35 

36 

42 

37 

40 

37 

36 

34 

32 

41 

45 

43 

39 

38 

7 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

60 

50 

53 

69 

69 

56 

64 

71 

74 

60 

72 

62 

74 

81 

84 

75 

64 

74 

68 

71 

73 

73 

62 

53 

58 

68 

71 

83 

84 

62 

67 

6 

MIN 

40 

25 

21 

30 

37 

24 

27 

33 

28 

25 

36 

28 

29 

36 

30 

28 

23 

27 

27 

32 

32 

32 

26 

24 

28 

32 

31 

37 

36 

27 

29 

7 

WEED  1  S 

MAX 

59 

44 

45 

56 

63 

48 

57 

63 

68 

59 

63 

58 

63 

69 

75 

71 

52 

57 

60 

62 

67 

63 

51 

49 

52 

62 

64 

72 

76 

61 

60 

4 

MIN 

36 

29 

29 

27 

27 

29 

24 

26 

35 

22 

25 

23 

22 

25 

29 

30 

16 

22 

22 

30 

27 

28 

24 

20 

23 

30 

27 

29 

34 

31 

26 

7 

WILLIT5   1  NE 

MAX 

51 

54 

68 

67 

60 

59 

66 

6B 

63 

67 

63 

74 

80 

85 

79 

68 

60 

63 

66 

61 

68 

65 

53 

56 

61 

65 

77 

75 

68 

55 

65 

5 

MIN 

42 

28 

30 

33 

36 

28 

32 

34 

35 

31 

34 

32 

33 

36 

37 

35 

30 

30 

31 

36 

36 

33 

28 

33 

33 

37 

38 

39 

43 

31 

33 

8 

YREKA 

MAX 

64 

50 

48 

61 

66 

57 

60 

68 

72 

60 

66 

61 

66 

75 

78 

72 

56 

61 

65 

66 

70 

66 

57 

54 

60 

66 

68 

78 

82 

66 

64 

7 

MIN 

42 

27 

25 

32 

29 

27 

36 

36 

34 

28 

35 

27 

30 

33 

34 

32 

26 

31 

32 

31 

31 

31 

29 

24 

29 

37 

34 

37 

39 

36 

31 

9 

SACRAMENTO  DRAINA5E 
02 

ADIN  RANOER  STATION 

MAX 

45 

47 

53 

59 

56 

49 

60 

64 

62 

59 

59 

62 

67 

73 

70 

67 

53 

58 

60 

60 

62 

60 

43 

43 

57 

60 

76 

67 

57 

58 

9 

MIN 

31 

25 

27 

26 

26 

29 

26 

31 

32 

23 

24 

23 

29 

32 

33 

29 

16 

30 

21 

28 

28 

26 

14 

21 

32 

34 

31 

42 

36 

27 

8 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

62 

43 

45 

60 

51 

50 

51 

62 

69 

63 

i2 

54 

58 

n 

77 

73 

54 

59 

59 

64 

67 

65 

51 

47 

58 

60 

62 

76 

76 

69 

60 

7 

MIN 

34 

24 

24 

22 

26 

27 

24 

22 

25 

20 

17 

24 

26 

23 

25 

28 

20 

26 

23 

29 

23 

26 

20 

22 

27 

24 

27 

31 

44 

36 

25 

6 

ALBURN 

MAX 

57 

56 

60 

73 

67 

56 

65 

69 

74 

72 

74 

76 

80 

81 

86 

85 

74 

67 

65 

63 

66 

71 

65 

57 

60 

70 

73 

80 

78 

70 

69 

7 

MIN 

46 

33 

34 

40 

41 

36 

38 

43 

47 

43 

46 

47 

48 

51 

55 

48 

42 

38 

38 

38 

42 

45 

38 

33 

36 

40 

44 

47 

44 

41 

42 

1 

BERRVES5A  LAKE 

MAX 

57 

60 

62 

68 

72 

65 

67 

73 

76 

72 

78 

75 

79 

85 

89 

89 

75 

69 

72 

70 

69 

72 

68 

59 

62 

69 

76 

83 

74 

74 

72 

0 

MIN 

49 

39 

46 

45 

41 

38 

40 

43 

42 

41 

44 

45 

45 

46 

47 

47 

44 

42 

43 

46 

44 

47 

38 

36 

40 

43 

47 

50 

47 

42 

43 

6 

Blue  canyon  wb  airport 

MAX 

34 

39 

47 

50 

38 

47 

53 

54 

52 

60 

52 

63 

67 

68 

65 

59 

50 

50 

49 

60 

55 

50 

28 

35 

46 

55 

66 

64 

56 

46 

51 

7 

MIN 

25 

22 

26 

36 

26 

26 

34 

35 

36 

34 

38 

40 

47 

49 

48 

41 

35 

34 

33 

32 

36 

25 

22 

21 

26 

34 

43 

47 

37 

30 

34 

0 

BOWMAN  DAM 

MAX 

37 

35 

44 

54 

47 

42 

55 

58 

55 

61 

59 

60 

67 

70 

66 

63 

53 

49 

53 

64 

57 

49 

36 

36 

50 

58 

69 

69 

60 

50 

53 

8 

MIN 

28 

20 

24 

30 

25 

24 

32 

32 

33 

31 

32 

36 

42 

40 

37 

37 

32 

31 

31 

32 

33 

34 

24 

19 

24 

32 

36 

42 

39 

33 

31 

6 

BROOKS  FARNHAM  ranch 

MAX 

60 

68 

70 

75 

65 

67 

76 

78 

70 

78 

82 

82 

87 

90 

89 

75 

68 

72 

74 

68 

74 

71 

62 

63 

71 

76 

87 

83 

76 

74 

4 

MIN 

28 

45 

38 

40 

37 

33 

37 

35 

31 

37 

38 

53 

42 

42 

38 

32 

35 

38 

37 

40 

44 

30 

29 

32 

39 

41 

46 

44 

38 

37 

9 

burney 

MAX 

56 

51 

46 

58 

63 

50 

55 

65 

67 

62 

64 

63 

66 

73 

79 

73 

56 

62 

63 

65 

61 

67 

57 

49 

50 

61 

65 

78 

78 

62 

62 

2 

MIN 

38 

22 

30 

24 

33 

20 

22 

27 

28 

21 

27 

21 

23 

25 

26 

27 

18 

24 

21 

43 

32 

30 

17 

22 

25 

31 

29 

32 

40 

40 

27 

3 

CANYON  DAM 

MAX 

46 

39 

50 

52 

56 

48 

56 

63 

60 

62 

60 

65 

69 

69 

60 

58 

52 

62 

62 

62 

50 

43 

41 

57 

60 

73 

73 

66 

58 

57 

7 

HIN 

31 

23 

28 

27 

30 

28 

25 

29 

20 

27 

27 

28 

30 

29 

33 

29 

30 

25 

28 

31 

30 

23 

21 

25 

29 

30 

34 

38 

30 

28 

2 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

69 

65 

75 

76 

70 

69 

73 

77 

77 

80 

80 

83 

90 

91 

91 

85 

79 

74 

67 

70 

76 

75 

70 

62 

73 

76 

90 

91 

85 

80 

77 

3 

MIN 

42 

31 

32 

39 

45 

32 

37 

41 

44 

38 

41 

38 

41 

44 

47 

43 

38 

35 

37 

41 

42 

44 

33 

32 

35 

39 

44 

47 

45 

41 

39 

6 

CHESTER 

MAX 

46 

40 

60 

56 

52 

61 

65 

62 

64 

66 

70 

75 

73 

67 

64 

62 

62 

65 

63 

44 

45 

59 

63 

73 

76 

71 

59 

61 

6 

MIN 

32 

22 

15 

25 

25 

23 

25 

23 

23 

21 

25 

26 

26 

27 

28 

24 

24 

26 

22 

19 

17 

23 

27 

27 

30 

38 

29 

25 

0 

chico  Experiment  sta 

MAX 

61 

63 

74 

74 

65 

69 

73 

76 

76 

77 

76 

81 

87 

90 

87 

85 

73 

68 

68 

68 

76 

72 

62 

62 

70 

74 

90 

88 

80 

71 

74 

5 

MIN 

50 

36 

34 

44 

44 

33 

39 

43 

46 

38 

43 

40 

41 

60 

50 

42 

39 

39 

43 

46 

46 

47 

36 

38 

39 

45 

45 

54 

47 

44 

42 

7 

CLARKSBURG 

MAX 

56 

62 

63 

71 

72 

63 

68 

73 

76 

71 

76 

79 

82 

84 

88 

69 

75 

67 

68 

69 

67 

74 

66 

62 

65 

71 

74 

83 

72 

69 

71 

8 

MIN 

50 

32 

46 

38 

43 

33 

37 

44 

45 

38 

46 

51 

49 

48 

51 

43 

40 

38 

48 

47 

44 

48 

38 

35 

40 

45 

45 

50 

46 

43 

43 

4 

ClEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

57 

54 

55 

68 

71 

58 

64 

71 

75 

73 

74 

76 

78 

85 

86 

84 

75 

68 

73 

75 

76 

75 

65 

53 

61 

73 

75 

84 

85 

70 

71 

2 

MIN 

45 

35 

41 

33 

37 

25 

27 

32 

30 

31 

29 

31 

29 

32 

35 

43 

28 

27 

26 

28 

29 

34 

33 

23 

27 

28 

31 

38 

42 

38 

32 

2 

CCLFAX 

MAX 

62 

54 

65 

64 

59 

63 

63 

70 

71 

70 

76 

82 

81 

72 

64 

68 

63 

61 

60 

63 

64 

66 

55 

55 

62 

68 

77 

76 

69 

64 

66 

2 

MIN 

40 

31 

38 

38 

35 

39 

36 

41 

41 

46 

43 

52 

53 

47 

42 

45 

41 

36 

38 

43 

63 

54 

32 

29 

34 

40 

44 

51 

43 

36 

41 

5 

CCLUSA  1  5SW 

MAX 

67 

64 

72 

72 

66 

70 

77 

81 

78 

79 

82 

88 

90 

88 

81 

74 

71 

73 

69 

76 

75 

66 

66 

72 

75 

88 

84 

76 

72 

72 

75 

5 

MIN 

49 

36 

47 

41 

41 

36 

42 

42 

39 

43 

52 

55 

46 

46 

4i> 

40 

39 

40 

44 

43 

46 

40 

36 

39 

43 

47 

51 

47 

44 

43 

43 

4 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

56 

63 

63 

70 

71 

64 

67 

74 

76 

74 

75 

78 

80 

83 

87 

87 

74 

65 

67 

67 

68 

74 

68 

61 

64 

70 

74 

83 

74 

71 

71 

6 

MIN 

49 

34 

45 

37 

42 

38 

35 

38 

39 

42 

40 

53 

57 

48 

46 

40 

37 

37 

43 

41 

39 

45 

35 

33 

34 

45 

43 

48 

46 

40 

41 

6 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

48 

44 

54 

56 

53 

52 

58 

63 

63 

65 

64 

71 

74 

'5 

74 

70 

63 

68 

56 

56 

61 

60 

55 

43 

53 

61 

73 

73 

71 

60 

60 

9 

MIN 

37 

28 

27 

30 

32 

26 

28 

30 

32 

31 

31 

30 

31 

34 

34 

34 

29 

30 

30 

32 

32 

33 

29 

23 

29 

31 

34 

37 

38 

38 

31 

3 

DE  5ABLA 

MAX 

46 

51 

64 

63 

59 

58 

62 

66 

65 

68 

69 

72 

77 

79 

78 

73 

68 

63 

58 

58 

64 

62 

51 

61 

59 

63 

76 

79 

73 

66 

64 

7 

MIN 

41 

28 

31 

37 

38 

30 

37 

37 

40 

34 

34 

40 

41 

45 

44 

41 

40 

34 

34 

37 

39 

40 

28 

28 

30 

40 

40 

45 

42 

36 

37 

1 

Dobbins  Colgate 

MAX 

47 

65 

63 

58 

62 

64 

72 

78 

78 

82 

80 

74 

65 

60 

60 

65 

62 

50 

53 

62 

66 

76 

76 

75 

66. 

5 

MIN 

39 

31 

37 

40 

29 

39 

38 

41 

46 

48 

49 

44 

39 

35 

39 

39 

44 

32 

30 

33 

41 

43 

49 

42 

39, 

5 

DCWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

56 

45 

47 

59 

61 

51 

55 

56 

68 

67 

73 

65 

74 

79 

82 

76 

72 

69 

61 

61 

64 

67 

60 

44 

48 

59 

65 

80 

78 

66 

63 

6 

MIN 

33 

30 

32 

30 

34 

26 

29 

31 

32 

34 

33 

30 

34 

36 

36 

36 

34 

29 

30 

34 

34 

36 

32 

31 

27 

32 

35 

36 

40 

36 

32 

7 

East  park  reservoir 

MAX 

59 

59 

57 

66 

67 

62 

64 

71 

72 

76 

74 

72 

77 

83 

86 

85 

69 

67 

69 

70 

66 

72 

69 

56 

60 

68 

70 

85 

82 

73 

70 

3 

MIN 

45 

30 

42 

39 

35 

27 

34 

39 

36 

32 

42 

37 

40 

40 

42 

40 

34 

36 

35 

39 

39 

41 

36 

27 

32 

37 

39 

44 

45 

37 

37 

4 

Fairfield  police  sta 

62 

65 

71 

71 

72 

70 

71 

74 

71 

77 

76 

85 

87 

89 

89 

82 

74 

65 

64 

65 

72 

70 

63 

64 

68 

76 

79 

77 

66 

65 

'2. 

7 

MIN 

50 

43 

50 

41 

43 

35 

42 

45 

45 

42 

49 

44 

46 

46 

47 

49 

46 

41 

42 

44 

44 

48 

40 

33 

39 

44 

44 

49 

48 

42 

44 

0 

FOLSOM  DAM 

MAX 

55 

58 

57 

68 

65 

52 

64 

66 

72 

69 

72 

72 

76 

77 

88 

69 

75 

68 

65 

64 

66 

72 

66 

61 

63 

70 

74 

81 

77 

71 

69. 

2 

MIN 

50 

34 

40 

41 

43 

42 

40 

46 

44 

46 

46 

46 

46 

53 

60 

49 

40 

38 

44 

43 

43 

46 

39 

30 

38 

44 

45 

46 

46 

42 

43. 

7 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

54 

49 

52 

60 

66 

67 

74 

75 

80 

78 

70 

60 

59 

65 

60 

45 

67 

74 

73 

MIN 

40 

29 

33 

30 

41 

39 

44 

52 

64 

48 

42 

37 

40 

41 

31 

27 

34 

50 

42 

GRASS  VALLEY 

MAX 

57 

48 

55 

63 

65 

52 

61 

65 

69 

70 

70 

75 

68 

76 

82 

no 

71 

71 

64 

62 

63 

67 

63 

46 

60 

64 

69 

77 

76 

67 

66, 

0 

MIN 

42 

29 

33 

37 

37 

29 

36 

39 

42 

36 

41 

44 

49 

49 

51 

46 

38 

34 

35 

37 

39 

40 

31 

26 

30 

38 

42 

45 

44 

35 

38, 

5 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

MAX 

56 

54 

52 

64 

65 

55 

65 

66 

69 

64 

65 

66 

68 

73 

80 

74 

67 

64 

63 

66 

66 

69 

59 

50 

62 

65 

66 

76 

82 

66 

64, 

9 

MIN 

33 

25 

24 

26 

32 

25 

23 

26 

25 

24 

27 

24 

25 

27 

26 

27 

20 

26 

24 

34 

37 

26 

19 

25 

29 

30 

29 

34 

39 

36 

27, 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1964 


StaUon 


JESS  VALLEY 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  5PAULDIN6 
LAKE  SPAULDINS  DAM 
LAS  PLUMAS 
MANZAMtA  LAKE 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 

Mineral 

monticello  dam 
MOUNT  Shasta  wb  city 

NEVADA  city 

OCLAND 

OROVILLE 

PARADISE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IF6 

PLATINA 

portola 

ouincy  ranger  station 
red  bluff  wb  airport 
reodinc  fire  sta  no  2 

ROCKLIN 

sacramento  wb  airport 
sacramento  wb  city 
Shasta  dam 
sierra  city 

SIERRAVILLE  RANOER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
Thin  LAKES 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 


Day  Oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

42 

34 

48 

50 

50 

40 

54 

60 

57 

52 

49 

55 

62 

70 

67 

60 

52 

52 

55 

57 

55 

54 

34 

37 

51 

64 

66 

71 

62 

57 

53,9 

1  7 

2  5 

2 1 

2  3 

2  8 

28 

30 

22 

22 

21 

26 

31 

32 

27 

20 

26 

25 

25 

26 

25 

18 

21 

30 

37 

29 

33 

44 

34 

26,5 

56 

60 

73 

73 

67 

65 

73 

76 

73 

72 

72 

77 

82 

84 

84 

76 

71 

69 

72 

71 

73 

72 

58 

61 

70 

73 

60 

81 

74 

62 

71,7 

33 

34 

37 

3  7 

30 

34 

36 

34 

33 

38 

35 

37 

40 

41 

37 

35 

34 

36 

34 

37 

37 

29 

29 

32 

35 

40 

44 

40 

33 

35,9 

61 

58 

70 

67 

62 

69 

72 

71 

68 

76 

77 

78 

84 

87 

83 

66 

72 

73 

75 

65 

74 

64 

60 

59 

67 

69 

67 

84 

76 

64 

7  1,3 

39 

40 

32 

36 

39 

39 

40 

36 

42 

46 

43 

39 

45 

40 

32 

40 

46 

40 

35 

28 

30 

35 

38 

4  1 

47 

46 

46 

39,1 

40 

39 

46 

54 

47 

46 

55 

56 

58 

60 

60 

60 

67 

69 

66 

63 

60 

54 

52 

54 

56 

54 

40 

36 

50 

56 

77 

74 

66 

54 

65,8 

26 

2  8 

26 

2  6 

23 

27 

27 

26 

27 

26 

32 

35 

39 

34 

32 

34 

26 

26 

28 

28 

31 

22 

12 

24 

27 

37 

33 

36 

29 

26,5 

60 

60 

71 

71 

66 

66 

70 

71 

73 

76 

74 

81 

85 

84 

85 

80 

72 

67 

67 

66 

70 

68 

60 

60 

66 

72 

66 

66 

79 

71 

72,  I 

45 

50 

46 

50 

49 

52 

56 

57 

51 

49 

40 

44 

45 

46 

52 

40 

37 

42 

49 

52 

54 

49 

46 

46,4 

50 

37 

34 

43 

50 

37 

40 

52 

53 

49 

52 

50 

54 

58 

65 

61 

45 

49 

46 

51 

55 

55 

46 

35 

33 

48 

55 

66 

69 

56 

49,7 

2  3 

22 

23 

25 

25 

26 

28 

27 

35 

30 

30 

26 

25 

26 

28 

25 

29 

28 

17 

22 

25 

30 

31 

35 

36 

31 

26.6 

56 

65 

65 

74 

73 

63 

70 

73 

79 

8 1 

78 

78 

82 

88 

90 

90 

75 

75 

70 

72 

72 

77 

73 

64 

67 

76 

76 

68 

84 

77 

75,2 

43 

40 

40 

46 

47 

45 

47 

50 

54 

51 

53 

48 

41 

41 

44 

45 

45 

50 

41 

37 

40 

45 

49 

52 

49 

45 

45,7 

57 

48 

47 

62 

64 

51 

59 

67 

68 

59 

67 

62 

6  7 

74 

78 

78 

58 

60 

64 

66 

61 

6  1 

56 

47 

49 

65 

65 

79 

79 

63 

62,7 

29 

2  7 

22 

26 

29 

30 

23 

29 

24 

27 

31 

29 

27 

20 

25 

25 

34 

30 

26 

16 

21 

23 

31 

31 

35 

41 

35 

27,9 

52 

39 

40 

52 

54 

47 

51 

57 

59 

57 

62 

56 

65 

67 

74 

68 

6  1 

54 

56 

57 

55 

61 

48 

43 

38 

5  3 

68 

73 

72 

58 

56,2 

32 

17 

2  7 

27 

3 1 

25 

26 

26 

27 

24 

27 

25 

29 

30 

29 

25 

26 

25 

24 

23 

26 

27 

19 

19 

30 

26 

28 

34 

37 

32 

26,9 

57 

59 

62 

70 

71 

65 

68 

76 

7  3 

7  8 

77 

79 

84 

88 

87 

75 

63 

67 

70 

69 

74 

66 

59 

62 

69 

74 

83 

76 

71 

71,5 

37 

43 

42 

36 

36 

39 

42 

41 

42 

44 

44 

51 

46 

48 

46 

40 

41 

42 

45 

43 

45 

37 

35 

38 

41 

43 

48 

47 

40 

42,4 

45 

43 

55 

62 

45 

54 

62 

68 

57 

63 

57 

62 

68 

74 

71 

50 

65 

60 

62 

60 

60 

52 

4  7 

50 

61 

64 

70 

79 

63 

51 

69,0 

32 

28 

30 

27 

32 

33 

31 

36 

31 

36 

39 

39 

31 

26 

33 

33 

34 

33 

30 

24 

20 

24 

33 

31 

39 

36 

32 

31,6 

55 

48 

51 

60 

61 

46 

57 

61 

65 

68 

68 

67 

74 

74 

79 

78 

69 

63 

62 

59 

56 

64 

62 

46 

52 

61 

65 

74 

74 

66 

63,0 

30 

26 

28 

32 

34 

33 

33 

30 

34 

37 

39 

36 

31 

31 

30 

34 

34 

35 

34 

25 

27 

32 

35 

40 

42 

36 

33,3 

57 

64 

62 

72 

72 

65 

70 

76 

77 

78 

78 

77 

80 

8  7 

90 

86 

72 

73 

74 

74 

69 

78 

73 

66 

65 

72 

75 

91 

85 

71 

74,3 

^3 

40 

41 

42 

42 

41 

51 

52 

55 

47 

47 

46 

36 

40 

43 

43 

46 

38 

33 

35 

41 

46 

51 

49 

45 

43,9 

59 

59 

64 

74 

70 

62 

68 

73 

77 

77 

76 

77 

82 

88 

89 

67 

76 

72 

67 

69 

69 

75 

74 

60 

65 

72 

76 

89 

62 

74 

73,5 

35 

36 

45 

36 

43 

48 

50 

42 

45 

42 

44 

50 

61 

50 

43 

42 

44 

47 

47 

51 

40 

41 

41 

45 

48 

55 

48 

44 

46,4 

56 

54 

58 

70 

65 

60 

65 

67 

70 

70 

72 

71 

76 

62 

83 

6  1 

72 

65 

65 

63 

63 

69 

6*, 

53 

69 

65 

69 

64 

78 

68 

67,9 

45 

3  3 

37 

42 

40 

34 

45 

43 

50 

41 

45 

49 

53 

56 

58 

46 

44 

37 

40 

40 

43  , 

47 

34 

32 

36 

46 

47 

52 

43 

40 

43,2 

53 

51 

55 

bt 

64 

48 

60 

63 

69 

70 

70 

70 

75 

76 

82 

62 

70 

66 

64 

61 

60 

66 

66 

46 

56 

63 

68 

76 

75 

66 

66.3 

29 

35 

30 

29 

32 

36 

39 

37 

38 

38 

40 

44 

45 

43 

36 

33 

36 

38 

36 

39 

35 

26 

31 

32 

32 

44 

41 

39 

36.2 

55 

47 

52 

62 

60 

43 

58 

61 

57 

58 

68 

67 

73 

75 

eo 

80 

70 

61 

58 

58 

59 

64 

6  J 

45 

52 

50 

6e 

74 

7  4 

65 

£2  8 

40 

3 1 

35 

37 

35 

31 

43 

44 

39 

46 

47 

50 

56 

55 

53 

37 

37 

39 

41 

43 

45 

30 

29 

36 

41 

46 

53 

42 

37 

41,2 

49 

54 

63 

65 

64 

61 

69 

69 

67 

72 

70 

74 

80 

84 

82 

71 

65 

66 

69 

66 

71 

69 

51 

55 

66 

70 

82 

83 

75 

58 

66,0 

37 

32 

34 

45 

41 

39 

44 

43 

32 

37 

31 

31 

37 

36 

42 

32 

24 

29 

40 

39 

47 

47 

35 

36,3 

45 

38 

50 

57 

52 

51 

59 

65 

62 

62 

62 

63 

70 

74 

72 

67 

61 

62 

60 

65 

64 

62 

40 

40 

58 

61 

73 

73 

70 

60 

69,9 

28 

18 

23 

21 

24 

22 

19 

21 

23 

24 

33 

21 

23 

20 

23 

26 

26 

23 

22 

25 

26 

21 

26 

31 

27 

24,0 

65 

50 

49 

60 

63 

52 

60 

68 

72 

67 

72 

67 

73 

60 

84 

78 

73 

63 

67 

67 

67 

72 

60 

55 

57 

66 

68 

82 

84 

67 

66,9 

2  5 

2  5 

2  5 

2  3 

2  5 

27 

27 

27 

27 

24 

26 

26 

29 

33 

26 

25 

24 

26 

31 

33 

26 

29 

30 

29 

29 

32 

37 

36 

26,2 

61 

62 

71 

70 

65 

70 

76 

75 

74 

76 

76 

60 

87 

91 

87 

70 

72 

74 

74 

69 

79 

69 

64 

63 

72 

75 

69 

64 

70 

66 

73,8 

44 

43 

45 

47 

49 

55 

53 

48 

50 

45 

40 

41 

46 

46 

43 

37 

35 

40 

46 

47 

55 

49 

49 

45, 1 

63 

59 

73 

74 

67 

69 

76 

77 

75 

80 

78 

81 

88 

94 

90 

82 

75 

77 

78 

78 

60 

79 

65 

63 

73 

76 

91 

88 

84 

72 

76,9 

49 

42 

48 

50 

44 

46 

47 

51 

59 

52 

49 

46 

43 

48 

46 

51 

46 

39 

36 

43 

46 

46 

45 

52 

46 

46,6 

59 

67 

61 

70 

70 

56 

66 

72 

76 

74 

75 

76 

80 

63 

88 

89 

75 

71 

70 

68 

68 

73 

71 

64 

66 

72 

78 

84 

76 

74 

72,5 

3  5 

38 

42 

37 

40 

44 

39 

45 

52 

43 

35 

35 

40 

43 

44 

46 

40 

34 

35 

40 

43 

43 

46 

44 

40,4 

65 

64 

72 

72 

63 

70 

74 

78 

76 

78 

79 

84 

64 

90 

91 

78 

70 

66 

71 

69 

75 

70 

64 

68 

73 

75 

86 

79 

74 

70 

74,3 

44 

44 

44 

45 

52 

46 

50 

51 

43 

39 

40 

46 

44 

43 

44 

37 

36 

39 

45 

45 

50 

48 

43 

43,4 

64 

63 

71 

72 

62 

67 

74 

77 

74 

76 

78 

62 

83 

69 

88 

74 

66 

67 

68 

67 

74 

67 

62 

64 

70 

75 

84 

76 

71 

65 

72,3 

48 

42 

45 

4  1 

41 

46 

47 

48 

48 

52 

51 

53 

55 

47 

44 

42 

47 

47 

44 

46 

4  1 

38 

4  1 

46 

49 

50 

46 

44 

46,  1 

60 

62 

59 

69 

67 

60 

66 

72 

72 

69 

72 

72 

75 

81 

67 

62 

64 

69 

72 

73 

65 

75 

61 

60 

59 

66 

71 

84 

84 

66 

69,6 

47 

38 

43 

48 

48 

48 

46 

49 

48 

51 

58 

54 

47 

49 

49 

51 

49 

49 

47 

39 

39 

42 

46 

49 

55 

51 

48 

47,3 

54 

46 

38 

50 

59 

42 

43 

59 

66 

61 

64 

61 

64 

70 

75 

71 

64 

56 

57 

59 

61 

65 

60 

45 

4  1 

55 

62 

71 

75 

61 

56,5 

32 

18 

16 

3  7 

25 

26 

25 

27 

26 

2  1 

24 

26 

26 

39 

23 

22 

26 

26 

26 

33 

22 

1  7 

25 

26 

27 

31 

33 

31 

26,5 

44 

33 

26 

38 

44 

32 

37 

49 

51 

47 

50 

47 

52 

55 

61 

57 

52 

44 

40 

42 

47 

50 

50 

25 

31 

41 

60 

60 

57 

48 

45,4 

28 

9 

1 2 

24 

^' 

22 

2 1 

25 

25 

26 

22 

22 

29 

26 

26 

21 

29 

24 

23 

26 

17 

4 

1  3 

22 

29 

31 

31 

26 

22,5 

61 

62 

69 

70 

66 

67 

73 

75 

77 

77 

75 

79 

85 

89 

85 

74 

71 

72 

72 

69 

76 

73 

60 

62 

70 

72 

88 

84 

75 

70 

73,3 

4S 

3  3 

4  5 

40 

35 

30 

40 

37 

34 

43 

37 

40 

45 

45 

42 

37 

34 

38 

39 

42 

42 

33 

29 

36 

38 

42 

47 

46 

40 

39,0 

43 

47 

59 

60 

56 

56 

61 

65 

61 

67 

62 

70 

74 

76 

77 

67 

59 

60 

70 

63 

62 

54 

38 

4  I 

53 

62 

73 

73 

65 

55 

61,0 

26 

29 

36 

38 

35 

37 

37 

45 

45 

45 

41 

35 

34 

35 

34 

36 

37 

27 

3  3 

30 

34 

40 

45 

44 

37 

35,8 

61 

60 

55 

68 

69 

77 

74 

65 

77 

80 

91 

83 

63 

77 

65 

78 

65 

59 

70 

85 

85 

68 

71,6 

47 

36 

42 

39 

46 

45 

4  7 

44 

46 

66 

52 

47 

46 

44 

46 

45 

36 

37 

41 

54 

52 

48 

45,4 

34 

32 

37 

49 

35 

35 

48 

51 

45 

57 

56 

57 

58 

60 

59 

51 

46 

40 

4  I 

42 

47 

45 

3  I 

31 

45 

50 

58 

56 

45 

43 

46,1 

25 

6 

14 

1 7 

20 

5 

1  1 

19 

1 6 

1  7 

21 

2  1 

26 

27 

28 

38 

33 

24 

23 

19 

16 

24 

12  - 

2 

5 

16 

27 

33 

26 

30 

20,2 

53 

56 

73 

71 

75 

71 

75 

85 

88 

86 

77 

68 

72 

74 

70 

55 

6  1 

83 

82 

74 

71,9 

40 

30 

2  9 

32 

37 

32 

32 

33 

37 

37 

34 

28 

32 

36 

36 

29 

29 

31 

42 

37 

33 

33,7 

62 

64 

71 

75 

67 

69 

75 

78 

75 

79 

79 

83 

87 

91 

91 

86 

74 

69 

69 

70 

76 

69 

63 

66 

71 

75 

84 

81 

72 

69 

74,6 

45 

43 

43 

40 

45 

54 

56 

48 

49 

45 

41 

36 

49 

45 

41 

50 

39 

32 

35 

45 

45 

51 

48 

40 

43,9 

55 

54 

65 

64 

63 

63 

67 

70 

69 

74 

74 

74 

61 

83 

83 

78 

66 

67 

69 

68 

70 

70 

57 

54 

66 

67 

83 

83 

79 

66 

69.4 

45 

32 

34 

41 

40 

33 

37 

41 

43 

37 

42 

40 

46 

59 

46 

40 

39 

35 

37 

42 

41 

42 

32 

32 

38 

40 

42 

49 

45 

44 

40,6 

60 

59 

58 

70 

69 

74 

74 

67 

77 

83 

69 

61 

68 

74 

68 

76 

62 

61 

71 

86 

64 

68 

71,7 

45 

37 

35 

40 

43 

45 

44 

40 

43 

52 

52 

45 

45 

41 

39 

39 

38 

33 

39 

43 

48 

42 

42,2 

64 

66 

62 

64 

66 

70 

73 

76 

74 

76 

76 

80 

84 

87 

91 

90 

81 

71 

70 

76 

70 

74 

74 

70 

69 

70 

76 

70 

77 

no 

74.2 

41 

41 

48 

42 

43 

42 

44 

48 

45 

44 

41 

45 

45 

47 

49 

48 

45 

39 

40 

44 

43 

47 

42 

40 

39 

40 

43 

40 

41 

40 

43,2 
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Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  j 

29 

30 

31 

W  T  LLOW  5 

62 

63 

72 

72 

66 

69 

76 

77 

80 

78 

78 

82 

87 

90 

87 

72 

72 

70 

73 

66 

74 

74 

64 

63 

71 

74 

90 

82 

73 

73. 

9 

MIN 

48 

35 

47 

41 

39 

39 

40 

41 

42 

39 

40 

53 

53 

47 

47 

45 

41 

35 

41 

41 

44 

44 

36 

32 

36 

45 

46 

53 

49 

42 

42 , 

7 

WINTERS 

MAX 

53 

62 

6  3 

70 

75 

66 

70 

75 

78 

77 

79 

80 

63 

87 

90 

90 

76 

76 

74 

71 

70 

75 

63 

76 

86 

82 

76 

74, 

5 

HIN 

50 

38 

47 

39 

44 

43 

40 

42 

43 

43 

43 

55 

61 

53 

50 

47 

41 

36 

48 

43 

44 

49 

39 

34 

36 

40 

48 

50 

48 

45 

44 , 

7 

MAX 

57 

63 

64 

72 

72 

65 

70 

76 

78 

78 

79 

79 

83 

66 

90 

89 

75 

69 

70 

69 

70 

75 

63 

89 

81 

76 

74, 

1 

MIN 

50 

42 

46 

39 

43 

40 

36 

41 

40 

41 

40 

52 

57 

50 

46 

46 

38 

36 

40 

38 

42 

47 

39 

34 

35 

44 

46 

47 

44 

41 

42 , 

7 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

44 

35 

45 

57 

40 

42 

58 

63 

58 

60 

60 

63 

66 

71 

69 

65 

56 

52 

56 

60 

62 

53 

33 

36 

50 

60 

69 

72 

60 

56, 

6 

MIN 

28 

13 

25 

20 

26 

21 

19 

18 

23 

21 

19 

17 

17 

19 

23 

27 

18 

17 

27 

21 

19 

27 

18 

13 

15 

26 

26 

26 

29 

29 

2 1 , 

6 

Bridgeport 

MAX 

47 

38 

41 

59 

48 

41 

55 

63 

62 

60 

62 

63 

66 

72 

69 

64 

60 

54 

48 

55 

60 

56 

44 

38 

50 

70 

64 

62 

58 

56 

6 

MIN 

25 

18 

19 

16 

26 

17 

13 

15 

19 

24 

17 

16 

16 

19 

22 

31 

26 

22 

29 

13 

23 

22 

17 

10 

12 

16 

22 

25 

28 

31 

20, 

4 

cedarville 

6  1 

46 

39 

51 

56 

43 

44 

59 

67 

59 

57 

58 

60 

64 

75 

70 

47 

52 

57 

60 

63 

61 

50 

42 

5  3 

58 

68 

74 

65 

56 

6 

MIN 

34 

23 

24 

29 

26 

29 

33 

31 

35 

27 

34 

32 

26 

38 

42 

29 

28 

32 

32 

39 

31 

37 

19 

27 

31 

39 

34 

42 

43 

38 

32 

1 

DCNNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

50 

4 1 

34 

43 

53 

38 

42 

55 

60 

55 

59 

55 

60 

65 

68 

65 

60 

52 

52 

53 

55 

58 

54 

3  3 

68 

69 

56 

53 

1 

MIN 

32 

17 

21 

20 

33 

16 

18 

21 

20 

26 

24 

20 

22 

23 

25 

36 

25 

21 

27 

23 

23 

21 

24 

7 

16 

24 

26 

28 

29 

29 

23 

3 

DCYLE   5  SSE 

MAX 

59 

50 

39 

51 

60 

42 

46 

58 

65 

64 

59 

64 

62 

67 

74 

74 

59 

60 

57 

60 

65 

63 

59 

70 

74 

67 

58 

9 

MIN 

37 

27 

24 

25 

25 

28 

30 

30 

32 

32 

30 

23 

27 

30 

36 

45 

24 

24 

33 

30 

34 

30 

23 

20 

24 

32 

32 

35 

41 

35 

29 

9 

FLEMING  Fish  and  game 

MAX 

49 

45 

56 

63 

58 

46 

60 

67 

66 

60 

65 

66 

69 

75 

74 

69 

62 

60 

64 

67 

66 

64 

54 

77 

77 

64 

63 

1 

MIN 

37 

28 

25 

27 

30 

32 

31 

30 

28 

30 

28 

27 

32 

34 

30 

40 

31 

31 

34 

34 

35 

29 

25 

23 

36 

35 

35 

38 

41 

34 

31 

7 

FORT  BIDwELL 

MAX 

45 

40 

52 

60 

52 

46 

59 

67 

60 

60 

55 

62 

67 

75 

73 

54 

55 

63 

65 

52 

45 

75 

69 

60 

56 

6 

MIN 

34 

21 

26 

25 

25 

29 

32 

24 

30 

21 

32 

22 

25 

26 

35 

27 

27 

25 

22 

32 

10 

25 

30 

39 

32 

33 

40 

36 

26 

0 

MEYERS  SW 

44 

37 

42 

55 

36 

42 

50 

56 

56 

54 

57 

56 

60 

64 

63 

48 

52 

48 

47 

54 

55 

50 

38 

65 

68 

58 

52 

51 

8 

MIN 

30 

11 

12 

15 

21 

14 

16 

22 

22 

22 

22 

24 

25 

26 

27 

24 

26 

27 

23 

23 

24 

24 

17 

8 

16 

24 

26 

30 

29 

26 

21 

9 

MONO  LAKE 

49 

37 

41 

53 

47 

50 

53 

59 

65 

61 

62 

65 

66 

64 

72 

74 

67 

58 

49 

53 

60 

55 

45 

64 

65 

59 

57 

6 

MIN 

30 

18 

20 

23 

35 

19 

23 

25 

27 

28 

30 

29 

29 

30 

34 

36 

33 

31 

29 

26 

29 

31 

23 

13 

21 

27 

33 

33 

35 

36 

27 

9 

SCUAW  VALLEY 

MAX 

52 

44 

34 

42 

53 

36 

41 

54 

58 

55 

59 

53 

59 

62 

69 

65 

53 

52 

51 

54 

57 

59 

38 

65 

68 

57 

53 

1 

MIN 

31 

13 

1 1 

21 

31 

13 

17 

22 

21 

25 

24 

21 

22 

25 

27 

28 

22 

24 

19 

23 

24 

28 

30 

-  2 

13 

26 

25 

31 

31 

32 

22 

7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

51 

41 

57 

63 

44 

47 

60 

69 

66 

59 

64 

64 

70 

77 

69 

60 

59 

61 

63 

67 

66 

54 

45 

76 

69 

60 

61 

0 

MIN 

35 

28 

21 

26- 

31 

32 

29 

27 

29 

31 

27 

20 

27 

27 

30 

41 

18 

21 

30 

35 

33 

35 

27 

23 

34 

38 

30 

34 

45 

34 

29 

9 

TAHoE  City 

50 

40 

32 

40 

50 

42 

36 

44 

51 

53 

51 

52 

54 

58 

55 

65 

60 

53 

45 

50 

54 

54 

60 

61 

54 

49 

2 

MIN 

31 

18 

24 

27 

18 

19 

22 

25 

26 

27 

27 

28 

26 

26 

30 

34 

29 

26 

35 

27 

27 

30 

20 

11 

18 

25 

29 

31 

32 

32 

26 

1 

termo 

45 

37 

50 

56 

49 

45 

58 

64 

59 

58 

56 

59 

67 

73 

71 

58 

54 

54 

58 

61 

61 

60 

42 

43 

59 

74 

66 

57 

57 

3 

MIN 

29 

23 

16 

21 

23 

26 

27 

22 

23 

19 

21 

16 

19 

23 

31 

28 

20 

21 

17 

29 

24 

28 

17 

16 

31 

37 

21 

23 

38 

31 

24 

0 

tpuckee  RANGER  Stat  ion 

5 1 

39 

33 

53 

40 

54 

59 

56 

56 

55 

60 

64 

68 

67 

62 

60 

53 

54 

56 

58 

30 

50 

56 

68 

70 

57 

64 

3 

MIN 

21 

18 

21 

20 

19 

22 

22 

26 

24 

22 

23 

25 

27 

36 

25 

22 

2f 

23 

24 

28 

20 

6 

18 

24 

26 

26 

30 

42 

23 

7 

wooofords 

46 

38 

46 

61 

46 

43 

56 

64 

62 

60 

61 

63 

66 

73 

70 

66 

58 

51 

53 

59 

61 

56 

4  3 

51 

71 

63 

58 

57 

3 

MIN 

34 

23 

20 

28 

23 

21 

25 

32 

34 

31 

35 

32 

34 

37 

40 

47 

28 

30 

32 

32 

34 

38 

23 

17 

24 

33 

37 

41 

42 

38 

31 

5 

central  coast 

drainage  0* 

AvIlA  beach 

62 

62 

70 

69 

60 

62 

72 

70 

73 

78 

82 

79 

85 

66 

75 

62 

64 

61 

63 

73 

76 

62 

63 

7  3 

65 

62 

68 

69 

7 

MIN 

50 

40 

46 

40 

52 

40 

41 

45 

45 

44 

47 

47 

54 

54 

50 

50 

49 

49 

45 

48 

42 

46 

47 

45 

42 

43 

43 

50 

52 

48 

46 

5 

Ben  lomqno 

64 

66 

70 

71 

60 

68 

70 

71 

72 

75 

79 

64 

83 

81 

79 

67 

59 

56 

60 

61 

65 

62 

60 

64 

62 

67 

2 

MIN 

45 

44 

42 

41 

35 

37 

33 

35 

36 

37 

39 

38 

39 

40 

41 

43 

44 

45 

44 

43 

42 

40 

39 

35 

36 

40 

41 

38 

37 

41 

39 

7 

BERkElEY 

MAX 

57 

59 

69 

60 

59 

61 

60 

60 

64 

67 

67 

72 

78 

65 

75 

63 

56 

60 

57 

57 

60 

61 

62 

59 

60 

62 

6 

MIN 

49 

43 

48 

46 

44 

41 

45 

47 

46 

45 

46 

46 

49 

53 

53 

48 

47 

46 

47 

48 

45 

47 

41 

40 

45 

47 

45 

49 

46 

44 

46 

3 

Burl i ngame 

MAX 

61 

59 

68 

70 

62 

65 

67 

65 

63 

71 

66 

72 

83 

85 

85 

74 

62 

61 

65 

63 

65 

64 

64 

65 

7  1 

67 

64 

59 

67 

1 

MIN 

50 

44 

48 

40 

46 

36 

38 

39 

38 

41 

41 

40 

48 

45 

47 

41 

41 

46 

43 

45 

34 

41 

43 

35 

39 

46 

41 

43 

46 

45 

42 

4 

carmel  valley 

54 

56 

67 

63 

54 

65 

68 

68 

64 

70 

65 

80 

86 

92 

66 

70 

58 

60 

62 

62 

62 

55 

6 1 

65 

70 

62 

59 

65 

7 

MIN 

48 

43 

34 

34 

41 

41 

33 

39 

37 

38 

35 

40 

44 

48 

52 

38 

35 

38 

36 

43 

32 
• 

36 

39 

36 

32 

34 

35 

44 

46 

44 

39 

2 

Crocket  t 

58 

58 

61 

72 

68 

62 

69 

71 

71 

65 

72 

69 

76 

82 

62 

85 

70 

62 

63 

65 

64 

68 

59 

65 

66 

66 

78 

62 

67 

63 

1 

MIN 

.50 

41 

45 

44 

45 

42 

40 

45 

44 

44 

45 

46 

46 

45 

48 

50 

41 

38 

46 

47 

44 

46 

40 

37 

41 

42 

43 

46 

49 

46 

44 

2 

G  ROY 

63 

58 

61 

70 

71 

61 

70 

73 

77 

72 

75 

75 

82 

69 

91 

93 

74 

60 

61 

63 

72 

72 

81 

62 

68 

70 

7 

MIN 

49 

38 

37 

38 

46 

34 

34 

40 

43 

47 

39 

38 

41 

41 

39 

39 

44 

42 

41 

41 

36 

38 

36 

35 

34 

36 

36 

34 

50 

41 

39 

6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

57 

55 

55 

56 

57 

58 

56 

56 

54 

54 

58 

59 

58 

69 

77 

63 

55 

54 

56 

57 

56 

57 

57 

60 

59 

57 

57 

,7 

MIN 

48 

46 

47 

46 

45 

48 

45 

45 

44 

44 

44 

42 

40 

41 

42 

43 

42 

46 

42 

47 

44 

45 

44 

38 

40 

46 

46 

46 

47 

45 

44 

3 

un  1  T  ^  T  F  p 

58 

61 

70 

69 

68 

66 

70 

81 

71 

74 

74 

83 

88 

93 

90 

76 

56 

59 

60 

68 

66 

61 

69 

66 

64 

66 

69 

,9 

MIN 

47 

38 

35 

35 

45 

34 

34 

35 

40 

46 

44 

40 

40 

47 

47 

42 

37 

43 

40 

41 

35 

37 

39 

31 

36 

35 

35 

45 

46 

44 

39.8 

tc  y  tilft  rITV 
^  1  iNU    V  1  [  T 

57 

60 

69 

75 

66 

68 

74 

77 

78 

77 

76 

84 

89 

94 

95 

82 

65 

67 

70 

70 

60 

6 1 

65 

80 

7  1 

69 

62 

72 

6 

MIN 

49 

42 

33 

35 

47 

32 

34 

36 

38 

46 

41 

36 

39 

43 

46 

43 

39 

45 

44 

35 

42 

41 

37 

34 

36 

40 

46 

49 

43 

40 

4 

59 

57 

61 

68 

72 

60 

66 

72 

75 

67 

74 

70 

61 

84 

86 

90 

78 

63 

65 

66 

65 

74 

58 

65 

69 

82 

73 

64 

70 

0 

MIN 

44 

34 

38 

37 

41 

30 

32 

35 

36 

38 

35 

36 

42 

42 

45 

43 

34 

38 

39 

43 

38 

37 

32 

29 

32 

35 

36 

41 

43 

40 

37 

5 

57 

59 

69 

72 

63 

65 

71 

71 

67 

73 

72 

80 

85 

88 

89 

76 

67 

59 

62 

64 

70 

67 

58 

60 

6  7 

7  1 

76 

73 

74 

62 

69 

6 

MIN 

50 

41 

41 

39 

45 

35 

37 

41 

43 

46 

40 

44 

45 

48 

46 

44 

47 

41 

43 

44 

43 

40 

40 

36 

37 

39 

42 

42 

43 

39 

42 

1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

58 

59 

62 

62 

68 

64 

68 

72 

72 

71 

76 

73 

82 

86 

90 

89 

72 

62 

64 

65 

65 

69 

80 

67 

67 

69 

6 

MIN 

50 

41 

43 

39 

42 

40 

39 

42 

39 

44 

46 

43 

45 

47 

49 

52 

43 

39 

46 

48 

41 

41 

42 

35 

46 

42 

42 

48 

49 

44 

43 

6 

MONTEREY 

55 

54 

61 

57 

53 

58 

60 

58 

58 

62 

58 

70 

76 

64 

77 

57 

53 

56 

58 

57 

56 

52 

59 

55 

55 

55 

59 

1 

MIN 

48 

45 

42 

42 

40 

40 

40 

43 

43 

46 

44 

44 

47 

53 

50 

44 

45 

45 

45 

48 

43 

44 

39 

40 

41 

42 

45 

46 

47 

46 

44 

morro  Bay  fire  dept 

61 

58 

58 

62 

58 

57 

58 

66 

67 

61 

58 

66 

72 

87 

90 

75 

63 

58 

58 

60 

60 

59 

59 

59 

60 

60 

69 

62 

6 

MIN 

50 

36 

40 

39 

47 

35 

40 

43 

44 

45 

40 

45 

50 

54 

48 

45 

49 

47 

44 

47 

40 

47 

42 

41 

38 

39 

48 

48 

50 

44 

44 

2 

McuNT  Diablo  n  gate 

52 

52 

55 

63 

69 

60 

62 

70 

72 

68 

73 

71 

75 

'9 

64 

85 

73 

60 

62 

62 

60 

70 

53 

60 

69 

77 

68 

61 

66 

3 

MIN 

44 

33 

35 

40 

33 

36 

41 

45 

50 

42 

44 

53 

56 

60 

63 

47 

39 

36 

40 

40 

39 

40 

31 

32 

33 

37 

41 

51 

40 

34 

41 

8 

mount  Hamilton 

MAX 

38 

40 

49 

57 

45 

50 

55 

60 

63 

58 

59 

65 

70 

74 

75 

65 

53 

44 

51 

54 

59 

36 

48 

53 

58 

65 

65 

56 

42 

55 

5 

MIN 

25 

30 

42 

28 

31 

38 

41 

38 

45 

46 

50 

56 

49 

37 

29 

38 

40 

44 

26 

26 

34 

39 

50 

51 

26 

36 

5 

nacimiento  dam 

MAX 

58 

60 

61 

67 

71 

64 

67 

74 

78 

82 

76 

62 

85 

87 

92 

92 

77 

65 

62 

62 

73 

79 

68 

59 

64 

70 

76 

81 

72 

76 

72 

7 

MIN 

46 

33 

33 

35 

37 

32 

33 

40 

40 

41 

38 

39 

45 

48 

49 

43 

41 

40 

38 

40 

36 

39 

36 

32 

34 

34 

39 

45 

46 

38 

39 

1 

NEWARK 

MAX 

61 

57 

58 

67 

67 

58 

64 

69 

66 

63 

68 

63 

75 

83 

85 

64 

68 

59 

61 

65 

60 

66 

61 

58 

61 

62 

66 

73 

71 

61 

66 

0 

MIN 

50 

39 

45 

44 

41 

42 

39 

42 

42 

46 

44 

42 

40 

49 

53 

47 

46 

45 

45 

50 

45 

43 

42 

42 

37 

40 

45 

48 

48 

46 

44 

3 

Sm  R*i*r«nc*  NoIm  Following  SUQon  Index 
-  126  - 


DAILY  TEMPERATURES  cal.forma 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

56 

68 

61 

57 

60 

60 

69 

59 

63 

62 

68 

74 

78 

76 

62 

55 

60 

59 

56 

63 

67 

66 

58 

56 

60 

64 

62 

56 

56 

61 

3 

MIN 

50 

48 

51 

49 

49 

46 

47 

60 

50 

51 

48 

46 

51 

54 

56 

62 

47 

48 

48 

48 

46 

45 

43 

39 

48 

50 

46 

51 

50 

48 

48 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

59 

57 

59 

70 

67 

60 

63 

68 

65 

67 

74 

68 

78 

83 

85 

83 

68 

62 

65 

65 

60 

65 

60 

59 

61 

66 

64 

69 

71 

63 

66 

8 

MIN 

50 

44 

44 

40 

46 

35 

34 

42 

39 

40 

42 

40 

43 

45 

46 

46 

41 

46 

47 

50 

39 

40 

42 

34 

31 

35 

41 

46 

46 

42 

41 

8 

PASO  ROBLES 

MAX 

61 

60 

66 

71 

60 

68 

74 

78 

82 

78 

80 

85 

86 

92 

91 

85 

64 

57 

61 

73 

76 

69 

59 

61 

70 

76 

79 

72 

68 

69 

72 

4 

MIN 

<.3 

31 

31 

33 

46 

30 

31 

34 

36 

40 

35 

40 

37 

40 

41 

38 

45 

39 

41 

40 

36 

35 

31 

28 

30 

32 

33 

45 

48 

36 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

61 

60 

67 

73 

60 

67 

73 

81 

82 

76 

79 

64 

87 

92 

93 

81 

63 

60 

66 

74 

77 

62 

61 

64 

72 

77 

78 

69 

71 

68 

72 

6 

MIN 

39 

33 

32 

33 

39 

33 

32 

36 

36 

44 

35 

36 

39 

44 

44 

42 

42 

39 

41 

42 

37 

40 

33 

33 

32 

34 

36 

46 

47 

40 

38 

° 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

53 

56 

68 

72 

63 

66 

72 

76 

80 

77 

77 

61 

87 

92 

92 

86 

74 

71 

66 

72 

74 

72 

56 

61 

68 

73 

79 

78 

73 

70 

72 

8 

MIN 

45 

39 

31 

38 

40 

29 

30 

36 

39 

45 

37 

39 

40 

41 

47 

41 

34 

36 

36 

40 

35 

33 

38 

33 

33 

33 

39 

40 

41 

40 

PISMO  BEACH 

MAX 

56 

58 

61 

68 

65 

60 

68 

70 

79 

71 

73 

75 

85 

86 

70 

59 

60 

63 

61 

64 

63 

59 

59 

56 

64 

61 

64 

59 

59 

63 

65 

3 

MIN 

50 

35 

42 

44 

44 

37 

40 

44 

45 

44 

43 

50 

47 

54 

49 

46 

46 

47 

46 

44 

41 

46 

43 

40 

37 

38 

38 

48 

50 

46 

' 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

58 

56 

61 

60 

55 

59 

60 

59 

58 

69 

56 

61 

68 

71 

65 

61 

55 

56 

60 

61 

57 

56 

68 

60 

61 

59 

61 

60 

59 

69 

59 

7 

MIN 

49 

46 

42 

42 

44 

41 

43 

40 

39 

42 

39 

42 

42 

46 

42 

42 

43 

42 

39 

45 

38 

42 

40 

36 

38 

39 

42 

44 

44 

41 

41 

8 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

59 

60 

62 

70 

73 

63 

69 

74 

72 

72 

73 

74 

82 

86 

87 

87 

76 

62 

67 

68 

64 

72 

67 

62 

65 

69 

71 

80 

70 

68 

70 

8 

MIN 

42 

36 

37 

37 

37 

35 

35 

38 

37 

39 

43 

38 

37 

41 

43 

47 

43 

41 

43 

44 

37 

42 

37 

30 

33 

39 

41 

44 

46 

42- 

39 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

52 

52 

62 

67 

59 

61 

68 

73 

75 

72 

74 

78 

83 

84 

36 

76 

67 

56 

59 

66 

72 

65 

59 

56 

65 

72 

77 

70 

71 

63 

68 

0 

MIN 

42 

29 

30 

28 

38 

24 

26 

30 

31 

31 

28 

35 

30 

35 

38 

36 

33 

30 

36 

30 

26 

29 

33 

30 

24 

27 

30 

39 

40 

REDWOOD  CITY 

MAX 

59 

60 

67 

71 

65 

69 

69 

70 

68 

75 

72 

82 

86 

39 

85 

76 

67 

66 

67 

65 

70 

64 

60 

65 

65 

71 

78 

78 

70 

62 

70 

,4 

MIN 

50 

44 

46 

40 

46 

36 

37 

42 

39 

39 

41 

41 

44 

46 

46 

46 

40 

40 

43 

47 

39 

42 

43 

36 

37 

37 

42 

50 

47 

RICHMOND 

MAX 

59 

57 

59 

70 

63 

60 

61 

65 

64 

67 

70 

69 

78 

62 

87 

80 

65 

66 

59 

58 

56 

63 

62 

58 

58 

62 

63 

65 

59 

66 

64 

7 

MIN 

50 

45 

43 

48 

44 

41 

46 

49 

49 

46 

50 

50 

51 

60 

52 

51 

49 

48 

49 

49 

48 

48 

43 

38 

43 

49 

51 

50 

49 

SAINT  MARYS  COLLEOE 

MAX 

56 

59 

68 

68 

60 

65 

69 

72 

67 

70 

72 

79 

82 

83 

67 

83 

76 

60 

59 

58 

61 

64 

68 

68 

60 

67 

76 

72 

65 

60 

68 

1 

40 

35 

37 

36 

41 

30 

39 

45 

42 

36 

37 

35 

38 

40 

40 

40 

40 

43 

42 

46 

38 

35 

31 

29 

33 

33 

38 

46 

42 

38 

SALINAS  2  E 

MAX 

58 

59 

67 

63 

57 

63 

66 

65 

65 

69 

64 

72 

83 

90 

67 

65 

59 

60 

62 

62 

59 

55 

58 

60 

64 

66 

62 

62 

60 

64 

8 

MIN 

30 

46 

38 

37 

51 

41 

36 

36 

43 

42 

42 

37 

40 

46 

48 

46 

44 

46 

40 

49 

39 

43 

43 

36 

36 

38 

43 

45 

48 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

58 

58 

67 

63 

56 

62 

65 

65 

64 

66 

63 

78 

84 

91 

67 

61 

59 

60 

61 

63 

61 

55 

59 

61 

64 

62 

63 

63 

61 

61 

64 

8 

MIN 

47 

39 

39 

38 

45 

46 

36 

37 

44 

49 

42 

39 

41 

47 

49 

47 

45 

44 

41 

45 

41 

45 

44 

38 

37 

41 

44 

46 

48 

' 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

60 

58 

66 

71 

78 

70 

72 

75 

80 

75 

77 

81 

87 

90 

90 

64 

76 

69 

64 

72 

76 

71 

65 

62 

70 

76 

82 

75 

75 

75 

73 

7 

MIN 

30 

29 

28 

29 

33 

32 

32 

37 

38 

34 

37 

34 

40 

43 

43 

41 

33 

36 

38 

35 

33 

30 

29 

28 

29 

30 

32 

42 

39 

3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

55 

55 

64 

57 

55 

59 

57 

55 

59 

60 

60 

66 

65 

77 

66 

69 

60 

60 

59 

57 

57 

56 

54 

59 

56 

57 

63 

60 

67 

56 

59 

3 

MIN 

48 

46 

49 

43 

45 

38 

47 

46 

45 

42 

44 

42 

55 

46 

46 

47 

47 

42 

47 

48 

46 

48 

44 

38 

44 

47 

48 

48 

46 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

56 

57 

66 

66 

57 

61 

62 

60 

60 

66 

61 

71 

31 

85 

76 

65 

56 

60 

63 

69 

62 

58 

57 

62 

60 

66 

66 

66 

59 

56 

63 

4 

MIN 

48 

45 

47 

43 

46 

40 

41 

46 

46 

43 

47 

44 

45 

46 

49 

45 

43 

47 

46 

47 

43 

43 

43 

40 

42 

47 

45 

45 

49 

S  F  FEDERAL  BUILOINO 

MAX 

55 

56 

64 

57 

56 

59 

60 

57 

57 

63 

59 

70 

79 

82 

76 

62 

53 

57 

56 

54 

59 

55 

52 

55 

55 

67 

69 

60 

66 

53 

59 

7 

48 

46 

50 

49 

45 

47 

47 

46 

45 

47 

48 

50 

54 

55 

57 

48 

46 

46 

49 

48 

47 

46 

44 

45 

47 

46 

47 

46 

47 

45 

SAN  SREeORIO  3  SE 

MAX 

55 

54 

64 

63 

56 

59 

62 

58 

60 

62 

58 

69 

80 

63 

78 

57 

54 

57 

55 

57 

56 

53 

54 

57 

58 

69 

61 

62 

66 

55 

60 

4 

MIN 

48 

43 

35 

33 

45 

33 

34 

41 

41 

46 

36 

34 

38 

43 

41 

36 

35 

45 

36 

46 

43 

43 

44 

33 

33 

41 

41 

46 

46 

39 

SAN  JOSE 

MAX 

57 

58 

70 

73 

62 

65 

71 

69 

66 

72 

69 

77 

83 

87 

a7 

73 

65 

60 

66 

64 

69 

62 

57 

66 

66 

70 

77 

67 

63 

61 

68 

4 

MIN 

50 

42 

46 

46 

46 

39 

41 

47 

45 

48 

44 

44 

47 

51 

56 

47 

46 

44 

44 

50 

43 

43 

44 

39 

40 

42 

46 

48 

48 

43 

45 

3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

60 

56 

57 

64 

63 

54 

61 

70 

75 

76 

67 

67 

36 

88 

94 

89 

67 

56 

57 

60 

62 

67 

57 

66 

60 

63 

63 

69 

65 

60 

66 

3 

MIN 

49 

37 

42 

38 

46 

35 

39 

46 

47 

48 

45 

47 

61 

60 

52 

46 

47 

46 

43 

45 

43 

46 

37 

39 

40 

41 

45 

45 

50 

43 

' 

SAN  MATEO 

MAX 

56 

56 

66 

65 

56 

63 

66 

62 

62 

69 

65 

76 

83 

85 

81 

70 

61 

60 

60 

60 

63 

63 

55 

60 

64 

66 

69 

64 

60 

68 

64 

8 

MIN 

49 

45 

48 

44 

48 

40 

41 

43 

42 

43 

46 

43 

46 

50 

50 

46 

46 

46 

46 

50 

41 

44 

43 

38 

41 

51 

44 

49 

51 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

59 

71 

73 

67 

72 

72 

74 

74 

35 

87 

88 

72 

66 

64 

69 

65 

69 

64 

66 

64 

68 

70 

76 

69 

68 

65 

70 

7 

MIN 

49 

42 

44 

38 

39 

39 

48 

42 

41 

42 

45 

47 

46 

42 

44 

50 

43 

43 

42 

41 

39 

41 

44 

48 

46 

42 

43 

3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

58 

62 

71 

60 

60 

69 

72 

75 

67 

70 

72 

76 

79 

91 

86 

76 

68 

62 

61 

67 

64 

66 

60 

61 

53 

66 

62  . 

55 

68 

65 

67 

4 

MIN 

47 

48 

39 

41 

38 

34 

34 

36 

37 

39 

38 

40 

41 

44 

43 

40 

46 

41 

46 

46 

36 

42 

44 

35 

35 

35 

37 

43 

46 

40 

40 

4 

UPH  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

58 

57 

58 

69 

66 

59 

64 

66 

67 

63 

71 

68 

75 

83 

86 

82 

67 

55 

63 

60 

57 

63 

56 

55 

59 

60 

64 

70 

65 

58 

64 

8 

MIN 

49 

41 

40 

44 

43 

41 

40 

43 

45 

45 

44 

46 

46 

51 

55 

47 

44 

44 

45 

45 

46 

43 

39 

37 

40 

44 

43 

45 

46 

4  1 

Q 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

59 

61 

63 

70 

74 

64 

66 

75 

73 

71 

76 

75 

32 

85 

88 

90 

76 

62 

65 

65 

64 

74 

65 

60 

64 

64 

73 

82 

72 

65 

70 

9 

46 

32 

40 

37 

40 

31 

37 

35 

34 

37 

39 

35 

36 

41 

46 

39 

39 

42 

42 

47 

36 

42 

32 

31 

35 

41 

36 

45 

49 

3  8 

38 

7 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

66 

60 

64 

66 

60 

60 

64 

63 

66 

68 

68 

70 

76 

82 

89 

64 

6?t, 

56 

57 

57 

59 

57 

59 

57 

58 

62 

62 

60 

57 

60 

64 

2 

43 

46 

40 

43 

46 

36 

36 

37 

40 

42 

39 

40 

42 

46 

47 

42 

46 

44 

46 

49 

38 

45 

35 

34 

35 

38 

44 

47 

46 

40 

4 1 

SAN  JOAQUIN  DRAInAOE 
05 

ANTIOCH  FiBREBOARD  ML 

MAX 

57 

61 

63 

72 

72 

64 

68 

72 

72 

75 

77 

74 

33 

88 

38 

86 

79 

67 

69 

69 

67 

72 

70 

62 

66 

70 

70 

78 

73 

72 

71 

8 

52 

44 

50 

39 

46 

48 

43 

42 

46 

51 

43 

66 

54 

52 

50 

57 

47 

40 

49 

40 

41 

45 

42 

36 

39 

44 

47 

52 

49 

3 

ANTIOCH  PUMPINO  PLANT 

MAX 

62 

60 

65 

71 

75 

64 

69 

74 

75 

79 

77 

76 

83 

86 

85 

90 

77 

67 

68 

71 

70 

74 

67 

63 

66 

72 

73 

60 

79 

73 

73 

1 

MIN 

49 

42 

45 

35 

43 

44 

37 

38 

40 

46 

39 

55 

49 

47 

45 

47 

40 

37 

43 

37 

38 

43 

43 

32 

33 

41 

42 

47 

42 

44 

42 

I 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

66 

53 

45 

56 

67 

53 

59 

67 

73 

76 

69 

74 

76 

81 

86 

87 

81 

72 

61 

61 

62 

69 

73 

66 

67 

72 

74 

79 

76 

74 

68 

1 

MIN 

42 

38 

35 

35 

41 

37 

37 

46 

47 

44 

47 

51 

50 

54 

60 

57 

49 

47 

39 

39 

44 

47 

39 

37 

38 

47 

49 

53 

52 

46 

AUBERRY 

MAX 

53 

48 

55 

63 

58 

56 

64 

71 

74 

68 

73 

73 

78 

64 

85 

78 

75 

60 

65 

61 

67 

71 

61 

57 

64 

71 

78 

77 

73 

70 

67 

4 

MIN 

42 

32 

31 

36 

36 

32 

34 

42 

45 

43 

46 

43 

46 

48 

57 

52 

41 

40 

41 

37 

43 

43 

36 

29 

32 

38 

43 

49 

45 

39 

40 

g 

bakersfield  w8  Airport 

MAX 

64 

58 

64 

76 

64 

67 

74 

79 

81 

75 

81 

80 

88 

95 

96 

87 

77 

70 

57 

70 

74 

81 

64 

64 

70 

75 

62 

79 

80 

73 

74 

8 

MIN 

47 

42 

40 

44 

46 

42 

43 

47 

51 

49 

51 

63 

53 

58 

59 

60 

52 

47 

46 

46 

48 

50 

45 

43 

43 

45 

50 

63 

55 

52 

I 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

51 

51 

55 

65 

61 

56 

64 

71 

73 

73 

72 

73 

31 

86 

85 

35 

78 

68 

60 

60 

67 

72 

70 

55 

62 

70 

77 

77 

71 

72 

66 

6 

MIN 

49 

40 

36 

39 

42 

36 

39 

44 

48 

46 

47 

50 

51 

57 

56 

58 

51 

48 

42 

42 

47 

47 

40 

36 

38 

43 

48 

55 

52 

Q 

BLACKWELLS  CORNER 

64 

62 

73 

70 

68 

66 

72 

82 

81 

71 

64 

61 

39 

88 

95 

86 

73 

67 

66 

73 

76 

76 

74 

8 

MIN 

38 

33 

39 

BUTTONWILLOW 

MAX 

67 

66 

60 

65 

77 

63 

67 

73 

77 

82 

75 

82 

80 

67 

92 

96 

88 

79 

69 

6  1 

71 

75 

8  1 

65 

64 

70 

77 

8  I 

82 

61 

75, 

1 

MIN 

51 

39 

37 

40 

43 

38 

38 

40 

45 

49 

45 

50 

50 

53 

56 

55 

50 

48 

45 

40 

46 

46 

44 

39 

46 

44 

46 

5  7 

50 

51 

46, 

0 

Calaveras  bis  trees 

MAX 

47 

40 

42 

53 

54 

34 

50 

64 

61 

61 

63 

62 

67 

69 

74 

72 

67 

58 

53 

40 

52 

58 

57 

40 

41 

50 

60 

67 

67 

61 

55, 

8 

MIN 

34 

27 

27 

30 

32 

24 

27 

30 

33 

30 

33 

32 

33 

36 

39 

37 

33 

30 

34 

32 

30 

34 

26 

17 

24 

30 

33 

37 

40 

33 

31, 

3 

CAMP  PARDEE 

MAX 

61 

57 

60 

69 

68 

59 

66 

70 

75 

76 

74 

75 

79 

86 

87 

69 

78 

71 

70 

62 

67 

73 

71 

61 

65 

70 

76 

61 

81 

73 

71, 

7 

MIN 

50 

34 

37 

42 

43 

36 

41 

45 

47 

42 

45 

43 

47 

53 

60 

48 

42 

38 

37 

43 

42 

47 

37 

36 

36 

38 

45 

51 

44 

41 

43, 

1 

catheys  vy  bull  run  rh 

MAX 

61 

54 

56 

62 

67 

56 

61 

67 

72 

74 

69 

73 

74 

80 

36 

88 

77 

68 

65 

56 

65 

69 

6-, 

54 

60 

65 

72 

79 

31 

72 

66, 

2 

MIN 

45 

35 

30 

41 

35 

30 

35 

39 

41 

37 

41 

41 

47 

46 

47 

46 

40 

36 

43 

36 

38 

39 

34 

29 

31 

36 

42 

48 

44 

40 

39, 

1 

S«*  RalAianc*  NotM  FoUowtng  Sutlon  Index 

-   127  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHERRV  VALLEY  DAM 

MAX 

4F 

59 

63~ 

"66^ 

67~ 

72 

72 

76 

75 

72 

64 

51 

48 

55 

6  1 

60 

4  1 

42 

5 1 

62 

68 

64 

59 

3 

MIN 

32 

21 

28 

30 

31 

22 

27 

31 

35 

33 

35 

35 

36 

41 

41 

41 

36 

33 

31 

30 

32 

36 

24 

17 

23 

30 

36 

40 

38 

36 

32 

I 

CCALINGA 

MAX 

67 

72 

76 

82 

76 

8  1 

82 

84 

9 1 

9  1 

84 

77 

65 

60 

70 

75 

79 

69 

66 

69 

76 

76 

8  1 

79 

75 

75 

0 

MIN 

37 

42 

41 

36 

35 

36 

36 

42 

44 

45 

42 

49 

47 

50 

51 

55 

54 

45 

48 

49 

42 

45 

40 

41 

38 

42 

42 

46 

48 

45 

43 

8 

CORCOCAN   IRRIO  DIST 

MAX 

64 

6  5 

74 

67 

72 

78 

82 

75 

78 

81 

85 

91 

94 

85 

77 

67 

56 

69 

75 

80 

62 

64 

70 

77 

83 

82 

78 

74 

0 

MIN 

52 

40 

37 

44 

40 

38 

39 

41 

45 

47 

41 

46 

49 

50 

50 

53 

49 

47 

47 

41 

46 

45 

41 

41 

41 

42 

46 

63 

50 

49 

45 

0 

DENAIR  3  HNE 

MAX 

65 

7  3 

78 

82 

76 

79 

82 

84 

90 

92 

80 

73 

68 

66 

69 

74 

74 

62 

65 

72 

75 

8  1 

85 

75 

69 

74 

8 

MIN 

51 

34 

34 

37 

36 

34 

33 

37 

36 

48 

37 

50 

41 

45 

44 

50 

37 

34 

42 

36 

37 

39 

40 

31 

35 

39 

43 

47 

46 

41 

39 

9 

DUDLEYS 

MAX 

6  1 

55 

59 

66 

69 

67 

70 

69 

74 

79 

79 

72 

64 

58 

48 

55 

63 

64 

47 

51 

58 

66 

70 

7  1 

66 

58 

62 

8 

MIN 

39 

30 

25 

27 

23 

25 

29 

32 

29 

31 

31 

33 

36 

34 

37 

31 

31 

36 

37 

30 

30 

26 

19 

24 

28 

32 

38 

36 

32 

30 

7 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

65 

68 

74 

75 

7  5 

75 

79 

8  1 

87 

88 

6  6 

74 

69 

64 

67 

72 

72 

63 

6  1 

69 

74 

80 

8  1 

78 

71 

72 

5 

MIN 

«8 

48 

33 

40 

40 

32 

37 

43 

42 

40 

42 

39 

41 

47 

48 

46 

36 

35 

47 

43 

39 

37 

37 

31 

34 

38 

40 

49 

45 

40 

40 

6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

76 

92 

72 

76 

83 

68 

65 

70 

82 

66 

82 

76 

MIN 

42 

42 

41 

36 

35 

37 

39 

52 

44 

44 

Fresno  wb  airport 

MAX 

70 

67 

72 

7  7 

8  1 

75 

R  1 

80 

86 

92 

93 

85 

75 

68 

56 

70 

75 

60 

6  1 

63 

72 

77 

84 

8  3 

7  7 

71 

73 

8 

MIN 

43 

38 

33 

41 

44 

36 

40 

43 

44 

48 

43 

45 

50 

49 

50 

52 

45 

43 

46 

44 

43 

43 

40 

38 

36 

41 

47 

52 

50 

47 

43 

8 

friant  government  camp 

MAX 

59 

61 

64 

7  I 

5  6 

66 

71 

77 

79 

74 

80 

80 

86 

92 

93 

85 

76 

69 

56 

70 

74 

79 

62 

64 

71 

77 

84 

66 

79 

73 

,5 

MIN 

49 

36 

36 

41 

41 

34 

40 

45 

46 

43 

45 

41 

43 

46 

52 

51 

41 

42 

45 

40 

43 

46 

39 

32 

34 

40 

43 

48 

47 

42 

42 

,4 

6IANT  FOREST 

MAX 

28 

35 

5  I 

36 

34 

47 

52 

57 

5  7 

5  5 

5  8 

64 

66 

6  7 

6  I 

52 

48 

36 

40 

51 

52 

40 

34 

41 

52 

6 1 

50 

60 

48 

,7 

MIN 

30 

22 

18 

21 

27 

17 

20 

24 

24 

30 

32 

31 

34 

36 

37 

36 

33 

31 

27 

22 

25 

30 

21 

16 

18 

23 

22 

30 

35 

34 

26 

,9 

GLENNVILLE 

MAX 

61 

56 

52 

60 

66 

67 

65 

65 

70 

75 

79 

82 

75 

69 

53 

57 

63 

67 

64 

49 

55 

65 

72 

68 

63 

60 

63 

,3 

MIN 

39 

31 

29 

33 

33 

30 

26 

29 

33 

34 

34 

40 

35 

38 

35 

35 

34 

36 

31 

33 

32 

32 

24 

27 

34 

44 

35 

38 

33 

,4 

GRANT  GROVE 

MAX 

3  5 

30 

35 

45 

35 

35 

4  1 

5  I 

55 

53 

54 

5  7 

61 

64 

65 

65 

50 

45 

36 

42 

48 

48 

29 

3  I 

38 

60 

60 

49 

49 

46 

.8 

MIN 

30 

21 

15 

18 

25 

15 

16 

23 

29 

27 

31 

30 

33 

34 

34 

35 

32 

30 

26 

23 

27 

29 

18 

16 

18 

26 

26 

34 

34 

32 

26 

,2 

HANFORD 

MAX 

6'. 

62 

65 

74 

68 

68 

73 

79 

82 

79 

82 

80 

87 

91 

94 

90 

8  1 

73 

65 

70 

72 

80 

77 

66 

70 

78 

83 

85 

63 

76 

76 

•  <> 

MIN 

*9 

36 

35 

41 

39 

34 

36 

39 

42 

45 

41 

46 

46 

48 

49 

52 

45 

43 

45 

40 

42 

42 

36 

37 

39 

38 

44 

50 

46 

45 

42 

.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 

35 

42 

46 

58 

6  1 

42 

58 

6  1 

68 

70 

68 

66 

73 

76 

80 

79 

73 

64 

55 

41 

58 

62 

6  1 

38 

45 

57 

66 

7  1 

66 

60 

.8 

MIN 

37 

28 

29 

32 

33 

25 

29 

32 

36 

34 

36 

38 

43 

43 

43 

41 

36 

36 

33 

33 

34 

37 

28 

24 

26 

32 

35 

39 

37 

34 

,2 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

32 

39 

46 

38 

37 

43 

5 1 

53 

53 

52 

55 

59 

64 

62 

60 

57 

44 

38 

40 

46 

46 

43 

30 

38 

49 

69 

59 

50 

46 

47 

.5 

MIN 

29 

14 

15 

22 

24 

13 

19 

26 

27 

28 

31 

30 

33 

34 

35 

34 

30 

30 

25 

22 

28 

29 

16 

10 

16 

25 

32 

35 

33 

30 

25 

.8 

IDRIA 

MAX 

68 

59 

66 

70 

70 

74 

7  7 

62 

84 

7  8 

7  5 

65 

56 

64 

70 

70 

6  1 

56 

63 

70 

76 

68 

68 

.3 

MIN 

42 

35 

35 

45 

38 

37 

41 

43 

48 

48 

53 

54 

56 

60 

51 

47 

45 

40 

37 

44 

46 

33 

31 

32 

42 

48 

49 

50 

41 

43 

•  8 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 

63 

53 

56 

73 

72 

63 

75 

77 

80 

75 

79 

78 

89 

96 

95 

86 

60 

70 

63 

66 

73 

79 

7  1 

60 

67 

75 

80 

79 

78 

77 

74 

,4 

MIN 

52 

41 

43 

45 

51 

46 

41 

52 

53 

50 

52 

54 

58 

65 

69 

61 

58 

52 

45 

41 

49 

53 

43 

40 

44 

47 

55 

61 

59 

62 

51 

.1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

56 

52 

59 

6  7 

6  1 

6  1 

67 

74 

76 

72 

73 

78 

84 

88 

87 

63 

76 

70 

69 

68 

7  1 

6  7 

56 

6  1 

6  1 

72 

8  3 

80 

75 

69 

70 

,5 

MIN 

44 

41 

33 

33 

37 

31 

32 

38 

40 

44 

39 

36 

*1 

57 

58 

57 

57 

58 

41 

33 

39 

40 

34 

31 

31 

38 

42 

49 

44 

47 

41 

.6 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

MAX 

67 

64 

63 

64 

75 

65 

69 

74 

78 

83 

75 

83 

80 

86 

92 

94 

65 

77 

66 

59 

71 

77 

80 

64 

65 

63 

79 

84 

64 

80 

74 

,9 

HIN 

51 

40 

41 

41 

48 

42 

44 

47 

58 

49 

55 

51 

52 

53 

58 

65 

57 

46 

49 

44 

48 

49 

46 

42 

45 

46 

53 

58 

53 

48 

49 

.3 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

64 

62 

64 

74 

68 

67 

73 

77 

8  1 

74 

6 1 

79 

84 

90 

93 

8  8 

75 

66 

60 

70 

76 

62 

7  1 

64 

7 1 

76 

8  1 

8  3 

77 

72 

74 

•  6 

MIN 

50 

44 

40 

42 

50 

40 

47 

50 

42 

50 

40 

55 

58 

62 

63 

62 

52 

44 

49 

44 

50 

48 

45 

41 

42 

50 

56 

60 

52 

48 

49 

,2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

62 

56 

61 

70 

62 

65 

69 

74 

76 

73 

75 

78 

6 1 

66 

76 

7  1 

75 

7  3 

74 

63 

74 

80 

73 

72 

,2 

MIN 

44 

35 

31 

34 

41 

33 

35 

36 

45 

40 

42 

35 

39 

39 

50 

47 

35 

38 

38 

35 

37 

40 

38 

36 

36 

36 

47 

45 

44 

39 

fO 

LE  GRAND 

MAX 

60 

60 

64 

71 

67 

66 

7 1 

76 

80 

79 

79 

77 

82 

68 

88 

87 

70 

68 

64 

69 

76 

70 

65 

70 

75 

79 

83 

74 

74 

73 

.5 

MIN 

49 

38 

34 

43 

43 

35 

37 

37 

43 

46 

41 

47 

44 

56 

56 

53 

43 

50 

47 

40 

39 

50 

48 

35 

37 

40 

45 

50 

47 

44 

43 

,9 

LEMON  COVE 

MAX 

60 

52 

62 

70 

56 

64 

71 

77 

79 

79 

80 

82 

85 

90 

92 

87 

75 

66 

57 

66 

73 

78 

6  1 

63 

70 

76 

8  3 

81 

79 

66 

72 

.7 

MIN 

49 

41 

38 

43 

41 

37 

42 

46 

49 

43 

46 

46 

56 

55 

55 

55 

49 

47 

45 

43 

45 

51 

40 

40 

41 

47 

51 

54 

52 

47 

46 

.? 

LINDSAY 

MAX 

62 

59 

63 

73 

65 

65 

71 

78 

6 1 

74 

80 

84 

87 

91 

94 

87 

79 

69 

62 

69 

74 

79 

69 

66 

70 

76 

83 

83 

8 1 

74 

74 

,9 

MIN 

50 

41 

36 

41 

45 

34 

39 

41 

44 

42 

45 

46 

48 

48 

52 

52 

50 

47 

46 

43 

43 

44 

42 

43 

34 

40 

45 

50 

50 

46 

44 

.2 

LOOI 

MAX 

60 

63 

72 

73 

65 

69 

73 

77 

77 

77 

77 

8  3 

82 

8  7 

90 

80 

74 

68 

66 

66 

73 

70 

70 

66 

72 

75 

82 

8  2 

73 

73 

73 

,9 

MIN 

50 

36 

40 

39 

42 

33 

38 

43 

44 

42 

41 

47 

46 

46 

50 

45 

43 

36 

48 

45 

39 

44 

39 

35 

37 

42 

44 

49 

45 

41 

42 

.3 

LOS  BANOS 

MAX 

65 

65 

72 

74 

66 

70 

75 

78 

8  3 

76 

81 

82 

85 

88 

82 

67 

63 

72 

69 

64 

82 

81 

70 

74 

.3 

MIN 

50 

42 

36 

37 

44 

41 

38 

41 

43 

48 

42 

46 

44 

46 

50 

51 

46 

40 

47 

43 

40 

42 

41 

35 

37 

39 

44 

51 

49 

46 

43 

,3 

MADERA 

MAX 

59 

60 

6  1 

64 

73 

61 

66 

73 

78 

82 

75 

6  3 

79 

86 

92 

95 

82 

75 

70 

59 

75 

80 

64 

72 

78 

83 

82 

78 

74 

.1 

MIN 

49 

39 

35 

43 

43 

37 

41 

43 

46 

47 

45 

47 

48 

50 

53 

53 

45 

44 

47 

43 

41 

44 

39 

37 

41 

46 

46 

51 

46 

45 

44 

.5 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

58 

6  1 

69 

7  1 

67 

65 

70 

7  1 

70 

73 

72 

76 

63 

85 

85 

82 

74 

65 

69 

64 

70 

70 

59 

64 

70 

76 

70 

68 

70 

,7 

MIN 

47 

44 

49 

37 

45 

44 

39 

43 

41 

49 

41 

54 

52 

50 

50 

56 

49 

42 

46 

40 

39 

47 

41 

30 

36 

40 

45 

51 

41 

44 

44 

,4 

MARICOPA 

MAX 

69 

58 

64 

77 

65 

65 

74 

76 

8  1 

74 

8 1 

82 

88 

9  1 

95 

86 

79 

70 

64 

72 

82 

65 

65 

62 

81 

80 

74 

75 

.5 

MIN 

49 

42 

42 

43 

46 

42 

40 

47 

51 

49 

53 

54 

58 

62 

64 

63 

56 

50 

40 

43 

45 

51 

42 

37 

44 

46 

51 

46 

53 

53 

48 

,7 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

56 

62 

73 

72 

68 

68 

74 

78 

82 

80 

80 

60 

60 

90 

9  1 

66 

68 

75 

72 

62 

76 

82 

83 

75 

75 

•  6 

MIN 

38 

37 

38 

41 

46 

37 

39 

42 

44 

46 

42 

46 

47 

48 

51 

45 

41 

47 

41 

42 

42 

41 

42 

46 

52 

47 

44 

43 

,4 

MODESTO 

MAX 

61 

64 

73 

74 

65 

69 

74 

79 

80 

77 

79 

6  3 

85 

91 

92 

79 

68 

6  5 

70 

66 

63 

68 

74 

,4 

MIN 

44 

41 

39 

43 

42 

38 

40 

43 

43 

45 

42 

51 

49 

50 

53 

52 

42 

39 

48 

41 

41 

45 

40 

36 

38 

41 

45 

50 

46 

43 

43 

.7 

NEWMAN  2  Nw 

MAX 

62 

62 

70 

74 

70 

6  8 

73 

77 

80 

76 

79 

80 

84 

87 

62 

66 

74 

74 

,4 

MIN 

48 

36 

45 

37 

47 

36 

38 

42 

44 

42 

42 

54 

46 

48 

52 

48 

45 

39 

47 

41 

39 

44 

39 

35 

37 

39 

44 

52 

45 

43 

43 

,2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

60 

49 

47 

60 

62 

52 

53 

63 

70 

7  1 

72 

72 

77 

83 

82 

76 

62 

68 

43 

62 

6  7 

66 

70 

69 

65 

.0 

MIN 

40 

31 

30 

31 

34 

28 

31 

37 

40 

38 

40 

42 

45 

46 

48 

40 

45 

41 

30 

27 

41 

46 

42 

38 

36 

.0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

58 

60 

6  1 

70 

65 

60 

66 

70 

79 

75 

81 

65 

73 

71 

,6 

MIN 

51 

33 

37 

44 

42 

31 

37 

44 

40 

41 

39 

41 

42 

50 

54 

45 

40 

36 

44 

45 

40 

47 

39 

39 

38 

38 

44 

46 

45 

40 

41 

,  7 

ORANGE  COVE 

MAX 

68 

60 

59 

64 

7  I 

56 

65 

7  1 

77 

80 

7  3 

79 

92 

78 

73 

.0 

MIN 

49 

40 

37 

41 

42 

36 

40 

43 

45 

43 

48 

45 

50 

52 

54 

52 

50 

46 

46 

42 

46 

47 

40 

41 

38 

41 

47 

62 

50 

47 

46 

.0 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

58 

60 

63 

68 

71 

67 

73 

77 

82 

77 

83 

89 

90 

79 

74 

67 

61 

70 

75 

77 

60 

63 

69 

75 

80 

64 

77 

72 

,9 

MIN 

50 

42 

36 

36 

35 

41 

46 

44 

43 

42 

47 

54 

52 

44 

39 

46 

40 

40 

45 

40 

36 

37 

37 

37 

53 

46 

42 

42 

,7 

PORTERVILLE 

MAX 

67 

63 

59 

65 

74 

62 

67 

73 

78 

82 

75 

82 

82 

87 

92 

94 

87 

79 

66 

56 

69 

74 

60 

62 

65 

71 

77 

83 

84 

80 

74 

.6 

MIN 

50 

42 

38 

42 

45 

37 

40 

43 

47 

46 

48 

50 

47 

52 

55 

61 

50 

47 

45 

44 

42 

42 

44 

41 

36 

43 

48 

53 

61 

48 

45 

,9 

POSEY  3  E 

MAX 

42 

36 

42 

52 

46 

40 

54 

59 

61 

56 

58 

62 

69 

73 

79 

63 

62 

58 

46 

46 

55 

57 

54 

40 

46 

56 

66 

58 

56 

67 

54 

,9 

MIN 

32 

24 

24 

28 

31 

24 

26 

29 

32 

33 

32 

32 

36 

39 

40 

40 

35 

33 

26 

31 

30 

32 

24 

25 

24 

29 

33 

38 

36 

29 

31 

.0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

45 

50 

57 

61 

57 

55 

61 

67 

67 

69 

66 

75 

76 

79 

78 

75 

70 

62 

48 

58 

64 

64 

56 

47 

57 

65 

74 

73 

68 

64 

63 

,7 

MIN 

33 

31 

35 

37 

36 

30 

37 

35 

45 

42 

41 

44 

53 

54 

52 

45 

40 

38 

38 

37 

37 

40 

29 

28 

29 

39 

41 

47 

47 

39 

39 

,3 

S««  R«f*r«nc»  Notai  Following  Station  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1964 


Station 

Day  01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

S»N  LUIS  DAM 

MAX 

59 

61 

63 

70 

73 

60 

68 

72 

77 

81 

76 

78 

82 

83 

67 

91 

80 

63 

63 

64 

69 

75 

61 

59 

63 

70 

77 

80 

73 

71 

71 

.6 

MIN 

50 

42 

40 

39 

47 

43 

44 

45 

47 

49 

51 

49 

50 

52 

54 

58 

46 

45 

48 

46 

42 

46 

42 

37 

41 

45 

47 

61 

49 

46 

46 

4 

SONORA    R  S 

MAX 

60 

60 

56 

65 

65 

51 

60 

65 

72 

73 

73 

71 

73 

78 

63 

84 

75 

65 

62 

62 

61 

68 

68 

50 

57 

64 

70 

75 

76 

70 

66 

,7 

MIN 

45 

32 

30 

34 

35 

28 

31 

36 

39 

36 

38 

37 

40 

44 

44 

44 

38 

35 

42 

42 

37 

36 

33 

30 

30 

36 

40 

46 

43 

36 

37 

,3 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 

MAX 

40 

38 

48 

54 

46 

46 

62 

66 

64 

66 

67 

70 

74 

75 

68 

63 

56 

45 

52 

55 

57 

49 

40 

46 

62 

68 

67 

62 

60 

57 

.5 

32 

21 

29 

29 

22 

30 

33 

29 

34 

32 

34 

36 

37 

38 

33 

31 

31 

30 

31 

33 

28 

16 

20 

28 

33 

38 

37 

33 

30 

,6 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

62 

65 

73 

74 

67 

71 

75 

79 

80 

78 

79 

84 

85 

90 

92 

80 

71 

67 

66 

70 

75 

69 

63 

68 

74 

78 

84 

82 

74 

67 

74 

i8 

43 

37 

44 

39 

44 

38 

36 

39 

43 

45 

40 

51 

48 

48 

48 

51 

44 

41 

46 

43 

42 

43 

40 

32 

38 

42 

46 

50 

49 

46 

43 

3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

58 

61 

64 

71 

74 

64 

69 

74 

77 

80 

76 

78 

82 

83 

87 

90 

76 

70 

67 

67 

67 

74 

69 

62 

67 

71 

75 

82 

79 

74 

72 

9 

50 

40 

44 

43 

45 

38 

41 

42 

44 

46 

43 

51 

50 

48 

51 

53 

46 

41 

49 

45 

41 

44 

41 

37 

38 

45 

45 

49 

47 

45 

44 

,7 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

61 

65 

72 

75 

67 

72 

77 

80 

75 

80 

81 

66 

67 

90 

92 

61 

72 

69 

76 

71 

63 

69 

73 

83 

71 

65 

75 

I 

48 

35 

40 

35 

44 

37 

37 

38 

41 

43 

40 

45 

46 

45 

47 

46 

40 

38 

38 

40 

37 

31 

37 

48 

47 

44 

41 

,2 

TEHACHAPI 

MAX 

48 

40 

46 

58 

58 

47 

60 

68 

63 

60 

61 

66 

76 

60 

79 

69 

63 

60 

50 

53 

60 

64 

56 

46 

50 

59 

76 

70 

63 

63 

60 

5 

37 

29 

31 

28 

29 

34 

26 

28 

32 

40 

31 

32 

35 

36 

37 

42 

32 

31 

31 

37 

35 

39 

26 

28 

30 

35 

33 

40 

47 

42 

33 

•  8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

61 

52 

58 

71 

66 

61 

70 

74 

76 

73 

75 

77 

87 

90 

91 

88 

81 

71 

63 

66 

71 

77 

73 

60 

64 

72 

79 

77 

76 

75 

72 

,5 

H  I N 

48 

34 

37 

45 

44 

39 

44 

50 

51 

45 

50 

49 

55 

59 

62 

63 

53 

46 

42 

45 

49 

54 

42 

40 

36 

48 

54 

59 

55 

51 

48 

,4 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

MAX 

58 

53 

56 

67 

70 

60 

68 

75 

75 

77 

74 

77 

8i 

68 

88 

91 

88 

75 

65 

65 

70 

74 

76 

57 

65 

72 

76 

79 

79 

77 

72 

,5 

45 

42 

36 

37 

39 

34 

35 

40 

42 

40 

44 

47 

46 

46 

60 

49 

44 

47 

43 

39 

40 

48 

42 

41 

35 

38 

45 

67 

51 

52 

43 

,3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

48 

52 

63 

63 

61 

58 

62 

68 

70 

70 

70 

75 

76 

62 

80 

78 

70 

62 

51 

60 

66 

67 

56 

50 

60 

68 

73 

74 

73 

67 

65 

■  8 

40 

32 

30 

35 

37 

31 

32 

37 

40 

37 

40 

39 

42 

46 

46 

45 

39 

37 

42 

40 

36 

40 

34 

28 

31 

37 

40 

46 

44 

37 

38 

1 

TRACT  CARBONA 

MAX 

61 

60 

64 

73 

75 

65 

75 

73 

78 

84 

78 

63 

82 

65 

88 

92 

78 

73 

70 

70 

71 

74 

72 

63 

69 

72 

78 

83 

83 

76 

74 

.9 

MIN 

49 

35 

41 

39 

42 

43 

42 

42 

43 

48 

43 

65 

65 

52 

54 

53 

47 

38 

49 

44 

36 

43 

41 

33 

36 

38 

45 

50 

46 

47 

44 

4 

Tract  pumping  plant 

MAX 

60 

64 

73 

74 

63 

69 

75 

75 

72 

77 

75 

83 

86 

88 

90 

79 

75 

67 

68 

69 

76 

69 

60 

64 

71 

76 

84 

81 

68 

63 

73 

1 

45 

37 

43 

43 

45 

52 

49 

56 

57 

47 

49 

58 

43 

46 

56 

52 

46 

50 

48 

35 

49 

46 

45 

42 

51 

47 

6 

V! SAL  I A 

MAX 

65 

61 

65 

63 

71 

60 

65 

72 

77 

BO 

73 

60 

79 

85 

91 

93 

86 

76 

67 

67 

68 

74 

76 

61 

63 

71 

76 

61 

81 

76 

73 

2 

50 

42 

40 

46 

46 

38 

43 

47 

49 

50 

49 

50 

53 

56 

57 

57 

49 

47 

46 

45 

46 

49 

45 

44 

41 

46 

49 

56 

50 

49 

47 

8 

WASCO 

MAX 

64 

58 

55 

61 

74 

65 

66 

78 

78 

81 

75 

80 

79 

67 

92 

94 

87 

76 

70 

60 

71 

75 

81 

64 

63 

70 

77 

81 

82 

80 

74 

1 

52 

41 

42 

44 

47 

40 

42 

45 

45 

48 

48 

51 

66 

53 

56 

59 

50 

48 

47 

43 

46 

48 

42 

41 

44 

44 

50 

69 

52 

61 

47 

8 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

44 

51 

61 

65 

49 

57 

62 

66 

70 

72 

72 

76 

79 

80 

79 

75 

68 

55 

45 

61 

63 

65 

50 

50 

59 

68 

77 

73 

74 

65 

64 

4 

33 

29 

28 

30 

32 

27 

29 

30 

30 

38 

35 

41 

43 

46 

46 

42 

37 

35 

34 

30 

33 

35 

28 

27 

29 

31 

38 

40 

39 

37 

34 

4 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

Alpine 

MAX 

54 

52 

57 

62 

56 

59 

71 

78 

80 

76 

70 

78 

90 

94 

92 

85 

72 

63 

56 

66 

70 

65 

60 

56 

60 

71 

76 

66 

59 

55 

68 

3 

50 

43 

39 

39 

45 

43 

39 

47 

56 

50 

40 

43 

59 

56 

59 

63 

45 

49 

43 

43 

47 

46 

46 

39 

38 

40 

42 

49 

49 

48 

46 

2 

avalon  pleasure  pier 

MAX 

68 

62 

60 

65 

62 

59 

58 

69 

73 

69 

77 

60 

63 

68 

76 

68 

65 

65 

60 

61 

59 

60 

62 

67 

61 

69 

65 

69 

58 

61 

64 

0 

55 

44 

43 

47 

47 

45 

45 

50 

49 

49 

49 

63 

49 

52 

57 

50 

55 

53 

48 

46 

49 

50 

51 

50 

45 

47 

47 

54 

51 

51 

49 

4 

BARRETT  DAM 

MAX 

63 

57 

52 

58 

64 

53 

58 

74 

78 

81 

78 

74 

85 

86 

87 

92 

80 

74 

65 

57 

66 

73 

68 

52 

56 

61 

73 

77 

63 

62 

68 

9 

MIN 

48 

43 

38 

35 

42 

42 

32 

35 

38 

38 

38 

40 

39 

41 

40 

38 

41 

46 

42 

44 

44 

47 

46 

36 

36 

34 

36 

38 

50 

49 

40 

6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

62 

50 

49 

55 

59 

55 

67 

74 

77 

76 

75 

72 

81 

82 

86 

67 

76 

70 

62 

48 

62 

69 

64 

53 

54 

53 

67 

76 

56 

52 

65 

6 

41 

37 

33 

33 

36 

31 

43 

43 

43 

43 

43 

40 

60 

61 

49 

45 

39 

39 

35 

38 

36 

34 

40 

36 

35 

35 

32 

46 

43 

44 

39 

7 

Big  BEAR  LAKE 

MAX 

37 

36 

37 

44 

38 

37 

50 

55 

60 

60 

64 

63 

64 

67 

68 

64 

55 

50 

40 

53 

54 

55 

47 

35 

47 

65 

63 

59 

59 

52 

6 

30 

22 

15 

19 

29 

21 

19 

21 

23 

30 

25 

31 

24 

24 

26 

28 

33 

35 

21 

21 

21 

21 

27 

20 

24 

19 

39 

30 

26 

25 

0 

BONITA 

MAX 

64 

62 

66 

65 

64 

65 

77 

78 

79 

70 

67 

70 

90 

97 

90 

73 

69 

64 

64 

69 

69 

65 

61 

64 

66 

69 

71 

65 

68 

65 

70 

2 

MIN 

55 

52 

45 

43 

48 

48 

40 

42 

44 

54 

55 

64 

46 

49 

48 

47 

66 

64 

47 

46 

53 

66 

62 

44 

42 

41 

45 

51 

65 

56 

48 

9 

BURBANK  wB  AIRPORT 

MAX 

58 

59 

64 

66 

55 

65 

75 

81 

83 

75 

71 

78 

91 

95 

94 

74 

68 

61 

66 

67 

71 

64 

61 

63 

65 

70 

73 

58 

60 

66 

69 

6 

MIN 

48 

45 

39 

42 

44 

38 

40 

47 

47 

52 

51 

61 

49 

52 

54 

50 

64 

49 

46 

42 

43 

52 

46 

45 

42 

40 

47 

52 

52 

52 

47 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

65 

58 

65 

64 

63 

63 

63 

65 

65 

65 

65 

64 

72 

84 

81 

67 

67 

63 

65 

63 

65 

66 

62 

62 

64 

66 

66 

67 

66 

62 

65 

7 

MIN 

51 

49 

48 

49 

51 

52 

48 

51 

54 

52 

52 

64 

63 

61 

64 

55 

55 

53 

49 

50 

54 

53 

52 

50 

48 

48 

50 

52 

53 

52 

52 

1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

56 

59 

58 

67 

72 

53 

63 

72 

79 

80 

76 

74 

90 

69 

92 

93 

76 

68 

67 

63 

69 

70 

65 

58 

61 

67 

70 

75 

62 

63 

69 

9 

MIN 

49 

38 

36 

36 

45 

34 

37 

36 

41 

42 

41 

41 

45 

56 

53 

53 

53 

46 

39 

37 

45 

42 

41 

52 

51 

48 

41 

46 

48 

47 

44 

0 

CAMPO 

MAX 

54 

49 

55 

60 

51 

57 

67 

73 

79 

76 

74 

80 

80 

83 

89 

78 

73 

63 

60 

66 

73 

65 

55 

53 

61 

71 

77 

66 

63 

55 

66 

5 

46 

39 

32 

29 

41 

38 

24 

30 

33 

31 

32 

34 

33 

36 

36 

31 

31 

42 

38 

41 

40 

40 

41 

30 

28 

28 

29 

46 

44 

46 

36 

6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

65 

60 

69 

69 

63 

66 

78 

8% 

87 

82 

76 

67 

91 

96 

95 

90 

70 

66 

59 

69 

75 

71 

65 

65 

71 

72 

76 

74 

64 

69 

74 

2 

51 

35 

36 

39 

47 

36 

34 

40 

42 

44 

45 

47 

44 

46 

47 

44 

54 

51 

41 

38 

39 

47 

49 

36 

37 

37 

41 

50 

52 

61 

43 

4 

chula  vista 

MAX 

65 

62 

58 

61 

62 

59 

67 

70 

68 

64 

75 

83 

76 

63 

63 

61 

61 

62 

61 

59 

59 

61 

62 

62 

62 

64 

3 

55 

53 

47 

46 

51 

43 

45 

48 

48 

60 

53 

58 

62 

57 

48 

48 

56 

66 

63 

47 

46 

44 

53 

56 

56 

50 

7 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

62 

62 

62 

66 

56 

63 

72 

80 

83 

80 

70 

80 

91 

94 

93 

83 

70 

61 

55 

65 

71 

66 

60 

62 

65 

71 

74 

69 

57 

58 

70, 

0 

39 

39 

39 

41 

48 

39 

40 

47 

49 

48 

46 

47 

61 

65 

58 

50 

51 

61 

42 

41 

42 

47 

47 

41 

40 

40 

44 

50 

49 

50 

45 

7 

CORONA 

MAX 

63 

63 

67 

70 

61 

65 

76 

83 

86 

80 

73 

84 

91 

96 

95 

81 

71 

67 

60 

69 

74 

69 

62 

65 

69 

74 

76 

71 

63 

64 

72 

9 

52 

40 

37 

41 

45 

39 

39 

41 

46 

44 

46 

46 

46 

62 

52 

45 

63 

63 

41 

41 

42 

46 

46 

45 

39 

39 

44 

52 

51 

62 

45 

2 

CULVER  CITY 

MAX 

62 

63 

65 

69 

62 

66 

69 

77 

80 

74 

69 

66 

71 

96 

91 

80 

67 

64 

62 

65 

65 

66 

63 

61 

61 

74 

67 

65 

64 

63 

68, 

9 

53 

45 

45 

45 

51 

42 

45 

48 

51 

49 

52 

52 

49 

62 

56 

52 

55 

63 

45 

45 

46 

54 

50 

43 

45 

49 

45 

53 

53 

53 

49 

3 

CUYAMA 

MAX 

60 

59 

50 

57 

69 

53 

58 

67 

72 

74 

66 

74 

74 

81 

85 

89 

62 

71 

63 

63 

66 

69 

72 

57 

60 

62 

72 

76 

68 

68 

2 

MIN 

42 

33 

31 

32 

37 

26 

29 

33 

35 

40 

34 

40 

39 

42 

44 

39 

40 

41 

29 

28 

32 

35 

34 

36 

30 

30 

36 

41 

36 

39 

35 

4 

CUYAMACA 

MAX 

56 

43 

37 

45 

53 

36 

48 

58 

64 

69 

67 

68 

69 

70 

74 

78 

69 

65 

64 

40 

60 

63 

67 

39 

41 

60 

61 

68 

54 

57 

3 

MIN 

34 

29 

23 

28 

30 

29 

25 

27 

30 

36 

34 

36 

35 

36 

35 

38 

37 

36 

27 

29 

31 

34 

33 

28 

27 

26 

31 

37 

36 

36 

31 

8 

DRY  CANyON  RESERVOIR 

MAX 

53 

57 

52 

66 

67 

52 

61 

73 

76 

83 

82 

75 

62 

87 

69 

90 

73 

66 

67 

56 

66 

74 

62 

60 

63 

68 

71 

74 

66 

68 

3 

MIN 

47 

42 

36 

37 

47 

39 

34 

40 

42 

47 

43 

46 

46 

48 

47 

45 

50 

48 

39 

36 

39 

41 

46 

37 

36 

37 

40 

45 

49 

46 

42, 

7 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

64 

59 

57 

64 

66 

58 

63 

77 

84 

84 

79 

73 

61 

93 

98 

97 

76 

75 

66 

59 

70 

76 

69 

60 

61 

66 

76 

78 

65 

64 

71, 

9 

MIN 

52 

45 

44 

42 

47 

46 

43 

47 

51 

50 

48 

49 

49 

56 

68 

48 

52 

61 

44 

46 

50 

49 

60 

44 

42 

42 

42 

47 

53 

52 

48, 

0 

Elsinore 

MAX 

60 

65 

6  7 

58 

63 

75 

60 

84 

80 

77 

88 

90 

94 

75 

65 

67 

71 

78 

72 

62 

62 

68 

75 

80 

72 

60 

63 

72 , 

3 

MIN 

49 

39 

38 

46 

36 

35 

40 

41 

44 

44 

46 

45 

40 

48 

46 

41 

37 

40 

48 

38 

32 

36 

37 

40 

50 

60 

51 

42. 

1 

ESCONDIOO 

MAX 

58 

58 

66 

68 

59 

59 

73 

78 

81 

78 

71 

75 

92 

95 

93 

78 

71 

66 

61 

67 

70 

67 

62 

62 

65 

72 

72 

67 

62 

62 

70, 

3 

MIN 

50 

45 

42 

40 

47 

45 

37 

40 

44 

44 

51 

52 

46 

46 

47 

43 

58 

63 

44 

40 

44 

50 

49 

40 

41 

38 

42 

53 

51 

52 

45, 

6 

fontana  kaiser 

MAX 

57 

62 

64 

65 

64 

63 

75 

81 

85 

80 

74 

84 

94 

95 

95 

90 

76 

68 

61 

68 

74 

71 

66 

65 

66 

73 

76 

73 

59 

61 

72, 

9 

MIN 

50 

46 

50 

49 

41 

47 

41 

49 

50 

48 

48 

63 

66 

62 

62 

53 

57 

56 

63 

47 

44 

46 

47 

46 

54 

52 

54 

51 

51 

51 

51. 

1 

Gillespie  field 

MAX 

62 

5B 

66 

65 

60 

64 

75 

82 

83 

77 

70 

77 

93 

96 

95 

87 

72 

67 

60 

66 

71 

67 

64 

61 

63 

72 

73 

66 

65 

63 

71. 

3 

MIN 

51 

48 

43 

41 

47 

48 

38 

40 

43 

43 

53 

53 

46 

46 

46 

44 

55 

54 

46 

45 

47 

50 

50 

43 

41 

39 

42 

63 

54 

53 

46. 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HEN3HAM  DAM 

MAX 

63 

54 

45 

54 

58 

49 

55 

68 

73 

76 

72 

71 

79 

BO 

83 

87 

73 

68 

60 

47 

62 

68 

63 

48 

52 

57 

67 

73 

53 

53 

63.7 

MIN 

40 

40 

30 

32 

40 

37 

30 

33 

35 

35 

38 

39 

36 

36 

36 

35 

37 

44 

37 

32 

37 

37 

40 

37 

31 

31 

33 

36 

43 

36.4 

iovllwilo  ranger  STA 

MAX 

43 

41 

43 

49 

46 

49 

58 

64 

69 

67 

69 

74 

74 

78 

77 

70 

65 

59 

50 

53 

59 

60 

51 

46 

49 

55 

69 

63 

51 

52 

68.4 

MIN 

38 

28 

21 

22 

29 

24 

35 

28 

30 

34 

35 

34 

37 

39 

38 

36 

36 

42 

40 

25 

30 

30 

31 

23 

22 

2S 

32 

39 

34 

31.8 

JULIAN  WYnoLA 

MAX 

52 

43 

49 

55 

43 

52 

63 

69 

75 

69 

69 

74 

75 

78 

83 

74 

64 

55 

42 

60 

65 

61 

45 

48 

54 

64 

70 

60 

50 

47 

60,3 

MIN 

40 

32 

31 

30 

37 

34 

27 

39 

45 

37 

38 

31 

45 

48 

45 

38 

35 

39 

33 

32 

35 

34 

38 

32 

31 

30 

34 

33 

41 

36.2 

LASUNA  BEACH 

MAX 

60 

60 

62 

62 

60 

62 

72 

73 

73 

70 

64 

66 

65 

89 

82 

78 

65 

63 

52 

63 

64 

63 

61 

61 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

66.1 

MIN 

51 

42 

40 

42 

51 

44 

39 

43 

44 

44 

49 

53 

45 

49 

51 

52 

56 

54 

47 

42 

42 

49 

51 

48 

41 

40 

43 

53 

54 

54 

''7,1 

LA  MESA 

MAX 

61 

57 

64 

61 

62 

74 

80 

80 

72 

65 

74 

89 

95 

92 

80 

69 

62 

60 

66 

68 

53 

60 

60 

63 

70 

70 

67 

64 

62 

69.3 

MIN 

53 

49 

45 

44 

50 

48 

48 

51 

49 

52 

53 

52 

48 

50 

45 

54 

46 

48 

50 

54 

49 

46 

44 

43 

48 

52 

54 

52 

49.2 

LOMPOC 

MAX 

58 

57 

65 

65 

54 

58 

68 

70 

66 

64 

64 

86 

79 

88 

83 

66 

63 

57 

62 

63 

62 

60 

58 

60 

63 

61 

56 

63 

59 

61 

65.0 

MIN 

51 

41 

41 

38 

38 

37 

37 

41 

45 

46 

43 

39 

47 

53 

51 

50 

49 

48 

43 

43 

47 

48 

42 

43 

37 

43 

48 

49 

49 

44.5 

LCNG  BEACH 

MAX 

63 

65 

67 

62 

59 

67 

78 

82 

85 

64 

63 

73 

88 

96 

91 

64 

65 

64 

61 

65 

67 

63 

64 

67 

62 

64 

71 

64 

66 

66 

69.2 

MIN 

54 

49 

45 

48 

53 

45 

48 

50 

54 

52 

54 

55 

53 

57 

62 

55 

55 

55 

48 

52 

49 

55 

54 

51 

48 

48 

50 

54 

56 

52.1 

LONO  BEACH  WB  AP 

MAX 

60 

62 

65 

62 

57 

67 

76 

82 

83 

66 

67 

73 

90 

97 

93 

63 

66 

63 

61 

65 

69 

64 

61 

64 

65 

66 

70 

62 

65 

66 

69.0 

MIN 

48 

45 

40 

44 

43 

43 

45 

47 

50 

50 

55 

56 

53 

54 

54 

54 

56 

50 

47 

46 

46 

52 

51 

49 

45 

45 

46 

54 

56 

49.2 

LOS  ANGELES  WB  AlRPORT 

MAX 

62 

62 

61 

65 

59 

61 

67 

72 

79 

69 

67 

64 

66 

93 

86 

66 

68 

59 

61 

63 

64 

64 

60 

61 

62 

64 

63 

62 

62 

64 

65.9 

MIN 

49 

47 

47 

47 

47 

44 

45 

49 

51 

50 

54 

54 

50 

55 

57 

55 

56 

50 

48 

49 

49 

55 

50 

48 

47 

49 

51 

55 

53 

50.4 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 

61 

59 

63 

66 

56 

64 

74 

80 

83 

73 

70 

72 

89 

95 

95 

71 

68 

61 

58 

66 

68 

63 

62 

62 

64 

69 

71 

59 

61 

66 

68.9 

MIN 

51 

48 

47 

50 

48 

47 

48 

54 

55 

55 

54 

54 

55 

64 

60 

55 

56 

51 

48 

49 

50 

54 

51 

49 

49 

49 

51 

54 

54 

52.1 

Mill  creek  no  2 

MAX 

55 

49 

56 

61 

60 

54 

67 

72 

77 

77 

75 

82 

83 

84 

87 

86 

77 

70 

59 

59 

70 

70 

63 

56 

61 

66 

73 

74 

50 

51 

67.5 

MIN 

44 

37 

34 

38 

41 

35 

38 

48 

53 

52 

48 

44 

54 

60 

64 

54 

41 

48 

33 

40 

39 

38 

41 

34 

35 

36 

44 

45 

43 

43.5 

MT  balDy  notch 

MAX 

32 

32 

30 

34 

28 

34 

42 

46 

55 

55 

55 

53 

55 

60 

47 

52 

52 

35 

32 

44 

51 

48 

32 

30 

37 

50 

62 

44 

57 

56 

44.7 

MIN 

27 

14 

16 

26 

22 

18 

24 

32 

35 

35 

35 

40 

42 

43 

38 

41 

34 

26 

le 

18 

26 

30 

20 

1  7 

16 

26 

38 

32 

31 

26.4 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

39 

37 

45 

50 

41 

42 

55 

61 

66 

66 

65 

70 

72 

74 

74 

70 

58 

48 

35 

51 

55 

53 

48 

37 

45 

55 

64 

57 

66 

49 

54.6 

MIN 

30 

23 

25 

31 

28 

23 

28 

38 

43 

45 

47 

45 

61 

52 

53 

47 

41 

31 

22 

27 

38 

39 

25 

21 

24 

32 

41 

37 

34 

35.1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

60 

58 

62 

63 

59 

60 

65 

67 

67 

64 

65 

63 

67 

78 

76 

70 

66 

59 

62 

62 

62 

62 

58 

59 

60 

64 

61 

64 

61 

62 

63.5 

MIN 

53 

49 

47 

47 

53 

48 

44 

46 

49 

51 

54 

54 

47 

51 

54 

55 

55 

53 

48 

50 

48 

54 

53 

50 

45 

46 

50 

52 

53 

50.4 

oceanside 

MAX 

65 

61 

64 

66 

62 

65 

67 

70 

71 

66 

67 

66 

64 

79 

80 

70 

57 

65 

64 

65 

65 

66 

62 

64 

65 

57 

66 

65 

67 

66 

66.6 

MIN 

54 

52 

46 

45 

54 

46 

43 

47 

49 

47 

54 

55 

49 

54 

56 

50 

57 

55 

47 

43 

47 

55 

52 

47 

43 

44 

46 

55 

56 

50.1 

OJAt 

MAX 

62 

62 

70 

69 

59 

68 

75 

33 

85 

80 

75 

87 

93 

97 

95 

82 

69 

61 

60 

72 

75 

66 

65 

64 

69 

73 

75 

69 

58 

73.0 

MIN 

51 

38 

38 

40 

47 

35 

38 

42 

43 

44 

41 

44 

48 

50 

51 

45 

54 

48 

40 

38 

40 

41 

43 

36 

37 

39 

42 

51 

62 

43.3 

OXNARO 

MAX 

65 

63 

60 

63 

60 

60 

69 

70 

73 

66 

65 

65 

70 

92 

87 

65 

65 

61 

62 

64 

65 

61 

60 

61 

55 

65 

63 

61 

60 

63 

65.6 

MIN 

53 

41 

40 

41 

51 

40 

43 

50 

47 

45 

45 

49 

50 

54 

58 

52 

54 

51 

45 

43 

43 

47 

50 

41 

43 

43 

46 

53 

53 

47.4 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

42 

39 

42 

50 

51 

45 

56 

63 

67 

67 

67 

72 

77 

77 

65 

66 

50 

50 

58 

50 

59 

40 

48 

59 

69 

69 

55 

53 

57.7 

MIN 

33 

27 

23 

30 

29 

23 

28 

38 

41 

46 

45 

45 

51 

49 

43 

36 

25 

27 

38 

39 

30 

24 

25 

33 

38 

40 

36 

34.9 

PASADENA 

MAX 

58 

62 

64 

68 

62 

64 

75 

81 

84 

78 

73 

80 

91 

95 

94 

88 

70 

64 

59 

67 

72 

68 

62 

64 

66 

71 

73 

71 

57 

64 

71. S 

MIN 

51 

41 

40 

43 

49 

39 

40 

47 

49 

50 

51 

50 

51 

57 

59 

50 

54 

53 

44 

43 

44 

51 

48 

45 

42 

43 

47 

52 

51 

47,6 

PERRIS 

MAX 

56 

60 

64 

65 

64 

65 

72 

'8 

83 

81 

81 

87 

88 

95 

94 

89 

74 

71 

71 

68 

73 

71 

66 

62 

74 

78 

78 

72 

57 

61 

73.3 

MIN 

49 

39 

37 

38 

40 

39 

37 

39 

41 

37 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

49 

50 

41 

38 

38 

47 

41 

37 

40 

41 

41 

51 

49 

48 

'•2.5 

POINT  ARGUELLO  WB 

MAX 

54 

53 

57 

57 

53 

53 

61 

60 

56 

55 

55 

67 

73 

85 

76 

57 

56 

54 

57 

58 

55 

55 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

53 

55 

58.2 

MIN 

46 

46 

40 

36 

46 

42 

36 

37 

41 

46 

42 

45 

46 

50 

47 

46 

47 

42 

40 

45 

45 

45 

43 

41 

42 

40 

46 

47 

47 

46 

43.6 

POMONA 

MAX 

55 

62 

63 

65 

60 

63 

74 

81 

83 

79 

71 

81 

93 

96 

95 

86 

71 

64 

56 

67 

73 

69 

62 

63 

66 

73 

75 

72 

58 

59 

71.2 

MIN 

51 

41 

36 

39 

49 

38 

37 

41 

43 

44 

48 

49 

45 

48 

52 

45 

53 

52 

43 

40 

40 

49 

47 

43 

39 

38 

42 

51 

50 

" 

44,6 

RAMONA  SPAULOING 

MAX 

57 

53 

62 

62 

56 

62 

73 

78 

81 

76 

72 

80 

85 

90 

92 

80 

72 

63 

53 

67 

73 

68 

61 

59 

64 

74 

77 

69 

60 

58 

69.2 

MIN 

50 

44 

37 

36 

44 

43 

32 

39 

39 

40 

38 

44 

42 

47 

47 

37 

46 

47 

40 

35 

37 

47 

46 

37 

31 

31 

33 

50 

47 

49 

41.2 

reolands 

MAX 

60 

59 

67 

68 

58 

63 

76 

82 

85 

84 

72 

90 

90 

95 

95 

84 

75 

68 

53 

68 

77 

69 

62 

64 

70 

75 

79 

55 

56 

61 

72,1 

MIN 

50 

42 

38 

40 

48 

40 

38 

45 

48 

47 

48 

45 

50 

54 

57 

49 

52 

52 

40 

42 

43 

46 

48 

42 

42 

39 

44 

51 

49 

50 

46.0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

MAX 

63 

62 

66 

69 

62 

65 

76 

83 

86 

82 

75 

85 

93 

96 

96 

86 

74 

66 

60 

68 

7» 

70 

67 

65 

69 

75 

77 

70 

61 

64 

73.5 

MIN 

50 

44 

39 

42 

43 

40 

35 

41 

43 

45 

46 

45 

47 

50 

52 

41 

50 

52 

41 

41 

42 

48 

50 

43 

39 

39 

44 

51 

51 

5 1 

44.6 

RIVERSIDE  ExP  STA 

MAX 

61 

62 

61 

66 

69 

56 

65 

76 

83 

87 

83 

76 

87 

93 

97 

96 

82 

75 

66 

59 

69 

76 

71 

62 

65 

69 

75 

78 

57 

61 

72.8 

49 

44 

38 

39 

47 

39 

36 

41 

43 

45 

44 

44 

45 

47 

52 

45 

50 

50 

39 

40 

40 

45 

48 

41 

38 

36 

42 

50 

49 

50 

43,9 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

52 

57 

57 

61 

57 

57 

68 

74 

78 

78 

71 

81 

86 

89 

89 

86 

71 

62 

53 

60 

68 

67 

61 

55 

60 

66 

70 

71 

52 

52 

67.0 

45 

35 

36 

40 

42 

35 

42 

52 

55 

47 

47 

47 

59 

57 

65 

52 

46 

48 

38 

38 

40 

41 

42 

39 

37 

40 

42 

47 

45 

48 

44.9 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

MAX 

58 

61 

66 

67 

57 

65 

76 

83 

85 

82 

76 

90 

93 

95 

95 

83 

75 

66 

57 

69 

77 

70 

62 

64 

68 

75 

80 

73 

60 

60 

72.9 

50 

45 

39 

40 

48 

41 

36 

41 

45 

45 

46 

46 

46 

50 

51 

46 

53 

53 

42 

42 

41 

45 

49 

44 

42 

39 

42 

52 

50 

45.4 

SANDBERG  WB 

MAX 

47 

32 

43 

55 

41 

43 

57 

64 

65 

62 

60 

67 

70 

75 

75 

66 

55 

48 

40 

52 

58 

54 

43 

44 

49 

60 

70 

57 

58 

53 

55.4 

28 

25 

27 

34 

30 

29 

31 

41 

46 

38 

46 

42 

51 

55 

56 

43 

36 

29 

26 

34 

38 

37 

26 

25 

29 

37 

45 

41 

39 

36 

36.7 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

WAX 

65 

62 

65 

63 

62 

63 

71 

73 

73 

67 

64 

67 

78 

91 

87 

66 

67 

62 

63 

65 

67 

64 

62 

63 

64 

67 

67 

66 

66 

62 

67.4 

53 

51 

49 

51 

53 

52 

47 

49 

53 

51 

56 

56 

54 

57 

59 

58 

58 

53 

50 

50 

55 

55 

53 

51 

49 

48 

52 

56 

57 

55 

63.0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

60 

57 

68 

69 

62 

65 

78 

64 

88 

80 

76 

85 

92 

96 

95 

85 

70 

62 

58 

70 

76 

66 

64 

64 

69 

74 

75 

72 

60 

66 

72,9 

50 

41 

41 

43 

48 

38 

44 

55 

59 

59 

47 

47 

59 

65 

62 

48 

54 

52 

50 

39 

42 

48 

49 

40 

39 

40 

43 

50 

51 

51 

48,5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

62 

65 

67 

68 

63 

66 

77 

82 

86 

78 

73 

79 

91 

97 

95 

89 

74 

64 

58 

69 

73 

66 

63 

65 

68 

73 

75 

68 

60 

67 

72,7 

MIN 

52 

40 

40 

42 

43 

40 

39 

44 

46 

46 

52 

53 

47 

52 

55 

50 

56 

54 

45 

44 

43 

50 

51 

44 

41 

42 

45 

53 

51 

53 

47,1 

SAN  JACINTO 

MAX 

59 

59 

63 

65 

63 

64 

76 

92 

86 

82 

80 

91 

91 

95 

97 

82 

71 

68 

55 

70 

78 

74 

62 

65 

69 

78 

84 

71 

56 

60 

73,3 

MIN 

49 

42 

34 

35 

37 

41 

33 

37 

40 

40 

42 

43 

42 

41 

46 

42 

51 

51 

42 

41 

38 

47 

46 

39 

34 

33 

36 

50 

49 

50 

41.7 

SAN  PEDRO 

MAX 

60 

60 

59 

61 

56 

60 

67 

76 

73 

72 

68 

67 

82 

88 

84 

81 

64 

60 

60 

62 

61 

62 

59 

58 

60 

63 

65 

65 

62 

61 

66,9 

53 

48 

46 

49 

51 

45 

48 

52 

55 

52 

54 

54 

53 

58 

64 

53 

55 

53 

47 

52 

50 

53 

53 

50 

49 

50 

52 

54 

54 

54 

52.0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

62 

68 

66 

66 

61 

70 

77 

82 

83 

78 

69 

73 

83 

95 

91 

85 

68 

65 

62 

67 

69 

66 

62 

63 

65 

70 

71 

66 

64 

71.2 

MIN 

54 

45 

43 

46 

52 

46 

42 

47 

50 

50 

53 

54 

50 

52 

56 

52 

57 

55 

46 

47 

47 

53 

53 

48 

46 

45 

49 

54 

56 

55 

50.1 

SANTA  BARBARA 

MAX 

61 

67 

65 

67 

62 

61 

66 

68 

77 

73 

65 

62 

64 

67 

92 

82 

62 

64 

61 

62 

63 

58 

64 

61 

61 

62 

66 

62 

69 

65.7 

MIN 

52 

46 

46 

45 

51 

41 

43 

45 

48 

50 

48 

52 

48 

49 

54 

53 

52 

52 

43 

46 

52 

48 

48 

43 

45 

46 

53 

52 

46 

46.3 

SANTA  Barbara  faa  ap 

MAX 

69 

66 

72 

64 

63 

70 

69 

73 

73 

73 

64 

66 

68 

88 

81 

63 

65 

62 

62 

65 

65 

62 

66 

64 

68 

65 

66 

64 

62 

72 

67.7 

MIN 

52 

43 

47 

45 

49 

43 

41 

42 

46 

50 

46 

49 

47 

50 

52 

55 

55 

50 

42 

42 

44 

51 

48 

46 

40 

45 

45 

53 

50 

47 

47.2 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

52 

53 

57 

59 

49 

56 

66 

71 

77 

69 

62 

78 

84 

88 

88 

66 

59 

52 

54 

54 

58 

54 

52 

53 

58 

59 

61 

56 

51 

57 

61.8 

MIN 

45 

44 

44 

47 

44 

43 

50 

57 

64 

54 

48 

48 

66 

73 

66 

48 

48 

44 

43 

45 

47 

46 

45 

44 

43 

46 

46 

48 

46 

46 

49.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

57 

56 

64 

65 

54 

58 

69 

71 

69 

64 

61 

84 

84 

91 

85 

64 

60 

55 

61 

62 

63 

59 

57 

61 

62 

62 

66 

63 

59 

60 

64,9 

MIN 

40 

33 

35 

35 

36 

32 

33 

37 

38 

40 

37 

37 

50 

47 

46 

46 

47 

42 

41 

40 

38 

43 

36 

41 

33 

35 

45 

48 

49 

38 

39.9 

I  FoUowlns  SUdoa  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  196* 


SitHon 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

1  " 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

se 

61 

60 

61 

59 

56 

59 

64 

63 

60 

62 

59 

57 

70 

70 

67 

60 

59 

59 

56 

56 

59 

56 

56 

56 

58 

57 

57 

58 

58 

59 

— 

53 

47 

47 

49 

52 

46 

46 

50 

51 

52 

54 

54 

53 

51 

56 

55 

55 

53 

48 

49 

50 

54 

50 

46 

46 

47 

52 

54 

53 

54 

51 

0 

SANTA  PAULA 

MAX 

63 

65 

67 

67 

62 

64 

75 

60 

82 

76 

80 

81 

90 

96 

93 

79 

69 

66 

66 

66 

66 

66 

64 

65 

68 

69 

69 

61 

65 

71 

M 1 N 

<>2 

34 

33 

38 

49 

34 

43 

46 

51 

42 

46 

48 

50 

56 

54 

46 

54 

49 

39 

36 

41 

48 

45 

35 

41 

40 

52 

52 

52 

44 

7 

SUNLANO 

MAX 

56 

57 

67 

67 

54 

63 

75 

80 

84 

76 

79 

83 

89 

92 

92 

85 

70 

67 

52 

67 

71 

64 

60 

63 

67 

72 

74 

67 

65 

62 

70 

MIN 

<>e 

40 

36 

39 

46 

35 

40 

51 

56 

56 

47 

48 

57 

62 

64 

50 

51 

46 

42 

39 

51 

42 

46 

39 

36 

40 

43 

41 

48 

46 

46 

2 

TORRANCE 

MAX 

61 

61 

64 

64 

60 

63 

72 

'5 

60 

76 

69 

67 

76 

93 

91 

85 

68 

64 

62 

65 

65 

62 

60 

61 

63 

73 

67 

62 

63 

64 

66 

5 

MIN 

50 

43 

40 

43 

44 

39 

41 

46 

48 

46 

53 

53 

47 

55 

57 

61 

55 

63 

44 

47 

51 

45 

50 

48 

43 

43 

45 

54 

54 

52 

48 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

60 

64 

63 

64 

60 

64 

76 

82 

82 

77 

71 

76 

65 

95 

92 

70 

66 

60 

62 

66 

69 

67 

60 

63 

66 

70 

70 

62 

63 

65 

69 

MIN 

52 

43 

38 

42 

50 

46 

41 

50 

43 

44 

54 

54 

44 

46 

51 

50 

56 

55 

45 

45 

42 

46 

51 

44 

40 

40 

44 

51 

51 

52 

47 

1 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

59 

56 

67 

66 

57 

60 

70 

75 

61 

82 

87 

93 

88 

73 

60 

66 

61 

66 

67 

61 

57 

60 

65 

67 

70 

65 

63 

62 

67 

MIN 

50 

33 

40 

39 

45 

33 

39 

43 

46 

46 

45 

59 

52 

40 

46 

46 

42 

41 

38 

46 

35 

41 

36 

37 

43 

49 

49 

43 

0 

UCLA 

MAX 

60 

61 

62 

65 

60 

64 

70 

74 

77 

73 

66 

66 

92 

90 

90 

81 

63 

61 

62 

65 

66 

64 

63 

60 

60 

66 

68 

64 

63 

64 

67 

MIN 

54 

50 

51 

52 

54 

49 

62 

62 

56 

56 

54 

51 

68 

65 

65 

66 

63 

49 

48 

54 

57 

55 

50 

50 

52 

54 

56 

57 

5  7 

54 

5 

UPLAND  3  N 

MAX 

54 

60 

64 

68 

57 

65 

75 

81 

65 

80 

74 

85 

93 

94 

96 

84 

74 

66 

59 

68 

75 

69 

61 

63 

68 

74 

78 

73 

56 

60 

72 

0 

HIN 

46 

36 

36 

39 

44 

36 

36 

41 

44 

46 

44 

43 

49 

51 

56 

49 

49 

49 

43 

39 

39 

43 

45 

40 

36 

37 

41 

49 

47 

43 

4 

ViSTA  2  NNE 

MAX 

61 

56 

64 

63 

59 

62 

75 

78 

78 

75 

67 

70 

86 

94 

90 

61 

66 

65 

59 

65 

65 

65 

60 

60 

63 

68 

68 

64 

65 

63 

68 

6 

52 

47 

45 

43 

48 

44 

43 

46 

46 

44 

52 

52 

47 

54 

56 

45 

64 

62 

44 

40 

44 

53 

49 

41 

41 

40 

44 

52 

51 

47 

4 

MARNER  SPRINGS 

MAX 

50 

46 

55 

58 

62 

55 

67 

72 

78 

73 

73 

79 

80 

82 

86 

80 

69 

64 

50 

64 

70 

65 

60 

53 

59 

73 

78 

74 

52 

53 

65 

7 

MIN 

44 

37 

31 

31 

40 

33 

26 

31 

35 

36 

36 

37 

36 

42 

36 

35 

34 

40 

35 

32 

32 

31 

39 

32 

27 

28 

33 

45 

43 

43 

35 

3 

YORBA  LINDA 

MAX 

59 

63 

67 

67 

59 

66 

78 

64 

66 

76 

73 

80 

90 

97 

97 

85 

72 

64 

60 

66 

74 

69 

64 

65 

68 

73 

75 

69 

61 

65 

72 

6 

53 

43 

40 

43 

50 

44 

40 

46 

49 

46 

50 

52 

49 

56 

57 

48 

55 

64 

44 

45 

43 

52 

51 

46 

41 

41 

45 

53 

53 

46 

1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

87 

71 

62 

66 

77 

72 

67 

74 

80 

86 

85 

91 

86 

88 

93 

97 

93 

89 

78 

69 

77 

86 

86 

66 

65 

73 

92 

99 

82 

66 

80 

2 

MIN 

56 

46 

46 

43 

53 

45 

47 

47 

47 

61 

52 

63 

69 

55 

56 

63 

67 

69 

49 

47 

50 

55 

54 

46 

46 

46 

53 

60 

56 

52 

8 

BARSTOW 

MAX 

64 

56 

63 

72 

65 

61 

70 

77 

81 

80 

85 

82 

63 

87 

92 

87 

80 

70 

65 

70 

77 

79 

59 

63 

68 

72 

93 

76 

83 

76 

74 

3 

MIN 

49 

36 

42 

41 

47 

39 

30 

40 

43 

55 

47 

48 

45 

48 

60 

57 

52 

53 

40 

50 

40 

47 

43 

41 

40 

40 

40 

54 

50 

46 

3 

BEAUMONT   I  E 

MAX 

52 

51 

59 

56 

56 

70 

74 

80 

77 

74 

80 

82 

65 

90 

87 

74 

70 

60 

64 

73 

70 

65 

56 

63 

71 

90 

74 

53 

55 

69 

1 

MIN 

45 

39 

34 

42 

36 

31 

40 

40 

44 

41 

41 

47 

62 

46 

43 

45 

50 

36 

40 

38 

43 

41 

38 

40 

33 

37 

45 

44 

41 

4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

50 

55 

72 

66 

55 

66 

'5 

80 

75 

81 

78 

60 

85 

85 

80 

77 

59 

50 

65 

72 

75 

53 

56 

62 

77 

61 

90 

79 

77 

70 

3 

34 

32 

33 

31 

29 

30 

26 

26 

32 

42 

33 

40 

39 

37 

40 

49 

40 

40 

32 

31 

33 

36 

33 

27 

27 

30 

39 

48 

41 

42 

35 

1 

Bishop  union  carbide 

MAX 

37 

26 

44 

43 

31 

45 

50 

53 

54 

68 

68 

57 

60 

62 

55 

49 

41 

35 

41 

46 

46 

39 

27 

36 

52 

55 

55 

56 

56 

47 

9 

24 

9 

26 

19 

19 

9 

19 

24 

30 

33 

36 

31 

32 

35 

36 

38 

35 

26 

20 

22 

18 

14 

6 

12 

25 

32 

35 

34 

2  8 

25 

1 

blythe 

MAX 

64 

73 

66 

75 

73 

71 

78 

64 

69 

91 

91 

91 

91 

94 

99 

96 

91 

89 

85 

77 

65 

65 

65 

72 

76 

82 

89 

88 

85 

64 

64 

0 

MIN 

57 

49 

47 

41 

54 

43 

38 

44 

45 

50 

51 

54 

65 

66 

51 

54 

61 

62 

52 

44 

47 

53 

55 

44 

43 

44 

53 

52 

52 

53 

50 

1 

blythe  faa  airport 

MAX 

77 

66 

67 

76 

74 

72 

78 

85 

90 

92 

92 

91 

93 

97 

100 

99 

93 

99 

72 

78 

66 

68 

76 

71 

77 

84 

99 

87 

86 

86 

83 

7 

60 

50 

50 

45 

52 

50 

44 

54 

54 

56 

55 

60 

62 

62 

56 

61 

64 

60 

55 

46 

52 

57 

52 

46 

46 

53 

54 

63 

56 

54 

6 

B0RRE60  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

63 

72 

65 

69 

77 

71 

78 

64 

90 

91 

92 

92 

91 

94 

99 

92 

91 

79 

66 

78 

85 

86 

67 

69 

85 

67 

63 

61 

92 

0 

MIN 

57 

50 

43 

44 

44 

39 

43 

48 

57 

51 

53 

49 

61 

62 

63 

65 

62 

48 

43 

47 

48 

54 

47 

46 

42 

52 

51 

56 

49 

6 

brawley  2  SW 

MAX 

65 

76 

66 

71 

77 

73 

73 

79 

84 

69 

92 

90 

92 

91 

96 

101 

95 

90 

83 

71 

76 

66 

86 

72 

70 

76 

83 

87 

85 

85 

82 

7 

56 

50 

42 

46 

46 

43 

44 

45 

51 

52 

50 

52 

50 

56 

53 

57 

61 

62 

51 

45 

45 

52 

62 

44 

43 

49 

50 

57 

56 

53 

50 

5 

cantil 

MAX 

65 

66 

67 

72 

64 

61 

71 

76 

83 

93 

64 

65 

66 

90 

93 

65 

76 

66 

60 

75 

78 

76 

67 

60 

66 

79 

85 

77 

62 

74 

75 

3 

MIN 

45 

44 

42 

44 

45 

41 

34 

36 

43 

60 

46 

50 

43 

43 

46 

65 

62 

64 

47 

51 

43 

42 

44 

41 

47 

40 

46 

56 

55 

45 

46 

6 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

56 

61 

73 

65 

62 

70 

75 

81 

79 

86 

82 

93 

87 

93 

86 

84 

72 

61 

73 

61 

83 

60 

62 

67 

77 

87 

76 

83 

76 

75 

I 

47 

42 

43 

43 

48 

42 

41 

46 

50 

58 

51 

53 

51 

51 

54 

60 

56 

49 

44 

47 

47 

49 

46 

41 

43 

44 

51 

56 

53 

5  3 

46 

6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

6 1 

76 

75 

83 

62 

77 

80 

87 

92 

91 

95 

95 

96 

99 

100 

101 

97 

94 

80 

84 

86 

93 

89 

71 

76 

86 

97 

96 

93 

93 

86 

4 

65 

53 

53 

61 

64 

52 

54 

55 

58 

73 

57 

73 

75 

61 

63 

72 

76 

71 

57 

59 

60 

69 

60 

53 

52 

55 

60 

68 

60 

61 

9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

51 

46 

50 

63 

60 

61 

60 

65 

70 

65 

71 

75 

78 

76 

68 

62 

62 

65 

71 

62 

46 

53 

66 

72 

73 

70 

64 

0 

32 

27 

27 

31 

26 

26 

25 

26 

29 

42 

30 

38 

41 

50 

46 

46 

32 

32 

32 

32 

23 

21 

22 

26 

26 

39 

32 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

62 

72 

64 

64 

72 

70 

67 

74 

80 

85 

67 

86 

86 

88 

87 

95 

91 

97 

81 

67 

75 

82 

93 

70 

67 

73 

80 

85 

82 

83 

76 

9 

MIN 

55 

49 

51 

44 

51 

52 

51 

55 

57 

64 

59 

68 

59 

64 

61 

61 

63 

66 

56 

52 

56 

62 

57 

49 

55 

53 

58 

63 

62 

57 

4 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

75 

70 

70 

79 

74 

76 

80 

66 

92 

93 

93 

92 

94 

100 

101 

98 

94 

87 

77 

76 

67 

67 

84 

70 

76 

94 

88 

85 

67 

85 

84 

7 

MIN 

56 

53 

42 

46 

44 

49 

41 

43 

45 

54 

50 

50 

61 

50 

53 

64 

57 

61 

41 

47 

49 

49 

53 

41 

43 

46 

49 

56 

52 

49 

7 

FAIRMONT 

MAX 

60 

53 

43 

54 

62 

45 

51 

6* 

70 

76 

72 

70 

75 

76 

80 

82 

71 

63 

63 

47 

64 

69 

58 

47 

55 

54 

69 

75 

65 

53 

62 

5 

42 

34 

35 

39 

41 

36 

38 

41 

46 

49 

48 

53 

51 

63 

56 

58 

44 

44 

43 

41 

45 

47 

36 

33 

37 

43 

47 

48 

44 

44 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

72 

65 

63 

64 

71 

78 

63 

86 

91 

90 

91 

92 

96 

100 

96 

96 

76 

75 

83 

86 

90 

66 

73 

92 

87 

86 

84 

62 

81 

I 

52 

48 

50 

46 

44 

42 

41 

47 

53 

59 

59 

56 

57 

60 

59 

67 

64 

67 

57 

46 

63 

57 

49 

43 

45 

51 

54 

62 

55 

53 

2 

HAIWEE 

MAX 

65 

63 

51 

54 

67 

62 

54 

65 

71 

75 

74 

82 

77 

77 

80 

84 

80 

74 

61 

56 

66 

70 

76 

51 

55 

62 

71 

78 

70 

75 

68 

3 

MIN 

42 

35 

33 

33 

35 

40 

45 

46 

49 

47 

44 

48 

47 

61 

34 

36 

38 

46 

39 

31 

34 

37 

40 

46 

45 

41  . 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

60 

64 

62 

72 

66 

66 

76 

82 

84 

90 

89 

86 

88 

93 

96 

90 

96 

79 

68 

75 

83 

61 

67 

66 

73 

68 

86 

82 

80 

79, 

1 

54 

43 

50 

39 

50 

46 

44 

46 

48 

61 

55 

62 

55 

58 

51 

60 

62 

66 

47 

40 

46 

50 

53 

46 

45 

44 

51 

61 

54 

54 

52. 

1 

IMPERIAL 

MAX 

74 

66 

78 

73 

72 

78 

83 

99 

91 

90 

92 

92 

95 

99 

95 

90 

94 

72 

74 

83 

86 

75 

71 

76 

83 

86 

86 

86 

92 

62, 

4 

MIN 

59 

52 

47 

50 

52 

49 

47 

49 

54 

61 

55 

56 

65 

56 

62 

65 

65 

64 

52 

50 

52 

56 

49 

46 

49 

51 

54 

59 

57 

57 

54, 

6 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

69 

79 

74 

73 

79 

95 

93 

92 

91 

92 

92 

97  101 

98 

91 

84 

73 

76 

86 

68 

74 

72 

76 

84 

66 

86 

66 

83 

83, 

6 

MIN 

55 

48 

44 

46 

50 

46 

42 

45 

49 

55 

51 

53 

50 

52 

55 

63 

66 

66 

52 

48 

49 

53 

50 

47 

47 

46 

50 

56 

55 

51, 

3 

INDEPENDENCE 

MAX 

70 

63 

53 

68 

57 

66 

72 

76 

92 

79 

81 

84 

64 

81 

63 

74 

76 

60 

74 

80 

77 

76 

72, 

6 

MIN 

41 

33 

34 

31 

32 

35 

35 

44 

41 

43 

46 

63 

54 

33 

37 

40 

43 

31 

32 

50 

46 

40, 

1 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

63 

70 

74 

61 

75 

74 

82 

88 

94 

95 

95 

95 

99 

101 

95 

92 

64 

71 

79 

67 

67 

73 

73 

80 

85 

96 

64 

6 1 

84, 

1 

MIN 

53 

52 

51 

40 

56 

50 

47 

50 

55 

52 

51 

50 

57 

59 

56 

60 

64 

50 

50 

54 

61 

55 

44 

52 

58 

54 

63 

58 

59 

53, 

8 

INYOKERN 

MAX 

64 

73 

65 

61 

70 

77 

62 

90 

84 

82 

84 

87 

90 

86 

80 

73 

64 

75 

76 

80 

71 

61 

66 

76 

86 

64 

65 

80 

75, 

9 

MIN 

42 

42 

44 

44 

44 

31 

33 

37 

40 

50 

44 

55 

48 

44 

46 

61 

57 

5 1 

36 

35 

40 

45 

46 

33 

35 

37 

48 

55 

46 

60 

44 , 

0 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

67 

75 

65 

64 

74 

73 

67 

75 

82 

88 

69 

91 

85 

96 

95 

96 

95 

90 

84 

71 

77 

85 

66 

73 

67 

73 

82 

88 

83 

65 

81, 

2 

MIN 

55 

53 

50 

42 

46 

52 

44 

53 

60 

62 

59 

58 

61 

70 

61 

65 

64 

69 

54 

51 

54 

60 

58 

49 

54 

51 

56 

60 

59 

60 

56. 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

40 

36 

44 

48 

43 

44 

56 

62 

67 

65 

64 

67 

69 

74 

74 

70 

58 

52 

39 

57 

56 

54 

48 

39 

48 

55 

64 

59 

61 

45 

55. 

3 

MIN 

34 

27 

25 

28 

33 

26 

26 

29 

32 

35 

35 

40 

37 

40 

42 

42 

41 

38 

27 

29 

32 

35 

30 

26 

27 

26 

34 

41 

35 

36 

33, 

0 

LANCASTER 

MAX 

59 

50 

63 

68 

54 

56 

69 

76 

61 

79 

77 

82 

84 

87 

99 

79 

68 

62 

55 

71 

76 

62 

55 

60 

64 

73 

61 

71 

71 

68 

69, 

7 

MIN 

40 

36 

37 

36 

35 

40 

31 

36 

41 

52 

42 

46 

41 

42 

48 

56 

47 

41 

39 

41 

41 

47 

39 

36 

39 

38 

41 

55 

51 

48 

42. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ContlDued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

S  8 

49 

5  3 

63 

60 

53 

65 

69 

77 

75 

73 

76 

77 

H2 

86 

77 

71 

63 

54 

68 

72 

74 

60 

56 

63 

72 

80 

67 

74 

66 

67,9 

M 1 N 

iO 

32 

32 

39 

42 

34 

35 

40 

46 

47 

50 

50 

51 

55 

55 

57 

48 

45 

28 

37 

42 

44 

40 

28 

36 

38 

45 

50 

48 

43 

42,6 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

MIN 

MECCA  3  SE 

MAX 

85 

79 

7  I 

75 

75 

75 

75 

81 

88 

95 

92 

89 

95 

96 

99 

100 

96 

91 

89 

74 

76 

83 

87 

78 

72 

75 

80 

84 

88 

83 

84,2 

MIN 

60 

54 

48 

45 

57 

43 

51 

48 

54 

53 

55 

60 

51 

55 

59 

54 

55 

66 

50 

47 

53 

56 

58 

45 

53 

52 

52 

54 

59 

61 

53.8 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

65 

52 

51 

59 

59 

53 

61 

67 

73 

72 

75 

71 

73 

80 

81 

79 

74 

70 

61 

65 

69 

71 

67 

51 

57 

67 

75 

71 

69 

70 

66,9 

MIN 

41 

34 

37 

38 

41 

38 

40 

46 

51 

53 

54 

58 

62 

64 

57 

48 

38 

49 

51 

46 

32 

37 

33 

54 

58 

47 

49 

46,7 

M0J4VE  2  ESE 

MAX 

52 

47 

62 

65 

67 

57 

69 

74 

79 

82 

74 

80 

81 

86 

39 

83 

78 

68 

55 

69 

76 

74 

59 

57 

60 

73 

63 

81 

76 

69 

70,2 

HIN 

39 

39 

38 

32 

39 

33 

37 

38 

52 

47 

47 

45 

43 

63 

51 

47 

38 

41 

47 

48 

36 

34 

42 

41 

45 

44 

55 

46 

43,2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

56 

55 

47 

58 

55 

49 

59 

62 

72 

71 

70 

70 

71 

76 

81 

78 

70 

67 

63 

64 

67 

68 

66 

50 

56 

67 

77 

77 

73 

72 

65,6 

MIN 

42 

29 

34 

34 

40 

33 

30 

35 

40 

49 

47 

45 

44 

46 

47 

47 

51 

40 

35 

33 

43 

48 

37 

25 

30 

37 

45 

47 

48 

47 

40,4 

NEEDLES  FAA  AIbPOPT 

MAX 

72 

63 

64 

69 

75 

68 

73 

80 

88 

87 

92 

82 

87 

94 

98 

97 

91 

85 

71 

79 

85 

86 

76 

69 

72 

85 

90 

84 

85 

86 

81,1 

MIN 

55 

49 

44 

40 

54 

47 

44 

54 

53 

60 

54 

62 

67 

61 

57 

64 

66 

67 

56 

51 

56 

59 

55 

48 

49 

51 

56 

62 

61 

62 

55,2 

palmdale 

MAX 

59 

53 

62 

66 

58 

58 

68 

75 

80 

78 

78 

81 

84 

87 

87 

82 

72 

64 

54 

70 

73 

69 

59 

59 

65 

72 

81 

74 

65 

70,1 

MIN 

46 

35 

34 

39 

43 

38 

34 

37 

42 

51 

45 

47 

43 

46 

50 

53 

48 

45 

38 

42 

39 

51 

43 

36 

39 

38 

47 

46 

46 

42,8 

palmdale  faa  airport 

MAX 

62 

52 

61 

70 

58 

58 

68 

74 

83 

78 

Si 

80 

82 

86 

91 

82 

69 

67 

58 

73 

77 

72 

58 

63 

65 

76 

83 

72 

71 

70 

71,3 

MIN 

39 

36 

32 

35 

41 

36 

30 

35 

39 

48 

41 

43 

40 

40 

44 

54 

47 

41 

36 

37 

36 

45 

40 

37 

36 

36 

44 

52 

48 

45 

40,4 

Palm  springs 

MAX 

73 

7  1 

7  1 

78 

76 

72 

S3 

88 

93 

94 

95 

95 

98 

99 

103 

97 

89 

87 

74 

78 

88 

84 

81 

73 

80 

85 

88 

86 

78 

79 

84,5 

MIN 

54 

51 

43 

45 

52 

44 

42 

47 

48 

56 

55 

58 

57 

58 

58 

57 

58 

51 

48 

43 

49 

53 

52 

44 

43 

45 

51 

64 

47 

44 

50,7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

89 

72 

60 

65 

72 

72 

69 

70 

83 

88 

88 

91 

84 

90 

91 

99 

96 

92 

87 

70 

77 

85 

85 

74 

68 

73 

82 

88 

86 

84 

81.0 

MIN 

57 

52 

52 

45 

53 

51 

48 

54 

58 

59 

61 

64 

58 

63 

62 

65 

65 

71 

54 

49 

55 

59 

59 

47 

49 

53 

56 

64 

60 

60 

56,8 

RANdSBURG 

MAX 

60 

52 

59 

58 

67 

57 

66 

71 

77 

76 

78 

78 

78 

83 

87 

Bl 

74 

65 

65 

70 

74 

73 

65 

62 

62 

74 

81 

78 

79 

73 

70.8 

MIN 

42 

35 

35 

33 

36 

35 

37 

42 

46 

55 

50 

51 

52 

54 

55 

56 

55 

35 

35 

41 

44 

46 

36 

32 

33 

43 

47 

54 

45 

47 

43.5 

scuirpel  inn  2 

MAX 

•,3 

52 

58 

61 

62 

63 

65 

67 

70 

71 

61 

56 

45 

38 

51 

54 

52 

42 

36 

43 

51 

62 

53 

57 

48 

54.4 

MIN 

32 

26 

25 

32 

26 

24 

27 

35 

38 

43 

46 

42 

44 

45 

46 

47 

40 

35 

25 

28 

37 

40 

26 

24 

26 

33 

40 

38 

40 

35 

34.8 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

76 

70 

73 

79 

72 

75 

82 

88 

94 

94 

90 

94 

95 

98 

101 

96 

90 

86 

72 

78 

85 

86 

73 

73 

79 

83 

87 

87 

84 

82 

84.1 

MIN 

59 

53 

54 

42 

54 

52 

47 

46 

54 

53 

57 

59 

51 

55 

57 

59 

62 

58 

50 

53 

57 

60 

53 

48 

53 

54 

53 

62 

60 

58 

54.4 

trona 

MAX 

77 

77 

64 

66 

76 

71 

65 

71 

78 

84 

84 

88 

84 

85 

90 

93 

90 

85 

73 

68 

75 

80 

83 

59 

64 

70 

78 

88 

78 

86 

77.7 

MIN 

51 

41 

47 

45 

46 

27 

37 

41 

44 

58 

47 

50 

47 

48 

49 

60 

56 

57 

44 

41 

46 

48 

48 

28 

39 

42 

48 

55 

52 

52 

46.5 

ThENTYNINE  PALMS 

MAX 

70 

64 

63 

72 

71 

65 

72 

79 

83 

84 

89 

84 

86 

90 

94 

90 

84 

78 

71 

76 

81 

78 

75 

64 

70 

80 

86 

86 

85 

83 

78.4 

MIN 

51 

41 

43 

39 

43 

42 

39 

41 

46 

48 

46 

57 

47 

48 

47 

51 

54 

59 

43 

39 

47 

51 

51 

41 

41 

42 

47 

57 

53 

53 

46.9 

VALyERMQ  RANGER  STA 

MAX 

5S 

66 

64 

59 

57 

63 

70 

75 

73 

79 

76 

78 

82 

85 

83 

77 

69 

53 

67 

71 

74 

70 

67 

62 

70 

79 

78 

73 

72 

70.3 

MIN 

37 

25 

27 

22 

35 

29 

22 

27 

30 

36 

34 

37 

35 

38 

39 

43 

42 

40 

28 

26 

29 

30 

37 

23 

26 

25 

32 

32 

34 

33 

31.8 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

64 

58 

54 

62 

68 

54 

57 

68 

75 

80 

78 

83 

79 

81 

86 

89 

78 

74 

65 

56 

71 

75 

71 

55 

60 

66 

75 

82 

74 

72 

70.3 

MIN 

45 

37 

34 

35 

42 

37 

31 

35 

39 

51 

41 

45 

39 

43 

45 

53 

47 

50 

37 

39 

37 

39 

42 

36 

34 

34 

41 

53 

45 

45 

41,0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

38 

34 

40 

35 

38 

34 

36 

40 

44 

44 

46 

47 

46 

46 

52 

42 

46 

48 

33 

27 

34 

35 

32 

16 

18 

38 

46 

48 

44 

46 

39,1 

MIN 

18 

8 

4 

U 

22 

6 

1 1 

18 

30 

28 

22 

22 

22 

28 

30 

30 

24 

17 

11 

12 

22 

10 

-  2 

-  2 

26 

28 

26 

22 

17,6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

32 

16 

15 

16 

25 

15 

15 

24 

32 

34 

32 

34 

35 

36 

40 

40 

36 

28 

18 

14 

30 

25 

26 

4 

8 

22 

35 

37 

33 

34 

26.4 

MIN 

12 

-10 

-15 

-  6 

7 

-  8 

-  1 

1 1 

15 

9 

10 

14 

18 

23 

25 

15 

18 

11 

7 

4 

8 

9 

-12 

-10 

-  4 

-  3 

17 

21 

20 

1 1 

7.2 

PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center, 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data,  A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).  If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

APRIL  1964 


Station 

Day  Oi  Month 

"3  ^.  Dl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

DUTTONS  LANDINS 

EVAP 

MAX 
MIN 

.01 

47 
56 
48 

,19 

180 
64 
38 

.25 

143 
67 
40 

tt 
tt 

.65 

298 
73 
40 

.20 

64 
74 
41 

.22 

55 
77 
44 

.13 

43 
78 
45 

.16 

124 
74 
44 

tt 
tt 

• 
tt 

.73 

217 
80 
46 

.26 

42 
84 
51 

.27 

43 
88 
54 

,28 

84 
86 
47 

.2 

7 
7 
5 

>  tt 
b  • 
)  - 
)  - 

tt 
tt 

.64 

37? 
7C 
4« 

.2C 

10! 
7( 
4< 

.11 

7? 
7C 
4( 

,2e 

24C 
71 
36 

.le 

87 
63 
38 

ft 
ft 

'  - 
- 

ft 
tt 

.57 

245 
70 
32 

.21 

62 
76 
50 

,20 

207 
74 
49 

.26 

228 
75 
42 

6.34 
3071 
73,6 
44.1 

FERNDALE  Z  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

57 
68 
47 

,13 

38 
68 
45 

,14 

58 
71 
42 

.13 

29 
70 
48 

,15 

70 
70 
43 

,13 

44 
72 
47 

.08 

30 
70 
50 

.07 

35 
62 
49 

.06 

40 
68 
48 

,12 

27 
72 
45 

,11 

32 
72 
50 

.13 

43 
74 
47 

.14 

26 
76 
50 

,13 

28 
74 
52 

,10 

43 
73 
47 

,16 

92 
69 
4C 

.1 

6 
7 
4 

t  .15 

1 

j  4* 

,u 

31 
7S 
4A 

■  .oe 

,  2C 

6e 

52 

,i: 

3( 
7< 
4( 

.o; 

4< 

71 
5C 

,09 

;  27 

1  " 
1  44 

.12!  .11 

39|  29 
70-  76 
44'  49 

.11 

1  76 
52 

,12 

1  " 
76 

53 

72 
51 

,06 

25 
62 
50 

.03 

35 
61 
43 

3.42 
1 143 
70.8 
47.2 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

« 

75 

,11 

81 

.19 

77 

.18 

72 

,14 

80 

.18 

33 

.19 

23 

.14 

20 
78 
44 

.15 

42 

11 

.19 

34 
68 
44 

.25 

49 
76 
47 

.23 

25 
81 
45 

.15 

23 
83 
47 

,20 

23 
86 
51 

,23 

21 
84 
52 

,1< 

79 
48 

.1^  ,16 

li  37 
Ti  74 
4^  47 

,14 

29 
7C 
4« 

75 
5C 

,0! 
4t 

64 
4i 

.22  .11 

52l  59 
H    861  63 
j    '01  *2 

.03  .15 

24  25 
66  71 

;    38|  4C 

.12 

22 
79 
45 

.17 
34 
63 

1  49 

,20 
16 
79 
52 

.21 

64 
78 
51 

.20 

36 

4.85 
1173 
76,7 
47.3 

LAKE  PILL58URY  NO  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,06 

36 
65 
46 

.12 

50 
65 
43 

.13 

23 
71 
40 

.15 

27 
70 
44 

.20 

72 
67 
41 

.15 

69 
40 

,15 

35 
72 
44 

,20 

26 
75 
45 

,14 

33 
72 
45 

.14 

28 
75 
44 

.18 

41 
75 
42 

.19 

,28 

10 
80 
45 

.31 

17 
82 
50 

.21 

25 
80 
49 

,16 

31 
79 
47 

,16  .19 

31  3C 
72  63 
46  42 

.17 

3S 
66 
48 

,12 

31 
74 
4C 

.19  .11  .07 

29     39  38 
75l    74  58 
45    48  40 

.15 

25 
59 
41 

•  18 

32 
73 
42 

,16 

40 
77 
46 

.21 

28 
77 
48 

.24 

31 
61 
47 

,14 

49 
75 
50 

.17 

43 
70 
45 

5.03 
998 
72.3 
44.6 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

32 

52 

- 

82 

* 

* 

173 

42 

42 

41 

44 

tt 

,46 

125 

.21 
45 

.21 

40 

.20 

52 

.2! 

10! 

i  : 

tt 

.60 

145 

.H  .19'  .18 
54    39!  60 

!  .13 
44 

• 

tt 

.41 

131 

.20 

40 

.25 

42 

.22 
51 

1481 

TULELAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.2t 

.25 

.25 

.28 

tt 

\  .09 

,04 

.1! 

,20 

.18 

.22 

.26 

.18 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

8ERRYE5SA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,20 

30 
58 
51 

.15 

70 
69 
41 

.15 

125 
70 
42 

.33 

77 
72 
46 

.24 

79 
74 
47 

.15 

44 
76 
45 

,22 

35 
77 
46 

,24 

49 
79 
48 

,17 

41 

80 
50 

.24 

75 
75 
49 

.24 

36 
82 
51 

.19 

31 
83 
52 

,21 

29 
85 
53 

.21 

28 
88 
54 

.22 

43 
90 
54 

.30 

36 
86 
54 

.2! 

33 

e< 

51 

,25 

68 
81 
50 

.22 

40 
83 
51 

,24 

104 
78 
48 

.18 

49 
79 
50 

.19 

37 
83 
52 

,28 

91 
76 
43 

.18 

49 
66 
41 

,19 

58 
71 
45 

,19 

56 
76 
47 

,25 

32 
84 
49 

.30 

55 
86 
55 

,33 

115 
81 
50 

,30 

102 
81 
46 

6.81 

1717 
78.4 
48.7 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A> 

EVAP 
WIND 

.08 

52 

.15 

56 

.17 

45 

« 
» 

• 

.50 

150 

,16 

34 

.16 

49 

.18 

46 

.22 

48 

tt 
« 

tt 
tt 

.74 

125 

.22 

26 

.27 

32 

.34 

65 

.2C 

41 

. 

tt 

tt 
tt 

.55 

161 

.221  .18 
58  56 

.23 

.21 

60 

ft 
ft 

ft 
ft 

.56 

119 

.29 

53 

,28 

108 

.26 

73 

6,17 
1534 

DAVIS  1  WSw 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,00 
46 
55 

50 

.22 

98 
70 
39 

.30 

196 
68 
41 

.34 

133 
70 
44 

.21 

135 
74 
44 

.23 

88 
71 
41 

,22 
64 

73 
43 

,16 

34 
81 
46 

.19 

29 
84 
47 

.26 

99 

47 

.30 

81 

.32 

112 
83 
48 

.49 

169 
77 
50 

.30 

51 
81 
53 

.25 

21 
88 
56 

.33 

50 
88 
51 

,34 

VO 
75 
45 

.24 

156 
73 
41 

.20 

55 
79 
44 

.24 

140 
77 

.21 

70 
79 
47 

.17  .32 

54|  176 
801  71 
50  41 

.16 

57 
71 
39 

.18 

59 
69 
43 

,21 
84 
79 
46 

.21 

22 
84 
52 

.30 

66 
68 
52 

.29 

151 
81 
48 

,28 

114 
79 
45 

7.47 
2700 
76.6 
46.1 

FOLSOM  DAM 

WIND 

.00 

28 

.10 

43 

.22 

85 

.25 

77 

.20 

82 

.09 

63 

,15 

41 

,17 

37 

.20 

30 

.20 

63 

.22 

36 

.25 

52 

.29 

69 

.27 

66 

,26 

74 

.28 

32 

.26 

36 

,24 

58 

.17 

61 

.15 

80 

.15 

43 

.15 

25 

.26 

118 

.19 

92 

.  17 

40 

.21 

45 

.21 

37 

.25 

43 

.29 

99 

.22 

110 

6.07 
1765 

LAKE5H0RE 

WIND 

.13 

27 

.14 

32 

.18 

41 

.17 

30 

.20 

43 

.17 

23 

,18 

21 

.17 

29 

.14 

31 

.20 

23 

.21 

30 

.20 

30 

.26 

32 

.25 

30 

.26 

26 

.27 

54 

,21  ,23 

22;  26 

.26 

31 

,16 

34 

.20'  .20 
22  38 

.14 

.11 

22 

.16 

26 

.18 

23 

.22 

19 

.26 

37 

,23 

30 

.20 

33 

5.91 

882 

MONTICELLO  DAM 

WIND 

MAX 

MIN 

.00 

18 
58 
50 

,20 

46 
61 
39 

,23 

67 
73 
40 

.20 
43 
74 
44 

.19 
44 
75 
46 

,18 

28 
77 
44 

,17 

25 
7S 
46 

.18 

22 
84 
48 

.23 

26 
84 
49 

,22 

39 
80 
48 

.20 
24 
83 
50 

.22 

26 
84 
50 

.30 

38 
81 
51 

.29 

31 
84 
52 

.22 

17 
90 
53 

.29 

26 
87 
53 

,23  .19 

221  47 
84  77 
49  47 

.20 
36 
79 
48 

.23 

47 
79 
49 

.19 
21 

82 
51 

.18 

83 
52 

.25 

55 
76 
42 

.07 

22 
66 
42 

.15 

33 

44 

.20 

30 
78 
47 

.21 

27 
83 
47 

.24 

22 
89 
53 

.26 
51 
65 
50 

,26 
54 
82 
46 

6.18 

76,9 
47.7 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.05 

16 

# 

30 

,06 

47 

tt 
tt 

.02 
tt 

« 

157 

.42 

23 

.15 

22 

.11 

44 

.15 

42 

tt 
tt 

tt 
tt 

.49 

161 

.16 

25 

.19 

25 

.19 

16 

.isj  » 
8i  ft 

ft 
ft 

.26 

49 

.11 

2C 

,12 

13 

.17 

95 

• 

30 

ft 

tt 

ft 
ft 

.51 

130 

.17 

11 

.l» 

17 

.18 

25 

3.86 

1006 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

,02 

42 

.15 

34 

,11 

4 

.25 

32 

.17 
54 

.19 

53 

,17 

47 

.16 

36 

.10 
41 

.28 

63 

.20 

39 

.28 

78 

.27 

63 

.25 

56 

.29 

46 

,35 

56 

,25 

97 

.15 

41 

.22 

43 

.25 

59 

,13 

39 

,16 

25 

.21 

61 

.16 

21 

.17 

27 

.16 

35 

,20 
48 

.27 
52 

.31 
66 

.21 

46 

6.13 
1406 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

,04 

9 

.14 

32 

,21 

91 

tt 
tt 

tt 
« 

,67 

177 

,16 

21 

.18 

17 

.16 

19 

.17 

50 

tt 
tt 

tt 
ft 

.79 

177 

.34 

61 

.28 

35 

.30 

51 

.37 

137 

tt 
tt 

ft 
ft 

.73 

127 

.12 

25 

.20 

30 

,27 

75 

.15 

25 

ft 

ft 

ft 
ft 

.38 

88 

.26 

56 

.31 

31 

•  12 

26 

6.37 

whiskeytown  res 

EVAP 
WIND 

,02 

11 

.17 

38 

.13 

27 

tt 
• 

tt 
tt 

.54 

108 

.14 

17 

.17 
14 

,16 

19 

.13 

32 

tt 
tt 

tt 
tt 

.58 

82 

.25 

30 

.23 

19 

.27 

45 

.23 

39 

tt 
* 

ft 
ft 

•  42 

73 

,14 

18 

.16 

14 

.21 

55 

.10 

16 

ft 
ft 

ft 
ft 

.45 

52 

.23 

19 

.23 
24 

•  21 

58 

9.19 

610 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 
WIND 

,23 

50 

.11 

55 

.22 

153 

,13 

38 

.18 

100 

.09 

55 

,11 

37 

,19 

28 

.20 

73 

.21 

13 

.23 

134 

.20 

51 

.20 

37 

.23 

36 

.30 

60 

.21 

75 

.25 

61 

.24 

55 

.23 

69 

,31 

85 

.24 

59 

.15 

109 

.08 

51 

.06 

45 

.17 

87 

,20 
74 

.20 

50 

.24 

39 

,34 

63 

•  26 

68 

6.01 
1930 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,13 

38 
68 
51 

.21 

67 
70 
44 

,23 

111 
74 
45 

,12 

34 
80 
49 

.22 

65 
80 
47 

.23 

33 
74 
44 

,18 

38 
75 
46 

.15 

31 
75 
50 

,18 

41 
75 
47 

,1T 

4  1 
77 
49 

.24 

27 
75 
50 

.17 

31 
78 
47 

.14 

18 
82 
49 

.18 

12 
85 
55 

.25 

31 
85 
56 

.22 

33 
88 
50 

.24 

25 
83 
50 

,15 

4 
82 
52 

.13 

1 5 
82 
50 

.15 

20 
83 
52 

.15 

26 
81 
50 

.19 

37 
75 
51 

,19 

71 
69 
44 

.15 

16 
75 
45 

,15 

20 
79 
49 

,19 

31 
78 
53 

.22 

29 
79 
52 

.22 

32 
61 
52 

.17 

29 
81 
54 

•  26 

78 
60 
46 

5.58 
1066 
78,3 
49.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

# 

.10 

.16 

.12 

.17 

.16 

.16 

,21 

,15 

.26 

.27 

.28 

.22 

.35 

.30 

.26 

.13 

.16 

.14 

.21 

.23 

.21 

.15 

.22 

.20 

•  20 

9.798 

NEWARK (F) 

EVAP 
WIND 

.13 

50 

.12 

160 

.23 

123 

* 
tt 

tt 
tt 

.60 

246 

.06 

53 

.17 

42 

,22 

43 

.11 

89 

tt 
tt 

• 
tt 

.68 

178 

.18 

38 

.30 

35 

.35 

61 

,20 

62 

: 

ft 
ft 

.55 

161 

,27 

49 

.16 

39 

,27 

126 

*69 

ft 

* 
tt 

.51 

151 

.21 

50 

.22 

47 

•  20 

114 

9.94 

2006 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH  PUMPING  PLAMT 

EVAP 

.03 

.22 

,28 

.28 

.15 

.23 

.25 

,19 

.19 

.30 

.24 

.30 

.42 

.24 

.22 

,30 

.30 

,25 

.26 

,21 

.19 

.22 

,30 

.20 

.19 

.16 

.26 

.26 

.24 

•  27 

7.17 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 
Wlr^O 

,01 

16 

,04 

23 

,14 

28 

.15 

29 

,11 

17 

.07 

19 

.12 

19 

,14 

16 

.14 

15 

.17 

18 

.18 

21 

.17 

17 

.19 

16 

.17 

14 

.22 

15 

,22 

10 

.22 

16 

.23 

17 

,20 
24 

.05 

16 

,12 

14 

.15 

15 

.21 

34 

.15 

31 

.13 

16 

.17 

20 

,18 

16 

.20 

16 

.23 

21 

•  20 

26 

4.68 

575 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.10 

90 
61 
49 

,09 

78 
60 
41 

.15 

93 
64 
40 

.18 

H7 
71 
42 

,14 

43 
73 
48 

.08 

46 
58 
41 

.18 

61 
70 
41 

.19 

43 
75 
46 

,18 

38 
80 
51 

,24 

45 
81 
51 

.18 

43 
79 
51 

,27 

59 

80 
51 

.23 

64 
81 
51 

,24 

37 
85 
56 

.30 

38 
87 
59 

,31 

37 
88 
59 

.32 

53 
82 
51 

,27 

60 
76 
51 

,18 

67 
70 
48 

.05 

37 
56 
46 

.14 

27 
71 
46 

.20 

37 
76 
52 

,31 

102 
80 
44 

,14 

53 
64 
40 

.11 

36 
67 
40 

,27 

61 
72 
45 

.25 

44 
79 
48 

.26 

39 
84 
53 

.31 
54 
84 
55 

•  30 

83 
82 
49 

6.17 
1655 
74.5 
48.2 

HETCH  HETCHY  <A) 

EVAP 

.12 

.18 

,18 

.18 

,18 

.25 

.22 

.20 

.06 

.00 

.11 

.14 

.11 

.11 

.19 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW(D> 

EVAP 
WIND 

.11 

83 

.14 

106 

.28 

123 

.29 

96 

.28 

75 

,15 

76 

.30 

76 

,34 

48 

,35 

58 

.31 

84 

.32 

74 

.30 

78 

.50 

88 

.55 

89 

.38 

57 

.45 

75 

.45 

92 

.39 

109 

.33 

150 

.15 

82 

.39 

66 

.30 
53 

.45 

168 

.24 

75 

.30 

61 

.00 

67 

.15 
58 

.45 

64 

.39 

116 

•  41 

72 

9.49 
2919 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
WIND 

11 

.08 

29 

.15 

30 

.20 

35 

.11 

16 

.09 

10 

.17 

21 

.14 

11 

.15 

11 

.IT 

18 

.14 

23 

.23 

24 

.18 

19 

.15 

7 

.16 

6 

.ir 

4 

,24 

20 

.18 

11 

ft 
ft 

tt 

33 

.39 

16 

.14 

6 

.22 

35 

tt 
ft 

,26 

34 

.16 

18 

.21 

10 

.19 

7 

.21 

12 

•  23 

37 

4.90B 

916 

LODI (E) 

EVAP 
WIND 

.13 

85 

.20 

.34 

180 

.19 

65 

.22 

100 

.23 

SO 

.08 

25 

.33 

42 

.24 

16 

,30 

108 

.24 

.38 

120 

.25 

42 

.23 

1 1 

,23 

2 1 

.35 

71 

,25 

47 

.19 

47 

.22 

92 

.16 

46 

.17 

39 

.28 

85 

,22 

116 

.18 
54 

.32 

57 

.10 

59 

.21I 

42[ 

.26 

62 

.23 
66 

•  26 

92 

6.99 

2040 

MANOEVILLE  ISLAND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

,12 

90 
68 
50 

.22 

160 
66 
42 

,52 

260 
66 
40 

.15 

60 
77 
42 

.15 

110 
75 
47 

.30 

120 
75 
45 

,23 

60 
80 
44 

.22 

60 
80 
48 

,25 

110 
78 
49 

.30 

170 
74 
49 

,25 

90 
SO 
47 

.30 

170 
77 
48 

,40 

120 
81 
50 

.24 

30 
87 
53 

.25 

30 
89 
56 

,36 

160 
85 
53 

.23 

100 
81 
59 

,23 

40 
78 
46 

,20 

90 
81 
49 

.15 

40 
76 
47 

.23 

70 
80 
46 

,22 

60 
79 
50 

,23 

160 
75 
44 

.15 

20 
74 
41 

,23 

90 
78 
43 

.15 

50 
82 
45 

,20 

60 
87 
51 

.36 

140 
87 

."i 

.15 

130 
79 
47 

,25 

110 
78 
47 

7,24 
2960 
78,4 
47,7 

OAKDALE  WOODWARD  DAM (8) 

EVAP 
WIND 

.00 

60 

.11 

52 

.24 

62 

,23 

82 

.16 

29 

.08 

14 

.17 

28 

,19 

10 

.15 

6 

,28 

17 

.22 

19 

.14 

18 

,49 

69 

.16 

6 

.23 

4 

.30; 
22 

.31 

63 

.25 

60 

.17 

12 

.14: 

117j 

.19 

33 

,20 

30 

.27 

95 

.13 

48 

.27 
25 

.15 

60| 

.22 

22, 

43j 

.34 
67 

•  26 

115 

6.34 
1308 

See  reference  notes  follovn  nq  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1%4 


Station 

Da;  Oi  Month 

3  Oi 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■  02 

39 
58 
50 

•  26 

188 
69 
41 

.30 

150 
67 
41 

•  28 

107 
68 
44 

* 

.38 

239 
76 
41 

133 
71 
43 

81 
77 
47 

'60 

80 
50 

86 
82 
49 

124 
76 
46 

tt 

* 

334 
82 
47 

77 
62 
54 

'51 

88 
51 

.4] 

101 
80 
48 

51 
80 
46 

12C 
76 
47 

'31 

77 
46 

51 
80 
46 

*66 

76 
46 

147 
82 
40 

'7! 

67 
43 

'47 

79 
46 

'm 

89 
49 

.29 

96 
83 
50 

*66 

89 
94 

.33 

92 
68 
93 

.38 

92 
62 
48 

8.69 
2725 
77.7 
46,9 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE (O 

EVAP 

•  00 

•  06 

.19 

.  04 

4.62 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 
W I  NO 
MAX 
MIN 

.02 

59 
49 

•  30 

64 
40 

.28 

70 
41 

•  33 

72 
44 

.30 

76 
45 

.30 

201 
64 
42 

.30 

71 
45 

.30 

76 
79 
46 

.30 
8  1 
82 
50 

•  32 

167 
80 
49 

.45 

164 
77 
46 

.35 

156 
81 
49 

.55 

123 
78 
49 

•  35 

86 
83 
51 

.35 

72 
67 
53 

•  54 

133 
89 
54 

•  45 

231 
81 
44 

.40 

294 
68 
41 

.27 

222 
70 
45 

.30 

151 
71 
46 

.30 

113 
80 
46 

.30 

126 
79 
47 

.40 

305 
67 
40 

.23 

116 
65 
42 

.20 

117 
75 
44 

.30 

127 
79 
46 

.30 

93 
83 
91 

.40 

171 
89 
50 

.49 

74 
48 

.49 

292 
76 
44 

10.09 
4864 
75,5 

46,3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  07 

30 
65 
51 

.20 

70 
74 
40 

.25 

60 
71 
43 

•  17 

10 
77 
47 

.20 

80 
75 
46 

.20 

30 
78 
44 

.18 

20 
60 
47 

.20 

10 
82 
50 

.20 

40 
80 
52 

•  25 

30 
81 
48 

.23 

25 
65 

50 

•  30 

20 
64 
'2 

•  20 

15 
65 
53 

•  25 

10 
89 
56 

.25 

0 
89 
57 

•  20 

20 
86 
55 

.30 

40 
61 
50 

.25 

30 
77 
45 

* 
tt 

tt 

.15 

60 
60 
48 

.30 
70 
79 
91 

.25 

90 
69 
43 

.15 

20 
77 
44 

.23 

30 
79 
46 

tt 
tt 

tt 

.30 

70 
88 
59 

.30 

80 
80 
50 

.30 

120 
77 
46 

9.68 
1040 
79,5 
46.8 

TRACY  PUMPINS  PLANT  (A) 

EVAP 
WIND 

•  07 

150 

.54 

195 

.31 

150 

.30 

68 

.34 

267 

.30 

162 

.29 

105 

.27 

87 

.39 

196 

•  32 

155 

.45 

213 

•  46 

134 

•  45 

70 

•  45 

56 

.41 

51 

.43 

147 

.47 

292 

.28 

206 

.35 

215 

.29 

141 

.21 

127 

.44 

263 

.30 

290 

.17 

61 

.29 

161 

.28 

179 

.30 

80 

.48 

217 

.38 

364 

.47 

384 

10.49 
9102 

SOUTH  COAST  DRAINAOE 
06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT<A) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.02 

12 
59 
47 

32 
53 

.29 

17 
54 

•  08 

12 
63 

.13 

57 
67 

.14 

20 
62 
39 

.18 

20 
75 
40 

.25 

29 
79 

.22 

29 
81 

.06 

5 
78 

.08 

3 
70 

.17 

32 
77 

•  32 

31 
78 

.34 

29 
63 
48 

.29 

24 
86 

.30 

26 

9C 

.19 

16 

8< 

.16 

:i 

.lit 
25 

76 

.11 

25 
t3 

.14 

21 
79 

.19 

27 

Si 

.19 

32 
82 

.14 

tl 

.05 

13 
69 

.10 

25 
7C 

.27 

30 
S3 
37 

.18 

29 

83 

.01 

20 
57 

.08 

14 
97 

9.01B 

702 
73.0 
44.1 

CACHUMA  0AM (B) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

61 
50 

.10 

122 

39 

.15 

69 
33 

.17 

68 
69 
42 

.18 

74 
46 

.11 

56 
37 

.15 

68 
41 

.23 

73 
55 

.20 

78 
48 

.22 

79 
49 

.15 

50 

.25 

76 
48 

.26 

42 
81 
49 

.33 

73 
82 
53 

.34 

85 
54 

.30 

85 
51 

.17 

77 
52 

.22 

77 
49 

.15 

58 
43 

.15 

69 
46 

.21 

.20 

75 
50 

•  17 

70 
48 

.15 

73 
42 

.22 

69 
40 

.26 

72 
49 

.23 

76 
49 

.20 

79 
49 

.09 

64 
51 

.11 

64 
46 

5.78 
1862 
72.4 
46.7 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.12 

68 
5* 

.21 

71 
49 

.22 

147 
64 
45 

.19 

71 
45 

* 
- 

.40 

263 
72 
47 

.21 
74 
72 
44 

.25 

70 
74 
45 

.26 

74 
77 
46 

.20 

82 
77 
50 

• 
'- 

" 

.62 

246 
77 
50 

.25 

54 
63 
51 

.36 

40 
85 
52 

.27 

60 
82 
54 

.23 

102 
7T 
94 

.42 

229 
74 
48 

.21 
101 
71 
48 

.22 
113 
72 
91 

.23 

113 
74 
94 

•  22 

134 
72 
91 

.24 

153 
68 
46 

.24 

88 
72 
46 

tt 
- 

.43 

187 
7* 
44 

.26 

113 
73 
92 

.18 

09 
71 
93 

.23 
132 
74 
94 

6.67 
3121 
73.8 
49.4 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 
WIND 

•  1* 

52 

.14 

59 

.16 

41 

.18 

52 

.06 

38 

.16 

36 

.21 

34 

.29 

44 

.28 

27 

.22 

30 

.17 

33 

.27 

33 

.33 

25 

.34 

30 

.37 

33 

.27 
55 

.30 

40 

.11 

63 

.09 

29 

.19 

zi 

.29 

33 

.22 

95 

.19 

97 

.15 

36 

.19 

32 

.26 

23 

.22 

16 

.06 

19 

.04 

16 

6.088 

1146B 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 

63 
53 

.12 

65 
39 

.21 

73 
41 

.la 

75 
43 

.10 

71 
49 

'it 

70 
37 

.20 

''^ 
76 
41 

.22 

80 
47 

.32 

81 
51 

.31 

81 
52 

« 
- 

• 

- 

..19 
275 
66 
61 

.40 

87 
53 

.35 

87 
52 

.20 

83 
51 

.19 

71 
90 

.18 

68 
48 

.13 

70 
46 

.20 

6? 
77 
45 

.22 

76 
49 

.13 

76 
90 

.23 

66 
44 

.18 

72 
46 

.20 

75 
43 

.23 

78 
43 

.21 

79 
90 

.19 

78 
91 

.13 

74 
92 

.29 

79 
79 
49 

6.62 
1989 
75.6 
47,6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.54 

238 
79 
58 

.37 

111 
74 
52 

.46 

183 
65 
48 

.45 

69 
83 
55 

.29 

78 
82 
56 

.55 

140 
77 
47 

.43 

66 
64 
51 

.36 

34 
86 
54 

.44 

35 
69 
56 

.63 

103 
67 
59 

.47 

71 
92 
56 

.65 

73 
91 
59 

.64 

113 
91 
60 

.49 

6 
95 
61 

.46 

1 
94 
60 

.61 

69 
93 
63 

.6^ 

131 
88 
62 

.66 

240 
62 
5, 

.3, 

106 
81 
55 

.31 

49 
88 
54 

.90 

18 
89 
96 

.72 

119 
87 
99 

.90 

337 
76 
93 

.35 

68 
60 
50 

.40 
46 
62 
52 

.40 

29 
88 
54 

.40 

10 
99 
60 

.60 

49 
99 
63 

.99 

77 
90 
61 

.96 

101 
90 
62 

19.69 
2766 
85.8 
56,5 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
44 
87 
57 

.30 

66 
81 
52 

•  27 

79 
78 
51 

.20 

16 
75 
52 

.27 

40 
92 

.26 

72 
61 
50 

.26 

36 
84 
52 

.26 

15 
90 
55 

.35 

22 
92 
58 

.27 

23 
95 
61 

.38 

30 
96 
61 

.32 

27 
95 
59 

.35 

29 
96 
56 

.35 

15 
96 
60 

•  37 

17 
99 
61 

.37 

14 
99 
62 

.37 

39 
92 
99 

.43 

34 
96 
62 

.30 

70 
61 

'1 

.25 
94 

62 
93 

.29 

29 
90 
97 

.37 
38 
99 
99 

.39 

43 
94 
96 

.30 
92 
84 
50 

.33 
99 
86 

52 

.39 
60 
89 
94 

.29 

22 
93 
97 

.30 
19 
91 
61 

.30 
92 
87 
92 

.33 
41 

90 
98 

9,31 

1203 
89,5 
56,2 

AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PUTE.    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Da7 

of  montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

1.9 

7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

7.2 
22 
6.7 

25 
6.6 

23 
6.3 

20 
5.9 

0.5 
16 
5.6 

16 
5.5 

14 
5.3 

10 
4.9 

9 

3.6 

7 

2.1 

4 

1.3 

2 
.7 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 

1.1 

1 

0.4 
2 
,2 

I 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

12 

0.5 

10 

8 

8 

8 

6 

4 

2 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

COLFAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 

7 

0.5 

6 

3 

2 

1.5 

3 

2.0 

3 

2.C 

2 

1.0 

T 

2.0 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON.  GND 

1.5 

36 

1.0 

35 

0.5 

35 

32 

T 

31 

31 

31 

30 

27 

26 

25 

23 

20 

18 

16 

11 

11 

T 
IC 

1 

7 

5 

2 

0,9 

2 

T 

1 

T 

1 

T 
T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.9 

MOUNT  SHASTA  KB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.3 

T 

0.6 

T 

T 

0.3 

T 
T 

See  reference  notes  followi  ng  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1964 


Station 


Day  of  montli 


1      2      3      4      5      6  7 


10     11     12     13     14     15     16     17  18 


23     24  25 


QUINCY  RANGER  STATION 

5IERRAVILLE  RANOER  STA 

SODA  SPRINGS  1  E 

STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  5SE 
FORT  BIDwELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
5USANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  O'l 

MOUNT  HAMILTON 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

calaveras  big  trees 

glennville 

grant  grove 

hetch  hetchy 

huntington  lake 

so  entrance  yosemite 

tehachapi 

yosemite  national  park 
south  coast  drainage 

06 

CUYAMACA 

IOYLLWILO  RANGER  STA 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  S 

PALOMAR  MT  OBSERVATO'Y 

SAN08ERG  WB 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WB  AIRPORT 
MITCHFi  L  CAVERNS 
SQUIRREL  INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


l.Oi 
1 

3.0  1.0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND        I  3 


SNOWFALL  9.1  3.2  T 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDl 


8.S  4.5 

63  62 


T  2.0 

T  2 


2.9'  l.Oi 
25     261  24 


SNOWFALL  0.2 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


0.9 


T  T 
l2. 

58 


4.0 

22  26 


14,0 

4.0 

55 

56 

1.5 

2 

L3.0 

T 

37 

35 

4.9 

1.5 

2 

1 

T  !    T  ]    T      T  j  T 
97     59l    94,  52 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


12.0 
0.4 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND| 


T  T 
50:  4g 


0.5 

53  53 


4.0 

4 

e.5 

2. 


9.0 

42 


3.0  2. 

40  36 


10.0 
7 


l.O 
4.0 


1.0 
T 


10.0 
10 


1.9 

T 


4.0 

11 


4.5  1.9 

4  6 

1.9 


l.C 

33  33 


0.9 

24 


l.C 

25 


2.C 

2 

1.0 


3.0 

3 

9.0 


3.5 

2 


T 
0.5 


T 
T 
2.C 


3.0  T 

2 


I  T 

13  e 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1964 


STATION  AND  DEPTH 

T  IME 

Day  of  month 

•age 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

70 

67 

63 

65 

66 

64 

65 

66 

67 

67 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

74 

75 

71 

68 

70 

71 

71 

67 

67 

69 

70 

74 

73 

7; 

69.4 

MAX 
MI  N 

83 
68 

79 
64 

75 

60 

76 
63 

82 
64 

76 
62 

81 
62 

84 
63 

85 
66 

87 
67 

90 
69 

90 
70 

90 
69 

87 
68 

89 
68 

91 
69 

88 
70 

85 
72 

85 
67 

80 
63 

85 
66 

89 
68 

87 
69 

79 
64 

80 
63 

83 
66 

87 
68 

91 
73 

91 
71 

90 
70 

84.8 
66.7 

6  INCHES 

70 

68 

66 

67 

68 

66 

67 

68 

69 

69 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

74 

71 

72 

73 

73 

70 

70 

71 

72 

74 

74 

74 

71.2 

MIN 

73 
69 

72 
67 

70 
65 

69 
66 

71 
67 

70 
66 

71 
66 

72 
67 

73 
67 

74 

69 

76 
69 

77 
72 

78 
72 

78 
72 

79 
73 

79 
74 

79 
74 

78 
74 

78 
73 

76 
70 

76 
71 

77 
72 

77 
72 

74 
70 

74 
69 

75 
70 

77 
71 

78 
72 

78 
73 

79 
74 

75.3 
70.2 

12  INCHES 

9  AM 

71 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

73 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

73 

74 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

76 

72.6 

£U  INLntb 

" 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

71.2 

39  INCHES 

9  AM 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

88 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

69.3 

79  INCHES 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

70.6 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 

59 
53 

67 
45 

68 
48 

70 
49 

72 
51 

72 
48 

75 
49 

79 
53 

81 

55 

77 
54 

76 
54 

82 
59 

81 
61 

85 
59 

89 
61 

89 
61 

81 
56 

78 
54 

80 
57 

80 
55 

81 
57 

82 

59 

77 
53 

77 
49 

78 
51 

80 
56 

85 
59 

89 
62 

85 
60 

84 
58 

78.7 
54.9 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
52 

53 
51 

53 
50 

55 
51 

54 
52 

54 
51 

56 
51 

59 
54 

61 

56 

62 
57 

61 
58 

62 
58 

65 
60 

67 
62 

68 
64 

67 
54 

66 
63 

64 
62 

62 
58 

60 
56 

61 

57 

61 
58 

60 
58 

59 
57 

60 
56 

61 
57 

62 
59 

61 
57 

57 
55 

56 
54 

60.0 
56.6 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

51 

51 

51 

50 

51 

50 

51 
51 

51 

50 

51 

50 

51 

50 

52 
51 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

55 
54 

61 
55 

61 
59 

61 

60 

60 
59 

59 
58 

58 
56 

56 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

54.3 
53.4 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS    1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT   9.00  A.   M.     READINGS  AT  9i00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY   LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  8  A.   M.   APRIL  14  TO  8  A     M     APRIL  16    (48  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  a 

i  1 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o  *- 

O  l/> 

-  a. 

.* 

< 
o 

o  y- 
-  wi 
o  a 

Z 
a. 

o  *~ 
o 

-  a. 

a 

o 

o  t- 

-  Vl 

o  a 

Trace 

,01-09 

10-49 

SO-,99 

66I-0OI 

2,00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

31 

7 

7.3 

26++ 

34 

23 

59 

41 

44 

48 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

3.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

23 

15 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

3.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.5 

32++ 

20 

22 

51 

0 

1 

3 

0 

1 

0 

5 

4.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

18 

10 

7.9 

29++ 

34 

2 

72 

50 

44 

53 

5 

2 

2 

0 

0 

0 

9 

4.1 

EUREKA  WB  CITY 

11 

9.1 

36 

N* 

16 

4 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

64 

5.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

12 

7.3 

30 

NW 

29 

77 

48 

30 

55 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

4 

86 

3.3 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

9 

7.1 

29++ 

32 

2 

81 

57 

51 

74 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

4.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

16 

10.6 

28++ 

27 

1 

75 

57 

50 

72 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

4.0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

77 

7.1 

31 

NW* 

2 

70 

47 

49 

54 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

74 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WS  CITY 

50 

35 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

3.3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

14 

10.7 

30++ 

30 

22+ 

75 

68 

60 

74 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.7 

POINT  ARGUELLO  WB 

9.2 

28++ 

32 

2+ 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

9 

5.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

34 

9 

9.5 

33 

NW 

15 

56 

35 

21 

41 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

92 

3.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

9 

9.5 

37 

SW 

22 

81 

54 

34 

59 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

94 

3.1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

SANDBERG  WB 

14.2 

54++ 

34 

11 

51 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

4.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

10 

8.0 

23 

NW 

2 

72 

55 

56 

70 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

10 

53 

5.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

26 

20 

14.2 

45 

W 

1 

79 

61 

55 

77 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

3.7 

SAN  FRANCISCO  FED  SLOG 

77 

61 

9.5 

36 

SW 

22 

59$ 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

80 

SAN  JOSE 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

4.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

30 

16 

9.2 

37++ 

29 

2 

87 

59 

60 

85 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

9 

3.9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

27 

13 

9.4 

35++ 

24 

22  + 

75 

45 

31 

65 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

3.4 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES 
«   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$  SiOO  A.M. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


b  i  A  1  l\JN 

d 

Z 

a 

r'/^TIMTV 
W^JUW  1  I 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

H 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Ul}otinVt.n 

TEMP 

PRECIT 

i 

SPECIAl 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

116  17 

5P 

J  C  FASSOLD 

aoelanto 

SAN  6ERDIN0 

34  39 

117  25 

SS 

FRANK  EBERT 

AOIW  RANC-eB  STftTiON 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALOERPOINT 

HUMBOLDT 

7 

40  11 

123  36 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

13 

34  19 

118  33 

6P 

TIDEWATER  OIL  CO 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  46 

SS 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPI 

ALTAOENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  06 

5P 

alturas  Ranger  station 

0161 

MODOC 

2] 

41  29 

120  32 

4365 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOV 

0176 

SAN  BERDINO 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANCIOLA 

0204 

TULARE 

119  29 

209 

9P 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 

ANGMIN  PAC  UNION  COL 

0212 

NAPA 

17 

38  34 

122  26 

1615 

6P 

6P 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  FISREBOAftD  ML 

0227 

CONTRA  COSTA 

27 

36  01 

121  46 

28 

lOA 

lOA 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

0232 

CONTRA  COSTA 

27 

37  69 

121  44 

60 

BA 

8A 

6A 

U  S  SUR  RECLAMATION 

023S 

RIVERS  IDE 

33 

33  33 

116  40 

391  5 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239 

VENTURA 

34  52 

119  20 

4969 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLET 

0244 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

2939 

9P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROyO  GRANDE 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

109 

COUNTY  ROAO  DEPT 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

Zi 

36  14 

121  29 

800 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

0327 

LOS  ANOELES 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

36  29 

118  50 

eA 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OTL  ANAHEIM  NO  1 

0355,  ORANGE 

26 

33  55 

117  93 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  roao 

0372 

IB 

18  25 

122  15 

GLADYS  A  DUTRA 

0374 

TULARE 

36  28 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERW Y 

0379 

FRESNO 

27 

11  V 

119  29 

5P 

5P 

PETE  E  DUBOSE 

AUBURN 

0383 

PLACER 

1 

38  54 

121  04 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395.  LOS  ANGELES 

33 

11  21 

118  19 

BA 

HARBOR  MASTER 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  ClIY  PARK  FC  l<t3 

0410 

LOS  ANGELES 

2( 

34  OB 

117  54 

610 

8A 

AZUSA   CITY  PARK 

BADGER 

0422 

TULARE 

3030 

MRS  LUCILLE   E  WEODLE 

BADGER  PASS 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

S 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

0416 

SAN  BERDINO 

35  16 

116  04 

L  E  HEThENT 

0437 

SAN  BEROINO 

35  23 

116  07 

8A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BAKEfiSFIELO  W6  Al RPORT 

0442 

KERN 

35  25 

119  03 

495 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

QALCH  POWER  HOUSE 

FRESNO 

36  55 

119  05 

4P 

P  0  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8ARNES0N  PaRK 

0509 

ORANGE 

26 

33  96 

117  91 

5P 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

0514 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

SAN  BERDINO 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BARTON  FLAT 

0534 

11 

36  49 

116  53 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

0543 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119  65 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEALE  afb 

05  84 

YUBA 

8 

39  07 

121  26 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

BEARTRAP  MEAOOW 

0596 

TULARE 

9 

36  41 

116  92 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

26 

33  96 

116  59 

261  3 

8A 

BEAUMONT    IRRIG  OIST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  98 

3049 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  OlST 

BEAUMONT   1  £ 

0609 

RIVERSIDE 

6 

33  96 

4P 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  09 

lie  27 

9P 

MIKE  MC  NALLY 

SEN  LOMOND 

0674:  SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

904 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENTON  INSPECTION  STa. 

0684 

MONO 

37  91 

5461 

MID 

BUR. OF  PLI .aUARANT INE 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

MID 

t 

UNI VEfiSI lY  OF  CAL  1  r 

6CRRYESSA  LAKE 

0705 

23 

36  33 

122  14 

SA 

8A 

8A 

HARVET  0  FPTER 

BESWfCK   T  S 

SI  SKI rou 

12:  41  52 

6140 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0731 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

41  30 

MARK    P  HICKS 

810  BAR  RANGER  STATION 

0738 

TRINITY 

35 

123  15 

8A 

U  5  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

28 

34  15 

116  55 

6745 

5P 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  Dl SI 

8IG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BEROINO 

26 

34  14 

116  96 

6819 

KENNETH  V.  SIMPSON 

81G  BEND  RANGER  STA 

0747 

PLACER 

6 

39  18 

120  31 

9739 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIO  OALTON  DAM  FC223BE 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

GERALD  M  Thrasher 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

10060 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6862 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUH  STATE  PARK 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

STATE  PARK  SERVICE 

8I&  TUJUNGA  dam  FC*fcDE 

LOS  ANGELES 

13 

14  18 

118  11 

2317 

9P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  OEN  hOSP 

OBIS 

LOS  ANGELES 

13 

14  11 

116  30 

722 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CEEk    intake  2 

INYO 

n  15 

lie  35 

8194 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  PASS  SNO  COURSE 

082] 

FRESNO 

11 

37  06 

118  34 

1 1040 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP   WB  AIRPORT 

0622 
0824 

INYO 
INYO 

19 

19 

37  22 
17  22 

lie  22 

MID 

"sp 

C  HJ 

un^on^*arI'*  ^"^^q**^ 

BLACK   MOUNTAIN   2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

37  18 

2  330 

9A 

MRS  MARY  INCERPl 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKWELLS  CORNER 

0879 

KERN 

10 

35  37 

119  52 

64* 

lOA 

10* 

DEAN  SAMS 

BLUE   CANYON   WB  AIRPORT 

0897 

a 

39  17 

120  42 

HID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

0900 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

123  46 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

0903 

HUMBOLDT 

17 

40  S5 

123  49 

9A 

0924 

RIVERSIDE 

9 

33  37 

114  36 

4P 

8A 

STATE  OJV  OF  FSTRY 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

092  7 

RIVERSIDE 

9 

33  37 

114  43 

MIO 

FED  Aviation  agency 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

6A 

8A 

HAROLD  M  PABST 

BONI TA 

0968 

SAN  01  EGO 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

MENDOCINO 

li 

39  01 

342 

BA 

STaTe''dIV  OF  HWTS 

BORON 

0979 

KERN 

6 

35  00 

117  39 

2499 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

BORREGO  DESERT  PaRk 

0983 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

116  29 

749 

8A 

CAL  OIV  SEACH  *  PKS 

60RREG0  SPR 1 NGS  3  NNE 

0986 

SAN  01  EGO 

6 

33  17 

116  21 

625 

8A 

8A 

Dl   GIORGIO  FRUI T 

BOULDER  C  LOCATELLI  P 

1005 

Santa  cruz 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

SAN  OIEGO 

32  40 

116  17 

3390 

9A 

THE  BIG  JUG 

80U0UE  T  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

34  39 

118  22 

3095 

HID 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

NEVADA 

( 

39  27 

120  40 

5347 

9P 

5P 

NEVADA    IRRlG  OIST 

8RA0LEV 

10341  MONTEREY 

24 

39  52 

120  48 

940 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTftT 

BRANSCOMB  2  NW 

1046 

MEN DOC  I NO 

39  41 

123  40 

1480 

BA 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

8RAWLEV  2  SW 

1048 

IMPERIAL 

32  57 

-100 

BA 

G 

AGP  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

AREA  CITY 

1056.  ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

345 

8A 

BREA  FIRE  OEPT 

BREA  DAM 

1057 

ORANGE 

26 

13  53 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BR lOOEPORT 

1072 

MONO 

3S 

38  15 

119  14 

6470 

5P 

9P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  Hanger  STa 

1076 

36 

18  17 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BR  1  OGEV  1  LLE   <*  NHW 

I  0  60 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

6A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROCKWAT  SUMMIT 

1096 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

9A 

MRS    JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

BUTTE 

39  41 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4600 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRYSON 

1142 

MONTEREY 

24 

19  48 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

8UCKH0RN 

1^49 

SHASTA 

21  40  52 

121  51 

3771 

3P 

MRS   ANNA   M  DAVIDSON 

BUCKS  CREEK  Pm 

1159 

PLUMAS 

a 

39  54 

121  20 

1760 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

39  54 

121  12 

9200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

16  46 

121  11 

16  40 

MRS   OPA   LEE  MARTIN 

BULLAROS  BAR  PwR  HOUSE 

1180 

YU8A 

8 

39  25 

121  09 

1800 

BA 

P  G  t  E  COMPANY 

BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 

1187 

TUOLUMNE 

37 

38  12 

120  00 

9760 

ROBERT  HUNTER 

BURBANK  FD  FC22513 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  18 

5P 

Chief  w  j  taylor 

BURBANK  WB  AIRPORT 

1  194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

724 

MI 

MID 

U  S  weather  BUREAU 

BURLINOAME 

1206 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

BURNE* 

1214 

SHASTA 

40  53 

121  40 

3127 

BA 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215!  TRINITY 

351    1  46 

123  28 

2150 

8A 

PAUL    F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

BA 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

LASSEN 

2: 

121  18 

6060 

s 

LASSEN   VOLCANIC    NATL  PK 

BUTTON* I LLOW 

1244 

KERN 

15  24 

119  28 

266 

8A 

6A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CABAZON 

1250 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1615 

5P 

JAMES  A  WAKElAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

3: 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUHA  DAM 

1253 

SNTa  BARBARA 

34  35 

119  59 

8A 

6A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

34  2  3 

117  34 

4760 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

27 

38  17 

120  19 

4696 

8A 

BA 

CAL    DIV   SEACH   +  PKS 

CALAVERAS  RANGER  SlA 

L2S0 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3  343 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

ALAMEDA 

37  29 

121  49 

B09 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

9F 

IMPERIAL    IRRlG  OIST 

CALIFORNIA  MOT   SPGS  fiS 

1300 

TULARE 

■ 

35  93 

118  41 

2990 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

NAPA 

17 

18  39 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

SISk lYOU 

12 

41  18 

122  4B 

31  36 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BEROINO 

26 

34  09 

116  59 

9770 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

18 

36  15 

120  51 

656 

8A 

aA 

8A 

: 

£  BAY  MUN  UTL  OIST 

j  CAMP  PIONEER   SKI  SHLTR 

1433 

SIERRA 

39  36 

120  34 

5966 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

SN  LUIS  OBPO 

39  20 

120  41 

619 

9A 

STATE   OF  CALIFORNIA 

!  CAMPTONVILLE  RS 

1462 

YUBA 

1 

39  27 

121  02 

2760 

8A 

U  S  FOREST  SEPVICE 

CANBY  11  SW 

1475 

MODOC 

21   41  22 

121  03 

4500 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1476.  MOOOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  14 

790 

cantil 

1488 

KERN 

39  la 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

PLUMAS 

1 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

9P 

P  G   +    E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

I5ia 

ORANGE 

2e 

33  99 

117  47 

1629 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1920 

SAN  SERDINO 

zt 

33  97 

117  40 

1220 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i  caribou  power  mouse 
carmel  valley 
catheys  vy  bull  bun  RH 
cazadero 

CECIL VlLLE  SAWYER 
I  CEDARVILLE 
I  CENTERVILLE  PH 
'  CHALLENGE  RANGER  STA 
I  CHATSWORTH  FC   24  D 

chatswortm  reservoir 
1  cherry  valley  dam 

CHESTER 
'  CHICO  EXPERIMENT  STa 

i  chiquito  creek 
chittenden  pass 
cmolame  hatch  ranch 
chuchupate  Ranger  sta 
chula  visia 

i  citrus  heights 

CLAREMONT  POMONA  COL 


COUNTY 


CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   1  SSE 
CLOVEROALE   11  W 
,  CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COALINGA  1  SE 
COALINGA  14  WNW 

COBB  2  NW 

COFFEE  CREEK  RS 
j  COMASSET  1  NNE 
I  COLBYS  FC  53  0 
;  COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISHERIES  STA, 

COLFAX 

COLGATE  POWER  MOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 

I  COOL 
COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIC  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  ClTr  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE   FC  263C 


CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 


!  DAY 

I  DEATH  VALLEY 

[  DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

'  DELANO 

j  DEL  MONTE 

I  DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

I  OENAIR  3  NNE 
I  DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

DOBBINS  COLGATE 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOS  RIOS 
I  D0U8LEBUNK  MEAOOW 
!  DOWNEY  FD  FC107C 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 


I  1784 
■  1785 
1799 
;  1806 


PLUMAS 

MONTEREY 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

MADERA 

SAN  BENITO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

San  DIEGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 


-  YOLO 
'  GLENN 
'  SISKIYOU 
.  LAKE 
1838,  SONOMA 
I  1840l  SONOMA 
18441  MADERA 
'  1664|  FRESNO 
.  1667|  FRESNO 
' 1669  FRESNO 


LAKE 

Trinity 

BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 

EL  DORADO 

SISKIYOU 

KINGS 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

SAnTA  CRUZ 

MENDOC INO 
MENDOC INO 
LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 


I  DOYLE  9  SSE 

I  DRV  CANYON  RESERVOIR 

:  DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMuiR  Ranger  sta 

DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 

■  EAST  VIDETTE  MEADOW 


I  EL 


DAM 


EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 

I  ELLIOTT 

I  EL  MODENA 

I  ELSINORE 

ELSINORE  4  SSE 
ESCONOIOO 

ESCONOIDO  PARK  HILL 
ET 1  WANDA 
ETNA 
liEUREKA  WS  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EKETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

j  FAIRMONT 
I  FALLBROOK 
I  FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

FERNDALE  8  SSW 


2389] 
2402j 
24061 
2432 
2458 
2467' 
2490! 
24921 
24  94) 
2500] 

2904 
2506 
2516: 

2568^ 
2970 
2572 
2560 
2998 
26  40; 

26931 
2709| 
271  3| 

2715, 
2749, 
2756, 
2760 
2775 
2809| 

I  ! 

:  2812! 

2862' 
!  2869 
I  2695; 

I  2910 
I  2920 
2922 
2933. 


FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 
FIVE  POINTS  S  SSW 


;  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTaNA   5  N 
I  FONTANA   KA | SER 
I  FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  Of  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 


'  2941 
I  29581 
2994' 
3020 
3025 

I 

3048, 

.  30501 


SAN 

SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 
SOLANO 
SOLANO 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
BUTTE 
TEHAMA 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 
.j  FRESNO 

I  LASSEN 
.  FRESNO 
.  SACRAMENTO 
:  SAN  BEROINO 
||  SAN  BEROINO 
I  TRINITY 
.  PLACER 

I  SISKIYOU 
'  MODOC 
MENDOCINO 


40  09 

36  29 

37  24 

38  32 

41  06 
41  32 

39  47 
39  29 
34  15 
34  14 


los  angeles 
mendocino 
snta  barbara 
san  diego 
sn  lois  obpo 
snta  Barbara 
san  berdino 
san  berdino 

SHASTA 
SANTA  CRUZ 

YOLO 
MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
NEVADA 
KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

San  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

NAPA 

RIVERSIDE 
COLUSA 

TULARE 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

AMAOOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

San  joaouin 

ORANGE 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
San  OIEGO 
OIEGO 


26  . 


40  22 
37  16 
18  42 


12'  41  43 
23  38  58 
22  38  46 


23  36  50 

35!  *1  05 

23j  39  97 

13  34  18 


23  39  54 

26   33  52 

20  36  59 

19,  36  29 


26|  34  09 
6  33  26 


6  32  53 
17  41  46 
17  41  46 


6,  34  52 
21  41  06 
I    4;  37  01 

23i  38  32 

i  21|  41  44 

I  21  41  13 

I    6  36  26 

I     6  33  39 

6  37  22 

'     el  39  16 

I    9:  35  47 

'    4!  36  16 

27  37  29 

37!  37  34 


I  ie|  40  02 

18:  39  57 

I  29i  34  29 

'  14'  37  45 

I  23|  38  53 

15'  36  01 

2  3'  41  13 

17  38  12 

,    6  33  46 

23   39  22 


32  46 

38  20 

29|  34  36 

17;  42  00 

381  37  96 

16;  38  14 

28  33  48 

26  33  40 


37 


15  34  42 

33  13  21 

6  39  36 

23  40  21 


16  38  31 
32  34  44 
29  14  24 
11   36  21 


19  23 
21  36 

20  12 
19  01 
17  06 

21  18 
17  4: 


20  21 
20  21 

20  34 

22  45 
22  42 

21  43 
16  07 

21  41 

22  09 

20  56 

21  11 

22  01 
21  59 


3  20 
0  50 
23  19 


10600 
1389 
1514 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  i 


75  4P 

1269 

2255  aA 
4650  8A 
2170 
2749! 
1975 

1919  MID 
3320 
273 


1972! 
1090 
2340 
1200 
1270 


OBSERVER 


P  G  +  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE  ■ 

LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCM  WTR  SUP 

MRS  c  a  KROEKER 

u  s  Plant  intro  grdn 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  KASKIN 
EVERETT  I 
U  S  FOREST  S 
WESTERN  SALT 
JAMES  D  GOOORIOGE 


•  BRACKET 


OBSY 


AMER  CRYSTAL   SUG  CO 
DICK  MUDD 
JOHN  R  JARDINE 
C    IVAN  GLENOINNING 
ELMER  W  OLSON 
FRANK    S  ORNdAUN 
U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

RICHARD  N.  NEWFIELD 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
KENNETH  S.  JACKLEY 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  CO 
P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

W  a  THRELKEL 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REEO 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 
I     .  GRANT  W  HANCOCK 

u  5  FOREST  Service 
WILLIAM  e  temple 

S.  HOWARD  F  BAILEY 

;  COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S;  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  ROBERT  A  CRAWFORD 
I  PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
'  STATE  DIV  OF  HWYS 

CLUB  SAN  MORlTZ 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  CULVER  CITY  BUS  LINE 
I  MISS  NANCY  M  INGRAM 
'  JOHN  S  ROWEL L 
I       HELIX   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
'  COOL  WATER  Ranch 
j  FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEy  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 

i  UNIVERSITY   OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LOfiENZEN 
US  NAT   PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 

KEN  C.  SRATTON 
P  G  ♦  £  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
CALIF  OIV  BEACH  *  PKS 
FRANK  L  WHITE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 

FRANK   M  ROWLAND 

L  A  WTR  *  PWft  OEPT 

W  0  MC  LEAN 

ALETHA   HUNT  KESSLER 

EARL  K  WOBSER 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLANO   UNIT    WU  ASSN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGR 

I  CALIF   ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 

JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  OF  ESCUNDIDO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  £  BUCMNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IfifllG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
I  POLICE  DEPARTMENT 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
A  S  MENOICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS   H   S  MIERONYMUS 
ROLL  IN  Z  BOYTON 
I  WENTWOBIH  LYNCH 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  VENTURA   CO  FIRE  OEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 

I  CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
i  SO  CALIF  EDISON  CO 
! u  S  BuR  RECLAMATION 
, ROLAND  W  GETChELL 

KAISER  STEEL  CORP 

MRS  B  E  ESLICK 

S  FOREST  SERVICE 

MRS  MARJORIE  a  GEORGE 


'  FEE 

CALIF    *   WESTERN  I 


-  137  - 


STATION  INDEX 


KNEELANO  10  $S£ 
KNI6HTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURI  STRAM8ERRT 


FORI  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK  1  NNE 
FORT  JONES  6  E5E 
FORT  JONES  HANGER  SIA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  a  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  HB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCM 

FULLERTON  OAH 
FULLERTON  HILLCRESI  RV 
GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  ranger  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERSER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
6ILR0Y 
GILROY  8  NE 
GILROV  Jb  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  west  FC  195 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  HS 

GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  8ASIN 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  HNTNC  STa 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  Ranger  sta 

GRUZLY  FLATS 
GROVELAND  2 

GROvELAND  Ranger  sta 
guerneville 

HAINES  CYN  LOWER  FCife". 
HAINES  CYN  UPPER  FC367  | 
HA I WEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 

HAMILTON  AFB 
MANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 

;  HARRY  englebright  dam 

,  HAT  CREEK  RS 


PLANT  I 

!  hayfork  ranger  station  i 
i  hayward  6  ese 

healdsburc 

healosburg  no.  2 

HEMET 

henshaw  dam 
hernandez  2  nw 
hernandez  7  se 
hesperia 
hetch  hetchy 

hidden  valley  ranch 
highland  lakes 

)  HILTS 
HOBERGS 

MOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER   10  ENE 
HONEYOEW  2  WSW 

HOOPA 
HOOPA  2  SE 
HOPLANO  8  NE 

hopland  largo  station 


HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

HURKEY  CREEK  PARK 


DLEWILO  HWV  MNTNC  STA 
DRI  A 

DYLLWILO  RANGER  STA 
MPEPIAL 

MPERIAL  FAA  AP 
NDEPENOENCE 
NOEPENDENCE  ONION  VLY 
NDIO  U  S  DATE  GARDEN 


ONE 

OWA  HILL 
RON  MOUNTAIN 
ESS  VALLEY 
OHNSONDALE 

lOSHUA  TREE 

lULIAN 

lULIAN  WYNOLA 


KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSETVILLE 

KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  ; 

»KERN  River  ph  no  i 

KERN  ftlVER  PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KiLAftC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 


LA  CRESCENTa  FC 
LAFAYETTE  2  NNE 
■LAGUNA  BEACH 
LAGJNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE  PILLSeuRY  NO, 


251 


INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSLnVLn 

1    TEMP.  1 

PRECV. 

SPECIAL 

31b<t 

MENDOCINO 

17 

24 

61 

HP 

U  S  MB  OBSERVER 

3173 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124  09 

BA 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

3176 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122  43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

SISKIYOU 

12 

41 

122  51 

2720 

U  S  FOREST  SERVICE 

3191 

SONOMA 

17 

31 

123  15 

116 

6P 

6P 

C  A  CALL 

SANTa  CRUZ 

20 

37 

03 

121  49 

1495 

WESTMINSTER  PROJ  JNC 

3242 

SHASTA 

23 

122  38 

1100 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

3257 

FRESNO 

27 

36 

46 

119  43 

328 

MIO 

HIO 

-  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

21 

36 

SA 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3279 

ORANGE 

33 

54 

117  55 

315 

OA 

MISS  M  ARROUES 

3285 

ORANGE 

26 

33 

54 

117  53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3288 

ORANGE 

26 

33 

53 

117  95 

330 

9P 

FULLERTON  MUN  UTJL  DEPT 

HUMBOLDT 

123  48 

340 

MRS  N  E  PANCOAST 

3338 

EL  DORADO 

1 

38 

50 

120  51 

1940 

7A 

R  C  KYLE 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123  58 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MONO 

37 

45 

U9  06 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3381 

EL  DORADO 

I 

38 

54 

120  51 

2701 

6A 

WILLIAM  BREEDLOVE 

3381. 

1 

55 

120  46 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3387 

SANTA  CLARA 

37 

BA 

MRS  HILDA  DRAGHI 

EL  DORADO 

1 

36 

59 

120  23 

5500 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

3397 

TULARE 

36 

34 

118  46 

6412 

6A 

eA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

3402 

SNTa  BARBARA 

32 

34 

31 

119  41 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

SAN  OIEGO 

33 

32 

116  56 

5P 

SAN  OIEGO  COUNTY 

SANTA  CLaRA 

20 

00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROT  FIRE  DISTRICT 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121  26 

1050 

3(>22 

SANTA  CLARA 

20'  37 

06 

1350 

8A 

SETH  £  AUSER 

S'.SO 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

118  16 

9P 

Ralph  siapenhorst 

3'.52 

LOS  ANGELES 

26 

06 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

3<>63 

10 

35 

118  42 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTHY  +  F  0 

3465 

KERN 

10 

35 

44 

118  40 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

3489 

IMPERIAL 

32 

53 

485 

5P 

5P 

GOLD  ROCK  RANCH 

34911  PLACER 

( 

39 

120  52 

3240 

4P 

JOHN  F  WALL 

3502 

SAN  BENITO 

24 

36 

121  18 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

3529 

Tuolumne 

37 

09 

690C 

s 

HETCH  HEICMY   WTR  SUP 

3546 

FRESNO 

11 

36 

52 

lie  36 

10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3551,  TULARE 

11 

36 

118  58 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARR  SERVICE 

3564 

SISKIYOU 

12 

41 

38 

122  12 

5085 

6P 

MRS   JULIENNE   V  APPLE 

3571 

NEVADA 

8 

39 

13 

121  04 

2640 

8A 

8A 

c 

RAYMOND  SHINE 

3578 

SONOMA 

22 

38 

6P 

HOMER   L  PARNELL 

3614 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122  54 

261C 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

3621  PLUMAS 

8 

40 

120  56 

3560 

6A 

U  5  FOREST  SERVICE 

36*9 

EL  DORADO 

It 

38 

36 

120  32 

3930 

MRS. LAURA  8.CEDERL0F 

TUOLUMNE 

37 

50 

120  14 

2825 

DUANE  J  COX 

3672 

IUOLUMNE 

37  37 

120  06 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3683 

SONOMA 

22 

38 

115 

BA 

JOSEPH  E  BOTTNEH 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

116  15 

344C 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3710 

INYO 

19 

36 

06 

117  57 

3810 

7A 

H 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

3714 

SAN  MATEO 

37 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

3725 

PLUMAS 

I 

16 

121  05 

456C 

ALBION  A  SAflCENT 

3734 

MAR  IN 

17 

36 

04 

-  2 

MID 

MIO 

U  S  AIR  FORCE 

3747 

KINGS 

11 

36 

20 

119  40 

242 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTHY 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118  2* 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37*1.  SISKIYOU 

12 

41 

123  23 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3767 

SNTA  BARBARA 

120  25 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

3791 

SHASTA 

23  40 

22 

122  58 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3800 

NEVADA 

8 

39 

14 

121  16 

580 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3821 

Shasta 

21 

40 

121  30 

3348 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHASTA 

21 

56 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

3855 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115  38 

137C 

9A 

9A 

METRO  WATER  DISTRICT 

3659 

TRINITY 

35 

40 

33 

123  10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3S63 

ALAMEOA 

37 

39 

121  58 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

3875 

2< 

36 

37 

122  52 

102 

6P 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

3878 

SONOMA 

38 

122  52 

102 

WALDO  F  IVERSON 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33 

116  57 

"i 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

3914 

SAN  OIEGO 

33 

33 

14 

2700 

saI 

VISTA  IRRIG  DIST 

3925 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

216C 

*p 

MAX  D  LEY 

3928 

SAN  BENITO 

20 

120  42 

MRS  CLORENE  AKERS 

3935 

SAN  BEHOINO 

1! 

34 

25 

3195 

ss 

ROY  E  WALTERS 

3939 

TUOLUMNE 

37 

57 

119  47 

3870 

8A 

SA 

C  H 

HETCH  hETCHY  wTR  SUP 

3946 

NEVADA 

e 

39 

02 

121  06 

1460 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

3954 

ALPINE 

16 

119  48 

6700 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

3987 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122  38 

2900 

8A 

6A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

4010 

LAKE 

23 

38 

51 

122  43 

2960 

8A 

GEORGE  G  HOBERG 

4012 

TULARE 

22 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4017 

LOS  ANGELES 

13 

lie  02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121  24 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

4025 

SAN  BENITO 

20 

51 

121  24 

284 

CITr  OF  HOLLISTER 

4035 

SAN  BENITO 

36 

MRS  EDA  C  HUBBELL 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124  09 

37  5 

BA 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

40S2 

HUMBOLDT 

35 

123  40 

345 

BUR  INDIAN  AFFAIRS 

HUMBOLDT 

35 

41 

02 

123  39 

315 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

4097 

LAKE 

23 

39 

01 

123  00 

2510 

JOHANNA  J  COUCH 

4100 

MENDOCINO 

22 

39 

01 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

4120 

TULARE 

36 

11 

118  37 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LU|S  OBPO 

30 

35 

06 

120  23 

715 

MRS  LURLINE   R  brown 

4148 

Tuolumne 

37 

36 

119  45 

7800 

s 

METCH  HETCHY  wTR  SUP 

TEHAMA 

23 

40 

11 

122  33 

770 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

4170 

34 

36 

4P 

P  G  +  £  COMPANY 

41  76 

27 

37 

14 

119  13 

702C 

5P 

:  M 

SO  CALif  EDISON  CO 

4181 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116  41 

4390 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

4191 

TRINITY 

35 

40 

37 

123  27 

1260 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

DEL  NORTE 

17 

54 

123  46 

1250 

8A 

STATE  OIV  Of  HWYS 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120  40 

2650 

4P 

4P 

NEW   IDRIA  MINE  ♦  CHEM 

4211 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116  43 

5397 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

32 

51 

115  34 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

4224 

IMPERIAL 

32 

50 

115  34 

-  58 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

4232 

INYO 

X'. 

36 

48 

3950 

7A 

7A 

L  A  WTR       PWR  DEPT 

4235 

INYO 

36 

lie  20 

L  A  WTR  +  PHR  DEPT 

4259 

RIVERSIDE 

33 

116  15 

11 

8A 

SA 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

4278'  KERN 

6 

35 

39 

117  49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

KERN 

6 

35 

41 

117  41 

2220 

HID 

U  S  N  0  T  S 

428? 

AMADOR 

16 

36 

120  56 

280 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

4268 

PLACER 

1 

39 

06 

120  51 

2930 

6A 

CLAYTON  RUSH 

SAN  8ERDIN0 

6 

34 

08 

115  08 

7A 

7A 

METRO  WATER  DIST 

4  3  74 

MOdOC 

21 

16 

120  le 

5300 

5P 

5P 

WALTER  CANTfiALL 

4  3  89 

TULARE 

10 

35 

58 

118  32 

4660 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

4405 

SAN  BERDINO 

6 

34 

09 

116  19 

9P 

ERNEST  H  VETTER 

SAN  OIEGO 

33 

33 

05 

4215 

ZENOS  Y  COLEMAN 

4416 

SAN  OIEGO 

33 

33 

06 

U6  39 

3650 

7P 

7P 

CHARLES  VILINEK 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

34  ^29 

119  30 

2075 

6P 

JOHN  K  Chase 

4442 

27 

37 

18 

9110 

so  CALIF  EDISON  CO 

4461 

SAN  BERDINO 

34 

10 

116  32 

4325 

BA 

KEE  RANCH 

SONOMA 

22 

36 

40 

122  40 

1800 

SA 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

LAKE 

Z3 

38 

59 

122  50 

1385 

9A 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

450C 

MARIN 

17 

37 

57 

122  33 

9A 

9A 

HENRY   H  MULLER 

4506 

SAN  JOAQUIN 

27 

3T 

121  26 

172 

BA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

4518 

TULARE 

lO;  35 

57 

118  29 

3650 

7A 

MRS  LILA  L0F8ERG 

4520 

10 

26 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

4523 

KERN 

10 

35 

118  26 

2703 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KINGS 

n 

00 

119  58 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

4536 

11 

36 

04 

120  09 

50( 

6f 

6f 

P  G  +  E  COMPANY 

4544 

SHASTA 

23! 

41 

121  52 

2646 

UA 

P  G  +  E  COMPANY 

4559 

MONTEREY 

36 

12 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTBY 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124  02 

25 

5P 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

4587 

HUMBOLDT 

7 

36 

123  54 

2356: 

MRS.   EORA  L.  MOORE 

4590 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

120  39 

6A 

8A 

BA 

RAYMOND  WILLMS 

SONOMA 

22 

36 

37 

122  40 

5P 

5P 

MRS.   FRANCES  E.  SWANK 

4602 

HUMBOLDT 

17 

40 

52 

123  57 

14! 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

4616 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120  09 

5750 

HARRY  STEVENSON 

4626 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

116  15 

1569 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

4633 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

46471  ORANGE 

33 

33 

33 

3! 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

465( 

ORANGE 

33 

33 

33 

117  48 

L  8  WATER  DISTRICT 

SAN  MATEO 

19 

122  16 

5P 

JAMES  C  ALLEN 

ALPINE 

3' 

36 

28 

120  01 

750C 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

467] 

SAN  BERDINO 

34 

117  11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

TUOLUMNE 

3' 

37 

58 

119  53 

4662 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

4690 

TRINITY 

7 

40 

01 

123  24 

LEONARD  M  MILLER 

4696 

LAKE 

39 

122  59 

I74< 

5P 

5P 

PAUL  G,  RES5LER 

STAflUN 

INDEX  NO.  1 

j  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

(Jootn  Vt.n 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

LAKEPORT 

23 

39  02 

122  55 

5P 

9P 

GEORGE  R  TuRNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

19 

37  13 

Ufl  37 

s 

CALlf   ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

23 

40  53 

122  23 

BP 

BP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  Z  ENE 

4711 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

9A 

HELIK    IRRIG  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

23 

36  29 

122  00 

LAWERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAULOING 

120  38 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

LAKE  SPaUUDING  DAH 

39  20 

120  38 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  HOHLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

SAN  DIEGO 

32  46 

530 

9P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

4747 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

lie  09 

MIO 

5P 

SO  CALlf  EDISON  CO 

LA  panza  Ranch 

4767 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

1550 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

6 

120  58 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

8 

39  41 

121  29 

906 

9P 

5P 

P  G  ■•■  E  COMPANY 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

SI SKIYOU 

12 

41  44 

121  31 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

4640 

26 

34  07 

117  45 

5P 

LOUIE  A.  AMASON 

LAYTONVILLE 

4651 

MENDOC 1  NO 

7 

39  42 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4663 

10 

34  90 

lie  92 

3565 

SA 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZa  PT  STA  FC  352B 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  53 

1600 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4660 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LE  GRAND 

27 

37  14 

120  15 

259 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

4866 

EL  DORADO 

6 

36  35 

121  01 

7A 

IVAN   R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

K AWE AH  LEMON  CO 

4957 

9 

36  11 

119  04 

7P 

7P 

FRANK    DE  CHAINE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VT 

120  13 

S  DEPT  Of  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LOS  ANGELES 

13 

:           CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

4966 

21 

40  54 

121  11 

SA 

MRS  KATHERINE  £  HINDS 

L I VERMORE  2  SSW 

37  39 

121  47 

7A 

7A 

MRS  H  1  QUAHTeRMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

5002 

LOS  ANGELES 

15 

34  26 

1  17  45 

3820 

6P 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKWOOO  2  N 

5017 

MONTEREY 

24 

35  56 

1104 

6A 

ARCHIE  M  WEfEHLING 

LOCKWOOO  MESA 

9023 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5032 

SAN  JOaOUIN 

16 

38  07 

121  17 

9P 

5P 

6P 

LOOl    SEWAGE   TREAT  PL 

LOGAN  MEADOW 

MADERA 

27 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SNTA  BARBARA 

34  39 

120  27 

4P 

LOHPOC  FIRE  DEPT 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

19 

118  03 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

LONE  TREE  CANYON 

San  joaouin 

EDWARD  C  GERLACH 

'LONG  BEACH 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  W8  AP 

LOS  ANGELES 

13 

3  3  49 

118  09 

MID 

MIDI 

J  i  U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG   VALLEY    [NSP  STA 

}08e 

SIERRA 

1  e 

39  41 

120  01 

5060 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LOOKOUT  3  WSW 

MODOC 

21 

41  12 

121  12 

4180 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5096 

10 

35  18 

118  26 

CHARLES  W  POOLE 

9107 

SNTA  8ARSARA 

33 

SA 

HENRY  R  GEWE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

116  14 

HID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANGS 

5118 

120  51 

6P 

7A 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  ARBURUA 

5119 

27 

36  53 

120  56 

SS 

ARBURUA  RANCH 

5123 

SANTA  CLARA 

121  56 

5P 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

5129 

SANTA  CLARA 

9A 

ISADOft  MILLER 

LOS  prietos  Ranger  sta 

5147 

SNTA  BARBARA 

32 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  hills 

5191 

KERN 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO  FSTRY  ■•■  F  D 

LOWER  KI8BEY  RIDGE 

5160 

Tuolumne 

37 

36  01 

119  53 

S 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

San  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

LOY ALTON 

5171 

SIERRA 

6 

ROLLO  LARSEN 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5162 

SAN  BERDINO 

34  26 

116  57 

SS 

Sf 

MRS  FRANCE  PRIICHARO 

LUC  I  A  WI LLOW  SPR 1 NGS 

5164 

MONTEREY 

39  93 

121  27 

STATE  DIV  OF  HWYS 

I.YTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

9212 

SAN  BERDINO 

26 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTlE  creek  PH 

5215 

SAN  BERDINO 

26 

117  27 

2P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

LYTLE  CREEK  HANGER  STA 

9216 

SAN  BERDINO 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  ST* 

5231 

LASSEN 

21 

5300 

SA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MADERA 

5233!  MADERA 

21 

36  56 

120  04 

266 

SA 

B/ 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

40  27 

123  32 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

9258,  LAKE 

23 

38  51 

122  47 

MRS  M   E  MAHNKE 

mammotm  Pass 

5284 

19 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MANDEVILLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAOUIN 

27 

VAR 

VAR 

ZUCKERMAN-MANDEVILLE 

hanzanita  lake 

5311 

SHASTA 

23 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

5326 

RIVERSIDE 

HIO 

,  U  S  AIR  FORCE 

5333 

SALANO 

MID 

U   S   NAVAL  SHIPYARD 

MAR  1 COPA 

5338 

KERN 

10 

68- 

e( 

\  SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

MARIPOSA 

5346 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  58 

2011 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

MAflKLEEVILLE 

ALPINE 

3 

38  42 

119  47 

5546 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ  3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  98 

122  OB 

MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

122  06 

8A 

CHARLES  P  WEAVER 

MARTINEZ  FIRE  station 

5377 

CONTRA  COSTA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

martsville 

5385 

( 

39  09 

121  36 

9A 

9A 

MARYSviLLE  FIRE  DEPT 

5400!  TUOLUMNE 

37 

9P 

CITY  SAN  FRANCl SCO 

MC  CAHTHY  POINT 

5444 

TEHAMA 

23 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449 

SISKIYOU 

SA 

ROYCE  C  WHEELER 

5496 

FRESNO 

27 

1  19  26 

7A 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

-175 

8A 

D  B  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

9905 

SI  SKI  YOU 

41  35 

121  37 

6726 

U  S  WEATHER  BUREAU 

menoota  dam 

9626  FRESNO 

2' 

36  47 

120  22 

7A 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

9932;  MERCED 

14 

4P 

CUT  OF  MERCED 

MERCED  2 

5935;  MERCED 

14 

120  29 

MERCED   IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT   SPR I NGS 

5990 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

9P 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS   4  SW 

9571 

EL  DORADO 

36 

120  01 

7P 

7P 

N  E  BENSON 

MEYERS    INSPECTION  STA 

9572 

EL  DORADO 

2P 

STATE  Of  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5961 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

R  M  POWELL 

Ml  DOLE TOWN 

LAKE 

23 

ej 

STATE  DIV  OF  fSTRY 

MIODLETOWN  4  WSW 

LAKE 

23 

38  44 

122  40 

1765 

HOMER  E  PETERSON 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

962: 

LASSEN 

40  oe 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CHEEK  NO  2 

9629 

SAN  BERDINO 

\\ 

34  05 

117  02 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

26 

34  05 

116  56 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5669 

TULARE 

9 

36  17 

IIB  46 

MRS  ETHEL  WALKER 

9679  TEHAMA 

23 

40  21 

121  36 

BA 

SA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

9660 

TULARE 

36  26 

lie  35 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MI RANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

9P 

:           HAROLD  R  CHACE 

Ml TCHELL  CAVERNS 

SAN  BERDINO 

34  56 

9P 

9P 

MITCHELL  MEADOW 

972: 

FRESNO 

11 

36  45 

lis  43 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

9] 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

57*1 

STANISLAUS 

37 

37  38 

92 

:         1  CITY  Of  MODESTO 

9756'  KERN 

35  03 

US  10 

BA 

: 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

5758 

KERN 

6 

35  02 

118  09 

SS 

SS 

kdol  radio  station 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

TULARE 

10 

36  13 

118  10 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

38 

38  01 

5P 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  N£ 

978! 

SISKIYOU 

12 

41  45 

BRUCE  A.  KOSENA 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

moniicello  dam 

5618,  NAPA 

23 

38  30 

122  07 

505 

9A 

9A 

U  S  auR  RECLAMATION 

MOORPARK   1  SSE 

5823 

VENTURA 

3: 

34  17 

118  53 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORENA  DAM 

SAN  DIEGO 

32  41 

116  31 

J075 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5644 

Santa  claRa 

37  08 

121  37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

58  46 

SANTA  CLARA 

2( 

37  09 

121  46 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5653 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

:         '  U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5663 

SAN  eERDINO 

6,  34  03 

116  34 

'  JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5666 

SN  LUIS  oePo 

35  22 

120  51 

8A 

BJ 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

9669 

SN  LUIS  OBPO 

35  29 

120  51 

HID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

5690 

SAN  BERDINO 

35  28 

115  32 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5900 

SAN  BERDINO 

21 

34  14 

117  39 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

SAN  8EP01N0 

28 

34  17 

117  37 

4P 

MT   BALDY   SKI    LIFT  INC 

MOUNT  DANAHER 

9909 

EL  DORADO 

36  49 

120  40 

340f 

SJ 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

\ 

37  52 

121  56 

210( 

7A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

mt.  givens 

9927 

FRESNO 

27 

37  17 

119  06 

SO. CALIF.  EDISON  CO. 

MOUNT  HAMILTON 

9933 

SANTA  CLAfiA 

37  20 

121  39 

IIP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

SISKIYOU 

12 

41  47 

122  00 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  Madonna 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

leoo 

JACK  I  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7641 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  Shasta  slope 

5982 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SMASTa  W8  CITY 

5963:  SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

HID 

U  5  WEATHER  BUREAU 

MOUNT  TaMALPAIS  2  SW 

9996 

MARIN 

17 

37  54 

122  36 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PK S 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

118  04 

5709 

4P 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

171 

9A 

U   S  NAT   PARK  SERVICE 

MUHBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

39 

41  12 

122  32 

9700 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  OAM 

SAN  LUIS  OSPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

SA 

BA 

SA 

MONTEREY  CO  FCWCD 

6065 

NAPA 

17 

38  16 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

j»NAPA   STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

9P 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

6105 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

220 

MASONITE  CORPORATION 

j  NEEDLES 

6115 

San  BERDINO 

9 

34  50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

;  NEEDLES  FAA  AIRPORT 

611  e 

SAN  BERDINO 

9 

34  46 

114  37 

913 

HID 

MIO 

FED   AVIATION  AGENCY 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

19 

34  48 

118  35 

2890 

9P 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

61  36 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

SA 

SA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

SA 

SA 

BA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  Park  4  SW 

6149 

VENTURA 

33 

34  09 

UB  5B 

780 

9P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

precipTI 

5 

SPEClAlj 

NEHHALL  SOLEDAD  FC  32C 

6162 

LOS  ANGELES 

34 

23 

116 

32 

1243 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

NEWHALL  flANCER  STa  C 

616(1 

LOS  ANGELES 

34 

116 

31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

NeVMAN  2 

6166 

STANI SLAUS 

37 

21 

121 

03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  MAHBOR 

6175 

ORANGE 

33 

36 

117 

53 

8 

5P 

*P 

NEWPORT  HARBOR  OEPT 

nicolaus  »; 

619<i 

SUTTER 

38 

56 

121 

33 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NIGHTINGALE 

6196 

RI VERS  IDE 

33 

35 

116 

27 

5P 

MR  CHARLES  S  HALE 

6197 

IMPERIAL 

33 

17 

115 

31 

-*S 

6P 

IMPERIAL  IRRIG  DlST 

NIPOMO  ;  NW 

6207 

SN  LU|S  08P0 

04 

120 

30 

360 

BA 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  Ranger  sta 

MADERA 

14 

119 

30 

2630 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  S  IKNW 

MAR  IN 

3B 

06 

122 

350 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

oakoale  woodward  dam 

6305 

STANISLAUS 

37 

52 

120 

53 

215 

SA 

8A 

5  SN  JOAQUIN   IR  DIST 

OA*.  KNOLL  Ranger  sta 

632S 

SISKIYOU 

41 

50 

122 

51 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WB  AJRPORT 

ALAHEDA 

37 

122 

12 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAKVILLE  1  W 

6351 

NAPA 

38 

27 

25 

170 

4P 

MRS  LUANA  STRINGER 

OAKVILLE  <i  SW  *  2 

6356 

NAPA 

36 

24 

26 

1605 

KLAUS  HUCKFELOT 

OCCIDENTAL 

6370 

25 

122 

59 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  IDE 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

12 

117 

23 

BA 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  OEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

SAN  DIEGO 

33 

13 

117 

21 

30 

OCEANSIDE  WATER  OEPT 

OCOTILLO  WELLS 

63831  SAN  DIEGO 

33 

07 

116 

08 

140 

0A 

HALF   HILL  RANCH 

OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 

6395 

FRESNO 

36 

18 

120 

3620 

S 

PACIFIC  TEL*TEL  CO 

OJAI 

6399 

VENTURA 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FJftE  OEPT 

OL INDA 

6A32 

ORANGE 

33 

55 

117 

490 

BA 

HERSCMEL  P  CLAUSEN 

ONION  VALLET 

6(.52 

PLUMAS 

39 

48 

120 

53 

6530 

DEPT  OF  WTP  RESOURCES 

ONO 

6455 

SHASTA 

29 

122 

37 

980 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

6A65 

LOS  ANGELES 

lie 

06 

4250 

SP 

LONG  8EACH  SCH  DIST 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6*73 

ORANGE 

33 

56 

1 1  7 

53 

662 

CORPS  Of  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6A76 

36 

37 

119 

18 

431 

lOA 

lOA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498;  HUMBOLDT 

22 

124 

01 

161 

4P 

4P 

CAL  DIV  BEACH  *  PARKS 

ORLAND 

6506 

GLENN 

45 

122 

12 

254 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

650a 

HUMBOLDT 

41 

18 

32 

403 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE 

652i;  BUTTE 

8 

39 

30 

121 

33 

171 

llA 

llA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

6525 

BUTTE 

6 

39 

31 

121 

34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROWILLE  RANGER  STA 

6528 

BUTTE 

S 

39 

32 

34 

300 

STATE  DIV  Of  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6952  MARIPOSA 

14 

37 

38 

33 

6600 

s 

DXR   +    NATL    PARK  SERVICE 

OINARD 

6569 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

U 

49 

SS 

SA 

CITY   OF  OXNARD 

OZENA 

6576 

VENTURA 

34 

119 

3705 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

u 

880 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

EL  DORADO 

1 

38 

120 

30 

BA 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

1  IS 

24 

5P 

E  K  SARR 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

BA 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOALE 

6624 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

lie 

06 

2596 

5P 

5P 

PALMDALE    iRRIG  DIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34 

38 

116 

05 

2517 

MlO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635i  RIVERSIDE 

33 

49 

116 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

6640l  RIVERSIDE 

49 

116 

39 

8505 

3P 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

37 

27 

122 

06 

23 

BA 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36 

l\ 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERWATORT 

6657 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

IP 

IP 

C  M 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC*3D 

6663 

LOS  ANGELES 

Til 

SUPT  OF  STREETS  6  PARKS 

PANOCME 

6675 

SAN  BENITO 

27 

36 

120 

50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  CREEK 

6677 

FRESNO 

27 

36 

41 

120 

35 

370 

8A 

BA 

EMPLOYEE  ENTERPR I SER 

PARADISE 

66S5 

BUTTE 

23 

39 

46 

121 

3S 

1780 

8A 

BA 

PACIFIC  GAStELEC  CO 

PARADISE  MEADOW 

TUOLUMNE 

37 

38 

03 

119 

40 

7700 

S 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

10 

73B 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

MONTEREY 

24 

1  20 

26 

1462 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

PARKFIELD  7  NNW 

6  7  06 

MONTEREY 

24 

36 

00 

120 

28 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

LOS  ANGELES 

13 

09 

lie 

09 

4P 

PASADENA  WATER  OEPT 

PASKENTa  ranger  STA 

6726 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

700 

5P 

5P 

C]TV  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  i  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

41 

120 

45 

995 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTIWAY 

6  754 

KERN 

10 

34 

56 

119 

23 

3866 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

2] 

20 

121 

54 

1840 

7A 

MRS  ANITA  V  KUNKLER 

PEAR  LAKE 

6767 

TULARE 

36 

36 

lie 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRtS 

6816 

RIVERSIDE 

26 

33 

47 

14 

1470 

SP 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  fire  STATION 

6826 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

PETALUMA  FIRE  OEPT 

PETALUMA  1  N 

6829 

SONOMA 

17 

15 

122 

38 

27 

VICTOR  E  CHAIX 

PIEDRA 

PIEORA  BLANCA   GRD  STA 

6857 
6862 

FRESNO 
VENTURA 

11 
29 

36 

34 

119 
1  19 

10 

580 
3065 

7A 

MID 

MRS    IDA  H  AKERS 
VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CANYON   PS  FCJ21E 

6691 

LOS  ANGELES 

29 

34 

40 

118 

26 

32B6 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

11 

1307 

4P 

4P 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

45 

7  30 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

35 

OS 

120 

38 

60 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

6946 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

3P 

P  G  +  £  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

EL  DORADO 

1 

36 

120 

1B90 

SA 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

EL  DORADO 

38 

120 

8A 

SA 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVELLE  DISP  PLANT 

6964 

EL  DORADO 

36 

120 

51 

1546 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

GLENN 

39 

122 

6590 

s 

U  S  F  S*  CAL  OEPT  WTR 

PLATINA 

6975 

SHASTA 

23 

40 

122 

53 

2260 

5P 

SP 

MRS  PEGGY  GOOOAKER 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

17 

123 

42 

197 

6A 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

40 

120 

367 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PT  AHGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

SnTa  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35 

40 

121 

17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117 

635 

5P 

5P 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

36 

01 

122 

01 

50 

U   S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

TULARE 

36 

04 

119 

01 

393 

8A 

6A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOLA 

8 

39 

48 

120 

28 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

48 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

TULARE 

10 

35 

48 

1 1  6 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY   3  NNW 

7107 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

06 

1055 

WILLIAM  A  OESPAIN 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC INO 

22 

39 

18 

123 

04 

RUSSELL   E  NEAR 

POTTER  VALLEY  Ph 

7109 

MENDOC INO 

22 

39 

22 

123 

06 

1014 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

SAN  DIEGO 

32 

32 

57 

1 1  7 

7A 

POWAY  MUN  WATER  D 1  ST 

PRADO  0AM 

7123 

53 

117 

38 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36 

1 1 

120 

42 

2  300 

SS 

SS 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

39 

56 

1  20 

57 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULOING 

7231 

SAN  DIEGO 

33 

04 

51 

1480 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANCHlTA 

7244 

SAN  DIEGO 

W  A  WILKINSON 

PANDSBURC 

72^3 

KERN 

35 

22 

117 

39 

357C 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

FRESNO 

n 

36 

59 

116 

43 

9900 

5,  CORPS  OF  ENGINEERS 

7273 

MARIPOSA 

27 

37 

21 

119 

53 

1210 

6P 

RICHARD  W  SCHALL 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

TEHAMA 

40 

u  S  HEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

SHASTA 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE   STa  NO  2 

7296 

SHASTA 

REDDING  FIRE  CHIEF 

REOLANDS 

7  306 

SAN  BERDINO 

2( 

03 

117 

11 

MID 

2P 

REDlANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37 

29 

CITY  FIRE  OEPT  STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351  MENDOCINO 

39 

THOMAS   M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

SACRAMENTO 

305 

FOLSOM  STAIE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

HUMBOLDT 

40 

02 

50C 

6A 

SA 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

»RICMMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

BA 

SA 

CITY  Of  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

41 

22 

SA 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  B  3 

7470 

RIVERSIDE 

57 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

RIVERSIDE 

:g 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

39 

s 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

INYO 

DEPT   WATER  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

PLACER 

i  RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

FRESNO 

si  SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

TULARE 

S 

CALIF  STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

SHASTA 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING   SPRINGS    1  £ 

7600 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

OS 

5965 

STATE  DIV  Of  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

TUOLUMNE 

37 

36 

06 

119 

51 

7900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  wa  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

31 

121 

30 

MlO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

36 

35 

29 

22 

MlO 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAHP  RANGER  STA 

7637 

TEHAMA 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

sagehen  creek 

7641 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

26 

255 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT   HELENA   i.  USW 

7646 

17 

30 

122 

32 

1792 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA   7  NE 

7649 

23 

38 

34 

122 

22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  JOHN 

7656 

23 

39 

43 

122 

00 

145 

7A 

JAMES  A  STURGEON 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

122 

06 

625 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

Salinas  2  E 

7668 

MONTEREY 

24 

121 

37 

SO 

5P 

5P 

SALINAS  RURAL  F  0 

7669 

MONIERY 

24 

36 

40 

121 

36 

74 

HID 

MID 

FED  AVIAT ION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  Jfi 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMADOR 

16 

36 

30 

3P 

3P 

s 

P  G  ♦  E  COMPANY 

■  SALYER  ranger  STAT  ION 

7698 

TRINITY 

35 

40 

53 

123 

35 

623 

6^ 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38 

120 

40 

854 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONlu  CYN  MOUTM 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

34 

10 

117 

40 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

MONTEREY 

24 

36 

01 

121 

15 

106( 

SP 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  aROO 

7716 

MONTEREY 

24 

36 

01 

120 

54 

435 

SA 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

STATION 


SAN  BENITO 

SAN  BERNftftOINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBEfiG  PIL  FC130B 
SAN08ERC  W8 
»SAN  DIEGO  W8  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 
SAN  DIMAS  TAN8ARK  FLAT 
SAN  EHIGDIO  RANCH 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

San  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
S    F   RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC4256E 
SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 
SAN  OREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
San  JOAQUIN  EXP  RANGE 
rSAN  JOSE 
SAN  JUAN  BAUTISTA  3S5E 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  0AM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
■SAN  PEDRO 

■SAN  RAFAEL 
SANTA   ANA    FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 
SANTA  ANA  RIVER  Ph  *  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

I  SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CAlALINA  WBAP 
SANTa  CLARA  UNIVERSITY 

I  SANTa  CRUZ 

j  SANTA  fE  DAM 

I  SANTA  MARGARITA  2  SW 

I  SANTa  MARGARITA  BOOST 

!  SANTa  Maria  wb  airport 

SANiA  MONICA 
l»SANTfl  MONICA  PIER 

SANTA  Paula 

I  SANTA  ROSA 
I  SANTA  YNEZ 

I  SANT I  AGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  I 

SAWYERj  BAR  Ranger  sta 

»SC0TIA 

SEARSVlLLE  LAKE 

SEBASTOPOL  4  SSE 
I  SECRET  VALLEY 
I  SEPULVEDA  DAM 

SHASTA  DAM 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

SHELTER  COVE 
'  SHI.SGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 
.  SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SIGNAL  HILL  fC  415 
j  SILVERADO  RANGER  STA 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
I  SLACK  CANYON 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   1  E 

SOLEDAD 

SOMESBAR   1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  R,S. 

SONORA  JUNCTION 

S  £  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADBA  PAC  FC   356  C 

SPRECKElS  MWY  BRIDGE 

SPRJNCVILLE  7  ENE 

SPRINGV|LLE  Ranger  sta 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 


SQUAW  VALLEY 

Squirrel  inn  i 

SQUIRREL   INN  2 
ANDlSH  1  £ 
ANDISH-HICKEY  ST  PK 
ANI SLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IflLlNG  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 
OCkTON  WBAP 

ockton  fire  station 
ockton  mowry  bridge 
onyford  cooley  ranch 
onyford  ranger  sta 
ony  gorge  reservoir 
outs  meadow 
rawberry  valley 

suet  ranch 

summit  meadow 

SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANWILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 

■UTTER  MILL  RANGER  STA 

AFT 


EHACHAPI 

EHACHAPl   RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

HE  CEDARS 

HE  GEYSERS 

MERMAL  FAA  AIRPORT 

HOUSAND  OAKS 

HREE  RIVERS  6  SE 

hREE  RvRS  EDISON  PH  2 

HREE  RVRS  EDISON  Pi  1 

IGER  CREEK  PM 

OPANGA  PATROL  STA  FC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY   2  SSE 

RACY  CAP80NA 

RACY  PUMPING  PLANT 

RAVIS  AF6 

RINITY  DAM  VISTA  PT 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


it 

u  2 


SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 
VENTURA 
LOS  ANGELES 

MARIN 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES  I 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SnTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
7957|  VENTURA 
7965,'  SONOMA 
7976|  SNIA  BARBARA 
I 

7987!  ORANGE 
8014!  LOS  ANGELES 
6025  SISKIYOU 
8045;  HUMBOLDT 
80681  SAN  MATEO 
8072!  SONOMA 
e074;  LASSEN 
80921  LOS  ANGELES 
8135  SHASTA 
8158  LOS  ANGELES 

81621  HUMBOLDT 
8173'  EL  DORADO 
8175.  SHASTA 
8207  SI ERRA 
8218:  SIERRA 
62301  LOS  ANGELES 


6476 
84  79 
8467 
6490 
8499 
8510 
6544 
6554 
i  8558 

I  8560 
8562 
8578 

!  8580 
8587 
8591 

j  8627 
8648 


SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
8700  VENTURA 
LASSEN 


LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 


KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

RIVERSIDE 
VENTURA 
TULARE 
TULARE 

tulaRe 

AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ORANGE 


36  31 
34  06 
36  26 
34  45 
34  45 
32 


34  12 

34  06 

37  18 

33  47 


SnTA  BARBARA 

SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

SISKIYOU 

VENTURA 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

SAN  FRANCISCO 
MAR  IPOS A 
SAN  BERDINO 
INTO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 


PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
San  JOAQUIN 

San  joaouin 
san  joaquin 

COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 


121 

118  28 
U8  30 
122  30 
122  23 
122  25 
117  54 

117  52 

118  I 
122  ; 


116  56 
119  44 
121  54 


35 
18 

'  40  29 

37  24 

38  21 
I  40  31 

34  10 

I  33  57 


33  52 
37  SO 
39  19 
36  26 


34  17 
38  17 
37  59 


36  10 
36  06 
36  12 


'  37  58 
'  37  51 
I  39  15 


121  56 

122  01 


9  MID'  MlO 

40oo: 

1568  MID  MID 
86  5P 


120  16 

lie  2B 

122  25 

117  54 


660 

55  5P 
1375 
3635 
41B2i 
4975:  SA 

100! 
1095 
2500 
1930 
1730 


1940 
6700 
6885 


119  03 

122  27 

120  23 

119  27 

123  00 
119  38 

.  49 

118  34 

117  49 

121  41 

118  42 
118  48 
118  39 

14 


2470 
1050 
4070 

6235 
5239 
5680 


1130 
10300 
3518 


119  28 

120  09 
120  22 


118  51 
118  51 
118  53 


1085 

4170 

4148  f 

4565 

1566 

1025 

6228 

6000 

3975 
3975 
1425 
5300 
5900 
1600 


lOHN  M  SHIELDS 
;  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTP  *  TEL  CO 
.  CO  FIRE  OEPT 

.  WEATHER  Bureau 
r  WEATHER  Bureau 

1  DIMAS  FIRE  sta 
.  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 

FARMERS   INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORBIN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOMANSEN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  S  FOREST  SERVICE 
E  0  BILLWILLER 
MRS  GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  S  WEATHER  BUREAU 
MARINE  EXCHANGE 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

I  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUE6KERT 
SNTA  8ARABARA  SWC  TRMT 
FED  AVIATION  AGENCY 
I  Iv  STATION  K£YT 
U    S  WEATHER  BUREAU 
UNIV  OF    SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PlLECKl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
j  CITY  SANIA  MONICA 

i  s  m  lifeguard  ser 
ventura  co  fire  oept 
Clarence  s  newberrt 
snta  ynez  high  schl 

william  d  sappington 
l  a  wir  ♦  pwr  dept 
u  s  forest  service 
pacific  lumber  co 
austin  clapp 
geo  a  nahhens 
mrs  george  w  rum80 
corps  of  engineers 
u  s  bur  reclamation 
shell  oil  co 

i  mrs  marilyn  f  machi 
theodore  b  meusner 

i  mrs  janice  m  sutter 

i  harry  m  roeber 
u  s  forest  service 

GEORGE    1  OSeORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
;  DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANCIONI 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
'  LAWTON  INVESTMENT  CO 
BERyLWOOO  invest  CO 

STATE  DIV, OF  FORESTRY 

STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF,   EDISON  CO. 
;  CALIF  ELEC  power  CO 
R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  t  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  STATE  PK 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

,  OEPT  WATER  Resources 

SOPEH-WMEELER  CO 
SUEY  RANCH 
■  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FIRE  STA 
CITY  OF  SUSANVILLE 
DAVID  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  KERN  CO  FSTRY  +  FO 
DARYL   K   DE  WALl 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 
,  +  E  COMPANY 
.  CO  FIRE  DEPT 
TO«RANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
8ANTA  CARBONA    Ifl  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  A|fi  FORCE 
I  5  BUR  RECLAMATION 
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STATION  INDEX 


g 


RUCK.EE  RANCE»  STATION 
UJUNGA  MILL  CR  FC  470 
ULEFIELD  ; 
ULELAKE 

UNNEL  Ranger  STATJi 
UOLUMNE  MEAOOWS 
URLOCK 

urntable  creek 

USTlN   IRVINE  RANCH 


,LMS 


IENTYNINE  I 
[IN  LAKES 
([TCHELL  OAM 


UNION  OIL  steaRn; 

'UCLA 
UPLAND  3  H 
UPPER  LAKE   7  W 
UPPER  LAHE  RANGE! 


VACAVILLE 
VALLETON 

vallet  center  3  nne 
valtebmo  ranceR  sia 

VAN  NUrs  FC  15B 

venaoo 

VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

CTORVILLE  PUMP  PLANT 
NCENT  FIRE   STA  FCIZO 


TA  i  I 
'OLLMER 


WALMAfi  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 


TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAU: 
STA 


ORAI 

SAN  8ERDIN0 
ALPINE 

SNTA  BARBARA 
MENDOCINO 
MENDOC INO 


'ANGE 


LOS 


HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  BEN 
SOLAI 


TO 


92211  MONTEREY 
9228!  SAN  DIEGO 

ANGELES 
ANGELES 
■273  SONOMA 
9285  VENTURA 


9301 


FRESNO 

SAN  8ERDIN0 

LOS  ANGELES 


.AN  DIEGO 
93621  EL  DORADO 
9386'  SHASTA 
93901  SHASTA 
9'.1B|  CALAVERAS 

9it20  CONTRA  COSTA 
9i.23  CONTRA  COSTA 
9<.26|  CONTRA  COSTA 
9<.27j  CONTRA  COSTA 
9428'  SACRAMENTO 
9i.31,  LOS  ANGELES 
94*.7;  SAN  DIEGO 
94521  KERN 
9't3e  SNTA  BARBARA 
9A73  SANTA  CRUZ 


35  *7 

39  20 

3*  23 

35  09 


37  57 
■  37  53 
.  37  5J. 
.  37  54 


,  33  17 

I  35  36 

I  34  59 

I  36  56 


18  27 
23  01 

19  18 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


AMERICA! 


■  C  CORP 
lERVlCE 


LOS  ANGELES 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  Dl ST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  eufi  RECLAMATION 
The   IRVINE  COMPANY 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCD 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  dory 
UNION  OIL  CO 


WESLEY  C  fiOSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  DISI 
ELDON  FANCHER 
E  H  UHL 

MRS  AMY  CURTIS 

C  F  IVERSON 

U  S  FOREST  SERVICE 


ERNEST  R  STEWARD 
MRS   IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  *  E  COMPANY 
CLARION   E    VAN  SCHAICK 


'ING 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


*AWONA  RANGER  STATION 
•fEAVEflVlLLE  RANGER  STA 
JEED  I  S 
i^ELDON  1  WSW 
■(ENDEL  10  SE 
<EST  BIG  PINE  LOOKOUT 
■(ESTHAVEN 


MARIPOSA 
TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 


EST  POIN 


rfEST\ 


LLE 


liET  MEADOW 

ifHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  S! 
iJHEELER  SPRINGS  7  N 
rfHISKEYTOWN  RES 
rfHITE   MOUNTAIN  1 
IHIJE  MOUNTAIN  2 
"IHITE  ROCK 
VHITTIER  FC  106  0 
WILLIAMS 
^ILLITS  I  NE 

iJILLITS  HOWARD  FOR  I 

iflLLOWS 

WINCHESTER 

•INTERS 

•OFFORD  HEIGHTS 
•OODCHUCK  MEADOW 
•OODFOROS 
■lOODLANO  1  WNW 
•RIGHTS 
•RIGHTS  LAKE 


Y0R6A 


.INDA 


IN 


AMERICAN     2.      CALAVERAS     3.      CARSON     4.     CENTRAL  COAST 
NORTH  COAST     16.   N.E.    INTEfllOR     19.   OWENS     20.  PAJAHO 
IIA     31.    SANTA  MARGARITA     32.    SANTA  YNEZ     33.   SOUTH  COAS' 


IRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  t  F 
PHOENIX  RANCH 
LOUIS  BECHIS 


5.     COLORADO    6.     OESERT    7.     EEL    B.     FEATHER    9.  KAWEAH     10.  Kl 
1.   PIT     22.   RUSSIAN     23.   SACRAMENTO     24.   SALINAS     25.   SAN  DIEGO 
34.   STANISLAUS     35.   TRINITY     36,    TfiUCKEE     37,   TUOLUMNE     38.  WAL> 


NEW  STATION 
.L  RIVER  MILLS    INTAKE  : 
CLOSED  STATIONS 


BEALE  AFe 
HAMILTON  AFB 
MARCH  FIELD 
TRAVIS  AFB 


3734 
5326 
9006 


MARIN 

RIVERSIDE 

SOLANO 


122  56 

122  23 

lie  18 

120  04 


3965 
2050 
3630 


4150 
1310 
101  50 
12470 


121  05 

lie  02 

122  09 


2700 
9200 
5671 


.  FOREST  SERVICE 
CHESTER    1  KIMREY 
VERNON  J  BLOUNT 
D  FILIPELLI 
S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 


E  CLEMENS  MORST 
VENTURA  CO  FC  D 
ROSCOE  G  WILBER 
S  BUfi  RECLAMA 
NIVERSITY  of  C, 
NIVEfiSITr  OF  C, 
RS  JESSIE  A  PA 
HITTIER  WATER  I 


IE  OIV  OF  FSTRY 
HOWARD  R  ALLARO 
M  8LACKM0RE 
EWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
IPS  OF  ENGINEERS 
.  WILMA  C  BARR 
.  AGft  EHIEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 

WEATHER  BUREAU 


121  26 

122  31 
117  15 
121  56 


VORBA  LINDA  I 


PACIFIC  GAS  &  ELEC  CO 


CLOSED  2/29/64 
CLOSED  2/29/64 
CLOSED  2/29/64 
CLOSED  2/29/64 


11.  KINGS  12. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst .    S57  Federal  Office  Building,    50  Pulton  Street,    San  Franc 
California     94102  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days,   also  seasonal  total  precipitation  for  the  12  months  ending  with  the  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,   as  used  in  "Cliraatological  Data"  Table,   became  effective  with  data  for  January  1941 

Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In    °F.,    precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  In  miles.     Monthly  Jegree  day  tot: 
sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table, 
Normals  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931  -  1960, 

obtaining  measurements  are  taken 
.consistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground''  Table,    and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  groui 

Data  in  the  "Monthly  Extremes'";    "Dally  Precipitation"  Table;     'Dally  Temperature"  Table;    and  "Evaporation  and  Wind"  Table,    and  snowfall 
for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     (During  the  summer  j 
time.) 

Snow  on  ground  In  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'-  Table  is  at  observation  time   for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4 ■ 00  a  m     PST  exc. 

for  Bishop  WB  AP,    Blue  Canyon  WB  AP,    and  Sandberg  WB  which  are  taken  at  6  00  a.m.   PST,    and  Mt .    Shasta  WB  City  at  8  00  a.m.  PST. 

In  the  Station  Index  the   letters  C,    G,    H,    J,    and  S  In  the  "Special'  column  under  the  heading    'Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following: 

C     Weighing  Rain  Gage  Recording  Station       Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground'  Table, 

J    "Supplemental  Data"  Table. 

S     Storage  Precipitation  Station.     Precipitation  measurements,    made  at   Irregular  Intervals,    will  be  published  later  in  "Storage-Gage  Precipitation  Data"  Bulletin, 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;    'Snowfall  and  Snow  on  Ground'  Table;    "Dally  Soli  Temperature'  Table'    and  the  Sta 
Index . 

+     And  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,     however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  o 
roof  of  a  building. 

//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snow, 

See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    If  ■ 

R  Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month, 

VAB  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

conditions  in  tl 
Superlntenden 

I  concerning  the  history  of  changes  In  loc 
obtained  from  the  Superintendent  of  Docui 
Issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obt 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHIVILLI:  1964 


CALIFORNIA  -  MAY  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  108*  on  the  21+  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:  -15°  on  the  7th  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:      6.45  inches  at  Pacific  House 

Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  18  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:       2.08  inches  on  the  5th  at  Posey  3  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      71.5  inches  at  Twin  Lakes 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       63  inches  on  the  6th  at  Soda  Springs  1  E 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:    Mean  temperatures  below  normal  were 
reported  from  all  parts  of  the  State,  with  negative  depar- 
tures of  more  than  5°  at  some  mountain  stations.  Frosts 
in  April  and  May  destroyed  much  of  the  fruit  crop  around 
Mt.  Shasta  and  damaged  many  orchards  in  the  central 
part  of  the  State.    At  Red  Bluff  the  temperature  has  been 
below  normal  for  14  out  of  the  past  15  months,  only  Feb- 
ruary 1963  being  above  normal  during  that  period.  At 
Sacramento,  the  minimum  on  the  2d  and  the  maximum  on 
the  5th  were  the  lowest  ever  recorded  on  those  dates. 
The  San  Francisco  City  Office  had  the  coldest  May  since 
1899  and  the  third  coldest  since  the  record  started  in 
1871.    There  were  49  consecutive  days  from  April  16 
through  June  3  without  an  above  normal  mean  tempera- 
ture.   At  Santa  Maria  it  was  the  coldest  May  since  1919 
and  the  second  lowest  since  1900.    Burbank  reported  the 
lowest  maximum  and  minimum  of  record  for  the  5th, 
making  it  their  coldest  day  in  May,  and  unprecedentedly 
late  snowfalls  occurred  in  nearby  foothill  communities. 
It  was  the  coldest  May  since  1946  at  the  Los  Angeles 
City  Office  and  the  coldest  May  of  record  at  the  Airport. 
At  the  latter  station  a  minimum  of  45°  for  the  month  was 
the  lowest  May  reading  since  1942.    San  Diego  had  the 
lowest  May  mean  temperature  since  1933. 


Precipitation:    Much  of  the  State  received  less  than  nor- 
mal precipitation  during  May,  although  a  few  stations  in 
the  central  and  northern  parts  received  somewhat  more 
than  normal.    Mt.  Shasta  City  was  only  .  03  inch  above 
normal,  and  this  was  the  first  above  normal  report 
there  in  the  past  six  months.    At  Red  Bluff  there  was 
only  4.  92  inches  of  precipitation  in  the  period  from 
November  24,  1963,  through  May  1964;  the  least  report- 
ed previously  for  this  period  was  8.  08  inches  in  a  record 
that  goes  back  to  1872. 

Storms:    Minor  wind  damage  was  reported  from  the  Los 
Angeles  area  on  May  4.    On  the  20th  a  small  whirlwind 
lifted  the  roof  from  a  large  storage  shed  in  the  Reedley 
vicinity;   in  falling  the  roof  crushed  four  cars.  Light- 
ning damaged  a  home  and  some  powerlines  in  the  Sacra- 
mento area  on  the  26th. 


C.  Robert  EKord 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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Temperature 


Average 
Maximum 

•  9 

<i 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

3 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

I    .50  or  More  1 

£ 

i 
s 
s 

S  B 

si 

hi 

°=l 

70.1 

45.2 

57,7 

82 

26* 

32 

6 

223 

0 

1 

0 

1.66 

,73 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

70.6 

56,  1 

62 

27 

6 

276 

0 

0 

4 

0 

,55 

,39 

3 

.0 

0 

I 

0 

0 

75, 2M 

43*0m 

59,  IM 

92 

31* 

32 

4 

1 96 

2 

0 

1 

0 

,83 

.0 

0 

0 

0 

71.0 

35.4 

53,2 

84 

30 

22 

2 

361 

0 

0 

10 

0 

.90 

.31 

,2 

0 

3 

0 

0 

71.1 

35,0 

53.1 

82 

25 

2 

362 

° 

0 

9 

1.28 

.50 

28 

T 

T 

3 

5 

1 

0 

73.3 

44,4 

58,9 

4.6 

87 

12. 

36 

15* 

1 94 

0 

0 

0 

1,17 

•  06 

.46 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

59, OM 

•  [J 

51,7M 

64 

32 

6 

401 

0 

0 

I 

0 

1.71 

,60 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

69. 2M 

56. 3M 

81 

1 2 

35 

6 

264 

0 

0 

0 

0 

•  14 

,07 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

67,6 

37,8 

S2.7 

60 

30* 

27 

6 

373 

0 

0 

7 

0 

1.46 

.78 

1 

,8 

0 

2 

1 

0 

5'»,6 

^6«1 

50,4 

2.6 

64 

31 

37 

6 

446 

0 

0 

0 

1,59 

•  59 

,47 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

58,1 

I 

51,1 

67 

3 1 

35 

6 

423 

0 

0 

0 

0 

1.42 

,41 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

70, 2M 

3Ht  9M 

52,6M 

3.1 

83 

21 

9 

379 

0 

0 

13 

0 

2.56 

.00 

1,15 

17 

T 

0 

6 

2 

1 

58,3 

J 

51,0 

63 

2ft 

33 

16 

427 

0 

0 

0 

0 

1.29 

•  26 

,35 

1 

,0 

0 

4 

0 

0 

58,0 

»»1 ,6 

49.8 

62 

28* 

33 

15 

462 

0 

0 

0 

0 

.87 

,29 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

71,5 

35,3 

53,4 

86 

31 

21 

6 

354 

0 

0 

0 

.27 

.12 

3 

,0 

0 

1 

0 

0 

58,9 

50,5 

63 

26* 

35 

15 

441 

0 

0 

0 

0 

•  70 

■ 

•  87 

.37 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

70,7 

*»0#  9 

55.8 

* 

3.4 

81 

1 1 

33 

7* 

278 

0 

0 

0 

0 

.47 

• 

•  60 

,15 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

73,2 

^1  •  3 

57.3 

3,9 

90 

31 

6 

245 

1 

0 

1 

0 

.62 

1,54 

.24 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

75,5 

• 

60.3 

- 

2.0 

69 

11 

37 

4 

ISO 

0 

0 

0 

0 

•  62 

• 

,56 

,29 

16 

,0 

0 

2 

0 

0 

64,  1 

36,0 

50.1 

76 

26 

26 

6* 

456 

^ 

•  47 

,19 

4 

T 

T 

6 

1 

0 

0 

71,3 

57.7 

66 

33 

6 

226 

0 

0 

0 

0 

1  •  44 

,49 

1 

,0 

0 

4 

0 

0 

69,4 

67.0 

3.1 

64 

37 

15 

242 

0 

0 

0 

0 

,67 

** 

,74 

,26 

17 

,0 

0 

2 

0 

0 

60.1 

44  5 

52.3 

65 

15* 

35 

8 

385 

0 

0 

0 

1.68 

,91 

,0 

0 

4 

1 

0 

72,0 

3  8  •  8 

55.4 

83 

1  j_ 

29 

6 

291 

0 

0 

3 

0 

.95 

.42 

,0 

0 

3 

0 

0 

72,0 

36.4 

54.2 

84 

30 

26 

6* 

325 

0 

o 

1,05 

,66 

3 

T 

0 

3 

1 

0 

59.8 

47.9 

73 

24 

20 

6 

526 

0 

0 

8 

0 

1,30 

.46 

28 

5,0 

3 

3 

4 

0 

0 

62. 2M 

46. 2M 

75 

?t 

14 

6 

559 

0 

0 

22 

0 

1,09 

.40 

0 

0 

72.3 

57.9 

2,7 

85 

33 

6 

217 

0 

0 

0 

0 

,15 

.72 

,06 

,0 

0 

0 

0 

0 

59,3 

3  0 

51.2 

70 

3  I 

31 

6 

424 

^ 

0 

1 

0 

2,51 

,65 

,0 

0 

6 

2 

0 

73,5 

43,0 

58.3 

66 

30* 

32 

6 

207 

0 

1 

^ 

1,24 

1.26 

,37 

1 

,0 

0 

4 

0 

0 

68,7 

43 «  5 

56.  1 

3,4 

60 

35 

19 

268 

0 

0 

0 

0 

,21 

,42 

,08 

,  0 

0 

0 

0 

0 

57,9 

42  •  7 

50.3 

64 

50 

34 

4 

446 

0 

0 

0 

0 

1,14 

,44 

,0 

0 

5 

0 

0 

7b. bH 

39  »  6M 

58. IM 

68 

a? 

28 

6 

0 

0 

0 

1,13 

•  54 

,72 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

68,2 

43 1 8 

56.0 

84 

3  1 

35 

6* 

275 

0 

0 

0 

0 

2,00 

,'>^ 

,0 

0 

5 

0 

0 

74,6 

^3,2 

56.9 

2,9 

88 

u 

33 

6 

185 

0 

0 

0 

0 

,  48 

•  48 

,18 

3 

,  0 

0 

2 

0 

0 

70,4 

43,8 

57.1 

88 

2  3 

33 

4 

247 

0 

0 

0 

0 

1,72 

,46 

.0 

0 

6 

0 

0 

71.2 

45,7 

56.5 

85 

1 1 

40 

15 

197 

0 

0 

0 

0 

,68 

.45 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

71,0 

43,3 

67.2 

2,7 

61 

1 2 

36 

2 

234 

0 

0 

0 

0 

,40 

•  58 

•  12 

17* 

.0 

0 

2 

0 

0 

59.5 

45.5 

52,5 

3,5 

71 

18 

38 

6 

379 

0 

0 

0 

1,65 

•  32 

,47 

3 

,0 

0 

6 

0 

0 

59. 4M 

47, IM 

53, 3M 

71 

10 

42 

6* 

359 

0 

0 

0 

0 

1,33 

.45 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

74,4 

41,0 

57,7 

86 

11 

30 

15 

222 

0 

0 

1 

0 

.25 

.12 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

69. OM 

M 

M 

63 

3 1 

27 

6 

0 

0 

0 

,76 

,0 

0 

0 

66.3 

32,5 

49.4 

79 

31 

21 

6 

475 

0 

18 

2 

,64 

•  56 

,  32 

27 

T 

0 

2 

0 

0 

73.8 

43.1 

58.5 

3,5 

68 

30 

34 

6* 

201 

0 

0 

0 

0 

•  92 

• 

•  26 

.  54 

3 

,0 

0 

3 

1 

0 

71.0 

36,2 

54.6 

3.3 

86 

3 1 

22 

6 

317 

0 

0 

5 

0 

•  76 

•  83 

.22 

29 

,  0 

0 

0 

0 

62.8 

32,8 

47.8 

7-« 

18 

2 

524 

0 

16 

0 

1^9S 

,72 

26 

1.5 

I 

6 

5 

1 

0 

67.7 

38.4 

53.1 

78 

30* 

28 

6 

367 

0 

** 

U67 

,94 

3 

,0 

0 

4 

1 

0 

71.4 

39,8 

55,6 

• 

1,0 

64 

31 

24 

6 

283 

0 

0 

2 

0 

.50 

• 

•  53 

,20 

4 

,0 

0 

3 

0 

0 

54,3 

•• 

3,5 

1>06 

•  62 

63. 7M 

33. 8M 

48, 8M 

77 

31 

20 

7* 

500 

0 

0 

10 

0 

2.42 

,89 

1 

4,0 

4 

1 

5 

2 

0 

65.6 

31.8 

46.7 

- 

3,6 

80 

31* 

19 

6 

496 

0 

0 

16 

0 

2^39 

1«08 

.66 

27 

13.0 

3 

1 

6 

1 

0 

73.6 

45,5 

59.6 

3,5 

«6 

13* 

35 

3* 

178 

0 

0 

0 

0 

2a32 

.65 

.48 

27* 

.0 

0 

6 

0 

0 

74.  0 

47,8 

60.9 

66 

12 

37 

6 

146 

0 

0 

0 

0 

.53 

.16 

1  y 

.0 

0 

3 

0 

0 

54.8 

38,0 

46,4 

- 

5,8 

69 

3 1 

22 

6 

566 

0 

3 

7 

0 

5.26 

2.18 

1.51 

26.1 

21 

6 

10 

3 

2 

58.4 

36,2 

47.3 

- 

4.4 

71 

31 

22 

4* 

538 

0 

0 

9 

0 

4.76 

1.15 

1 ,  06 

3 

31,0 

19 

5 

9 

4 

1 

76. 8M 

43, 7M 

60, 3M 

5.0 

69 

13* 

31 

6 

149 

0 

0 

2 

0 

.13 

■ 

•  47 

,08 

1 7 

,0 

0 

0 

0 

0 

65.6 

33,5 

49.6 

79 

31 

22 

6 

470 

0 

0 

14 

0 

2.  12 

,77 

3 

7,0 

6 

3 

5 

2 

63.0 

33,6 

48.3 

- 

3,6 

74 

31* 

20 

2 

509 

0 

0 

12 

0 

2.43 

.ss 

,64 

3 

15.5 

4 

3 

8 

1 

0 

81.9 

45,0 

63,5 

1,5 

93 

31* 

32 

4* 

96 

6 

0 

2 

0 

1.17 

•  59 

.49 

3 

,0 

0 

5 

0 

0 

65.3 

31,1 

46,2 

77 

31 

19 

6* 

513 

0 

0 

20 

0 

1.77 

,07 

,46 

3 

14.5 

0 

5 

0 

_ 

79.4 

49,3 

64.4 

1,4 

93 

30 

35 

2 

94 

3 

0 

0 

0 

1.06 

.08 

,84 

3 

,0 

0 

2 

1 

0 

75.0 

47,5 

61.3 

90 

12 

37 

6* 

136 

1 

0 

0 

0 

•  24 

,08 

27* 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.3 

38,3 

56,3 

86 

31 

28 

4 

263 

0 

0 

3 

0 

.30 

.15 

17* 

,0 

0 

2 

0 

0 

71.1 

45,4 

58.3 

3,3 

83 

31« 

33 

6* 

225 

0 

0 

0 

0 

2.80 

•  60 

1.11 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

80.3 

48.4 

64.4 

2,2 

93 

30 

35 

2 

79 

4 

0 

0 

0 

.15 

•  50 

,12 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

75.6 

44,6 

60.2 

4,5 

89 

31* 

35 

6* 

160 

0 

0 

0 

0 

,09 

•  48 

,05 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

63. 3M 

36. 3M 

49. 8M 

4.0 

75 

12 

28 

7 

465 

0 

0 

6 

0 

4,98 

U73 

1,24 

3 

16.0 

9 

3 

9 

3 

2 

67. 9M 

42. IM 

55. OM 

3.  1 

80 

31 

28 

4* 

302 

0 

0 

3 

0 

2,44 

•  31 

,66 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

72. 3M 

44, 9M 

58. 6M 

85 

12* 

31 

6 

166 

0 

0 

1 

0 

2.03 

,04 

,60 

3 

,0 

0 

6 

1 

0 

66.0 

36.4 

52.2 

79 

13 

29 

7 

391 

0 

0 

6 

0 

4.28 

.81 

3 

1.0 

9 

3 

0 

74.5 

44.1 

59,3 

3.8 

88 

31* 

30 

4 

186 

0 

0 

1 

0 

,27 

,39 

,18 

27 

,0 

0 

1 

0 

0 

73.8 

47,5 

60,7 

86 

U 

40 

6* 

137 

0 

0 

0 

0 

.22 

,15 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

75.4 

47,6 

61.5 

88 

31* 

41 

6* 

137 

0 

0 

0 

0 

1,43 

,66 

6 

,0 

0 

4 

1 

0 

65. ew 

41, 9M 

S3.9M 

77 

13* 

31 

4 

337 

0 

0 

0 

3.«5 

,66 

3 

2.0 

2 

4 

8 

3 

0 

Precipitation 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

ALDERPOINT 

AN6V.IN  PAC  UNION  COL 
BIC  BAR  RANGER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CECILVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
OLITTONS  LANDING 
ELK  VALLEy 

EUREKA  WB  CITY  R 

FERNDALE   2  NW 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GRATON   1  W 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HEAlDSBURG 

HILTS 
HOOP  A 
KENTFIELD 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  VALLEY 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 
LAvA  beds  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

5ALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UKIAH 

weaverville  ranger  sta 

MEED  1  S 
WILLITS   1  NE 
YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTLRAS  ranger  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BUHNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS   1  W5W 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABlA 

dobbins  colgate 

downieville  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 
folsom  dam 

georgetown  ranger  sta 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


StaUon 

Temperalure 

Precipitation 

1 

S  J 
<z 

o  1 

S  J 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tolal 

Departure 
Froro  Norma] 

Greatest  Day 

o 

a 

Saow,  Sleet 

No.  oi  Day* 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Dale 

Lowest 

si 

°  1 

"m 

0  1 

GRASS  VALLEY 

69.0 

42,6 

55,8 

6,  1 

81 

13 

30 

6. 

280 

0 

0 

4 

0 

3.20 

,72 

.80 

3 

T 

T 

4. 

7 

3 

Q 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

68>2 

34.2 

51.2 

5,8 

80 

3U 

22 

6 

420 

0 

0 

12 

0 

2.04 

,78 

.70 

1 

2.0 

0 

9 

2 

0 

JESS  VALLEY 

61.6 

32.1 

46.9 

74 

22 

20 

2 

593 

0 

0 

13 

0 

2.44 

,42 

.80 

27 

7.0 

4 

1 

7 

1 

0 

LAKEPORT 

77.0 

40,6 

58.8 

90 

30 

29 

6 

192 

1 

0 

4 

0 

,53 

-  .35 

.22 

3 

,0 

0 

2 

0 

0 

lakeshore 

73.8 

44,2 

59.0 

86 

30 

31 

2 

194 

0 

0 

1 

0 

3,12 

2.02 

16 

,0 

0 

5 

1 

1 

LAKE  3PAULDING 

60. 4M 

32. 9M 

46. 7M 

3,4 

72 

31 

18 

4 

561 

0 

0 

16 

0 

6.23 

2.63 

1.30 

3 

46,0 

20 

5 

10 

9 

2 

LAKE  SPAUlDING  DAM 

S9.9M 

34.5m 

47. 2M 

72 

31 

23 

4 

549 

0 

0 

1 1 

0 

9.81 

1,30 

3 

45,0 

20 

5 

10 

9 

2 

LAS  PLUMAS 

78.3 

91.8 

65.1 

2,7 

90 

24 

37 

4. 

100 

1 

0 

0 

0 

1.36 

•  .64 

,66 

3 

,0 

0 

4 

1 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

55.9 

31.2 

43.6 

68 

31« 

15 

2 

656 

0 

0 

17 

0 

3.42 

,98 

6 

21,0 

15 

6 

6 

3 

0 

MARYSVILLE 

79.7 

50.1 

64.9 

1.9 

93 

31 

38 

2 

79 

3 

0 

0 

0 

.46 

•  .32 

,13 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

MC  CLOUD 

65.4 

34,4 

49,9 

3.7 

79 

31 

20 

6 

460 

0 

0 

14 

0 

2,22 

•  .40 

,92 

17 

3.2 

2 

3 

4 

2 

0 

MINERAL 

59.3 

30,8 

45,  1 

3.6 

73 

12 

16 

4 

611 

0 

0 

19 

0 

2,19 

•  .55 

,58 

1 

10.8 

4 

6. 

7 

1 

0 

MONTICELLO  DAM 

74.8 

46,  1 

60,5 

89 

31. 

36 

6. 

198 

0 

0 

0 

0 

.47 

,31 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  HB  CITY  //R 

63.8 

37,1 

50,5 

3.3 

77 

31* 

24 

2 

448 

0 

0 

7 

0 

2,02 

.03 

,71 

16 

2.7 

1 

6. 

9 

2 

0 

NEVADA  CITY 

66.3 

39,2 

52.8 

3.4 

79 

13 

30 

7 

374 

0 

0 

3 

0 

3.19 

.T4 

1.01 

6 

T 

0 

6 

2 

I 

ORLAND 

78. S 

48.5 

63.9 

3,9 

94 

31 

34 

2 

106 

3 

0 

0 

0 

.28 

-  .41 

,18 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

OROVILLE 

78.0 

51.5 

64.8 

91 

31 

38 

2 

90 

0 

0 

0 

.62 

,18 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

PARADISE 

71.5 

47,3 

59.4 

85 

31 

32 

4. 

194 

0 

0 

2 

0 

1.33 

,30 

3 

,0 

0 

6 

0 

0 

PLACERVILLE 

69.1 

41.3 

55.2 

4,0 

82 

13 

32 

7. 

297 

0 

0 

2 

0 

4.00 

2.22 

1,14 

6 

T 

0 

6 

4 

1 

placerville  IFG 

65.3 

45.2 

55.3 

60 

13 

31 

6 

302 

0 

0 

2 

0 

4.09 

3,9 

* 

6 

PLATINA 

72.3 

42.7 

57.5 

84 

30 

29 

4 

236 

0 

0 

3 

0 

1.00 

,99 

26 

T 

0 

4 

1 

0 

PORTOLA 

65.1 

31,2 

48.2 

2,0 

84 

18 

17 

2 

514 

0 

21 

2.00 

.87 

,95 

3 

7,0 

2 

5 

7 

1 

0 

OUINCY  RANGER  STATION 

69.3 

34,7 

52.0 

- 

2,4 

83 

26 

22 

6 

394 

0 

0 

12 

0 

2.20 

.19 

,60 

3 

6,0 

2 

3 

8 

1 

0 

RED  BLUFF  KB  AIRPORT  R 

78.7 

51,3 

69.0 

3,3 

92 

30 

37 

4 

67 

4 

0 

0 

0 

.43 

•  .70 

,24 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

ROCKLIN 

78, IM 

*5,8M 

62. OM 

2,4 

91 

30, 

36 

2 

130 

3 

0 

0 

0 

.87 

.  .08 

,40 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

78.9 

47.1 

63.0 

1,0 

91 

11 

37 

2 

99 

3 

0 

0 

0 

.29 

-  .36 

.IT 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

76.3 

49.2 

62.8 

1,4 

90 

1 1 

40 

6. 

106 

1 

0 

0 

0 

•  16 

•  .44 

,11 

26 

,0 

0 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

73.9 

52,3 

63.1 

•  7 

31 

36 

4 

123 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.30 

3 

,0 

0 

4 

0 

0 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

61.2 

32,7 

47.0 

- 

4.0 

77 

19 

17 

6. 

553 

16 

1.69 

.64 

.46 

27. 

8 

6 

6 

0 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

49. 6M 

27, 6N 

36  .6M 

64 

31 

14 

4 

811 

0 

9 

27 

0 

5,11 

1,59 

6 

51,9 

63 

6 

11 

3 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

78.2 

46,0 

62.1 

2.6 

92 

30 

31 

4 

127 

1 

0 

1 

,24 

-  .45 

,14 

26 

,0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

64.0 

39,4 

91.7 

75 

30» 

27 

4. 

405 

0 

0 

7 

0 

3,48 

1,38 

3 

7.0 

6 

3 

6 

2 

1 

TURNTABLE  CREEK 

M 

M 

M 

92 

31 

36 

4 

1 

0 

0 

0 

,99 

.0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

90.6 

26.7 

38.7 

• 

2.1 

62 

su 

8 

3 

609 

0 

3 

23 

0 

5,09 

2.79 

1,08 

9 

71.5 

96 

9 

8 

4 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

75. 9M 

39. OM 

97. 5M 

68 

31 

28 

2 

0 

0 

3 

0 

,T1 

•  0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

78.6 

46.9 

62.8 

1.8 

91 

U 

35 

6 

101 

1 

0 

0 

0 

,31 

-  .33 

•  30 

16 

,0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

72.5 

45.5 

S9.0 

64 

31 

31 

4 

201 

0 

0 

1 

0 

1,06 

.  1.34 

,29 

1 

,0 

0 

5 

0 

0 

whiskeytown  res 

75. 2M 

48. 4M 

61. 8M 

86 

13 

32 

4 

0 

0 

1 

0 

1.90 

•  0 

0 

WILL IAmS 

81.5 

48.9 

65.2 

92 

13 

39 

2 

73 

3 

0 

0 

0 

.94 

,55 

4 

,0 

0 

2 

1 

0 

WILLOWS 

78.2 

49.3 

63.8 

2.7 

91 

31* 

34 

4 

102 

2 

0 

0 

0 

.17 

•  .49 

,08 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

76.2 

48.0 

63.1 

92 

31 

39 

6. 

106 

4 

0 

0 

0 

.10 

,08 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

78.9 

47,  1 

63.0 

• 

3,6 

92 

31* 

39 

6 

106 

3 

0 

0 

0 

.04 

-  .94 

,03 

17 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

56.1 

3.3 

1.92 

.23 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

61.0 

28,8 

44.9 

77 

19 

14 

2 

614 

0 

0 

23 

0 

1.62 

,62 

27 

11,0 

9 

6 

6 

I 

0 

BR  I DGEPORT 

62.8 

28.6 

45.7 

79 

18 

14 

3 

591 

0 

0 

21 

0 

.96 

,70 

26 

2,7 

T 

4 

2 

1 

0 

CEDARVILLE 

63.1 

38.5 

50.8 

4,9 

80 

19 

24 

6 

434 

0 

0 

7 

0 

1.24 

.20 

,90 

27 

2,4 

2 

1 

3 

1 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOYLE  5  SSE 

65. 6M 

36. 5M 

51. IM 

82 

19 

20 

6 

426 

0 

0 

6 

0 

Z.S8 

1.16 

6 

18,1 

10 

6 

4 

2 

1 

FLEMING  Fish  AND  GAME 

69.2 

37.1 

53.2 

82 

18 

23 

8. 

361 

0 

0 

1.08 

.41 

27 

3 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

65.7 

34.6 

50.2 

- 

3,7 

76 

19 

20 

6 

491 

0 

0 

9 

0 

1,00 

-  .14 

.99 

27 

3,0 

0 

2 

1 

0 

MEYERS  <•  SW 

57.7 

28.2 

43.0 

73 

18 

16 

8 

675 

0 

0 

24 

0 

2,17 

.60 

5 

19,0 

17 

5 

5 

2 

0 

MONO  LAKE 

65.3 

33.5 

49.4 

76 

19 

19 

3 

477 

0 

0 

10 

0 

1,02 

.96 

26 

3,9 

3 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

57.3 

29.5 

43,4 

74 

19 

14 

7 

660 

0 

0 

22 

0 

4.74 

■  .88 

3 

62,0 

9 

5 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

55.4 

31,0 

43,2 

- 

2.5 

66 

13 

22 

7. 

670 

0 

1 

19 

0 

3.00 

1.69 

.85 

3 

33,9 

18 

4. 

7 

2 

0 

TERMO 

63.7 

30.3 

47,0 

76 

31* 

19 

6 

549 

0 

0 

20 

0 

1.33 

.41 

27 

9,1 

4 

0 

0 

truckee  ranger  station 

57. 6M 

29. 9M 

43. 8M 

2.6 

73 

19 

18 

2 

690 

0 

1 

24 

0 

2,81 

1.39 

.84 

6 

24.0 

12 

3 

8 

1 

0 

WOODFORDS 

63.2 

38.5 

50.9 

80 

18 

24 

6. 

432 

0 

0 

8 

0 

1,64 

,53 

26 

19.0 

2 

9 

6 

1 

0 

D I V I S I  ON 

47.4 

- 

2,9 

1.95 

.90 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<> 

AVIlA  BEACH 

69.5 

48.3 

58.9 

86 

21 

43 

7. 

167 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

68.8 

42.9 

55.9 

62 

11 

33 

15 

276 

0 

0 

0 

0 

1,46 

.46 

3 

.0 

0 

5 

0 

0 

BERKELEY 

61.9 

48.  1 

55.0 

3.3 

72 

11 

43 

6. 

304 

0 

0 

0 

0 

,32 

-  .49 

.11 

16. 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURLINGAME 

67.8 

45. <. 

56.6 

76 

18 

37 

19 

293 

0 

0 

0 

0 

,42 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

66.  1 

40.5 

53.3 

76 

11 

33 

21 

395 

0 

0 

0 

0 

1.36 

.67 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

CROCKETT 

70.1 

47.0 

58.6 

80 

22. 

42 

4. 

191 

0 

0 

0 

0 

.29 

-  .26 

.14 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

6ILR0Y 

73.7 

43.0 

58.4 

92 

12 

31 

9 

209 

1 

0 

1 

0 

.58 

.41 

4 

,0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

57.9 

45.7 

51.8 

64 

28. 

37 

IS 

402 

0 

0 

0 

0 

.47 

.13 

4 

,0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

70.0 

42, OM 

96. OM 

5.6 

84 

U 

234 

0 

0 

0 

0 

.29 

•  .06 

,14 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

KING  CITY 

73.0 

42,5 

57,8 

4.2 

87 

11 

32 

4 

219 

0 

0 

1 

0 

.22 

-  .01 

,19 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

72.9 

40,1 

56,5 

5.4 

90 

12 

34 

14. 

298 

1 

0 

0 

0 

.48 

-  .01 

,19 

3 

,0 

0 

3 

0 

0 

LOS  GAT05 

70.2 

44,9 

57,6 

4.0 

84 

11 

37 

8. 

226 

0 

0 

0 

0 

.41 

■  .30 

,15 

27. 

,0 

0 

3 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

72.9 

47,6 

60,3 

86 

12 

40 

15 

146 

0 

0 

0 

0 

.42 

.15 

3. 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTEREY 

59.1 

46,1 

52,6 

69 

16 

42 

4 

377 

0 

0 

0 

0 

,66 

.22 

3 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  148  - 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

0 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

TolaJ 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

q 

0  5 
<^ 

Max. 

Total 

Max.  Dopt]i 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  Moro 

0  » 

hs 

'1 

M09R0  BAY  FIRE  DEPT 

6O1 

0 

45, 

9 

63. 

0 

67 

2  1 

38 

4* 

369 

0 

0 

0 

0 

.58 

.23 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

68. 

3 

43, 

9 

66. 

1 

84 

12 

32 

6 

287 

0 

0 

1 

0 

.59 

.22 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

4M 

42  • 

7M 

50. 

6M 

3. 

3 

75 

31 

27 

4 

445 

0 

0 

7 

0 

1.30 

.36 

.46 

3 

T 

0 

4 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

77. 

0 

40  , 

5 

58. 

8 

91 

3U 

33 

7 

192 

2 

0 

0 

0 

.15 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

6S. 

0 

47, 

3 

56. 

2 

76 

12 

40 

15 

268 

0 

0 

0 

0 

.45 

.16 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

R 

60. 

0 

50. 

4 

56. 

2 

4. 

6 

69 

21* 

44 

15 

295 

0 

0 

0 

.24 

.41 

.10 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

66. 

7 

^5, 

0 

55. 

9 

77 

12 

37 

7 

278 

0 

0 

0 

0 

.94 

.31 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

PASO  ROBLES 

76. 

7 

40. 

0 

68. 

4 

92 

11 

32 

7* 

203 

2 

0 

3 

0 

.99 

.22 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

77. 

5 

41 . 

4 

59. 

5 

93 

3U 

31 

7* 

182 

J* 

0 

0 

,40 

.17 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

75. 

3 

40. 

5 

57. 

9 

89 

31. 

31 

7 

217 

0 

1 

0 

.73 

.49 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

63. 

5 

45. 

1 

54. 

3 

80 

20 

37 

3 

326 

_ 

.49 

.26 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

POINT  PIEDRA5  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

72. 

7 

44. 

IM 

58. 

4M 

67 

12 

35 

4 

197 

0 

0 

0 

0 

•  14 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

73. 

OM 

35. 

5M 

54. 

3M 

67 

11 

22 

4 

326 

0 

4 

0 

.43 

.07 

.29 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

71. 

9 

45, 

4 

68. 

7 

- 

2, 

6 

66 

11 

39 

15* 

192 

0 

^ 

,96 

.04 

.20 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

RICHMOND 

63. 

5 

90. 

3 

56. 

9 

72 

22. 

44 

6* 

244 

0 

0 

.22 

.08 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARyS  college 

68. 

1 

43. 

2 

55. 

7 

66 

11 

34 

4* 

281 

0 

0 

0 

0 

,88 

.32 

3 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SALINAS  2  E 

64. 

7 

45. 

6 

55. 

2 

3. 

3 

71 

17. 

40 

4* 

295 

0 

0 

0 

0 

.75 

.34 

.25 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

6S. 

2 

46  . 

9 

56. 

1 

72 

20. 

40 

2 

'  268 

0 

0 

0 

0 

.66 

.24 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

78. 

5 

36. 

6 

57. 

6 

92 

11 

2! 

2 

232 

3 

0 

8 

0 

.39 

.33 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

SS. 

3 

47, 

9 

63. 

I 

63 

26. 

42 

6* 

362 

0 

0 

0 

0 

.16 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 

R 

63. 

7 

47  , 

9 

56  . 

8 

• 

2, 

9 

70 

2 1 

43 

15* 

278 

0 

0 

0 

0 

.32 

.16 

.  08 

4* 

.  0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

96. 

3 

48. 

4 

53. 

4 

* 

4, 

0 

66 

21 

44 

6 

396 

0 

0 

0 

0 

.22 

.41 

.13 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GREGORIO  3  SE 

8 

42. 

8 

51 . 

3 

65 

28 

32 

19 

418 

.  92 

.28 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

68. 

7 

*7. 

8 

68. 

3 

3, 

5 

60 

11 

41 

4 

203 

0 

0 

0 

0 

.38 

.09 

.  18 

27* 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

6S. 

7 

44. 

9 

55. 

3 

• 

4, 

0 

78 

21 

35 

6 

293 

Q 

Q 

Q 

1.03 

.63 

.30 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  MATEO 

6S. 

0 

46. 

4 

56. 

7 

73 

21* 

42 

15* 

261 

0 

0 

.30 

.19 

3 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

70. 

6M 

*7, 

2m 

58  . 

9M 

2 , 

8 

62 

1 1 

40 

4 

18  3 

0 

.31 

• 

.13 

.19 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

64. 

2 

42, 

7 

56. 

0 

2, 

3 

77 

20 

34 

7 

275 

0 

0 

0 

0 

.44 

.  97 

.  18 

3* 

•  0 

0 

2 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

63. 

6 

*5, 

5 

54. 

6 

75 

12 

40 

7 

315 

0 

0 

0 

0 

.66 

.27 

3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

72. 

5 

42. 

9 

57. 

7 

88 

12 

34 

2 

222 

Q 

Q 

0 

Q 

.40 

- 

.27 

.16 

3 

•  0 

0 

2 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

63. 

3 

44. 

7 

54. 

0 

71 

21 

36 

2 

333 

.39 

.16 

3 

fO 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

56. 

1 

3. 

2 

.93 

.06 

SAN  JOAQuIN  DRAINAGE 
Of 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

72. 

7 

49. 

6 

61. 

2 

3. 

7 

85 

12 

38 

4 

1 30 

.  04 

.43 

.03 

3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

7*. 

3 

45. 

0 

59. 

9 

90 

12 

39 

4 

163 

1 

0 

0 

0 

.07 

.  04 

3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

74. 

4 

48. 

6 

61  . 

5 

4 

6 

89 

13 

33 

6 

167 

0 

0 

0 

0 

1.60 

.  33 

.98 

6 

•  0 

0 

4 

1 

0 

AUBERRY 

74. 

5 

44. 

7M 

69. 

6M 

3 

3 

91 

31 

29 

2 

228 

1 

0 

2 

0 

1.32 

.33 

.64 

6 

T 

0 

2 

1 

0 

BAKERSFIElD  WB  AIRPORT 

R 

81. 

1 

54. 

0 

67. 

6 

■ 

2 

8 

96 

12 

41 

2 

67 

* 

0 

^ 

0 

•  20 

- 

.02 

.12 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

74. 

7 

50. 

6 

62. 

7 

87 

31 

34 

6 

144 

0 

- 

2.80 

1.45 

6 

•  0 

0 

9 

1 

1 

BLACKWELLS  CORNER 

buttonwillow 

79. 

7 

51, 

9 

65. 

8 

96 

13 

39 

8 

85 

2 

0 

0 

0 

.10 

.07 

7 

tO 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

60. 

4 

36. 

5 

46. 

5 

4 

9 

76 

u 

27 

4* 

507 

0 

0 

9 

0 

3.99 

1.96 

1.29 

6 

23.0 

20 

6 

8 

2 

1 

CAMP  PARDEE 

76. 

3 

46. 

9 

61. 

6 

3 

2 

90 

13« 

37 

2 

145 

^ 

0 

^ 

^ 

1.49 

.96 

.48 

6 

tO 

0 

5 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

74, 

6 

44, 

0 

59. 

3 

69 

12 

30 

3 

192 

0 

0 

2 

0 

1.23 

.  60 

6 

|0 

0 

3 

1 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

65. 

2M 

38. 

2M 

51. 

7M 

76 

24. 

24 

3 

393 

0 

0 

9 

0 

2.99 

1.16 

6 

18*0 

13 

6 

COALINGA 

80. 

9 

48. 

8 

64. 

9 

2, 

7 

96 

12 

35 

4 

106 

8 

0 

0 

0 

.07 

.21 

.  09 

4 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

60. 

\ 

49. 

2 

64. 

7 

96 

13 

38 

3* 

92 

* 

0 

0 

0 

•  14 

.12 

6 

•  0 

0 

I 

0 

0 

DENAIR  )  NNE 

79. 

5 

6 

62. 

1 

3 

9 

92 

19» 

32 

2 

120 

0 

1 

0 

•  63 

.11 

.26 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DUDLEYS 

66. 

8M 

36. 

2M 

51. 

OM 

4 

4 

6  1 

31 

24 

3 

426 

^ 

Q 

1,64 

.90 

.81 

* 

T 

^ 

^ 

^ 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

76. 

9 

44. 

7 

60. 

8 

• 

4 

0 

88 

12 

35 

7 

146 

0 

0 

0 

0 

2.64 

1.33 

.92 

6 

«  0 

0 

6 

2 

0 

FIVE  POINTS  5  SSw 

80. 

IM 

46. 

OM 

62. 

6M 

95 

12 

33 

5* 

127 

9 

0 

0 

0 

,03 

.03 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

p 

80. 

2 

49. 

6 

64. 

9 

3 

3 

96 

31 

38 

3 

92 

0 

0 

0 

,39 

.09 

.19 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

79, 

8 

46. 

7 

63. 

3 

96 

13 

34 

3 

126 

9 

0 

0 

0 

.66 

.32 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GIANT  FOREST 

54. 

8 

33. 

1 

44. 

0 

- 

3 

8 

71 

19 

20 

»♦ 

645 

1 

- 
13 

2.67 

.  77 

1.16 

6 

25t  0 

26 

7 

8 

1 

1 

GLENNVILLE 

70. 

3 

37. 

0 

53. 

7 

88 

12 

22 

3 

344 

0 

0 

7 

0 

1.89 

1.31 

6 

3»S 

3 

1 

1 

GRANT  GHOvE 

S3. 

1 

32. 

3 

42. 

7 

68 

19 

18 

3 

664 

0 

2 

13 

0 

3.40 

1.24 

6 

31*0 

7 

7 

1 

82, 

2 

46, 

6 

64, 

4 

3 

4 

95 

31* 

35 

3 

90 

4 

0 

0 

0 

.20 

.03 

.17 

6 

•  0 

0 

I 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

64, 

6M 

36. 

7M 

51. 

7M 

- 

4 

>8 

81 

19 

26 

3 

405 

0 

0 

c 

2.65 

.64 

.89 

4 

12.0 

6 

4 

6 

2 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

52, 

6 

30, 

a 

41. 

7 

- 

3 

,0 

66 

16 

15 

4* 

717 

^ 

Q 

.10 

24.0 

15 

6 

1 

lORIA 

72. 

9 

47, 

7 

60. 

3 

• 

3 

,5 

67 

31« 

31 

2 

184 

0 

0 

1 

0 

.  14 

• 

.32 

6 

.0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

81. 

3M 

55, 

7M 

68. 

5M 

• 

3 

,  1 

95 

12 

42 

6 

67 

3 

0 

0 

0 

,94 

.57 

.90 

6 

.  0 

0 

1 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

76. 

9 

49. 

0 

63. 

0 

92 

18 

35 

6 

134 

c 

.77 

.60 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 

81, 

3 

53, 

4 

67, 

4 

96 

13 

37 

2 

77 

7 

0 

0 

c 

.00 

.  oc 

.  0 

Q 

KETTLEMAN  STATION 

81. 

0 

53. 

0 

67. 

0 

97 

12 

38 

3 

80 

c 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

76. 

OM 

43. 

5M 

59. 

8M 

90 

13 

32 

2 

184 

1 

0 

I 

c 

1.02 

.11 

.41 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

LE  GRAND 

78. 

3 

48. 

5M 

63. 

4M 

3 

,5 

92 

12 

37 

4 

107 

c 

0 

•  30 

.24 

6 

.0 

0 

I 

0 

0 

LEMON  COVE 

79. 

7 

50. 

7 

66. 

2 

4 

,^ 

94 

31. 

39 

3 

97 

3 

0 

0 

0 

1^48 

.97 

1.14 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

LINDSAY 

81. 

1 

46, 

2 

64. 

7 

3 

>o 

95 

31* 

35 

3 

88 

4 

0 

0 

0 

•  81 

.39 

.61 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOO  I 

76. 

4 

46. 

7 

61. 

1 

2 

,3 

89 

12. 

36 

2 

135 

0 

0 

0 

0 

•  37 

.24 

.16 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  BANDS 

79. 

9 

46. 

3 

63. 

1 

3 

,7 

92 

31* 

35 

4 

100 

9 

0 

0 

0 

T 

.31 

T 

27* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

79. 

i 

48, 

4 

64. 

0 

3 

•  6 

97 

13 

37 

2 

100 

4 

0 

0 

0 

•  42 

.02 

.23 

26 

•  0 

0 

2 

0 

0 

MANOEVILLE  ISLAND 

72. 

9 

47, 

2 

60. 

1 

85 

11 

38 

4 

196 

0 

0 

0 

0 

.08 

.17 

.05 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

81. 

S 

53. 

3 

67. 

4 

4 

,2 

96 

12 

41 

3 

68 

4 

a 

0 

0 

.08 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

80. 

4M 

47, 

7M 

64, 

IM 

2 

>6 

94 

13 

38 

4 

96 

4 

0 

0 

0 

.27 

.18 

.14 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

78. 

5 

47. 

3 

62. 

9 

2 

>6 

92 

12* 

37 

4 

99 

3 

0 

0 

0 

.11 

.38 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

79 

5 

46, 

2 

62 

9 

4 

,5 

91 

12 

35 

4 

104 

2 

0 

0 

0 

.26 

.10 

.12 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

69 

3M 

41 

9M 

65 

6M 

63 

13 

27 

3 

286 

0 

0 

0 

1.71 

.29 

1.17 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

76 

8 

46 

9 

61 

4 

3 

.2 

92 

13 

36 

4 

140 

I 

0 

0 

0 

.41 

.14 

.17 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
MAY  1964 


Temperature 


Average 

Average 
Minimum 

« 
2 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Grotmd 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

o>< 

OtD 

78.8 

49,5 

64.2 

.  3.2 

94 

13 

34 

2 

108 

2 

0 

0 

0 

.55 

.16 

.*9 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.4 

49.8 

65.1 

.  2,9 

96 

13 

37 

3 

92 

3 

0 

0 

0 

.73 

.32 

.97 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

63. '•M 

36, 3H 

49. 9M 

75 

31 

22 

3 

463 

0 

0 

9 

0 

2.29 

2.08 

5 

14.0 

14 

9 

2 

1 

1 

66.6 

43,1 

64,9 

80 

19 

31 

6 

308 

0 

0 

4 

0 

3,38 

.(>9 

6 

21.0 

6 

3 

9 

3 

0 

75.9 

49.8 

62.9 

90 

12« 

38 

4 

110 

2 

0 

0 

0 

.07 

.06 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

73, 7M 

44,1 

58, 9M 

-  4.0 

90 

3U 

31 

2 

219 

2 

0 

2 

0 

2.49 

1.22 

1.19 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

62.0 

35,2 

48,6 

76 

18 

21 

3 

502 

0 

0 

9 

0 

2,61 

.84 

6 

20.3 

9 

6 

7 

2 

0 

79.1 

47,9 

63,5 

-  2.7 

93 

12 

38 

4 

95 

3 

0 

0 

0 

.47 

.03 

.15 

3* 

.0 

0 

2 

0 

0 

76.5 

46,8 

61,7 

•  2,4 

90 

13 

38 

4 

125 

1 

0 

0 

0 

•  33 

.  .23 

.13 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

79. S 

44,6 

62.2 

93 

U 

35 

4 

114 

3 

0 

0 

0 

.41 

.22 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

69. IM 

42. IM 

56. 6M 

80 

18 

29 

5 

260 

0 

0 

0 

.38 

.38 

6 

T 

0 

1 

0 

0 

65.0 

"  3.3 

92 

1 2 

39 

102 

3 

0 

0 

0 

.69 

.13 

.61 

Q 

1 

1 

77)5 

49.6 

63.6 

.  2,6 

90 

31 

32 

3 

123 

1 

0 

1 

0 

1.59 

.71 

1,04 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

70.2 

42,6 

56.4 

.  3,U 

83 

12 

33 

7* 

261 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1.46 

.99 

6 

11.0 

0 

8 

3 

0 

77.5 

46,6 

62.1 

92 

13 

38 

4 

124 

2 

0 

0 

0 

.13 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.7 

49. 8M 

62. BM 

90 

11 

36 

3 

100 

1 

0 

0 

0 

.19 

.12 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

51  2 

64.9 

"  4,3 

94 

13 

38 

3 

95 

2 

0 

0 

0 

.37 

.  04 

.31 

.0 

Q 

79.9 

il'.b 

65.8 

•  3,3 

95 

13 

40 

2 

81 

2 

0 

0 

0 

.06 

-  .17 

.03 

7* 

.0 

0 

0 

0 

0 

60.4 

-  3.0 

1.04 

.23 

73.8 

47,2 

60.5 

86 

25 

40 

7 

157 

0 

0 

0 

0 

1.02 

.48 

6 

•  0 

0 

4 

0 

0 

63.* 

50,8 

57.1 

•  3,5 

74 

26 

45 

4 

238 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  .10 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

7*. 5 

43,8 

69.2 

-  4,0 

90 

26* 

37 

9 

191 

2 

0 

0 

0 

.88 

.43 

.59 

7 

•  0 

0 

2 

1 

0 

72.6 

42,9 

57.8 

88 

22 

32 

7 

238 

0 

0 

1 

0 

1.10 

.^9 

•  90 

7 

•  0 

Q 

61.0 

30.5 

45,8 

74 

18 

18 

8 

587 

0 

1 

20 

0 

1.97 

•  75 

6 

3.3 

2 

7* 

4 

2 

0 

70.1 

51,1 

60.6 

>  2,1 

84 

25 

42 

9 

136 

0 

0 

0 

0 

.29 

.00 

•  15 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

73.5 

49,6 

61.6 

-  2,8 

85 

10 

40 

7 

126 

0 

0 

0 

0 

•  04 

-  .14 

•  03 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

64.8 

52,3 

58.6 

69 

29* 

46 

7 

194 

0 

0 

0 

0 

.29 

.15 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

43.7 

58.3 

12 

34 

200 

0 

0 

0 

0 

•  12 

75!7 

37,8 

56.8 

90 

21 

31 

4 

258 

1 

0 

4 

0 

•  67 

!Z5 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

78.0 

45,4 

61.7 

90 

10 

35 

7 

127 

1 

0 

0 

0 

.07 

.09 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

62.3m 

52, 8M 

57, 6M 

•  3,2 

70 

26* 

45 

10 

220 

0 

0 

0 

0 

•  20 

.00 

.16 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

73. 7M 

47, 2M 

60, 5W 

-  2.6 

85 

25 

39 

7 

192 

0 

0 

0 

0 

,30 

.06 

.16 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

77.3 

47,2 

62,3 

-  2.0 

91 

25 

40 

9* 

107 

1 

0 

0 

0 

.14 

»  .06 

•  10 

Q 

67.5 

50,1 

58,8 

78 

25 

45 

7* 

190 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.9 

39,6 

56,3 

89 

13 

28 

3 

267 

0 

0 

4 

0 

.37 

.22 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

64,0 

38.0 

51,0 

.  4.5 

79 

22 

26 

5 

425 

0 

0 

9 

0 

3.13 

2.09 

l.*9 

7 

9 

7 

3 

z 

z 

75,1 

45,6 

60.4 

90 

31* 

34 

7 

168 

2 

0 

0 

0 

.26 

-  .08 

.22 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

76,0 

46,8 

62.4 

9 1 

26 

43 

7 

no 

1 

0 

0 

0 

.71 

1 

0 

80,3 

45,9 

63.1 

-  2.0 

94 

22 

36 

3 

118 

10 

0 

0 

0 

.36 

.22 

!22 

6 

.0 

0 

Z 

0 

0 

74.0 

49,0 

61.5 

•  1.7 

85 

ZS* 

42 

9* 

119 

0 

0 

0 

0 

.39 

.07 

.17 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

77.6 

51,7 

64,7 

90 

25 

41 

3 

98 

1 

0 

0 

0 

.40 

.27 

* 

.0 

0 

1 

0 

0 

73.9 

50,5 

62,2 

87 

2S 

43 

9 

UO 

0 

0 

0 

0 

•  69 

6 

.0 

0 

z 

0 

0 

70.5 

40,4 

55,5 

89 

20 

33 

7 

289 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.98 

7 

.0 

Q 

2 

2 

Q 

66. 6M 

34, 7M 

50, 7M 

79 

31* 

22 

2 

439 

0 

0 

12 

0 

1.39 

.99 

9 

7.0 

3 

6 

3 

1 

0 

67.9 

39.5 

53,7 

83 

29 

29 

8 

346 

0 

0 

9 

0 

2.02 

.84 

6 

1.0 

0 

4 

2 

0 

65. 7M 

49.  IM 

57, 4M 

.  4.5 

78 

ZS 

42 

9 

230 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  .18 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

70,3 

52,2 

61,3 

»i 

Z5 

46 

» 

125 

0 

0 

0 

0 

.♦7 

.18 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

64,4 

4S,7 

55,1 

72 

16 

37 

4 

302 

0 

0 

0 

0 

.22 

.19 

.0 

Q 

Q 

Q 

67, 8H 

53.1 

60, 5M 

•  3.0 

83 

25 

46 

7 

144 

0 

0 

0 

0 

•  06 

•  .07 

.05 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

68,8 

50,2 

59,5 

<■  4,0 

79 

10. 

40 

7 

163 

0 

0 

0 

0 

•  04 

-  .07 

.04 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

64.9 

52,0 

58.5 

•  3,5 

72 

25* 

45 

7 

196 

0 

0 

0 

0 

•  01 

-  .12 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

70.4 

53,0 

61,7 

•  3.1 

83 

25 

46 

7 

113 

0 

0 

0 

0 

•  01 

-  .19 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.3 

47,2 

60.8 

87 

22* 

32 

7 

179 

0 

0 

1 

0 

t^40 

.  7Z 

.81 

7 

0 

Q 

3 

Q 

54.9 

34,5 

44.7 

70 

31* 

12 

7 

625 

0 

3 

11 

0 

n68 

.85 

6 

12.0 

3 

z 

0 

60.2 

41,4 

50.8 

75 

18 

22 

9 

431 

0 

1 

9 

0 

•  4Z 

.22 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

63.4 

52,1 

57,8 

•  3.9 

72 

25 

47 

7 

220 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  .19 

.02 

6* 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.2 

52,1 

59,2 

71 

29 

42 

10 

175 

0 

0 

0 

0 

.11 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.7 

45,0 

60.9 

*  1,7 

88 

20 

36 

5 

144 

0 

0 

0 

0 

•  40 

.  04 

.23 

.  0 

Q 

2 

Q 

64,5 

48,1 

56,3 

•  3.1 

71 

20 

40 

4 

261 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .13 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

65.3 

41,5 

53,4 

78 

20* 

24 

7 

356 

0 

0 

8 

0 

1.36 

.62 

7 

4^0 

0 

3 

1 

0 

74.7 

49,8 

62,3 

.  1,2 

85 

25 

40 

7* 

no 

0 

0 

0 

0 

•  03 

-  .27 

.03 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

77.6 

45.3 

61.5 

90 

31* 

37 

7 

137 

2 

0 

0 

0 

•  12 

.08 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

57.6 

45,3 

51.5 

•  3,9 

67 

16 

40 

4* 

412 

0 

0 

0 

0 

•  18 

.01 

.15 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

76,0 

46,8 

61.4 

-  1,8 

87 

25* 

36 

7 

129 

0 

0 

0 

0 

•  07 

-  .21 

.07 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

76,8 

42,0 

59.4 

91 

25 

39 

29* 

181 

2 

0 

0 

0 

1.24 

.56 

9 

•  0 

0 

3 

1 

0 

78.9 

48,8 

63.9 

•<  .3 

92 

21 

44 

9* 

101 

5 

0 

0 

0 

.30 

•  .02 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

78.3 

47,9 

63.1 

-  1.7 

90 

25* 

42 

3 

97 

2 

0 

0 

0 

.05 

-  .17 

.04 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

78.0 

46,3 

62.2 

90 

26* 

39 

7 

123 

2 

0 

0 

0 

.09 

.09 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

72,2 

46.7 

59,5 

84 

21 

33 

7 

195 

0 

0 

0 

0 

.95 

.92 

.67 

6 

•  0 

0 

2 

1 

0 

79,9 

48.1 

64,0 

.  1.2 

93 

25* 

42 

7 

96 

7 

0 

0 

0 

.39 

.  .04 

.24 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

64,8 

43.3 

54.1 

.  2.5 

83 

18 

26 

2 

345 

0 

0 

7 

0 

.66 

.39 

.31 

6 

7.0 

3 

4 

2 

0 

0 

66,9 

54.8 

60,9 

.  3,1 

77 

25 

49 

7 

125 

0 

0 

0 

0 

.15 

.00 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.4 

47,9 

62,2 

•  1.9 

90 

10 

38 

7 

120 

1 

0 

0 

0 

.06 

-  .20 

.02 

6* 

.0 

0 

0 

0 

0 

75,2 

49,2 

62,2 

85 

21 

40 

7 

106 

0 

0 

0 

0 

.10 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

82.4 

44,4 

63.4 

-  1,2 

98 

31 

37 

3 

112 

12 

0 

0 

0 

.39 

.09 

.32 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

64,3 

53,1 

58,7 

•  3,3 

76 

25 

49 

7* 

191 

0 

0 

0 

0 

.09 

•  .12 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


ORANGE  COvE 
PANOCHE  CREEK 
PORTERVILlE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  LUIS  DAM 
50N0RA  R  S 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHC 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

DIVISION 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

AVAlON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

BONITA 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CAChUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUVAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAn  dam 
EL3IN0RE 

esccndido 
fontana  kaiser 
gillespie  field 
henshaw  Dam 
ioyllwild  ranger  sta 

julian  wynola 
laguna  beach 
la  mesa 

LOMPOC 
LONG  beach 

LONG  BEACH  MB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  WB  CITY  R 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIOE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGUELLO  WB  R 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDlANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  «  3 
RIVERSIDE  ExP  STA  R 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HCSP 
SANDBERG  wB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MAY  196* 


Conlinued 


SlaUpn 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Steel 

No.  ol  Days 

>. 

Max. 

Min. 

Dale 

H 

Max.  Deptl 

on  Ground 

To 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

« 
Q 

^  % 
S£ 

0  t 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

71.9 

51,9 

61,9 

-  1,9 

85 

25 

46 

7 

103 

0 

0 

0 

0 

T 

.25 

T 

6. 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

65. 8M 

49,8 

57, 8M 

■  3,3 

80 

9 

44 

7. 

217 

0 

0 

0 

0 

,10 

- 

.23 

,07 

6 

*0 

0 

0 

0 

0 

eAhiTA    a&DBADA    r&A  AD 
SMNT"    DMKBMKh    r  Hf\  Mr 

66  3 

47,2 

57.8 

79 

9 

40 

7 

216 

0 

0 

0 

0 

,06 

,03 

•  0 

Q 

Q 

c  A  Ki  ▼  A         A  T  A  1    t  hi  A  UDAB 

SANTA    t,A'ALIn|A  WBMK 

64.8 

46,9 

56.9 

-  2,1 

79 

10 

43 

7 

296 

0 

0 

0 

0 

,04 

.32 

,02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

bAFNTA    HMKIH    WD       I KKUK  i 

R 

64. S 

42,5 

53.5 

•  4,1 

74 

9 

31 

2 

347 

0 

0 

1 

0 

.27 

•  05 

,23 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

58  •  ' 

25 

45 

7 

300 

0 

0 

0 

0 

00 

•  0 

° 

° 

SANTA  PAULA 

70  •  TM 

43  5M 

57*  IM 

- 

36 

237 

0 

0 

0 

0 

*00 

•  0 

sunland 

45.7 

60  I 

88 

3  J 

36 

7 

172 

0 

0 

0 

0 

•  2 1 

1 2 

•  0 

Q 

Q 

TORRANCE 

6e!e 

49, OM 

58. 9M 

■  2,7 

75 

25 

39 

3 

185 

0 

Q 

0 

0 

.07 

•  05 

,07 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRvINE  RANCH 

71.8 

48,0 

69.9 

-  3,7 

68 

25 

41 

7 

156 

0 

Q 

0 

0 

•  02 

- 

•  23 

•  02 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

_ 

42  ,4M 

55. 6M 

86 

20 

31 

3 

265 

0 

0 

1 

0 

•  '^3 

•  34 

•  0 

Q 

1 

Q 

Q 

UCLA 

55,1 

61.2 

62 

25 

49 

7 

127 

0 

0 

0 

0 

J 

7. 

•  0 

Q 

Q 

Q 

0 

UPLAND  3  N 

78  3 

45  1 

29 

34 

7 

138 

4 

0 

0 

0 

*  77 

37 

•  0 

Vl3tA    C  liiNC 

4e!5 

59!o 

61 

25 

42 

26 

L84 

0 

0 

0 

0 

,19 

,09 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

73,5 

39,2 

56,4 

-  2.2 

89 

31 

32 

7 

271 

0 

0 

1 

0 

,85 

.56 

,47 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

* 

49  2 
• 

62,1 

"  1.9 

87 

25 

42 

7 

105 

0 

0 

0 

0 

,07 

•  18 

,07 

6 

,0 

0 

0 

Q 

DIVISION 

56,7 

•  3,0 

.45 

•  13 

BAKER  9  NNW 

88  8 

60  1 

74  5 

103 

20 

45 

7 

35 

19 

0 

0 

0 

,  06 

,06 

7 

,0 

Q 

Q 

Q 

Q 

BAR5T0W 

63  1 

51,8 

67,5 

97 

19 

39 

7. 

100 

15 

0 

0 

0 

,15 

•  14 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

dCAI  iMnMT    1  c 

76i5 

44,0 

60.3 

90 

3U 

34 

7 

172 

2 

Q 

0 

0 

.72 

,31 

6 

•  0 

0 

3 

0 

0 

B  t  QkinD    WR  ATDDHPT 

77.7 

42,3 

60,0 

•  2.6 

91 

21« 

25 

3 

191 

5 

0 

5 

0 

.81 

•  61 

.41 

4 

2^3 

2 

5« 

2 

0 

0 

BfCLUnD   iiNtOm  TADRinF 
D  I  SHUr    w'"  1  wit    \.nnD  1  ut 

53.1m 

31  ,7M 

42. 4M 

68 

19* 

1  0 

* 

688 

0 

4 

1 1 

0 

1,34 

•  60 

26 

5.0 

3 

7* 

1 

Q 

BLYTHE 

92  3 

57,6 

75  0 

„  2.6 

103 

19 

42 

7 

20 

21 

0 

0 

0 

T 

•  02 

J 

26. 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

92.8 

5 

16 

21 

0 

0 

0 

T 

25 

•  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

87. 6M 

56I9M 

7l!8M 

99 

2U 

40 

6 

49 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BDAUil  FV  7 

90.6 

56,5 

73,6 

-  5,0 

102 

16 

40 

7 

33 

20 

0 

0 

0 

T 

• 

.01 

T 

26. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANT IL 

82,3 

54,4 

68,4 

96 

31* 

39 

88 

12 

0 

0 

0 

,04 

.04 

5 

•  0 

Q 

0 

Q 

Q 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

8 

55,6 

69.7 

97 

19 

43 

3 

72 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

6« 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

97*0 

70,8 

63  9 

•  1,2 

106 

21* 

5 1 

^ 

2 

24 

0 

0 

0 

,01 

.06 

•  01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

73. 3M 

*3,3M 

58. 3M 

85 

20* 

23 

4 

214 

0 

Q 

6 

,49 

.33 

26 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNT A 1 N 

87.5 

65.1 

76.3 

99 

20 

49 

$ 

20 

17 

0 

0 

T 

T 

26* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

93,2 

56.  7 

75.0 

-  3,0 

1 04 

2 1 

43 

7 

14 

22 

0 

0 

0 

T 

•  00 

y 

25 

•  0 

0 

Q 

Q 

Q 

FAIRMONT 

69  •  3 

58  8 

"  3,2 

88 

19 

33 

7. 

233 

0 

0 

0 

0 

1,05 

•  82 

•  43 

7 

•  0 

0 

3 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

91.1 

59*9 

75  5 

102 

3^ 

^1 

37 

20 

0 

0 

0 

,  04 

•  04 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

HA  I  wEE 

76.3 

<»8.  IM 

62, 2M 

-  3.3 

89 

21 

31 

5 

152 

0 

1 

0 

.23 

•  11 

.16 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

UAVCfPl  D    DIIMBtMA    Dl  AMT 

87.3 

57.4 

72,4 

99 

21 

42 

6* 

49 

17 

Q 

0 

0 

.01 

•  01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

tmdcd  t  ai 

91.5 

60.9 

76,2 

•  1,6 

102 

22* 

45 

18 

20 

0 

0 

0 

.  00 

•  01 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

92.5 

_ 

75  5 

1 04 

3  J 

44 

8* 

22 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

i  • 

29 

2 

0 

0 

,  35 

•  24 

14 

26 

Q 

2 

Q 

TKinTA  11  ^  nATP  K A DnPM 

inUIU    U    3    WATt  UAKUCil 

90.7 

62,1 

76,4 

.  2,7 

lOZ 

31« 

46 

7 

21 

21 

0 

0 

0 

,00 

•  01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

I N yokern 

83.7 

50,2 

67,0 

95 

20 

33 

3 

91 

14 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

90.0 

64,2 

77,1 

103 

20 

44 

20 

17 

0 

0 

0 

,  07 

•  07 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

76 

18 

26 

7 

450 

0 

0 

8 

0 

2,26 

1.51 

6 

6.0 

5 

6 

2 

2 

1 

LANCASTER 

77  1 

49*6 

63*4 

1 8 

38 

6* 

145 

3 

0 

0 

0 

•  21 

.17 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

76,5 

47,5 

62,0 

90 

19* 

30 

3 

177 

2 

Q 

3 

0 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.0 

50, SM 

65, 9M 

93 

21. 

37 

8* 

75 

9 

0 

0 

0 

.01 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.2 

59,5 

74,4 

100 

4 1 

19 

20 

0 

0 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

74, 8 

55, 3M 

65, IM 

86 

18 

26 

5 

146 

0 

0 

2 

0 

,47 

•  27 

7 

3,0 

0 

2 

0 

0 

MOJAVE  2  E5E 

78.2 

49,5 

63,9 

92 

20 

34 

5 

153 

3 

0 

0 

0 

.20 

•  20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

74,8 

48,3 

61,6 

66 

2U 

29 

7 

178 

0 

0 

I 

0 

•  61 

•  56 

7 

8.1 

T 

7 

1 

1 

0 

ntCwLtd   rAA  AIKruKT 

90,9 

63,7 

77,3 

105 

19. 

44 

8 

30 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

25* 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAI  MnAi  r 

77.4 

49,5 

63,5 

-  1.7 

91 

18 

35 

3 

140 

3 

0 

0 

0 

.27 

.15 

.25 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

79.6 

46,9 

63.3 

93 

31* 

34 

3 

142 

6 

0 

0 

0 

•  18 

•  18 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINSS 

93.3 

56, 9M 

75. IM 

•  .7 

106 

31 

36 

7 

29 

23 

0 

0 

0 

.02 

•  00 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAKKtK  KtbtKVOlK 

89.7 

65,7 

77,7 

104 

20 

45 

5 

26 

19 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

76.6 

92.0 

65,3 

91 

19« 

35 

8> 

137 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

25* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

59. 6M 

42, 8M 

51, 2M 

-  2.4 

77 

12 

25 

7 

422 

0 

1 

7 

0 

2.31 

1.48 

1.32 

6 

16^0 

8 

6 

4 

2 

I 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

92.  1 

61,8 

77,0 

104 

31 

46 

5 

22 

22 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

85.2 

53,8 

69.5 

-  4.1 

99 

21 

39 

5 

70 

14 

0 

0 

0 

,02 

.05 

•  02 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWEHTYNINE  PALMS 

67.8 

54,  1 

71,0 

100 

21 

35 

7» 

54 

16 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

77.7 

36,8 

56,8 

90 

19 

23 

9 

256 

1 

0 

11 

0 

•  12 

.03 

.09 

4 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

78.4 

46,2 

62,3 

93 

19 

36 

8* 

154 

4 

0 

0 

0 

•  13 

•  13 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

45,0 

23,6 

34,3 

60 

20 

6 

8« 

947 

0 

4 

27 

0 

D  1.48 

•  4S 

4 

8.5 

6 

6 

5 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

32.9 

15,3 

24,1 

45 

22« 

•  15 

7 

1259 

0 

12 

31 

5 

3.56 

U40 

5 

36.8 

27 

9 

9 

3 

1 

DIVISION 

66,3 

-  3.0 

•  37 

.22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MAY  1964 


Day  of  Month 


Tol 

1  1 


2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  9 

10 

11  ]  12 

13  1  14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1  21 

22  1  23  j 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAI NAGE 
01 

—  - 

ACDEBPO I  NT 

use 

.23 

.25 

.22 

,73 

•  24 

.01 

•  oe 

•  10 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

.06 

.08 

.39 

.02 

T 

.23 

BIG  BAP  RANGER  STATION 

•  10 

BLUE  LAKE  REOwOOD  CR 

3.09 

.65 

.45 

.70 

.50 

.29 

.04 

•  08 

.79 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

1.36 

.13 

.84 

BRANSCQMS  Z  NW 

2.54 

46 

.05 

I. 10 

.19 

.01 

.17 

.50 

.06 

BRI06EVILLE  *  NNW 

2.9! 

.75 

.23 

.90 

.24 

.35 

.06 

•  20 

.20 

BURNT  RANCH   I  5 

1.55 

*26 

.17 

•  32 

.11 

.03 

.33 

.26 

.68 

,05 

,24 

.06 

•  02 

.27 

C  LLA 

,90 

•  01 

T 

•  31 

.02 

.03 

.01 

T 

.19 

.04 

T  * 

C AZ AOERO 

1.62 

.20 

•  90 

.01 

.71 

.11 

•  09 

.20 

CEtlLVILLE  SAWYER 

1  *2C 

.20 

T 

•  20 

T 

T 

.08 

T 

.10 

.05 

.50 

CLEAR  CREEK 

.96 

.40 

.20 

•  20 

.05 

7 

.10 

.06 

CLOVERDALE  3  S5E 

1.17 

T 

.28 

.31 

.48 

.16 

.11 

COPCC  NO  1  DAM 

.71 

.05 

.04 

.26 

,01 

T 

.06 

T 

COVELO 

.03 

.03 

.19  .07 

CRESCENT  CITY  I  N 

l.Tl 

.50 

.06 

.60 

.17 

.01 

.05 

.02 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

1.02 

.57 

.87 

T 

•  04 

.22 

.07 

7  • 

CUMM I NGS 

1.2? 

,02 

,02 

•  23 

.06 

•  03 

DOS  RlOS 

•  11 

,55 

• 

.17 

.06 

DUTTONS  LANDING 

■  u 

.01 

,07 

.06 

.01 

7 

ELK  VALLEY 

J 

.78 

.05 

.48 

,05 

T 

.01 

.08 

T 

7 

EUREKA  WB  CITY  R 

.33 

■  49 

•  02 

T 

,28 

T 

.02 

.01 

■  01 

FERNDAlE   8  SSM 

.17 

.33 

.51 

,11 

.47 

T  T 

•08  .07 

•  12 

•  It 

.12 

7  i 

FERNDALE  Z  NM 

l.*2 

.07 

.22 

.41 

,36 

.07 

.03 

.07 

.04 

.19 

FOREST  GLEN 

2.56 

.19 

•  05 

•  23 

,20 

U15 

.21 

.50 

.03 

FORKS  OF  SALMON 

.42 

•  11 

.25 

T 

•  12 

7 

FORT  BRAGG 

1.29 

.35 

,07 

•  33 

.06 

.04 

,01 

.15 

•  19 

.01 

.12 

FORT  BRAGG  AVIATION 

.87 

.  14 

,14 

.29 

T 

7 

7 

.15 

FORT  DICK   t  NNE 

4.13 

,58 

1,29 

.99 

1.27 

FORT  JONE S  RANGER  STA 

.27 

.03 

.12 

.04 

T 

I 

•  03 

.01 

.04 

FORT  ROSS 

,7C 

.10 

.37 

.01 

.13 

.02 

•  03 

.04 

GARBERVILLE 

1 .20 

.20 

.24 

.28 

.10 

•  32 

.02 

GASOUET  RANGER  STATION 

2,8C 

1.02 

.49 

.56 

.28 

•  91 

!l4 

7 

.43 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

1.9T 

■  26 

.16 

.21 

.10 

.13 

T 

•  45 

.03 

.18 

GRATON   1  M 

.*7 

.05 

.09 

,01 

.15 

•  07 

.10 

GREENVIEM 

.31 

• 

.30 

.01 

GUERNEVRLE 

.63 

.22 

,04 

.02 

.09 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

.24 

■  10 

.12 

.05 

!o5 

.03 

.01 

HAYFORK  RANGER  STATION 

• 

.06 

.03 

.13 

,02 

•  29 

• 

.17 

.05 

•  33 

HEALOSBURG 

.62 

.06 

T 

.13 

.29 

•  06 

.08 

HEALOSBURG  NO  2 

T 

.06 

.11 

.04 

•  36 

.OS 

HILTS 

•* ! 

•  07 

T 

.05 

.19 

•  03 

.05 

■  08 

HONEYDEW  z  msm 

•  35 

,22 

•  67 

.03 

.06 

•  91 

.08 

HOOPA 

** 
I.  * 

.49 

•  29 

.23 

.09 

.05 

•  08 

.03 

.18 

HOOPA  z  se 

1.64 

.61 

•  26 

.40 

.19 

T 

.07 

•  01 

T 

•  28 

7 

HOPLAND  largo  STATION 

1.12 

•  11 

T 

.32 

.41 

•  17 

.11 

lOLEWlLD  HWY  MNTNC  STA 

2.06 

U16 

.40 

.25 

.05 

T 

.20 

7 

kellogg 

1  .'3 

.13 

.02 

•  35 

,65 

.02 

T 

T 

•  48 

.02 

•  06 

7 

kentf  t  eld 

,67 

.07 

•  23 

,02 

•  26 

T 

7 

.09 

KLAMATH  R 

1.68 

.22 

.91 

•  02 

.20 

.09 

.23 

.OS 

7 

7 

KNIGHTS  VALLEY 

*?' 

.03 

'"l 

.10 

.30 

.06 

.04 

K0R6EL 

•  51 

.29 

.65 

.27 

.02 

•  05 

,07 

.04 

.27 

LAKE  PILLSBURY    NO  2 

T 

.13 

•  66 

T 

,17 

.01 

T 

.08 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

^' 

•  12 

T 

.17 

.04 

,08 

•  08 

.09 

.23 

.48 

•  01 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

2. IT 

.42 

ft 

• 

.58 

T 

.46 

.07 

•  21 

.32 

.04 

MARE  ISLAND 

.15 

.u 

,11 

7 

T 

MIRANDA  5PENGLER  RANCH 

.34 

■  06 

,08 

,26 

•  03 

MOUNT  HE3P0N  RS 

*ne 

,05 

.14 

.05 

•  05 

T 

•  23 

•  40 

•  17 

MUIR  WOODS 

KB 

.16 

.30 

T 

.06 

•  05 

NAPA 

•  U 

•  03 

.09 

•  03 

•  01 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

•  I! 

.05 

.06 

,02 

.01 

.01 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

•  6* 

■  12 

.22 

.08 

•  12 

,02 

.08 

OAKVILLE   1  W 

OCCIDENTAL 

• 

■  13 

.25 

.10 

.36 

•  09 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

2.51 

•  95 

•  33 

.ts 

.27 

•  04 

,42 

.09 

.11 

•  09 

ORLEANS 

1 ,24 

.37 

•  30 

.07 

.05 

,14 

.09 

.22 

PETALUMA  FIRE  STATION 

.21 

•  02 

.08 

,06 

.01 

.01 

•  09 

POINT  ARENA 

1,14 

,12 

•  20 

.1' 

.08 

T 

•  IS 

POTTER  VALLEY  PH 

1.13 

•  12 

.'2 

.09 

,10 

.  1 0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

2.00 

.35 

•  07 

.3' 

.30 

•  03 

,37 

,44 

.03 

.02 

T 

SAINT  HELENA 

.09 

■  01 

.18 

.01 

.16 

,03 

7 

SALYER  RANGER  STATION 

I . '2 

.46 

•  31 

.30 

.09 

•  10 

,24 

•  22 

SAN  RAFAEL 

.6fl 

.04 

.13 

.01 

.45 

,02 

T 

•  03 

SANTA  ROSA 

•* 

.02 

.12 

.07 

.01 

.12 

.06 

7 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

.74 

•  29 

.25 

.06 

•  11 

•  03 

SCOTIA 

1.65 

•  20 

•  27 

.*7 

.02 

.39 

T 

.01 

T 

.02 

•  13 

.01  7 

.10 

•  09 

SMELTER  COVE 

1.33 

•  31 

•  22 

.23 

.05 

.07 

SKAOGS  SPGS  LAS  LOMAS 

1.96 

.26 

•  02 

.55 

.35 

•  68 

.10 

SOMESBAR  I  W 

SONOMA 

.12 

.08 

.05 

T 

7 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

?  'nn 

.94 

.03 

.82 

,05 

.09 

•  42 

.05 

7 

7 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

7 

,52 

.21 

T 

7 

.03 

T 

tulelake  //R 

■  12 

.01 

.06 

T 

,02 

7 

•  02 

•  32 

.09 

UK  I  AH 

.92 

.15 

T 

.5* 

.07 

•  05 

.11 

UK I AH  k  WSW 

1  .99 

.43 

.08 

.87 

,22 

•  16 

.01 

.22 

UPPER  MATTOLE 

1  .98 

.36 

.20 

,67 

,09 

.46 

•  21 

WEAVERVI LLE  ranger  STA 

,78 

.05 

.16 

,10 

01 

WEED  1  S 

1.93 

,08 

.20 

.02 

,26 

20 

• 

_ 

•  ^, 

WILLITS   I  NE 

1.67 

.27 

,16 

.12 

•  0 

• 

.09 

yreka 

.50 

.20 

.02 

.10 

.18 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

AOIN  RANGER  STATION 

2.42 

.89 

T 

.06 

,15 

.04 

T 

.01 

.29 

•  75 

.27 

7  . 

ALTURAS  RANGER  STATION 

■  39 

.42 

.13 

.10 

.05 

.02 

T 

•  66 

.49 

•  07 

.06 

AUBURN 

2.32 

,07 

•  07 

,4B 

.21 

.01 

.39 

.19 

.42 

•  48 

• 

BERRYESSA  LAKE 

.53 

•  01 

■  01 

,1' 

,11 

.08 

BIG  BEND  RANGER  STA 

4.99 

■  28 

.77 

,88 

,15 

.37 

1,69 

.10 

.01 

.23 

•  91 

• 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

5,26 

.74 

.27 

1,26 

,29 

1.51 

,12 

,07 

•  32 

•  14 

.19 

•  37 

BOWMAN  0AM 

4.76 

.98 

.12 

1,06 

,08 

.84 

,19 

.11 

•  04 

.36 

.47 

.91 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

.13 

T 

,05 

.08 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

3.15 

■  53 

.42 

,70 

,20 

,59 

.43 

.27 

.01 

BUCKHORN 

3,87 

1.15 

T 

1,33 

.13 

•  U 

.03 

.25 

.89 

•  02 

BUCKS  CREEK  PH 

2.91 

.45 

.15 

,11 

,05 

.23 

,08 

•  11 

•  01 

.33 

.45 

.11 

•  03 

BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

3,76 

.50 

.06 

,82 

.36 

.52 

,62 

•  05 

.42 

.33 

.04 

•  04 

BURNEY 

2.U 

.66 

.05 

,77 

.06 

T 

,14 

.03 

.02 

7 

.14 

•  23 

•  02 

CAMPTONVILLE  RS 

3.21 

.25 

1.01 

.04 

1,00 

• 

.50 

.36 

•  05 

CANBY   U  SW 

1.93 

.50 

.23 

T 

7 

.42 

•  58 

•  20 

CAN8Y  RANGER  STATION 

1.27 

.23 

.02 

,08 

.01 

,07 

.01 

.Oi 

.12 

.95 

.02 

.11 

.03 

CANYON  DAM 

2.43 

.38 

■  13 

,64 

.02 

.42 

.15 

.06 

.15 

.29 

.15 

.04 

See  relaience  noiea  (ollowing  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


12  3 

4  1 

5  1 

g 

7  [ 

8   1  9 

10  1  11  1  12 

13     14  15 

16  1 

17  ]  18 

10     9n  01 

13       ZU  Zl 

CARIBOU  POMER  HOUSE 

2tl3 

•  35 

,07 

.70 

•  05 

.21 

•  16 

•  02 

•  04 

.01 

•  17 

CENTERVILLE  PH 

I, IT 

•  12 

.49 

■  14 

•  17 

■  07 

CHALLENGE  RANGER  STA 

3.13 

.42 

.01 

•  T6 

.07 

•  i> 

CHESTER 

liTT 

• 

01 

• 

*46 

T 

•  01 

.21 

T 

•  05 

•  09 

•  09 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1«08 

• 

.02 

.08 

CITRUS  HEIGHTS 

•  82 

T 

T 

•  19 

.26 

.05 

•  09 

CLARKSBURG 

•  2A 

,02 

•  06 

clarks  valley  MUDO  RCH 

.09 

T 

7 

CLEARLAttE  HIGHLANDS 

•  30 

•  I" 

•  IS 

COBB  2  NM 

COHASSET   1  NNE 

2^  16 

•  95 

.23 

.21 

•  29 

T 

,17 

.01 

•  46 

COLEMAN  FISHERIES  STA., 

•  03 

.37 

.10 

•  08 

.01 

COLFAX 

2^60 

.18 

.40 

•  20 

COLGATE  POWER  HOUSE 

2.19 

•  21 

,06 

.41 

.31 

.35 

•  24 

•  04 

T 

•  23 

COLUSA  I  SSW 

•  19 

T 

•  03 

COOL 

1.64 

*1« 

•  39 

.41 

.01 

•  06 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

.31 

•  16 

T 

.07 

7 

DANA  2  SE 

2,2T 

•  30 

,05 

.84 

.02 

.03 

.04 

T 

iO* 

DAVIS   1  WSW 

,09 

•  01 

•  OS 

DAVI5  CREEK 

3*30 

,20 

•  10 

•  19 

.25 

•  10 

DEER  CREEK  POmER  HOUSE 

•  29 

,40 

1.24 

.26 

.59 

1.06 

•  46 

DE  SABlA 

2«A4 

•  64 

.08 

,68 

.03 

•  28 

.07 

•  19 

.1' 

DOBBINS  COLGATE 

2.03 

*■? 

.20 

■  40 

•  07 

•  20 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

4,28 

'  1  o 
•  19 

• 

•  24 

.09 

•  69 

•  30 

•  40 

DUNNIGAN 

•09 

T 

.04 

•  03 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2^00 

T 

T 

•  23 

•  09 

•  02 

.90 

EAST  PARK  RESERVOIR 

•  27 

.04 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

•  22 

•  07 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2^39 

•  05 

■  10 

.03 

FERGUSON  RANCH 

,75 

•  02 

•  19 

•  06 

T 

•  04 

FOLSOM  DAM 

1 ,43 

•  03 

T 

.20 

•  68 

•  06 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3,78 

■  12 

•  ''O 

.92 

.62 

,03 

,68 

•  26 

FRENCH  GULCH 

1.85 

•*  J 

.23 

•  93 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3.85 

*?r 

.90 

.04 

•  88 

•  29 

GEORGETOWN 

3.80 

•  15 

• 

* 

.62 

•  46 

•  63 

•  40 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3,95 

.11 

•  39 

.86 

.70 

•  07 

•  T2 

•  39 

GOLD  RUN 

4,19 

.25 

.09 

1.32 

•  07 

.64 

•  79 

,04 

•  30 

GRASS  VALLEY 

3.20 

,08 

•  65 

,04 

•  94 

.03 

•  33 

GREENVILLE  RANGER  STA 

2,96 

• 

; 

.01 

,01 

•  94 

•  09 

•  16 

HARRISON  GULCH  RS 

1,56 

•  , 

•  07 

.30 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

1.8A 

•  06 

.02 

.21 

.56 

T 

.16 

.27 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

2.0* 

•  70 

•  10 

•  65 

,01 

.03 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

1.98 

•  10 

•** 

.25 

.02 

•  26 

.la 

HOBERGS 

l.ZO 

• 

■ 

.18 

•  68 

HUNTER  DtST  GRAVES  RCH 

•  31 

.11 

IOWA  HILL 

4,03 

.37 

•  18 

.25 

.55 

.63 

.92 

T 

JESS  VALLEY 

2.44 

.47 

,20 

.06 

.02 

.18 

.02 

T 

KELSEYVILLE 

.54 

.09 

.23 

KILARC  POWER  HOUSE 

2.79 

• 

; 

•  - 

•  16 

.22 

.03 

LAKEPORT 

•  53 

• 

• 

.08 

X 

•  12 

.06 

lakeshore 

3,12 

•  23 

•  30 

2^02 

.12 

LAKE  SPAULDIN6 

6,23 

•  47 

•  50 

i,iO 

.20 

1.25 

.94 

•  19 

•  48 

LAKE  SPAULDING  DAM 

5,81 

'n? 

•  22 

1.09 

•  68 

•  16 

•  48 

LAS  PLUMAS 

1,38 

,66 

•  06 

•  03 

,02 

•  23 

leesville  keegan  ranch 

•  39 

• 

• 

•  17 

•  05 

LITTLE  VALLEY 

1,19 

•  02 

•  29 

•  08 

T 

T 

.39 

T 

LOOKOUT  3  WSW 

1,71 

.30 

.40 

•  10 

•  13 

.08 

•  07 

LOYALTON 

2.00 

•  38 

•  07 

MADELINE  MNTNC  STA 

1.69 

*  3n 

.18 

.03 

•  21 

MANZANITA  LAKE  // 

3.*2 

•  67 

*>* 
• 

•  ^ 

.41 

T 

.98 

.03  T 

MABY5VILLE 

•  M 

T 

.08 

.02 

.11 

•  05 

•  09 

MC  CLOUD 

2*22 

T 

T 

•  31 

•  06 

T 

•  92 

midoletown 

.96 

•  08 

•  01 

.19 

•  28 

T 

•  40 

MIDOlETOwN  «  wsw 

MINERAL 

2.19 

98 

oi 

*  18 

.07 

.30 

T 

•  31 

monticello  dam 

•  47 

•  08 

,08 

•  31  7 

MOUNT  DANAHER 

4.32 

•  L6 

.12 

,87 

.48 

•  09 

L.39 

•  40 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY  //R 

2.02 

•  08 

.01 

•  12 

.71 

.02 

NEVADA  CITY 

3,19 

•  1 1 

•  * 

•  8 

,42 

.01 

1.01 

•  02 

•  28 

NICOLAUS  *2 

,24 

T 

T 

T 

.03 

,09 

T 

.02 

7 

ONO 

,86 

•  33 

ORLANO 

,28 

•  01 

•  18 

OROVILLE 

•  62 

*oJ 

•J* 

•  12 

T 

•  09 

T 

.09 

oroville  bridge 

,63 

•  10 

.10 

.09 

PACIFIC  HOUSE 

6*49 

•  32 

.50 

1**3 

.86 

.23 

1.4V 

.93 

PARADI SE 

1,33 

.19 

.1* 

.30 

•  14 

,05 

,06 

•  03 

.29 

PASKENTA  RANGER  STA 

•  18 

7 

PAYNES  CREEK 

.89 

•  • 

T 

7 

•  27 

.11 

PIT  PIVER  POwER  HOUSE 

2.22 

•  1 1 

1,01 

.08 

.16 

PLACERVILLE 

4,00 

•  03 

.02 

,84 

.56 

•  01 

1^14 

.42 

PLACERvlLLE  IPG 

4,09 

.06 

• 

• 

1.57 

•  04 

1.07 

.98 

PLATINA 

1.00 

.13 

7 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

PORTOLA 

2.00 

•  17 

.23 

,55 

T 

•  26 

•  26 

•  09 

OUINCV  RANGER  STATION 

2,20 

•  24 

•  25 

.60 

T 

.04 

.34 

•  10 

.28 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

,43 

T 

•  01 

.18 

T 

T 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

1,09 

T 

T 

.54 

.06 

RIO  VlSTA 

ROCKL IN 

87 

T 

.15 

•  40 

7 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

2*66 

•  81 

1*13 

•  23 

•  03 

.09 

SACRAMENTO  W6  AIRPORT  R 

•  23 

T 

T 

,02 

.01 

T 

SACRAMENTO  wB  CITV  R 

•  18 

•  01 

,01 

T 

.03 

T 

.02 

SAINT  JOHN 

SHASTA  DAM 

.30 

.16 

SHINGlE  SPRINGS 

3  1! 

.03 

.09 

•  77 

.39 

1.12 

1 

.21 

SHINGLETOWN  2  E 

U08 

•  23 

.05 

.16 

.02 

SIERRA  CITY 

.03 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

" 

.31 

.17 

• 

• 

.14 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

5  1 1 

•  12 

.69 

.96 

•  29 

1.99 

.01 

.18 

.2! 

STIRLING  CITY  RS 

3,0! 

.10 

!lB 

•  32 

.90- 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

•  99 

•  11 

•  03 

!z7 

•  26 

T 

.01 

•  27 

STONYFORO  ranger  STA 

•  2< 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

•  24 

T 

T 

•  04 

STRAWBERRY  VALLEY 

3,4B 

•  74 

1.38 

.07 

•  «o 

•  04 

T 

.40 

7 

TURNTABLE  CREEK 

.99 

•  02 

• 

.66 

.01 

.17 

TWIN  LAKES 

5,09 

.44 

,94 

.90 

.39 

1.08 

.68 

.01 

•  06 

.U 

.02 

UPPER  LAKE   7  u 

l.ll 

*12 

T 

.67 

.09 

T 

.06 

.02  7 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

.Tl 

.09 

.49 

T 

.12 

VACAVILLE 

•  31 

.01 

.30 

.02 

VINTON 

,  1.69 

.06 

.21 

.09 

.36 

•  08 

T 

VOLCANOVILLE 

1  2.53 

.07 

•  20 

.18 

.70 

.03 

•  35 

.39 

VOLLHERS 

2,64 

.30 

.09 

1.63 

22     23  24 


.17 

.29 
.39 


.72  ,09 
.90  ,10 
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Day  of  Month 


e2 

1  [ 

2  1 

3 

4  1 

5  [ 

6 

7  ] 

8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  j  15 

16  1 

17  1  18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  ] 

26 

27 

28 

1 

29  1 

30 

31 

i.oe 

.29 

.02 

■  22 

.08 

.15 

.06 

.03 

.11 

•  11 

.01 

1.90 

T 

• 

1,35 

7 

7 

.15 

.12 

.07 

.21 

• 

■  94 

.55 

7 

.39 

* 

*n 

■  02 

.02 

7 

.02 

.08 

.03 

■  10 

■  02 

.08 

■ 

•  04 

7 

7 

7 

.03 

T 

.01 

usz 

.03 

■  19 

■  10 

,11 

.04 

.47 

.03 

.08 

.15 

.62 

7 

■  96 

,18 

7 

.01 

.07 

.70 

T 

I 

1.2« 

.26 

■  05 

■  07 

,07 

7 

.06 

•  03 

.50 

.10 

•  08 

•  02 

• 

1.87 

■  04 

,03 

,07 

,09 

.52 

.04 

7 

7 

.56 

.52 

2.  SB 

■  10 

,08 

,04 

.08 

1.16 

.03 

•  07 

.1; 

.63 

.02 

7 

1,61 

■  12 

,05 

,08 

,24 

.30 

.15 

.05 

.40 

.  12 

•  04 

.02 

•  04 

• 

l.Ofl  ^09 

T 

■  14 

T 

.02 

.07 

7 

.35 

■  41 

7 

1^00 

■  18 

■  08 

7 

.02 

.06 

7 

■  95 

.05 

•  06 

* 

1^63 

■  10 

■  05 

■  08 

.20 

.12 

.06 

.20 

.16 

.04 

.94 

.02 

.02 

•  02 

* 

.25 

7 

■  03 

T 

.51 

7 

7 

7 

7 

T 

.01 

.37 

■  29 

.34 

■  53 

■  39 

7 

.60 

7 

7 

7 

7 

■  22 

■  09 

7 

2^93 

■  79 

■  50 

.15 

.40 

.54 

.03 

•  03 

T 

■  22 

■  03 

7 

7 

.33 

7 

.13 

.96 

7 

■  26 

■  48 

7 

.29 

.03 

7 

.09 

•  09 

.35 

•  35 

• 

1<Z2 

.07 

7  0 

■  01 

7 

7 

7 

T 

7 

.66 

•  46 

.02 

4.7* 

.01 

,57 

■  88 

,60 

.76 

.50 

.30 

.37 

•  40 

.15 

1  .44 

,12 

■  08 

,02 

.30 

.02 

•  78 

.12 

3.00 

■  09 

,49 

■  85 

,28 

7 

■  65 

.03 

.23 

.20 

•  18 

7 

* 

(■33 

■  20 

T 

■  24 

,01 

.08 

■  01 

7 

7 

.33 

•  41 

.05 

7 

2.61 

■  10 

,37 

.43 

,20 

.02 

.64 

.05 

.  12 

.21 

•  47 

1.59 

■  25 

,26 

.16 

,01 

.38 

•  53 

1.64 

T 

,16 

.19 

,13 

.26 

.32 

.53 

•  03 

■  08 

T 

.18 

,04 

7 

.22 

.01 

•  02 

7 

*  t 

7 

7 

.29 

.09 

7 

7 

•  16 

.10 

I  *4< 

.11 

.07 

•  37 

{32 

!o2 

111 

7 

.11 

7 

.03 

.01 

7 

•  04 

2.69 

■  06 

.22 

.15 

.19 

.97 

.02 

.20 

.88 

* 

7 

.42 

,07 

.06 

.02 

.29 

•  46 

11 

.06 

.04 

•  01 

*4! 

07 

.19 

.06 

•  04 

.76 

!l6 

.26 

,03 

.31 

7 

.70 

.11 

,02 

.34 

,10 

,07 

.02 

,03 

.01 

T 

,01 

.05 

.20 

.13 

■  06 

•  11 

.05 

,01 

.20 

,08 

.08 

.67 

7 

•  24 

^'42 

*08 

,12 

.02 

.04 

■  05 

.22 

.01 

!l2 

,02 

■  07 

7 

■  29 

.02 

7 

.10 

,01 

■  14 

.02 

16 

,03 

■  08 

,01 

.15 

.05 

7 

•  16 

!24 

.01 

,01 

.06 

,05 

.07 

■  04 

7 

■  se 

.01 

■  07 

.07 

,41 

,02 

T 

■  34 

T 

.18 

7 

.09 

.07 

.47 

.05 

7 

,13 

.07 

.07 

.08 

7 

•  07 

*  - 

.12 

.02 

.02 

.27 

T 

.14 

7 

7 

.08 

T 

.07 

.03 

.19 

.68 

.08 

,26 

.04 

.26 

y 

•  04 

1.58 

.15 

,31 

,30 

.06 

.04 

,06 

.10 

.54 

• 

• 

.  19 

,05 

.14 

7 

7 

7 

.20 

.31 

.11 

,15 

.15 

!l2 

.12 

.33 

■  05 

.13 

7 

,14 

.01 

7 

J 

7 

.01 

.15 

,02 

.09 

'ba 

*tl 

.22 

.17 

,06 

.15 

7 

.06 

7  .03 

7 

7 

.02 

7  • 

■ 

.  14 

158 

,02 

7 

.14 

.05 

T 

.23 

•  14 

.65 

.01 

,10 

.07 

,34 

.13 

.59 

.16 

.04 

.22 

1 .30 

.20 

.37 

.14 

7 

,08 

.03 

.02 

7 

•  04 

7 

.02 

•  09 

!45 

.15 

.16 

.  14 

■  24 

.01 

.03 

.10 

,07 

7 

T 

,02 

7 

7 

•  01 

T 

7  • 

■  22 

.17 

■  54 

.11 

■  02 

.10 

•  31 

2^10 

.07 

.09 

.17 

,02 

.09 

1.36 

.01 

.03 

T 

•  21 

.03 

.56 

7 

•  35 

.03 

.10 

7 

.08 

.55 

7 

7 

,22 

•  01 

.16 

•  16 

.40 

.03 

,07 

•  02 

.17 

•  11 

.73 

.07 

,03 

.07 

.49 

.05 

.02 

.49 

.05 

.26 

.12 

.06 

.14 

.02 

,08 

7 

.04 

7 

.43 

,03 

.11 

7 

.29 

7 

7 

7 

.56 

.15 

,20 

.06 

.15 

.22 

■  03 

.01 

.06 

7 

.01 

.01 

.02 

,88 

■  15 

!32 

.28 

.03 

.10 

■  75 

■  10 

.21 

.09 

.10 

.25 

7 

7 

7 

■  66 

■  11 

.21 

.07 

.24 

.02 

7 

7  7 

7 

7 

.01 

.71 

7 

.13 

.07 

.23 

7 

7 

.24 

•  04 

■  39 

.06 

.33 

■  15 

.06 

.03 

.04 

1^38 

■  03 

.03 

.13 

.06 

.  13 

.75 

.02 

.21 

■  18 

■  02 

.09 

.05 

T 

.01 

.01 

7 

.32 

■  08 

.02 

.07 

.06 

T 

7 

7 

7 

•  04 

7  7 

7  .01 

7 

•  02 

7 

7 

7  ! 

.22 

■  02 

.13 

.06 

T 

T 

•  01 

7 

7 

7 

7 

7  , 

.92 

.13 

.18 

.04 

7 

.06 

,07 

7 

.14 

T 

.02 

•  28 

7 

.38 

.02 

.18 

•  18 

1.03 

.02 

.07 

.17 

.15 

7 

.05 

•  27 

•  30 

.30 

7 

.19 

.02 

•  02 

•  07 

.31 

.02 

.08 

.02 

.19 

7 

.  18 

.18 

.06 

7 

!93 

.02 

.03 

.07 

.01 

.35 

T 

.02 

.08 

.35 

.89 

.02 

.06 

.18 

.18 

.09 

7 

.12 

•  24 

.90 

.13 

.38 

.01 

.15 

.23 

.61 

7 

.02 

.06 

.04 

.34 

.06 

.09 

.67 

.05 

.15 

.06 

.04 

.32 

.05 

.66 

.09 

.27 

.02 

.22 

.01 

7 

.05 

.62 

.03 

.32 

7 

.19 

7 

.08 

.40 

.05 

.18 

.17 

T 

T 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WHIStcEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND  I  WNW 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEDABVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOVLF  5  5SE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDWELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

MEYERS  SW 

MEYERS  INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 

SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
5TAN015H  1  E 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOOOFORDS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
6URLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  CASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY   1*.  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNw 

HERNANDEZ   2  NW 
H0LLI5TER 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HCNOA 

LIVERMQRE  2  SSW 
LOCKWOOO  2  N 
LOS  6AT0S 
LOS  GATOS  *.  SW 
MARTINEZ   5  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  H 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIHIENTO  DAM 
NEV^ARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  R08LES 

PASO  RORLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEORAS  6LANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
filCHWONO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  OAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  6RE60R10  3  S£ 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEOAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
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WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWOfiKS 
WRIGHTS 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

bakersfielD  we  airport 

BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
euTTONWiLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VV  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA    !<•  WNW 

CORCORAN  IRRIG  OlST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIB   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POt^ER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

lORIA 

lONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  city   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  Z  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKOAlE  woodward  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATTIWAY 

PIEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

raymond  9  n 

salt  springs  pwr  house 

san  andreas  2  s 
san  emigdio  ranch 
san  luis  dam 
sl0u6hm0use  6  se 
sonora  rs 

so  entrance  yosemite 
springville  7  ene 
stanislaus  power  house 
stockton  wbap 
stockton  fire  station 

stockton  mowry  bridge 

sutter  hill  ranger  sta 

tehachapi 

tejon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 
tulefield 
turlock 

VISALIA 

WALLACE   I  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHITE  HOCK 
WOFFORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 


1.23 
2.9S 


2.67 
1.89 
9.40 


.01 
1.02 


1.91 
2.27 
1.99 


.25 

.81 
.73 
2.29 

3.38 

2.0L 
.66 
,07 

1.29 


Day  of  Month 


•  U  .02 

.08  .02 


•19     .09  1.49 


1.1« 

•  09 

•  12 


.12 
.02 
.24 


•  02 
.98 
l.U 


1.16 
1.31 
1.24 


.14  .03  .60 
.03  .14 


.96  .90 
.11  1.39 
T  •OA 


.17  1.17 
.03  .17 


.90     .06  1.19  T 


.06     ,04  1.04 


10     11      12      13     14  15 


1 

16  1 

1 

17  1  18 

1  1  

19     20  21 

 ^  

 1  1  

22     23  24 

 1  1  

 r 

25 

 '- 

 r 

26  1 

27 

•  2? 

•  0« 

•  0* 

•  27 

•  0« 

T 

•  03 

.0! 

.11 

•  o> 

.0> 

.02 

•  0* 

T 

T 

.21 

.48 

•  OS 

.2t 

.29 

.20 

.08 

.11 

.19 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.19 

•  oa 

•  15 

.07 

•  OS 

•  23 

.66 

T 

X 

.21 

•  10 

.2> 

•  2ft 

•  30 

.<•* 

T 

T 

T 

7 

.01 

7 

.32 

.30 

.«2 

.*2 

.16 

■  20 

T 

T 

.1; 

.2<i 

T 

.35 

.33 

T 

.0« 

•  10 

.11 

.16 

.21 

T 

.03 

.22 

7 

•  07 

.oe 

.01 

.21 

.02 

.04 

.17 

.27 

.09 

.24 

•  01 

.o« 

■  11 

•  0* 

•  01 

T 

•  19 

•  07 

T 

T 

T 

.29 

•  03 

•  03 

.09 

T 

.10 

•  06 

.10 

•  63 

.09 

•  08 

T 

.01 

•  07 

•  01 

T 

.03 

X 

X 

■  07 

.12 

■  06 

T 

.09 

■  06 

.03 

7 

T 

•  01 

.02 

■  03 

.02 

■  10 

•  1* 

.07 

T 

.13 

■  69 

.3« 

.95 

•  0« 

.27 

T 

.32 

■  26 

•  U 

.12 

■  61 

.12 

•  03 

.2<> 

.36 

T 

•  01 

!08 

.10 

.22 

•  19 

.28 

.36 

.1« 

.11 

•  02 

.90 

■  60 

•  06 

.01 

■  02 

T  . 

T 

•  07 

•  06 

.39 

.12 

T 

.*9 

•  Of 

.17 

•  0« 

.0* 

7 

28     29     30  31 
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station 

Day  of  Month 

O 
E- 

1   I   2   1  3 

4 

5 

6 

7  J 

8   1  9 

10 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  18 

19  1  20  1  21 

22  {  23  {  24 

25     26  1  27 

28  1 

29  30 

31 

ALPINE 

ALTADENA 
ANZA 

ARROYO  5EC0  R5  EC  50ec 
ASSOC  Oil.  ANAHEI"  NO  1 

1.02 
.1' 
.T6 
•  19 
.19 

.01 
.02 

.01 

.13 

T 

.15 
.07 
.41 

.48 
.10 
.0! 

.25 
.01 
.30 

.18 

AVAtON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  l»3 
SARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

.09 

.ea 

.90 

T 

.21 

.04 
.07 

lit 

.02 

!o6 

.01 
.09 

'." 

.02 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC  10 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  OALTON  DAM  FC223eE 

1.10 
.00 

1." 
.s« 

.02 
.01 

.04 
.17 

.04 
.40 
.39 

.10 
.79 
.14 

.90 
.65 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BONITA 

BOUOUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22«>13 

.T* 

.29 
.57 
.09 
.06 

.01 

.07 

T 

.17 
.04 

.03 
.07 
.03 

T 

.47 

.07 
,31 

.02 

.IT 
.15 

.03 

.01  .01 

BURSANK  WB  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

.OA 
.29 
.12 
.67 
.07 

T 

.01 
Io5 

T 
T 

!o2 

.03 
.14 
.Ot 

.15 
.03 

T 

T 

CHAT5W0RTH  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

.00 
.20 
.30 
.'3 
.lA 

T 

T  T 

.02 

T 

T 

.10 

.02 
.14 

.02 

.16 
.16 

!o2 

T 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

1.41 

T 

.37 
3.13 

.11 

.34 

1,27 

.96 

T 

IsT 

OESCANSO  RANGER  5TA 
DOhNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FCUflB 

2.15 
.00 
.26 
.71 

1,20 

.03 
T 

.45 

^22 

.29 
,02 

iio 

I.U 
.02 

!aa 

.26 
.22 

.01 

T 
T 

ELSINORE 
ESCONOIDO 
FILLMORE  1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

.36 
.39 
•  09 

.6a 

.40 

T 

.04 

T 

.10 
.17 
.01 

.04 

.22 
.13 

!21 

.04 
.05 
.04 

|o9 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLEHTON  HILLCRE5T  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLEnOALE  STAPEN  FC295G 

.09 
.12 
.14 
.69 
.01 

T 
T 

T 

.01 
.05 

T 

• 

!oi 

.11 
.09 

T 

.09 

f 

T 

6len00ra  uest  fc  us 
haines  cyn  lower  fc364 
haines  cyn  upper  fc367 
harris  gaging  station 
hemet 

.32 

.7a 

.95 

•  la 

.39 

.01 

.21 
.12 
.19 

.10 
.12 

.78 
.Tl 

.20 

henshaw  dam 

HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWIlO  RANGER  STA 

julian  wynola 
juncal  oam 

1.99 
.53 
1.35 
2.02 
.29 

.07 

.06 
.  19 

.9/. 
.21 

.55 

.07 
.28 
.44 

!lO 

.98 
.04 

.2a 

T 

LA  CRESCENTA  FC  251 

laguna  beach 
lakeside  2  ene 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

.62 
.07 
.73 
.♦7 
.29 

.12 
.03 
.09 

.07 
.11 

!o3 

.06 
.01 

Il9 

.44 
.98 

T 

T 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LOCKWOOD  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  HS  AP 

.06 
.43 
.22 
.06 
.04 

.04 

.21 
.03 

.03 
.19 

T 

.06 
.19 

T 

T 

.04 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  WR  CITY  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 

.44 

.01 
.01 

1.39 

T 

.01 

.03 
.21 

.24 

.01 
T 

.86 

.14 
.32 

.03 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK    1  SSE 
MT  8ALDY  FC  85G 
HT  BALDY  NOTCH 

1.44 
1.40 

T 

1.94 
1.6a 

.02 

.06 

.16 
.11 

.41 
.69 

,40 
.42 

.29 
.89 

.86 
.81 

T 

IlB 

T 

MOUNT  WILSON  FC  33B  B  // 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 

.42 

T 

.03 
.09 
.4a 

,06 
.03 

.11 

!o2 

,22 

.03 
.23 

.05 

.12 

T 

.06 

OCEANSIDE 

OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

.11 
.40 

.3a 

1.23 
.00 

,01 
.23 

.03 
.04 

,02 
,13 

.05 

OZENA 

PACOIHA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDE5  EST  FC430 
PASADENA 

.44 
.06 
1.36 

.03 

7 

.08 

T 

.oa 

.07 
.29 
T 

,29 
,04 
,37 

,03 

.02 
.62 

T  T 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  wB  R 

.12 
.99 
.96 
.26 

.la 

.78 

.1' 

T 

.04 
.21 
.05 

.01 
.02 

,oa 

,74 
.15 

.29 

.01 

T  T 

T 

T  T 

T 

T 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
BANCMITA 

.07 

1.24 
.79 

.02 

.09 

.56 
.11 

.07 
.47 

.10 

•  - 
.64 

- 

-  - 

-      -  • 

-      -  - 

- 

redlanos 

riverside  fire  sta  »  3 
riverside  exp  sta  r 
salsipueoes  gaging  sta 
san  antonio  cyn  mouth 

!o9 
.09 
.32 
.99 

T 

.01 

.01 

T 

.05 
.19 

.20 
.04 

T 

.27 
.67 

.09 
.01 
.09 

.08 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SAND6ER6  wB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

.39 

.a2 

.66 
.19 

T 

T 

T 

.29 
.30 
.04 

.09 
.09 
.09 
.01 

.24 
.42 

.31 
.09 

.06 
.01 

.02 

T  T 
T 

See  reference  notes  toUowing  Siaiion  Indai, 


DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

Cflptinued   196* 


Station 

Tola 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7  1  8 

9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15 

le  1  17  1  18 

19  1  20  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  I 

27 

28  I  29  1  30 

31 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC99 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FCtZ'BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

,oa 

.06 

•  66 

•  62 

•  10 

.02 
.01 

.01 

•  02 

.03 
.01 

.01 

T 

.36 

,07 

T 

•  02 
.09 
.29 
.09 

,07 

•  02 

SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  #1 
SANTA  ANITA  FERN  FCA32 

•  39 

•  09 

T 

2^56 

•  66 

T 

.01 

T 
T 

.39 
.16 

.12 

T 
T 

.67 
•  26 

•  01 
.09 

1.29 
.06 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAp 
SANTA  MARIA  MB  AIRPORT  R 

•  10 

•  06 

•  86 
.06 
.2T 

T 

T 

.09 
.03 
.32 

T 

•  01 

.10 

T 
T 

.07 
.01 
.66 
.01 
.23 

7 
T 

T  .02 
,03 

T 
T 

.01 

T 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUCUS  PmR  PL  NO  1 

.01 
.00 
.00 
.09 
.67 

.06 
•  26 

T 
T 

.16 

.03 

•  03 

•  27 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL  FC  AIS 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC  396  C 

.06 
.07 

.00 
.10 

.06 

•  06 

.01 
.10 

SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

•  >• 

•  21 

•  00 

T 

•  00 

•  12 
T 

.09 

.26 

•  12 

TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAN 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

•  07 

•  02 

•  A3 

•  09 
T 

T 

.01 

.07 
.01 

T 

T 

.02 
.36 

T 

T 

•  09 

T 

•  01 

T 

•  06 

UP  LAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

•  77 

•  67 

•  02 

•  11 

T 

.33 
.06 

T 

.06 

.16 

T 

.03 

.17 
.11 
.02 

.11 

•  OT 

•  18 

T 

VISTA  2  NNE 

HALNUT  PTL  STA  FC102C 

NARNER  SPRINGS 

YORBA  LINDA 

•  19 

•  06 

•  as 

•  06 

•  07 

T 

.03 

T 

.09 
.22 

.08 
.06 

.06 

.07 

.02 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  0' 

ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNh 
BARSTOW 
BEAUMONT    I  E 

•  17 

•  17 

•  06 

•  IS 

•  72 

.16 

•  13 

•  16 

.11 

.06 
.17 
.06 
.01 
.27 

BENTON  INSPECTION  STA  ~ 
BIG  PINES  PARK  FC  938 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2  //R 
BISHOP  HB  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

1.29 
1,00 

•  ei 

U36 

T 

T 

.26 
.18 
.61 
.08 

.27 
.19 

.62 
.29 
.09 
.20 

,16 
.07 
.03 
.27 

•  09 

•  28 

T 

.60 

T 

.60 

•  09 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
MBREOO  DESERT  PARK 
tORREGO  SPRINGS  3  NNE 
MULEVARD 

T 
T 

•  03 
T 

.66 

T 

.28 

.09 

.03 
.33 

T 
7 

T 

T 
T 

BAAMLEV  2  SM 
CACAZON 

CALEKICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

T 

•  67 

T 

•  06 

•  00 

.07 
.06 

.19 

.29 

T 
T 

T 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

T 

•  01 
.00 
.69 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.13  .02 

.01 

.31 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  S5W 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIVtEE 

T 
T 

U09 

•  06 

•  23 

T 

.39 

.29 

T 

.63 

.07 

T 

T 

.06 

T 

.16 

hayfielD  pumpino  Plant 

hesperia 

imperial 

imperial  paa  ap 

independence 

•  01 

•  21 

•  00 

T 

•  39 

.06 

.12 

.01 
.17 

.09  .06 

T 

.16 

1 ND 1 0  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

•  00 

•  00 

T 

•  07 

•  02 

T 

T 
T 

T  T 
.02 

T 

.07 

kee  ranch                    / / 
lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shawnee  hill  rch 
lucerne  valley  1  5sw 

2.26 
.21 
•  02 
.01 

.03 
.01 
T 

.66 

1,91 
,17 
T 

.01 

.08 
.01 

.02 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

.00 
.67 
.19 
.20 
•  10 

T 

.20 
.02 

.03 

T 

.16 
.20 
.07 

.27 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILANO 

•  61 

T 

.23 
.00 

.01 

.06 

.11 
.12 

.01 

T 

.16 

.01 

.96 

T 

,09 

T 

OCOTILLO  hELLS 
PALHDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMMAY 

T 

.27 
.U 
.02 
.60 

T 
T 

T 

.10 

.29 
.18 
.02 
.09 

.02 
.09 

T 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  1 

T 
T 

•  36 

2^07 

.06 

T 

.03 
.66 

T 

.11 

1.20 

.17 

T 

T 

T 

7 

SQUIRREL  INN  2 

2^31 

.01 

T 

T 

.19 

.98 

1.12 

.29 

See  telerence  ncrt«s  toUowing  Station  IndM. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  Month 

1   1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   I   8   1  9 

10  I  11  12 

13  1  14  1  15 

16  j  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  j  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  j  30 

31 

THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

.00 
.02 
.00 
.12 
.19 

t>  i.*e 
i.it 

,01 

.49     .«0  .99 
•02  l.*0  .2S 

.02 

.09 
.19 

.20     T  T 
.80     .10  .06 

T 

D  .10 

.76  .0« 

.ot 

SUPPLEMENTAL  DATA 


St^bOD 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

O  VI 

o  a. 

< 

-  Q. 

O 

Q. 

O  VI 

o  a 
J- 

a 

O  1- 
-  Q. 

o 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

10 

7.9 

31++ 

33 

26 

55 

37 

25 

39 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

5 

3.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

21 

15 

1 

2 

2 

0 

0 

0 

5 

4.4 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

7.2 

2  9++ 

18 

16 

57 

0 

1 

7 

1 

2 

0 

11 

4.8 

BURBANK   WB  AIRPORT 

19 

10 

8.0 

23++ 

15 

6 

80 

52 

43 

69 

I 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

3.8 

EUREKA   WB  CITY 

8.  2 

29 

N, 

21 

3 

4 

4 

0 

0 

0 

11 

51 

7.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

18 

8.5 

26 

NW 

20+ 

72 

43 

26 

49 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

8 

85 

3.4 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

28 

10 

7.1 

25++ 

23 

4 

85 

65 

53 

78 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.4 

LOS  ANGELES   WB  AIRPORT 

27 

17 

10.7 

29++ 

27 

4 

82 

64 

64 

78 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

4.5 

LOS  ANGELES   WB  CITY 

6.  5 

32 

SW» 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

74 

3.9 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

58 

48 

1 

4 

3 

2 

0 

0 

10 

4.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

15 

11.0 

37++ 

30 

5 

82 

74 

66 

79 

6 

5 

1 

0 

0 

0 

12 

5.0 

POINT  ARGUELLO  WB 

8.7 

25++ 

31 

2 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

11 

7.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

12 

7.9 

30 

S 

16 

62 

39 

21 

42 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

8 

85 

4.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

15 

9.3 

27 

SW 

19 

85 

53 

34 

68 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

87 

3.7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

SANDBERG  WB 

13.3 

36++ 

35 

29 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

3.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

11 

8.2 

26 

NW 

25 

79 

62 

62 

76 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

64 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

26 

23 

14. it 

47 

s 

16 

85 

66 

60 

80 

11 

7 

0 

0 

0 

0 

IS 

4.9 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

10-4 

35 

w, 

5 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

11 

74 

SANTA   CATALINA   WB  AIRPORT 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

3.7 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

30 

19 

9.5 

31++ 

29 

2+ 

93 

63 

63 

92 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

5.0 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

27 

13 

8.9 

25++ 

25 

4 

78 

46 

32 

62 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

8 

3.8 

t      TO  e  COMPASS   POINTS  ONLY 


See  releieace  nole.  loUowing  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
WAY  196^ 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver. 

NORTH  COAST  DrA  1  NAtaE 
01 

AlOERPO INT 

MAX 

60 

54 

54 

60 

58 

54 

64 

67 

70 

77 

74 

73 

73 

65 

73 

82 

60 

75 

71 

75 

7  \ 

66 

7  \ 

62 

82 

62 

80 

70 

,  1 

MIN 

1,2 

35 

40 

41 

44 

32 

45 

48 

47 

51 

49 

48 

48 

45 

39 

41 

39 

40 

45 

48 

43 

47 

45 

46 

44 

92 

49 

51 

51 

52 

93 

45 

.2 

ANG^^IN  PAC   UN  I  ON  COL 

MAX 

6  1 

56 

55 

60 

55 

63 

68 

70 

78 

80 

82 

80 

77 

72 

74 

55 

65 

73 

70 

70 

7  1 

62 

60 

70 

.6 

MIN 

38 

30 

31 

36 

35 

27 

29 

38 

48 

46 

57 

54 

43 

36 

42 

39 

46 

44 

39 

45 

42 

47 

43 

43 

47 

44 

40 

40 

45 

46 

46 

41 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

58 

57 

61 

51 

59 

74 

86 

87 

84 

79 

81 

87 

7 1 

78 

81 

76 

76 

75 

,2 

MIN 

37 

32 

42 

37 

39 

39 

40 

39 

47 

»0 

36 

40 

44 

47 

46 

50 

40 

40 

55 

50 

52 

50 

44 

43 

.0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

55 

50 

47 

56 

54 

60 

62 

73 

60 

77 

79 

80 

76 

75 

76 

73 

72 

78 

73 

6 1 

78 

59 

65 

84 

8 1 

71 

.0 

MIN 

30 

22 

31 

33 

30 

24 

26 

31 

31 

39 

33 

35 

38 

35 

33 

37 

32 

36 

43 

39 

33 

31 

35 

42 

36 

46 

37 

46 

45 

41 

44 

35 

.4 

CEC I LV I LLE  SAWYER 

MAX 

50 

50 

49 

58 

55 

60 

65 

74 

74 

79 

61 

78 

73 

74 

75 

74 

69 

75 

77 

77 

74 

76 

79 

79 

77 

74 

6  7 

62 

71 

,  I 

MIN 

31 

25 

30 

28 

34 

26 

27 

30 

31 

36 

34 

36 

41 

36 

34 

34 

31 

37 

39 

37 

38 

34 

36 

36 

36 

39 

39 

44 

43 

42 

42 

36 

.0 

CLOVEROALE  3  S5E 

MAX 

62 

59 

59 

54 

64 

56 

7  1 

75 

73 

64 

87 

87 

84 

74 

76 

7  8 

66 

70 

77 

75 

82 

60 

70 

83 

73 

,3 

MIN 

43 

38 

40 

39 

42 

40 

42 

43 

44 

46 

48 

53 

48 

♦  2 

36 

43 

46 

45 

46 

49 

49 

46 

46 

44 

44 

48 

43 

41 

45 

46 

46 

44 

.4 

COVELO 

MAX 

MIN 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

52 

50 

55 

55 

53 

58 

56 

58 

58 

59 

58 

6  I 

58 

58 

61 

63 

62 

64 

62 

6 1 

59 

59 

62 

98 

59 

99 

.0 

MIN 

37 

39 

39 

36 

42 

32 

44 

44 

43 

46 

46 

46 

45 

39 

42 

46 

49 

51 

49 

51 

47 

40 

40 

47 

44 

48 

51 

51 

49 

50 

44 

,4 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

62 

6  1 

63 

58 

67 

62 

75 

61 

71 

69 

70 

73 

66 

69 

72 

66 

69 

,2 

MIN 

42 

38 

39 

35 

37 

42 

46 

46 

47 

♦  I 

39 

41 

48 

48 

44 

47 

44 

47 

46 

43 

44 

46 

43 

,4 

Elk  vallEy 

MAX 

45 

47 

56 

59 

59 

60 

62 

7  1 

74 

72 

76 

74 

6  I 

67 

75 

69 

62 

63 

65 

63 

69 

72 

80 

76 

80 

78 

57 

78 

60 

67 

.6 

MIN 

32 

32 

33 

29 

37 

27 

31 

33 

36 

40 

35 

36 

44 

32 

36 

34 

37 

48 

46 

46 

41 

32 

34 

40 

36 

43 

46 

47 

37 

42 

45 

37 

.6 

EUREKA  wB  CITY 

MAX 

51 

51 

51 

52 

46 

51 

52 

52 

53 

53 

52 

55 

51 

52 

57 

62 

59 

56 

57 

56 

54 

54 

56 

56 

54 

55 

56 

56 

96 

55 

64 

54 

.6 

MIN 

40 

40 

42 

45 

42 

37 

45 

46 

47 

47 

46 

47 

44 

43 

43 

45 

47 

47 

47 

49 

49 

48 

49 

50 

47 

48 

51 

51 

50 

50 

50 

46 

.1 

FERNDALE   2  NW 

MAX 

54 

52 

55 

55 

54 

55 

56 

55 

55 

55 

53 

60 

55 

56 

56 

63 

66 

63 

61 

63 

59 

58 

98 

60 

57 

60 

60 

62 

60 

57 

67 

58 

.1 

MIN 

38 

39 

40 

43 

43 

35 

45 

46 

46 

45 

45 

42 

46 

36 

39 

40 

44 

48 

45 

45 

46 

45 

42 

48 

47 

45 

47 

44 

49 

50 

49 

44 

,  1 

FOREST  GLEN 

MAX 

55 

47 

48 

52 

57 

60 

62 

64 

7  I 

76 

62 

60 

78 

76 

76 

76 

76 

73 

74 

69 

73 

79 

80 

76 

62 

65 

80 

63 

70 

,2 

MIN 

29 

28 

32 

33 

35 

32 

27 

22 

21 

24 

26 

26 

30 

31 

30 

39 

37 

39 

44 

42 

36 

35 

41 

36 

49 

45 

46 

49 

42 

44 

34 

,9 

FORT  BRAGG 

MAX 

56 

56 

54 

55 

55 

51 

56 

56 

60 

56 

60 

58 

60 

56 

98 

57 

63 

6  1 

97 

60 

60 

99 

99 

56 

62 

58 

62 

63 

62 

61 

60 

98 

,3 

MIN 

44 

39 

41 

39 

41 

42 

44 

42 

42 

46 

43 

39 

45 

41 

39 

33 

47 

39 

47 

46 

45 

42 

43 

46 

46 

47 

50 

46 

48 

49 

49 

43 

,7 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

54 

52 

56 

56 

54 

57 

56 

57 

56 

61 

57 

59 

56 

97 

96 

99 

6  J 

56 

59 

61 

61 

60 

55 

60 

57 

62 

61 

62 

60 

57 

58 

98 

•  0 

MIN 

41 

37 

43 

35 

43 

41 

42 

37 

37 

41 

40 

35 

43 

36 

33 

39 

49 

46 

42 

45 

46 

39 

38 

44 

42 

47 

45 

43 

43 

49 

46 

41 

•  6 

FORT   JOnES  RANGER  STA 

MAX 

50 

50 

53 

56 

56 

58 

60 

7X 

79 

79 

77 

79 

78 

70 

78 

8 1 

71 

79 

80 

80 

66 

76 

62 

80 

77 

79 

64 

60 

76 

82 

86 

71 

,9 

MIN 

31 

22 

33 

34 

35 

21 

26 

31 

33 

39 

33 

35 

41 

35 

34 

36 

33 

39 

41 

42 

29 

31 

34 

41 

37 

47 

37 

42 

37 

40 

44 

39 

,3 

FORT  ROsS 

MAX 

57 

55 

5  \ 

57 

54 

58 

59 

55 

55 

59 

60 

59 

57 

98 

98 

55 

62 

62 

60 

61 

63 

61 

96 

62 

60 

62 

62 

63 

62 

61 

62 

98 

,9 

MIN 

«2 

37 

43 

39 

43 

36 

39 

42 

42 

42 

44 

39 

45 

36 

35 

36 

50 

45 

43 

45 

44 

40 

41 

49 

40 

47 

45 

43 

43 

45 

43 

42 

,1 

GRATON  1  w 

MAX 

56 

59 

55 

62 

61 

70 

69 

65 

77 

79 

8  \ 

80 

77 

72 

74 

66 

66 

74 

71 

70 

76 

75 

69 

7 1 

74 

69 

66 

70 

79 

76 

77 

70 

,7 

MIN 

42 

37 

41 

34 

40 

33 

33 

39 

43 

40 

36 

46 

39 

36 

34 

41 

51 

44 

40 

48 

40 

38 

45 

47 

3« 

48 

44 

39 

40 

43 

47 

40 

,9 

HAPPY  Camp  ranger  sta 

MAX 

52 

44 

52 

62 

65 

48 

65 

65 

76 

83 

77 

85 

60 

75 

77 

85 

72 

77 

60 

62 

7  J 

75 

79 

89 

87 

89 

73 

60 

72 

85 

90 

73 

,2 

MIN 

37 

33 

38 

34 

38 

31 

35 

35 

39 

44 

38 

40 

46 

36 

40 

38 

42 

43 

45 

51 

43 

36 

40 

43 

44 

90 

46 

52 

42 

47 

52 

41 

,3 

HEALDSBuRG 

MAX 

63 

63 

59 

69 

60 

74 

75 

73 

84 

64 

69 

64 

76 

77 

60 

67 

72 

78 

78 

78 

64 

61 

T2 

79 

81 

67 

71 

76 

84 

83 

78 

75 

,9 

MIN 

42 

39 

43 

37 

46 

39 

39 

42 

45 

44 

47 

45 

45 

41 

38 

45 

52 

46 

44 

92 

52 

43 

46 

91 

45 

90 

45 

44 

45 

46 

50 

45 

>o 

HILTS 

MAX 

46 

43 

54 

56 

55 

45 

52 

53 

63 

66 

67 

75 

72 

62 

68 

74 

67 

70 

73 

75 

66 

62 

70 

66 

78 

62 

62 

61 

74 

72 

64 

,1 

MIN 

33 

26 

32 

27 

27 

26 

30 

31 

35 

38 

36 

36 

43 

36 

37 

35 

36 

39 

45 

42 

36 

32 

35 

40 

36 

45 

40 

34 

37 

43 

46 

36 

.0 

HOOPA 

MAX 

56 

52 

55 

63 

62 

49 

67 

69 

75 

76 

80 

79 

75 

64 

74 

8 1 

63 

74 

70 

74 

74 

74 

76 

96 

77 

86 

68 

66 

74 

62 

85 

71 

3 

MIN 

37 

37 

40 

42 

4** 

33 

35 

42 

43 

47 

47 

43 

46 

42 

39 

39 

41 

53 

47 

50 

50 

41 

40 

47 

44 

45 

51 

50 

91 

46 

50 

44 

.0 

MAX 

61 

62 

62 

59 

6  3 

5  7 

6  7 

66 

78 

7  5 

64 

76 

70 

73 

59 

70 

71 

70 

72 

76 

64 

67 

76 

64 

67 

74 

77 

76 

69 

,4 

MIN 

44 

41 

43 

38 

38 

39 

42 

45 

46 

42 

49 

45 

46 

36 

37 

43 

53 

44 

48 

49 

45 

42 

42 

46 

44 

49 

51 

45 

49 

47 

48 

44 

,5 

KLAMATH 

MAX 

5 1 

55 

59 

59 

5 1 

6  1 

59 

60 

58 

65 

6  1 

6  1 

57 

60 

65 

64 

62 

62 

62 

60 

62 

63 

6  1 

98 

6  1 

60 

59 

64 

62 

58 

64 

60 

,1 

MIN 

38 

37 

39 

39 

42 

36 

40 

35 

45 

49 

48 

47 

46 

38 

42 

46 

47 

51 

46 

50 

48 

42 

41 

49 

45 

47 

50 

90 

48 

91 

51 

44 

.9. 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

62 

58 

5  f 

65 

61 

69 

70 

70 

79 

8  1 

8  3 

82 

78 

66 

66 

68 

74 

72 

73 

76 

60 

69 

75 

75 

69 

66 

72 

76 

81 

77 

72 

0 

MIN 

40 

33 

35 

34 

34 

29 

32 

37 

36 

37 

42 

42 

37 

37 

31 

36 

51 

42 

40 

46 

40 

38 

46 

47 

38 

48 

40 

34 

34 

41 

45 

38 

6 

LAKE  PILLSBURY    NO  2 

MAX 

59 

5 1 

54 

63 

6  5 

70 

7  3 

79 

80 

82 

8  3 

8 1 

73 

76 

70 

69 

75 

72 

69 

7  7 

76 

79 

75 

80 

7  J 

64 

72 

76 

84 

60 

72 

0 

MIN 

29 

26 

33 

31 

33 

26 

28 

35 

38 

35 

39 

37 

38 

34 

35 

32 

44 

44 

43 

37 

37 

35 

36 

43 

40 

42 

41 

39 

37 

39 

43 

36 

4 

LAvA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

47 

38 

40 

44 

48 

42 

52 

54 

6  1 

69 

6  1 

69 

70 

62 

65 

68 

^1 

66 

69 

71 

63 

62 

67 

73 

7 1 

69 

51 

49 

57 

67 

71 

99 

8 

MIN 

25 

22 

26 

30 

26 

20 

26 

33 

37 

39 

34 

39 

39 

38 

37 

45 

32 

39 

45 

42 

34 

33 

36 

49 

36 

41 

39 

39 

37 

44 

47 

39 

9 

MOU^T  HEBRON  RS 

MAX 

47 

39 

52 

5  3 

7  \ 

70 

72 

72 

65 

72 

72 

63 

61 

67 

75 

72 

70 

54 

46 

55 

b6 

72 

62 

2 

MIN 

27 

18 

27 

14 

20 

22 

25 

29 

37 

29 

>6 

32 

32 

35 

40 

29 

23 

29 

57 

29 

39 

33 

43 

31 

38 

42 

30 

2 

NAPA  STATE  hospital 

MAX 

59 

63 

61 

78 

79 

3  5 

64 

72 

75 

70 

73 

72 

70 

74 

77 

78 

66 

78 

75 

y\ 

^9 

74 

76 

76 

74 

^^, 

3 

MIN 

44 

34 

44 

39 

37 

33 

36 

36 

46 

48 

49 

44 

45 

40 

38 

42 

53 

42 

46 

49 

43 

48  48 

46 

45 

49 

45 

41 

43 

46 

49 

43, 

5 

MAX 

59 

62 

58 

67 

62 

61 

60 

61 

59 

59 

62 

59 

60 

59 

6 1 

61 

62 

70 

99. 

3 

MIN 

38 

36 

38 

37 

41 

31 

35 

45 

;4 

47 

45 

46 

44 

37 

39 

45 

44 

50 

46 

56 

45 

35 

36 

47 

44 

46 

46 

49 

46 

45 

49 

*3, 

0 

OR  L  E  AN  S 

MAX 

62 

68 

76 

82 

82 

3  3 

76 

69 

74 

)  3 

64 

74 

^9 

73 

69 

73 

79 

87 

87 

86 

70 

64 

76 

83 

86 

82 

T3, 

9 

MIN 

38 

36 

38 

39 

40 

32 

40 

36 

45 

44 

45 

42 

48 

39 

36 

38 

46 

50 

49 

45 

46 

40 

40 

41 

42 

92 

50 

90 

50 

46 

46 

43. 

0 

59 

80 

74 

67 

68 

70 

64 

67 

76 

76 

72 

70 

66 

66 

67 

69 

76 

77 

68 

68. 

7 

MIN 

45 

36 

44 

38 

40 

39 

38 

i7 

45 

44 

47 

42 

46 

36 

40 

46 

45 

47 

35 

47 

44 

39 

42 

91 

50 

49 

43 

47 

42 

47 

49 

43. 

9 

HU INI    ARC Nfl 

58 

55 

57 

61 

61 

98 

96 

59 

62 

99 

62 

64 

64 

60 

57 

97, 

9 

MIN 

42 

35 

40 

34 

44 

38 

42 

39 

•  4 

45 

k<< 

44 

47 

36 

)5 

42 

•  9 

46 

47 

45 

46 

49 

39  47 

41 

46 

42 

41 

45 

48 

47 

42, 

7 

POTTER  VALLEY  PH 

5  3 

68 

65 

60 

72 

77 

60 

84 

84 

10 

62 

75 

82 

68 

86 

76, 

6 

MIN 

36 

29 

36 

28 

32 

37 

kO 

40 

39 

38 

(7 

41 

47 

44 

37 

41 

42  47 

44 

42  42 

45 

47 

39, 

6 

5  I 

77 

59 

64 

68 

72 

67 

66 

73 

76 

73 

79 

60 

71 

74 

79 

94 

68. 

2 

MIN 

35 

37 

38 

40 

42 

35 

40 

46 

46 

49 

46 

41 

45 

*4 

40 

41 

41 

46 

42 

45 

46 

43      45  47 

44  46 

46 

45  46 

52 

51 

♦s. 

8 

SAINT  HELENA 

MAX 

60 

59 

56 

65 

60 

71 

70 

75 

64 

64 

86 

82 

74 

78 

60 

72 

71 

77 

75 

75 

82 

76 

74 

78 

83 

73  69 

76  82 

91  82 

■'4, 

6 

MIN 

42 

37 

43 

37 

36 

33 

35 

46 

*? 

47 

49 

45 

42 

39 

35 

44 

50  46 

47 

93  46 

41      48  49 

42 

50  42 

38     41     49  47 

»3. 

2 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

53 

49 

48 

59 

60 

49 

66 

69 

80 

76 

75 

61 

75 

68 

73 

84  60 

74 

68 

74 

70 

72     68  76 

87     77  60 

66     79     82  67 

70. 

4 

MIN 

37 

36 

36 

33 

44 

37 

37 

42 

48 

46 

43 

40 

43 

41 

40 

40      46  47 

48 

49 

51 

41     46  41 

41      49  49 

91     50     92  50 

43. 

8 

SAN  RAFAEL 

MAX 

59 

60 

58 

60 

58 

67 

67 

69 

77 

80 

85 

83 

73 

77 

71 

71 

68  69 

71 

69 

79 

76     67  74 

79     70  68 

71     72     77  79 

71. 

2 

MIN 

47 

41 

45 

41 

41 

42 

42 

42 

41 

45 

52 

42 

47 

42 

40 

44 

56  42 

49 

52  41 

49     45  50 

46      49  49 

46     48     49  49 

49. 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Coatlntt»d 


station 

Day  Of  Month 

& 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  Rosa 

MAX 
MIN 

66 

»1 

59 
36 

62 
41 

56 
37 

67 
39 

61 
38 

70 
37 

70 
42 

66 
44 

79 
43 

60 
45 

61 
46 

79 
44 

72 
42 

70 
40 

74 
43 

61 
51 

70 
47 

74 
42 

74 
48 

74 
45 

80 
41 

76 
47 

66 
49 

73 
42 

72 
46 

64 

45 

70 
43 

74 
43 

78 
46 

78 
49 

71.0 
♦3.3 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

55 
<.! 

54 
42 

52 
41 

54 
45 

63 
43 

48 
38 

55 
42 

56 
46 

66 
46 

61 
46 

60 
46 

66 
46 

61 
45 

52 
42 

58 
42 

66 
43 

61 
49 

71 
50 

64 
46 

65 

60 

65 
48 

58 
42 

66 
43 

66 
49 

63 
47 

63 
47 

65 
49 

63 
49 

61 
90 

63 
50 

62 
49 

99.9 
49.5 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

53 
ft} 

48 

42 

55 
42 

59 
44 

52 
46 

59 
42 

61 
47 

69 
46 

59 
48 

71 
48 

64 

50 

62 
48 

60 
47 

97 
43 

53 
43 

58 
46 

62 
51 

68 
48 

68 
46 

69 
52 

68 
52 

69 
50 

65 
47 

56 
90 

93 
46 

61 
47 

62 
50 

59 
49 

61 
49 

58 

90 

99.4 
47.1 

SONOMA 

MAX 
MIN 

60 
43 

62 
35 

59 
44 

64 
37 

61 
35 

71 
35 

69 
36 

75 
60 

83 
42 

84 
40 

88 
45 

84 

42 

70 
43 

76 
35 

76 

30 

74 
42 

73 
49 

79 
41 

72 
39 

73 
44 

82 
39 

76 
40 

75 
40 

77 
46 

79 
40 

74 
46 

73 
41 

74 
38 

81 
41 

83 
43 

79 
45 

74.4 
41.0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

55 
32 

29 

53 

56 
36 

50 
27 

59 
31 

65 
38 

80 
42 

80 
43 

79 
47 

73 
42 

73 
41 

77 

40 

72 
47 

74 
43 

70 
40 

74 
42 

79 
46 

76 
95 

66 
45 

56 
47 

67 
45 

83 

69.0 

TUlElAKE 

MAX 
MIN 

<><• 
28 

42 
23 

50 
26 

55 
25 

53 
28 

57 
21 

60 
26 

65 
26 

71 
30 

71 
36 

71 
28 

74 
31 

73 
40 

69 
29 

72 
29 

72 
36 

72 
30 

75 
32 

73 
32 

72 
44 

65 
34 

69 
29 

76 
32 

74 
39 

74 

35 

72 
44 

63 
33 

61 
43 

69 
37 

73 
40 

79 
43 

66.3 
32.5 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

56 
40 

56 
34 

53 
40 

62 
36 

55 
45 

67 
34 

69 
38 

78 
40 

85 
44 

80 
44 

66 
46 

79 
45 

73 
47 

78 
40 

82 
37 

75 
44 

74 
49 

75 
46 

71 
40 

69 
47 

77 
41 

84 
44 

78 
44 

BO 
48 

SO 
45 

73 
48 

72 
48 

75 
43 

80 
44 

68 
47 

78 
47 

73,8 
43.1 

weaverville  ranger  sta 

MAX 
MIN 

55 
35 

51 

27 

52 
35 

53 
33 

58 
40 

49 
22 

64 

30 

69 
31 

76 
35 

31 
37 

76 
36 

82 
35 

80 
48 

75 
41 

75 
32 

79 
36 

69 
43 

71 
39 

77 
44 

77 
42 

71 
36 

79 
36 

81 
36 

82 
44 

79 
36 

81 
93 

69 
40 

62 
46 

73 
47 

SO 
43 

66 
44 

71.0 
38.2 

MEED   1  S 

MAX 
MIN 

48 

27 

45 
18 

44 

22 

42 
27 

32 

28 

42 

23 

55 
25 

56 
27 

67 
26 

74 

36 

68 

30 

76 
31 

77 
37 

67 
36 

67 
30 

71 
42 

59 
40 

63 
37 

69 
38 

69 
44 

65 
29 

61 
27 

70 
30 

73 
40 

71 
32 

79 
97 

62 
42 

47 
43 

60 
33 

71 
36 

76 
43 

62.6 
32.8 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

52 
37 

51 
29 

51 
36 

57 

37 

52 
40 

61 
28 

63 
31 

70 
38 

75 
36 

74 
36 

76 
38 

75 
36 

67 
40 

68 
36 

75 
31 

70 
36 

67 
43 

70 
46 

65 
45 

63 
41 

70 
36 

76 
36 

74 
36 

70 
45 

72 

40 

70 
46 

66 
43 

67 
39 

75 
40 

76 
41 

76 
42 

67.7 
38.4 

YREKA 

MAX 
MIN 

66 
39 

58 
37 

59 
35 

57 
35 

58 
35 

52 
24 

60 
26 

61 
34 

71 
37 

74 
43 

72 
39 

80 
39 

80 
43 

71 
40 

75 
38 

79 
39 

68 
39 

72 
42 

77 
42 

80 
45 

69 
38 

75 
40 

82 
45 

•  2 
41 

80 
49 

80 
49 

63 
41 

66 
39 

76 
47 

83 
47 

64 
48 

71,4 
39,8 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

43 
28 

39 
21 

46 

29 

46 

25 

45 
28 

55 

20 

58 
20 

64 

30 

71 
35 

73 

33 

72 
39 

66 
36 

67 

38 

71 
34 

69 

38 

t» 

30 

74 
35 

42 

69 
35 

69 
32 

72 
39 

74 

35 

74 

36 

74 

46 

49 

37 

57 
40 

66 
38 

73 
38 

77 
43 

63.7 
33.6 

ALTURAS  ranger  STATION 

MAX 
MIN 

59 

30 

37 
20 

34 
24 

51 
28 

92 

30 

47 
19 

50 

26 

60 
29 

75 
33 

71 
34 

72 
29 

75 
32 

77 
35 

70 
30 

74 

27 

72 
93 

64 
34 

76 
30 

SO 
39 

79 
39 

68 
11 

72 
29 

78 
34 

79 

36 

70 
33 

76 
49 

56 
34 

45 
32 

62 
39 

76 
38 

SO 
36 

65.6 
31.6 

AUBURN 

MAX 
MIN 

62 
41 

59 
35 

58 
35 

54 
37 

61 
37 

54 
37 

66 
38 

69 
40 

74 
45 

SO 
48 

84 

60 

86 
52 

86 
49 

75 
45 

SO 
90 

82 
49 

70 
42 

73 
44 

79 
91 

77 
46 

77 
48 

79 
53 

84 

90 

82 
49 

81 
90 

83 
47 

69 
47 

66 
47 

79 
49 

60 
51 

83 
92 

73.6 
49.9 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
46 

60 
38 

61 
44 

55 
40 

64 

43 

60 
37 

68 
43 

71 
45 

76 
48 

83 
50 

84 

53 

88 

54 

84 
62 

75 
45 

79 
45 

60 
46 

60 
48 

70 
50 

79 
90 

79 

53 

79 
53 

61 
49 

81 
46 

77 
49 

79 
52 

S4 

90 

65 
47 

68 
46 

79 
90 

61 
94 

87 
53 

74.0 
47.8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
23 

32 
23 

32 
25 

34 

25 

33 
26 

41 

22 

46 
33 

63 
34 

59 
41 

61 
44 

67 
46 

66 
48 

61 
44 

61 
42 

65 
44 

53 
36 

97 
34 

65 
46 

64 
42 

59 
38 

62 
42 

63 
45 

66 
43 

61 
46 

66 
49 

90 
38 

42 
31 

52 
36 

61 
42 

67 
46 

69 
49 

94.6 
38.0 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

47 

26 

35 
22 

34 
25 

45 

22 

36 
29 

46 
26 

51 

30 

57 
31 

64 
37 

65 
38 

69 
42 

69 
41 

66 
40 

63 
36 

68 
39 

94 

40 

69 
34 

66 
41 

67 
43 

63 
33 

66 
37 

64 
39 

69 
40 

65 
46 

66 
43 

93 
41 

45 

32 

54 
37 

56 
41 

69 
46 

71 
49 

9S.4 
36.2 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MiN 

68 
47 

61 
32 

58 
43 

65 
36 

69 

31 

75 
33 

75 
33 

76 
43 

64 
46 

69 
48 

89 
67 

77 
43 

81 
37 

62 
48 

65 
90 

73 
43 

82 
46 

82 
43 

65 
46 

86 
46 

S3 
46 

80 
48 

85 
52 

70 
49 

72 
41 

84 
49 

76. a 

43,7 

BURNEY 

MAX 
MIN 

57 
33 

47 

25 

46 

31 

48 
26 

53 
27 

47 

22 

59 
25 

62 
29 

69 
31 

74 

37 

73 
32 

78 

33 

75 
41 

68 
34 

69 
27 

74 
29 

69 
44 

66 
31 

74 
38 

68 
38 

69 

29 

73 
26 

74 
33 

75 
41 

72 
33 

76 
47 

62 
42 

49 
44 

64 
34 

74 
36 

79 
39 

6S.4 

iS.i 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

48 

29 

38 
20 

43 

30 

50 
25 

41 
31 

49 

21 

58 
29 

61 
33 

65 
32 

70 
37 

72 
35 

74 

35 

66 
36 

68 
32 

72 
31 

70 
34 

71 
30 

73 
35 

73 
40 

66 
34 

71 
31 

72 
33 

72 
35 

72 
43 

70 
39 

62 
40 

43 

37 

56 
38 

66 
39 

64 
42 

74 
42 

61.0 
33.4 

CENTERVILLE  PH 

MAX 
MIN 

75 
44 

66 

32 

62 
44 

64 
32 

61 
44 

72 
33 

73 
38 

79 
42 

86 
46 

86 
49 

91 
46 

91 
51 

90 
46 

85 
43 

86 
41 

85 
44 

79 
42 

82 
44 

63 
47 

82 
46 

87 
44 

87 
49 

87 
47 

90 
50 

89 

50 

88 
96 

83 
46 

80 
53 

64 
46 

93 
92 

93 
51 

61.9 
49.0 

CHESTER 

MAX 
MIN 

48 

29 

43 

22 

45 
35 

48 
19 

45 
28 

52 
19 

61 
25 

65 
30 

72 
28 

72 
33 

74 

32 

74 
33 

70 
32 

68 
25 

71 
27 

70 
26 

68 
28 

73 
30 

72 
38 

70 
30 

73 
27 

73 
29 

74 

32 

71 
44 

73 
34 

72 
43 

54 
39 

57 
39 

68 
32 

72 
36 

77 
39 

66.3 
31.1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

66 
48 

61 
36 

56 
42 

62 
38 

63 
48 

71 
38 

72 
38 

79 
45 

83 
46 

87 
53 

90 
51 

88 
54 

68 
54 

80 
48 

83 
46 

82 
92 

78 
48 

62 
50 

60 
55 

78 
51 

87 
46 

66 
99 

86 
51 

81 
93 

8S 
55 

67 
95 

70 
53 

79 
56 

86 
51 

93 
90 

90 
60 

79.4 
49.3 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

66 
48 

62 
37 

65 
46 

59 

41 

66 
46 

59 
37 

68 
41 

71 
45 

77 
48 

S3 
51 

85 

51 

90 
64 

83 
52 

75 
44 

78 
45 

•  0 
46 

70 
48 

75 
49 

78 
49 

73 

50 

76 
47 

83 
90 

80 
49 

74 
90 

79 
50 

84 
90 

68 
90 

66 
47 

77 
49 

85 

92 

86 
51 

75.0 
47,5 

clearlake  highlands 

MAX 
MIN 

60 
40 

55 
36 

57 
37 

54 
28 

60 
37 

55 
34 

68 
37 

74 
32 

77 
36 

64 
40 

85 
41 

87 
42 

85 
40 

77 
37 

79 
32 

62 
34 

69 
46 

72 
36 

79 
47 

76 
45 

80 
47 

82 
37 

85 
36 

86 

37 

61 

39 

83 
46 

63 
34 

70 
34 

79 
37 

82 
39 

86 
42 

74,3 
38,3 

COLFAX 

MAX 
MIN 

56 
39 

53 
34 

50 
33 

48 
36 

51 
33 

60 
33 

63 
37 

68 
40 

76 
47 

80 
51 

32 
53 

62 
54 

74 
48 

76 
46 

78 

50 

69 
46 

72 
47 

76 
45 

76 
48 

73 
43 

74 
48 

78 
49 

79 
62 

S3 
96 

81 
94 

75 
44 

59 
41 

70 
44 

76 
47 

82 
54 

63 
54 

71,1 
45,4 

COLUSA   1  SSW 

MAX 
MIN 

66 
49 

66 
35 

63 
46 

67 
36 

63 
45 

71 
44 

77 
43 

80 
42 

65 
47 

86 
62 

91 
67 

91 
56 

88 
51 

82 
45 

65 
45 

82 
48 

77 
47 

62 
50 

82 
53 

60 
50 

85 
46 

67 
49 

84 
46 

62 
90 

99 
92 

83 
54 

72 
50 

80 
49 

65 
51 

93 
94 

90 
55 

80,3 
46.4 

DAVIS  1  WSW 

MAX 
MIN 

67 
48 

63 
35 

65 
44 

60 
37 

67 
43 

60 
36 

69 
36 

72 
40 

78 
43 

83 

47 

66 
54 

89 
48 

84 
49 

75 
43 

76 
39 

82 
44 

66 
47 

76 
44 

79 
47 

76 
48 

79 
45 

83 
46 

61 
47 

77 
46 

79 
46 

82 
51 

67 
47 

69 
41 

77 
46 

84 

90 

89 
50 

75.6 
44.6 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

51 
34 

42 
31 

38 
33 

46 

29 

40 
34 

48 
31 

54 

28 

61 
31 

68 
32 

72 
36 

74 

37 

75 
39 

72 
38 

69 
37 

71 
34 

71 
37 

64 
36 

68 
38 

72 
42 

68 
36 

68 
36 

70 
37 

72 
37 

70 
47 

72 
39 

70 
44 

62 
38 

61 
38 

66 
36 

74 
42 

63,3 
36,3 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

54 
34 

48 

28 

49 
34 

50 
28 

51 
38 

58 
29 

61 
37 

67 
40 

72 
42 

73 
46 

76 
48 

76 
49 

78 
47 

70 
45 

73 
44 

76 
44 

67 
43 

71 
41 

71 
47 

72 
41 

74 
42 

74 
43 

76 
51 

74 
90 

79 
47 

77 
48 

60 
42 

62 
49 

73 
43 

80 
48 

67,9 
42,1 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

55 
40 

45 

37 

53 
33 

48 

39 

31 

58 

69 
40 

76 
45 

78 
50 

36 
60 

65 
62 

82 
48 

76 
45 

78 
46 

75 
46 

69 
40 

75 
44 

76 
50 

75 
42 

76 
46 

60 
48 

78 
50 

78 
90 

81 
46 

SO 
47 

60 
44 

70 
46 

77 
46 

64 
51 

72,3 
44,9 

DCwNlEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

59 
36 

44 

32 

46 
32 

44 

30 

53 
35 

40 
32 

56 
29 

60 
31 

67 
35 

73 

39 

76 
40 

78 

41 

79 
39 

70 
37 

73 
37 

76 
38 

64 

37 

66 
41 

75 
44 

78 
38 

66 
38 

73 
38 

74 
39 

76 
50 

73 
49 

78 
4S 

59 
43 

53 
43 

60 
40 

77 
41 

76 
39 

66.0 
38.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

68 
44 

60 
39 

60 
43 

55 
30 

64 
37 

58 
38 

66 
33 

73 
40 

76 
43 

82 
45 

84 

46 

87 
49 

88 
51 

76 
43 

77 
39 

60 
42 

64 

39 

74 
44 

80 
49 

80 
45 

75 
43 

82 
45 

83 
45 

80 
91 

79 
91 

81 
59 

67 
42 

65 
45 

75 
46 

82 
92 

86 
94 

74.9 
44.1 

FAIRFIElD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

61 
46 

62 
42 

61 
45 

65 
40 

61 
44 

69 
40 

47 

44 

61 
49 

84 
49 

68 
51 

35 
63 

75 
50 

74 
45 

76 
47 

76 
47 

73 
51 

75 
47 

71 
47 

75 
50 

60 
49 

79 
51 

72 
49 

75 
90 

78 
50 

75 

50 

68 
46 

75 
45 

76 
47 

79 
90 

76 
50 

47)5 

FCLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

66 
43 

61 
41 

63 
41 

60 
42 

64 
44 

54 
41 

66 
43 

70 
43 

77 
46 

62 

54 

85 

57 

88 
66 

87 
50 

75 
45 

81 
45 

80 
44 

71 
47 

75 
46 

81 
61 

77 
48 

77 
49 

81 
49 

84 
47 

81 
46 

SO 
90 

85 
49 

68 

50 

69 
46 

77 
49 

64 
94 

SS 
52 

75.4 
47,6 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

64 
34 

51 
31 

47 
38 

39 
32 

55 
36 

58 
39 

74 
40 

77 
42 

77 
46 

69 
46 

72 
45 

72 
39 

73 
46 

71 
39 

69 
46 

70 
49 

74 

52 

74 
46 

71 
47 

75 
45 

57 
41 

59 
40 

65,8 
41,9 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
37 

51 
31 

53 

30 

46 
31 

56 
35 

45 
30 

68 
33 

62 
34 

66 
46 

76 
49 

78 
49 

80 
51 

81 
53 

73 
42 

75 
44 

72 
44 

67 

38 

69 
44 

75 
47 

76 
40 

71 
45 

74 
47 

77 
46 

76 
46 

75 
46 

60 

50 

76 
41 

62 
41 

70 
44 

74 
91 

80 
54 

69,0 
42.6 

HAT  CBESK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

60 
32 

47 

25 

43 
31 

47 
26 

52 
27 

51 
22 

57 
27 

69 
29 

74 
33 

76 
36 

76 
36 

80 
35 

79 
44 

73 
33 

76 
30 

76 

28 

66 

37 

69 
34 

76 
37 

77 
36 

67 

32 

74 

32 

78 
36 

78 
40 

79 
40 

79 
35 

56 
46 

51 
44 

65 
36 

79 
41 

SO 
41 

66.2 
34,2 

Ss*  Referenc*  NolM 


I  FoUowliig  SUUon  Index 
160  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Contlnifd 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

01 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

JESS  V4LLEr 

MAX 
MIN 

46 

25 

36 
20 

40 
26 

42 

21 

40 

25 

47 
21 

50 
28 

58 
35 

66 
31 

65 
38 

68 

29 

70 
35 

64 

37 

67 

33 

66 
32 

68 
34 

66 
30 

72 
36 

71 
41 

72 
33 

69 
30 

74 
30 

72 
33 

72 
33 

70 
39 

68 
42 

63 
33 

50 
35 

96 
41 

66 
34 

73 
40 

61.6 
32.1 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

56 
36 

59 
32 

57 
37 

63 
32 

61 
38 

68 
29 

73 
32 

'8 
39 

83 
42 

64 
41 

87 
45 

85 
43 

61 
45 

79 
37 

82 
37 

so 

41 

73 
47 

78 
44 

76 
40 

76 
43 

83 
38 

65 
42 

63 
41 

81 
44 

S9 
49 

61 
46 

69 
43 

76 
40 

86 
43 

90 
46 

89 
46 

77.0 
40.6 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

57 

50 
31 

54 
37 

64 
36 

60 
36 

67 
38 

73 
35 

76 
38 

81 
42 

83 
51 

86 
51 

63 
45 

74 

50 

74 
45 

78 
39 

74 
46 

71 
49 

76 
44 

76 
44 

77 
46 

80 
44 

82 
48 

78 
48 

76 
90 

86 
44 

70 
50 

55 

50 

73 

50 

61 
46 

86 

92 

64 

90 

73.8 
44,2 

LAKE  SPAULDIN6 

MAX 
MIN 

46 
28 

41 
26 

34 

23 

40 
18 

34 

29 

45 

21 

46 
24 

52 
26 

66 
35 

65 
30 

70 
36 

70 
36 

67 
38 

64 

32 

66 
32 

68 
32 

62 
33 

69 
36 

68 

38 

68 
32 

66 
32 

66 
32 

69 
35 

67 
46 

69 
38 

67 
43 

32 

56 

64 

34 

70 
48 

72 
41 

60,4 
32,9 

LAKE  SPAULDIN6  DAM 

MAX 
MIN 

46 

26 

41 
26 

34 
24 

35 
23 

36 
24 

45 
26 

51 
29 

54 

30 

66 
35 

64 

39 

71 
36 

69 
46 

70 
38 

65 
38 

68 

38 

67 

35 

62 
33 

69 
41 

70 
34 

69 
32 

66 
32 

67 
34 

69 
36 

69 
44 

69 
42 

69 
43 

47 
32 

55 
37 

61 
40 

72 
37 

99,9 
34,9 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

62 
44 

57 
37 

58 
43 

60 
37 

57 
48 

67 
39 

71 
43 

76 
49 

82 

53 

83 
56 

87 
57 

89 
61 

86 
51 

84 
52 

84 
54 

84 
49 

74 
46 

80 
52 

81 
56 

79 
52 

82 
54 

85 
55 

87 
56 

90 
98 

67 
56 

86 
64 

74 

52 

76 

56 

62 
94 

89 

56 

89 
63 

78,3 
91,6 

MAnZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

48 
23 

36 
1  5 

34 
21 

40 
24 

40 
25 

37 
20 

42 

2  1 

52 

30 

55 
32 

62 
35 

63 
35 

67 
36 

67 
35 

58 

31 

63 
31 

67 
36 

55 
27 

58 
32 

66 
35 

66 
32 

59 
31 

64 
34 

66 
36 

68 
37 

66 
35 

66 
41 

49 

32 

39 
32 

92 
34 

60 
36 

66 
41 

55,9 
31,2 

MARVSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
50 

65 

38 

67 
47 

61 
42 

68 
48 

63 

40 

70 
44 

76 
45 

79 
51 

87 
56 

88 
58 

91 
59 

92 
52 

63 
47 

84 
46 

87 
48 

71 
46 

78 
51 

62 
54 

65 
49 

80 
5 1 

65 
53 

69 
50 

85 

52 

S9 
59 

68 
92 

75 
52 

74 
52 

60 
92 

67 
56 

9J 
56 

79,7 
90,1 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

54 

28 

51 
21 

42 
29 

49 

26 

57 
26 

46 
20 

60 
26 

62 
28 

71 
32 

77 
36 

71 
34 

76 
34 

71 
41 

69 
37 

66 
29 

72 
32 

60 
41 

62 
32 

71 
37 

70 
45 

65 
32 

71 
31 

74 
37 

76 
45 

71 
34 

77 
46 

66 
41 

47 
43 

64 

35 

74 

42 

79 
42 

69,4 
34,4 

MINERAL 

MAX 
MIN 

49 

27 

36 
20 

36 
28 

37 
16 

45 
24 

36 
19 

49 

23 

57 
29 

67 
29 

68 
33 

67 
34 

73 
32 

72 
34 

63 
32 

65 

29 

69 
32 

56 

30 

61 

30 

68 
33 

65 
31 

65 
26 

67 
29 

68 
33 

70 
41 

66 
34 

69 
44 

55 
37 

43 
37 

96 
31 

66 
37 

70 
38 

99. J 
30,8 

MONTICEULO  DAM 

MAX 
MIN 

66 
44 

59 
38 

61 
36 

56 
40 

64 

42 

56 
36 

66 
41 

71 
4  1 

77 
46 

62 
46 

86 
52 

89 
52 

65 
53 

74 
43 

79 
43 

60 
49 

63 
51 

74 
48 

60 
49 

77 
51 

78 
48 

63 
48 

82 
46 

SO 
47 

79 
50 

63 
50 

66 
47 

69 
44 

79 
47 

83 
92 

89 
91 

74, S 
46.1 

MOUNT  Shasta  w8  citv 

MAX 
MIN 

44 

28 

43 
24 

43 

30 

52 
30 

40 
31 

53 
27 

57 
33 

65 
33 

73 
40 

67 
45 

73 
39 

77 
40 

69 
41 

66 
41 

72 
32 

60 
40 

64 

40 

71 
35 

70 
40 

66 
44 

64 

39 

70 
36 

75 
35 

T2 
42 

T» 

39 

64 
40 

46 
40 

61 
41 

70 
40 

76 
42 

77 
43 

63.8 
37,1 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

59 
39 

48 
3  1 

48 

3  3 

42 
31 

53 
37 

45 

33 

55 
30 

60 
34 

66 

37 

73 
41 

75 
41 

76 
43 

79 
43 

Tl 
39 

73 
36 

79 
39 

64 

36 

67 
39 

73 
44 

75 
39 

66 
36 

72 
36 

75 
40 

77 
48 

74 
40 

76 
91 

59 
43 

95 
41 

67 
40 

72 
43 

78 
47 

66,3 
39,2 

ORLAND 

MAX 
MIN 

71 
46 

64 
34 

64 
45 

59 
35 

66 
43 

65 
46 

72 
47 

75 
43 

81 
46 

85 

53 

87 
61 

91 
53 

90 
52 

77 
44 

61 
43 

85 
47 

68 
46 

78 
46 

62 
52 

63 
49 

79 
48 

87 
90 

68 
48 

85 

50 

82 
93 

86 

58 

72 
49 

68 
54 

79 
49 

67 
54 

94 
56 

76,9 
48,9 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

68 
48 

62 
38 

63 
47 

59 
40 

65 
50 

62 
40 

71 
44 

73 
47 

79 
53 

85 
55 

87 

56 

90 
59 

90 
52 

80 
49 

82 
48 

89 
92 

69 
4| 

77 
54 

63 
56 

62 
51 

79 
52 

86 
55 

87 
53 

S6 

53 

S3 
59 

68 
54 

71 
94 

70 
59 

79 
99 

66 
59 

91 

60 

76,0 
51,9 

PARADISE 

MAX 
MIN 

60 
40 

54 

32 

55 

38 

55 
32 

56 
36 

58 
34 

65 
42 

67 
45 

72 
49 

78 
54 

80 
57 

84 
61 

83 
50 

72 
46 

76 
93 

SO 
49 

69 
42 

70 
46 

77 
93 

77 
46 

72 
46 

80 
52 

80 
53 

79 
48 

77 
93 

62 
53 

65 
47 

61 
49 

TJ 
4S 

74 
46 

69 
99 

71.9 
47,3 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

60 
40 

51 
35 

55 
35 

46 
33 

54 
4  1 

46 

32 

59 
32 

63 
36 

68 
41 

75 
46 

78 
45 

81 
46 

82 
43 

78 
41 

75 
40 

76 

40 

71 
40 

68 
40 

76 
46 

73 
40 

71 
41 

73 
43 

79 
43 

77 
46 

75 
43 

SO 
44 

62 
44 

63 
39 

70 
43 

75 
47 

61 
92 

69,1 
41,3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

58 

38 

47 

3  3 

49 
32 

39 
33 

41 
36 

43 
3  I 

52 
34 

61 
42 

65 
48 

72 
54 

75 
54 

79 
56 

80 
53 

70 
46 

73 
52 

74 
40 

67 
42 

64 
49 

72 
49 

71 
43 

68 
47 

70 
92 

74 
50 

74 
48 

74 
90 

77 
44 

98 
43 

56 
42 

66 
46 

77 
54 

77 
97 

65,3 
49,2 

PLATINA 

MAX 
MIN 

52 
36 

49 
32 

52 
3 1 

62 

29 

56 
40 

65 
33 

71 
45 

75 
37 

60 
42 

78 
52 

83 
50 

83 
52 

83 
50 

72 
42 

76 
35 

70 
34 

66 

37 

73 
39 

74 
46 

73 
42 

76 
44 

60 
49 

80 
44 

76 
45 

SO 
49 

77 
92 

96 
43 

70 
47 

79 
49 

84 

92 

83 
90 

72,3 
42,7 

portola 

MAX 
MIN 

50 

38 

44 

46 

22 

44 

49 

55 
22 

60 
32 

68 

28 

70 
32 

75 
32 

72 
3  \ 

71 
32 

69 

28 

V2 
26 

66 
36 

70 
31 

64 

32 

74 

38 

71 
34 

72 

26 

71 

30 

74 

28 

72 
45 

79 

31 

73 
46 

93 
37 

97 
36 

70 
33 

72 
39 

77 
39 

69.1 
31,2 

ouincy  ranger  station 

MAX 
MIN 

60 
32 

45 

29 

47 

32 

50 
30 

56 
35 

43 

22 

60 
26 

64 

39 

68 
33 

78 
35 

76 
34 

82 
35 

80 
3  1 

72 
30 

79 
28 

76 
33 

65 

32 

76 
35 

80 
40 

80 
33 

72 

30 

61 
34 

79 
32 

61 

50 

79 
34 

83 
48 

64 
42 

95 
43 

69 
40 

77 
40 

81 
40 

69,3 
34,7 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
45 

62 

60 
40 

66 
37 

64 
47 

71 
43 

77 
47 

82 
45 

87 
50 

87 
56 

91 
58 

90 
54 

78 
56 

60 
52 

64 
46 

66 
93 

79 
52 

63 
50 

82 
56 

79 
51 

66 
93 

86 
99 

85 
55 

61 
54 

68 
58 

70 
94 

65 
52 

76 
99 

66 

99 

92 
58 

90 
63 

78,7 
51,3 

REDDINO  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

68 
45 

63 
36 

65 
40 

62 
39 

67 
42 

59 
40 

68 
40 

70 
42 

76 
42 

86 
47 

88 
50 

90 
55 

91 
51 

78 
46 

64 
41 

67 
45 

74 
44 

77 
46 

84 

46 

60 
49 

60 
45 

85 

48 

87 
49 

65 

50 

64 
46 

66 
90 

TO 
50 

71 
46 

64 
49 

91 
92 

78.1 
45,6 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
42 

67 
37 

65 

69 

59 

71 

75 

60 

66 

88 

91 

90 

78 

63 

84 

73 

76 

62 

79 

81 

85 

66 
90 

79 

83 

86 

70 

71 
5 1 

79 

86 

90 
92 

86 
91 

76,9 
47,1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

61 

63 

60 

66 

57 

67 

72 

79 

64 

85 

90 

65 

75 
50 

60 

82 

69 

75 
50 

60 
90 

76 
5 1 

79 
49 

83 
5 1 

63 
52 

78 
49 

SO 

90 

S5 
92 

68 
90 

68 
92 

76 
49 

84 

92 

a« 

93 

S3 
92 

76.3 
49.2 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

65 

58 

58 

55 

64 

60 

69 
47 

74 
49 

79 
52 

82 
58 

82 
60 

82 
59 

85 
59 

75 
54 

72 
5 1 

SO 
52 

62 
50 

72 
52 

76 
55 

79 
51 

73 
53 

60 
57 

83 

57 

65 

60 

61 
61 

85 
59 

77 
93 

97 
94 

73 
99 

81 

59 

67 
61 

73,9 
52,3 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

54 

3 1 

39 

I  7 

41 

27 

43 

22 

46 

32 

39 
17 

47 

27 

51 

30 

61 

30 

69 
43 

69 
39 

75 

35 

74 

35 

64 

33 

68 
26 

71 
32 

60 
30 

71 
37 

77 
41 

73 
38 

66 
26 

70 
37 

69 
29 

74 
48 

68 

33 

T5 
43 

56 
32 

52 
33 

61 
36 

93 

39 

98 

38 

61,2 
32,7 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 
MIN 

42 

31 

30 

29 

36 

28 
20 

31 

20 

42 
2  J 

57 
2  3 

62 

30 

60 
32 

54 

27 

55 
26 

58 
30 

46 

31 

57 
30 

62 
32 

59 

29 

54 

27 

56 
29 

54 

28 

61 
36 

62 
29 

62 
38 

45 

29 

36 
29 

47 
31 

55 
35 

64 
35 

49.6 
27.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

64 

60 

56 

66 
3  J 

62 
36 

70 
43 

75 
35 

79 
41 

65 
45 

65 
45 

89 

50 

89 
49 

83 
59 

76 
45 

63 
42 

79 
41 

77 
40 

81 
45 

81 
50 

78 
46 

85 
45 

86 
46 

84 
48 

81 
51 

63 
52 

79 
96 

66 
42 

76 
92 

84 

49 

92 
94 

69 

56 

76,2 
46,0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

46 

40 

40 

41 

39 

50 

57 
32 

62 
35 

71 

71 
47 

75 
47 

71 
42 

71 
40 

70 
42 

74 

42 

60 
43 

70 
38 

70 
42 

70 
40 

66 
38 

69 
40 

71 
42 

73 
45 

70 
45 

75 
45 

65 
47 

61 
39 

62 
41 

74 

42 

TS 
46 

74 

47 

64,0 
39,4 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

65 
42 

57 

65 

60 

65 

71 

83 

85 

83 

76 
53 

76 
50 

80 

49 

76 
52 

79 
50 

74 

92 

78 
56 

55 

65 

85 
59 

69 
53 

56 
51 

92 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

37 
2 1 

25 
1 2 

26 

37 

27 

34 

41 

49 

54 

56 

2  5 

61 
28 

59 
3 1 

54 
42 

51 

32 

55 
2  6 

52 
36 

60 
25 

62 
26 

60 
36 

58 
39 

57 
26 

56 
27 

62 
28 

60 
36 

57 
32 

54 
36 

44 

26 

47 
21 

94 

27 

59 
34 

62 
33 

50,6 
26,7 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 
39 

61 

59 

66 

72 

76 

84 

82 
42 

80 
42 

77 
37 

81 
37 

61 

36 

76 
43 

72 
40 

79 
36 

84 

40 

83 
39 

63 
44 

81 
50 

69 
42 

76 
40 

81 
41 

68 
45 

75,9 
39,0 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

69 
47 

64 

36 

62 

44 

66 
37 

62 
43 

70 
35 

72 
42 

'9 
'40 

86 
46 

86 
49 

91 
53 

86 
53 

82 
54 

62 
46 

85 
43 

76 
49 

75 
46 

79 
47 

78 

50 

79 
46 

63 
47 

84 
49 

80 
49 

81 

50 

S9 
49 

61 

52 

72 
50 

76 
43 

89 
49 

S9 

92 

87 
52 

78,6 
46,9 

voLTA  Power  house 

MAX 
MIN 

55 
33 

51 
34 

52 
36 

57 
31 

60 
36 

63 
36 

69 
42 

72 
43 

79 
45 

79 
50 

83 
55 

82 
52 

82 
49 

73 
46 

78 
44 

76 
45 

66 

40 

76 
45 

76 
47 

76 
41 

78 
44 

76 
53 

77 
49 

77 
49 

81 
50 

60 

52 

59 
48 

66 
46 

76 
48 

S3 
63 

84 

96 

72,9 
49.9 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

63 

43 

60 
32 

66 
41 

60 
40 

69 
42 

76 
44 

46 

83 

65 
54 

66 
56 

77 
46 

78 
45 

81 

41 

78 
51 

79 
46 

74 
50 

82 
53 

50 

65 

64 
59 

67 
46 

57 
50 

74 
92 

82 
62 

84 
63 

7  9..  2 
48.4 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

78 
38 

77 
35 

78 
39 

64 

40 

64 

43 

62 
41 

70 
45 

76 

50 

63 
52 

69 

57 

88 
53 

87 
50 

92 
50 

84 
51 

83 
50 

61 
48 

76 
47 

84 

50 

81 
53 

82 
51 

85 

55 

87 
54 

69 
55 

86 

53 

85 
51 

65 
53 

72 

50 

84 
51 

86 
91 

90 
50 

91 
91 

61.9 
48.9 

3««  R«l«r*oc«  NotM  FoUowlitg  SuUod  tndax 

-  161  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WILLOWS 

MIN 

70 
48 

63 

38 

65 
48 

64 
34 

66 
42 

64 
45 

72 
45 

74 
43 

79 
48 

85 
53 

69 
57 

91 
63 

89 
51 

78 
48 

80 
44 

84 
51 

66 
46 

77 
47 

81 

55 

62 
48 

87 
49 

87 
50 

86 
50 

84 

52 

82 
53 

85 
69 

71 

51 

69 
54 

79 

50 

84 

66 

91 
60 

"'8, 
49, 

2 
3 

WINTERS 

MIN 

69 

*e 

63 
43 

64 
45 

60 
39 

66 
41 

62 
39 

71 
42 

74 
43 

80 
47 

90 
48 

87 
56 

91 
60 

91 
57 

79 
60 

63 
41 

81 
47 

68 
50 

77 
47 

81 
53 

82 
61 

81 
52 

85 
50 

88 
47 

8' 
50 

83 
56 

80 
61 

68 
49 

72 
45 

80 
48 

86 
52 

92 
62 

78. 
'•8. 

2 

0 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

70 
47 

64 
40 

64 
46 

63 
41 

70 
46 

63 
35 

69 
39 

76 
42 

81 
46 

87 
50 

65 
57 

92 
52 

90 
49 

82 
44 

83 
43 

86 
48 

68 
50 

76 
47 

82 
49 

82 
47 

81 
49 

87 
49 

86 
44 

83 
50 

84 
51 

57 
62 

71 
60 

73 
44 

30 
48 

66 
63 

92 
52 

78. 
'•7. 

9 
1 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MIN 

!4 

30 

36 
14 

37 
21 

50 
24 

46 
26 

36 
24 

42 
21 

53 
27 

57 
26 

62 
31 

67 
33 

73 
32 

71 
32 

66 
25 

67 
24 

71 
27 

62 
28 

71 
34 

77 
34 

73 
35 

67 
24 

69 
28 

69 
28 

74 

32 

67 

30 

73 
33 

61 
32 

50 
31 

55 
34 

65 
35 

70 
37 

61 
28 

0 
8 

BRID5EP0RT 

MIN 

52 
34 

39 
23 

41 
14 

37 
26 

43 
27 

39 
24 

51 
27 

53 

19 

64 

18 

69 
25 

73 
27 

73 
26 

68 
33 

70 
31 

75 
22 

67 
38 

72 
25 

79 
24 

75 
38 

71 
37 

74 
22 

70 
26 

74 
25 

69 
47 

69 
25 

60 
40 

55 
38 

60 
25 

63 
31 

67 
35 

76 
36 

62 
28 

6 
6 

CEOARVILLE 

MIN 

55 
29 

37 
25 

38 

27 

46 

25 

50 

30 

40 
24 

53 
31 

58 

38 

64 

40 

71 
43 

66 
36 

69 
45 

76 
44 

68 
40 

72 
38 

75 
42 

72 
39 

68 
43 

80 
49 

78 
48 

67 
41 

68 
39 

71 
38 

75 
47 

73 
42 

70 
46 

56 
37 

50 
37 

57 
45 

62 
42 

71 
46 

63 
38 

1 

5 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MIN 

DOVLE  5  SSE 

MIN 

44 
23 

44 

27 

43 
25 

53 
33 

42 

20 

48 
25 

57 
33 

62 
34 

70 
40 

73 
39 

72 
41 

75 
50 

70 
38 

72 
34 

76 
35 

68 
34 

72 
38 

82 
45 

77 
47 

72 
31 

72 
39 

76 
36 

76 
46 

74 
37 

77 
46 

61 
36 

56 
40 

66 
42 

67 
40 

80 
42 

65.6 
36.5 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

58 

32 

45 
27 

45 

31 

55 

23 

52 

33 

58 
24 

60 
23 

66 
23 

73 
33 

75 
43 

75 
38 

79 
36 

75 
41 

74 
36 

77 
35 

76 
37 

71 
34 

62 
41 

81 

40 

73 
48 

75 
35 

77 
39 

77 
41 

77 
55 

77 
41 

77 
48 

53 
41 

59 
43 

68 
40 

74 
43 

81 
46 

69 
37 

2 
1 

FORT  BIDWELL 

MIN 

43 

30 

46 

25 

52 
22 

46 
28 

42 
29 

55 
20 

57 
26 

67 
35 

73 
33 

67 
35 

70 
32 

75 
36 

70 
38 

73 
34 

76 
35 

73 
33 

74 
34 

76 
37 

78 
45 

70 
45 

71 
33 

71 
32 

73 
35 

74 
36 

70 
36 

63 
43 

59 
36 

63 
44 

66 
45 

72 
37 

73 
42 

66 
34 

7 
6 

MEYERS  4  SW 

MIN 

39 
25 

33 
20 

33 
W 

43 
24 

34 

27 

38 
21 

48 
19 

52 
16 

58 
24 

62 
27 

68 

26 

67 
29 

63 
35 

63 
26 

68 
27 

58 
32 

66 
29 

73 
26 

69 
34 

64 
31 

67 
27 

66 
28 

70 
26 

61 
44 

65 
28 

56 
42 

45 
33 

57 
27 

63 
34 

68 
32 

72 
35 

57 
28 

7 
2 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

51 
35 

45 

22 

47 
19 

43 
24 

45 
23 

43 
24 

51 
25 

55 
27 

60 
27 

72 
31 

74 
35 

75 

37 

70 
36 

76 
34 

73 
35 

72 
37 

68 
34 

77 
37 

78 
39 

74 
41 

76 

33 

73 
34 

75 
37 

73 
36 

71 
35 

64 
41 

63 
43 

63 
32 

66 
36 

75 
43 

76 
45 

65 
33 

3 
5 

SOUAW  VALLEY 

MIN 

59 

28 

34 

19 

35 
22 

36 
18 

34 
IT 

39 
22 

38 
14 

45 
18 

55 
22 

61 
28 

64 

29 

69 
31 

61 
35 

62 
28 

65 
28 

69 

40 

56 

36 

67 
32 

74 

39 

69 
40 

61 

27 

68 

29 

67 

29 

70 
46 

66 

32 

70 
42 

52 
32 

47 
28 

62 
34 

62 
32 

68 
38 

57 
29 

3 
5 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

T  AHUC       I  1  T 

MAX 
MIN 

52 
28 

43 
25 

40 
22 

32 
23 

40 
27 

35 
22 

38 
22 

47 
26 

56 
27 

55 
31 

63 
32 

65 
33 

68 
40 

62 

30 

64 

30 

66 
34 

58 
34 

64 
33 

66 
38 

67 
36 

62 
29 

61 
32 

65 
31 

64 

30 

65 
34 

60 
43 

55 
31 

49 
29 

51 
35 

55 

36 

60 
38 

55 
31 

4 

0 

MAX 
MIN 

45 

28 

47 

20 

39 
25 

47 

20 

43 
28 

50 
15 

55 
27 

62 

30 

70 
29 

67 
35 

71 
26 

74 
33 

69 
43 

68 

28 

72 
24 

67 
29 

67 
21 

74 
29 

76 
40 

72 
40 

76 
23 

71 
24 

74 

30 

72 
47 

73 
26 

67 
43 

44 

33 

55 
38 

65 

39 

66 
31 

76 
36 

63 

30 

7 
3 

TDllCVPF    DAhl^rO  ^TATtniU 

MAX 
MIN 

52 

28 

34 
18 

32 
25 

35 
21 

43 

30 

36 
23 

40 
21 

48 

28 

64 
26 

70 
31 

67 
36 

62 
33 

64 
27 

68 
32 

61 
31 

66 
31 

73 
42 

69 
38 

62 
27 

66 
29 

67 
29 

64 

30 

70 
30 

69 
42 

54 

32 

47 

29 

58 
33 

60 
31 

68 
35 

57 
29 

6 
9 

WOODFORD  S 

MAX 
MIN 

49 
32 

38 
24 

40 
24 

42 
27 

41 

30 

38 
24 

52 
26 

55 
31 

65 
35 

70 
39 

70 
39 

73 
45 

70 
54 

70 
43 

74 
42 

67 
48 

70 
38 

80 
43 

76 
50 

70 
51 

69 
41 

72 
43 

76 
41 

71 
48 

70 
39 

62 
42 

56 
34 

60 
36 

65 
36 

69 
41 

78 
45 

63 
38 

2 
5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0* 

AviLA  Beach 

MAX 
MIN 

67 
46 

66 
43 

67 
44 

60 
43 

60 
47 

61 
45 

60 
43 

68 
47 

73 
47 

76 
47 

64 
47 

64 

50 

63 

50 

66 
50 

64 

47 

67 
47 

74 
50 

74 

51 

75 
50 

64 
47 

«6 

56 

69 
47 

67 
49 

75 
48 

66 
47 

70 
52 

69 

62 

76 
49 

81 
47 

76 
50 

67 

60 

69 
48 

5 
3 

BEN  LUi^ONO 

MAX 
MIN 

60 
44 

55 
40 

54 
38 

58 
39 

57 
41 

60 
40 

64 
42 

65 
44 

74 
43 

76 
41 

82 
46 

79 
44 

70 
40 

77 
37 

80 
33 

69 
39 

63 
39 

64 
40 

65 
42 

66 
46 

70 
47 

72 
46 

73 
44 

75 
41 

76 
42 

73 
47 

71 
50 

70 
49 

72 
50 

72 
46 

73 
49 

68 
42 

8 
9 

RPDir  F 1  F  V 

MAX 
MIN 

57 
47 

57 
43 

55 
45 

57 
43 

55 
45 

61 
43 

57 
45 

59 
49 

65 
46 

65 
48 

72 
50 

63 
49 

60 
48 

63 
48 

62 
44 

62 
49 

63 
52 

62 
48 

60 
49 

67 
51 

68 
49 

62 
49 

59 
49 

63 
51 

60 
49 

63 
51 

63 

52 

64 
49 

67 
51 

64 
49 

63 
48 

61 
48 

9 
1 

BURL INGAME 

MAX 
MIN 

59 

47 

60 
44 

58 
45 

64 
40 

58 
47 

66 
42 

63 
46 

68 
48 

70 
44 

69 
42 

70 
47 

70 
43 

67 
48 

66 
38 

68 
37 

68 
43 

77 
53 

76 
44 

68 
48 

69 
51 

72 
44 

74 
45 

71 
45 

68 
46 

66 
44 

68 
47 

69 

50 

69 
47 

70 
46 

69 
49 

66 
49 

67 
45 

8 
4 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

59 
40 

59 
41 

57 

42 

59 
36 

56 
44 

59 
39 

58 
34 

64 
45 

73 
41 

69 
41 

76 
45 

65 
42 

65 
37 

65 
40 

66 
35 

71 
39 

68 
40 

70 
36 

68 
42 

69 
40 

71 

33 

65 
41 

63 
43 

68 
45 

67 
42 

71 
42 

71 
47 

70 
40 

68 
39 

71 
40 

66 
43 

66 
40 

I 

5 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

62 
48 

59 
42 

62 
45 

60 
42 

64 
45 

57 
43 

67 
46 

67 
45 

74 
46 

70 
48 

80 
45 

60 
45 

77 
50 

68 
44 

68 
43 

74 
45 

70 
49 

72 
49 

73 
49 

66 
52 

71 

50 

60 
47 

72 
46 

68 
49 

74 
48 

75 
48 

66 
48 

69 
50 

74 
51 

76 
50 

76 
50 

70 
47 

1 

0 

G I LROY 

MAX 
MIN 

65 
41 

57 
36 

62 
46 

56 
39 

65 
38 

60 
37 

66 
37 

62 
36 

74 
31 

83 
35 

66 
44 

92 
46 

80 
43 

73 
44 

78 

40 

76 
44 

74 
4J 

75 
49 

77 
47 

74 
43 

76 
41 

81 
43 

73 
49 

73 
47 

81 
40 

82 
50 

68 
61 

71 
46 

76 
44 

81 
49 

85 
53 

73 
43 

7 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

57 
46 

56 
42 

56 
44 

56 
39 

57 
48 

53 
42 

54 

40 

53 
45 

57 
44 

55 
44 

56 
43 

60 
46 

58 
46 

57 
46 

57 
37 

58 
45 

60 
52 

64 
46 

58 
49 

60 
60 

60 
47 

62 
44 

58 
49 

57 
48 

60 
42 

58 
48 

63 
61 

64 
48 

59 
48 

54 
48 

59 
49 

57 
45 

9 
7 

uni  1  T  ^TPP 
nuLL  i  ^  1  Ci^ 

MAX 
MIN 

59 
45 

61 

58 

61 

69 

62 

63 

68 

78 
38 

75 
38 

64 

38 

70 
43 

65 
40 

67 
37 

68 
36 

71 
41 

72 
49 

77 
45 

72 
44 

79 
41 

77 
38 

66 
42 

66 
42 

75 
40 

73 

46 

73 
46 

67 
46 

76 
41 

75 
41 

79 
43 

75 
46 

70 
42 

0 
0 

K  ?  MA   f 1  TV 

MAX 
MIN 

61 
40 

63 
39 

63 
35 

62 
32 

61 
42 

63 
36 

63 
36 

74 
41 

81 
44 

60 
43 

87 
41 

81 
44 

73 
46 

73 
40 

72 
37 

75 
40 

76 
45 

76 
43 

73 
48 

77 
41 

73 
41 

70 
47 

72 
47 

60 
46 

61 

40 

72 
49 

74 
51 

75 
46 

77 
41 

80 
49 

76 
49 

73 
42 

0 
6 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

63 
40 

60 
35 

61 
39 

58 
34 

63 
38 

56 

37 

67 
38 

64 

36 

75 
37 

85 
37 

86 
45 

90 
44 

80 
44 

70 
34 

76 
35 

77 
36 

72 
46 

72 
41 

75 
44 

68 
46 

74 
38 

81 
36 

78 
39 

76 
43 

79 
42 

81 

43 

70 
45 

69 
41 

73 
41 

81 
44 

80 
45 

72 
40 

9 
1 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

59 
44 

61 

40 

56 

45 

61 
39 

56 
46 

64 
42 

63 
37 

71 
37 

80 
44 

60 
45 

84 

47 

78 
46 

68 
44 

70 
44 

72 
40 

68 
45 

71 
53 

71 
50 

69 
45 

71 
47 

77 
43 

76 
43 

73 
43 

72 
51 

74 
46 

70 
50 

68 
50 

71 
46 

74 
45 

76 
44 

71 
51 

70 
44 

2 
9 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

63 
47 

60 
43 

67 
45 

58 
46 

65 
46 

65 
44 

69 
44 

68 
43 

73 
44 

82 
46 

77 
51 

86 
4$ 

61 
53 

69 
41 

75 
40 

76 
47 

70 
51 

72 
60 

75 
51 

72 
52 

73 
49 

61 
47 

77 
48 

69 
51 

76 
50 

78 
52 

76 
61 

68 
48 

75 
50 

82 
50 

82 
48 

72 
47 

9 
6 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

56 
45 

56 
44 

54 
44 

56 
42 

52 
46 

55 
46 

52 
44 

58 
46 

64 
♦  5 

57 
44 

63 
43 

57 
46 

57 
47 

57 

46 

57 
44 

69 
44 

63 
49 

60 
47 

60 
48 

65 
47 

62 
46 

55 
47 

57 
46 

61 
47 

60 
46 

62 
48 

63 

60 

66 
48 

60 
47 

60 
49 

59 
48 

59 
46 

1 
1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

59 
45 

59 
38 

56 
38 

56 
38 

68 
44 

57 
44 

57 
41 

55 
46 

61 
47 

57 
47 

56 
46 

57 
47 

57 
49 

58 
48 

58 
46 

58 
48 

66 
48 

63 
48 

62 
48 

62 
46 

67 
45 

62 
48 

58 
48 

59 
45 

62 
43 

60 
51 

64 

62 

64 
45 

64 
45 

62 
49 

62 
50 

60 
45 

0 
9 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

36 

33 

37 

35 

37 

32 

34 

39 

47 

79 
56 

58 

60 

49 

65 
47 

48 

39 

63 
45 

68 
45 

72 
44 

69 
44 

70 
45 

76 
49 

73 
40 

71 
42 

74 
45 

76 
43 

64 
41 

63 
42 

7 1 
44 

48 

8  3 
58 

68 
43 

3 
9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

36 
29 

38 
29 

36 

29 

42 

27 

35 
31 

48 
29 

60 
43 

70 
48 

71 
57 

70 
60 

66 

61 
49 

64 

52 

54 

33 

56 
37 

64 
49 

59 
43 

59 

65 
46 

64 

51 

66 
62 

68 
47 

63 
50 

50 
36 

57 
37 

65 
45 

71 

52 

75 
50 

58 
42 

4 

7 

nacimiento  dam 

MAX 
MIN 

69 
40 

65 

38 

64 
35 

60 
35 

58 
37 

59 

38 

60 
33 

65 
39 

72 
40 

83 
40 

68 
44 

91 
46 

89 
41 

82 
40 

85 
40 

86 
39 

64 
37 

80 
43 

86 
44 

84 
42 

82 
41 

80 
39 

82 
42 

84 
42 

61 
42 

79 
42 

65 
49 

69 
42 

79 
41 

84 
43 

91 
41 

77 
40 

0 
5 

NEWARK 

MAX 
MIN 

60 
49 

57 
45 

58 
47 

57 
43 

61 
49 

55 
44 

63 
41 

61 
46 

65 
47 

74 
46 

72 
49 

76 
46 

67 
49 

62 
43 

65 
40 

64 
43 

64 
51 

66 
51 

67 
51 

64 
61 

67 
45 

74 

46 

61 
4B 

64 

48 

66 
47 

68 

50 

67 
53 

69 
49 

69 
47 

67 
61 

64 
51 

66 
47 

0 
3 

3«*  Rciaranc*  NotM  Following  Station  Indtx 
-  162  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ConMnmd   MAY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

■age 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OAKLAND  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

56 

55 

56 

53 

57 

54 

60 

63 

64 

65 

5T 

58 

59 

60 

63 

63 

59 

59 

64 

65 
52 

60 
5 1 

58 
52 

63 

53 

60 
5 1 

62 
53 

64 
54 

64 

55 

62 

53 

62 
5  I 

60 
51 

60 
50 

.0 
,4 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

61 

57 

62 

59 

62 

55 

64 

62 

62 

72 

71 

77 

72 

62 

67 

67 

68 

69 

69 

67 
46 

69 
41 

74 
4  1 

69 

68 
47 

68 
44 

70 
50 

67 
52 

68 
49 

70 
44 

72 
46 

67 
49 

66 
45 

,7 
.0 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

68 
35 

64 
35 

67 

57 

59 

60 

58 

74 

84 

87 
39 

92 

90 

78 

80 
36 

80 
36 

71 

80 
41 

87 

83 
48 

84 
46 

84 
45 

83 
40 

74 
42 

82 
39 

78 
38 

68 
47 

67 
49 

77 
40 

94 
40 

89 
39 

69 
45 

76 

,7 
.0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

60 
37 

64 
34 

61 
31 

55 
32 

60 
39 

58 
36 

61 
31 

79 
47 

88 
40 

91 
41 

93 
45 

86 
45 

81 
41 

83 
41 

81 
39 

73 
38 

78 
43 

88 
42 

85 
48 

83 
46 

84 
44 

84 
43 

76 
44 

85 
45 

79 
41 

68 
44 

71 
48 

80 
44 

85 
43 

91 
44 

93 
47 

77 
41 

,5 
,4 

PINNACLES  NAT  MONLIXENT 

MAX 
HIN 

5« 

57 

55 

55 

52 

5* 

62 
3  J 

74 

80 

86 
43 

89 

87 

83 

80 

83 

79 

75 

83 

78 

80 
4 1 

82 
38 

82 

79 

82 

81 
47 

76 

70 
45 

75 
42 

80 
38 

87 

99 
45 

75 
40 

,3 
,5 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

60 

60 

60 

57 

56 

55 
43 

57 
4 1 

58 

64 
42 

66 

64 
^4 

61 

67 

62 

59 

63 

69 

68 

65 

80 

77 

68 

59 

65 

64 

63 

63 
5 1 

69 
46 

69 
43 

67 
48 

63 
43 

63 
45 

,5 
,1 

POINT  PlEDRAS  BLANCA5 

MAX 
MIN 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 
MIN 

6<> 

61 
39 

62 

60 

64 

59 

68 

67 

73 

80 

82 

87 

92 

70 

75 

77 

71 

71 

76 

72 
49 

73 

81 

79 
48 

72 
48 

75 
46 

77 

70 
46 

70 
43 

75 
47 

81 
50 

81 
49 

72 
44 

,7 
,1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

58 

59 

55 

51 

51 

51 

64 

71 

78 

83 

87 

86 

78 

81 

82 
38 

70 

75 

83 

80 

78 

80 
3  5 

80 
39 

79 

80 

78 

38 

66 
35 

68 

74 
34 

90 
34 

85 
36 

73 
35 

.0 
,5 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

60 

62 
4 1 

60 

63 

58 

68 

64 

71 

82 

79 

86 

85 

70 

72 

74 

73 

70 

71 

70 

72 

79 

77 

74 

74 

75 

69 

71 
55 

72 

76 

77 

75 
5 1 

71 
45 

,9 
,4 

RICHHONO 

MAX 
MIN 

6<> 

68 

57 

55 

60 

55 

66 

60 

63 

66 

65 

72 

60 

64 

65 

65 

64 

60 

64 

65 

TO 

72 

58 

60 
52 

62 
5 1 

66 

62 

64 
49 

67 
5  3 

67 

62 
5 1 

63 
50 

,5 
.3 

SAINT  HARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

5* 

53 

54 

56 

57 

64 

60 
42 

70 

78 

79 

86 

81 

62 

TO 

68 

66 

65 

68 

65 

69 

75 

74 

74 

78 

74 

67 

66 

67 

68 

72 

70 

68 
43 

,1 
,2 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

59 

60 

59 

59 

55 

58 

57 

65 

67 

63 

69 

66 

64 

62 

62 

71 

71 

67 

65 

70 

69 

63 

63 

68 

67 

69 

69 

69 

67 

68 

64 

64 

45 

,7 
.6 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

58 

65 

59 

60 
42 

56 

60 

59 

65 

68 

65 

70 
45 

63 

63 

62 

63 

72 
42 

69 

68 

65 

72 

69 

62 

64 

68 

67 

70 

69 
5 1 

70 

68 

67 

65 

65 
46 

,2 
,9 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

65 

62 

60 

59 

58 

59 

66 

75 
36 

83 

89 
43 

92 
42 

91 

89 
35 

85 

85 

83 

79 

97 

84 

84 

84 

85 

84 

83 

80 

75 

67 

77 

83 

89 

91 

78 
36 

,5 

6 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
HIN 

55 

57 

57 

57 
42 

53 

58 

57 

57 

52 

57 

59 

58 

56 

57 

58 

63 

63 

61 

55 

61 

61 

59 

55 

61 

59 

63 

62 

61 

60 

59 

56 

58 
47 

,3 
,9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 

60 

57 

60 

55 

62 

60 

63 

68 

68 

67 

63 

60 

62 

65 

67 

68 

62 

61 

66 

70 

68 

64 

65 

62 

67 

68 

67 

65 

63 

62 

63 
47 

7 
,9 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

53 

55 

53 

56 

52 

58 

56 

56 

59 

61 

64 

57 

56 

56 

58 

61 

62 

59 

58 

61 

66 

57 

55 

59 

57 

61 

61 

64 

60 

57 

58 

58 
48 

,3 
,4 

SAN  6RE60RI0  i  SE 

MAX 
MIN 

55 

56 

55 

56 

52 

55 
42 

52 

60 

62 

63 

63 

60 

56 

59 

60 

62 

63 

60 

61 

63 

63 

60 

59 

62 

61 

64 

64 

65 

61 

57 

64 

59.8 
42,6 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

59 

61 

58 

62 

55 

64 

64 
43 

70 

78 

77 

80 
5  ^ 

73 

66 

69 

70 

69 

70 

68 

67 

68 

76 

75 

70 

70 

71 

67 

71 

70 

71 

72 

69 

68 
47 

,7 
.8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
HIN 

60 

58 

58 

59 

56 

55 

53 

53 

64 

73 

73 

75 

69 

67 

64 

68 

70 

68 

75 

66 

78 

74 

61 

63 

71 

70 

67 

65 

67 

69 

69 

65 
44 

,7 
,9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

57 

59 

57 

60 

53 

57 

58 

62 

70 

71 

73 

69 

68 

66 

68 

67 

68 

66 

63 

66 

73 

71 

64 

68 

67 

63 

64 

67 

68 

68 

65 

65 
48 

.0 
,4 

SANTA  Clara  university 

MAX 
MIN 

62 

64 

64 

58 

61 

67 
42 

71 

78 

79 

82 

75 

70 

70 

71 

70 

69 

71 

76 

74 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

72 

73 

70 

70 
47 

.6 

2 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

61 

63 

63 

65 

64 

66 

62 

64 

72 

69 
45 

76 

66 

69 

68 

70 

66 

73 

71 

74 

77 

72 

67 

65 

75 

76 

71 

68 

74 

74 

73 

71 

69 
42 

,2 
,7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

58 
«1 

56 
43 

57 
42 

57 
42 

57 
41 

55 
41 

60 
40 

57 
45 

62 
45 

73 
45 

73 
45 

75 
46 

64 

47 

59 
44 

63 
42 

65 
41 

66 
46 

65 
49 

64 

47 

63 
48 

67 
48 

71 
48 

64 
48 

62 
48 

67 
46 

65 
48 

64 
50 

65 
49 

66 
49 

66 
49 

65 
48 

63 
45 

6 
5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

63 

60 
34 

63 

60 

63 

58 

68 

65 

76 
38 

94 
4 1 

85 

88 

82 

68 
40 

75 
35 

74 

70 

72 
40 

76 

68 

75 

80 

75 

70 

77 
42 

79 

69 

70 

73 

80 

82 

72 
42 

,5 

9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

61 

57 
36 

58 
45 

58 
39 

59 
45 

60 
40 

61 

58 
47 

62 
46 

64 

61 

69 
46 

60 

61 
42 

60 
38 

62 

69 
49 

66 

68 

68 

71 

68 

58 

60 
50 

67 
4  1 

65 

64 

65 

70 

66 

66 

63 
44 

3 

7 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

65 

62 

63 

59 

63 

60 

70 

72 

72 

79 

82 

85 

84 

72 

73 

76 

70 

70 

76 

73 

75 

79 

79 

75 

74 

76 

69 
50 

69 

7,4 

79 
53 

80 
5  I 

72 
49 

7 

6 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

66 

63 

64 

59 

64 

59 

69 

71 

76 

83 

85 

90 

84 

75 

77 

79 

72 

72 

78 

75 

76 

83 
45 

82 
48 

75 

77 
47 

81 

70 
47 

70 
43 

76 
47 

82 
49 

86 
47 

74 
45 

8 
0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

67 

65 

39 

59 

64 
4 1 

47 
39 

53 

50 

65 
39 

69 
4 1 

77 

82 

86 

89 

81 

82 

83 

71 

71 

85 

85 

77 

80 

82 

82 

83 

83 

75 

70 

74 

50 

85 
55 

85 
55 

74 
48 

4 

6 

AUBERRY 

MAX 
MIN 

6* 

36 

60 
29 

56 
30 

52 
36 

49 

40 

53 

33 

64 

33 

68 
36 

76 
43 

81 
48 

85 
50 

88 
56 

80 
53 

82 

82 

74 

75 

83 

64 

76 

76 

83 
53 

81 
52 

82 
52 

78 
48 

71 
55 

67 
48 

79 
43 

84 
49 

84 
49 

91 
55 

74 
44 

5 
7 

BAKERSFIElD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

66 
41 

69 
43 

64 
46 

65 
44 

56 
46 

74 
49 

75 
48 

85 
52 

89 
56 

93 
60 

96 
62 

87 
62 

87 
55 

89 
55 

83 
58 

79 

85 

87 

81 

84 

89 

8S 

88 

82 
59 

81 

73 

79 

84 

90 

95 

81 
54 

1 

0 

balch  Power  house 

MAX 
MIN 

65 

56 
40 

58 
38 

57 
41 

52 
4  1 

50 
34 

64 

39 

67 
39 

75 
47 

78 
53 

83 

86 

86 

85 
56 

85 

86 

81 
51 

81 

80 

82 

77 

80 

80 

81 

80 

76 

69 

70 

76 

82 

87 
60 

74 
50, 

7 
6 

blackwells  corner 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

7* 
<.6 

68 
40 

67 
43 

67 
47 

61 
40 

65 
46 

57 
43 

76 
39 

75 
47 

84 

53 

89 
57 

92 
57 

96 
59 

86 
57 

86 
54 

87 
51 

82 
55 

78 
54 

84 
55 

87 
54 

81 
54 

85 
53 

89 
55 

87 
59 

84 
58 

81 
53 

79 
56 

73 
52 

79 
52 

84 

58 

99 
62 

79, 
51, 

7 
9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

54 
34 

36 
27 

39 
29 

44 

27 

44 

30 

33 
29 

41 

29 

50 
30 

56 
32 

65 
35 

78 
37 

72 
41 

73 
40 

68 
38 

69 
36 

71 
40 

59 
36 

62 
39 

76 
44 

71 
36 

66 
36 

66 
40 

68 
44 

71 
44 

67 
41 

72 
46 

58 
36 

50 
32 

58 
38 

64 
42 

71 
45 

60,4 
36.5 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

67 
42 

59 
37 

61 
41 

55 
39 

58 
42 

57 
39 

63 
39 

70 
43 

74 
47 

83 
56 

85 
56 

90 
58 

90 
48 

78 
46 

83 
42 

84 
44 

76 

50 

76 
48 

82 
51 

80 
45 

79 
47 

81 
49 

85 
48 

81 
49 

83 
50 

88 
49 

71 
48 

72 
46 

78 
46 

88 
53 

88 
55 

'6. 
46. 

3 

9 

catheys  vy  bull  run  RH 

MAX 
MIN 

66 
38 

5B 
32 

58 
30 

55 
33 

53 
41 

53 
37 

57 
36 

68 
39 

71 
44 

79 
46 

88 
50 

89 
44 

80 
44 

81 
44 

82 
43 

84 
44 

76 
49 

75 
46 

85 
51 

82 
48 

78 
43 

80 
45 

85 
46 

84 

55 

93 
48 

81 
51 

72 
48 

70 
40 

74 

4'- 

81 
49 

86 
53 

74. 
44, 

6 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Day  Ol  M 

onth 

trago 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CHERflr  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

56 

24 

38 
30 

38 
26 

45 
26 

56 
29 

72 
38 

75 
43 

75 
43 

70 
39 

72 
40 

74 
42 

64 
36 

67 
40 

76 
44 

74 
42 

69 
39 

73 
40 

76 
92 

71 
41 

74 
47 

60 
35 

52 
32 

60 
38 

68 
42 

74 

47 

69.2 
38.2 

C04LINGA 

MAX 
MIN 

70 
40 

71 
37 

62 
38 

59 
35 

63 
40 

60 
43 

63 
41 

76 
40 

63 
49 

90 
51 

93 
54 

96 
55 

94 
51 

90 
50 

95 
50 

85 

57 

76 
48 

66 
51 

86 
55 

84 

51 

82 
50 

90 
54 

88 
53 

86 
52 

65 
54 

75 
54 

72 
53 

76 
47 

64 

50 

69 

53 

94 

68 

80.9 
48.8 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

T2 
43 

65 
38 

65 
38 

66 
40 

65 
41 

64 
45 

58 
43 

74 
41 

75 
50 

85 
50 

89 

52 

92 
53 

96 

55 

87 
49 

87 
48 

90 
52 

82 
51 

79 
52 

86 
53 

88 
52 

80 
48 

64 

50 

89 
50 

68 
58 

68 
53 

82 
61 

78 
55 

75 
53 

60 
52 

69 
93 

90 
99 

60.1 
49.2 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

63 
41 

66 
32 

62 
40 

62 
34 

60 
47 

62 
41 

72 
38 

76 
40 

89 
43 

90 
44 

90 
49 

92 
49 

84 
49 

82 
41 

85 
41 

60 
44 

77 
46 

82 
48 

92 
50 

68 
46 

79 
49 

87 
43 

85 
42 

63 
50 

86 
44 

77 
52 

75 
60 

76 
46 

83 
44 

89 
48 

89 
51 

79.5 
44.6 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

52 
36 

49 

30 

46 
24 

43 

30 

47 

30 

58 
25 

64 

29 

70 
32 

73 
36 

78 
38 

76 

39 

71 
39 

72 
33 

75 
34 

70 
36 

67 
36 

76 
36 

75 
41 

70 
37 

34 

75 

73 
36 

66 
49 

59 
42 

66 
32 

72 
35 

77 
40 

61 
42 

66.6 
35.2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

66 
47 

60 
38 

60 
42 

54 
38 

58 
46 

60 
38 

68 
35 

72 
40 

81 
43 

84 

49 

67 
49 

86 
51 

87 
45 

64 
44 

83 
41 

62 
41 

79 
48 

81 
45 

62 
49 

78 
42 

77 
44 

83 
47 

84 
44 

61 

52 

86 
45 

66 

50 

70 
90 

76 
43 

61 
45 

65 
49 

87 
47 

76.9 
44,7 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

68 
40 

64 
33 

62 
38 

60 
40 

63 
33 

60 
42 

75 
36 

76 
37 

84 
45 

90 
50 

91 
49 

95 
54 

92 
51 

67 
46 

89 
46 

85 

46 

85 
47 

81 

48 

85 
47 

68 
49 

86 
47 

62 
44 

76 
39 

60 
49 

73 
49 

78 
48 

84 

46 

89 
49 

94 
95 

80,1 
46i0 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
45 

63 
40 

61 
38 

64 
41 

60 
45 

61 
42 

70 
41 

75 
44 

84 
49 

89 
53 

92 
53 

95 
56 

86 
53 

68 
46 

90 
48 

61 
51 

79 
53 

87 
50 

68 
55 

82 

52 

61 
49 

88 
51 

86 
53 

65 
58 

84 

54 

78 
63 

74 

54 

80 
48 

86 
50 

69 
95 

96 
57 

80,2 
49,6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

72 
41 

60 
36 

64 
34 

62 
36 

60 
38 

59 
41 

59 
39 

71 
41 

76 
45 

85 
54 

91 

52 

93 

55 

96 
50 

67 
45 

86 
45 

90 
50 

81 
46 

80 
48 

69 
51 

88 
49 

83 
46 

83 
51 

89 
50 

69 

90 

88 

49 

65 
52 

78 
53 

74 
44 

79 
47 

65 

51 

90 
96 

79,8 
46,7 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

45 
30 

38 

23 

35 
20 

41 

20 

30 
22 

40 

22 

35 
23 

45 

25 

53 
28 

57 
33 

61 

35 

67 
38 

68 
39 

64 

35 

63 
38 

55 
37 

59 

32 

50 
36 

71 
42 

69 
42 

62 
38 

65 
36 

63 
39 

69 
41 

65 
44 

64 
40 

55 
31 

44 

29 

50 
31 

58 
36 

97 
39 

94,6 
33,1 

GLENNVlLLE 

MAX 
MIN 

59 

28 

52 
32 

60 
22 

52 
34 

46 

35 

44 

32 

58 
33 

63 
29 

70 
32 

75 
37 

79 
40 

88 
45 

87 
40 

74 

36 

78 
39 

77 
37 

69 
49 

80 
37 

76 
41 

75 
40 

73 
38 

75 
36 

77 
39 

77 
44 

76 
45 

70 
41 

65 
42 

67 

32 

71 
34 

78 
39 

84 

42 

70,3 
37,0 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

45 

28 

37 
22 

35 
18 

34 

27 

31 
22 

37 
21 

32 
20 

43 

24 

51 
29 

55 
32 

55 
35 

66 
35 

66 
36 

59 
30 

60 
36 

62 
36 

59 

33 

53 
38 

68 
40 

66 
40 

62 
39 

63 
37 

61 
37 

66 
41 

61 
41 

64 
41 

52 
29 

42 
29 

49 

32 

99 
32 

63 
40 

93,1 
32,3 

HANFORD 

MAX 
MIN 

72 
41 

70 
37 

65 
35 

66 
56 

63 
38 

61 
41 

74 
41 

77 
40 

84 
45 

69 
47 

92 
52 

95 
52 

94 
52 

89 
46 

68 
46 

86 
48 

62 
47 

85 
48 

89 
52 

87 

50 

83 
46 

66 
45 

88 
47 

67 
95 

67 
91 

79 
90 

79 
51 

79 
48 

89 
49 

89 
92 

99 
94 

82,2 
46,6 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

59 

38 

41 

29 

42 
26 

36 

30 

38 
32 

38 

30 

50 
29 

56 
32 

61 
35 

75 

40 

76 
45 

79 
44 

73 
40 

7S 
43 

76 
43 

69 

38 

69 
42 

61 
44 

76 
44 

72 
40 

72 
43 

74 
41 

76 
43 

73 
41 

73 
48 

62 
39 

95 
35 

67 
39 

70 
42 

75 
46 

64,6 
36.7 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

43 
29 

30 
18 

31 
15 

31 
15 

33 
21 

29 
19 

39 
23 

46 
23 

52 
27 

57 
31 

63 
35 

63 
36 

63 
36 

56 
32 

60 
IS 

60 
36 

52 
29 

66 
38 

65 
38 

61 
37 

69 
36 

59 

35 

61 

36 

99 
41 

98 

36 

93 
38 

47 

26 

48 

28 

94 

32 

99 
36 

65 
39 

52,6 
30,8 

lORIA 

MAX 
MIN 

64 
37 

55 
31 

54 

38 

54 
33 

52 
38 

51 

34 

65 
44 

69 

40 

76 
50 

82 
54 

63 
57 

87 
60 

84 
54 

T9 
54 

80 
S4 

76 
54 

72 
41 

80 
49 

79 
53 

76 
47 

79 
49 

81 
64 

81 
54 

76 
94 

76 
92 

72 
44 

62 
49 

70 
44 

76 
48 

63 
9S 

97 
60 

72,9 
47,7 

KERN  RIvER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

73 
46 

65 
44 

68 
45 

66 
46 

60 
47 

59 
42 

74 
45 

76 
47 

65 
54 

67 
59 

94 
64 

95 
66 

90 
64 

67 

60 

89 
61 

66 

61 

79 
96 

85 
59 

66 
63 

83 
57 

86 
99 

68 
61 

86 
61 

66 
64 

87 
69 

80 
92 

80 
94 

83 
92 

89 
99 

89 

63 

61.3 
99,7 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

64 
51 

57 
44 

61 
38 

59 
38 

57 
39 

52 

35 

64 

38 

69 
36 

75 
48 

61 
50 

88 
58 

88 

60 

66 
57 

64 

55 

81 

53 

83 
57 

75 
53 

92 
44 

89 
48 

87 
56 

63 
49 

82 
47 

87 
47 

84 

95 

80 
59 

76 
92 

74 
47 

74 

45 

77 
49 

84 

94 

90 

60 

76,9 
49,0 

KETTLEMaN  CITY  1  SSW 

MAX 
MI" 

75 
46 

65 
37 

66 
42 

67 
41 

64 
46 

69 
46 

60 
48 

73 
39 

76 

52 

66 

60 

92 
58 

94 
62 

96 
63 

87 
56 

90 
57 

89 
64 

83 
51 

61 
51 

87 
60 

90 
54 

62 
96 

84 
96 

90 
60 

68 
59 

86 
98 

83 
52 

77 
99 

76 
54 

80 
96 

8T 

60 

93 
67 

61.3 
93.4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

64 
44 

64 
44 

64 
38 

62 
41 

66 
46 

59 
46 

75 
42 

75 
46 

84 
55 

90 
44 

92 
57 

97 

57 

93 
59 

87 
54 

90 
55 

87 
56 

81 

50 

65 
52 

87 
56 

63 
52 

•  2 

94 

89 
9S 

67 
99 

87 

96 

85 
96 

78 

99 

74 
94 

78 
51 

84 
94 

89 

61 

94 

66 

81.0 
53.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

67 
40 

63 
32 

64 
41 

56 
34 

59 
34 

55 
40 

62 
34 

65 
35 

75 
38 

82 
47 

66 
49 

86 
56 

90 
47 

79 
40 

81 
44 

83 
45 

79 
44 

81 

81 
45 

60 
42 

T8 
43 

60 
43 

82 
90 

89 
48 

89 
51 

79 
90 

72 
46 

76 
43 

89 
46 

87 
51 

76.0 
43.9 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

67 
43 

62 

61 
38 

61 
37 

59 
42 

60 
41 

70 

75 
40 

61 

42 

67 

50 

89 
50 

92 
5J 

82 
51 

83 

89 
46 

63 

50 

6T 
50 

83 

63 

80 

79 
46 

69 
55 

83 

83 

55 

84 

52 

76 

57 

74 

53 

75 
50 

62 
93 

89 

99 

90 
55 

78.3 
48.9 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

64 
41 

64 
36 

67 
35 

59 
46 

59 
46 

57 
40 

70 
42 

73 
43 

63 
51 

67 
56 

91 
57 

94 
66 

86 
54 

85 
49 

68 
51 

81 

52 

7» 
54 

86 
55 

86 
57 

60 
53 

83 

90 

66 
55 

86 
93 

86 
57 

82 
94 

78 
53 

79 

50 

83 
47 

69 

53 

89 
94 

94 

62 

79.7 
90.7 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

70 
42 

66 
38 

68 
35 

64 
45 

62 
45 

58 
41 

72 
43 

74 
44 

63 
48 

66 
51 

92 
52 

95 

53 

89 
62 

67 
48 

69 
47 

89 

50 

60 
54 

86 
60 

69 
52 

85 
50 

64 
4T 

68 
50 

87 
49 

67 
56 

84 

91 

79 
92 

74 
51 

80 
45 

85 
45 

90 
52 

95 
56 

61.1 
46.2 

LOBI 

MAX 
MIN 

63 
49 

63 
36 

63 
45 

64 

37 

58 
44 

66 
40 

72 
40 

77 
42 

84 
45 

65 
48 

69 
52 

89 
4» 

74 
46 

•  0 
♦0 

61 

43 

74 
4S 

79 
47 

80 
46 

76 
48 

77 
48 

62 

46 

89 
49 

78 
46 

60 
48 

64 

90 

71 
50 

72 
60 

77 
47 

61 
49 

66 

52 

63 
46 

76.4 
49.7 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

66 
43 

66 
38 

65 
42 

65 
35 

64 

40 

66 
43 

70 
43 

78 
42 

85 
45 

90 
48 

90 
50 

92 
54 

81 
50 

85 
43 

66 

44 

79 
47 

76 
48 

65 
46 

83 

52' 

61 
46 

82 
44 

66 
53 

83 
48 

84 
49 

86 
48 

60 
49 

75 
47 

78 
46 

69 
49 

90 
93 

92 
53 

79.9 
46.3 

MADERA 

MAX 
MIN 

73 
44 

73 
37 

64 

38 

64 
38 

64 
47 

60 
43 

61 
41 

72 
41 

76 
49 

85 

50 

91 
51 

94 

57 

97 
51 

85 
49 

88 
46 

90 
49 

60 
51 

80 

50 

87 
54 

86 
62 

81 
47 

81 
52 

89 

50 

87 

93 

87 

90 

81 

52 

71 
52 

73 
49 

78 
48 

83 
94 

84 

55 

79.9 
48.4 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

60 
47 

60 
43 

60 
47 

61 

38 

59 
45 

66 
43 

69 
40 

71 
42 

78 
47 

60 
49 

85 
56 

84 
56 

78 
45 

72 
45 

74 
42 

73 
48 

69 
48 

74 
50 

74 
46 

72 
53 

78 
51 

78 
46 

75 
45 

79 
92 

79 
90 

79 
45 

69 
47 

71 
49 

77 
46 

77 
99 

80 
47 

72.9 
47.2 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

TO 
43 

65 
42 

70 
41 

63 
48 

67 
45 

58 
45 

76 
46 

74 
47 

64 
47 

88 
59 

92 
63 

96 
61 

68 
61 

87 
53 

86 
54 

85 
59 

77 
57 

65 
55 

87 
56 

64 

51 

85 
54 

89 
57 

68 
58 

89 
60 

89 
60 

85 
91 

74 
52 

78 
92 

63 
91 

90 
59 

95 
64 

81,9 
93.3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

69 
42 

66 
39 

65 
40 

61 
38 

59 
44 

62 
41 

71 
42 

76 
40 

66 
47 

89 
50 

91 
52 

93 
55 

94 
47 

84 
47 

87 
47 

85 
46 

79 
49 

85 
51 

86 
55 

82 
50 

79 
48 

88 
50 

88 
48 

89 

93 

86 

93 

75 
52 

77 
90 

64 
47 

89 

53 

93 
55 

80.4 
47.7 

MODESTO 

MAX 
MIN 

65 
47 

65 
38 

60 
44 

63 
37 

60 
43 

66 
43 

74 
41 

78 
43 

85 
46 

88 
44 

92 
52 

92 
64 

79 
51 

83 
44 

84 
45 

78 
48 

77 
47 

80 
49 

80 
53 

76 
49 

79 
47 

87 
49 

62 

48 

•  3 

90 

67 

50 

T9 

52 

74 

50 

78 
48 

63 

46 

90 
53 

88 

52 

76.9 
47.3 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

67 
44 

65 
36 

63 
45 

64 
35 

65 
43 

65 
43 

71 
38 

76 
41 

65 
46 

88 
49 

89 
50 

91 
56 

90 
45 

82 
43 

85 
45 

81 
46 

76 
46 

82 
47 

82 
49 

60 
45 

79 
44 

87 
50 

85 
46 

62 
50 

66 
90 

86 
53 

76 
50 

77 
46 

84 
46 

68 
51 

89 
53 

79.9 
46.2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

62 
35 

51 
28 

52 
27 

54 

37 

45 

37 

45 
32 

49 

30 

61 

35 

74 
36 

74 
46 

77 
48 

82 
49 

83 
47 

77 
45 

79 
45 

82 
47 

61 
45 

79 
45 

72 
47 

79 
47 

79 
43 

77 
93 

69 
45 

65 

37 

70 
42 

77 
46 

80 
52 

69.3 
41.9 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

67 
45 

63 
41 

63 
42 

60 
35 

62 
42 

57 
42 

63 
43 

70 
40 

76 
45 

65 
53 

67 
55 

86 
54 

92 
46 

80 
41 

81 
43 

85 
44 

75 
41 

76 
45 

82 
60 

60 
43 

78 
46 

61 
44 

86 
47 

62 

50 

82 

90 

66 

91 

74 
51 

75 
46 

77 
46 

63 

50 

86 
51 

76.8 
45.9 

ORANGE  COvE 

MAX 
MIN 

71 
42 

65 
34 

64 
36 

66 
42 

59 

46 

60 
41 

59 
41 

69 
43 

73 
*9 

62 
53 

88 
54 

91 
67 

94 

55 

86 
50 

86 
48 

88 
52 

61 
51 

79 
51 

67 
55 

86 
53 

81 
50 

62 
54 

87 
51 

87 
98 

67 
91 

81 
54 

77 
54 

73 
46 

79 
51 

84 
55 

69 
98 

78.6 
49.5 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

PORTERV I LLE 

MIN 

73 
42 

69 
38 

66 
37 

68 
44 

66 
45 

61 
41 

58 
43 

72 
45 

74 
49 

63 

55 

88 
56 

92 
57 

96 
54 

67 
52 

86 
50 

89 
53 

82 
63 

61 
51 

86 
54 

68 
50 

81 

50 

85 
52 

86 
54 

68 
97 

86 

95 

64 

53 

80 
60 

74 
46 

60 
46 

64 

95 

90 
97 

60.4 
49,6 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

49 
29 

41 

22 

39 
28 

41 

29 

42 
26 

50 
29 

54 

29 

61 

30 

70 
34 

72 
35 

74 
43 

73 
41 

74 
40 

71 
39 

72 
38 

74 
38 

71 
39 

73 
39 

71 
40 

68 
39 

67 
38 

70 
41 

70 
44 

71 
46 

61 
49 

59 
36 

61 
35 

62 
36 

67 
36 

79 
41 

63.4 
36.3 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 
33 

39 

32 

40 
32 

41 

32 

38 
35 

43 
31 

58 
34 

62 
34 

70 
42 

74 
48 

77 
45 

78 
52 

76 
47 

73 
47 

74 

49 

72 
47 

66 
42 

75 
44 

80 
49 

76 
42 

70 
49 

73 
47 

77 
50 

75 
54 

77 
93 

76 
49 

56 

38 

65 
37 

70 
41 

75 
49 

79 
92 

66.6 
43.1 
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DAILY  TEMPERATURES  cal,fo«n.a 


Station 

Day  Of  Month 

• 

01 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

67 

67 

60 

58 

61 

59 

62 

62 

76 

84 

90 

90 

88 

77 

62 

62 

76 

77 

62 

79 

79 

60 

80 

77 

82 

64 

70 

72 

77 

83 

69 

76 

9 

MIN 

47 

42 

48 

38 

44 

43 

45 

46 

49 

55 

55 

59 

5  1 

50 

47 

48 

92 

50 

53 

52 

51 

54 

46 

91 

64 

50 

49 

49 

91 

54 

58 

49 

8 

SONORA  RS 

MAX 

62 

50 

55 

45 

50 

48 

56 

62 

66 

76 

60 

63 

65 

76 

79 

80 

70 

76 

89 

88 

80 

88 

90 

86 

68 

74 

72 

80 

84 

90 

73 

7 

MIN 

*2 

31 

35 

35 

39 

32 

38 

42 

39 

45 

46 

48 

51 

48 

42 

43 

43 

44 

54 

42 

39 

52 

53 

96 

42 

46 

46 

44 

46 

54 

50 

44 

1 

SC  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 

53 

42 

39 

35 

34 

39 

53 

64 

69 

73 

75 

72 

71 

72 

71 

64 

76 

72 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

60 

53 

56 

67 

70 

75 

62 

0 

MIN 

33 

23 

21 

26 

30 

26 

25 

28 

30 

35 

36 

40 

42 

36 

36 

40 

33 

40 

40 

41 

34 

38 

36 

49 

43 

49 

36 

30 

35 

40 

44 

36 

2 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

6<> 

66 

62 

65 

58 

69 

'9 

67 

69 

92 

93 

79 

83 

83 

77 

77 

82 

62 

80 

83 

67 

81 

63 

87 

79 

72 

79 

86 

90 

69 

79 

1 

MIN 

'>'> 

41 

43 

38 

42 

41 

41 

43 

47 

51 

55 

53 

51 

44 

47 

48 

49 

49 

51 

49 

49 

52 

47 

50 

52 

52 

61 

49 

51 

63 

53 

47 

9 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

67 

62 

64 

60 

66 

59 

6  7 

72 

77 

84 

66 

69 

90 

77 

80 

81 

75 

74 

80 

79 

77 

82 

85 

76 

81 

85 

72 

73 

77 

84 

87 

76 

9 

HIN 

'>9 

39 

46 

38 

45 

42 

41 

42 

46 

49 

53 

5  3 

50 

43 

43 

46 

47 

47 

90 

48 

47 

48 

46 

49 

49 

51 

49 

46 

48 

52 

50 

46 

8 

STOCKTON  MOWRY  BRIDfiE 

MAX 

63 

65 

63 

62 

58 

70 

71 

80 

87 

89 

93 

90 

77 

66 

84 

81 

76 

62 

79 

82 

89 

66 

82 

83 

86 

89 

73 

80 

86 

90 

69 

79 

9 

MIN 

46 

38 

44 

35 

40 

38 

40 

41 

43 

46 

50 

49 

50 

41 

42 

41 

43 

46 

49 

46 

46 

46 

46 

48 

49 

50 

47 

45 

46 

50 

50 

44 

8 

TEhACHApi 

MAX 

55 

42 

62 

63 

67 

72 

78 

79 

73 

72 

79 

66 

63 

60 

74 

67 

70 

71 

74 

74 

76 

71 

59 

61 

64 

74 

79 

49 

1 

MIN 

JO 

29 

33 

30 

33 

45 

50 

43 

5  1 

45 

44 

47 

43 

37 

43 

40 

44 

45 

60 

48 

92 

44 

39 

38 

42 

48 

44 

42 

1 

TEJON  RANCHO 

MAX 

69 

65 

69 

61 

60 

59 

69 

70 

79 

84 

88 

92 

90 

63 

85 

85 

79 

84 

86 

84 

81 

65 

85 

63 

83 

76 

76 

72 

76 

85 

90 

78 

5 

MIN 

39 

42 

40 

42 

44 

40 

41 

41 

54 

59 

6  1 

63 

59 

54 

52 

53 

54 

51 

56 

49 

52 

56 

57 

59 

60 

49 

60 

49 

50 

66 

64 

51 

5 

THREE  RvRS  EDISON  RH  2 

MAX 

67 

62 

64 

66 

55 

56 

64 

69 

75 

81 

86 

89 

68 

82 

85 

86 

60 

63 

86 

83 

78 

62 

86 

86 

84 

8t 

76 

73 

77 

83 

90 

77 

5 

MIN 

39 

37 

32 

45 

42 

42 

44 

39 

42 

52 

62 

55 

55 

55 

90 

69 

57 

49 

50 

52 

54 

51 

60 

45 

99 

54 

50 

44 

46 

51 

53 

49 

6 

TISER  CREEK  PH 

MAX 

59 

56 

50 

46 

45 

51 

59 

67 

74 

78 

61 

83 

12 

74 

78 

77 

68 

76 

78 

75 

73 

76 

77 

76 

78 

78 

62 

67 

73 

79 

80 

70 

2 

MIN 

41 

37 

34 

35 

40 

33 

33 

37 

39 

44 

44 

49 

46 

43 

43 

44 

46 

46 

47 

40 

43 

45 

45 

92 

46 

46 

43 

39 

43 

48 

50 

42 

4 

TRACV  CARBONA 

MAX 

68 

65 

64 

62 

66 

61 

67 

71 

78 

86 

66 

91 

92 

80 

62 

62 

73 

75 

81 

81 

79 

82 

84 

79 

83 

65 

73 

73 

79 

85 

68 

77 

5 

MIN 

46 

44 

45 

38 

40 

43 

42 

42 

47 

51 

53 

52 

51 

41 

42 

42 

46 

44 

51 

51 

47 

45 

46 

49 

92 

53 

49 

46 

46 

51 

51 

46 

6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

61 

62 

60 

62 

58 

69 

68 

78 

85 

67 

90 

88 

71 

76 

78 

77 

76 

78 

71 

76 

61 

80 

77 

80 

89 

75 

70 

76 

83 

88 

61 

75 

7 

MIN 

45 

36 

40 

46 

44 

45 

46 

54 

59 

55 

49 

49 

49 

49 

46 

50 

52 

50 

95 

55 

51 

90 

97 

57 

48 

49 

50 

57 

50 

49 

8 

V  I  SAL  I A 

MAX 

71 

63 

65 

66 

61 

61 

57 

72 

73 

83 

87 

91 

94 

66 

66 

67 

82 

79 

85 

87 

61 

82 

67 

•  6 

67 

80 

78 

73 

78 

80 

88 

78 

MIN 

45 

40 

36 

44 

45 

41 

44 

45 

50 

59 

57 

59 

56 

51 

90 

53 

53 

55 

56 

52 

54 

52 

50 

98 

55 

52 

93 

50 

93 

62 

59 

51 

2 

MASCO 

MAX 

74 

67 

65 

69 

65 

65 

60 

75 

76 

84 

88 

92 

95 

65 

86 

87 

84 

79 

85 

68 

80 

83 

68 

86 

86 

61 

79 

74 

79 

83 

86 

79 

9 

MIN 

45 

40 

44 

45 

43 

45 

43 

44 

49 

il 

55 

57 

60 

53 

92 

95 

55 

47 

54 

58 

93 

53 

96 

98 

96 

52 

95 

48 

53 

57 

61 

51 

6 

YCSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

MAX 

64 

60 

64 

60 

52 

51 

54 

65 

77 

80 

80 

77 

75 

78 

77 

76 

71 

80 

61 

83 

85 

60 

80 

65 

86 

78 

71 

75 

76 

61 

84 

73 

8 

MIN 

47 

45 

43 

42 

43 

43 

40 

41 

45 

53 

52 

50 

47 

43 

45 

46 

47 

50 

48 

49 

54 

47 

49 

56 

40 

52 

45 

45 

43 

44 

48 

47 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

63 

63 

63 

63 

64 

62 

61 

60 

60 

72 

63 

60 

58 

63 

60 

60 

60 

62 

63 

62 

64 

62 

61 

41 

49 

74 

72 

66 

69 

63 

66 

63 

4 

MIN 

52 

47 

46 

45 

50 

51 

46 

47 

47 

48 

93 

52 

52 

52 

92 

♦  7 

50 

92 

52 

51 

52 

54 

56 

96 

99 

52 

51 

51 

91 

53 

54 

50 

6 

BARRETT  DAM 

MAX 

55 

64 

61 

63 

54 

53 

49 

55 

66 

76 

82 

64 

60 

75 

61 

82 

77 

72 

64 

69 

87 

90 

61 

84 

88 

90 

80 

70 

79 

77 

64 

74 

5 

MIN 

48 

46 

42 

40 

42 

44 

40 

36 

37 

41 

42 

42 

44 

41 

42 

44 

49 

44 

46 

45 

46 

44 

46 

49 

53 

47 

44 

43 

42 

43 

47 

43 

8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

55 

57 

57 

60 

60 

49 

48 

50 

67 

76 

80 

85 

81 

77 

80 

80 

76 

73 

86 

84 

63 

86 

80 

78 

82 

67 

75 

66 

71 

74 

8* 

72 

4 

MIN 

43 

40 

36 

36 

36 

37 

32 

35 

41 

44 

48 

48 

45 

43 

64 

42 

40 

42 

50 

46 

49 

47 

46 

52 

54 

46 

39 

37 

36 

44 

49 

42 

9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

54 

48 

50 

46 

36 

31 

40 

49 

55 

63 

64 

69 

67 

70 

70 

69 

64 

74 

72 

72 

72 

70 

70 

45 

68 

63 

94 

61 

49 

47 

71 

61 

0 

HIN 

29 

26 

25 

23 

23 

24 

19 

18 

26 

25 

29 

31 

34 

40 

29 

30 

39 

32 

31 

34 

33 

39 

40 

41 

41 

41 

36 

24 

26 

29 

32 

30 

6 

BONITA 

MAX 

65 

64 

65 

62 

62 

61 

64 

65 

75 

75 

69 

66 

68 

70 

69 

74 

70 

72 

71 

73 

71 

66 

73 

80 

84 

79 

71 

73 

70 

72 

72 

70 

1 

MIN 

53 

53 

51 

44 

49 

51 

45 

45 

42 

49 

54 

51 

53 

55 

90 

99 

49 

46 

56 

96 

53 

96 

57 

54 

55 

52 

49 

47 

47 

57 

58 

51 

1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

66 

65 

60 

58 

60 

63 

71 

80 

89 

61 

76 

72 

78 

79 

71 

71 

80 

79 

62 

84 

74 

72 

13 

84 

70 

69 

73 

76 

79 

81 

73 

6 

MIN 

48 

45 

42 

46 

42 

41 

40 

50 

45 

49 

51 

51 

92 

51 

47 

90 

92 

49 

52 

53 

96 

54 

52 

56 

60 

49 

47 

90 

90 

93 

54 

49 

6 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

62 

65 

65 

62 

63 

60 

63 

63 

63 

63 

61 

60 

67 

65 

63 

63 

67 

67 

66 

65 

66 

64 

66 

65 

69 

66 

67 

68 

69 

46 

47 

64 

8 

MIN 

55 

50 

51 

50 

48 

48 

46 

47 

50 

52 

51 

50 

92 

53 

93 

93 

53 

93 

53 

92 

54 

55 

66 

55 

66 

56 

51 

53 

53 

55 

56 

62 

3 

CACHUMA  DAM 

MAX 

64 

62 

64 

61 

59 

55 

59 

63 

TO 

82 

85 

87 

79 

75 

73 

77 

74 

76 

79 

76 

82 

60 

73 

74 

82 

75 

71 

70 

74 

74 

82 

72 

9 

MIN 

41 

40 

38 

34 

44 

43 

43 

42 

37 

40 

41 

46 

47 

46 

42 

41 

47 

42 

48 

45 

41 

46 

47 

46 

44 

48 

47 

49 

45 

49 

47 

43 

7 

CAMPO 

MAX 

62 

58 

64 

55 

48 

47 

53 

67 

76 

62 

63 

85 

78 

65 

83 

78 

70 

85 

67 

89 

90 

83 

65 

88 

86 

60 

70 

74 

77 

87 

89 

76 

7 

MIN 

44 

41 

36 

31 

37 

39 

35 

32 

32 

38 

37 

36 

40 

34 

34 

39 

35 

37 

42 

41 

40 

37 

40 

46 

53 

39 

34 

35 

32 

37 

44 

37 

8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COl 

MAX 

67 

69 

65 

62 

57 

60 

65 

75 

85 

90 

68 

63 

79 

65 

81 

78 

74 

86 

65 

88 

89 

82 

77 

81 

84 

60 

70 

77 

78 

87 

88 

76 

0 

MIN 

41 

39 

38 

42 

38 

45 

35 

44 

41 

44 

45 

46 

48 

45 

43 

49 

61 

49 

46 

48 

49 

50 

47 

54 

63 

45 

46 

44 

44 

47 

48 

46 

4 

chula  vista 

MAX 

61 

61 

59 

60 

59 

59 

56 

59 

64 

60 

60 

62 

62 

63 

63 

63 

62 

64 

64 

TO 

70 

62 

64 

64 

44 

42 

3 

MIN 

54 

54 

53 

52 

52 

53 

47 

49 

45 

52 

53 

56 

55 

52 

49 

96 

56 

56 

57 

96 

58 

49 

51 

50 

57 

52 

6 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

62 

64 

65 

58 

55 

55 

58 

70 

64 

82 

77 

75 

78 

77 

73 

73 

81 

60 

83 

84 

6'2 

79 

65 

77 

66 

74 

76 

62 

82 

73 

7 

MIN 

49 

43 

43 

44 

40 

44 

39 

46 

45 

44 

50 

48 

48 

45 

45 

48 

47 

50 

49 

50 

52 

51 

93 

58 

9 1 

44 

45 

46 

46 

50 

47 

2 

CCRONA 

MAX 

69 

69 

68 

63 

58 

58 

62 

74 

83 

88 

84 

79 

78 

80 

79 

61 

76 

85 

83 

66 

87 

80 

60 

84 

91 

60 

72 

76 

78 

82 

64 

3 

MIN 

50 

40 

42 

47 

44 

47 

41 

48 

40 

48 

47 

47 

49 

47 

44 

49 

47 

47 

49 

47 

48 

51 

50 

94 

57 

50 

44 

43 

46 

49 

6 1 

47 

2 

CULVER  CITY 

MAX 

64 

64 

65 

62 

61 

59 

61 

67 

67 

73 

68 

66 

67 

66 

69 

66 

66 

68 

69 

69 

74 

69 

67 

74 

78 

73 

66 

72 

68 

48 

70 

9 

MIN 

48 

45 

48 

47 

46 

49 

45 

49 

46 

49 

50 

50 

52 

52 

90 

90 

52 

50 

91 

51 

53 

52 

5 1 

94 

57 

50 

49 

50 

5 1 

52 

54 

50 

1 

CLYAMA 

MAX 

70 

62 

58 

60 

53 

55 

46 

54 

67 

77 

81 

86 

89 

63 

61 

83 

75 

72 

81 

81 

72 

79 

65 

84 

77 

78 

74 

68 

71 

74 

83 

72 

9 

MIN 

32 

32 

28 

36 

32 

34 

33 

36 

37 

40 

36 

46 

43 

40 

42 

36 

49 

42 

45 

45 

40 

42 

38 

47 

47 

40 

42 

39 

41 

45 

44 

39 

6 

CUYAMACA 

MAX 

46 

53 

45 

50 

38 

37 

39 

42 

58 

64 

67 

74 

74 

69 

76 

72 

67 

64 

73 

78 

77 

79 

76 

76 

76 

78 

68 

56 

64 

70 

77 

0 

MIN 

36 

32 

30 

31 

26 

30 

29 

29 

29 

31 

36 

37 

38 

37 

40 

41 

41 

37 

44 

41 

42 

46 

46 

62 

54 

51 

35 

36 

38 

39 

39 

38 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

65 

59 

66 

61 

55 

51 

54 

60 

73 

82 

65 

67 

63 

77 

81 

80 

74 

81 

89 

69 

90 

87 

78 

y9 

81 

62 

72 

67 

76 

82 

90 

75 

1 

MIN 

43 

42 

36 

42 

39 

42 

34 

39 

44 

46 

47 

48 

45 

45 

46 

43 

46 

48 

49 

93 

51 

48 

47 

52 

56 

45 

45 

43 

50 

49 

50 

*5, 

6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

58 

66 

64 

68 

59 

57 

55 

61 

70 

82 

85 

64 

79 

75 

82 

80 

80 

75 

83 

86 

66 

88 

77 

83 

88 

91 

77 

74 

79 

79 

85 

76i 

0 

MIN 

52 

49 

46 

45 

45 

47 

43 

45 

46 

53 

47 

48 

51 

51 

45 

90 

50 

48 

91 

46 

47 

46 

52 

53 

58 

49 

46 

50 

48 

90 

54 

68, 

6 

ELSINORE 

MAX 

63 

67 

66 

59 

56 

63 

61 

74 

60 

87 

90 

88 

61 

66 

■  6 

90 

77 

91 

90 

92 

91 

94 

84 

85 

91 

80 

73 

76 

63 

92 

92 

80, 

3 

MIN 

48 

38 

36 

40 

41 

43 

49 

39 

41 

39 

49 

48 

46 

45 

44 

49 

47 

47 

49 

49 

52 

50 

49 

56 

53 

47 

43 

43 

55 

47 

49 

49, 

9 

E5C0NDID0 

MAX 

65 

67 

66 

60 

57 

57 

61 

68 

78 

83 

60 

76 

75 

77 

79 

77 

72 

76 

82 

80 

86 

78 

76 

79 

85 

74 

70 

75 

76 

60 

81 

74, 

0 

MIN 

5  I 

49 

45 

47 

42 

43 

42 

46 

49 

49 

52 

92 

90 

92 

49 

46 

53 

52 

51 

55 

53 

53 

54 

49 

44 

46 

46 

93 

55 

*9, 

0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

64 

65 

65 

63 

59 

53 

57 

73 

86 

87 

87 

82 

79 

82 

80 

76 

76 

66 

86 

89 

69 

87 

60 

83 

90 

83 

73 

75 

77 

64 

88 

77, 

4 

MIN 

49 

42 

41 

45 

43 

44 

42 

51 

61 

58 

57 

49 

54 

50 

49 

96 

51 

57 

53 

68 

56 

51 

51 

55 

62 

66 

51 

48 

51 

94 

56 

91, 

7 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

66 

65 

67 

60 

60 

57 

61 

66 

79 

82 

79 

73 

72 

78 

75 

78 

72 

78 

80 

60 

79 

71 

77 

84 

67 

76 

72 

77 

76 

81 

62 

73, 

9 

MIN 

52 

50 

49 

47 

46 

48 

44 

46 

43 

47 

49 

51 

53 

54 

90 

93 

49 

48 

55 

56 

53 

55 

56 

54 

56 

51 

45 

47 

46 

96 

57 

90, 

9 
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DAILY  TEMPERATURES  'V'T.il 

MAY  1964 


Day  01  Month 

-rago 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HEN5HAW  DAM 

MAX 
MIN 

S8 
45 

58 
41 

54 
40 

58 
35 

48 
36 

46 
37 

45 

33 

52 
39 

65 
35 

72 
36 

77 
39 

79 
41 

79 
42 

39 

78 
39 

37 

^3 
42 

42 

82 
44 

89 

42 

63 
44 

84 
42 

78 
43 

78 
47 

81 
49 

86 
43 

72 
38 

65 
36 

69 
36 

74 
42 

82 
45 

70,5 
40.4 

icyllwilD  ranger  STA 

MAX 
MIN 

•il 
28 

50 
22 

50 
24 

50 
25 

37 
27 

35 
27 

42 
24 

56 

23 

63 
31 

72 
32 

75 
36 

40 

70 
39 

73 
37 

75 
37 

71 
36 

35 

79 
40 

79 
42 

79 
43 

74 

43 

75 
43 

76 
42 

78 
42 

79 
41 

67 
31 

65 

32 

69 

35 

76 
39 

79 
43 

66.6 
34.7 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 
MIN 

S2 
40 

45 

36 

56 
36 

43 
32 

41 
32 

40 
31 

45 
31 

61 
29 

70 
35 

76 
39 

75 

42 

76 
44 

71 
39 

75 
40 

74 
38 

69 
36 

65 
41 

78 
42 

81 
47 

60 
46 

81 
47 

"75 

42 

76 
43 

81 
48 

83 

50 

70 
44 

68 
34 

68 
40 

71 
34 

76 
41 

62 
44 

67.9 
39.5 

LAGUNA  8EACH 

MAX 
MIN 

63 
48 

63 
44 

62 
47 

69 
48 

62 
47 

61 
49 

61 
44 

63 
46 

65 
42 

67 
45 

68 
47 

63 
51 

63 
52 

63 
50 

63 
49 

64 
49 

67 
46 

65 
54 

67 
49 

66 
54 

67 
55 

66 
53 

78 
59 

75 
51 

66 
49 

66 
47 

66 
45 

67 
52 

66 
56 

69.7 
49.1 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

62 
51 

61 
50 

64 
49 

58 
46 

60 
47 

56 
49 

60 
49 

65 
48 

76 
46 

79 
51 

74 

51 

68 

50 

67 
53 

73 
53 

70 
51 

74 
54 

70 
52 

75 
55 

72 
54 

76 
54 

76 
94 

65 
55 

73 
55 

60 
59 

83 
58 

77 

56 

70 
49 

74 
54 

70 
50 

75 
57 

75 
97 

70.3 
92.2 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

62 
40 

61 
39 

60 
38 

59 
37 

58 
48 

56 
46 

59 
45 

65 
43 

67 
45 

63 
46 

63 
46 

63 
49 

63 
49 

61 
48 

63 
46 

72 
46 

71 
49 

66 
47 

65 
50 

71 
08 

65 
46 

62 
49 

67 
44 

64 
42 

68 
51 

68 
52 

69 

43 

69 
43 

66 
45 

65 
50 

64 
49 

64.4 
45.7 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

64 
53 

67 
48 

64 
53 

63 
51 

61 
50 

61 
52 

60 
46 

64 
53 

51 

54 

51 

52 

64 
53 

69 
53 

70 
52 

63 
53 

56 

54 

67 
53 

75 
53 

77 
55 

68 
55 

66 
55 

77 
56 

83 
60 

66 
53 

66 
54 

69 
53 

66 
92 

70 
56 

70 
56 

67,8 
53.1 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

64 
48 

65 
45 

65 
49 

61 
48 

60 
47 

60 
46 

61 
40 

65 
49 

79 
47 

79 
49 

70 
49 

51 

52 

70 
50 

68 
49 

68 
50 

69 
54 

55 

67 
52 

75 
54 

76 

52 

68 
53 

69 
63 

75 
54 

77 
55 

68 
51 

68 
49 

70 
49 

69 
90 

72 
92 

71 
54 

68,8 
50.2 

LCS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
50 

63 
49 

62 
51 

60 
50 

61 
46 

60 
48 

60 
45 

63 

50 

65 
48 

51 

63 
53 

52 

54 

62 
52 

62 
52 

53 

65 
53 

65 
52 

67 
54 

67 
54 

70 
54 

68 
55 

64 
65 

72 
56 

72 

56 

64 
53 

65 

52 

68 
53 

68 
92 

66 
54 

67 
55 

64,9 
92,0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

MAX 
MIN 

62 
52 

64 
50 

63 
51 

60 
50 

59 
47 

60 
48 

62 
46 

68 
52 

75 
52 

8 1 
57 

51 

52 

54 

53 

69 
51 

53 

66 
54 

56 

73 
54 

76 
53 

79 
96 

73 
56 

66 
66 

77 
57 

83 
58 

70 
54 

66 
53 

72 
53 

73 
54 

73 
94 

76 
56 

70,4 
53,0 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 
MIN 

58 
41 

60 
41 

59 
37 

61 

39 

49 

36 

48 
35 

48 
32 

64 

35 

75 
47 

80 
53 

6  3 
58 

84 

53 

50 

50 

8  1 
49 

80 
43 

7  3 
44 

47 

84 

55 

85 
56 

87 

55 

87 
49 

79 
49 

81 

56 

85 
62 

86 
56 

77 
4* 

71 
42 

74 
44 

62 
47 

84 
97 

74,3 
47,2 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 
MIN 

50 
30 

35 
27 

35 
22 

32 
19 

31 
16 

22 
18 

34 

12 

45 
22 

40 
32 

47 
33 

64 
38 

65 
42 

65 
44 

68 
40 

67 
40 

58 
42 

52 

30 

68 
50 

70 
44 

68 
44 

68 
46 

66 
44 

68 
42 

64 
44 

64 
42 

62 
38 

46 
23 

54 
34 

56 
34 

66 
38 

70 
40 

54,9 
34.5 

MOUNT  WILSON  FC  338  8 

MAX 
MIN 

39 
30 

45 
27 

42 

26 

36 
24 

37 
22 

30 
24 

40 
23 

5  I 
26 

62 
38 

66 
47 

72 
51 

70 
54 

65 
50 

69 
46 

66 
49 

59 
44 

65 
35 

75 
50 

72 
55 

74 

54 

73 
57 

67 
51 

70 
50 

70 
51 

66 
53 

60 
43 

49 

29 

59 
36 

67 
42 

73 
46 

74 
51 

60.2 
41.4 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

64 
52 

62 
49 

62 
51 

59 
51 

61 
51 

58 
46 

59 
47 

60 
50 

64 
48 

69 
46 

6  1 

50 

62 
52 

62 
54 

62 
53 

61 
50 

64 
92 

64 
54 

63 
49 

63 
55 

66 
54 

67 
54 

67 
55 

64 
56 

67 
55 

72 
58 

65 
54 

62 
51 

62 
52 

65 
49 

69 
96 

63 
96 

63,4 
52,1 

0CEAN5IDE 

MAX 
MIN 

65 
54 

66 
53 

66 
50 

64 
52 

6  1 
61 

62 
51 

63 
45 

65 
51 

67 
46 

66 
42 

66 
52 

62 
53 

66 
54 

66 
55 

64 
54 

65 

65 
51 

49 

67 
55 

66 
55 

69 
56 

67 
57 

66 
65 

67 
55 

71 
97 

69 
52 

68 
47 

69 

50 

68 
50 

68 
50 

68 
57 

66,2 
52,1 

OJAI 

MAX 
MIN 

63 
41 

7  1 
39 

66 
38 

6  3 
43 

58 
36 

59 
43 

67 
38 

71 
43 

85 
4J 

86 
47 

86 
46 

45 

45 

79 
44 

44 

47 

6 1 
49 

85 
45 

62 
47 

86 
47 

66 
49 

61 
47 

75 
47 

86 

53 

82 

56 

75 
48 

69 
46 

77 
44 

60 
45 

87 
45 

87 
48 

76,7 
49,0 

OXNARD 

MAX 
MIN 

64 
44 

63 
41 

59 
44 

60 
40 

58 

47 

6  I 
41 

64 
44 

70 
4* 

66 
47 

46 

60 
49 

63 
52 

50 

63 
47 

62 
50 

50 

47 

67 
56 

65 
48 

71 

50 

69 
49 

66 
49 

65 
49 

69 
52 

66 
54 

69 
49 

65 
48 

67 
54 

66 
47 

67 
49 

65 
51 

64,9 
48,1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

55 
33 

54 

28 

5  3 

27 

51 
27 

35 
27 

35 
27 

37 
24 

52 
30 

61 
39 

68 
44 

39 

75 
53 

48 

71 
43 

7  1 
49 

71 
47 

66 
39 

78 
45 

78 
52 

78 
51 

77 
59 

77 
52 

72 
50 

72 
53 

74 

53 

79 
45 

61 
31 

62 
37 

66 
40 

72 
47 

76 
51 

65,3 
41,5 

PASADENA 

MAX 

MIN 

62 
49 

66 
43 

66 
44 

63 
47 

60 
40 

60 
46 

64 
40 

70 
49 

79 
47 

64 
53 

81 

50 

50 

52 

77 
51 

76 
49 

73 
49 

7  J 

50 

78 
51 

81 

51 

81 
51 

64 

54 

82 
53 

73 
54 

82 
56 

65 
63 

82 
92 

70 
46 

74 
49 

76 
49 

80 
91 

81 
54 

74,7 
49,8 

PERRI5 

MAX 

MIN 

64 
45 

63 
42 

66 
42 

61 
42 

55 
40 

5  3 
41 

61 
37 

74 
42 

81 
44 

84 
46 

86 
45 

83 
48 

80 
46 

83 
46 

64 
46 

76 
44 

76 
43 

86 
45 

87 
49 

86 
60 

90 
48 

87 
47 

60 
49 

83 
93 

67 
54 

81 
50 

to 

43 

77 
40 

79 
43 

88 
46 

90 
49 

77,6 
45,3 

POINT  ArGUELLO  WB 

MAX 
MIN 

56 
43 

57 
40 

57 
41 

55 
40 

56 
46 

54 
43 

55 
45 

57 
42 

55 
44 

54 
44 

55 
44 

55 
46 

55 
45 

53 
43 

55 
43 

67 
45 

60 
48 

96 

47 

59 
47 

61 
47 

58 
47 

56 
48 

98 
47 

61 
44 

97 
49 

64 

90 

63 
49 

63 
47 

60 
49 

97 
48 

58 
48 

57,6 
49,3 

POMONA 

MAX 
MIN 

6  1 
48 

65 
41 

66 
43 

60 
45 

59 
39 

45 

36 

72 
46 

83 
42 

86 
47 

83 

46 

78 
47 

78 
49 

80 
47 

76 
46 

79 
47 

75 
47 

62 
46 

83 

49 

69 

48 

87 

90 

83 

52 

76 
93 

82 
94 

67 
56 

82 
91 

71 
44 

75 
44 

78 
49 

63 
47 

85 
52 

76,0 
46.6 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

65 
49 

62 
44 

67 
35 

57 

38 

56 
41 

53 
43 

58 

39 

78 
40 

79 
38 

84 
43 

83 
41 

79 
40 

76 
45 

81 
45 

80 
37 

79 
♦  I 

73 
41 

62 
41 

85 
44 

88 

40 

90 
43 

82 
49 

82 
44 

•  8 

48 

91 
92 

78 
42 

72 
37 

77 
41 

79 
39 

86 
41 

68 
46 

76.6 
42.0 

redlands 

MAX 
MIN 

64 
50 

65 
47 

69 
44 

59 
46 

58 
44 

54 
44 

57 
47 

73 

86 
44 

89 
49 

90 
50 

85 
51 

83 
60 

85 
48 

85 
47 

79 
47 

.77 
46 

67 
49 

68 
52 

90 
51 

92 
54 

84 

51 

62 
52 

84 

95 

91 
59 

79 
92 

73 
49 

78 
46 

81 
46 

86 
90 

90 
53 

76,9 
48.8 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

MAX 
MIN 

51 

68 
44 

6  6 
42 

47 

58 
44 

46 

43 

45 

66 
44 

48 

87 
47 

8 1 
48 

80 
50 

63 
47 

81 
46 

78 
48 

76 
47 

85 
48 

86 
50 

87 

50 

90 
91 

64 

50 

81 
52 

64 
54 

90 
98 

77 
90 

72 
44 

78 
46 

80 
45 

66 
49 

88 
51 

78,3 
47.9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 
49 

66 
42 

69 
43 

68 
43 

62 
41 

60 
44 

58 
39 

6  3 
40 

75 
41 

86 
45 

68 
45 

89 
47 

83 

49 

81 
45 

83 
45 

93 
46 

77 
44 

78 
48 

65 
50 

87 
49 

69 
91 

90 
51 

82 
50 

81 
93 

85 
97 

90 
48 

77 
44 

72 
43 

78 
44 

81 
48 

67 
50 

78.0 
46,3 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 
MIN 

43 

47 

39 

40 

35 

38 

33 

39 

49 

52 

53 

52 

49 

47 

48 

45 

69 
43 

49 

62 
57 

83 
62 

64 

95 

82 
49 

74 
46 

72 
46 

62 
99 

80 
54 

71 
40 

70 
43 

73 
45 

83 
49 

63 
54 

72,2 
46.7 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

MAX 
MIN 

51 

49 

43 

47 

43 

45 

42 

46 

44 

46 

90 
47 

49 

51 

87 
47 

85 
47 

79 
48 

80 
46 

89 
47 

90 
51 

92 

50 

43 

52 

87 
51 

63 
52 

86 

95 

93 
59 

80 
90 

72 
44 

79 
44 

83 
45 

90 
49 

92 
92 

79.9 
48.1 

5ANDBEHG  WB 

MAX 
MIN 

29 

44 

26 

50 
29 

40 
28 

36 
27 

37 
29 

5 1 

29 

61 

34 

67 
45 

73 
52 

80 
56 

76 
55 

70 
53 

78 
50 

73 
48 

64 
42 

66 
40 

63 
52 

79 
57 

66 
45 

75 
47 

74 

52 

75 
52 

76 
52 

71 
92 

63 
39 

57 
35 

60 
39 

64 
44 

76 
49 

81 
94 

64.8 
43-.  3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

6  3 
54 

63 
54 

64 

55 

62 
52 

63 
53 

60 
50 

62 
49 

65 
51 

70 
50 

70 
54 

66 
53 

65 
53 

66 
56 

66 
56 

66 
56 

69 
56 

67 
96 

68 
54 

68 
66 

69 
56 

66 
98 

65 
97 

67 
58 

72 
96 

77 
60 

67 
96 

69 
93 

70 
53 

69 
94 

70 
99 

69 
99 

66.9 
54,8 

SAN  FERNANDO 

MIN 

62 
45 

69 
45 

65 
41 

62 
43 

57 
40 

58 
44 

64 

38 

72 
48 

86 
45 

90 
48 

85 
48 

80 
47 

76 
51 

82 
47 

80 
45 

79 
48 

79 

50 

85 
47 

84 
49 

86 
51 

68 
54 

82 
51 

76 
52 

82 
56 

63 
62 

79 

51 

69 
47 

71 
47 

78 
46 

69 
46 

87 
51 

76,4 
47,9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

63 
47 

67 
43 

6  7 
43 

63 
48 

62 
42 

6  1 
48 

65 
40 

72 
50 

60 
44 

84 

49 

61 
49 

77 
50 

75 
52 

78 
51 

76 
47 

74 
46 

73 
50 

79 
49 

81 
51 

82 

52 

65 
51 

82 
54 

73 
54 

61 
55 

84 

59 

63 
51 

71 
47 

75 
46 

77 
48 

80 

50 

80 
55 

75,2 
49,2 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

49 

45 

7  1 

37 

41 

60 
41 

43 

58 
39 

45 

87 
39 

89 
42 

93 
44 

9  1 
45 

6  1 
44 

90 
42 

90 
42 

89 
42 

80 
45 

93 
44 

95 
46 

94 
46 

97 
48 

67 
49 

88 
46 

90 
50 

95 

62 

62 
48 

75 
39 

62 
40 

89 
40 

94 
49 

98 
48 

82.4 
44.4 

SAN  PEDRO 

MAX 
MIN 

63 
52 

6  1 
49 

62 
51 

59 
51 

58 
51 

57 
51 

56 
49 

62 
52 

69 
51 

68 
55 

67 
52 

62 
51 

63 
53 

62 

53 

61 
51 

62 
51 

63 
55 

65 
54 

64 
53 

67 
54 

67 
55 

66 
95 

66 
54 

73 
56 

76 

60 

69 
53 

64 
54 

64 

55 

67 
53 

65 

55 

64 
56 

64.3 
53,1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

67 
51 

66 
49 

66 
50 

63 

50 

6  1 
49 

62 
51 

64 
46 

68 
51 

61 
48 

79 
51 

75 
51 

70 
52 

70 
55 

72 
54 

70 
50 

70 
51 

70 
52 

72 
52 

73 

56 

77 
93 

78 

52 

75 

56 

73 
52 

79 
55 

85 
59 

80 
53 

70 
49 

71 

50 

73 
50 

74 
94 

74 

57 

71,9 
51.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

68 
47 

70 
45 

65 
47 

60 
44 

62 
49 

60 
49 

64 
44 

65 
47 

80 
46 

64 
51 

6  1 

50 

50 

61 
52 

62 

50 

63 
49 

66 
50 

65 

51 

65 

50 

65 
51 

67 
51 

65 
52 

65 
51 

64 
49 

73 
49 

73 
54 

66 
51 

67 

51 

66 
49 

64 
49 

69 
63 

69 
52 

69.6 
49.8 

CAmTA    Raddaoa    caa  ad 

MIN 

73 
44 

74 
47 

66 
45 

63 
41 

65 
47 

63 
48 

68 
40 

66 
46 

79 
43 

72 
50 

64 
51 

62 

50 

64 
51 

64 

46 

66 
45 

66 
45 

74 
47 

70 
45 

68 
49 

71 

50 

72 
48 

67 
49 

65 
45 

72 
53 

69 
51 

66 
43 

66 
46 

74 
46 

67 
48 

73 
50 

67 
53 

68.3 
47.2 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

54 
45 

54 
45 

54 
41, 

52 
44 

51 
45 

50 
45 

52 
43 

59 
46 

73 
52 

79 
63 

74 

62 

66 
46 

61 
47 

62 
47 

67 
45 

63 
44 

61 
51 

75 
50 

69 
49 

77 
56 

74 

52 

67 
48 

68 
48 

76 
52 

74 

50 

56 
48 

60 
49 

62 
50 

68 
51 

71 
50 

78 
49 

64.8 
48.9 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
34 

60 
31 

60 
35 

56 
34 

58 
44 

57 
41 

60 
38 

65 
37 

74 
43 

65 
44 

72 
46 

65 
46 

65 
45 

60 
43 

62 
44 

72 
47 

67 
44 

65 
43 

64 
46 

71 
42 

67 
42 

61 
44 

61 
48 

69 
43 

64 
41 

68 
50 

67 
45 

67 
42 

65 
43 

66 
47 

65 
48 

64,9 
42,5 

S**  R«iar*nc*  NotM  Following  SUUon  Icdvx 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  WONICA  PlER 

58 

57 

59 

54 

56 

55 

55 

57 

59 

60 

55 

57 

58 

57 

57 

56 

59 

61 

56 

60 

60 

59 

60 

61 

67 

63 

58 

62 

60 

60 

60 

59,7 

MIN 

50 

50 

45 

52 

52 

52 

54 

54 

93 

55 

66 

92 

51 

53 

92 

92 

95 

91,5 

SANTA  PAULA 

68 

69 

69 

62 

60 

61 

69 

66 

86 

82 

73 

69 

67 

67 

67 

7J 

75 

70 

79 

79 

78 

69 

69 

70 

73 

72 

70,7 

MIN 

38 

38 

36 

42 

36 

44 

38 

48 

44 

45 

39 

5 1 

*' 

45 

45 

45 

94 

49 

42 

42 

46 

43,9 

SUNLAND 

59 

66 

62 

57 

54 

55 

58 

'0 

83 

86 

96 

80 

75 

79 

75 

73 

79 

94 

85 

66 

87 

77 

74 

90 

76 

72 

70 

74 

77 

93 

89 

74,4 

MIN 

4  3 

43 

36 

52 

40 

46 

46 

50 

56 

47 

49 

54 

92 

90 

43 

46 

46 

47 

91 

45,7 

TCRRANCE 

6* 

63 

64 

60 

60 

59 

60 

66 

74 

74 

74 

67 

68 

66 

67 

71 

70 

72 

69 

72 

74 

72 

68 

74 

TS 

72 

68 

73 

73 

72 

71 

68,9 

MIN 

42 

43 

50 

48 

49 

56 

46 

63 

60 

58 

91 

90 

48 

90 

92 

93 

49,0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

67 

65 

65 

62 

59 

60 

63 

68 

80 

80 

71 

70 

71 

73 

71 

72 

70 

76 

74 

79 

80 

73 

73 

78 

88 

70 

71 

73 

74 

76 

74 

71,9 

MIN 

4  3 

4  7 

45 

4  1 

42 

5  3 

48 

49 

56 

52 

54 

47 

44 

44 

44 

49 

92 

49,0 

tuitchell  dam 

MAX 

59 

64 

59 

56 

54 

53 

58 

75 

80 

74 

70 

66 

63 

66 

71 

75 

73 

79 

66 

86 

69 

63 

74 

70 

68 

67 

71 

73 

72 

69,7 

MIN 

38 

35 

3 1 

35 

45 

42 

39 

40 

4  1 

43 

46 

39 

45 

49 

90 

39 

4 1 

42 

42,4 

U  C  L  A 

MAX 

63 

64 

64 

58 

60 

57 

61 

64 

68 

74 

68 

66 

68 

65 

64 

66 

64 

71 

70 

66 

72 

70 

66 

74 

82 

60 

62 

69 

68 

67 

69 

67,2 

MIN 

5^ 

53 

53 

5 1 

53 

49 

53 

5  3 

59 

52 

54 

56 

53 

59 

59 

56 

68 

65 

54 

96 

96 

55,1 

UPLAND  3  N 

61 

69 

69 

61 

55 

52 

55 

72 

83 

87 

86 

82 

81 

63 

82 

77 

73 

96 

87 

88 

91 

83 

81 

93 

91 

63 

72 

78 

93 

91 

69 

79,3 

MIN 

47 

39 

43 

38 

42 

34 

40 

42 

47 

48 

47 

45 

46 

46 

49 

49 

54 

96 

90 

42 

*^ 

44 

90 

49,1 

VISTA  2  NNE 

MAX 

65 

63 

64 

61 

58 

59 

61 

64 

73 

74 

72 

66 

70 

70 

69 

70 

67 

72 

73 

72 

77 

70 

71 

76 

81 

77 

67 

72 

70 

72 

73 

69,4 

MIN 

46 

43 

47 

43 

46 

43 

47 

5 1 

5  J 

50 

52 

49 

96 

49 

43 

42 

47 

49,9 

WARNER  SPRINGS 

57 

57 

59 

55 

45 

43 

50 

65 

73 

79 

82 

62 

79 

81 

79 

76 

71 

92 

87 

86 

86 

84 

30 

94 

87 

62 

69 

70 

79 

84 

89 

73,5 

MIN 

33 

32 

34 

3  7 

40 

36 

39 

39 

41 

42 

""^ 

45 

47 

44 

36 

40 

49 

39,2 

YORBA  LINDA 

68 

68 

68 

61 

58 

60 

65 

72 

84 

83 

79 

74 

75 

76 

76 

73 

73 

80 

79 

83 

83 

78 

77 

90 

97 

81 

71 

76 

77 

79 

79 

74,9 

MIN 

48 

46 

50 

49 

50 

45 

»6 

49 

48 

62 

90 

54 

" 

93 

96 

9 1 

47 

47 

47 

91 

95 

49,2 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

85 

77 

73 

76 

69 

72 

67 

70 

78 

84 

92 

97 

99 

98 

98 

99 

94 

94 

100 

103 

100 

101 

99 

99 

99 

92 

79 

87 

91 

94 

99,9 

MIN 

^5 

50 

50 

45 

46 

55 

55 

62 

62 

59 

"to 

99 

66 

67 

60,1 

BARSTOW 

68 

62 

69 

56 

64 

56 

69 

'1 

80 

96 

93 

95 

91 

92 

92 

87 

87 

94 

97 

94 

95 

91 

93 

90 

92 

91 

72 

60 

95 

89 

94 

83,1 

MIN 

48 

39 

42 

42 

40 

43 

39 

44 

48 

52 

43 

52 

60 

57 

55 

95 

53 

53 

59 

60 

61 

61 

55 

91,8 

BEAUMONT   1  E 

57 

60 

63 

58 

49 

50 

52 

69 

78 

92 

96 

84 

80 

83 

93 

91 

75 

95 

89 

89 

90 

89 

82 

•  4 

99 

77 

74 

75 

79 

89 

90 

76,9 

MIN 

42 

38 

38 

36 

36 

34 

4 1 

39 

43 

44 

45 

45 

48 

" 

48 

41 

90 

44,0 

BISHOP  wB  AIRPORT 

68 

58 

64 

46 

55 

45 

62 

65 

75 

92 

67 

89 

86 

87 

89 

96 

94 

90 

91 

91 

91 

89 

90 

89 

79 

79 

68 

76 

78 

92 

99 

77,7 

MIN 

42 

2  5 

32 

29 

32 

32 

35 

35 

40 

45 

42 

50 

46 

42,3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

44 

39 

29 

26 

24 

36 

38 

48 

55 

60 

61 

63 

61 

64 

65 

57 

69 

68 

64 

65 

61 

62 

62 

93 

90 

49 

49 

93 

55 

63 

93,1 

MIN 

1 0 

20 

3 1 

35 

34 

*' 

31,7 

BlythE 

MAX 

83 

80 

79 

78 

72 

70 

72 

80 

87 

93 

96 

100 

96 

99 

101 

100 

99 

100 

103 

102 

102 

101 

100 

101 

101 

96 

90 

88 

93 

97 

100 

92,3 

MIN 

5  3 

42 

59 

63 

65 

67 

6* 

62 

97,6 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

85 

80 

31 

71 

73 

71 

74 

80 

87 

94 

99 

102 

100 

100 

104 

102 

91 

100 

106 

103 

104 

103 

101 

101 

92 

97 

99 

92 

96 

99 

101 

92,8 

MIN 

^' 

45 

46 

49 

56 

58 

62 

6* 

63 

65 

66 

63 

62 

66 

64 

67 

68 

71 

^' 

67 

66 

63 

65 

7 1 

70 

61,8 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

77 

75 

72 

74 

63 

67 

65 

70 

79 

9* 

97 

98 

97 

98 

99 

92 

98 

99 

99 

98 

96 

99 

99 

99 

61 

89 

93 

98 

97,6 

MIN 

49 

48 

" 

40 

50 

58 

59 

56 

62 

61 

60 

67 

68 

62 

66,9 

BRAWLEY  2  SM 

82 

84 

79 

81 

68 

73 

70 

73 

79 

89 

94 

99 

99 

96 

98 

102 

99 

91 

98 

101 

100 

101 

101 

99 

98 

90 

94 

67 

91 

99 

100 

90,6 

MIN 

5 1 

50 

42 

40 

42 

50 

56 

59 

56 

59 

60 

66 

58 

59 

59 

6 1 

63 

66 

^* 

63 

60 

54 

60 

68 

66,5 

CANTIL 

MAX 

66 

60 

62 

62 

60 

58 

67 

75 

83 

90 

94 

96 

88 

93 

94 

84 

97 

96 

96 

87 

94 

88 

94 

89 

90 

80 

70 

80 

83 

90 

96 

82,3 

MIN 

48 

39 

60 

55 

50 

69 

52 

53 

59 

50 

63 

66 

65 

6 1 

63 

55 

52 

60 

63 

57 

94,4 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

63 

69 

62 

67 

57 

69 

73 

78 

89 

92 

96 

94 

94 

93 

90 

86 

95 

97 

94 

93 

92 

95 

99 

89 

96 

74 

93 

86 

99 

93 

93,8 

MIN 

45 

47 

62 

6 1 

50 

99,6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

90 

88 

82 

83 

83 

79 

74 

»5 

91 

99 

102 

106 

106 

104 

104 

104 

100 

106 

108 

108 

109 

106 

105 

101 

100 

98 

96 

91 

97 

99 

105 

97,0 

MIN 

68 

6  1 

61 

56 

^' 

59 

90 

B3 

7  7 

»6 

91 

90 

70,9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

70 

57 

52 

48 

67 

58 

68 

75 

78 

82 

81 

81 

81 

92 

76 

82 

65 

86 

83 

91 

SO 

79 

77 

69 

67 

69 

69 

79 

81 

73,3 

MIN 

4  1 

30 

29 

29 

" 

54 

47 

49 

49 

49 

54 

*3,3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

82 

77 

75 

75 

68 

69 

65 

68 

77 

92 

90 

95 

97 

94 

97 

97 

96 

69 

96 

99 

99 

98 

97 

97 

96 

88 

93 

92 

87 

92 

95 

87,9 

MIN 

60 

54 

" 

49 

56 

70 

70 

72 

73 

7  3 

75 

90 

70 

63 

64 

64 

65,1 

EL  CENTRO  2  SSW 

84 

79 

80 

75 

90 

71 

74 

80 

87 

94 

99 

100 

101 

100 

102 

99 

102 

99 

101 

103 

104 

102 

101 

101 

99 

94 

90 

94 

95 

99 

103 

99,2 

MIN 

45 

54 

50 

5  2 

49 

50 

43 

44 

48 

54 

56 

56 

58 

61 

64 

60 

61 

60 

62 

59 

61 

66 

7 1 

58 

56 

58 

96,7 

FAIRMONT 

MAX 

61 

53 

50 

55 

45 

44 

44 

56 

68 

75 

78 

83 

79 

73 

79 

75 

61 

78 

86 

82 

81 

93 

79 

74 

79 

79 

65 

59 

71 

72 

86 

69,3 

MIN 

4  1 

3  5 

35 

39 

60 

61 

53 

6 1 

48,2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

76 

S3 

77 

75 

70 

69 

71 

79 

87 

96 

97 

99 

97 

99 

100 

98 

93 

99 

101 

100 

101 

101 

99 

98 

99 

93 

88 

89 

93 

99 

102 

91,1 

MIN 

49 

52 

49 

45 

42 

41 

43 

49 

54 

63 

66 

62 

63 

72 

60 

59 

62 

99,9 

HAIWEE 

73 

67 

61 

64 

56 

63 

55 

63 

65 

73 

82 

83 

87 

86 

83 

84 

83 

81 

68 

87 

89 

99 

87 

86 

92 

75 

73 

67 

73 

79 

82 

76,3 

MIN 

4 1 

38 

34 

41 

55 

47 

60 

5  5 

52 

53 

54 

60 

63 

53 

43 

^2 

48 

96 

49.1 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

80 

76 

75 

74 

65 

68 

62 

68 

77 

84 

91 

96 

96 

94 

97 

98 

94 

90 

98 

98 

99 

99 

98 

97 

99 

99 

89 

82 

87 

92 

99 

97,3 

MIN 

48 

50 

50 

42 

42 

*^ 

60 

58 

6 1 

63 

60 

58 

6  1 

62 

61 

62 

69 

72 

63 

54 

6 1 

63 

71 

69 

97,4 

IMPERIAL 

MAX 

84 

79 

82 

74 

71 

70 

72 

77 

87 

95 

99 

100 

97 

98 

101 

99 

91 

98 

102 

102 

102 

102 

101 

101 

99 

93 

86 

99 

93 

97 

101 

91,9 

MIN 

56 

5  7 

54 

48 

45 

46 

60 

62 

63 

63 

68 

62 

65 

6 1 

73 

6 1 

61 

64 

70 

60,9 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

86 

80 

82 

69 

73 

70 

73 

81 

89 

95 

102 

100 

98 

98 

101 

100 

93 

99 

103 

101 

102 

103 

103 

100 

91 

96 

89 

92 

96 

100 

104 

92,5 

MIN 

5  3 

5  5 

5  3 

52 

47 

49 

48 

62 

60 

6  3 

69 

63 

72 

6 1 

59 

57 

62 

67 

99,5 

INDEPENDENCE 

MAX 

75 

72 

56 

62 

49 

66 

82 

94 

88 

87 

96 

69 

89 

90 

90 

99" 

87 

77 

75 

70 

75 

MIN 

46 

29 

30 

34 

35 

*' 

53 

58 

47 

50 

INOlO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

80 

78 

77 

80 

69 

73 

69 

73 

80 

91 

97 

100 

99 

99 

99 

102 

96 

94 

101 

99 

100 

99 

100 

100 

99 

93 

92 

86 

91 

97 

102 

90,7 

MIN 

58 

55 

54 

54 

4  7 

47 

46 

52 

6 1 

65 

70 

70 

63 

62 

60 

73 

59 

62 

66 

67 

7  \ 

62,1 

inyokern 

MAX 

75 

64 

68 

62 

64 

72 

69 

74 

81 

87 

90 

94 

90 

92 

92 

90 

87 

94 

94 

95 

94 

93 

92 

99 

87 

81 

77 

82 

93 

90 

93 

85,7 

MIN 

54 

44 

33 

4  1 

40 

4  1 

38 

36 

50 

55 

6 1 

52 

55 

57 

66 

57 

46 

42 

43 

52 

57 

50,2 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

85 

83 

77 

78 

72 

73 

68 

72 

79 

85 

92 

99 

98 

99 

'71 

99 

'72 

'70 

'72 

99 

90.0 

MIN 

60 

57 

56 

57 

47 

52 

44 

50 

56 

60 

65 

67 

70 

73 

69 

68 

63 

68 

70 

74 

78 

67 

64 

64 

66 

72 

69 

64,2 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

43 

47 

45 

42 

35 

35 

40 

52 

61 

68 

73 

69 

65 

69 

69 

63 

67 

76 

72 

72 

72 

69 

70 

69 

71 

64 

54 

58 

66 

72 

74 

61.3 

MIN 

37 

32 

30 

29 

28 

28 

26 

27 

32 

36 

40 

44 

44 

44 

42 

42 

41 

41 

41 

44 

47 

53 

47 

60 

49 

43 

34 

33 

37 

40 

47 

39.0 

LANCASTER 

MAX 

59 

55 

61 

54 

56 

54 

63 

71 

79 

85 

89 

88 

81 

87 

86 

74 

92 

93 

89 

87 

90 

82 

85 

79 

85 

75 

64 

76 

82 

99 

92 

77.1 

MIN 

44 

38 

41 

39 

38 

36 

39 

38 

42 

49 

54 

53 

61 

56 

49 

53 

51 

57 

53 

55 

64 

65 

56 

61 

60 

50 

44 

47 

66 

93 

64 

49.6 

Sm  R.f«r*ac*  NotM  Following  SUUoa  Ind.x 


CALIFORNIA 
MAY  1964 


DAILY  TEMPERATURES  CALIFORNIA 


Continual  IV^r  l<)f>'> 


Station 

Day  Of  Month 

8. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

• 
< 

LLANO  Shawnee  hill  RCh 

MAX 

66 
37 

56 
32 

65 
30 

50 
34 

60 
32 

50 
34 

60 
37 

6S 
34 

74 
43 

82 

51 

87 
54 

86 
56 

86 
56 

85 
49 

84 
54 

79 
46 

76 
46 

90 
96 

90 
57 

69 
54 

89 
99 

66 
51 

63 
95 

83 
58 

77 
60 

71 
56 

66 
37 

79 
43 

60 
49 

94 
94 

69 
97 

T6  »  5 

LUCERNE  VALLEY  I  55w 

MAX 
MIN 

67 
49 

6  1 
48 

72 
49 

61 

64 

58 
39 

63 
37 

71 
37 

77 
47 

65 
46 

67 
48 

91 
51 

87 
53 

90 
52 

86 
31 

84 
5T 

82 
52 

91 
92 

93 
92 

92 
52 

93 
95 

91 
58 

91 

55 

86 

60 

99 
59 

68 
59 

70 
59 

78 
43 

82 
49 

87 
90 

92 
99 

sols 

MECCA  3  5E 

MAX 
MIN 

83 

81 
56 

80 
54 

77 
56 

74 
44 

74 
51 

72 
41 

75 
48 

77 

53 

90 
55 

92 

59 

95 

59 

95 
59 

93 
61 

94 

61 

96 

59 

99 
69 

90 
58 

97 
62 

98 
69 

94 

62 

99 

62 

99 

65 

99 
68 

95 
73 

93 

72 

96 
55 

69 
60 

86 
64 

90 
68 

100 
70 

89*2 
59.5 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

66 

6  1 
37 

62 
38 

59 
40 

55 
28 

50 
37 

50 
31 

63 
39 

68 
48 

75 
56 

83 
64 

63 
66 

82 
63 

84 

62 

64 
66 

80 
61 

79 
96 

86 
62 

65 
69 

85 
65 

89 

67 

64 
64 

65 
63 

83 
72 

78 
66 

77 
98 

75 
50 

73 
46 

76 
99 

79 
98 

69 
64 

74,  8 
55.3 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

60 
38 

62 
36 

65 
40 

58 
41 

60 
34 

50 
35 

63 
35 

70 
40 

74 
43 

84 

36 

63 
53 

89 
57 

85 
56 

62 
57 

95 
56 

69 
54 

82 
92 

99 
57 

91 

51 

92 
55 

89 

98 

82 
97 

69 
62 

85 

62 

96 

63 

76 
46 

75 
49 

71 
41 

78 
96 

99 
96 

91 
60 

78.2 
*9.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

67 
44 

66 
35 

57 

33 

57 
37 

53 
34 

53 
34 

50 
29 

61 
36 

67 
38 

75 
47 

63 
55 

84 

52 

61 
60 

61 
58 

85 
55 

61 
93 

85 
47 

66 

52 

86 
98 

85 

95 

86 
60 

89 

62 

62 

60 

80 

97 

79 
55 

77 
93 

75 
44 

73 
39 

79 
46 

78 
99 

65 
53 

74,  8 
48.3 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
H  I  N 

83 
61 

75 
55 

77 
50 

67 
51 

73 
47 

67 
53 

65 
46 

77 
44 

84 
59 

94 

57 

99 
64 

99 
68 

97 
70 

102 
72 

101 
66 

100 
71 

93 

67 

105 
64 

105 

70 

103 
74 

103 
71 

102 
74 

101 
75 

103 
76 

97 

70 

95 
67 

86 
64 

91 
99 

94 
66 

93 
74 

98 
69 

90.9 
63,7 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

65 
46 

57 
37 

61 
35 

54 
40 

56 
39 

54 

37 

62 
38 

70 
39 

78 
44 

63 
49 

68 
51 

87 
56 

63 
63 

85 
52 

64 
56 

60 
58 

81 
51 

91 
49 

90 
57 

90 
94 

89 

48 

69 
97 

84 
59 

91 
62 

81 
62 

76 
52 

69 
46 

76 
43 

82 
47 

99 

92 

89 

59 

77»4 
49.9 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
43 

58 
36 

64 
34 

58 
37 

61 
36 

56 
37 

64 

35 

70 
37 

79 
41 

67 
45 

69 
50 

92 
52 

64 
56 

89 
50 

68 
54 

76 
52 

62 
49 

92 
44 

93 
54 

92 
92 

92 
47 

66 

53 

87 
55 

99 
62 

96 
61 

80 
48 

68 
49 

79 
39 

82 
46 

89 

90 

93 
53 

79.6 
46.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
51 

79 
50 

79 
48 

76 
51 

74 
41 

70 
45 

73 
36 

80 
46 

91 
55 

98 
55 

102 
59 

101 
61 

100 
61 

101 
59 

101 
59 

98 
99 

94 

60 

109 
59 

102 
62 

101 
64 

101 

64 

101 
63 

99 
64 

101 
69 

99 
69 

95 
68 

99 

91 
54 

96 
95 

101 
62 

106 
65 

93.3 
96.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

83 
59 

80 
55 

78 
54 

72 
59 

66 
45 

71 
51 

69 
47 

69 
49 

79 
57 

85 

60 

92 
66 

99 
Tl 

101 

72 

98 

72 

96 

71 

100 
69 

98 
67 

91 
69 

101 
72 

104 

79 

101 
75 

101 
75 

100 
78 

98 
76 

100 
91 

90 
71 

99 
68 

86 
65 

89 
64 

95 
71 

93 
72 

89.7 
69.7 

RANOSBURG 

MAX 
MIN 

63 
46 

57 
41 

62 
39 

55 

37 

55 
38 

57 

40 

65 
35 

69 
35 

76 
48 

83 
57 

89 
56 

90 
62 

65 
61 

91 
61 

90 
56 

65 
96 

61 

50 

91 
54 

91 
61 

90 
61 

90 
99 

67 
60 

87 
62 

84 

69 

93 
60 

77 
56 

68 
44 

77 
45 

81 
94 

89 

56 

90 
56 

92|o 

SOUIRREL    INN  2 

MAX 
M  1  N 

40 
34 

42 
31 

42 

29 

39 
27 

33 

27 

:2 

26 

34 

25 

41 

34 

55 
35 

65 
44 

68 
48 

77 
55 

76 
55 

74 

54 

74 
50 

66 
45 

67 
38 

71 
48 

68 
94 

70 
90 

70 
55 

65 
93 

69 
51 

64 
53 

69 
92 

60 
46 

51 
32 

64 
36 

69 
44 

72 
94 

42i8 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
59 

79 
58 

80 
55 

70 
48 

72 
46 

70 
47 

75 
47 

eo 
53 

90 
55 

96 
56 

100 
61 

100 
68 

97 
62 

97 
70 

101 
69 

98 
67 

94 
66 

101 
63 

101 
65 

99 
66 

100 
63 

99 
61 

98 

69 

102 
79 

97 
74 

97 
66 

87 
61 

92 
63 

97 
69 

101 
67 

104 

71 

92. 1 
61,8 

TRONA 

MAX 
MIN 

B2 
54 

71 
49 

69 
42 

71 
44 

62 
39 

68 
44 

62 
41 

72 
42 

75 
50 

63 
52 

89 

56 

94 

50 

97 
61 

93 
57 

94 
55 

99 
96 

90 
56 

89 
56 

97 
59 

96 
63 

99 
61 

97 
60 

97 
63 

99 
61 

92 
67 

88 

67 

89 
52 

76 
47 

94 
54 

87 
48 

91 
63 

89.2 
93,9 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

81 
46 

SO 
47 

75 
43 

73 
47 

70 
35 

68 
43 

70 
35 

74 
41 

76 
49 

89 
44 

93 
57 

96 
60 

96 
58 

95 
60 

95 
59 

93 
96 

89 
56 

96 
59 

98 
59 

99 
61 

100 
60 

97 
99 

97 
64 

99 
66 

90 
70 

89 
63 

85 
48 

66 
50 

99 
58 

91 
62 

96 

62 

97,8 
94,1 

VALVERMo  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

67 
31 

65 

25 

66 

25 

66 
25 

59 

25 

58 
25 

60 
27 

68 
24 

72 
23 

go 

34 

85 

37 

87 
42 

65 
48 

84 

37 

86 
32 

63 
36 

77 
30 

86 

37 

90 
44 

68 
42 

89 
38 

94 

38 

85 
42 

84 

90 

94 

50 

76 
51 

68 
34 

79 
40 

77 
39 

83 
37 

88 
42 

39!8 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

67 
44 

64 
37 

59 
38 

63 
41 

55 
37 

56 
39 

55 
36 

65 
36 

72 
40 

78 
45 

66 
45 

68 
50 

89 
96 

64 
47 

89 
46 

87 
92 

81 
46 

82 
46 

9J 
91 

89 
91 

92 
49 

90 
90 

86 
94 

92 
99 

96 
96 

88 
58 

75 
42 

70 
40 

79 
49 

84 
48 

87 
92 

78,4 
46.2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

44 

20 

38 
11 

34 
S 

32 
15 

22 
16 

20 
IC 

19 
9 

34 
8 

34 
14 

42 
22 

46 
26 

51 

32 

56 
32 

55 
26 

54 

30 

58 
34 

54 
24 

94 
24 

98 
34 

60 

30 

96 
27 

99 

26 

92 
26 

93 
36 

94 

36 

42 

32 

42 
20 

'  34 
20 

42 

26 

44 

26 

92 
29 

49,0 
29.6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

28 
9 

20 
.  3 

11 
.10 

23 
•  4 

15 
8 

14 

0 

2S 
-15 

1? 

3 

25 
6 

34 

10 

38 
23 

36 
26 

40 
26 

36 
15 

40 
26 

43 
20 

43 
25 

44 

23 

45 
19 

49 

29 

43 
90 

49 

30 

4] 

26 

44 
29 

40 
25 

36 
22 

25 
11 

22 
8 

26 
19 

J4 
19 

39 
26 

32.9 
19,9 

S««  Baf*r*nc*  NotM  FoDowtng  Sutton  [nd«x 
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EVAPORATION  AND   WIND  California 


Station 

Da;  Of  Montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

01 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

239 
68 
«2 

* 

ft 
ft 

.74 

563 
69 
41 

.22 

127 
70 
44 

.13 

212 
98 
38 

.27 

85 
75 
40 

.23 
114 

75 
44 

ft 
ft 

ft 
ft 

.79 

217 
84 
51 

.34 

71 
69 
93 

.28 

139 
82 
47 

.29 
146 
79 
44 

.30 

113 
78 
44 

ft 

ft 

ft 

ft 

.80 
433 
•  1 
44 

.20 

133 
74 
48 

•  32 

198 
76 
48 

.36 

141 
80 
46 

.31 

102 
77 
46 

ft 
ft 

ft 
ft 

.60 

433 
78 
48 

•  27 

146 
60 
49 

•  24 

108 
73 
49 

.26 

113 
77 
49 

.29 

116 
60 
49 

ft 

ft 

" 

•  93 

291 

8. 228 
4202 

FEPNDAlE  2  NM 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

,06 

33 
71 
*5 

.07 
48 

71 
44 

.08 
92 
70 
44 

.12 

35 
69 
90 

.07 
49 
67 
47 

,08 
26 
79 
41 

.14 

38 
72 
50 

.09 
40 
68 
50 

.07 

28 
67 
52 

.06 

34 

66 
52 

.06 

38 
63 
50 

.11 

42 
76 
47 

.14 

47 

77 
93 

.14 

38 
74 
46 

.18 

47 
76 
47 

.08 
46 
72 

52 

,19 
47 

80 
52 

.19 
34 

60 
56 

.17 
26 
78 
94 

.19 
94 

80 
55 

.20 

65 
76 
53 

.21 
46 
78 
92 

.19 
41 
78 
53 

.16 

41 
76 
94 

.17 

44 
76 
52 

•  12 

31 
76 
93 

.13 

28 
80 
93 

.I9I 
22 
60 
96 

.11 
22 
60 
97 

.06 

27 
66 
93 

.10 
26 
69 
94 

3.91 
1193 
74,4 
90.4 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 
NIND 
MAX 
MIN 

.17 
76 
6S 
99 

.04 

57 
59 
26 

.16 

38 
60 
41 

.15 

27 
69 
42 

.21 

72 

^5 
49 

.19 

39 
71 
37 

.16 

22 
76 
49 

,21 
31 
61 
49 

.23 

20 
81 
91 

.17 

18 
87 
52 

.17 

16 
90 
59 

.23 

IT 
90 
56 

.26 

30 
88 
97 

.17 

27 
78 
95 

.25 

18 
84 
47 

.14 

21 
78 
52 

.04 

18 
80 
54 

.09 

18 
81 
56 

.26 

29 
83 
92 

.26 

23 
84 

55 

.14 

15 
86 

52 

.17 

18 
66 
52 

.09 

16 
80 
56 

.26 
26 
84 
54 

.20 

18 
82 
53 

.19 

16 
66 
58 

.09 

19 
79 
52 

.19!  .17 
23  19 
82  66 
90  94 

.23 
19 
66 

99 

.27 
20 
97 
96 

5.54 
812 
79.4 
91.1 

LAKE  PILLSBURV  NO  2 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.12 

<>1 
68 
1.3 

.03 

35 
66 
40 

.07 

23 
61 
42 

.09 

48 
62 
42 

.14 

31 
67 
41 

.15 

31 
72 
40 

.21 
34 
75 
44 

,20 

33 
80 
50 

.25 

31 
81 
53 

.26 

28 
83 
52 

.27 

29 
84 
99 

.22 

15 
85 
49 

.42 

62 
83 
40 

.26 

30 
71 
49 

.15 

17 
82 
49 

.05 

24 
77 
45 

.19 

16 
82 
52 

.21 

29 
81 
56 

.22 
44 

80 
55 

.21 
43 

80 
51 

.29 

37 
81 
50 

.19 

25 
83 
52 

.26 

25 
84 
52 

.35 

37 
84 
56 

.24 

Zit 
84 
54 

,12 

2i 
62 
53 

.11 

26 
70 
52 

.20 

26 
83 
94 

.24 

32 
85 
54 

.29 
34 

68 
94 

.30 
34 
66 
98 

6,31 
964 
76,4 
49,6 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

.12 
93 

* 
• 

ft 

• 

.22 

126 

.07 

37 

.09 
90 

.20 
49 

.17 

99 

ft 
• 

ft 
ft 

.64 

111 

.21 
40 

.34 
48 

.28 
45 

.23 
48 

ft 
ft 

ft 
ft 

.51 
147 

.20 
40 

.25 
49 

.25 

49 

.23 
4T 

ft 

ft 

ft 
ft 

.93 

171 

,33 

57 

.15 

50 

.01 

42 

.17 

41 

ft 

ft 

.94 

82 

6^14 
1491 

TULELAKE 

EVAP 

.12 

.16 

.07 

.14 

.13 

.14 

.24 

.17 

,26 

.26 

.27 

.30 

.35 

.24 

.29 

.43 

.17 

.26 

.34 

.38 

.28 

.30 

.29 

.37 

.30 

.30 

.11 

.04 

.20 

.22 

.29 

7.44 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.32 

93 
81 
46 

.18 

70 
67 
43 

.10 
89 

67 
44 

.17 

71 
67 
47 

.14 

90 
74 
47 

.19 

98 
62 
41 

.29 
91 

79 
44 

.29 

66 
60 

50 

,24 

44 
86 
53 

.22 

46 
88 
55 

.24 

49 
91 
93 

.26 

19 
93 

60 

.39 

93 
68 
94 

.37 
63 
84 

91 

.30 
49 

86 

50 

.43 

80 
85 
90 

.10 

71 
63 
52 

.15 

39 

85 
55 

.30 

60 
87 
96 

.40 

100 
83 
53 

.30 
49 
85 
54 

.30 
60 
88 
99 

.35 

71 
86 
55 

.3* 

95 
84 
52 

.26 

50 
86 
53 

.35 

95 
90 
94 

.25 

79 
73 
51 

.20 
64 

71 
50 

.30 
70 
87 
52 

.32 
76 
89 
96 

.34 
43 

90 
99 

8.39 

2029 
81.5 
51.9 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 
WIND 

■  23 
111 

• 
» 

ft 

.38 

163 

.13 
68 

.  19 
43 

.23 
94 

.22 

39 

: 

ft 

.78 

109 

.37 

1 

.33 
140 

.27 

72 

.33 
46 

: 

* 

.71 

198 

.32 

62 

.32 

101 

.27 

29 

.30 
40 

ft 

ft 

ft 
ft 

.86 

160 

.28 

75 

.19 

62 

.18 
43 

.29 

25 

• 
ft 

.76 
99 

7.96 
1730 

DAVIS  I  WSM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

•  2S 

129 
73 
48 

*  24 

107 
70 
41 

.24 

107 
74 
45 

■  13 
76 
66 
44 

.20 

81 
76 
46 

.13 

87 
62 
41 

.24 
96 
75 
46 

.  27 
97 
79 
49 

.23 

16 
85 
52 

.28 

30 
89 
54 

.26 

21 
90 
96 

,33 
43 
94 
96 

.  34 

99 
90 
50 

.34 

129 
61 
45 

.29 

43 
85 
46 

,30 

71 
88 
48 

.13 

100 
68 
52 

.23 

18 
87 
54 

,25 
63 

86 
52 

.32 

124 
83 
49 

.26 

35 
89 
52 

.30 

50 
86 
54 

.29 

100 
87 
49 

•  31 

96 
87 
50 

.31 
41 
88 
53 

.33 
68 
91 
53 

.21 

93 
74 
51 

.16 

69 
75 
50 

.27 

32 
67 
52 

.31 

40 
91 
99 

.34 
57 
93 
99 

9.09 
2170 
82.2 
49,6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.25 

121 

.19 

84 

.10 

92 

.12 

72 

.19 

81 

.00 

106 

.15 

40 

.22 

69 

.22 

30 

.22 

30 

.22 
96 

,28 

34 

.30 

81 

.33 
91 

.31 
44 

.29 

70 

.15 

93 

.29 
29 

.29 
96 

.32 
94 

.24 

34 

.26 
27 

.30 
61 

.30 

66 

.25 
44 

.25 
70 

.13 

62 

.17 

29 

.26 

39 

.30 
39 

.30 
92 

7.04 
1872 

LAKE  SHORE 

EVAP 
WIND 

.17 

26 

.08 

23 

.10 
14 

.10 

7 

.13 

19 

.17 

24 

.20 

22 

.24 

23 

.25 
29 

.25 
29 

.27 
22 

,28 

28 

.23 

22 

.24 

19 

.26 

18 

38 

24 

.16 

13 

.21 

29 

.32 

40 

.17 

16 

.30 

28 

.26 

20 

.23 

26 

.26 

19 

.11 

20 

.02 
11 

.14 

.23 
17 

.23 

17 

.26 

24 

6.32B 
671 

LAKE  SPAULOING  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

.13 

•  29 

.14 

.16 

.2* 

.93 

.33 

.34 

.33 

.31 

.20 

.23 

.33 

.29 

.33 

.30 

.34 

.30 

.36 

.19 

.08 

•  12 

•  19 

ft 

•  64 

7.62B 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

55 
77 
46 

.16 

51 
70 
43 

.15 

90 
68 
45 

.12 

32 
65 
44 

.13 

24 
75 
46 

.13 

38 
65 
41 

.  22 

30 
75 
49 

.23 

33 
81 
41 

.22 

22 
86 
90 

.26 

28 
89 
54 

•  27 

19 
92 
99 

.30 

20 
96 
99 

.34 

38 
92 
59 

.  30 

42 
86 
90 

.28 

27 
87 
5 1 

.  30 
41 

87 
5C 

,08 

40 
66 
52 

.22 

19 
86 
55 

,23 

27 
98 
55 

.30 

49 
88 

.28 

29 
90 
55 

.27 
24 

90 
56 

.29 

28 
91 
53 

.25 

39 
89 
52 

.27 

29 
88 
52 

•  32 

39 
91 
57 

.24 

39 
88 
91 

.18 

32 
77 
51 

•  27 

28 
90 
92 

.29 

27 
92 
95 

.32 

29 
94 
99 

7.44 

1024 
83,6 
91,0 

PLACERVILLE  IF6 

EVAP 
WIND 

.19 

37 

• 

ft 

.07 

96 

.04 

34 

ft 

14 

.28 

26 

.18 
48 

ft 

ft 

.64 

144 

.22 

16 

.23 

17 

.18 

15 

.22 

17 

ft 

tt 

.91 
91 

.22 
9 

.21 

13 

.22 
26 

.15 

20 

ft 

: 

•  72 
42 

.23 

26 

.0. 

14 

.09 
14 

ft 
ft 

ft 

•  60 

91 

5.24 

730 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.19 

45 

.14 

26 

.09 

27 

.09 

34 

.11 

22 

.16 
48 

.22 
46 

.22 

90 

.17 

40 

.30 
54 

.24 
46 

•  39 

40 

.30 

40 

.30 

16 

.26 

.24 

,10 

.16 

.1* 

.32 

•  16 

.32 

66 

.30 

55 

•  29 

34 

.30 

52 

.29 
91 

.10 

33 

.04 
34 

•  16 
39 

•  26 
49 

•  26 
44 

6.6* 
12138 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.15 

12 

* 
tt 

ft 

ft 

.2) 
67 

.11 

12 

.la 

96 

.27 
7* 

.24 
( 

ft 

ft 

ft 
• 

.7* 

17» 

•  22 

39 

.24 

14 

.29 
9 

.22 

23 

ft 
ft 

tt 
ft 

•  61 

126 

.16 

3J 

.26 
40 

•  22 
2. 

.32 

70 

ft 
• 

• 
* 

•  78 
62 

.26 

39 

•  11 

22 

.02 

17 

ft 

ft 

ft 
ft 

•  69 
69 

6.32 

1007 

WHISKEyTOWN  RES(A) 

EVAP 
WIND 

.14 

33 

ft 
• 

ft 
ft 

.20 

81 

.19 
43 

.17 
49 

.23 
39 

.17 

22 

ft 
ft 

ft 
ft 

.70 
73 

•  26 

17 

.30 

95 

.19 

19 

.30 

20 

• 

• 

ft 

« 

•  48 

59 

9 

.26 

27 

.22 
32 

.24 

26 

ft 

• 

• 

•  79 

97 

.27 
26 

•  10 
13 

.02 
11 

•  16 

11 

•  24 

10 

.26 

11 

9.46 

763 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

EVAP 
WIND 

107 

62 

68 

37 

62 

93 

84 

46 

33 

•  29 

37 

.26 

97 

.26 
42 

.32 

72 

.39 
69 

.32 
79 

•  30 
49 

.26 

110 

.24 

32 

.29 

47 

•  34 

101 

•21 

77 

.26 

30 

.31 

60 

.31 

52 

.29 

66 

.22 
44 

.07 
44 

.13 

76 

.11 

24 

•  17 

35 

.23 
26 

1609 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 
WIND 

.19 

100 

.10 
67 

.06 

77 

.19 
44 

.08 
67 

.13 
97 

.23 
7* 

.16 

60 

.26 

33 

.32 
73 

.28 
62 

.39 

90 

.38 

74 

.27 
46 

.25 
46 

.41 

88 

.18 

47 

.25 

38 

.42 

69 

•  36 

93 

•  25 

40 

.33 

42 

.27 

40 

.34 

60 

.27 

45 

.19 

79 

.06 
9 

.07 
124 

.12 

21 

.21 
62 

.26 

72 

7.22 
1639 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

86 

49 

33 

37 

94 

69 

104 

94 

" 

90 

* 

104 

91 

69 

66 

55 

74 

97 

46 

•  21 
64 

.19 
60 

.20 

61 

.12 

29 

.12 

20 

.0  0 

25 

.12 

16 

.09 

29 

.10 
14 

•  14 

20 

1580 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<- 

BUOLINSAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
31 
7* 
93 

.18 

3 
82 
47 

.16 

60 
81 
93 

.21 

30 
80 
51 

.19 

90 
80 
41 

.20 
47 

75 
44 

.15 
93 
82 
48 

.24 

29 
78 
92 

.15 

25 
80 
96 

.27 

48 
81 
97 

.20 
90 
62 
96 

.27 

10 
83 
94 

.24 

40 
83 
95 

.18 

30 
60 
90 

.24 

11 
82 
91 

.21 
31 
68 
94 

.19 

10 
88 
59 

.20 
39 
■  9 
95 

.20 
32 
69 
92 

.24 

20 
83 
99 

.29 

49 
63 
91 

.15 

17 
69 
91 

.23 
11 
66 
96 

.26 

31 
63 
96 

.19 

90 
94 

.12 

90 
94 

.16 

21 
69 
99 

.16 

16 
83 
96 

.29 

23 
67 
92 

.191 .19 
21  20 
90  89 
99  95 

6,13 

998B 
63.5 
93,0 

'lACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.24 

.12 

.17 

.00 

.15 

.19 

.20 

.19 

.26 

.36 

.32 

.39 

.29 

.29 

.29 

.23 

.29 

.29 

.35 

.29 

.36 

.24 

.20 

.34 

•  22 

.21 

.18 

.30 

.31 

.01 

7.40B 

NEWARK (F) 

EVAP 
WIND 

.23 

136 

ft 
• 

ft 
ft 

.72 
340 

.14 

121 

.27 

191 

,20 
97 

.11 

93 

ft 
ft 

ft 
ft 

•  73 

199 

•  27 

76 

.24 

90 

.22 
41 

.26 

76 

ft 
ft 

ft 
ft 

•  64 

271 

.20 
96 

•  20 

89 

.  30 

106 

.33 
7* 

ft 

ft 

.32 

275 

.44 

107 

.00 
7* 

.19 

69 

•  37 
99 

ft 

ft 

•  36 
184 

6,70 
2946 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.24 

.27 

.23 

.18 

.18 

.19 

.26 

.25 

.30 

.30 

.30 

.30 

.36 

.30 

.36 

.35 

.23 

.30 

.27 

•  30 

.30 

.29 

.30 

.30 

.30 

.37 

.36 

.30 

•  38 

.39 

.26 

8.98 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 
WIND 

'33 

.li  .07 

27i  28 

'22 

■  03 

25 

.11 

20 

.18 

21 

.18 

17 

,26 

20 

.23 

16 

.27 

17 

.31 

20 

.  24 

23 

.26 

19 

,21 
20 

.17 

29 

.20 
24 

.22 
21 

.26 

24 

.24 

23 

.16 
14 

•  26 

23 

.26 

27 

.25 

21 

.27 

32 

.19 

29 

.19 

17 

.21 

29 

.27 

23 

.26 

31 

6.34 

716 

FHIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

90 
76 
46 

.19 

79 
62 
42 

.27 

96 
69 
41 

.13 

71 
61 
42 

.10 

96 
60 
44 

.11 

76 
95 
43 

.10 
50 
61 
43 

.21 

65 
75 
45 

.22 

51 
80 
51 

,28 

55 
85 
94 

.32 

51 
65 
93 

.39 

49 
89 
60 

.43 

61 
91 
58 

.36 

57 
68 
53 

•  39 

93 
86 
94 

,40 
61 
86 
54 

.34 

78 
81 

I  5' 

.32 

71 
81 
95 

,32 
94 
67 

99 

.46 

108 
89 
53 

62 
97 

.24 

91 
79 

'* 

.41 

96 
66 
96 

.39 

74 
63 
96 

.32 

49 
87 
96 

.23 
64 

77 
96 

.29 

99 
62 

95 

.22 
47 

79 
92 

.37 
62 
77 
»2 

•  41 

66 
83 

95 

.39 

92 
88 
98 

2073 
76,9 
92,0 

HETCH  HETCHY(A) 

EVAP 

.14 

.07 

.01 

.02 

ft 

ft 

ft 

.14 

.07 

.19 

.20 

.20 

.26 

.26 

.21 

,21 

i.30 

.19 

.20 

.22 

.22 

.15 

.24 

.23 

•  22 

.07 

.11 

•  08 

.19 

•  18 

.21 

4,71 

See  reierence  notes  iollowi  ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  196* 


CONTINUED 


Station 


KETTLEHAN  CITY  1  SSWID) 
<NIGHTS  FERRY  2  SE 
LOOI (E) 

maaioeville  island 
oakdale  woodward  dam(b) 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
"AX 
MIN 

EVAP 
WIND 


Day  Oi  Month 


.20 

120 
71     75:  75 


.2'' 

50i  170 
71 


29  .23  .27 


90     30  70 


10     II     12     13     14     15     16     17     18     19    20    21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


1,9  iTi    43'    ••(,     50     51     55  56 


.*5 


.27  .211 .17 
102     78;  67 


.09  .15, .07 
54     941  S2 


.351 .39  .«1 
40,    19  69 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE (G)  EVAP 

SAN  LUIS  DAM  ;  EVAP 

WIND 
MAX 
MIN 


.09  .OO!  .00  ,00  .01  .00  .09  .15  .21  ,23  .;6  .29  .26  .16  .29    .23  .18  ,16  .25  .23  .25  . IS  .28  ,21  .24 


,15 


.22  ,27 

28 


,21  .26 

75 


.22 

59 
79 
51 


65 


.41 


.26 

55 


.30 

90  lOOl 

82  84I 

5i  53 


.38  I  .45 


.51  .33  .36  .34 


99     77     69     86     97  84 


,30  .30 

75  103 

.30  .30 

SOi  100 

851  86 

53I  52 

.271  .37! 
68  132 


50 


.37 


54 


,30  .35  .09 

60  130  40 

90  80,  78' 

54  50  53^ 

,34!  .3i;  ,21, 

62     881  91 


.23 
60 
89 
52  »2 

.26  .35 

52i  76! 


o  o 


11.56 

2558 


7.24B 

824 


.10  .38  7.86 

50     90  2590 

90|    93  62.7 

57!    56  51,2 

.31  .42  6.97 

85l    50  ^154 


.19  .23  .28  .20  .03  5.15 


.35, .35  .15 
2341 174  172 
71     67!  '1 
45I    421  43 


21     19  .25  .23  .40  .30  .40  .55  .42  .63  .50  .45    .55  ,30  .35  .45  .52  .46  .40  .45  .50  .45  .45  ,35  .301.35  ,*S  .45  12.15 

157  156  226  183  270  111  105  HI  105  246  246  135    242  160  S3  160  234  161  163  332  254  1241  204  171   143|  U7  1991155  5609 

63'    651    59,    68     70|    83  88  89  9l  82     80     83      62  80  86     80     81  85  76  78  76     67,    69:    T5[    741    79[    881    91|  78,4 

41     431    44!    44     45     46  52  56  57  5o|   46 1   50'    46  48  54     51     49  46,  50  46  46     52|    491    50     SO     SOj    52     55  48,5 


STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 


TRACY   PUMPING  PLANT(A) 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 


EVAP  .19 
WIND  70 
MAX  70 

MIN  50 


.15  .15  .20 

50  40  40 

73  72  72 

4J  49  45 


.15  .15  .20  .20  .23  .30  .30  . 30 : .40 i . 30 1 . 30    .25  .25  ,30  .30  .30  .30  .25  .25 

40      0  100,    50     30     50  45 


50  50  40  30  10  10  10  25  95  40 
69  77  80  65,  90  91  93  92  86  86 
47,    43     47      49      54     57      59      60      51,  46 


EVAP  .301  ,33i  ,27 


WIND  1731  206  167  130  233  196  277  130  112,  122 


BEAUMONT   PUMPING   PLANT(A)  EVAP 
WIND 


CACHUMA  OAM(B) 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  EXP  STA  <B) 
TWITCHELL  0AM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEATH  VALLEY 


INOIO  U  S  DATE  GARDEN 


.06' 
40 

62i    64'  73 


.26| .21  .22 


.12  .13 

211  43 
60 


47: .24  .37  .47 


.09  .02 

13 
58 


.49' .67' ,44 
88; 166  357 


17  35 
56 


,16  ,22  ,31  .27 

35  13 
90  90 


20 
89 
96 

.90 

179 


84  66 
51:  51 


.41  .29 

212 


86     89  86 


55    52    50  52 


,38|  .48  .39 
152  317  229  171 


,30  .301  .22 
55  10  45' 
89     92  91 

52,    56,  54: 


,15:  ,15;  ,301  .901  .40  7.84 

9I    20     50     50l    65  1215 


,47  ,4T|  ,45:  ,41 
286  213  139  273 


86;  90; 
531  92: 


,36  ,45  .28 

174  227  237 


46;    43!    42:    42     39     40     36     37     42     42     45     47     49     49:  48 


.26 

29 
67 
46 


19  .26  .29 


46 


24  .30 

16     25  25 

92     92  92 

49      48  49 


25  .23 

30  30 


92  84,5 
55  51,9 


11,97 

6078 


50     50     50     50  49 


.26  .20  .26  .29  .28 

24  41  35  20  26 

93  87  91  85  89 

40  44  40  43  43 


EVAP  ,22:  ,27 


WIND 
MAX 

MIN 


46 


,27  .16  .15  .06  .08 

112  67  96;  75  78 
69I  65  63|  57'  60 
42      40'    42:    46  44 


EVAP'  .16  ,24:  .23'  .25'  .23^  .22  .16 
WIND  105  163  122  133, 219: 172  126! 
MAX  71,  71  72  72'  67|  67]  66) 
MIN   '    51:    51:    50:    51     48'    49|  46 


EVAP  ,08  .14 
WIND     26  31 


EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 


.21  ,16 
42  58 


.17! .11  .11 
64:  48 
70  66  61 
41     42  48 


.11 


.08  ,21 

30 


30  .29  .28 

55  50  45 
-  '    81|  85 

•  ;    40 1  42 

•  ; .65: .21 

•  , 279  76 


,36  .31 

37  31 


.25  .22 , .24 


I 

.27: .27 
62 
62  61 
92  53 


.23!. 15 
98  42 
79  79 
53  92 


.24  .23  .27  .20  .25 

20     47  61  39  42 

61:     61  76  61  81: 

51     51  50  50  52, 


.47 

226 
76 
511 


,21  .22'  .18 
90;  121^  65 
75,  77!  76' 
51|    521  55: 


.25  .2^  ,25!  ,28  ,29 

34    33     34|    301  33! 


,29  ,26 

45' 
82'  82 
91  55 


,3d  .2S'  .301 
30  79  85 
62  82  87 
53     50  51 


.30  .25 

47  40 

82|  631 

50|  521 

.211  ,24! 

93  89 

781  801 

56  56 

.3o|  .32 

29  40 

,36l  ,29 

61  48 

86  81 

91  92 


.19  ,24  .13  ,23  .28  .26 

39:    33:    30     48     71  68 

76     80!    ^2'  ■"! 

51     53     93:    51!    53,  92,; 

.64  .27  .28  .26  .25 

29*  125  129  123  113 

76     61     76     75  77 

55     57     90     91  91 


i29  .26 
60  34 

80|  85: 
53  55| 


EVAP  .79  .60  .561  .63|  .401  .441  .22I  ,40  .53  .49  .55  .60!.99  .83  .69  1,09  .75  ,99  .75  .89  .81  .90  •*«  .96 

WIND  147  117     77  226    -  I    •  !    •  1    -      84     46  34  61   143  121  61    136  183     26     96  106  67  114  85  128  70 

MAX       891    891    85     611    76!    78:    7»l    90     92     96  99  96     95  96  97      96  96   100     99  96  96  96  96  93  90 

MIN  I    58     53!    51'    931    49;    92!    49     96     99     60  64  67     66  62  65     65  61     63     66  67  66  66  65  68 


.79 
54 

89 

70;  Tl 


EVAP  ,42  .42  .34  ,35 

WIND  129  102  105  52 

MAX      90     87     85  91 

MIN  ,    57     55;    53  54 


,26  .30  .25  .27  ,31  .40  .37  .46  ,40  .45  .41  .92  .51   .40  .45  .47  .32  .40  .45  .43  ,40! 

64  50     48     56     28     30  27  39  35  39  37  53     90     55  25  24  11  29  51  35  48! 

77  86     79     88     91     96  100  101  101  100  102  102     98     99  103  102  103  102  103  101  93: 

90  92,    50     51     55     62  64  59  66  60  60  64     61     62  65  67  66  67  66  66  68 


.31 


.91  .69  .49 
8*  Tl  »7 
9*    94  97 


.62  .69 

77  »0 

99  105 

67'    57     98     60!    »J  69 


.23 


6.37 
672 
83.4 
45.0 

7.14 
1766 
76.2 
<>8.5 

6.85 

3391 
74.5 
51.2 

7,26 

1103 

6.73 
1743 
78.1 
49.2 


20.43 
296tB 
92.6 
61.9 

12.39 
1661 
49,9 
60.4 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDmc  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B>  PAN  PAINTED   INSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

FOREST  GLEN 
TULELAKE 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

02 

ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  5N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4,C 

3 

4.0 

2 
,Z 

3.0 

2.5 

4.0 
4 

T 

5.0 

2 

1.3 
4 
.6 

T 
2,0 

3.0 

2 

8.7 

10 
l.O 

7.0 
4 

7.5 
1.0 

1.1 

12 
1.5 

T 

T 
T 

10,4 
10 
1.6 

4.0 

1 

T 
T 

1,0 

I 

0.6 
21 
2,9 

1.5 
4.5 

T 

16 
2.1 

T 

T 
T 

See  relerence  notes  iollowi  ng  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
HAY  1964 


Day  of  month 


9      10     11     12     13     14     IS      16     17     IS     13     20     21     22     23     24    25    26     27  28 


LAKE 

MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BONL 
MOUNT  SHASTA  KB  CITY 

PLACERVILLC 

OUINCY  RAN6ER  STATION 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SODA  SPRINSS  1  E 

STRANBERRY  VALLEY 

TMIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDSEPORT 

DOYLE  5  SSE 

FORT  BIDMELL 

MEYERS  A  SM 

MONO  LAKE 

SOUAN  VALLEY 

TAHOE  CITY 

MOODPORDS 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0* 

MOUNT  HAMILTON 

SAN  JOAQUIN  ORAINAfiE 
09 

CALAVERAS  BIG  TREES 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

TEHACHAPI 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
CUYAMACA 

IDYLLWILO  RANGER  STA 
MT  BALOY  NOTCH 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SANOBERG  WB 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


BISHOP  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


1.0  3.9     T  10,0 


10      9     19       B      9       3  1 


3.9 


S.4|t2.9 

it 

t,c 
t 

I*. 017.0 


42 


91 


1.9  7 
2  S 


T  3.0 

T 


9.01* 

90  it 


0.9  T 
I  T 


9  17 
3.9 


16. 
0.9 


1*.2 

10 


3.1|  0.9 
2 


16.9 

63 


1.0  T 

991  *l 


10.0 
20 


6.012.0 
«2 


2.9 

T 


0.9 

1 


1.0 

T 


2.0 

T 


See  Reference  Notes  Following  S^^tion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  'VZT.t 


CopUnued 


StaUon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

; 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNC 

- 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

T 

i.i 

SQUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

UO 
1 

4.0 
4 

9.0 
8 

2.0 
7 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

0,i 
f 

9.0 

» 

T 

7 

T 

t 

T 

3 

T 

1.0 

1 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

14.0 
14 

3.0 

U 

e.c 

2S 

1.0 

26 

1.0 

27 

23 

19 

16 

13 

10 

8 

6 

4 

3 

2 

I 

T 

8.0 
8 

O.S 
9 

1.0 

6 

5 

4 

3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  oi  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

73 

72 

70 

70 

66 

67 

67 

67 

70 

72 

75 

77 

77 

77 

78 

79 

80 

79 

79 

80 

81 

80 

81 

83 

84 

79 

79 

79 

79 

80 

83 

76.2 

MAX 
MIN 

89 
69 

87 
70 

83 
67 

85 
69 

75 
62 

79 
63 

76 
63 

80 
63 

85 
66 

88 
69 

93 
72 

91 
71 

94 
73 

95 
73 

97 
75 

98 
76 

96 
78 

96 
77 

97 
75 

98 
76 

99 

77 

99 
76 

97 
77 

98 
79 

96 
82 

86 
75 

93 
74 

93 
74 

96 
75 

98 
76 

101 
80 

91.5 
72.  7 

8  INCHES 

9  AM 

74 

73 

72 

72 

69 

69 

69 

69 

71 

73 

76 

77 

78 

78 

79 

60 

80 

80 

80 

81 

82 

82 

82 

83 

83 

81 

80 

80 

80 

81 

83 

77.3 

MAX 
MIN 

78 
73 

78 
73 

77 
72 

77 
72 

74 

69 

73 
69 

72 
68 

73 
68 

75 
69 

77 
71 

80 
73 

82 
76 

83 
76 

83 
77 

84 
78 

85 
79 

85 
80 

85 
80 

86 
80 

86 
80 

87 
81 

87 
81 

86 
81 

87 
82 

87 
83 

83 
79 

83 
77 

85 
80 

86 
81 

88 
81 

81.7 
76.3 

12  INCHES 

9  AM 

75 

75 

74 

74 

72 

72 

70 

70 

73 

74 

76 

78 

79 

79 

80 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

81 

81 

82 

83 

78.5 

20  INCHES 

9  AM 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

75 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

76.6 

39  INCHES 

9  AM 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

73.3 

79  INCHES 

9  AM 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

72.8 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
59 

77 
53 

79 
56 

70 
54 

79 
57 

69 
51 

78 
55 

82 
57 

88 
62 

91 
65 

93 
68 

97 
68 

95 
66 

89 
62 

91 
62 

92 
63 

77 
61 

88 
63 

88 
65 

89 
64 

92 
66 

90 
66 

93 
65 

92 
66 

93 
68 

96 
68 

65 
63 

80 
61 

91 
65 

94 
68 

97 

69 

86.9 
62.4 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
54 

58 
55 

58 
55 

58 
56 

56 
54 

54 
53 

53 
51 

56 
51 

60 
54 

63 
57 

66 
61 

66 
63 

66 
63 

66 
63 

67 
63 

66 
63 

67 
63 

68 
64 

69 
64 

70 
66 

71 
67 

70 
67 

69 
66 

68 
66 

71 
67 

70 
67 

69 
66 

69 
65 

69 
65 

70 
66 

71 
67 

64.8 
61.4 

STATION  2 

le  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
53 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

52 
52 

55 
52 

59 
55 

59 
58 

58 
57 

57 

56 

56 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

58 
57 

58 
58 

59 
58 

59 
59 

60 
59 

50 
60 

60 
59 

60 
59 

59 
59 

60 
59 

60 
60 

57.3 
56.4 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9i00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   18  INCH  DEPTH   FROM  8  A.   M.   MAY  6  TO  8  A     M     MAY  7     (48  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  '  ' 


See  Reference  N<4es  Following  Station  Index 
-  172  - 


Nation  index 


ACTON  E&CONDI  FC261BE 
AOCLANTO 

ADIN  flANGER  STATION 
ALAND  1  N 
ALDEBPOINT 

ALISO  CN  OAT    MT    FC  U^b 

ALPINE 

ALTADENA 

alTuraS  bangep  station 
AM60T 


ANGWIN  PAC  union  COL 
ANTIOCH  FIQPEBOARD  ML 
ANTjocH  Pumping  plant 

apacme  camp 
APPLE  valley 
ABPOYO  GRANDE 

ARROYO  SECO  «S  FC  50eC 

ash  mountain 

assoc  oil  anaheim  no  1 

atlas  road 

atwell 

AUBERPY 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVILA  BEACH 

AZU5A  CITY  PARK  fC  143 

BADGER 


BAKERSFIELO  MB  AIRPORT 
BALCH  POWE^f  HOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 
6AHNES0N  P*Ht 
BARRETT  0AM 
8ARST0W 
BARTON  FLAT 

BATES  RlOGE 

RTRaP  MEADOW 
UHONT 

lUMONT  PUMPING  PLANT 


HIVE  MEADOW 
AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON    INSPECTION  STa, 

BEfiKELE* 
BERRYESSA  LAKE 
8ESWICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LA«  E  0AM 
BIG  BEND  RANGER  STa 
BIG  DALTON  OA 
BIG  PINE  CREE 


BIG  PINES  Park  FC  83B 
BIG  SUR  STATE  PaRK 
BIG   TUJUNGA   DAM  FC46DE 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  Z 
BISHOP  Pass  sno  course 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK   MOUNTAIN   2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 

BLACKWELLS  CORNEf 

BLUE  CANYON  W6  AjftPORT 

BLUE  C«EEK  MTn  lO 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CB 

BLYTHE 

BLYTHE  7  W 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOCA 

eONITA 

BOONVILLE  MNTNC  STA 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  C  LOCATELLl  R 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BBAOLEY 

BRANSCOHB  1  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BBAY  10  wsw 
BREA  CITY 
BREA  0AM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

flPlOGEPORT   RANf^ER  STA 
BPIDGEVlLLf    4  NNW 
BROCKWaV  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BRVSON 

BUCKhORN 

BUCKS  CREEK  Ph 

BUCKS  LAKE 

8UENA  VISTA 

8ULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 
aURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  wB  AIRPORT 

BURLINCAME 
8URNEY 

BURNT  Ranch  i  s 

BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
iBAZON 

iBRILLO  NAT  MONUMENT 
iCHUMA  DAM 

jon  west  summit 

laveras  big  trees 
iLavebas  Ranger  sta 

laveras  RESEflVOlR 
LEXICO  2  NE 
LIFOflNIA  MOT  SPGS  RS 
LISTOGA 

HAN  Ranger  sta 

ANGELUS 


•  PARDEE 


RS 

NBY  11  SW 

NBY   RANGER  STATION 
,NOGA  PARK  PIERCE  COL 
NTlL 

NYON  DAM 

.ReON  CANTON  GILMAN 
RSON  CANYON  WORKMAN 


03iS 
0372 
0374  OS 
0379 

osej  02 

0395  06 
0403 


0437 
04*2 
0449  05 
0468 
0509 
0514 
0519 
0534  05 

0543 


CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
MOOOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

TULARE 

ORANGE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

5  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 

SNTA  BARBARA 


TULARE 
0606  06|  RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 


0607 


06  74 


0767 


ALAMEDA 
NAPA 

SISRIVOU 

LASSEN 

TRl NITY 

SAN  BERDINO 

SAN  BEROINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 


0779  OtI  LOS  ANGELES 
0790j  04|  MONTEREY 

LOS  ANGELES 
06|  LOS  ANGELES 
INYO 
FRESNO 
INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 


08191  07 

08221  07 
06241  07 
08501 


194   06  LOS 


05 

PLACER 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
RIVERS  IDE 
RIVERS  IDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 

06|  SAN  [ 

01 

otI  kern 
san  diego 
san  diego 

04j  SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
MENOOC I  NO 
IMPERIAL 

SISKIYOU 
ORANGE 
ORANGE 
CONTRA  COSTA 


PLACER 
MONTEREY 
SHASTA 
PLUMAS 


SAN  MATEO 

TRINITY 
CONTRA  COSTa 
LASSEN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

ALAMEDA  I 

IMPERIAL  I 

TULARE 

NAPA 

SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
05  CALAVERAS 

SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 

MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN  I 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


4193     5P  5P 


6140 
4130 
1272 
671.5 
6B15 
5739 
1575 
10060 

6B62 


OBSEHVAnON 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  D£PT 
RUB  10  CANON  L*H  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 

ANCIOLA  ELEV  *  WHSE 
PACIFIC   UNION  COL 
FIBREBO  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPI 
MBS   RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST 


ST 


merschel  p  clausen 
gladys  a  dutra 
corps  of  engineers 
pete  £  0u8ose 
dan  barber 
harbor  master 
mrs  marshall  c  ellis 
azusa  city  park 
mrs  lucille  e  weddle 

u  s  nat  park  service 

L  E  METHENY 
L  A  MTR  ♦  PwR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  6  ♦  £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BO*  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRfilG  OlST 
BEAUMONT    IRRIG  OlST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY   WIR  SUP 
MIKE  MC  NALLY 
MRS   NELSON    T  ShAW 
BUR. OF    PLT. QUARANTINE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY   0  FRYER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
EARL  R.  ELZEA 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  D 
KENNETH  V.  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCEBPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 

DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  Olv  OF  fSTRY 
STATE  Olv  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PA6ST 
R  M  ALLEN 
STATE  OIV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIBE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 
Dl  GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  0  LOCATELLl 

The  big  jug 
l  a  wtb  4  pwp  dept 
nevada  irrig  dist 
state  div  of  fstry 
william  c  johnston 
agr  research  service 

u  s  weather  bureau 
brea  fire  dept 
corps  of  engineers 
vernon  r  cake6read 

BRUCE  L  eOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 


ERNEST  A  WEFERLING 
MRS   ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  *   E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ORA  LEE  MARTIN 
P  G  ♦  £  COMPANY 
ROBERT  HUNTER 
CHIEF   W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL   F  KAUT 

MRS  MAR  ST IRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  I 

BUENA  VISTA   H   S  OlSI 

JAMES  A  WAKELAND 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDIMO  CO  FCD 


CAL  I 


■  PKS 


SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 


CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E   BAY  MUN  UTL  OlST 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MBS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  6  +  E  CONPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  I 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

> 

SPECIAL  1 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2986 

9P 

P  C  ♦  E  COMPAMY 

carmel  valley 

153* 

MONTEREY 

36  29 

121  4* 

*29i 

9P 

9P 

A  A  COLLINS  JR 

catheys  vy  bull  run  RH 

isea 

05 

HAfilPOSA 

2' 

37  2* 

120  03 

1*25 

CAZADERO 

1602 

01 

22 

38  32 

123  08 

1040 

9P 

MISS  HAZEL   L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

1606 

SISKIYOU 

12 

41  06 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 

CEDARVILLE 

1614 

120  10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTeBviLLE  Ph 

Oi 

23 

39  *7 

522 

4P 

4P 

P  C   ♦   e  COMPANY 

CHALLENGE  Ranger  sta 

165; 

02 

39  29 

2975 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTh  FC  24  0 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

3*  15 

lie  36 

957 

VAI 

LONNlE  BATwAY 

CHATSWOBTM  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

3*  1* 

118  37 

912 

Z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEBBY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  56 

119  55 

4765 

SA 

BA 

HETCM  HETCH  WTR  SUP 

02 

PLUMAS 

40  18 

121  13 

4510 

4F 

4P 

MRS  C  B  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STa 

02 

BUTTE 

23 

121  47 

205 

4( 

*P 

z 

U  S  PLANT    INTRO  GftDN 

CHIOUI TO  CREEK 

173' 

MADERA 

27 

119  21 

7290 

DEPI  OF  WTR  fleSOOBCES 

CHITTENDEN  Pass 

0' 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  16 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME   HATCH  RANCH 

17*3 

2* 

35  41 

120  12 

1979 

z 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  Ranger  sta 

1754 

VENTURA 

119  01 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1759 

Ol 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

117  06 

SA 

8A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

38  *2 

12]  18 

138 

9P 

JAMES  0  GOODfilDGE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

ol 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSy 

CLARKSBURG 

1784 

23 

38  25 

121  32 

14 

8A 

8A 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clarks  valley  MUDO  rch 

1785 

02 

23 

39  33 

122  2* 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

01 

SISKI YOU 

1  23  27 

979 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

1  22  38 

1  360 

6A 

B) 

z 

C   IVAN  GLENDINNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

122  59 

320 

6A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE  11  W 

1840 

01 

SONOMA 

22 

38  *6 

123  13 

1620 

: 

FRANK    S  ORNBAUN 

cloveb  meadows  gs 

05 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

coalinga 

1664 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1867 

05 

27 

36  06 

120  21 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

coalinga    14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

1662 

02 

23 

122  49 

2*00 

RICHARD   N.  NEWFIELO 

COFFEE  CREEK  RS 

1806 

35 

41  05 

122  42 

250O 

z 

U  S  FOREST  SERVICE 

COhASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39  97 

121  43 

3160 

SA 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

34  18 

118  07 

3675 

KENNETH   S.  JACKLEY 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

121  41 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA. 

190' 

ShaST* 

40  2* 

122  09 

8A 

U  S  F  ♦  W  u  SERVICE 

COLFAX 

PLACER 

39  06 

120  58 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

121  11 

585 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

1941 

02 

23 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

IVAN   J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

6A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

EL  DORADO 

38  53 

121  01 

152S 

SA 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKI YOU 

122  20 

2703 

4P 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CORCORAN  iRRlG  DIST 

05 

36  06 

119  34 

200 

6A 

BA 

: 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  mOUGhTON  RANCH 

202' 

02 

39  5* 

122  22 

487 

6A 

FRANKLIN   K  REED 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  3* 

710 

4P 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL IIOS 

2046 

SANTa  CRUZ 

20 

121  48 

264 

z 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

36  29 

116  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

2081 

o; 

MENOOC 1  NO 

123  15 

1385 

8A 

SA 

GRANT  w  HANCOCK 

covELO  EEL  River  fis 

2084 

MENDOC INO 

39  50 

123  05 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA   TEMPLE   FC  193 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

9P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

2io; 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  10 

2275 

HOWARD   F  bailey 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

119  58 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

2114(  OS 

TULARE 

11 

36  3* 

118  20 

1072( 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1900: 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   I  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

41  46 

12*  12 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21*8 

PI 

DEL  NORTE 

12*  05 

120 

8A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CRESCENT  CITY  MNIC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

r 

12*  12 

90 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

S*N  BERDINO 

15 

34  14 

4529 

c 

CLUB  SAN  MORltZ 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

BA 

C*^H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

IIT  51 

937( 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

PCULVER  CJTy 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  23 

79 

*P 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2218 

01 

MENDOCINO 

7 

39  50 

1269 

9P 

HISS  NANCY  M  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2255 

BA 

JOHN   S  HOWELL 

2239 

SAN  DIEGO 

116  39 

6A 

SA 

HELIX  IRRIGATION  DIST 

cuyama  ranch 

2248 

0( 

SN  LUIS  OBPO 

30 

119  40 

217< 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA   RANGER  STATION 

2249 

SNT*  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

: 

U   S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255i  07 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

1975 

: 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

34  92 

116  47 

1919 

MIO 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

o; 

SHASTA 

21 

121  31 

3320 

SA 

MARLEY  NEUERBURG 

DAVENPORT 

22901  04 

SANTA  CRUZ 

4 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  1  WSW 

229* 

YOLO 

23 

121  45 

91 

eA 

SA 

6A 

ZG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

11 

21 

120  22 

4790 

SA 

RICHARD  F  HUGHES 

2  306 

02 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3690 

Z 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEaTm  VALLET 

2319  07 

36  28 

116  52 

-     194.  *P 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2i21 

RIVERSIDE 

116  23 

1200 

8A 

PHILIP  80YO  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

0' 

INYO 

37  22 

UT  59 

9229 

9P 

9P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334. 

( 

120  91 

3700 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2346 

0! 

KERN 

9 

U9  19 

323 

SA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

121  52 

46 

z 

USN  postgrad  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

r 

37  25 

121  23 

1129 

ep 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIfl   3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

120  47 

137 

9f« 

KEN  Ci  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

23 

39  52 

121  JT 

2713 

4P 

4i 

P  6  ♦  E  COMPANY 

oEscANso  Ranger  sta 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  J7 

S900 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

117  50 

7*0 

z 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

2458  02 

8 

59  21 

121  11 

1950 

e! 

P  G  ♦  E  COHPANY 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2*67 

NEVADA 

36 

120  14 

5937 

BA 

CALIF  OIV  BEACH  •  PUS 

DOS  fllOS 

2490 

MENDOCINO 

7 

123  21 

9J7 

SA 

FRANK  L  WHITE 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

2492 

TULARE 

39  57 

US  36 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FO  FC107C 

2*9* 

LOS  ANGELES 

33 

"  " 

118  OS 

U6 

9P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

6 

120  90 

2699 

6A 

: 

0  S  POPEST  SERVICE 

DOYLE 

03 

LASSEN 

16 

40  02 

120  06 

4240 

lOP 

JUNIUS  M  01  AON 

DOYLE  5  SSE 

2506'  0  3 

IB 

120  05 

4385 

7A 

FRANK  H  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

0( 

LOS  ANGELES 

29 

37  It 

116  12 

1915 

81 

8A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

MAR [POSA 

I* 

120  06 

3000 

6P 

6P 

W  0  MC  LEAN 

o: 

YOLO 

38  93 

121  58 

63 

ALETHA  HUNT  KESSLER 

DUNN  SIDING 

257{ 

SAN  BERDINO 

116  26 

1610 

4P 

EARL  K  WOBSER 

DUNSMUIfl  RANGER  SlA 

2572 

SISKIYOU 

122  16 

2*20 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

122  16 

30 

8A 

6A 

8A 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

6 

33  46 

115  37 

973 

7A 

TA 

METRO  WATER  DISTRICT 

2640 

02  COLUSA 

23 

122  >1 

1205 

SA 

8A 

EAST  VIOETIE  MEADOW 

265; 

05 

TULARE 

118  23 

1  *-.o 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  dam 

0( 

SAN  DIEGO 

2! 

32  53 

6uO 

SA, 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPERIAL 

6 

32  46 

30 

5P 

9P 

EL  CCnTRO  water  DEPT 

electra  power  house 

AMADOR 

120  40 

715 

5P 

9P 

P  0  ♦  E  COMPANY 

ELIIABETW  LAKE  fC12eB 

273! 

LOS  ANGELES 

lie  34 

2075 

E  E  SIUOLEY 

ELK  VALLEY 

0] 

DEL  NORTE 

1711 

9P 

9P 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

2756. 

119  14 

96*9 

MIO 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAOUIN 

90 

^^ 

EL  MODE N A 

2775 

ot 

ORANGE 

33  46 

117  47 

*64 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2605 

06 

RIVERSIDE 

2< 

33  40 

117  20 

1285 

9P 

9n 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2612 

06 

RIVERSIDE 

26 

33  37 

117  19 

1309 

JOHN  L  EWING 

ESCONOIDO 

0( 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  05 

660 

6P 

6( 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  HILL 

2869 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  0* 

690 

: 

ET| WANDA 

2899'  06 

SAN  BERDINO 

34  08 

117  31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

01 

41  28 

122  5* 

c 

LAWRENCE  £  6UCMNEB 

tEUHEKA  WB  CITY 

291C 

01 

HUMBOLDT 

*0  *8 

43 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

eXCHEOUEB  BESERVOIB 

2920 

05 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

9P 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

36  21 

119  0* 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

02 

SOLANO 

25 

38  19 

122  03 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

02 

SOLANO 

23 

122  03 

19 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

29*1 

07 

LOS  ANGELES 

19 

3*  42 

US  26 

3060 

FALLBBOOK 

2958 

SAN  DIEGO 

117  19 

942 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL    BIVEB  MILL  INTAKE 

296* 

o; 

SHASTA 

121  26 

3340 

PACIFIC  GAS  •  ELEC*  CO. 

FEATHER  FALLS 

299* 

eUTTE 

121  19 

296! 

c 

A  S  MEnDICHI 

FERGUSON  RANCH 

TEHAMA 

2; 

122  27 

MBS  LISA  FERGUSON 

FERNOALE  8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

12*  20 

14*5 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

FERNDALE  2  NW 

30  30 

01 

HUMBOLDT 

T 

tl  36 

12*  17 

10 

9P 

9P 

ROLL  IN  Z  BOYTON 

FIDOLEIOWN   LYNCH  RANCH 

05 

AMAOOP 

38  31 

2100 

6A 

wentwobth  lynch 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

120  00 

3190 

U  S  FOBEST  SEBVICE 

FILLMORE  1  WNW 

06 

VENTURA 

118  96 

435 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  !  SSW 

3083 

09 

FRESNO 

120  09 

269 

6F 

6P 

RAYMOND  Thomas  ranch 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

03 

LASSEN 

18 

*0  22 

4000 

9P 

9P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  4  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

37  16 

118  56 

7  3** 

c 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

38  42 

390 

BA 

BA 

SA 

FONTANA  5  N 

3116 

SAN  BERDINO 

34  11 

UT  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCMELL 

FONTana  kaiser 

3120 

0( 

SAN  BERDINO 

28 

117  30 

1090 

4r 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

*0  23 

123  20 

2  340 

8A 

8A 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

313* 

02 

PLACER 

39  01 

120  90 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

01 

12 

41  15 

123  19 

1270 

9A 

MRS  MAR JOB  IE  A  GEORGE 

FORT  BIDWELL 

3197 

03 

MOOOC 

41  51 

120  08 

**98 

9P 

5P 

L  J  FEE 

-  ITS  - 
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LATITUDE 

LONGITXTOE 

Ej 
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UDocti  V  t.n 

o 

PRECIP. 

SI 

FORT  BRAGG 

316 

MENDOCINO 

8C 

c 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

FORT  bRagg  aviation 

316' 

HENDOC 1  NO 

6 

U  S  W6  OBSERVER 

FOPT  Die   1  NNE 

DEL  NORTE 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FOBT  JONES  6  ESE 

3176  01 

SISKIYOU 

332* 

: 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  Range"  ^ta 

3182 

SISKIYOU 

27ZC 

U  S  FOREST  SERVICE 

FOPT  ROSS 

319 

o: 

SONOMA 

61 

FREEDOM  S  NNW 

SANTA  CRUZ 

1495 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

SHASTA 

HOC 

MRS  CLARA  JONES 

FflfSNO  we  AIRPORT 

27 

36  46 

119  43 

MIC 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

pRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

41' 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROOE!-  "CH 

ORANGE 

315 

MISS  M  ARROUES 

fulleRton  dam 

ORANGE 

34C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

fULLERTON  HILLCREST  RV 

ORANGE 

33C 

FULLERTON  MUN  UT[L  OEPI 

GAR6ER VILLE 

HUMBOLDT 

340 

MRS  N  E  PANCOASI 

o: 

EL  DORADO 

19*0 

R  C  KYLE 

gasquet  Hanger  station 

3357 

DEL  NORTE 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MONO 

897C 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

El  DORADO 

2701 

c 

WILLIAM  BREEDLOVE 

GEORGETOWN  RftNGEP  STA 

El  DORADO 

: 

38  55 

120  48 

3001 

8A 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

MRS  HILDA  DRAGHI 

CERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

550C 

U   S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

TULARE 

6412 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

155C 

SANTA  Barbara  wtr  oep 

GILLESPIE  FIELD 

367 

SAN  0IE6O  COUNTY 

341 

o' 

SANTA  CLARA 

194 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  9  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

1050: 

WILL  1AM   J  K ICKMAM 

GILROV  14  ENF 

SANIA  CLARA 

1350! 

eA 

SETM  E  AUSER 

GLENOALE  STAPEN  FC295G 

345( 

06 

LOS  ANGELES 

530p 

5P 

RALPH  STAPENHORSr 

GLENOOflA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV 1 LLE 

10 

35  43 

118  42 

3l40j  5P 

8A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  R5 

10 

35  44 

116  40 

3500l 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLO  ROCK  Ranch 

[MPER 1 AL 

485 

5P 

5P 

GOLD  ROCK  RANCH 

3240 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  fNE 

2  350: 

: 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

3529 

05 

TUOLUMNE 

8900, 

s 

HETCH  HEICHY  WTR  sup 

GRANITE  BASIN 

3541 

05 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6600;  8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE   MNTNC  STA 

SISKIYOU 

5085 

6< 

MRS   JULIENNE   V  APPLE 

GRASS  VALLET 

NEVADA 

39  13 

121  04 

2640|  8A 

8A 

RAYMOND  Shine 

GRATON   1  W 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210  6P 

6P 

HOMER  L  PAPNELL 

GREENVIEW 

SI  SKI  YOU 

I2f 

MRS  EMMA  H  PEREIRA 

GREENVILLE  Ranger  sta 

3560, 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

EL  OOfiADO 

3930 

: 

MRS. LAURA  fl.CEOERLOr 

GROVEL AND  2 

TUOLUMNE 

282  5' 

: 

DUANE  J  COX 

gRoveland  Banger  sta 

3672 

05 

TUOLUMNE 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

01 

115 

8A 

JOSEPH  E  BUTTNER 

MA  I NES   CYN   LOWER  FC364 

LOS  ANGELES 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

LOS  ANGELES 

3440 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3810,  7A 

7A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

122  27 

60 

7. 

7A 

SAN  MATEO  DEPI  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

4560 

c 

ALBION  A  Sargent 

HANFORO 

K  ]NGS 

242{  5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

LOS  ANGELES 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  Ranger  sta 

3761 

0] 

SISKIYOU 

1090     6 A 

:  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GACING  STATION 

378- 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

2710 

OA 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

NEVADA 

580 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

3348 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

21 

40  56 

IZl  33 

3015 

8A 

eA 

HAYFiELD  Pumping  plant 

Rl VERSIOE 

1370 

9A 

: 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  Ranger  station 

TRINI Ty 

2340' 

BA^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWaRD  6  ESE 

935 

c 

HEALDSeURG 

SONOMA 

102 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALOSBURG  NO.  2 

01 

lOZ 

8A 

WALDO  F  IVERSON 

3896 

06 

RIVERSIDE 

1630 

I 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

SAN  DIEGO 

2700 

eA 

Vl  STA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ    2  NW 

SAN  BENITO 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNANDEZ   7  SE 

20 

36  le 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

SAN  6ERDIN0 

34  25 

117  16 

3195 

ss 

BOY  E  WALTERS 

hetch  hetchy 

T^  TLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

OA. 

8A 

6A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WIR  sup 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

ueo 

eA 

CLARENCE  £  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

ALPINE 

8700 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

SISKIYOU 

2900 

eA, 

BA 

FfiUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

02 

LAKE 

2960 

eA 

GEORGE  G  HOSERG 

MOCKETT  MEADOWS 

TULARE 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

hollister 

SAN  BENITO 

20 

265 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

hOLLISTER  2 

20 

36  51 

121  24 

284 

: 

CITY  OF  HOLLISTER 

hOLLISTeR  10  ENF 

SAN  BENITO 

36  55 

121  14 

Z57S 

: 

MRS  EDA  C  HUBBELL 

HONEYOEW  Z  WSW 

HUMBOLDT 

375 

SA 

MRS   ANNE    M  ADAMS 

HOOPA 

HUMBOLDT 

8A 

8A 

: 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

315 

6A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  fl  NE 

LAKE 

2510 

: 

JOHANNA    J  COUCH 

hoplano  largo  station 

4100 

01 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

H<JASNA 

SN  LUIS  08P0 

715 

c 

MRS  LURL 1 NE  R  BROWN 

MUCKLEeERRV  LAKE 

TUOLUMNE 

7800 

s 

HETCH  HETCHY   WTR  SuP 

hunte"  dist  graves  RCM 

23 

40  11 

122  33 

5P 

MRS   IRENE  CRAVES 

HUNTERS  dam 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3220 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

FRESNO 

70Z3 

SP 

C  M 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

RIVERSIDE 

4390 

C 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPI 

TRINITY 

1260 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY   MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

1250 

5P 

STATE  DIV  OF  HWTS 

4204 

05 

SAN  BENITO 

2650 

NEW  IDR1A  MINE  +  CHEM 

IDYLLWILD   RANGER  STA 

nil 

06 

RIVERSIDE 

5397 

5F 

5P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL   FAA  SP 

IMPERIAL 

58 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

I  NDEPENOENCE 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

INDEPENDENCE  ONION  VLT 

INTO 

19 

36  46 

lie  20 

9175 

c 

L   A   WTR  !   PWR  DEPT 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

11 

6A 

BA 

BA 

AGft  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIBE  DEPT 

INYOKERN  ARMITAGE 

KERN 

2220 

SA 

lONE 

AMAOOR 

280 

eA 

SlAlE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

428B 

02 

PLACER 

2930 

CLAYTON  Rush 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

922 

7A 

7; 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

02 

MOOOC 

5300 

5F 

5F 

WALTER  CANTflALL 

JOHNSONDALE 

TULARE 

10 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JUUAN  ^"^^ 

SAN  BERDINO 

34  09 

116  19 

2760 

5P 

ERNEST  H  VETTER 

33 

33  05 

116  36 

4215 

c 

SAN  DIEGO 

3650 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  0AM 

SNTA  BARBARA 

2075 

6P 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

9110 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

SAN  BERDINO 

4325 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

01 

SONOMA 

MRS  RuTH  F  RUBINOW 

KELSEYVILLE 

4488 

LAKE 

1385 

9A 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

KENTFIELD 

4500 

01 

90 

KERLINGER 

4608 

SAN  JOAQUIN 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KEBN  RIVER  INTAKE  NO  3 

4518 

kern"^ 

10 

35  57 

lie  29 

3650 

7A 

MRS  LILA  L0F8ERG 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

10 

35  28 

lie  47 

5f 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PM  NO  3 

4523 

KERN 

35  47 

118  26 

2703 

5F 

SO  CALI F  EDI  SON  CO 

kettleman  city  1  SSW 

05 

11 

36  00 

119  5B 

310 

8A 

3A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEHAN  STATION 

4536 

KINGS 

508 

6P 

6P 

P  G  +  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

40  41 

121  52 

2648 

UA 

P  G  *  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

24 

121  oe 

5P 

SP 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  31 

124  02 

25 

5P 

HID 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

0587 

HUMBOLDT 

7 

40  36 

123  54 

2356 

c 

MRS.  EORA  L*  MOORE 

KNIGHTS  FERfir  Z  SE 

4590 

STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

315 

8A 

BA 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KNIGHTS  VALLEY 

4593 

01 

SONOMA 

36  37 

480 

5P 

5F 

MRS.    FRANCES  E.  SWANK 

KORBEL 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  52 

123  57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KTBURZ  STRAWBERRY 

02 

EL  DORADO 

38  48 

120  09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  ?S1 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

ROSS  R  SANBORN 

LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33 

33  33 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

4650 

06 

33  33 

117  46 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONOA 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES  C   ALLEN  ] 

LAKE  ALPINE 

05 

ALPINE 

38  28 

120  01 

7500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

117  11 

5205 

SP 

LAKE  ARROWHEAD   F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  53 

4662 

HETCM  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

40  01 

123  24 

3164 

c 

LEONARD  M  MILLER 

STATION 

INDEX  NO. 

i 

3  COUNTY 

r'KAINAGF.    I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1 

1  ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uooCiff  V£.n 

PHECIP. 

E 

SPECIAL 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

4698 

1  LAKE 

39  25 

122  59 

1740 

9P 

PAUL  G,  RESSLER 

4701 

2  LAKE 

23 

122  55 

1347 

9P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  5ABRINA 

4705 

7  INYO 

19 

37  13 

9065 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

2  SHASTA 

23 

40  53 

1075 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

6  SAN  DIEGO 

25 

32  52 

HELI  K    IRRIG  01 ST 

LAKE  SOLANO 

4712 

2  SOLANO 

23 

38  29 

160 

: 

LAWERENCe  FAFEK 

LAKE  SPAULOING 

4713 

2  NEVADA 

8 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

51 

P  G  +  £  COMPANY 

LAKE  SPAULDING  DAM 

4714. 

2  NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4P 

4P 

P  G  +   E  COMPANY 

4726} 

33 

33  10 

1500 

: 

ESCONDIDO  MTL  wTR  CO 

LA  MESA 

4  7  35| 

6  SAN  DIEGO 

32  46 

117  01 

530 

LA   MESA   EIRE  DEPT 

LANCASTER 

474/ 

7  LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2350 

MID 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA   PANZA  RANCH 

4767 

4  SN  LUI S  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

: 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

2  PLUMAS 

39  41 

120  56 

4975 

MICHAEL   C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

4812 

2  BUTTE 

39  41 

506 

P  G  +   E  COMPANY 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

4636 

1  SISKUOU 

12 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

6   LOS  ANGELES 

2« 

34  07 

123' 

LOUIE   A.  AMASON 

LAYTONVILLE 

4851 

1  MENDOCINO 

39  42 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

4853 

5  KERN 

10 

34  50 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZa  pi  sta  FC  3529 

4867j 

6  LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

160( 

c 

LEESVILLE  KEECAN  RANCH 

4860 

2  COl USA 

39  09 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4666! 

5  EL  OOfiADO 

38  35 

121  01 

540 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4B90j 

5  TULARE 

36  23 

119  02 

513 

5P 

KAWEAH  LEMON  CO 

L  INDSAY 

49571 

5  TULARE 

36  11 

FRANK   OE  CHAINE 

LITTLE   LAST   CHANCE  VY 

2  PLUMAS 

1 

39  50 

120  13 

573( 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  lUJUNOA  GOLO  CP 

6  LOS  ANGELES 

34  19 

lie  16 

2750 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

49ee[ 

2  LASSEN 

4180 

MRS  KAThERINE  E  HINDS 

LIVERMORE  2  SSW 

499T[ 

4  ALAMEDA 

37  39 

545 

MRS  M    1  QuARTERMAN 

50O2| 

1' 

117  45 

3820 

IS 

61 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKWOOO  2  N 

(.  MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

c 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LOCKWOOO  MESA 

j 

6  SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

205 

7A 
5P 

SAN  OIEOO  WATER  CO 

LODI 

5032 

5  SAN  JOAOUIN 

121  17 

.. 

LOOl   SEWAGE  TREAT  PL 

LOMPOC 

5064; 

6  SNTA  BARBARA 

32 

34  39 

120  27 

5P 

5P 

LOHPOC  WATER  TREAT.  PL, 

LONE  PINE  CTNWOOD  PM 

506  7. 

7  INYO 

36  27 

118  03 

3791 

c 

L   A  WTR   *   PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

5074j 

5    SAN  JOaOUIN 

37  37 

121  23 

420 

8A 

EDWARD  C  CERLACH 

rLONG  BEACH 

5082: 

6   LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  MB  AP 

50851 

6   LOS  ANGELES 

33  49 

lie  09 

34 

MID 

MIG 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

soeej 

3  SIERRA 

18 

39  41 

120  01 

5060 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

5093j 

21 

41  12 

121  12 

4180 

9A 

CHARLES  Shepherd 

LORAINE 

5  KERN 

10 

35  18 

116  26 

2720 

c 

CHARLES  w  POOLE 

LOS  ALAMOS 

J 

5107^ 

6  SNTA  BARBARA 

34  45 

120  17 

5651 

HENRY  R  GEWE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

51141 

6  LOS  ANGELES 

116  23 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  WB  ClTT 

5115| 

6  LOS  ANGELES 

i: 

34  03 

lie  14 

312 

MIO 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  BANOS 

5118; 

z; 

37  03 

125j  6P 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  ARBURUA 

5  MERCED 

R60 

S* 

ARBURUA  Ranch 

LOS  CATOS 

5123 

4   SANTA  CLARA 

37  14 

121  58 

365 

5P 

5Pi 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

4   SANTA  CLARA 

37  II 

122  02 

2215 

ISADOR  MILLER 

LOS  pRiETos  Ranger  sta 

6  SNTA  BARBARA 

r. 

34  33 

119  47 

1029! 

U  S  FOREST  SERVICE 

5151 

35  37 

119  41 

285 

c 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

LOWER  KIBBEY  R I pGE 

5160 

5  TUOLUMNE 

38  01 

119  53 

6  50O| 

1 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  reservoir 

6  SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  56 

9oo! 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYALTON 

5171 

2  SIERRA 

8 

39  41 

120  15 

49361 

8A 

ROLLO  LAPSEN 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

51B2 

7  SAN  BERDINO 

116  57 

304Ol  SS 

SS 

MRS   FRANCE  PRITCHARO 

5164 

35  53 

121  27 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

6  SAN  BERDINO 

21 

34  06 

117  20 

116( 

c 

SAN  eERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  PH 

5215 

6  SAN  BERDINO 

28 

34  12 

m  27 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

6  SAN  BERDINO 

28 

34  14 

117  29 

2760! 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

2  LASSEN 

21 

120  28 

8A 

f 

STATE   DIV  OF  HWYS 

5233 

5  MADERA 

27 

36  58 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MAD  RIVER  Ranger  sia 

5244 

1  TRINITY 

40  27 

123  32 

s! 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAHNKE 

5258 

2  LAKE 

38  51 

122  47 

2395 

MRS   M  £  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

52  64 

19 

37  37 

119  02 

950( 

1         &  DEPT  WATER  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

5  MADERA 

27 

37  21 

119  19 

y  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

5  SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

12]  34 

VAI 

VA« 

ZUCKERMAN-MANDEVILLE 

manzanita  lake 

5311 

2  SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5650 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  island 

5333 

I  SALANO 

n 

122  16 

U   S   NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

5338 

5  KERN 

10 

35  05 

119  23 

68' 

ep 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

5346 

27 

37  29 

2011 

MRS  CABRIELLE  WILSON 

MARKLEEVI LLE 

5356 

3  ALPINE 

36  42 

119  47 

6546 

c 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

MARTINEZ   3  S 

5371 

4  CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

225 

: 

MARGARET   S  PLUMMER 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

4   CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

6P 

ERIC  JAMES  BENSON 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

4  CONTRA  COSTA 

1 

122  08 

26 

9A 

CITY  FJRE  OEPARTMENI 

MARYSVILLE 

5365  t 

2  YUBA 

39  09 

121  36 

MARYSVILLE   FIRE  OEPT 

MATHER 

9400 

5  TUOLUMNE 

37 

37  53 

5P 

CITY    SAN  FRANCISCO 

MC  CARThY  POINT 

2  TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3801 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5449  e 

2  SISKIYOU 

21 

41  16 

C  H 

ROYCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

5496  ( 

S  FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

4460 

RADIO   STATION  KRFM 

5502 

33  33 

116  02 

-  175 

BA 

8A 

D  6  W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

5505  C 

1  SISKIYOU 

41  35 

121  37 

6726 

MENDOTA  DAM 

552B  a 

5  FRESNO 

27 

120  22 

FRANK   F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532  C 

5  MERCED 

37  16 

120  29 

16' 

CITY  OF  MERCED 

MERCEO  2 

5535  ( 

5  MERCED 

37  19 

120  29 

166 

Z 

MERCED  IRRIG  DiST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550  ( 

5  FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

116- 

5P 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

5571 

3  EL  DORADO 

36 

36  49 

N  E  BENSON 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

3  EL  DORADO 

36 

38  51 

120  01 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5586  C 

2  PLACER 

1 

120  44 

365( 

c 

fi   M  POWELL 

MIDOLETOWN 

5598 

2  LAKE 

23 

38  45 

122  37 

STATE  DIV  OF  FSTRr 

MIDDLEIOWN   4  WSW 

5599  C 

23 

38  44 

122  40 

HOMER  E  PETERSON 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623  C 

3  LASSEN 

IB 

40  08 

120  21 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

6   SAN  BERDINO 

34  05 

117  02 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

6|  SAN  BERDINO 

21 

34  05 

116  56 

4945 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669  C 

5  TULARE 

36  17 

118  46 

3400 

: 

MRS   ETHEL  WALKER 

MINERAL 

5679  C 

2  TEHAMA 

2: 

4911 

8A 

8A 

:  M 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

5680  C 

5  TULARE 

36  26 

lie  35 

7975 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713  C 

1  HUMBOLDT 

400 

5P 

: 

HAROLO  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

5721  C 

7  San  BERDINO 

4310 

5P 

5P 

CAL    DIV   BEACH  +  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723  C 

5  FRESNO 

11 

36  4  5 

118  43 

9700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738  C 

5  STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741  C 

5  STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

c 

CITY  OF  MODESTO 

HOJAVE 

5756  C 

35  03 

118  10 

2735 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MOJAVE  2  ESE 

5758  C 

35  02 

2680 

KOOL  RADIO  STATION 

MONACHE  MEADOWS 

57  77  C 

5  TULARE 

K 

36  13 

tie  10 

CORPS  QF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

5779  C 

3  MONO 

36  01 

119  09 

6520 

SP 

MONTAGUE  3  NE 

5785  C 

1  SISKITOU 

12 

41  45 

122  26 

2640 

: 

BRUCE  A,  KOSENA 

MONTEREY 

5795  C 

4  MONTEREY 

36  36 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONT  I  CELLO  DAM 

5818  C 

23 

38  30 

122  07 

505 

9A 

9A 

9A 

U   S   BUR  RECLAMATION 

HOORPARK  1  SSE 

5823  1 

6  VENTURA 

33 

34  17 

118  53 

520 

BA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

33 

32  41 

116  31 

307! 

: 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

5B44  C 

4|  SANiA  CLARA 

37  06 

121  37 

8A 

MRS  TMELHA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  6  WNW 

4    SANTA  CLARA 

20 

37  09 

121  46 

660 

: 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5653  0 

4   SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5663  C 

7  SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

256C 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

4  SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  51 

8A 

MORRO  BAY   F    P  DIST 

MORRO  BAY  3  N 

5869  C 

4  SN  LUI S  OBPO 

35  25 

120  51 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5890  C 

7  SAN  BEROINO 

35  28 

115  32 

4731 

5P 

5P 

STATE   DIV  OF  HWYS 

HT  BALDY  FC  850 

5900  C 

6  SAN  BERDINO 

34  14 

117  39 

4275 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  BaLDY  notch 

6  SAN  BERDINO 

28 

34  17 

7735 

MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 

5909  0 

1 

120  40 

BA 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MOUNT  DIABLO  N  GAlE 

5915  0 

4  CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

7A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

MT.  GIVEN5 

5927  0 

1  FRESNO 

2T 

37  17 

SO. CALIF.  EDISON  CO. 

MOUNT  HAMILTON 

5933  0 

4    SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT   HE8R0N  RS 

5941  0 

I  SISKIYOU 

12 

122  00 

4250 

6A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

5973  0 

4   SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1600 

c 

MOUNT  ShASIA   SKI  BOWL 

5980  0 

2  SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT    SHASIA  SLOPE 

5982  0 

2  SISKIYOU 

23 

41  22 

122  14 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

5983  Q 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MIO 

MIC 

C  HJ 

U  S  WtlATHER  BUREAU 

MOUNT  lAMALPAlS  2  SW 

5996  C 

1  MARIN 

17 

37  54 

122  36 

1475 

c 

CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

MOUNT  WILSON  FC  336  B 

6006  G 

6  LOS  ANGELES 

34  14 

118  04 

5709 

4P 

4P 

C  H 

U  S  WB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027  0 

1  MAR  IN 

37  54 

122  34 

171 

9A 

U  S  NAI  PARK  SERVICE 

MUMBO  BASIN 

6032  C 

1  TRINITY 

35 

122  32 

5700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENIO  DAM 

6056  0 

4    SAN  LUIS  OBPC 

24 

35  46 

120  53 

770 

BA 

MONTEREY  CO  FCWCD 

NAPA 

1  NAPA 

17 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL   S  GIPSON 

»NaPA    state  HOSPITAL 

6074  0 

1  NAPA 

17 

36  IT 

122  16 

60 

5f 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NAVARRO   1  NW 

6105  0 

1  MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

c 

MASON  I Te  CORPORATION 

NEEDLES 

6115  0 

7  SAN  BERDINO 

5 

34  50 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118  0 

7  SAN  BERDINO 

114  37 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

6122  0 

7  LOS  ANGELES 

15 

34  48 

lie  35 

2690 

5P 

L   A   WTR   4-  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

6136  0 

2  NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

BA 

CITY   OF   NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144  0 

4  ALAMEDA 

37  31 

122  02 

14 

BA 

BA 

8A 

LESLIE    SALT  COMPANY 

STATION  INDEX 


STATION 

s 

B 
S 

i      DIVISION  j 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

NEWBURr  PARK,  t  SH 

6149 

06 

VENTURA 

33 

34  09 

NEWHALL  SOLEOAO  FC  32C 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  2  3 

NEWHALL  RANGER  SlA  C 

LOS  ANGELES 

'•EWMAN  2  NW 

0* 

o: 

NIGHTINGALE 

6196 

R  I  VERS  IDE 

&197 

07 

NIPOMO  2  NW 

620T 

06 

NORTH  FORK  Ranger  sta 

05 

MADERA 

NOVATO  a  WNW 

6290 

01 

MARIN 

IT 

38  08 

oakoale  wooomarq  dam 

6305' 

05 

stani SLAUS 

37  52 

OAK  knoll  ranger  sta 

632a 

01 

OAKLAND  MS  AIRPORT 

6335 

ALAMEOA 

OAKVILLE  1  W 

6351 

36  27 

OAKVILLE  *  SW  •  2 

635*^  01 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

OCEANS  IDE 

6377 

06 

0CEAN5I0E  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

OCOTlLLO  WELLS 

SAN  DIEGO 

OILFIELDS  JOAQUIN  BDG 

FRESNO 

27 

36  18 

06 

3; 

34  27 

6<>32 

ONION  VALLEi' 

02 

6'.55 

02 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

34  15 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

61.73 

06 

ORANGE 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

41  22 

OfiL AND 

02 

GL  NN 

ORLEANS 

6506 

01 

HUMBOLDT 

12 

41  le 

OROVILLE 

02 

8 

OfiOVlLLE  BRIDGE 

6525 

02 

OROVILLE  RANGER  STA 

ostrander  lake 

6552 

05 

MAR IPOSA 

OZENA 

6576 

0( 

05 

MERCED 

PACIFIC  MOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

pacoima  dam  FC  ii  a-e 

06 

LOS  ANGELES 

PAICINES  OMfiWALL  RANCH 

SAN  BENITO 

20 

36  44 

PALMOALE 

662't 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

palmdale  faa  a  I rport 

LOS  ANGELES 

6635 

PAL^^  SPRINGS  TRA'^WAf 

07 

R I  VERS  1 DE 

PALO  ALTO  Clll'  MALL 

66*6 

SANTA  CLARA 

6650 

04 

MON  T  £  B  E  Y 

palomar  mt  observatory 

6657 

PALOS  VERDES  EST  FC*i3D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

PANOCME 

6675 

05 

SAN  BENITO 

PANOCHE  CBEEK 

6677 

05 

FRESNO 

36  41 

PARADI SE 

6665 

02 

2i 

PARadI SE  MEADOW 

05 

TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

SAN  BERDINO 

PARKF I ELO 

6703 

04 

MONTEREY 

PAftKflELO  ^  NNW 

PASADENA 

6719 

061 

LOS  ANGELES 

paskenta  ranger  sta 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  ObPO 

PASO  ROBLES  5  NW 

SN  LUIS  OBPO 

35  41 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

67i2 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

PATT IWAY 

05 

10 

34  56 

PAYNES  CfiEEK 

02 

PEAR  LAKE 

6767 

6416 

06 

RIVERS  1 DE 

PElALUMA  FIRE  STAT] ON 

SONOMA 

PETALUMa  1  N 

692S 

01 

SONOMA 

6857 

05 

PIEOftA  6LANCA  GfiO  STA 

06 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6691 

06 

LOS  ANGELES 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

PIRU  2  ESE 

06 

VENTURA 

34  24 

PISMO  BEACH 

02 

SN  LUIS  OBPO 

PIT  RIVE"  POWER  MOUSE 

PLACERV ILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

PLACERVILLE  |FG 

PLACERVILLE  D I SP  PLANT 

6964 

02 

PLASKETT 

6972 

01 

6975 

02 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

PLUMAS 

POINT  ARENA 

01 

MENDOCINO 

17 

18  55 

POINT  ARGUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

33 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

7024 

04 

SN  LUIS  OBPO 

06 

LOS  ANGELES 

7070 

CONTRA  COSTA 

PORTER VI LLE 

7077 

05] 

PORT OLA 

7085 

02 

7093 

05 

V  }  E 

05 

ULA  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

TIOT 

01 

MENDOCINO 

39  22 

POTTER  VALLEY   J  SE 

MENDOC I  NO 

22 

39  18 

MENDOC 1  NO 

22 

39  22 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

32  57 

PRADO  0AM 

7123 

06 

fl  1  VERS  IDE 

MONTEREY 

36  11 

QUAKING  ASPEN 

7179 

05 

36  07 

ouiNcY  Sanger  station 

7195 

39  56 

Ramona  spaulding 

06 

SAN  DIEGO 

RANCMI T a 

SAN  DIEGO 

33  14 

RANOSBURG 

07 

KERN 

15 

35  22 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

11 

36  59 

RAYMOND  9  N 

7273 

05 

MAR  1 POSA 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

02 

1.0  09 

REDOING  1  3E 

REDOING  FIRE   STa  no  2 

7296 

02 

23 

REOLANDS 

7306 

SAN  8ER0INO 

REDWOOD  CITY 

04 

37  29 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENOOC INO 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

01 

HUMBOLDT 

40  02 

'RICHMOND 

7414 

CONTRA  COSTA 

37  56 

RIO  VISTA 

02 

38  09 

747C 

RIVERSIDE 

33  57 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

Rl  VERS  IDE 

7492 

o: 

39  10 

7510 

o: 

75U 

37  19 

D     EAD  W 

ULARE 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

SHASTA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

o- 

SAN  BERDINO 

15 

34  12 

SACMES  SPR I NCS 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

SACRA*'£NT0  WB  AIRPORT 

763C 

(SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

02 

SACRAMENTO 

38  34 

Saddle  camp  ranger  sta 

7631 

02 

40  10 

sagehen  creek 

03 

39  26 

SAINT  HELENA 

01 

38  30 

SAINT   HELENA  WSW 

01 

SAINT    ME LENA    7  N£ 

02 

Saint  john 

7656 

GLENN 

39  43 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

CONTRA  COSTA 

37  50 

SALINAS  Z  E 

MONTEREY 

SALINAS  FAA  AP 

MONTERY 

767; 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

SALSIPUEDES  GAGING  STa 

T681 

06 

SNTA  BARBARA 

34  35 

SALT    SPRINGS   PWR  HOUSE 

05 

AMADOR 

salyer  Ranger  station 

769( 

01 

TRINITY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

IB  10 

San  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

28 

12  08 
21  30 
16  52 


22  32 
20  41 
20  45 


22  38 

2!  38 

19  23 

19  10 

16  26 


22  15 

22  23 

22  24 

17  11 


19  51 
21  30 

21  29 

22  48 


108     5P  5P 


8A  8A 

MIO  MIC 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5F  5P 
517]  MIO  MID 
5P  5P 


864     4P  4P 


RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  0  I  ST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL   IflfilG  OlST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT, 
S   SN  JOAOUIN    |R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  mUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
HALF   MILL  RANCH 


PACIFIC  TEL*IEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
MERSCMEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTB  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  *  PARKS 
ORLAND  unit  WU  ASSN 

E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
DWR  ♦  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARd  I 
JEFF  aUTLER 

U  S  8UR  RECLAMATION  I 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 

JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT  ' 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL  I 
PALOMAR  OBSERVATORY  I 
SUPT  OF  STREETS  &  PARKS 
MISS   LILY  BERG 

EMPLOYEE  ENTERPRISER 
PACIFIC  GAS*£LEC  CO 
METCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRANCIS  F  NELSON 

FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS  ANITA  V  KUNKLER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VICTOR  E  CHAU 
MRS   IDA  H  AKERS 


PARK  SERVICE 
RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +   E  COMPANY 


INSI  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  wTR 
MRS  PEGGY  GUOOAKER 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK . 


JAMES  [ 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U   S   NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 


POWAY  MUN  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NELSON  H  Palmer 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 
W  A  WILKINSON 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCMALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 


CALIF  DIV  BEACH  +  p. 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  £KP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF    EDI  SON  CO 
CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HEICH  HETCHY  wTR  SUP 
L>  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  s  WEATHER  SUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  M  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 

JAMES   A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 


SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

San  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN  CLEMENTE  DAM 
SAN08ERG  PTL  FC130B 
SANOBERG  WB 

'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  OlMAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  OIMAS  TANBARK  FLAT 

SAN  EMIODIO  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

San  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC<.25eE 
IRE  DEPT 


SAN  gREGORIO  3  SE 
SAN  JACINTO 

San  JACINTO  Ranger  sta 

SAN  JOAQUIN  EKP  RANGE 

»SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SEE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

San  LUIS  DAM 

San  LUIS  OBISPO  poly 

»SAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
»SAN  PEDRO 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA   ANA  R|VER   PH  3 

santa  ana  river  ph  •  1 

santa  anita  fern  fc432 

santa  barbara 

Santa  Barbara  faa  «p 

santa  barbara  tv  peak 


SANTA   CaIALINA  WBAP 

santa  claRa  university 
Santa  cuz 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA    2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

SanTa  MONICA 

»SANTa  MONICA  PIER 

SANTA  Paula 

SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
'SCOTIA 

seaRsville  lake 
se6ast0p0l  4  sse 
secret  valley 
sepulveda  0am 

shasta  dam 

shell  absorption  plant 
smelter  cove 
shingle  springs 
shingletown  2  e 
sierra  city 

sierraville  ranger  STA 
signal  mill  fc  415 
SILVERADO  Ranger  sta 

SISOUOC  south  fork  CMP 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   1  E 

SOUEDAO 

SOMESBAR  1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS    3  NW 

SONOMA 

SONORA  R.S. 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARaLLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

spreckels  hwy  bridge 
springville  7  ene 

SPR|NGV|LL£  Ranger  sta 

SPRINGVILLE    TULE  HDWKS 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
ANOIEH  1  E 


AND  I 
ANI SLAUS  I 
ATE  LAKES 
IRLING  C 

ocKTON  or 

OCKTON  W6AP 
OCKTON  I 
OCKTON  I 
ONYFORD  < 


PL 


RE  STATION 
BRIDGE 

ooley  ranch 
onyford  ranger  sta 
ony  gorge  reservoir 
outs  meadow 
RawbeRRy  valley 
suey  ranch 

summit  meadow 

SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    I  WNW 

SUTTER  HILL  Ranger  sta 


AMOE  CITY 
ALBOT  CAMP 
EMACMAPI 

EHACHAPl    RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

ME  CEOARS 
HE  GEYSERS 
MERMAL  FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 

HfiEE  RIVERS  6  SE 
MREE  RVRS  EDISON  PH  , 
HREE  RVRS  EOISON  PH 

iger  creek  ph 
opanga  Patrol  sta  fci 
orrance 
rabuco  canyon 


RACY  2  : 


monterey 
montcrey 
san  benito 
san  berdino 
monterey 
los  angeles 
los  angeles 
san  diego 
los  angeles 
los  angeles 


LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANCISCO! 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
06i  RIVERSIDE 
MAOERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 


VENTURA 
LOS  ANGELES 
MAR  IN 
ORANGE 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 


SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKI YOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 
MONTEREY 
SACRAMENTO 
RIVERSIDE 
MAR IPOSA 
NEVADA 
MONTEREY 
SI SK I  YOU 
VENTURA 
06{  VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

MENDOCINO 
TUOLUMNE 
FRESNO 
BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 


SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
KERN 

PLACER 
PLACER 
KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 


06|  ORANGE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 


121  15 

120  54 

121  05 


lie  : 

30 

122  23 
122  25 
117  5* 
117  52 
lie  06 

122  20 
116  58 
116  58 


1  19  41 
119  50 
119  57 


120  36 
120  3S 
120  27 


120  22 

lie  10 

117  39 


122  27 
120  23 
119  27 


122  20 

121  15 

121  le 

121  23 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 


119  13 
lie  18 
121  50 

120  34 


40  25 
40  23 
40  26 


1970 
2765 
2035 


1375 
35JS 
4182 
4975 


eA     8A     6AjC  I 
9A 

5P  5P 


5120 
7120 
9580 


1050 
4070 
6235 
5239 
5680 
4030 


:  MIO  MID 
5P  5P 


1085 

4170 

4148  I 

4555 

1586 

1025 

6228 
6000 
3975 


SAN  ANTONIO  MISSION 
I  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 

I  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 
A  CO  FIRE  DEPI 
I  S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
AN  DIMAS  FIRE  STA 
I  S  FOREST  SERVICE 

KERN  COUNTY   LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 
IPS  OF  ENGINEERS 

Y  SAN  FRANCISCO 
,  WEATHER  BUREAU 
;  WEATHER  BUREAU 

PASADENA  WATER  DEPT 
ORaiN  R.  WATkINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

POMPONIO  RANCH 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
:  0  BILLWILLER 
MRS  GAYE  0  DAY 

'PS  OF  ENGINEERS 
.   BUR  RECLAMATION 
C*L    STATE   POLY  COL 

Y  FIRE  DEPARTMENT 

.  WEATHER  BUREAU 
MARINE  EXCHANGE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIHE  DEPT 
EDISON  CO 
EDISON  CO 
LOUIS  LUEBkERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 
FED  AVIATION  AGENCY 
V  STATION  KEYT 

:  S  WEATHER  BUREAU 
UNI  V  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  8URT0N 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  HC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGION 
<  DEPT 

PACIFIC    LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

.  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  auR  RECLAMATION 
.HELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACMI 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
1  R0E6ER 
'EST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITMOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
sj  DEPT  WATER  RESOURCES 
I  FOREST  SERVICE 

JOHN  N  francioni 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON  INVESTMENT  CO 
INVEST  CO 

LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
.  COAST  GUARD 
.  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF.  EDISON  CO. 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

.  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER  A  SuTTON 

.  FOREST  SERVICE 
I  ♦  E  COMPANY 
SOUAW  VALLEY   STATE  PK 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 

FRALEY 
>1V  BEACH  *  PKS 
E  COMPANY 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

'Y  OF  STOCKTON 
,  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUhS 
FRED  H  COOLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
iRLAND  unit  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
SUEY  RANCH 

i  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
iNK  T  STEVENS 
.  DIV  BEACH  ♦  PARK 
;  AIR  FORCE 
SUSANA  I 


ILLE 


CITY  t 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTHY_„ 
KERN  CO  FSTRY  ♦  Ft) 

DARYL    K  DE  WALT 
i  DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COWAN 

FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 

,  corps  of  engineers 
mrs  faye  dewey 

iaTion  agency 
ventura  co  fire  dept 

enn  baker 
i  calif  edison  co 
so  calif  edison  co 

fire  dept 
torrance  mun  airport 
orange  co  park  dept 
aage  r  tugel 

BANTA  CARBONA   |R  CO 
I  BUR  RECLAMATION 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

1  PRECIP. 

1  SPECIAL 

u  s  BUR  Reclamation 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

u  s  forest  service 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFIELD 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE   IPRIC  DIST 

U   S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

OEPT  WATER  Resources 

TURLOCK 

90t; 

05 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  51 

115 

BA 

CARL  A  PEARSON 

BO 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

THE    IfVINE  COMPANY 

P  G  ♦   E  COMPANY 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

MEN DOC INO 

MfiS*MARJOR?l  S  DORY 

UNION  OIL  CO 

•UCLA 

LOS  ANGELES 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  SEPOINO 

21 

34  06 

117  39 

160! 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

EOGAR  J  SCHUETTE 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESLEY  C  ROSCOE 

E  BAT  MUN  UTL  OIST 

ELDON  FANCHER 

MRS  AMY  CURTIS 

JOHNSON  NURSERY  - 

VALYERMO  RANGE"  STA 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUTS  fC  15B 

9Z£>0 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  27 

695 

BA 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

9273 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN   B  HARPER 

92B5 

33 

34  17 

119  IB 

STAR  FREE  PR ESS 

9301 

05 

27 

37  22 

lie  59 

07 

15 

34  32 

2858 

BA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

93'.5 

29 

3135 

5P 

9351 

02 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

9367 

36  20 

354 

eA 

9378 

06 

33 

33  14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLCANOVILLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

1 

120  47 

3036 

OA 

ERNEST  R  STEWARD 

VOLLMERS 

9306 

02 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

MRS  IRENE  H  VOLLMEfiS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40  26 

2200 

4P 

4P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

WALLACE  1  S£ 

9tie 

05 

CALAVERAS 

2 

120  56 

BA 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  C05IA 

37  57 

122  05 

5P 

MILTON  H.  BRINTON 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

BA 

BA 

RAY    I  WHITTEMORE 

WALNUT  CR£e»i  Z  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

lOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  *  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  iRVlNG 

WALNUT  GROVE 

9428 

02 

SACRAMENTO 

3B  14 

121  31 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  PTL  STA  FCIOZC 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNER  SPRINGS 

9447 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  36 

4P 

C 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

94  52 

PtERN 

i< 

35  36 

119  20 

333 

BA 

BA 

KERN  CO  FSTRy  -t  F  0 

1     INDEX  NO.  1 

:m  VISION  1 

POT  f  MTV 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r  TEMP.n 

ei 

u 

SPECIAL 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

SNTA  BARBARA 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVI LLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

LOUIS  BECHIS 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

U   S  NAT    PARK  SERVICE 

weaveRville  Ranger  STA 

6> 

CHESTER   1  MMREY 

VERNON  J  BLOUNT 

MENDEL  10  SE 

ED  FIL I  PELL  I 

WEST  BIG  PlNE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

WESThAVEN 

FRESNO 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT   3  SW 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

2400 

W  8  MANKER 

WESTvl LLE 

9597 

PLACER 

39  11 

120  39 

5200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WET  MEADOW 

TULARE 

WHEATLAND   2  NE 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

VENTURA 

VENTURA  CO  FC  OIST 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

VENTURA 

ROSCOE  G  WILBER 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

o: 

SHASTA 

23 

40  37 

122  32 

1310 

BA 

u  s  BUR  Reclamation 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

MONO 

6 

37  30 

116  11 

10150 

SA 

UNI  VERS  1 TY   OF    CAL I F 

WHITE  MOUNTAIN  2 

963  3 

37  35 

lie  14 

12470 

BA 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

11 

38  34 

121  05 

353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

WMITTIER  FC  106  D 

9660 

0( 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

118  02 

320 

WHITTIER  WATER  OEPT 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

CITY  OF  WILL lAMS 

9681 

01 

MENDOCINO 

17 

39  Z5 

123  21 

134B 

LOUIS  L  BERTAIN 

HILLITS  HOWARD  FOR  RS 

01 

39  21 

123  19 

1925 

: 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

02 

GLENN 

2: 

39  32 

122  12 

140 

BA 

8A 

HOWARD  R  ALLARO 

WINCHESTER 

972; 

RIVERSIDE 

33  43 

117  05 

1476 

: 

WINTERS 

02 

YOLO 

2; 

38  32 

135 

BA 

BA 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

05 

KERN 

10 

35  43 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOOOCHUCK  MEADOW 

977: 

11 

37  02 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOFORDS 

9775 

o: 

ALPINE 

3 

119  49 

5671 

MRS  MILMA  C  BARR 

WOODLAND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38  41 

121  46 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EKTEN  SERV 

WRIGHTS 

9B14 

SANTA  CLARA 

4 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9B16 

o; 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

U  S  WEATHER  BUREAU 

Y0R6A  LINDA 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

405 

5P 

Y0R8A  LINDA  WATER  CO 

YORKVILLE 

98  51 

01 

MENDOCINO 

17 

123  16 

1100 

: 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

tOsemite  national  park 

MAR IPOSA 

37  45 

119  35 

3965 

5P 

:  M 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YREKA 

SISKIYOU 

12 

122  38 

2625 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS     3,     CARSON     4.     CENTRAL  COAST     5.     COLORADO     6,     DESERT     7.     EEL     8.     FEATHER     9,  KAWEAM     10.   KERN     11.   KINGS  i: 
18.   N.E.    INTERIOR     19.   OWENS     20.   PAJARO     21.   PIT     22.   RUSSIAW     23.   SACRAMENTO     24.  SALINAS     25.   SAN  DIEGO     26.   SAN  GABRIEL 
SANTA  MARGARITA     32.   SANTA  YNEZ     33.   SOUTH  COAST     34.  STANISLAUS     35.  TRINITY     36.   TRUCKEE     37.   TUOLUMNE     36.  WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Office,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street.  San  Francisco  California 
94102.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  .  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Dally  Temperature"  table.  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wmd"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  m  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  mconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  mdicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  DaU"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  3  wmdshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recordmg  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1,  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

AlDERPOINt 

ANGk>IN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  5TA 
CECILVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 

TERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GRATON   I  W 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HEAlOSBURG 

HILTS 
HOOPA 

kentfield 

klamath  r 
knights  valley 

lake  pillsbury  no.  2 

LAvA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UKIAH 

weaverville  ranger  sta 

MEED   I  S 
WILLITS  1  NE 
YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTLRAS  ranger  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 

blue  canyon  kb  airport//r 

bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 

BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILlE  PH 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
clarksburg 
clearlake  highlands 

COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS   1  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

ROWNIEVILlE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 


Temperature 


78.1 
78,3 
83. 1 
79.2 
78.3 

81.9 
79.3 
62.9 
75, 3t- 
7*. 3 

S8.8 
63,2 
78,2 
62,5 
62,* 

78,7 
63.5 
79.3 
81.5 
83,5 

71,9 
77,8 


80,0 
66,9 
67,9 


81,0 
76,2 
63,3 

I 

77,1 

81,6 
78,7 
77. 8M 
78,9 
6*, 7 

6*.*M 
81,5 
76.1 
71,1 
82. 0 

78.8 
70,9 
75.2 
77.1 


71,5 
70,8 
81,8 
82.6 
62,9 

66.6 

e'«.9w 

74,0 
70.1 
89.1 

72, 7f/ 

86,2 

81.5 

83.3 

78.8 

87.4 
82.4 
70.2 
76, 8M 
81,  IM 

74,6 
82.9 
81.6 
82.6 
75,0 


50,8 
48. 8f 
48,5 
43.5 
43.2 

51.7 

44,9 

49.1 

50,2m 

44,0 

50,7 
48,2 
42.7 
46,6 
46,1 

43,5 
46.0 
47,2 
47,5 
51,2 

45,1 
49,2 
50,1 
49,4 


43,5 
43,4 
39.6 
49,7 
46.3 

48.3 
48,2 
48.0 


50.0 
49.4 
51. 8M 
48,3 
49.8 

51. IM 
47,1 
48.1 
41, OM 
49,8 

44,  3 
41,0 
43,2 
47,6 


44,9 
40,1 
54,4 
55,8 
46,5 

44,6 
53. 7M 
42,0 
40,5 

53,  1 

38, 7M 

56,2 

53,8 

48,1 

52,9 

54,  7 
51,9 
43,1 
50, 7M 
52, IM 

44,9 
53.1 
53,7 

55,0 
51,7 


64,5 
63, 6M 
65.8 
61,4 
60.8 

66,8 
62,1 
56,0 
62, 8M 
59,2 

54,8 
55.7 
60,5 
55,6 
54,3 

61,1 
54,8 
63,3 
64,5 
67,4 

58,5 
63,5 
63,4 
56,9 


61,8 
55.0 
53.8 
64.1 
55.1 

64,7 
62,2 
55,7 

t 

63,0 

65,8 
64.  1 
64, 8M 
63.6 
57,3 

57, 8M 
64,3 
62,1 
56, IM 
65,9 

61.6 
56,0 
59,2 
62,4 

60,7 


58,2 
55,5 
68,  1 
69,2 
54,7 

55.6 
69. 3M 
58.0 
55.3 
71,1 

55, 7M 

71,2 

67,7 

65.7 

65.9 

71,1 
67,2 
56,7 
63, 8M 
66, 6M 

59,8 
68,0 
67,7 
68,8 
63,4 


Precipitation 


From  Normal 

HighesI 

Dale 

Loweal 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

Departtire 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 
a 

Sdow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

I 

Max.  Depth 
on  Ground 

5 
a 

1 

° 

.50  or  More 

£ 

S 

-  , 

102 

23 

43 

28 

64 

4 

0 

0 

0 

,67 

.30 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

99 

24 

37 

3 

118 

4 

0 

0 

0 

,89 

.57 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

103 

24 

40 

27 

61 

8 

0 

0 

0 

,38 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

96 

23 

35 

10* 

133 

4 

0 

0 

0 

1  ,44 

,76 

8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

95 

24 

32 

27 

142 

4 

0 

1 

0 

1.51 

,55 

6 

,0 

0 

5 

1 

0 

2,6 

104 

25« 

44 

9 

51 

7 

0 

^ 

0 

1.05 

.59 

,63 

9 

,0 

0 

2 

1 

0 

98 

24. 

36 

27 

118 

4 

0 

0 

0 

.41 

,11 

7 

,0 

0 

1 

0 

0 

77 

22 

41 

27 

262 

0 

0 

0 

0 

1.90 

,70 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

94 

23 

43 

9 

105 

3 

0 

0 

0 

,70 

.67 

9 

,0 

0 

1 

1 

0 

93 

23« 

34 

9 

183 

4 

0 

0 

0 

1,03 

.26 

5 

,0 

0 

4 

0 

0 

,7 

71 

4 

47 

28* 

299 

0 

0 

0 

0 

,72 

-  ,02 

.29 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

70 

4 

42 

28* 

271 

0 

0 

0 

0 

.54 

.31 

6 

,0 

0 

1 

0 

0 

.8 

99 

24 

33 

27 

153 

4 

0 

0 

0 

.47 

-  ,42 

.21 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

74 

23 

43 

28 

278 

0 

0 

0 

0 

,60 

•  ,06 

.22 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

66 

22 

40 

28* 

314 

0 

0 

0 

0 

.41 

.13 

8* 

,0 

0 

2 

0 

0 

96 

24* 

36 

28* 

132 

4 

0 

0 

0 

,62 

.20 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

70 

23« 

40 

28 

300 

0 

0 

0 

0 

,68 

.03 

.37 

8 

,0 

0 

2 

0 

0 

,  3 

99 

22 

40 

27* 

89 

3 

0 

0 

0 

.97 

.56 

.85 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

2,1 

101 

26* 

40 

27* 

74 

7 

0 

0 

0 

,60 

•  .46 

.17 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

,2 

105 

22 

44 

9 

32 

8 

0 

0 

0 

.46 

,00 

.43 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

91 

24 

36 

19 

205 

2 

0 

0 

c 

1,29 

.55 

7 

,0 

0 

3 

1 

0 

101 

23 

42 

27 

84 

4 

0 

0 

0 

1.44 

.70 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

,  7 

95 

23 

44 

28 

91 

3 

0 

0 

0 

1,88 

1,54 

1.86 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

77 

22 

43 

28* 

238 

0 

0 

0 

c 

1.59 

.61 

4 

.0 

0 

9 

I 

0 

100 

24 

33 

27 

126 

5 

0 

0 

c 

,42 

.25 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

86 

25 

32 

27* 

310 

0 

0 

4 

0 

3,  14 

.95 

9 

1.5 

1 

8 

2 

0 

88 

25 

27 

27 

331 

0 

0 

3 

0 

2.28 

.97 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

,8 

98 

23« 

42 

2 

76 

3 

0 

c 

,65 

,44 

.94 

8 

.0 

0 

2 

I 

0 

86 

22 

38 

2S* 

290 

0 

0 

0 

c 

2,39 

.87 

6 

,0 

0 

6 

2 

0 

103 

22 

40 

27 

68 

8 

0 

^ 

c 

,68 

-  ,29 

.41 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

1  .9 

99 

23* 

41 

12 

116 

4 

0 

0 

0 

,84 

,63 

,69 

8 

,0 

0 

2 

1 

0 

82 

23 

45 

29* 

271 

0 

0 

0 

0 

,79 

,48 

9 

,0 

0 

2 

0 

0 

104 

23 

40 

27* 

0 

0 

0 

,34 

.  ,37 

,19 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

102 

23 

42 

20 

96 

4 

0 

0 

0 

.38 

,26 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

1,3 

104 

24 

42 

3 

54 

5 

0 

0 

0 

.75 

,46 

,67 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

100 

24* 

42 

27 

82 

4 

0 

0 

0 

.60 

,20 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

97 

22 

46 

9* 

68 

4 

0 

0 

0 

2.28 

1.20 

8 

.0 

0 

2 

2 

2 

,9 

99 

23 

41 

3* 

87 

3 

a 

0 

0 

1.10 

,78 

,99 

9 

T 

0 

1 

1 

0 

1.8 

82 

23 

44 

2 

227 

0 

0 

0 

0 

.87 

.06 

.45 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

82 

22 

47 

30 

214 

0 

0 

0 

0 

1.79 

1.38 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

103 

23 

39 

2 

85 

6 

0 

0 

c 

.75 

.70 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

96 

25* 

40 

27 

132 

3 

0 

c 

.99 

.26 

6 

,0 

0 

4 

0 

0 

88 

24 

30 

27 

266 

0 

0 

2 

c 

3.42 

2,50 

1.07 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

1,7 

105 

23 

43 

9 

64 

0 

" 

° 

.19 

•  ,29 

.  10 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

2.7 

99 

24 

35 

27 

134 

4 

0 

0 

0 

.77 

-  ,15 

,24 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

90 

2$ 

30 

19 

270 

1 

c 

3 

c 

2.01 

.72 

9 

,0 

0 

4 

2 

0 

97 

23 

34 

2 

192 

9 

0 

0 

c 

.26 

.12 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

1.1 

96 

24 

39 

19 

120 

4 

0 

0 

c 

.96 

.10 

.31 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

2,0 

1.06 

.34 

86 

26* 

34 

27 

206 

C 

c 

c 

c 

2.16 

.82 

9 

,0 

0 

4 

2 

0 

3,5 

93 

25 

34 

29 

289 

2 

0 

0 

0 

3.10 

2.07 

1.09 

10 

.0 

0 

5 

4 

1 

2,5 

102 

25* 

46 

10* 

51 

6 

0 

0 

0 

.56 

.18 

.33 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

104 

25* 

48 

9 

34 

7 

0 

0 

0 

.53 

,48 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

4,5 

80 

25* 

31 

8 

320 

C 

0 

1 

0 

2,72 

1.79 

,82 

7 

T 

0 

5 

3 

0 

3,8 

83 

24* 

32 

9* 

287 

0 

0 

2 

c 

2.31 

1.08 

,79 

8 

T 

0 

4 

2 

0 

3,1 

102 

24 

45 

10* 

46 

12 

0 

0 

0 

,40 

,20 

,36 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

91 

25* 

33 

28* 

216 

3 

0 

0 

0 

1,37 

.61 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

3,6 

88 

25 

33 

9 

289 

0 

c 

c 

0 

1,90 

1,10 

.72 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

1,0 

108 

25 

44 

9 

25 

16 

c 

° 

c 

1.65 

1,05 

,64 

9 

,0 

0 

4 

1 

0 

88 

24* 

33 

30* 

271 

C 

c 

c 

c 

1.96 

1,02 

.75 

9 

T 

0 

4 

2 

0 

1,6 

105 

24 

46 

9 

28 

11 

0 

0 

0 

.91 

.47 

.39 

9 

,0 

0 

3 

0 

0 

103 

24 

48 

30 

39 

6 

0 

0 

0 

.51 

.47 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

104 

25 

38 

27 

76 

8 

0 

0 

0 

.27 

.27 

1 0 

,0 

0 

1 

0 

0 

3,1 

98 

24 

40 

8 

80 

4 

0 

0 

0 

1.54 

.97 

,66 

7 

,0 

0 

4 

1 

0 

2,3 

103 

24* 

46 

10 

15 

11 

0 

0 

0 

.37 

.20 

,27 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

3.7 

102 

24 

44 

30 

47 

7 

0 

0 

0 

.46 

.33 

.31 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

3.4 

86 

24* 

37 

11* 

248 

0 

0 

0 

0 

2.14 

1,16 

.78 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

1.5 

9* 

25 

39 

9 

115 

5 

0 

0 

0 

2.41 

1,35 

.83 

9 

,0 

0 

5 

2 

0 

99 

24 

42 

10* 

57 

4 

0 

0 

0 

1.25 

,76 

.30 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

93 

23 

39 

11 

179 

4 

0 

0 

0 

1,69 

,65 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

2.6 

102 

26 

42 

17 

54 

8 

0 

0 

0 

.51 

.22 

.42 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

102 

24 

47 

9 

33 

6 

0 

0 

0 

.93 

.54 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

104 

25* 

49 

30* 

44 

6 

0 

0 

0 

.31 

.26 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

99 

24 

38 

9 

136 

4 

0 

0 

0 

.70 

.52 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 
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Continued 


Temperature 

Precipitation 

Statioa 

Average 

S  "a 
<§ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Uwesl 

Date 

No.  of  Days 

TotaJ 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Dale 

3 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

a 

1 

St 

0  » 

hi 

^  t 

GRASS  VALLEY 

76,8 

50.8 

63.8 

.  5.1 

96 

25 

36 

9 

~TT2 

4 

0 

0 

0 

1.48 

,88 

.52 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

76.2 

43.4 

59.8 

•  3,6 

94 

25 

36 

26 

168 

3 

0 

0 

0 

1.32 

.55 

.53 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

JESS  VALLEY 

66,3 

40.2 

53.3 

83 

24 

32 

27. 

345 

4.24 

2.62 

1.10 

7 

2.0 

0 

6 

4 

2 

LAKEPORT 

85.2 

48.3 

66.8 

103 

25 

40 

27 

48 

u 

0 

0 

0 

.41 

-  .04 

.22 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAICE5H0RE 

80,7 

52.0 

66.4 

99 

24* 

45 

16. 

57 

5 

0 

0 

0 

1.96 

.81 

6 

.  0 

0 

4 

2 

0 

LAKE  SPAULDInG 

67,4 

42.2 

54.8 

.  2,1 

64 

24 

32 

8 

0 

0 

1 

0 

2.28 

1.11 

.63 

7 

1.5 

T 

8 

6 

2 

0 

LAKE   SPAULDInG  DAM 

67,6^' 

45, 4M 

56. 5M 

84 

25 

33 

6 

274 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.67 

a 

0 

6 

2 

0 

LAS  PLUMAS 

es.4 

59,3 

72.4 

-  2,8 

104 

25« 

48 

9 

22 

1.54 

.65 

.70 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

6S.0 

39.6 

52.3 

86 

25 

30 

9 

380 

0 

0 

3 

0 

3.52 

.98 

9 

8.0 

7 

9 

5 

4 

0 

MARVSVILLE 

87.1 

56.9 

72.0 

"  1.7 

106 

25 

49 

10* 

24 

12 

0 

0 

0 

.31 

.09 

.19 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MC  CLOUD 

72.2 

42,3 

57.3 

.  2.4 

92 

25* 

33 

19* 

2 

0 

0 

0 

2.50 

.86 

.62 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

MINERAL 

67.9 

39,4 

53.7 

.  2.0 

87 

25 

30 

27 

336 

0 

0 

2 

0 

2.09 

.60 

.83 

7 

1.3 

I 

9. 

4 

2 

0 

MONTICELLO  DAM 

S2.8 

54,3 

68.6 

103 

25 

47 

9 

36 

.77 

.71 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

70.5 

44,7 

57,6 

•  2.7 

90 

24. 

35 

8 

231 

2 

0 

0 

0 

1.10 

-  .15 

.33 

6 

T 

0 

5 

0 

0 

NEVADA  CITY 

75,1 

45,7 

60,4 

•  2.5 

94 

26* 

39 

1 1 

164 

4 

0 

0 

0 

1.56 

.99 

.65 

7 

.  0 

0 

3 

2 

0 

ORLAND 

85,8 

55,9 

70,9 

.  3.9 

102 

26* 

47 

9 

10 

0 

0 

0 

.94 

.57 

.71 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

OROVILLE 

86.5 

59.0 

72.8 

107 

25 

49 

9 

23 

11 

0 

0 

0 

•  52 

.16 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

PARADI 5E 

60, 1 

55,7 

67,9 

100 

25 

43 

9 

65 

0 

Q 

1.82 

.66 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

PLACFRVILLE 

78.6 

49.1 

63.9 

•  2.4 

100 

26* 

43 

19* 

106 

4 

0 

0 

0 

.64 

.09 

.40 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PLACERVILLE  IFG 

75.4 

53,9 

64,7 

98 

26* 

40 

10* 

121 

4 

0 

0 

0 

1,01 

.50 

9 

° 

3 

1 

° 

platina 

79.5 

66,0 

98 

24* 

41 

29 

76 

5 

0 

0 

0 

.52 

.17 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

portola 

72.7 

36|7 

54,7 

•  2.1 

88 

24* 

29 

3 

303 

0 

0 

6 

0 

.74 

.17 

.43 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

QUINCY  RAnGER  station 

77,5 

40,9 

59.2 

-  1.8 

95 

24 

34 

30 

183 

Q 

1.19 

.45 

.48 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

86.5 

59.5 

73,0 

•  3.2 

105 

24* 

48 

9 

23 

12 

0 

0 

0 

.59 

.14 

.29 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

88.2 

60. 4N 

74. 3W 

>  ,8 

106 

24 

49 

9 

14 

15 

0 

0 

0 

1.68 

.55 

.  62 

7 

.0 

0 

5 

I 

0 

ROCKLIN 

86.2 

53,5 

69.9 

■  1,7 

107 

25 

49 

19* 

12 

0 

0 

0 

.36 

.14 

.30 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

85.3 

54,7 

70.0 

-  .5 

106 

24 

49 

30* 

22 

8 

0 

0 

0 

.39 

.29 

.52 

a 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

83.0 

55.6 

69.3 

-  .7 

103 

24* 

50 

30 

25 

0 

.41 

.29 

.34 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHASTA  DAM 

82.0 

59.6 

70,8 

102 

25* 

47 

9* 

39 

7 

0 

0 

0 

1.41 

.53 

1 0 

.0 

SIERRA  CITY 

f 

.0 

0 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

71.6 

38.2 

54,9 

.  2.6 

89 

24 

32 

n* 

0 

0 

3 

0 

.65 

.11 

.31 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

SODA   SPRINGS   1   E  //R 

59.5 

36.3 

47,9 

77 

25 

29 

9 

506 

0 

Q 

0 

2.25 

.91 

7 

4.6 

3 

9 

4 

2 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

66.8 

55.2 

71,0 

-  1.5 

105 

25* 

46 

27* 

24 

10 

0 

0 

0 

•  ^2 

.13 

.  39 

6 

.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

70.7 

48,1 

59,4 

89 

25* 

36 

9* 

199 

Q 

Q 

0 

1.94 

.90 

8 

.0 

0 

3 

2 

0 

TURNTABLE  CREEK 

aU6N 

57, 3M 

69, 5C 

100 

26* 

47 

9 

0 

0 

0 

1.47 

.0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

58.6 

35,4 

47,0 

•  W2 

74 

24 

23 

10 

530 

0 

0 

12 

0 

1.94 

.83 

.75 

7 

11. 0 

2 

9. 

5 

1 

0 

UrPtK    LAKt    KANUtK  aTft 

83.1 

65,1 

103 

24 

37 

27 

76 

6 

0 

0 

0 

.42 

.24 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

VACAVILLE 

85.4 

54^3 

69.9 

■  l.O 

106 

24 

44 

2 

25 

S 

0 

0 

0 

.0 

3 

Q 

VOLTA  POWER  HOUSE 

80,4 

53.7 

67.1 

97 

25* 

43 

8 

62 

5 

0 

0 

0 

2)10 

l!o2 

.69 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

WHISkEYTOwN  res 

82.1 

56.6 

69.5 

103 

24 

47 

10* 

42 

7 

0 

0 

0 

1.05 

.31 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

WILLIAMS 

86.9 

55,6 

71,3 

106 

26 

47 

7 

21 

^2 

Q 

.27 

.16 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

WILLOWS 

85.2 

56.4 

70,8 

-  2.8 

103 

23 

48 

10* 

29 

9 

0 

0 

0 

.29 

-  .02 

.18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WINTERS 

86,7 

56.2 

71,5 

107 

25 

47 

10 

28 

11 

0 

0 

0 

c 

WOODLAND   1  WNW 

86,3 

53,5 

69,9 

.  2.8 

iO$ 

25. 

45 

29 

25 

11 

0 

0 

0 

.29 

.17 

l24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

64.2 

•  2.1 

1.28 

.60 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

69.5 

34,4 

26 

2^ 

38  ] 

0 

0 

7 

0 

.65 

.4^ 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

BRIDGEPORT 

71.9 

35,0 

"is 

8( 

24 

22 

10 

342 

0 

0 

10 

0 

.04 

,04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEOARVILLE 

70.7 

46,6 

58.7 

-  3.8 

90 

25 

38 

19 

211 

( 

( 

2.41 

1.47 

.77 

10 

.0 

0 

5 

2 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

66,6 

36,3 

51,6 

19 

396 

0 

0 

4 

0 

1 .  0( 

.5' 

7 

T 

9 

3 

1 

0 

DOYLE  5  SSE 

76.7^^ 

44,  3M 

60, 5M 

93 

25 

37 

27* 

149 

3 

0 

0 

0 

.97 

,c 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

76,4 

45,7 

61,1 

94 

24 

39 

11 

3 

0 

0 

0 

1.02 

.45 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

71.8 

42,6 

57,2 

■  3.0 

86 

24 

35 

27* 

231 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.68 

.46 

8 

.0 

0 

7 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

66.1 

34  6 

50,4 

84 

24. 

27 

19* 

432 

0 

0 

11 

0 

1.67 

.75 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONO  LAKE 

74.9 

44,3 

59.6 

88 

24 

31 

10 

168 

0 

0 

1 

0 

.02 

•  01 

.0 

3UUA  W    V  M       t  T 

66.7 

36,8 

51.8 

84 

25 

28 

19 

390 

0 

0 

8 

0 

2,34 

.92 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

74.6 

44.7 

59.7 

.  2.5 

94 

25 

36 

11 

170 

3 

0 

0 

0 

.65 

-  ,02 

.37 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

tahoe  c  I  ■  y 

64.7 

37.6 

51.2 

-  1.8 

81 

25 

31 

19* 

406 

■ 

{ 

.92 

.36 

.35 

7 

T 

0 

3 

0 

0 

termo 

69.4 

37.5 

53.5 

86 

24 

32 

19* 

336 

0 

0 

5 

0 

2.59 

1.10 

9 

T 

0 

7 

1 

1 

truckee  Ranger  station 

66.7 

35.5 

51.1 

-  3.0 

84 

25 

30 

19* 

409 

0 

0 

11 

0 

1.24 

.  7 1 

.  5S 

T 

( 

: 

Q 

woodforos 

72.5 

46.0 

59.3 

89 

24 

34 

9* 

189 

0 

0 

c 

0 

.33 

.24 

7 

T 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

55.4 

•  2.C 

1.18 

.51 

central  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

73.7 

51.0 

62.4 

83 

5< 

47 

27. 

7( 

0 

0 

0 

c 

1.00 

1 

BEN  LOMOND 

76,4 

49.9 

63.2 

6a 

23 

42 

21. 

81 

0 

0 

0 

c 

1.2! 

.58 

8 

.0 

0 

2 

1 

BERKELEY 

68. 3^ 

52. 4^ 

60. 4^ 

-  .6 

83 

22 

49 

27. 

138 

0 

0 

c 

c 

.76 

.69 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

BURL  I NGAME 

73.9 

50.6 

62.3 

69 

22 

45 

11 

93 

0 

0 

0 

c 

.4! 

.26 

9 

,( 

0 

2 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

72.6 

46.0 

59.3 

8! 

23« 

37 

28 

178 

0 

0 

0 

c 

.40 

.40 

9 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

77,6 

53.2 

65.4 

9'; 

25 

5C 

26. 

58 

4 

0 

0 

c 

1.31 

1.17 

1.30 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

6ILR0Y 

81,9 

47,9 

64,9 

103 

24 

4C 

10 

6? 

6 

0 

0 

0 

.49 

.49 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

62,2 

49,8 

56,0 

66 

23 

42 

27 

262 

0 

0 

a 

0 

.58 

.12 

.58 

9 

.0 

0 

1 

I 

0 

HOLLISTER 

74.9 

46,9 

60,9 

.  4.1 

9C 

22 

41 

28* 

137 

1 

0 

0 

0 

,20 

.15 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

KING  CITY 

48,7* 

f 

0 

0 

c 

,00 

.  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE   2  SSW 

79,2 

47,2 

63,2 

-  3.e 

10! 

25< 

41 

28. 

116 

6 

0 

0 

0 

.32 

.22 

.29 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

78.5 

49.9 

64.2 

-  1.8 

IOC 

24 

4! 

27. 

86 

4 

0 

0 

c 

.15 

.04 

.13 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

79.6 

53.3 

66.5 

102 

24 

41 

30 

48 

6 

a 

0 

c 

1.10 

1.10 

9 

.0 

0 

1 

1 

1 

MONTEREY 

64.7 

50.1 

57.4 

7« 

5 

41 

27. 

224 

0 

0 

0 

c 

.22 

.12 

9 

.0 

0 

2 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JUNE  1964 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  1 

sj 

^  1 

Average 

Departure 
From  NonnaJ 

_ 
*DI 

s 

0 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 

j    on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 



on 

*  ■! 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

63,7 

*9.1 

56, 

* 

68 

30« 

43 

8 

252 

— ^ 

Q 

Q 

.15 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

76.* 

90 

,* 

63. 

* 

101 

25 

40 

8 

136 

* 

0 

0 

0 

.91 

.81 

0 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

67,3M 

iff, 

58. 

*f^ 

m 

2 

8S 

2* 

8 

0 

0 

0 

0 

*3 

• 

*o 

NACIMIENTO  0AM 

89.2 

*6 

,7 

68. 

0 

I06 

25 

41 

8 

9 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

nemark 

72.8 

52 

.8 

62. 

8 

94 

2* 

49 

19* 

102 

3 

c 

c 

.*1 

.39 

9 

.0 

0 

0 

0 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

R 

65.6 

5* 

>6 

60. 

1 

• 

2 

♦ 

83 

22 

51 

1 

192 

0 

0 

0 

0 

**7 

-  . 

• 

• 

.0 

_ 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

72.9 

50 

,5 

61, 

T 

93 

9 

1 2£ 

1 

0 

0 

0 

.0 

PASO  ROBLES 

66.9 

*9 

5 

66, 

2 

10! 

2* 

4C 

28* 

8 

0 

0 

0 

06 

*06 

.0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

87.8 

*6 

,7 

68. 

3 

107 

43 

6 

2« 

10 

0 

0 

,05 

.05 

8 

,0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

es.6 

*6 

5m 

66. 

IM 

107 

25 

40 

66 

9 

0 

c 

,*0 

.39 

9 

.0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

67.8 

*8 

3 

58  . 

1 

80 

5 

ti 

9* 

201 

0 

0 

0 

2* 

.2* 

.  0 

0 

0 

POINT  PIEDBAS  BLANCAS 

63.2 

*5 

,3 

5*. 

3 

17* 

^56 

0 

0 

0 

0 

1 2 

.0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

60.0 

9  J 

Q 

65. 

5 

102 

41 

1 5* 

5 

0 

0 

0 

.  70 

'67 

•  0 

0 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

83.8 

*2 

9 

63. 

* 

2* 

32 

10 

106 

I 

0 

.09 

.00 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

76.5 

90 

* 

6*. 

9 

- 

•  8 

97 

45 

27* 

69 

Q 

.75 

.6* 

.60 

9 

.0 

0 

1 

0 

RICHMOND 

66.7 

5* 

2 

61. 

5 

83 

23 

50 

11 

115 

Q 

0 

.79 

.79 

9 

.  0 

0 

I 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

77.* 

90 

2 

63, 

8 

102 

24 

45 

1 

92 

* 

0 

0 

0 

,39 

.39 

8 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  i  E 

70.0 

50 

3 

60, 

2 

.5 

62 

5 

45 

1  1 

1*0 

0 

0 

0 

0 

,36 

,28 

,29 

9 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

70.9 

92 

5 

61. 

7 

83 

22 

47 

1  1 

102 

,*0 

,37 

8 

.0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

66,* 

** 

9 

66. 

7 

106 

24 

38 

10 

*5 

12 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61.9 

90 

6 

56. 

* 

69 

12 

47 

27 

253 

0 

0 

0 

0 

.52 

,50 

8 

.0 

0 

1 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

69,7 

52 

8 

61 , 

91 

22 

11* 

122 

1 

0 

0 

0 

,60 

.0 

1 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

63,6 

52 

0 

^I* 

8 

■ 

• 

81 

22 

49 

9 

219 

0 

0 

0 

0 

•  _ 

• 

.0 

1 

SAN  GREGORIO  i  SE 

66,0 

*7 

7 

56. 

9 

80 

23* 

40 

11* 

236 

.0 

0 

1 

0 

SAN  JOSE 

R 

79,7 

92 

8 

6*. 

1 

• 

95 

24 

48 

8* 

76 

* 

0 

0 

0 

*56 

50 

* 

*56 
• 

.0 

1 

° 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

71.9 

*e 

9 

60. 

- 

1 

,7 

89 

15 

43 

8 

137 

0 

0 

0 

,37 

.21 

.3* 

9 

.0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

72  »4 

96 

6 

6*. 

49 

I 

Q 

0 

0 

.0 

0 

SANTA  CLArA  UNIVERSITY 

77, 

92 

2f 

of* 

96 

24* 

a 

62 

3 

0 

0 

27 

2 1 

*?n 
.  zu 

,  0 

9 

SANTA  CRUZ 

*7 

3 

60. 

9 

* 

41 

121 

0 

0 

0 

0 

•  1 6 

,  36 

6 

,  0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

69*2 

90 

6 

59. 

9 

90 

25 

46 

170 

1 

0 

0 

0 

*69 

.56 

.0 

1 

0 

MALNUT  CREEK  2  ESE 

79.2 

*9, 

* 

6*. 

3 

103 

25* 

42 

91 

6 

0 

0 

.*0 

•  28 

,40 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

watsonville  matermorks 

68*2 

*9 

0 

58. 

6 

76 

23 

41 

8 

184 

Q 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

^ 

^ 

0 

DIVISION 

61. 

9 

• 

1 

.  0 

,  *5 

•  32 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
OS 

ANTIOCH  FiBREBOARD  ML 

80,5 

96, 

9 

68  , 

7 

• 

2 

• 

98 

24* 

48 

29 

23 

Q 

Q 

,77 

,  68 

.  ^6 

9 

c 

1 

1 

0 

ANTiocH  Pumping  plant 

82«6 

93 

2 

67, 

9 

101 

24 

44 

3 

31 

7 

0 

0 

0 

,  80 

.  78 

9 

.  0 

0 

1 

1 

0 

ASH  MOUNTAIN 

66«  1 

99< 

1 

72, 

6 

2 

110 

26 

45 

9 

30 

10 

0 

0 

0 

,23 

•  .01 

.15 

9 

c 

1 

0 

0 

AUBERRY 

85.5 

93, 

0 

69, 

3 

.7 

105 

25 

42 

8 

38 

0 

0 

0 

,3* 

*20 

•  24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

bakersfield  wb  airport 

R 

91.0 

62, 

7 

76, 

9 

- 

•  2 

111 

25 

52 

1 1 

2 

17 

0 

,01 

.  .08 

•  01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  MOUSE 

8*«H 

99, 

^^' 

71, 

8r 

105 

25 

48 

12* 

28 

7 

Q 

Q 

.*l 

.  26 

.0 

c 

1 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

buttonwillow 

90.0 

99, 

8 

7*, 

9 

109 

26* 

50 

9 

4 

15 

0 

0 

0 

,00 

,00 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

68*9 

**, 

0 

56. 

3 

4 

.5 

86 

26 

32 

10 

274 

Q 

^ 

1 

Q 

2,33 

1.73 

U20 

9 

T 

0 

* 

2 

1 

CAMP  PARDEE 

93, 

3 

69. 

0 

- 

2 

,9 

107 

26 

46 

8 

43 

Q 

Q 

.86 

.68 

,85 

9 

,0 

0 

1 

1 

0 

C*THtT3    VY    DULL    KUN  KM 

85.Z 

92, 

3 

68 

8 

107 

26 

41 

10* 

46 

10 

Q 

Q 

Q 

•f^ 

.32 

- 

^ 

1 

0 

0 

CHERRY  V Alley  dam 

73. 

*6, 

8M 

60. 

IM 

25 

32 

»  a* 

175 

2 

0 

2 

0 

2.15 

I  .*1 

9 

0 

3 

1 

1 

COAl inga 

91.3 

97, 

* 

7*  , 

4 

•  3 

109 

25 

48 

10 

9 

19 

0 

0 

0 

T 

-     •  10 

T 

9 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DtST 

90.7 

56, 

5 

73, 

6 

49 

5 

15 

Q 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

65.1 

51 

2 

68, 

2 

- 

3 

,7 

103 

23 

43 

30 

g 

Q 

Q 

.*5 

.40 

.38 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

*2, 

OM 

2 

I 

97 

25 

10 

198 

4 

I 

0 

,95 

.  59 

.77 

9 

,  0 

3 

2 

° 

electra  Power  house 

86.8 

91 

* 

1 

* 

•  ' 

; 
42 

^2 

29 

10 

0 

0 

0 

,76 

.  44 

.*5 

9 

0 

3 

0 

0 

B t v/c  on fNTC  K  ecu 

5* 

2 

72* 

110 

25 

45 

8 

1 1 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

9, 

*0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

69I9 

96, 

7 

73) 

3 

1 

.4 

1 

48 

6 

12 

^ 

^ 

.06 

-  .01 

,06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

friant  government  camp 

90.2 

93, 

8 

72, 

0 

Ill 

26 

43 

10 

17 

1 6 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  POKtST 

65,5 

*2, 

6 

• 

^ 

• 

87 

26 

29 

9 

337 

Q 

2 

Q 

1.06 

,6* 

.76 

9 

c 

2 

1 

0 

GLENNV ILLE 

78, 9f^ 

*3, 

2 

61, 

IM 

98 

25 

34 

11* 

157 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROvE 

62,8 

*0, 

6 

91. 

7 

6 1 

26 

28 

10* 

397 

0 

0 

3 

0 

.75 

.*2 

9 

0 

2 

0 

0 

HANFORO 

90.1 

9*, 

* 

72, 

3 

1 

•  9 

111 

25 

47 

6* 

10 

15 

c 

c 

.00 

.  ,07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

74. 

*6, 

9M 

60. 

7M 

2 

.4 

92 

25 

37 

9 

158 

^ 

l.*3 

.68 

1.0* 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

MUliTINtJlUN  LAKt 

62,1 

39,7 

90. 

' 

• 

1 

• 

80 

24 

27 

9 

*17 

0 

IDRIA 

82  .* 

56, 

0 

69. 

2 

2 

•  6 

100 

25 

40 

10 

*8 

6 

0 

0 

0 

•  02 

.0* 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVEr  PH  no  X 

92,1 

65, 

* 

78  . 

8 

111 

25* 

54 

10* 

5 

16 

0 

0 

0 

•  00 

.11 

.00 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

87.0 

57, 

2 

72. 

1 

102 

25* 

43 

1 1 

23 

1 1 

0 

.07 

.07 

9 

!o 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

92.0 

63, 

2 

77, 

6 

112 

26 

53 

6 

1 

18 

^ 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

90.* 

61,7 

76, 

I 

110 

25 

52 

10 

5 

1  1 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

65.3 

51, 

* 

68, 

4 

109 

26 

44 

27* 

*1 

7 

0 

0 

0 

,*5 

.31 

9 

*n 

0 

2 

0 

0 

LE  GRAND 

67.1 

5*. 8 

71, 

0 

2 

•  6 

107 

2  5 

42 

1 0 

20 

10 

0 

0 

0 

.38 

.32 

.36 

9 

*0 

0 

1 

0 

0 

LEMON  COVE 

68,9 

57, 

5 

73, 

2 

2 

•  6 

110 

25 

49 

8 

12 

1* 

0 

0 

0 

.08 

.  .07 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

91.0 

5*, 

7 

72. 

9 

1 

.1 

112 

25 

46 

10 

10 

17 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOO  I 

83.2 

51, 

9 

67. 

6 

1 

.2 

103 

24* 

39 

1 

*3 

7 

0 

0 

0 

.6* 

.52 

.50 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOS  BANDS 

88.0 

5*, 

4 

71. 

2 

I 

•  6 

106 

25* 

47 

10 

13 

12 

0 

0 

0 

.39 

.36 

.36 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

88.6 

55, 

6 

72, 

I 

1 

#8 

109 

25 

49 

lOe 

15 

13 

0 

0 

0 

.27 

.19 

.23 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

79,9 

52. 

5 

66, 

2 

100 

23 

43 

1 

5* 

6 

0 

0 

0 

,70 

.55 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARICOPA 

91.2 

62, 

7 

77. 

0 

1 

.5 

111 

25 

51 

3 

2 

17 

0 

0 

0 

.00 

-  ,10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

69.* 

55, 

3 

72. 

4 

.5 

108 

26* 

48 

I0» 

16 

13 

0 

0 

0 

.*1 

,33 

.38 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MODESTO 

65,3 

53, 

6 

69. 

5 

1 

,7 

109 

25 

46 

18* 

31 

8 

0 

0 

0 

.3* 

.27 

.31 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

87,5 

53, 

* 

70. 

5 

3 

.2 

108 

25 

45 

3 

17 

11 

0 

0 

0 

.29 

.2* 

.15 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

81,3 

*9, 

5 

65. 

4 

101 

26* 

37 

10 

80 

6 

0 

0 

0 

.57 

.37 

.50 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

OAKDAlE  WOODWARD  DAM 

65,3 

52, 

9 

69. 

I 

2 

,7 

107 

26 

46 

10 

39 

9 

0 

0 

0 

.*2 

.35 

.39 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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StatloD 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxunum 

o>  g 
<S 

< 

Departure 
From  Norma] 

o 

s 

Date 

Lowest 

Dale 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Sdow.  Sleet 

No.  oj  Days 

Majc 

Min. 

Dale 

Total 

Max.  Deplli 
on  Ground 

s 

.10  or  More 

.so  or  More 

1.00  or  More 

Degree  1 

S  t 
si 

.°l 

a« 

5| 

s| 
•<,£ 

ORANGE  COuE 

aa.8 

56, 

5 

72 

7 

1, 

0 

108 

26 

48 

10 

13 

15 

0 

0 

0 

,03 

- 

.07 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOChE  CbEEK 

PORTERVILLE 

90.  1 

56, 

5 

T3 

3 

1  ■ 

1 

111 

26 

45 

10 

10 

14 

0 

0 

0 

T 

• 

.07 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

T2.7 

43, 

7 

58 

2 

90 

25 

32 

9 

219 

I 

0 

1 

0 

,77 

.77 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

74.8 

51. 

3 

63 

1 

92 

25 

37 

10 

129 

4 

0 

0 

0 

1,91 

,74 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAN  LUIS  DAM 

84.6 

57. 

6 

71 

1 

106 

26 

50 

10 

20 

7 

0 

0 

0 

,21 

,21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SONORA  R.S. 

82. Of 

47. 

6M 

64 

8M 

- 

5, 

1 

101 

25 

39 

10 

92 

9 

0 

0 

0 

,82 

.55 

,46 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

73.9 

42. 

8 

58 

4 

91 

24 

30 

10 

220 

2 

0 

2 

0 

2,29 

1,88 

9 

2.1 

0 

3 

1 

1 

STOCKTON  WBAP 

86.4 

55. 

3 

70 

9 

1, 

9 

108 

23 

48 

10 

21 

10 

0 

0 

0 

,66 

.59 

,  34 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

84.1 

53, 

7 

68 

,9 

1, 

1 

104 

25» 

48 

11 

26 

7 

0 

0 

0 

,78 

.69 

.64 

9 

•  0 

0 

2 

1 

0 

STOCKTON  mOwRY  BRIDGE 

86. 7^ 

52, 

3M 

69 

,5M 

105 

25* 

46 

30 

23 

10 

0 

0 

0 

,57 

,43 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TEHACHAPI 

73.7 

48, 

8 

61 

3 

94 

24 

37 

9 

143 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

89,2 

60, 

6 

75 

■  0 

4 

108 

25 

51 

9 

6 

13 

0 

0 

0 

,00 

* 

•  12 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

8B.2III 

55, 

6M 

71 

.9M 

1, 

1 

107 

25* 

45 

lU 

14 

1 1 

0 

0 

0 

.06 

.15 

,04 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

78.9 

49. 

9 

64 

,4 

- 

1, 

7 

99 

26« 

39 

10 

100 

5 

0 

0 

0 

1,10 

•  47 

,34 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

65.6 

52, 

6 

69 

,2 

105 

26* 

46 

26* 

23 

^ 

0 

0 

0 

.  63 

,43 

9 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

82.9 

56, 

2M 

69 

i6M 

106 

24 

43 

26* 

28 

6 

0 

0 

0 

1,80 

1,26 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

VISAlIA 

88.2 

56, 

1 

73 

,2 

2, 

6 

107 

26* 

50 

10« 

12 

12 

0 

0 

0 

T 

.06 

T 

10* 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

89.7 

59, 

7 

74 

,7 

I, 

5 

109 

26 

50 

9 

6 

H 

0 

0 

0 

•  00 

.06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

79.2 

46. 

7 

63 

.0 

- 

1, 

2 

99 

25 

34 

lU 

116 

5 

0 

0 

0 

,96 

.45 

•  TT 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

68 

•  6 

1 

6 

.51 

.31 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

81.0 

52, 

6 

66 

•  6 

95 

25* 

44 

10 

40 

7 

0 

0 

0 

,03 

•  03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65.0 

55, 

0 

60 

.0 

- 

2 

6 

71 

30 

50 

10 

143 

0 

0 

0 

0 

,24 

.18 

•  22 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARRETT  DAM 

83.8 

46. 

7 

66 

,  3 

- 

2 

1 

102 

26 

42 

u 

53 

7 

0 

0 

0 

,07 

•  02 

•  07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

82.0 

50. 

2 

66 

,  1 

102 

26 

40 

1 1 

81 

8 

0 

0 

0 

,59 

.45 

•  35 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  BEAR  lAKE 

70. 8N 

34, 

9M 

52 

•  9N 

80 

27 

25 

11 

364 

0 

0 

10 

0 

T 

J 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BONITA 

72.8 

56, 

2 

64 

.5 

- 

7 

83 

30 

45 

10 

24 

0 

0 

0 

0 

•  01 

.05 

•  01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  MB  AIRPORT 

R 

77.7 

54, 

3 

66 

,0 

2 

0 

99 

25 

47 

10 

36 

z 

0 

0 

0 

,27 

.22 

•  24 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

R 

67.1 

54, 

9 

61 

,0 

70 

21* 

50 

5 

112 

0 

0 

0 

0 

•  06 

•  06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

81.0 

49, 

3 

65 

,2 

102 

26 

44 

17 

41 

5 

0 

0 

0 

•  16 

,18 

9 

.  0 

0 

1 

0 

CAMPO 

84.6 

44, 

2 

64 

,4 

102 

25 

33 

u 

95 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

83.4 

50, 

6 

67 

,0 

103 

25 

42 

29 

26 

9 

0 

0 

0 

•  15 

,15 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  ViSTA 

65. 0^ 

57, 

iH 

61 

,2M 

1 

9 

69 

30* 

49 

10 

109 

0 

0 

0 

0 

•  OS 

.01 

•  03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

79.9 

52, 

2 

66 

,1 

1 

5 

96 

25 

44 

12 

29 

3 

0 

0 

0 

•  08 

.01 

•  08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

81.7 

52, 

9 

67 

,  3 

1 

4 

99 

25 

46 

11* 

16 

7 

0 

0 

0 

•  16 

.13 

•  16 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

69.7 

54. 

2 

62 

.0 

76 

30 

49 

29 

85 

0 

0 

0 

0 

•  45 

•  45 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUYAmA 

84.8 

47, 

2 

66 

.0 

105 

26 

38 

8 

62 

6 

0 

c 

•  00 

.  OC 

.  G 

0 

^ 

0 

0 

CUYAMACA 

76.6 

43, 

7 

60 

.2 

2 

»7 

94 

26* 

30 

1 1 

180 

3 

0 

1 

G 

,14 

.04 

•  08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

82.5 

51, 

4 

67 

,0 

104 

26 

45 

1 1 

48 

7 

0 

0 

0 

.03 

.02 

,03 

9 

.  G 

0 

0 

0 

0 

EL  capitan  dam 

82.6 

53, 

9 

68 

,3 

97 

26 

45 

11 

22 

7 

0 

0 

0 

•  06 

•  04 

8 

.  0 

0 

0 

0 

0 

68.5 

51  • 

0 

69 

.8 

I 

,3 

107 

25 

43 

10 

25 

12 

0 

c 

c 

.03 

.00 

•  03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCCNDIDO 

78.8 

53, 

9 

66 

.4 

- 

,9 

89 

30« 

45 

10 

28 

0 

0 

c 

0 

•  07 

.02 

•  05 

.0 

0 

0 

0 

0 

fontana  kaiser 

83.4 

55, 

7 

69 

.6 

101 

25 

47 

19 

19 

8 

0 

0 

0 

•  10 

•  10 

9 

.c 

0 

1 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

60.0 

55, 

0 

67 

.5 

93 

30* 

44 

10 

20 

4 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

7 

.0 

0 

G 

0 

0 

henshaw  Dam 

60.8 

45, 

7 

63 

.3 

lOl 

26 

41 

11* 

107 

6 

0 

0 

0 

•  OB 

•  04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

Tf^Vl  1  Ui  1 1  0    OAMf^FC  ^TA 
I  U  T  L  L  W  i  U  "    RWI>J»JCH    3  1** 

77,1 

41. 

7 

59 

.4 

92 

24 

27 

10* 

192 

3 

0 

3 

0 

T 

T 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JULIAN  KYNOLA 

79.0 

46, 

3 

62 

.7 

97 

25* 

36 

11 

134 

6 

0 

0 

0 

•  2C 

•  10 

9* 

•  c 

c 

2 

0 

0 

laglna  beach 

67.2m 

54. 

8m 

61 

.OM 

• 

3 

,5 

72 

30 

46 

29* 

116 

0 

0 

0 

0 

•  52 

.44 

•  52 

9 

.  c 

c 

1 

1 

0 

LA  MESA 

73.4 

55. 

7 

64 

.6 

86 

29 

49 

10 

45 

0 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

9 

.0 

0 

c 

0 

0 

LOMPOC 

68.1 

50, 

3 

59 

.2 

74 

22 

46 

29* 

166 

0 

0 

0 

0 

•  04 

•  04 

9 

.  c 

c 

c 

0 

71.8 

56, 

g 

64 

.  3 

2 

,0 

84 

30 

53 

10 

45 

0 

0 

0 

0 

•  16 

.11 

,  16 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LONG  BEACh  we  AP 

71.2 

55, 

0 

63 

.1 

• 

4 

,4 

83 

30 

50 

29 

61 

0 

0 

c 

c 

•  14 

.11 

,14 

9 

.  c 

c 

1 

^ 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT 

R 

67.8 

56. 

5 

62 

.2 

- 

2 

73 

30 

53 

10 

75 

0 

0 

c 

c 

•  29 

.24 

•  26 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

R 

73.3 

56, 

3 

64 

,8 

• 

3 

,2 

85 

30 

52 

10* 

36 

0 

0 

0 

0 

•  32 

.26 

•  32 

9 

.  c 

1 

MILL  CrEEk  no  2 

83.5 

54, 

6 

69 

,1 

101 

26« 

40 

10 

56 

11 

0 

0 

0 

•  39 

.25 

•  33 

9 

.c 

c 

1 

MT  BALDY  NOTCH 

66.8 

45, 

0 

55 

.9 

82 

25« 

26 

10 

288 

0 

0 

3 

0 

•  20 

•  20 

9 

3.0 

0 

I 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

// 

71.1 

50, 

9 

61 

,0 

88 

25 

30 

10 

1  79 

c 

•  2  ] 

•  2C 

' 

} 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

65.5 

56. 

2 

60 

,9 

- 

3 

,5 

68 

30. 

51 

29 

117 

0 

0 

c 

c 

•  18 

.10 

•  1£ 

9 

.  0 

0 

1 

c 

0 

OCEANSIDE 

69.0 

56, 

9 

63 

.0 

72 

30 

48 

10 

55 

0 

0 

0 

0 

•  13 

,  1- 

9 

.  0 

c 

1 

c 

0 

OJAI 

81.9 

50, 

0 

66 

.0 

* 

,7 

102 

25 

42 

1 

35 

7 

0 

0 

0 

•  13 

.09 

•  13 

9 

.0 

0 

1 

c 

0 

67  7 

51, 

9 

59 

,  8 

1 

.  7 

72 

27 

46 

29 

151 

0 

0 

c 

c 

.13 

.08 

,13 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

77. 4M 

51. 

IM 

64 

,3M 

92 

25 

28 

10 

108 

3 

0 

0 

•  08 

.20 

•  08 

9 

.0 

0 

c 

0 

0 

PASADENA 

79.0 

54, 

1 

66 

.6 

.9 

96 

25 

46 

10 

29 

3 

0 

0 

0 

.30 

•  21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PERR  I  5 

85.1 

50 1 

106 

25 

42 

10 

27 

10 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARGUELLO  WB 

R 

62.0 

49, 

4 

55 

.7 

1 

.2 

66 

22 

47 

14* 

272 

0 

0 

0 

0 

.12 

.07 

•  03 

15. 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

80.8 

52 

5 

66 

.7 

I 

.1 

99 

25 

44 

11* 

32 

7 

c 

0 

G 

.28 

.21 

,28 

9 

.0 

0 

I 

0 

0 

RAMONA  SPAULOING 

84.4 

46 

0 

66 

,2 

101 

25 

38 

11 

41 

10 

0 

0 

G 

.06 

.01 

,04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

REOlAnOS 

65.8 

53 

9 

69 

.9 

.2 

106 

25 

47 

11 

13 

11 

c 

0 

0 

.09 

,09 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  «  3 

83.8 

52 

6 

68 

,2 

1 

.4 

lot 

25 

46 

11* 

13 

8 

c 

0 

0 

.01 

.03 

,01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

R 

84.0 

51 

8 

67 

.9 

102 

26 

44 

10 

2C 

8 

0 

0 

G 

T 

.39 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

79.7 

53 

0 

66 

.4 

101 

26< 

42 

10 

82 

4 

c 

0 

0 

.47 

,46 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

87.0 

54 

1 

70 

.6 

.1 

101 

25 

46 

u 

12 

11 

c 

0 

0 

.15 

.06 

,15 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANORERG  V«B 

//R 

74,0 

52 

4 

63 

.2 

I 

95 

25« 

36 

9 

144 

3 

c 

0 

0 

.OG 

* 

.03 

.OG 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

69,3 

58 

6 

64 

.0 

2 

.2 

77 

30 

53 

10 

4C 

0 

c 

0 

0 

.08 

.03 

.07 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

61,9 

52 

5 

67 

.2 

1 

.C 

25 

4! 

10 

27 

7 

0 

0 

0 

.23 

.15 

,23 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

79.5 

54 

4 

67 

,0 

94 

25 

46 

10 

19 

3 

0 

a 

0 

.24 

,18 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JACINTO 

91.5 

49 

5 

70 

.5 

,1 

110 

25 

41 

30* 

11 

16 

0 

0 

0 

•  02 

.04 

,02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

67,2 

56 

4 

61 

,3 

2 

,s 

74 

30 

53 

9 

96 

0 

0 

0 

G 

.28 

.23 

.26 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JUNE  1964 


Coptinued 


SlAtlDn 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

1 
o 

From  NormaJ 

Highest 

1 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 

From  Nomia] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

3 

a 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

■! 

>  > 

/ 1 

56. 6M 

65, 9M 

- 

1.3 

88 

25 

50 

10 

16 

0 

0 

0 

0 

,43 

.40 

.43 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

68.9 

'3.3 

61,1 

■ 

2.2 

78 

49 

9 

no 

0 

0 

0 

0 

.05 

.03 

,05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

66.4 

51.6 

60,0 

76 

25* 

45 

10 

142 

0 

0 

0 

0 

,03 

.  16 

,03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATAL INA  WBAp 

■ 

8C 

4^ 

11* 

151 

0 

0 

0 

0 

.27 

.23 

9 

•  0 

0 

I 

0 

0 

SANTA  MARiA  WB  AIRPORT  R 

68.3 

47.6 

58.0 

1.6 

73 

25* 

43 

u* 

205 

0 

0 

0 

0 

.09 

.05 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62.2 

55.9 

59,1 

11 

15 

an* 

0 

0 

0 

0 

00 

.00 

*n 

SANTA  PAULA 

72  »5N 

49. 6^ 

6 1 ,  2N 

6C 

30 

42 

112 

0 

0 

0 

0 

,11 

*1  7 

I 

sunlanO 

60,6 

93.1 

66,9 

^8C 

25 

46 

1  7 
1 1 

7 

0 

0 

0 

'n 

1 

TORRANCE 

71*1 

5  3  .  6^ 

62  ,  4f» 

- 

* 

30 

30» 

73 

0 

0 

0 

0 

.13 

.07 

* 

*0 
* 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITChELL  DAM 

7*,8f* 

46.  7^ 

60, 8^ 

86 

14 

4 1 

126 

0 

0 

0 

0 

32 

*  w 

0 

0 

U  C  L  A 

68 

56.6 

6  3,7 

76 

30. 

10 

0 

0 

0 

0 

*n 

■ 

UPLAND  3  N 

8^*5 

49,9 

67,2 

24 

1 0 

39 

10 

0 

0 

0 

,18 

*  fl 

*n 

0 

VISTA  2  NnE 

72.2 

53.6 

62,9 

82 

30 

44 

0 

0 

0 

0 

*02 

*0 

0 

WARNCR  SPR INGS 

63.7 

45.0 

64,4 

,7 

102 

25 

36 

ii! 

96 

9 

0 

0 

0 

loo 

_ 

.06 

loo 

.0 

0 

0 

0 

0 

7fl«* 

54  .4 

66  ,4 

1.3 

94 

25 

47 

1 0 

1 9 

1 

0 

0 

0 

•  16 

.14 

.18 

.  0 

1 

0 

0 

DIVISION 

64,  1 

1*8 

,15 

.07 

BASINS  07 

99  #0 

69.0 

84,0 

113 

26 

56 

11* 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

BAR5T0W 

93,6 

59.2 

76,4 

2  5 

11* 

24 

0 

0 

0 

*00 

*nr 

'n 

^ 

BEAUMONT   1  E 

86*2^ 

?0  .  9f 

68  •  6^^ 

10" 

42 

11* 

39 

13 

0 

0 

0 

.07 

*07 

*0 

0 

0 

BI5"0r    WD    MIHKUKI  K 

88.6 

51.3 

70,0 

.2 

101 

25 

36 

10 

24 

17 

0 

0 

0 

T 

.09 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

61.0 

39.9 

50,5 

74 

24 

20 

11 

428 

0 

0 

5 

0 

1 

6 

0 

0 

blythe 

lOl  3 

65  0 

63  2 

- 

1.9 

113 

25« 

55 

12* 

Q 

28 

0 

0 

0 

.12 

.09 

.12 

27 

0 

0 

I 

0 

0 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

102  •  3 

72.0 

87,2 

114 

60 

1 0 

Q 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  OO 

.  0 

0 

0 

BOAREGO  SPRINGS  3  NNE 

1 09 

25 

5  ^ 

Q 

27 

0 

0 

0 

.00 

oo 

0 

9918*' 

6*!  I 

82^0 

4,0 

113 

25 

54 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

!o 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

92«9 

78.5 

109 

25 

48 

11 

4 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  I^AA  AIRPORT 

93  7 
•  - 

,  - 

7ft  ft 

107 

25 

52 

11* 

23 

0 

0 

0 

.  00 

oc 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

106  •  3 

80  0 
• 

93*2 

_ 

* 

25 

29 

0 

0 

0 

.01 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

8  3  •  2^ 

"2 . 

102 

25 

40 

lu^ 

42 

6 

0 

0 

0 

'oo 

'oc 

*0 

0 

EAGLE  MOUnTA I N 

73.9 

85!6 

110 

25 

62 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

El  CEnTRO  2  ssw 

101.8 

64,4 

83.1 

2.3 

US 

25* 

92 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

- 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

79.2 

99 

26« 

7 

0 

0 

0 

,11 

• 

•  1  I 

,  0 

^ 

1 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

99.9 

70,1 

85.0 

113 

24 

9 

Jz 

27 

0 

0 

0 

,00 

,oc 

.0 

0 

HAlwEE 

66.6 

56  ,  S 

72,7 

1.2 

9S 

44 

10 

20 

13 

0 

0 

0 

,  00 

.07 

,  oc 

.  0 

0 

0 

0 

0 

hayfield  pumping  Plant 

96. <> 

6S,2 

80,6 

uo 

2  5 

49 

10 

0 

26 

Q 

0 

0 

,02 

.02 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

T  MDFB  T  Al 

99.9 

68,1 

84,0 

Ul 

112 

24 

60 

11* 

0 

27 

Q 

Q 

,00 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

101.5 

84,2 

1  1  7 

24 

58 

1 1 

27 

0 

0 

0 

c 

0 

INDEPENDENCE 

68. 8h 

55,  IM 

72  .  0^' 

J« 

10 

0 

0 

0 

*00 
* 

,06 

,0C 

*n 

^ 

^ 

iNDio  u  5  Date  garden 

99.  I 

68.4 

63.6 

2*6 

112 

7R 

58 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

,01 

.  OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

I RON  MOUNT A I N 

99.7 

72.9 

86.3 

113 

2- 

64 

10 

0 

27 

0 

Q 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

70  7 

47  6 

59  2 

68 

25 

34 

1 0 

196 

0 

0 

0 

0 

5 1 

_ 

* 

LANCASTER 

0  >  .  £ 

57  6 

25. 

1 1 

1^ 

13 

0 

0 

0 

• 

.  0 

0 

0 

LLANO  SmAwNEE  HILL  RCH 

7l*5M 

100 

40 

9 

0 

0 

0 

*00 

.  OC 

0 

c 

0 

LUCERNE  VmLLEY  I  SSW 

9o!2 

56l6M 

73l4f< 

104 

25 

45 

11 

10 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   3  S£ 

93. eK 

63. 8^ 

78. 6M 

109 

25 

56 

19* 

0 

16 

0 

c 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

8<>.8 

66,0m 

75. 4M 

98 

25* 

45 

10 

14 

7 

0 

0 

0 

.07 

.07 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

88.0 

59.2 

73.6 

104 

25* 

43 

10 

20 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

85.0 

56.6 

70,6 

97 

25 

41 

10 

33 

10 

0 

0 

0 

.12 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEEDlES  Faa  AIRPORT 

101.0 

73.8 

87.4 

113 

25* 

63 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

2  7 

.0 

0 

0 

0 

0 

palmoale 

66. 6f 

57. 4M 

72. OM 

.9 

104 

25 

47 

11* 

20 

11 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

86.9 

55.3 

72.1 

108 

25 

41 

10 

22 

15 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALW  SPRINGS 

98. 7^ 

64.7 

81, 7M 

1.2 

114 

23 

52 

10 

0 

2  7 

Q 

Q 

,00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

100.1 

73.5 

86.8 

113 

26* 

60 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

86,8 

61. IM 

■"S.OM 

104 

25 

46 

11* 

7 

18 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

67.9 

51.1 

59,5 

- 

1.7 

85 

25 

33 

10 

197 

0 

0 

0 

0 

.74 

.60 

.74 

9 

.0 

0 

1 

I 

0 

THERMAL  FaA  airport 

100.1 

67,4 

83.8 

115 

24 

56 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

95.6 

63.1 

79,9 

2.1 

109 

26 

49 

10 

3 

24 

0 

0 

0 

.00 

.06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

97.0 

62.9 

80.0 

109 

25 

49 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

66. <• 

43.3 

64.9 

100 

25 

30 

10 

63 

9 

0 

2 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILlE  PUMP  PLANT 

87.9 

53.4 

70.7 

105 

26 

42 

u 

29 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

5*. 3 

31.8 

43.1 

66 

25 

16 

9 

657 

0 

0 

19 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

44.2 

24.7 

34.5 

56 

25 

6 

9 

909 

0 

4 

22 

0 

.30 

.20 

6 

3.0 

2 

1 

1 

0 

0 

DIVISION 

75.0 

2.1 

.05 

.02 

Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
JUNE  ISb't 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 

2 

 L 

3 

4 

 L 

5 

 L. 

6 

7  ! 

8 

 L 

9 

10 

 L. 

11 

 L 

12 

13 

 L 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20 

21 

22  j  23  j  24 

25  1  2S  27 

28  1  29  j  30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

01 

ALDERPOINT 

•  67 

*03 

.  30 

.2( 

•  02 

.03 

.05 

.04 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

•  84 

.01 

.02 

•  57 

•  27 

•  01 

•  01 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

•  38 

iO* 

* 

^05 

.03 

.02 

•  02 

BLUE  LAKE  REOmOOD  CP 

1.61 

** 

.  6 

BOONVlLLE  MNTNC  STA 

•  *A 

.10 

•  34 

BRANSCONB  2  NW 

,00 

•  09 

•  37 

<  If 

•  18 

.01 

•  01 

T 

BRIDCeviLLE  *  NNK 

1.04. 

•  10 

•  36 

•  10 

•  39 

.06 

•  03 

T 

T 

BURNT  RANCH   1  S 

,871 

•  06 

.09 

•21 

.46 

CALtSTOGA 

.88 

T 

*65 

'2c 

i  ; 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1«^A 

T 

T 

.01 

.17 

.76 

•  08 

.03 

•  03 

•  01 

CAZADERO 

.9] 

CECILVILLE  SAWYER 

l.Sl 

.01 

•  19 

.36 

.03 

•  03 

CLEAR  CREEK 

.68 

'  1  ■ 

*  1  n 

I  : 

CLOVEROALE  3  SSE 

1*09 

COPCO  NO   I  OAM 

l*8( 

.07 

•  09 

.70 

!59 

.05 

.06 

l03 

•  18 

.02 

T 

.0! 

COVELO 

•^2 

*?i 

,03 

CRESCENT  CITY   1  H 

■  16 

*  1  1 

•  01 

•  09 

1  j 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

zioc 

.09 

*  IB 

'3; 

*0g 

CUNNINGS 

.91 

• 

* 

• 

DOS  RIOS 

!l4 

!l3 

T 

OUTTONS  LANDING 

•Ti 

.67 

.03 

ELK  VALLEY 

1 .01 

.08 

•  03 

.24 

.05 

1 

EUREKA  MB  CITY  R 

.T2 

.11 

*  Je 

' 

•  01 

FERNDALE  B  SSm 

l.*6 

.08 

• 

T 

*02 

*  33 

*09 

*  * 

'49 

FERNDALE  2  NM 

T 

T 

!o2 

!3] 

!o2 

.08 

I 

•  08 

FOREST  GLEN 

.0* 

•  21 

,01 

*  i  5 

.02 

.03 

FORKS  OF  SALMON 

*7' 

•  03 

T 

FORT  BRAGG 

.6( 

.01 

•  03 

,08 

•  22 

.05 

•  01 

•  04 

.15 

■  01 

FORT  BRAGG  AVIATION 

•  41 

T 

.04 

.08 

•  13 

.13 

•  03 

I 

I 

T 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

•  62 

FORT  ROSS 

.06 

•  ^ 

GAR6ERVILLE 

•22 

• 

•  I  5 

GASQUET  RANGER  STATION 

06 

*22 

*  n 

*05 

•  I  3 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

T 

.03 

.19 

T 

!73 

^62 

•  48 

•  23 

T 

.18 

.10 

.08 

.30 

.08 

T° 

GRATON  1  W 

•  91 

GREENV lEW 

.22 

•  43 

GUERNEvILLE 

.60 

01 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

,60 

09 

*  12 

10 

10 

*03 

HAYFORK  RANGER  STATION 

.04 

IlO 

IlO 

.04 

•  05 

!o5 

.02 

HEALDSBURG 

.01 

HEALDSBURG  NO*  2 

**7 

*ni 

* 

*n5 

HILTS 

W29 

*>fl 

.05 

,09 

,07 

.12 

•  07 

T 

HONEyOEM  2  WSW 

•  16 

05 

*  IC 

T 

*01 

HOOPA 

I.** 

.04 

!32 

.70 

.01 

HOOPA  2  se 

HOPLAND  largo  STATION 

•  06 

•  ^2 

.28 

,02 

IOlEwILO  HWY  MNTNC  STA 

1.22 

.03 

•  39 

.  IC 

•  10 

.09 

KELLOGG 

1,16 

'o2 

.  0 

'22 

•  23 

.02 

KENTFIELD 

1 ,88 

T 

!oi 

1.86 

.01 

T 

KLAMATH  R 

l»99 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

1.96 

.02 

,26 

.02 

•  03 

.11 

LAKE  PILLSBURY  NO*  2 

*09 

'oi 

'oi 

*25 

04 

• 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

S«14 

!02 

T 

•  09 

•  84 

.16 

[95 

.26 

.01 

•  25 

.24 

.21 

.11 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

*  31 

• 

.20 

*So 

MARE  ISLAND 

*82 

.79 

.01 

,02 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

04 

MOUNT  HEBRON  RS 

2.28 

• 

.02 

MUIR  WOODS 

I  .66 

.03 

!08 

,09 

ll39 

.06 

loi 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

'*5 

*  1 1 

• 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

!95 

• 

• 

20 

• 

*09 

.02 

OAKVILLE    1  H 

.32 

*  12 
* 

•  ^  J 

'at 

OCCIDENTAL 

1 .04 

.08 

.11 

!89 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

2*99 

.06 

.16 

.36 

.05 

,03 

.12 

.22 

ORLEANS 

no 
,09 

.16 

.02 

PETALUHA  FIRE  STATION 

!84 

•  69 

.15 

POINT  ARENA 

.T9 

OS 

.11 

07 

.48 

POTTER  VALLEY  PH 

.34 

.02 

1 06 

.07 

.02 

.15 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

•  38 

.02 

.26 

SAINT  HELENA 

•  02 

.67 

.05 

.01 

SALTER  RANGER  STATION 

]bO 

.03 

■  17 

•  19 

■  01 

SAN  RAFAEL 

2*28 

*0l 

I  20 

1  06 

'  * 

SANTA  ROSA 

I.IO 

T 

•  03 

.08 

T 

.99 

T 

T 

T 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

1.07 

.02 

•  03 

*  1  ^ 

• 

.22 

,87 

*  13 

SHELTER  COVE 

1.T9 

•  1 1 

•  02 

: 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOmAS 

,87 

.02 

^'o8 

• 

*22 

* 

10 

SOMESBAR  I  W 

.69 

.26 

ill 

.16 

!l2 

.04 

SONOMA 

.79 

.70 

.05 

STAND  I SH"HICKEY  ST  PK 

.92 

•  04 

.30 

.13 

.05 

T 

T 

T 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

.99 

.06 

.14 

.26 

.03 

.17 

.25 

.06 

.0: 

tulelake  //R 

3,42 

.02 

1  .07 

.  32 

.29 

UK  I  AH 

.19 

.02 

!09 

.01 

•  10 

!oi 

1 

UKIAH  4  MSW 

.90 

UPPER  MATTOLE 

•  29 

.09 

.20 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

*77 

.06 

•  16 

.02 

WEED  I  S 

2.01 

T 

T 

•  10 

!62 

•  36 

!72 

.08 

.05 

.06 

T 

WILLITS  1  NE 

.2« 

.02 

.10 

•  12 

.02 

YREKA 

.96 

•  01 

•  30 

.11 

.14 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

AOtN  RANGER  STATION 

2.18 

,09 

T 

,46 

.82 

.09 

.02 

T 

ALTURAS  RANGER  STATION 

3.10 

.11 

.02 

.62 

.01 

•u 

1  .09 

.0i> 

.01 

•  05 

•  55 

AUBURN 

.96 

T 

•  01 

•  10 

T 

•  33 

,09 

.03 

1  ! 

BERRYESSA  LAKE 

•  93 

•  01 

.48 

,03 

•  01 

BIG  BEND  RANGER  STA 

2.59 

■  U 

1.06 

.46 

.57 

•  14 

.21 

i 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT//R 

2.72 

.01 

.03 

•  71 

1 

BOWMAN  OAM 

2.31 

«4B 

',56 

.79 

[45 

•  03 

i  ' 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

.40 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

2.39 

.02 

,38 

•  22 

i!iz 

!61 

BUCKHORN 

2.77 

.08 

.24 

.45 

•  64 

.75 

•  27 

.19 

T 

•  15 

i 

BUCKS  CREEK  Ph 

2.16 

T 

T 

.25 

.51 

.87 

.33 

.14 

.05 

.01 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1.60 

.09 

•  OS 

.34 

.42 

,49 

.24 

.01 

T 

8URNEY 

1*37 

T 

T 

.02 

.24 

.34 

.61 

.12 

T 

.02 

•  Oi 

1  : 

CAMPTONVILLE  RS 

1*93 

.09 

.06 

.55 

.34 

.63 

.25 

.01 

.0; 

CANBY  11  SW 

3*09 

T 

•  09 

.5S 

.06 

.78 

,60 

.03 

•  IS 

.10 

-72 

i 

CANBY  RANGER  STATION 

1*99 

.09 

T 

.01 

.32 

.26 

.49 

.15 

•  11 

T 

•  03 

.51 

1  : 

CANYON  DAM 

1.90 

.22 

.43 

.72 

.42 

.11 

1 

Index. 
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Day  of  Month 


Tot 

1   I   2   1  3 

4  1 

5 

6 

7 

8  1 

9 

10  1  11  1 

12 

13  14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 



.17 

.58 

,85 

.28 

.06 

1,69 

.03 

.12 

,34 

,43 

.64 

.04 

.05 

1.35 

T 

,06 

.28 

,13 

,66 

.20 

7 

7 

.02 

1.96 

T 

.12 

.45 

,55 

.75 

.06 

.02 

,01 

.91 

T 

.17 

.30 

.39 

.05 

.90 

T 

.03 

7 

.34 

.11 

,02 

7 

.51 

7 

.47 

•  02 

.02 

T 

.92 

7 

7 

.40 

•  12 

•  27 

2.36 

7 

7 

T 

.62 

.27 

.73 

.74 

.T7 

7 

.22 

.05 

.38 

.12 

T 

1.54 

.01 

,04 

.18 

.15 

.02 

,04 

.93 

.03 

.08 
,01 

!24 

.29 

.14 

.14 

,01 

7 

.37 

.27 

.06 

.61 

7 

.13 

.02 

.49 

.08 

.2! 

i.aal 

.43 

.30 

• 

.73 

• 

,13 

*0<> 

.** 

7 

7 

.03 

.31 

.09 

.02 

.01 

,05 

.0 

10 

,20 

1.20 

.50 

.75 

1.20 

.20 

.05 

.20 

.20 

.<*0 

2*1* 

.01 

,01 

.20 

.78 

,54 

.37 

.09 

.14 

2.41 

.29 

.37 

,79 

.83 

.11 

.0<> 

.09 

.13 

.24 

,30 

.16 

.20  .15 

,02 

1  **o 

.10 

.65 

,35 

.28 

.18 

.  10 

.03 

,03 

• 

• 

.40 

•  02 

2*26 

.01 

.06 

,45 

.69 

.26 

.27 

.30  T 

•  01 

.21 

.91 

7 

.04 

•  42 

.05 

.94 

•  38 

•  01 

1 .20 

.27 

• 

.05 

•  52 

.20 

•  06 

.09 

,05 

T 

7 

7 

.11 

.05 

•  12 

.38 

T 

7 

.07 

.01 

.01 

.26 

.03 

1.25 

.06 

.61 

.19 

.27 

.09 

.07 

.09 

.01 

.21 

.12 

.11 

.19 

.13 

,03 

•  * 

7 

.31 

.36 

.01 

.06 

.03 

.41 

.92 

T 

.02 

.52 

.01 

.06 

.03 

.06 

.05 

.18 

1.45 

.47 

.11 

.05 

•  08 

.01 

1,4S 

.09 

.05 

.47 

.04 

.52 

.27 

.05 

.03 

^ 

.40 

.36 

.32 

.13 

.06 

,08 

.02 

.13 

.03 

*55 

.11 

.27 

.17 

1.32 

.01 

.02 

.22 

.37 

.53 

.05 

.02 

.02 

•  oe 

.22 

.35 

,06 

• 

T 

7 

,02 

.08 

.48 

.07 

.40 

,66 

.11 

•  14 

169 

7 

.03 

.93 

.20 

,40 

.20 

•  09 

.OS 

7 

.21 

1.10 

.18 

,83 

1.04  .01 

.03 

,02 

.05 

,67 

02 

,03 

.07 

7 

r 

.29  .01 

1 

7 

7 

.03 

.54 

.13 

1,18 

.34 

.04 

.01 

,08 

.03 

,02 

.14 

.22 

7 

1*96 
* 

.03 

,11 

.81 

.34 

.54 

.07 

,06 

2.28 

.02 

,02 

.28 

.63 

,62 

.26 

.18 

.25 

.01 

.01 

2.13 

.01 

,01 

.26 

-55 

,67 

.24 

.14 

•  25 

T 

1.5» 

.02 

.17 

,70 

.60 

.01 

7 

.04 

.38 

■ 

.43  T 

7 

7 

.70 

.37 

.73 

.48 

.11 

,21 

2.61 

.02 

.62 

.26 

•  46 

•  26 

.09 

.12 

.63 

.10 

.09 

,•21' 

.59 

.22 

.38 

.31 

.47 

•  75 

.50 

.02 

•  03 

.30 

.02 

3*92 

.03 

.93 

•  93 

.98 

.31 

•  64 

•  04 

.02 

.02 

.02 

* 

.01 

.05 

.02 

.19 

.03 

.01 

2,90 

7 

7 

,39 

.62 

.39 

.29 

.58  7 

•  03 

,20 

.02 

.02 

.44 

.02 

2)09 

.01 

.01 

.02 

.83 

.38 

.64 

.16 

.01 

.03 

7 

7 

.71 

.06 

7 

.03 

.51 

.  10 

.52 

.16 

.11 

T 

i.to 

T 

7 

.08 

•  33 

.11 

.18 

.20'  7 

7 

7 

.17 

.03 

1.96 

.01 

.05 

.65 

.03 

.63 

.14 

.03 

•  02 

7 

7 

7 

.25 

.01 

7 

* 

7 

.36 

.09 

.19 

.48  7 

7 

.94 

.01 

.71 

.05 

.17 

7 

.09 

.08 

.18 

.16 

.05 

7 

,08 

.27 

.13 

.041  ,42 

.43 

.63 

7 

.07 

1*8 

7 

7 

.40 

.11 

.68 

.59 

.04 

1.6^ 

7 

7 

7 

T 

,82 

.21 

.04 

.03 

.02 

.17 

.50 

,64 

.18 

.08 

.28 

.17 

.40 

.01 

.06 

7 

•  31 

•  50 

,09 

7 

•  1  0 

.01 

.52 

.03 

.10 

.11 

•  17 

.10 

.01 

.09 

.08 

,15 

.43 

7 

.03 

7 

1' 

.01 

,44 

.48 

.21 

.09 

l59 

.01 

7 

.10 

.15 

.291 

7 

.0'' 

1.68 

.01 

.22 

,62 

•  16 

.42 

.29 

.28 

.01 

7 

•  20 

.06 

.01 

.81 

•  75 

.04 

.02 

.36 

7 

.03 

.30 

.03 

T 

2.34 

.09 

,66 

•  29 

.63 

.49 

.  1 1 

.07 

.39 

.02 

7 

•  32 

.04 

.01 

T 

.41 

.02 

7 

•  34 

.04 

.01 

T 

1.41 

.02 

.14 

.14 

,24 

.34 

.93 

.59 

.08 

.43 

.04 

T 

.69 

T 

7 

.31 

,13 

.12 

•  03 

■  06 

J 

2.29 

.02 

.08 

.91 

,2' 

.57 

.15 

.06 

.06 

.08 

.03 

.02 

2.69 

.26 

.53 

,46 

.93 

.47 

.53 

7 

.04 

.44 

.05 

.61 

•  5ll  •lO 

.92 

.01 

.09 

.39 

•  031 

1.94 

7 

.31 

.04 

.90 

•  64 

.05 

7 

T 

1.47 

.01 

7 

.62 

•  31 

.47 

7 

.06 

1.94 

.03 

,02 

.10 

.75 

.35 

•  44 

.02 

•  06 

.03 

*\Z 

.0? 

.33 

.02 

.01 

,03 

.09 

.16 

.02 

.42 

.03 

.03 

.07 

7 

.24 

.01 

.04 

T 

.84 

.10 

.55 

.18 

.01 

1.09 

.07 

.02 

.38 

.57 

7 

.05 

7 

7 

T 

T 

1.17 

.03 

,48 

.13 

.40 

.07 

.06 

1.92 

.02 

.03 

.37 

.76 

.25 

.16 

.28  7 

7 

.05 

2.10 

.01 

.20 

.45 

.58 

.69 

.17 

7 

1.0! 

.02 

.14 

.12 

.15 

.26 

.31  7 

.05 

caribou  power  house 
centerville  PH 
challenge  ranger  5ta 

CHESTER 

CMICO  EXPERIMENT  5TA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLAHK5  VALLEY  MUDO  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  I  NNE 

COLEMAN  FISHERIES  STA. 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS   1  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POmER  HOUSE 

DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOwNlEvlLLt  RANGER  STA 
OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  mILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
F0L50M  DAM 

F0RE5THILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  5 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

60L0  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE8RIGHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  0(5T  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 
KElSEVVILLE 
KILAftC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  W5W 
LOYAL  TON 

MADELINE  HNTNC  StA 
MANZANITA  LAKE 
MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

mioOletown 

MINERAL 

MONTICELlO  DAM 
MOUNT  DANAHEft 

MOUNT  SHASTA  SKI   BOWL  // 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //B 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  »Z 
ONO 

ORLAND 
0R0VILL6 
OROVILLE  eiilDGE 

pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 

paynes  creek 

pit  river  power  house 

placerville 

placerville  ifg 

PLATINA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
PORTOLA 

OUINCY  HANGER  STATION 
RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REPRE5A 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    I  NNE 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  JOHN 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOwN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
500A  SPRINGS    1    E  //R 
STIRLING  CITY  RS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

stonyforo  Ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 
turntable  creek 

thin  lakes 

UPPER  LAKE   y  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAvlLLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLUMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1 

1  ^ 

1  ^ 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

12 

WILLIAMS 

T 

•  03 

.16 

T 

•  04 

.04 

.01 

T 

•  07 

T 

SlNTEHS 

T 

T 

T 

.01 

T 

.5! 

•  07 

WOODLAND  I  WNW 

ill 

T 

•  09 

NOR^HC AST   INTER] OR 

BASIN  03 

.03 

.49 

•  03 

• 

eeio(>epoRT 

,04 

CEOAnvlLLE 

2.A1 

,33 

.08 

DO^lNER  MEMORIAL  ST  PK 

T 

.92 

.22 

.34 

T 

DOYLE 

•  6 

.01 

.01 

•  02 

.26 

.31 

.02 

T 

DOtLE  7  SSc 

97 

* 

•  02 

•  24 

* 

T 

ELLERY  LtKl 

// 

FLEHING  FISH  AND  OtHE 

L,02 

T 

.07 

•  15 

FORT  BIDMELL 

.04 

T 

.18 

.16 

.46 

[32 

SEM  LAKE 

LONu  VALLEY   INSP  5TA 

^, 

.01 

HEVEOS  »  5* 

U6T 

T 

•  20 

.75 

*14 

IS 

.35 

MEveaS  INSPECTION  ST« 

1.23 

.94 

.27 

•  15 

.29 

MONO  LAKE 

T 

•  02 

SAGEhEN  CREEK 

U35 

.04 

.39 

.26 

.12 

.13 

T 

SECRET  VALLEY 

T 

.04 

.31 

.59 

.28 

•  19 

.14 

SQUAH  VALLEY 

J  _ 

.10 

.92 

.30 

.53 

.10 

,16 

cTAwnriu  1  w 

3lPnUl3M    1  E. 

.24 

.06 

»97 

•  12 

SUSANV I LLE 

1  i' 

.43 

.  1 1 

.57 

,03 

SUSiNVILLE  tlRPOliT 

!6! 

* 

.03 

1 *nue  t  J  1 ' 

T 

•  13 

.39 

.08 

.33 

T 

,01 

T 

T 

.19 

.37 

.19 

1.10 

.33 

T 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

1  •* 

•  03 

.  59 

•  27 

•  29 

,02 

NEnOEL  10  SE 

HOODFOROS 

•  S3 

J 

.24 

T 

* 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

ALAMO   1  N 

- 

90 

_ 

ARROYO  GRANDE 

*  - , 

BEN  LOMOND 

1*29 

•  01 

T 

.«9 

.01 

BIG  SUR  STATE  PARK 

1*02 

T 

U02 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

1  31 

.12 

1.16 

.03 

BRADLEY 

!oo 

tURlINOANE 

.19 

26 

BURTON  RANCH 

T 

T 

!39 

•  01 

CAI.AVERAS  RCSCRVOIR 

• 

.03 

,68 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

30 

.02 

•  27 

,01 

CARHEL  VALLEY 

T 

.40 

CHITTENDEN  PASS 

*«? 

T 

T 

T 

.38 

T 

croCkctt 

T 

1.30 

T 

DAVENPORT 

.04 

70 

* 

GCRBER  RANCH 

*36 

QILROV 

'49 

•  32 

HAL^  moon  bay  2  NNW 

•  99 

•  9B 

T 

HCRNANOEZ  2  Nm 

18 

.17 

HOLLISTER 

Uo 

•  09 

* 

KING  CITY 

.00 

LAFAvETTE  2  NNE 

'•I 

.66 

LA  HONOA 

.08 

.94 

.20 

LI VERMORC  2  SSW 

T 

T 

,02 

.29 

,01 

LOCKWOOD  2  N 

,00 

LOS  6AT05 

.19 

.01 

LOS  GATOS  4  Sm 

.09 

ilio 

MARTINEZ  3  SSE 

1  *ftT 
" 

•  03 

T 

.82 

.22 

MART  I NEZ  FIRE  STATI ON 

1  10 

I  .10 

MONTEREY 

!22 

T 

T 

.10 

•  12 

MORGAN  HILL  2  E 

MORRO  BAY  F I  RE  DEPT 

.15 

MORRO  BAY  3  N 

■  09 

.09 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

91 

•__ 

MOUNT  HAMILTON 

•  6« 

on 

• 

* , , 

* 

• 

NACIMIENTO  DAM 

.00 

**i 

.39 

.02 

OAKLA  0  Wo      IH  OR 

•  *3 

.01 

.01 

.40 

T 

T 

PAIC1NE5  ohrwall  Ranch 

20 

70 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

49 

01 

* 

PALOMA 

.21 

05 

'o  1 

PARKF I ELO 

^Oa 

T 

PASO  ROBLCS 

T 

.06 

PASO  ROBlES  FAA  AP 

09 

•  09 

PINNACLES  NAT  HONUHENT 

•  AO 

•  01 

PISHO  BEACH 

.24 

'24 

POINT  PIEORAJ  BLANCAS 

.10 

!o2 

PORT  Chicago  naval  oep 

• 

T 

T 

.67 

.01 

T 

PRIEST  VALLEY 

06 

•  03 

REDWOOD  CITY 

It9 

•  19 

_ 

RICHMOND 

•  79 

SAINT  MARyS  COLLEGE 

T 

T 

.39 

T 

SALINAS  2  E 

.07 

.29 

SALINAS  FAA  AP 

•*0 

__ 

SALINAS  DAM 

.16 

•  16 

SAN  ANTONIO  MISSION 

.00 

SAN  ARDO 

•  00 

SAN  CLEMENTE  dam 

•  15 

,02 

S  F  R I CHMONO  SUNSET 

.92 

50 

SAN  FRANCISCO  MB  Ap 

R 

•  60 

' 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

.97 

*54 

SAN  GREGOR 1 0  3  SE 

•  77 

T 

.01 

,02 

.53 

.19 

.02 

T 

SAN  jOSE 

•  96 

T 

.56 

T 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

01 

• 

__ 

• 

SAN  MATEO 

.36 

*  I  T 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.27 

*  Of 

*20 

SANTA  CRUZ 

•  37 

.01 

.36 

SANTA  MARGARITA  2  $M 

•66 

.29 

.37 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

.64 

.99 

.05 

5EAHSVILLE  LAKE 

.79 

T 

T 

.79 

SOLEOAD 

.21 

•  21 

SPRECKELS  Hwv  BRIDGE 

,4Z 

.38 

.0^ 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

.69 

.03 

.06 

.56 

WALMAR  SCHOOL 

,72 

•  01 

.48 

.19 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

.40 

T 

.40 

WALNUT  CREEK  *  E 

.27 

T 

T 

.27 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

,00 

WRIGHTS 

1.32 

.12 

.85 

.35 

Day  of  Month 


13     U  15 


02      ,05     .10     •39  .09 
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Continued 


Day  of  Month 


3       4      5       6  7 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
09 

AN6I0LA 

ANTIOCH  FIBflEBOARO  ML 
A'^TIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBEBRY 

8AKERSF1EL0  WB  AIRPORT 
6ALCH  POWER  HOUSE 
BLACtcwELLS  CORNER 
BUTTONWlLLOM 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEVS  VY  BULL  HUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA   1*  WNW 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIfi  i  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EUCHEQUEfl  RESERVOIR 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  9  55W 

FRESNO  W8  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHV 

HUNTERS  DAM 

lORIA 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGCR 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  no  1 

KERN  RIVER  PH  NO  5 

kettlEman  city  1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
KNJSHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  Z 

MERCEy  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NM 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOOOMARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATTIWAY 

PIEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
5L0U6HH0USE  6  SE 
SONORA  R.S* 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POwER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  BVR5  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  Ph 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    I  SE 

WASCO 

WE5THAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  **6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 


1. 10 
•  63 
t.0O 


7  I 

B  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  j  14 

15 

16  1 

17  1 

T 

T 

.76 

.01  T 

.01 

.78 

T 

,01 

.02 

.06 

.19 

T 

.06 

.02 

.24 

•  01 

•  06 

.0"' 

.26 

7 

.32 

•  SO 

1.20 

.23 

.08 

T 

.09 

.01 

.01 

•  01 

.32 

.03 

.15 

1.41 

T 

.08  T 

T 

•  03 

.16 

.34 

•  07 

•  38 

.oa 

.10 

.77 

T 

7 

.10 

.16 

.49 

.01 

•  01 

T 

.43 

.28 

T 

.06 

.11 

.19 

.04 

T 

.72 

T 

•  02 

T 

.06 

•  24 

.76 

•  03  T 

•  03 

.16 

T 

.42 

,08  T 

.09 

.07 

•  03 

•  61 

.08 

.12 

•  IS 

U04 

.09 

T 

•  07 

•  31 

•  22 

.79 

T 

•  04 

•  04 

• 

.02 

•  74 

.03 

T 

7 

.22 

.94 

•  10 

.11 

.07 

.91 

•  12 

•  01 

.01 

•  01 

.02 

.36 

.02 

T 

.44 

•  06 

.07 

•  02 

T 

■  OB 

T 

T 

•  14 

.90 

T 

T 

.39 

•  04 

•  36 

•  03 

T 

•  23 

•  04 

•  14 

.55 

.38 

•  05 

.3« 

•  33 

•  01 

.36 

•  02 

•  23 

•  03 

.38 

,0t 

•  31 

.03 

T 

•  IS 

•  1* 

•  07 

.50 

T 

.34 

.03 

7 

.03 

.02 

.10 

.03 

T 

.77 

T 

•  10 

.37 

.52 

.43 

.74 

.02 

•  11 

•  90 

•  04 

•  21 

T 

•  12 

.12 

.48 

.08 

T 

.02 

•  05 

•  21 

1.86 

.13 

.02 

•  25 

.03 

!65 

T 

7 

.02 

•  34 

T 

.64 

.14 

7 

.14 

.43 

•  U 

.79 

T 

.03 

7 

.03 

•  02 

.04 

.3* 

•  31 

•  31 

•  12 

•  17 

•  43 

.03 

7 

7 

U28 

•  50 

•  31 

•  01 

T 

T 

•  73 

,05 

.02 

.12 

.20 

T 

.32 

T 

7 

•  10 

T 

.39 

.08 

.02 

7 

.11 

T 

.41 

T 

.03 

.15 

.19 

.01 

.01 

See  relerenc 

g  Sieiion 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


4KR0Y0  SeeO  B5  rc  »o«c 
ASSOC  OIL  »N«HEI»  NO  1 
»V»l.ON  PI.E4SU0E  flEB 
«US»  CITY  P»PK  FC  1*1 
BARNESON  PARK 

8ARRCTT  OAX 
BCAUHONT 

BCAUMONT  PUMPING  PLANT 
BBL  AIR  PC  10 
BIS  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIC  OALTON  OAH  PC22>eC 
BIG  TUJUNQA  OAH  FCA4DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  PO  rCliili 
BURBANK  KB  AIRPORT  P 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUHA  OAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSHORTM  PC  2»  0 
CMULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0LBY3  PC  »J  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  PC  l»> 
CRYSTAL  LAKE  PC  SOC 

CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  PO  FCIOTC 
ORY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  PCUBB 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE  I  "Nil 

PONTANA  9  N 
PONTANA  KAISER 
FULLERTDN  ARROUES  RCH 
PULLERTON  HILLCRE9T  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  PIElO 
GI.ENDALE  STAPEN  FC299S 
GLENDORA  NEST  PC  IBS 
HAINES  CYN  LOHER  FC3AA 
HAINES  CYN  UPPER  PCSAT 

HARRIS  GAGING  STATION 
NCMCT 

HEN  SHAH  OAM 
HOEGEES  PC  60  A 
IDYLLHILO  RANGER  STA 

JULIAN  HYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  PC  2S1 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  PC  SAO  B 
LECHUZA  PT  STA  PC  3S2B 
LOCKHOOD  MESA 
LOHPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  HB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  HB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  HB  CITY  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  BH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK  1  SSE 

MT  BALDY  PC  «SG 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  HILSON  PC  338  B  // 

NEWBURY  PARK  A  SH 

NEhhall  SOLEDAD  PC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

OCEANSIDE 

OJAI 

OLINOA 

0PI05  CAMP  PC  37  BE 

OXNARD 

OZENA 

PACOIMA  DAM  PC  S3  A>E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PAL05  VEROES  EST  FCA30 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIBU  2  E5E 

POINT  ABGUELLO  WS  R 
PT  AROUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 

RAMONA  SPAULOING 

RANCHITA 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
5ANDBER0  PTL  PC130B 
SANDBERG  WB  //R 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  0IMA5  FIBE  WD  FC9S 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 


.11 
•  AT 
.13 


.02     .01  .01 


.01 

.12 
.03 


13     14  15 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  I  15   1  16     17  18 


S*N  GABRIEL  DM  FC*25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEORO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  •  I 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTIAGO  0AM 
5AUGUS  PWR  PL  NO  I 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  fclS 
SOMIS  3  NE 

50MIS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

5UEY  RANCH 

5UNLAN0 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  5TA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TwjTCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  A65 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  PC  196 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  5TA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
'BARSTOW 
BEAUMONT  I  E 

BENTON  INSPECTION  STA, 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  /. 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  OESERT  PARK 
60RREG0  SPPTNGS  3  NNE 
eoULEVARO 

BRAWLEY  2  SH 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELL* 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  S5W 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOkEbn 

inyokern  armitage 
iron  mountain 
joshua  tree 

kEE  ranch  / 
lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shawnee  hill  rch 
lucerne  valley  i  ssw 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MOPONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 


WELLS 


OCOTILLO 
PALMDALE 
PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  1 

SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 


•  00 
.00 
.00 

•  00 


19     20  I  21     22     23     24     25     26     27  ,  28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


V«LTCRnO  RtNGCR  ST« 
VICTOUVRLE  PU"P  PL«NT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
MHITC  nOUNTlIN  2 


Day  of  Month 


13     14  15 


19     20  21 


25     26     27     28     29     30  i  31 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:  120°  on  the  25th  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:  6°   on  the  9th  at  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:      5.10  inches  at  Davis  Creek 
Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  79  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:       1.88  inches  on  the  9th  at  So  Entrance  Yosemite 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      11.0  inches  at  Twin  Lakes 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       7   inches  on  the  9th  at  Manzanita  Lake 


S««  relwenca  nolM  loUowuig  Statian  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1964 


SlaUon 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

AlOECPOINT 

MAX 

79 

76 

80 

79 

67 

70 

71 

65 

60 

63 

72 

80 

76 

82 

77 

71 

78 

74 

77 

80 

83 

102 

95 

95 

95 

72 

78 

87 

87 

76, 

1 

MIN 

*7 

48 

45 

55 

58 

55 

52 

46 

50 

.  51 

54 

53 

52 

52 

54 

48 

57 

50 

5  3 

53 

53 

46 

5  3 

49 

47 

5  3 

44 

4  3 

49 

52 

50, 

6 

MAX 

77 

76 

77 

75 

73 

62 

70 

64 

50 

63 

75 

80 

8  7 

86 

76 

7  1 

79 

79 

89 

94 

98 

99 

96 

83 

80 

70 

75 

82 

78 

3 

MIN 

4S 

39 

37 

53 

54 

49 

46 

40 

39 

45 

45 

49 

54 

56 

49 

47 

43 

49 

45 

5  1 

64 

66 

66 

56 

47 

44 

43 

44 

49 

48 

8 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

tz 

82 

82 

85 

66 

78 

72 

65 

60 

62 

77 

86 

88 

88 

88 

78 

75 

84 

85 

90 

102 

103 

101 

102 

79 

83 

94 

94 

83 

I 

MIN 

**b 

45 

45 

56 

58 

54 

48 

46 

47 

50 

53 

47 

47 

54 

57 

43 

46 

50 

42 

52 

49 

48 

5 

CALLAHAN   RANGER  STA 

MAX 

77 

80 

79 

66 

75 

70 

65 

5  7 

56 

73 

78 

8  1 

88 

8  5 

83 

69 

79 

80 

83 

91 

98 

97 

95 

86 

78 

86 

84 

85 

79 

2 

MIN 

42 

41 

41 

54 

47 

50 

42 

35 

42 

36 

46 

44 

47 

46 

54 

38 

40 

45 

40 

45 

42 

43 

5 

cecilville  sawyer 

MAX 

76 

78 

78 

72 

73 

66 

64 

65 

62 

80 

77 

60 

84 

93 

93 

95 

94 

84 

80 

84 

86 

66 

78 

3 

MIN 

40 

41 

42 

49 

51 

49 

42 

36 

36 

43 

44 

42 

44 

48 

49 

42 

43 

45 

4  1 

37 

42 

42 

60 

49 

45 

45 

32 

39 

46 

43 

43 

2 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

84 

77 

78 

8  1 

79 

76 

64 

68 

56 

56 

77 

85 

88 

94 

104 

102 

104 

96 

84 

87 

83 

77 

61 

9 

MIN 

45 

49 

49 

53 

57 

55 

57 

50 

44 

46 

50 

50 

54 

53 

53 

53 

54 

51 

5  1 

53 

52 

56 

60 

56 

54 

50 

49 

50 

49 

51 

7 

COVElO 

MAX 

82 

75 

77 

79 

67 

75 

66 

6  5 

6  1 

58 

80 

8  7 

8  7 

73 

81 

83 

87 

98 

98 

95 

96 

77 

80 

95 

85 

79 

3 

MIN 

41 

44 

41 

46 

55 

54 

47 

45 

42 

47 

41 

42 

43 

50 

54 

43 

41 

47 

40 

4  1 

43 

45 

48 

48 

46 

46 

36 

40 

46 

45 

44 

9 

crescent  City  i  n 

MAX 

62 

66 

64 

61 

58 

57 

59 

59 

60 

63 

64 

62 

65 

65 

65 

64 

77 

66 

62 

61 

63 

63 

63 

64 

61 

62 

9 

MIN 

46 

46 

48 

55 

54 

54 

52 

48 

43 

52 

54 

52 

53 

53 

51 

45 

53 

51 

44 

5  1 

44 

45 

49 

49 

49 

50 

4  1 

42 

48 

50 

49 

1 

DLTTONS  landing 

MAX 

75 

73 

73 

75 

77 

75 

57 

57 

67 

77 

77 

7  3 

75 

79 

74 

85 

94 

92 

90 

80 

76 

78 

65 

68 

75 

3 

MIN 

46 

46 

45 

49 

57 

49 

43 

46 

47 

49 

52 

51 

50 

50 

48 

47 

55 

57 

5  7 

55 

52 

46 

5  \ 

50 

50 

2 

elk  VALLEY 

MAX 

72 

73 

70 

65 

64 

60 

59 

6  I 

67 

66 

79 

70 

73 

80 

93 

93 

92 

91 

89 

73 

82 

81 

95 

74 

3 

MIN 

42 

39 

39 

53 

53 

50 

45 

43 

34 

47 

40 

42 

49 

46 

51 

45 

50 

46 

42 

40 

39 

47 

43 

35 

37 

44 

40 

44 

0 

eureka  wb  city 

MAX 

57 

62 

62 

7  1 

59 

62 

56 

56 

58 

58 

59 

59 

58 

60 

59 

62 

58 

57 

56 

58 

57 

57 

57 

57 

58 

9 

MIN 

50 

48 

50 

56 

54 

52 

51 

49 

51 

52 

52 

52 

52 

52 

51 

49 

53 

51 

52 

4  7 

5  \ 

50 

5  \ 

50 

50 

7 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

68 

66 

69 

69 

65 

60 

62 

64 

63 

64 

62 

67 

65 

61 

60 

63 

62 

60 

56 

60 

63 

2 

MIN 

45 

42 

44 

55 

53 

54 

51 

47 

48 

50 

45 

51 

53 

51 

52 

43 

53 

45 

46 

47 

42 

45 

50 

4  5 

50 

46 

42 

50 

50 

48 

2 

FOREST  GLEN 

MAX 

92 

76 

78 

66 

7 1 

69 

70 

78 

80 

86 

96 

99 

97 

97 

78 

79 

86 

96 

78 

2 

MIN 

41 

42 

41 

46 

54 

50 

45 

42 

44 

42 

46 

41 

41 

46 

56 

38 

44 

45 

39 

37 

39 

41 

45 

43 

40 

42 

33 

37 

44 

40 

42 

7 

FORT  BRAGG 

MAX 

60 

62 

65 

62 

68 

62 

62 

6  1 

6  3 

62 

62 

6  1 

6  3 

61 

63 

65 

67 

74 

62 

64 

60 

62 

61 

60 

58 

62 

5 

MIN 

46 

44 

48 

52 

57 

53 

51 

49 

49 

51 

47 

50 

48 

50 

51 

46 

51 

48 

46 

45 

48 

50 

51 

48 

45 

47 

49 

43 

48 

48 

48 

6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

60 

65 

6  1 

65 

62 

6  1 

60 

62 

63 

63 

64 

66 

62 

65 

69 

63 

63 

61 

58 

60 

62 

4 

MIN 

47 

41 

46 

53 

53 

52 

50 

47 

46 

48 

43 

47 

45 

47 

48 

43 

48 

47 

45 

4  1 

47 

43 

46 

42 

44 

48 

45 

48 

46 

I 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

83 

76 

76 

76 

7  3 

7  1 

6  5 

6  1 

66 

68 

8  1 

76 

74 

80 

79 

98 

96 

96 

95 

94 

74 

84 

83 

86 

76 

7 

MIN 

43 

42 

41 

53 

49 

49 

43 

41 

39 

43 

49 

44 

44 

48 

66 

38 

46 

49 

36 

4 1 

42 

42 

4  3 

45 

36 

42 

43 

,5 

FORT  ROSS 

MAX 

63 

63 

65 

65 

60 

59 

62 

5  7 

56 

6  3 

66 

64 

67 

70 

70 

67 

65 

65 

65 

64 

63 

69 

63 

,5 

MIN 

43 

42 

43 

52 

55 

46 

46 

46 

43 

48 

45 

45 

44 

49 

49 

44 

48 

46 

45 

4  5 

47 

4  5 

46 

4ft 

.0 

GRATON  1  W 

MAX 

75 

76 

76 

79 

72 

67 

70 

55 

67 

79 

8  5 

8  0 

81 

64 

69 

99 

95 

95 

86 

65 

84 

76 

72 

79 

79 

,3 

MIN 

40 

41 

42 

54 

57 

51 

52 

46 

42 

49 

44 

45 

46 

54 

51 

45 

48 

47 

5  J 

41 

48 

47 

,2 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

90 

81 

82 

77 

70 

72 

65 

68 

63 

67 

78 

86 

87 

86 

72 

69 

81 

84 

86 

98 

101 

100 

101 

82 

81 

91 

90 

81 

.5 

MIN 

44 

44 

44 

51 

58 

59 

49 

46 

41 

46 

45 

48 

53 

50 

57 

45 

52 

50 

45 

47 

,5 

HEALOSBuRG 

MAX 

80 

82 

82 

58 

86 

85 

95 

105 

104 

103 

94 

90 

89 

83 

77 

83 

83 

,5 

MIN 

4  5 

51 

46 

56 

59 

54 

54 

51 

44 

50 

46 

49 

60 

56 

53 

49 

51 

52 

48 

48 

50 

56 

55 

56 

5^ 

53 

53 

52 

52 

51 

,2 

HILTS 

MAX 

82 

79 

66 

69 

70 

73 

87 

91 

87 

90 

65 

68 

80 

80 

71 

.9 

HIN 

43 

44 

41 

51 

50 

50 

44 

41 

40 

40 

40 

44 

50 

50 

52 

42 

47 

43 

36 

45 

53 

43 

48 

47 

50 

37 

38 

49 

46 

45 

,  1 

HOOPA 

MAX 

79 

73 

78 

77 

69 

70 

69 

63 

64 

7  1 

72 

79 

82 

83 

79 

68 

7  1 

71 

77 

79 

86 

101 

92 

95 

96 

69 

77 

36 

87 

77 

.9 

MIN 

46 

46 

45 

52 

51 

56 

56 

47 

47 

52 

53 

52 

51 

52 

55 

46 

51 

52 

45 

4  5 

46 

53 

5  I 

42 

47 

49 

,2 

KENTFIElO 

MAX 

75 

82 

76 

89 

95 

94 

92 

89 

78 

80 

70 

72 

76 

,6 

MIN 

47 

52 

47 

55 

56 

53 

52 

50 

45 

46 

46 

48 

48 

54 

52 

52 

55 

51 

46 

5  5 

5  2 

52 

47 

48 

50 

.1 

KLAMATH 

MAX 

6  I 

66 

6  7 

65 

62 

6  1 

6  1 

6  3 

58 

6  3 

66 

64 

60 

6  3 

65 

65 

66 

74 

77 

68 

62 

63 

63 

66 

67 

65 

61 

64 

.4 

MIN 

45 

46 

45 

45 

57 

55 

50 

47 

46 

52 

53 

53 

54 

54 

52 

46 

64 

51 

47 

5  \ 

48 

50 

47 

43 

52 

4  3 

4  7 

50 

49 

,4 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

MIN 

LAKE  PIlLSBURY  NO.  2 

MAX 

76 

78 

60 

79 

72 

78 

81 

88 

98 

98 

100 

99 

96 

80 

86 

83 

86 

80 

.0 

MIN 

39 

37 

39 

53 

52 

52 

49 

40 

42 

47 

43 

41 

42 

49 

52 

43 

39 

42 

42 

43 

,5 

LAVA   beds   NAT  MONUMENT 

MAX 

66 

4  1 

69 

55 

63 

65 

68 

79 

85 

86 

84 

75 

65 

74 

75 

66 

.5 

HIN 

47 

43 

43 

48 

48 

46 

37 

32 

32 

41 

39 

44 

46 

49 

48 

41 

40 

38 

5  J 

55 

5  5 

48 

43 

,4 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

78 

59 

63 

65 

68 

71 

80 

86 

68 

87 

77 

67 

77 

76 

67 

,9 

MIN 

37 

39 

37 

51 

49 

46 

38 

34 

36 

38 

35 

39 

47 

49 

50 

43 

41 

37 

34 

35 

4  3 

27 

2  9 

40 

38 

39 

,6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

79 

62 

80 

89 

98 

98 

95 

89 

80 

80 

78 

70 

74 

78 

,4 

MIN 

46 

42 

43 

56 

56 

55 

46 

50 

46 

51 

45 

49 

51 

55 

53 

50 

51 

47 

53 

55 

5  5 

43 

5  1 

49 

49 

,7 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

62 

63 

68 

86 

71 

65 

66 

61 

63 

64 

62 

60 

63 

,9 

MIN 

43 

42 

40 

43 

56 

53 

49 

46 

42 

50 

48 

51 

52 

49 

51 

46 

63 

45 

5  \ 

4  1 

41 

45 

50 

39 

43 

50 

46 

,3 

ORLEANS 

MAX 

80 

82 

97 

103 

101 

98 

98 

79 

82 

90 

90 

91 

81 

.0 

MIN 

44 

44 

42 

58 

57 

53 

46 

45 

45 

52 

53 

51 

52 

50 

53 

43 

53 

54 

5  [ 

40 

4  3 

46 

46 

.3 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 

69 

62 

69 

79 

75 

69 

7 1 

78 

72 

87 

99 

99 

95 

90 

74 

80 

79 

67 

79 

76 

,2 

HIN 

47 

43 

45 

51 

52 

54 

49 

48 

44 

52 

45 

41 

48 

59 

53 

49 

49 

56 

43 

48 

.2 

POINT  ARENA 

MAX 

60 

64 

63 

62 

64 

6  1 

6  2 

60 

6  1 

64 

6  3 

64 

62 

64 

63 

82 

71 

63 

64 

60 

61 

61 

61 

63 

,3 

HIN 

46 

45 

45 

50 

55 

53 

50 

47 

47 

49 

45 

50 

49 

50 

49 

46 

49 

49 

47 

48 

.0 

POTTER  VALLEY  PH 

HAX 

6  1 

69 

8  9 

87 

82 

64 

92 

104 

101 

100 

83 

90 

40 

56 

60 

54 

51 

45 

45 

45 

47 

57 

44 

45 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK, 

HAX 

83 

73 

76 

75 

66 

65 

64 

63 

63 

62 

70 

81 

79 

83 

76 

72 

73 

72 

74 

76 

79 

80 

102 

95 

94 

95 

74 

75 

86 

S3 

77 

,  1 

HIN 

46 

43 

45 

48 

55 

55 

52 

51 

48 

48 

46 

51 

50 

53 

54 

45 

50 

47 

51 

46 

.9 

SAINT  HELENA 

MAX 

77 

81 

80 

80 

76 

66 

77 

68 

55 

67 

79 

83 

89 

82 

75 

76 

77 

80 

84 

8  1 

95 

102 

89 

85 

8  0 

78 

84 

MIN 

".3 

47 

42 

58 

56 

56 

53 

48 

44 

51 

45 

47 

61 

58 

54 

46 

51 

50 

45 

47 

51 

54 

54 

54 

53 

52 

45 

45 

48 

60 

50 

.0 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

80 

75 

77 

75 

67 

71 

62 

63 

61 

70 

74 

82 

84 

85 

81 

67 

73 

72 

73 

79 

61 

86 

100 

100 

98 

98 

71 

78 

88 

86 

78 

.7 

MIN 

49 

47 

45 

51 

60 

55 

49 

46 

46 

51 

54 

51 

51 

54 

55 

46 

61 

60 

51 

-45 

46 

49 

53 

49 

51 

42 

43 

48 

4  9 

49 

SAN  RAFAEL 

HAX 

73 

71 

76 

78 

78 

69 

69 

57 

67 

78 

79 

83 

82 

71 

71 

70 

71 

82 

78 

90 

97 

95 

92 

89 

82 

80 

80 

71 

77 

.8 

HIN 

49 

46 

51 

51 

58 

55 

53 

46 

47 

47 

50 

50 

58 

53 

49 

48 

55 

48 

51 

50 

55 

58 

56 

54 

61 

49 

50 

51 

.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s^NTA  Rosa 

MAX 

73 

76 

79 

76 

79 

73 

66 

76 

58 

56 

70 

78 

80 

84 

84 

76 

76 

78 

81 

81 

81 

89 

99 

98 

95 

87 

83 

84 

79 

71 

78 

9 

M 1  N 

45 

41 

41 

51 

56 

53 

48 

46 

43 

48 

46 

46 

48 

54 

52 

48 

47 

46 

46 

46 

48 

52 

54 

53 

50 

51 

46 

44 

50 

SCOTIA 

MAX 

70 

62 

68 

73 

69 

68 

64 

57 

56 

63 

60 

63 

60 

70 

61 

62 

67 

58 

62 

62 

63 

65 

82 

66 

69 

65 

62 

62 

67 

65 

64 

7 

MIN 

48 

44 

45 

50 

60 

55 

50 

47 

48 

51 

46 

52 

52 

52 

51 

46 

50 

48 

52 

49 

5? 

46 

48 

50 

49 

49 

52 

52 

48 

S2 

ShELTER  COVE 

MAX 

60 

62 

59 

59 

60 

62 

60 

61 

67 

68 

62 

62 

65 

64 

68 

77 

82 

65 

66 

60 

63 

73 

62 

59 

64 

MIN 

50 

51 

55 

55 

53 

49 

48 

49 

49 

52 

49 

53 

50 

54 

50 

52 

50 

53 

52 

50 

55 

51 

50 

\ 

SONOMA 

MAX 

75 

75 

79 

81 

80 

72 

76 

72 

57 

70 

80 

83 

89 

86 

75 

74 

75 

75 

84 

81 

92 

101 

103 

102 

98 

91 

85 

77 

75 

83 

81 

5 

MIN 

Al 

39 

40 

56 

54 

54 

49 

50 

43 

50 

42 

45 

47 

55 

52 

45 

45 

45 

43 

43 

47 

50 

50 

50 

49 

52 

40 

43 

44 

I 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

83 

74 

78 

72 

60 

71 

65 

65 

50 

50 

62 

74 

82 

85 

84 

76 

71 

72 

76 

80 

82 

89 

96 

96 

93 

81 

79 

83 

82 

76 

1 

HIN 

<.8 

47 

46 

51 

5  1 

50 

43 

41 

42 

46 

47 

49 

49 

55 

52 

44 

45 

44 

43 

45 

47 

55 

54 

55 

54 

55 

40 

46 

50 

tllelahe 

MAX 

78 

72 

76 

70 

67 

67 

55 

54 

54 

59 

68 

73 

74 

74 

73 

61 

64 

63 

65 

70 

69 

79 

86 

88 

87 

85 

68 

75 

79 

80 

71 

1 

MIN 

41 

40 

37 

50 

48 

47 

40 

37 

40 

43 

38 

41 

51 

49 

43 

43 

40 

32 

36 

36 

37 

41 

43 

44 

48 

30 

34 

41 

UKIAH 

MAX 

75 

74 

82 

76 

78 

72 

68 

62 

58 

73 

79 

86 

87 

86 

81 

72 

71 

73 

82 

80 

92 

102 

105 

104 

102 

95 

80 

88 

86 

90 

82 

0 

MIN 

45 

45 

46 

54 

58 

54 

50 

48 

43 

51 

46 

47 

49 

57 

5B 

50 

46 

50 

45 

47 

50 

52 

51 

59 

53 

50 

48 

46 

48 

weaverville  ranger  sta 

MAX 

85 

77 

80 

78 

65 

72 

70 

63 

54 

53 

69 

82 

85 

86 

85 

76 

72 

74 

72 

78 

81 

87 

94 

99 

97 

98 

81 

80 

85 

97 

78 

8 

MIN 

41 

43 

42 

54 

54 

52 

47 

42 

41 

47 

44 

43 

44 

55 

57 

41 

40 

45 

37 

38 

41 

40 

44 

46 

43 

48 

35 

30 

43 

43 

44 

3 

weed  I  s 

MAX 

76 

70 

73 

72 

63 

64 

61 

63 

46 

49 

62 

73 

74 

80 

77 

61 

63 

67 

63 

71 

75 

74 

84 

89 

90 

85 

80 

70 

77 

75 

70 

9 

MIN 

47 

43 

43 

46 

52 

49 

42 

43 

36 

42 

42 

40 

41 

42 

47 

42 

37 

39 

30 

31 

38 

37 

38 

44 

46 

47 

34 

32 

38 

43 

4  1 

0 

WRLITS  1  NE 

MAX 

70 

68 

72 

68 

70 

63 

62 

60 

55 

64 

74 

76 

80 

78 

76 

66 

67 

66 

74 

75 

85 

95 

97 

95 

94 

91 

74 

80 

78 

83 

75 

2 

MIN 

38 

34 

39 

53 

57 

5  1 

46 

43 

39 

46 

42 

44 

40 

46 

50 

42 

39 

42 

37 

38 

41 

43 

45 

47 

43 

45 

37 

39 

45 

42 

43 

2 

yreka 

MAX 

84 

78 

79 

79 

70 

73 

67 

65 

54 

62 

69 

78 

82 

83 

82 

69 

68 

72 

75 

77 

80 

90 

96 

95 

95 

82 

75 

94 

85 

77 

1 

MIN 

48 

46 

45 

45 

53 

52 

48 

43 

41 

46 

45 

45 

55 

53 

56 

48 

49 

48 

39 

47 

47 

46 

48 

50 

53 

52 

40 

42 

49 

49 

47 

6 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

76 

71 

71 

66 

66 

64 

60 

54 

49 

60 

73 

74 

76 

75 

73 

65 

64 

64 

67 

72 

71 

82 

86 

86 

86 

86 

75 

76 

76 

82 

71 

5 

M  1  N 

50 

45 

40 

54 

47 

50 

42 

43 

38 

43 

44 

45 

47 

53 

54 

46 

47 

42 

36 

42 

41 

43 

46 

50 

50 

51 

34 

36 

48 

41 

44 

9 

ALTURAS  RANGER  STATIO^ 

MAX 

79 

79 

76 

77 

62 

68 

65 

58 

48 

46 

51 

70 

71 

75 

78 

63 

65 

67 

58 

61 

74 

70 

82 

90 

93 

88 

78 

70 

81 

82 

70 

8 

MIN 

35 

38 

38 

51 

45 

39 

42 

38 

37 

37 

39 

41 

42 

39 

40 

38 

45 

40 

35 

36 

38 

37 

40 

43 

43 

55 

42 

39 

34 

38 

40, 

1 

ALBURN 

MAX 

83 

83 

79 

83 

78 

79 

74 

72 

54 

57 

70 

78 

85 

91 

89 

74 

71 

77 

77 

83 

84 

90 

97 

102 

102 

101 

88 

86 

84 

82 

81 

8 

MIN 

52 

51 

50 

53 

57 

55 

49 

47 

46 

46 

48 

51 

58 

62 

59 

52 

50 

49 

50 

54 

57 

63 

67 

70 

70 

62 

52 

50 

51 

5  1 

54 , 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

84 

80 

80 

81 

80 

76 

70 

76 

56 

59 

69 

81 

85 

92 

91 

78 

75 

78 

81 

85 

84 

94 

99 

104 

104 

100 

87 

85 

85 

80 

82, 

6 

MIN 

53 

50 

52 

60 

64 

57 

52 

50 

48 

53 

50 

55 

58 

62 

60 

54 

53 

51 

53 

56 

56 

67 

62 

63 

63 

60 

52 

55 

51 

54 

55, 

8 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

61 

65 

60 

61 

50 

46 

42 

38 

49 

60 

66 

71 

69 

59 

54 

55 

56 

63 

64 

70 

79 

80 

80 

80 

71 

67 

67 

67 

70 

62  , 

9 

MIN 

45 

45 

46 

47 

47 

40 

37 

31 

33 

35 

39 

47 

53 

54 

44 

42 

40 

42 

43 

47 

50 

55 

62 

61 

60 

51 

50 

50 

51 

49 

46, 

5 

BOWMAN  DAM 

MAX 

67 

64 

69 

60 

62 

53 

51 

45 

45 

58 

64 

70 

73 

73 

69 

57 

58 

59 

66 

67 

73 

82 

83 

83 

82 

79 

76 

70 

69 

72 

66 , 

6 

MIN 

44 

43 

42 

51 

46 

43 

39 

32 

32 

36 

37 

46 

50 

47 

46 

39 

40 

40 

41 

45 

47 

56 

47 

54 

54 

54 

45 

46 

47 

47 

44, 

6 

BROOKS  FARNhAM  ranch 

MAX 

91 

85 

83 

83 

80 

79 

70 

78 

62 

62 

73 

83 

90 

94 

92 

92 

78 

81 

85 

87 

94 

98 

102 

101 

100 

84, 

9 

MIN 

50 

46 

45 

65 

63 

57 

48 

47 

45 

45 

46 

52 

5  1 

56 

64 

55 

48 

50 

52 

49 

73 

57 

58 

56 

65 

53, 

7 

BURNEY 

MAX 

87 

76 

74 

75 

65 

70 

64 

63 

50 

52 

60 

74 

80 

83 

79 

70 

67 

69 

67 

71 

76 

75 

86 

91 

91 

90 

80 

77 

78 

79 

74 , 

0 

MIN 

36 

41 

36 

49 

48 

5  1 

44 

41 

41 

42 

39 

39 

43 

48 

56 

45 

45 

47 

38 

35 

41 

36 

39 

44 

44 

51 

33 

33 

40 

36 

42, 

0 

CANYON  DAM 

MAX 

75 

73 

72 

65 

72 

62 

58 

42 

43 

54 

68 

70 

70 

78 

64 

62 

65 

66 

66 

72 

74 

78 

84 

87 

88 

87 

74 

78 

76 

79 

70, 

1 

MIN 

39 

38 

39 

46 

42 

48 

38 

37 

33 

38 

37 

38 

40 

46 

52 

40 

37 

40 

38 

39 

41 

41 

43 

47 

42 

38 

38 

39 

37 

40, 

5 

CENTERVILLE  PM 

MAX 

91 

83 

85 

86 

82 

83 

75 

68 

61 

72 

94 

95 

97 

98 

95 

81 

81 

81 

88 

89 

94 

105 

105 

107 

108 

104 

94 

90 

90 

90 

89 

1 

MIN 

49 

50 

49 

59 

58 

59 

50 

49 

44 

48 

50 

50 

54 

57 

61 

52 

48 

49 

50 

52 

51 

63 

59 

64 

61 

59 

49 

50 

51 

47 

53 

1 

CHESTER 

MAX 

75 

74 

68 

68 

68 

60 

62 

48 

56 

71 

75 

80 

77 

7  3 

64 

66 

65 

71 

75 

78 

82 

88 

88 

87 

83 

77 

76 

75 

79 

72 

7 

MIN 

36 

34 

49 

45 

42 

36 

35 

33 

39 

35 

35 

39 

43 

52 

40 

35 

41 

38 

35 

36 

38 

39 

42 

42 

42 

35 

33 

40 

33 

38 

7 

Cmico  Experiment  sta 

MAX 

81 

81 

84 

83 

83 

82 

80 

56 

57 

72 

82 

96 

98 

93 

80 

80 

80 

79 

88 

87 

94 

103 

103 

105 

104 

101 

91 

89 

85 

90 

86 

2 

MIN 

55 

54 

53 

53 

65 

58 

52 

51 

46 

50 

56 

57 

59 

64 

61 

56 

52 

51 

54 

57 

54 

60 

63 

65 

63 

66 

52 

53 

54 

52 

56 

2 

CLARKSBURG 

MAX 

81 

82 

80 

83 

81 

80 

71 

77 

56 

60 

72 

82 

85 

92 

87 

73 

71 

76 

78 

86 

79 

91 

98 

103 

102 

96 

79 

87 

81 

75 

8  1  , 

5 

MIN 

51 

49 

50 

58 

59 

55 

53 

50 

52 

50 

50 

53 

54 

59 

56 

54 

50 

5  1 

5  1 

53 

52 

59 

63 

62 

66 

54 

49 

5  1 

52 

48 

53, 

9 

CLEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 

88 

77 

82 

83 

79 

77 

67 

70 

57 

53 

69 

81 

88 

93 

92 

87 

75 

77 

81 

86 

90 

93 

98 

103 

104 

102 

86 

87 

87 

86 

8  3 , 

3 

HIN 

52 

47 

40 

51 

54 

53 

50 

4  1 

39 

47 

40 

43 

48 

57 

60 

50 

48 

5  1 

5^ 

49 

55 

5  1 

47 

50 

47 

54 

38 

4  1 

40 

48, 

1 

COLFAX 

MAX 

79 

75 

79 

76 

71 

68 

63 

57 

49 

64 

75 

82 

87 

87 

85 

73 

73 

72 

79 

80 

85 

88 

96 

98 

97 

93 

82 

85 

81 

95 

78  , 

8 

MIN 

55 

53 

50 

57 

56 

53 

53 

40 

42 

42 

46 

51 

56 

57 

53 

47 

46 

45 

51 

54 

57 

61 

54 

66 

64 

6  1 

52 

54 

55 

56 

52, 

9 

COLUSA  1  S5W 

MAX 

86 

82 

84 

85 

84 

79 

80 

77 

61 

74 

85 

93 

96 

94 

90 

82 

81 

81 

87 

87 

92 

100 

103 

103 

102 

101 

89 

88 

86 

90 

8  7, 

MIN 

54 

51 

52 

60 

61 

55 

54 

52 

48 

46 

50 

55 

58 

61 

58 

52 

49 

51 

5  1 

55 

52 

69 

61 

62 

62 

59 

5  1 

52 

50 

51 

54, 

7 

DAVIS  1  WSw 

MAX 

85 

83 

81 

82 

82 

81 

73 

77 

58 

60 

71 

81 

88 

91 

90 

76 

75 

78 

79 

85 

81 

90 

97 

102 

101 

97 

85 

84 

92 

77 

82. 

MIN 

47 

46 

45 

60 

58 

54 

51 

47 

51 

45 

48 

51 

54 

57 

67 

52 

46 

49 

47 

50 

50 

70 

59 

55 

57 

55 

47 

47 

48 

44 

51, 

9 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

72 

70 

70 

68 

67 

64 

54 

50 

44 

52 

66 

73 

77 

75 

72 

61 

64 

64 

71 

72 

76 

83 

86 

86 

85 

82 

77 

74 

74 

76 

70  , 

2 

MIN 

42 

42 

38 

51 

46 

50 

46 

38 

37 

39 

37 

41 

44 

48 

50 

42 

39 

40 

38 

43 

43 

46 

48 

47 

47 

47 

40 

40 

42 

41 

43, 

1 

DE  SA6LA 

MAX 

79 

79 

74 

74 

72 

71 

63 

65 

46 

59 

71 

79 

84 

84 

82 

72 

68 

70 

74 

75 

81 

91 

91 

v. 

94 

92 

83 

80 

80 

76  , 

8 

MIN 

51 

48 

42 

54 

54 

53 

45 

43 

39 

43 

42 

48 

51 

54 

55 

49 

45 

46 

46 

47 

50 

62 

62 

67 

69 

61 

48 

46 

50 

50. 

7 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

80 

84 

80 

75 

74 

66 

65 

64 

66 

74 

84 

88 

87 

81 

74 

74 

80 

81 

85 

96 

99 

98 

94 

84 

82 

88 

88 
50 

8  1  . 

1 

50 

54 

57 

55 

54 

50 

48 

42 

42 

45 

50 

55 

58 

56 

51 

48 

48 

52 

52 

63 

61 

63 

60 

48 

48 

48 

52. 

1 

DCWNIEVILLE  RANGER  STa 

MAX 

80 

76 

73 

76 

75 

72 

68 

58 

47 

47 

59 

72 

78 

82 

80 

68 

66 

67 

68 

75 

72 

86 

93 

92 

92 

92 

85 

80 

91 

79 

40 

42 

40 

47 

49 

54 

45 

46 

40 

43 

39 

42 

46 

50 

54 

43 

40 

47 

40 

45 

44 

4  7 

48 

48 

48 

49 

42 

42 

46 

41 

44. 

9 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

87 

82 

79 

81 

77 

80 

71 

74 

59 

56 

67 

83 

89 

93 

92 

83 

72 

80 

77 

84 

85 

90 

97 

101 

100 

102 

93 

96 

85 

83 

46 

46 

50 

62 

60 

55 

49 

51 

45 

49 

47 

51 

57 

61 

67 

50 

42 

44 

49 

53 

55 

7  1 

56 

60 

59 

63 

45 

48 

5 1 

52 

53. 

1 

FAIRFIElO  POLICE  STA 

MAX 

75 

77 

78 

77 

79 

74 

75 

72 

58 

68 

79 

80 

87 

87 

81 

76 

74 

78 

84 

83 

92 

99 

101 

102 

100 

91 

84 

SO 

75 

82 

MIN 

48 

48 

52 

58 

60 

55 

53 

49 

47 

50 

50 

54 

56 

61 

54 

52 

52 

50 

54 

54 

52 

55 

58 

59 

63 

60 

50 

53 

'^^ 

51 

53! 

7 

FOLSOM  DAM 

MAX 

86 

84 

80 

84 

81 

82 

72 

77 

56 

60 

72 

81 

89 

94 

82 

65 

63 

77 

80 

85 

84 

93 

98 

104 

104 

102 

86 

87 

87 

82 

82. 

6 

HIN 

53 

50 

52 

55 

60 

55 

53 

50 

49 

49 

50 

54 

56 

62' 

57 

53 

51 

50 

52 

54 

52 

60 

69 

74 

68 

56 

53 

55 

50 

49 

55. 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

79 

76 

72 

76 

72 

69 

69 

60 

46 

53 

62 

70 

79 

83 

81 

63 

64 

69 

70 

76 

77 

84 

90 

99 

95 

95 

83 

79 

81 

78 

75. 

0 

MIN 

45 

48 

48 

55 

52 

50 

47 

42 

38 

40 

45 

48 

48 

59 

55 

45 

45 

41 

47 

62 

" 

65 

66 

66 

65 

65 

51 

52 

52 

55 

51  . 

7 

GRASS  VALLEY 

MAX 

83 

81 

75 

79 

73 

71 

61 

65 

46 

48 

65 

73 

82 

84 

83 

7J 

69 

74 

73 

77 

79 

83 

93 

95 

96 

95 

85 

m 

82 

80 

76. 

8 

MIN 

50 

48 

46 

52 

51 

52 

49 

43 

38 

39 

44 

49 

55 

58 

58 

49 

44 

46 

47 

50 

52 

58 

62 

63 

60 

62 

49 

50 

52 

50. 

8 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

61 

7b 

75 

78 

68 

73 

66 

67 

49 

53 

61 

76 

82 

83 

78 

73 

70 

70 

70 

77 

79 

85 

88 

93 

94 

93 

85 

80 

80 

82 

76. 

2 

MIN 

39 

42 

39 

48 

48 

52 

44 

42 

42 

43 

40 

41 

44 

48 

47 

50 

46 

49 

40 

38 

43 

39 

45 

45 

45 

51 

37 

36 

41 

38 

43. 

S«*  Refsrenc*  Notes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
> 
< 

JESS  V4LLEY 

MAX 
MIN 

71 
40 

66 
39 

72 
37 

66 
48 

65 
45 

62 
45 

55 
32 

49 
37 

42 
36 

45 

32 

63 
34 

67 
37 

70 
39 

71 
46 

63 
49 

58 
45 

60 
40 

54 
33 

61 
36 

67 
37 

63 
37 

76 
41 

82 
45 

63 
47 

81 
47 

78 
53 

71 
32 

75 
40 

75 
40 

79 
39 

66,3 
40,2 

lakeport 

MAX 
MIN 

R*. 
46 

79 
42 

83 
44 

77 
55 

79 
59 

79 
52 

70 
47 

69 
44 

56 
42 

76 
49 

83 
44 

90 
47 

94 

50 

92 
51 

93 
60 

79 
47 

78 
45 

79 
44 

86 
44 

96 
45 

90 
49 

99 

50 

102 
53 

102 
66 

103 
51 

100 
53 

97 
40 

90 
45 

89 
47 

91 
49 

65.2 
46,3 

LAKEShOrE 

MAX 
MIN 

78 
48 

60 
50 

77 
49 

70 
57 

75 
56 

65 
52 

73 
45 

58 
48 

53 
49 

69 
49 

82 
49 

87 
50 

90 
56 

fl7 
56 

76 
56 

75 
45 

75 
48 

77 
54 

90 
51 

86 
48 

88 
52 

96 
57 

99 
59 

99 
57 

96 
60 

98 
54 

86 
64 

96 
52 

84 
49 

86 
49 

60,7 
52.0 

L«KE  SPAULDING 

MAX 
MIN 

72 
40 

67 
38 

70 
36 

68 
49 

62 
42 

56 
43 

52 
40 

47 

32 

40 
33 

49 
34 

62 
33 

70 
39 

74 
46 

74 

71 
46 

57 
38 

58 

34 

60 
46 

66 
36 

69 
40 

75 
40 

82 
52 

83 
57 

84 
48 

93 
47 

82 
47 

70 
48 

71 
47 

72 
42 

74 
48 

67,4 
42.2 

LAKE    SPAULDING  DAf 

MAX 
MIN 

71 
45 

67 
42 

70 
44 

67 
52 

64 
48 

61 
45 

50 
40 

48 
33 

41 

35 

49 
37 

64 

39 

69 
46 

74 
51 

74 

50 

71 
47 

57 
41 

61 
41 

60 
46 

67 
44 

66 
40 

74 
47 

83 
54 

83 

83 
55 

84 
53 

82 
64 

72 
46 

71 
48 

74 
48 

67,6 
45,4 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

86 
62 

80 
56 

82 
57 

81 
64 

82 
63 

78 
59 

72 
53 

71 

50 

57 
48 

71 

50 

60 
52 

99 
59 

94 

62 

90 
66 

87 
61 

76 
57 

79 
55 

90 
56 

85 
57 

96 
60 

89 
61 

100 
61 

102 
70 

104 
71 

104 
71 

101 
67 

90 
56 

99 
59 

87 
67 

89 
!9 

65,4 
59.3 

manzamta  lake 

MAX 
MIN 

70 
38 

68 
37 

65 
37 

69 
40 

70 
43 

66 
39 

53 
36 

46 
31 

36 
30 

39 
31 

48 
34 

60 
38 

68 
42 

74 
46 

73 
49 

68 
37 

53 
36 

56 
36 

57 
38 

65 
37 

67 
41 

66 
39 

77 
51 

85 
46 

86 
49 

94 
51 

76 
34 

69 
38 

72 
41 

73 
40 

66.0 
39.6 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

R2 
55 

85 
55 

85 
53 

87 
62 

86 
62 

86 
57 

74 
54 

BO 
52 

58 
49 

60 
49 

74 
52 

85 
58 

92 
59 

97 
65 

95 
59 

81 
54 

78 
53 

84 
52 

85 
65 

88 
56 

90 
55 

93 
67 

102 
67 

105 
66 

106 
68 

106 
59 

95 
54 

89 
56 

90 
51 

87 
52 

87.1 
66.9 

MC  CLOUr 

MAX 
MIN 

78 
41 

71 
4f, 

73 
40 

74 
47 

63 
51 

63 
49 

57 
40 

62 
33 

49 

37 

45 
42 

56 
43 

71 
43 

79 
46 

82 
49 

79 
53 

65 

38 

66 
39 

65 
40 

66 
33 

73 
39 

76 
39 

79 
41 

86 
45 

92 
49 

92 
49 

98 
49 

89 
34 

74 
35 

78 
43 

77 
38 

72.2 
42.3 

MInERAL 

MAX 
MIN 

73 
37 

69 
36 

67 
35 

69 
47 

59 
44 

59 
46 

64 
37 

51 
33 

40 

32 

42 

33 

51 
33 

68 
36 

73 
40 

78 
43 

74 
52 

60 
36 

62 
42 

60 
36 

69 
34 

69 
39 

75 
45 

77 
46 

79 
47 

82 
45 

87 
46 

65 
46 

77 

30 

72 
33 

76 
39 

73 
34 

67.9 
39,4 

mcnticello  dam 

MAX 
MIN 

85 
54 

80 
49 

83 
50 

92 
57 

91 
63 

77 
56 

69 
52 

77 
50 

56 
47 

58 
51 

70 
49 

81 

52 

87 

59 

93 
64 

92 
57 

76 
54 

76 
62 

77 

50 

91 
62 

86 
53 

85 
54 

94 
64 

99 
60 

102 
61 

103 
60 

101 
66 

84 

51 

88 
51 

84 
49 

80 
52 

S2.8 
64.3 

mcunt  Shasta  wa  city 

MAX 
MIN 

70 
45 

73 
47 

72 

42 

62 
51 

65 
51 

59 
45 

59 
43 

47 
35 

45 

42 

61 
43 

72 
40 

75 
44 

77 
47 

76 
56 

66 
48 

60 
40 

66 
41 

61 
44 

70 
37 

73 
42 

72 
46 

93 
49 

90 
47 

90 
52 

86 
53 

79 
46 

69 
36 

78 
41 

77 
46 

81 
42 

70.6 
44,  7 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

80 
43 

78 
45 

74 
40 

77 
53 

71 
46 

71 

53 

60 
48 

64 
45 

47 
40 

48 

40 

62 
39 

71 
44 

78 
46 

82 
51 

82 
54 

70 
46 

67 
42 

71 
42 

70 
41 

75 
45 

77 
44 

62 
64 

90 
51 

93 
49 

94 
49 

94 

50 

85 
42 

80 
41 

81 
43 

79 
43 

75.1 
45.7 

ORLAND 

MAX 
MIN 

<)2 
50 

83 
51 

82 
52 

94 
61 

82 
61 

95 
57 

72 
49 

80 
52 

60 
47 

59 
49 

75 
52 

85 
56 

93 
59 

96 
66 

93 
61 

81 
52 

77 

61 

91 
51 

80 
58 

87 
56 

89 
50 

94 
72 

102 
64 

102 
64 

102 
63 

102 
61 

94 
55 

99 
63 

se 

54 

84 
52 

86,8 
56.9 

OPOVILLE 

MAX 
MIN 

90 
55 

94 
56 

92 
54 

87 
63 

94 
65 

84 
59 

70 
56 

90 
51 

57 
49 

63 

50 

74 
54 

83 
59 

93 
63 

97 

66 

94 

61 

81 
56 

76 
54 

82 
65 

82 
56 

es 

60 

69 
58 

95 
68 

103 
71 

105 
70 

107 
70 

106 
65 

95 
56 

98 
56 

90 
54 

87 
55 

86,5 
69,0 

PARADI SE 

MAX 
MIN 

85 
53 

78 
52 

77 
50 

80 
58 

78 
58 

78 
54 

66 
48 

71 
46 

53 
43 

53 
46 

66 
46 

76 
54 

85 
59 

90 
64 

86 
59 

77 
50 

70 
49 

76 
48 

75 
52 

90 
56 

93 
66 

87 
68 

97 
73 

98 
72 

100 
73 

97 
65 

86 
54 

84 
56 

95 
55 

82 
53 

80.1 
55.7 

PLACEBVILLE 

MAX 
MIN 

82 
47 

79 
47 

75 
43 

90 
55 

74 

51 

75 
53 

67 
51 

67 
45 

51 
43 

54 
43 

66 
43 

75 
47 

62 
50 

67 
54 

96 
56 

67 
47 

69 
43 

73 
44 

74 
43 

79 
47 

80 
48 

66 
58 

94 

66 

9S 
56 

100 
56 

100 
54 

87 
44 

83 
46 

95 
46 

82 
47 

78.6 
49.1 

PLACEBVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

79 
55 

75 

51 

71 
49 

76 
55 

70 
53 

72 

50 

58 
46 

62 
43 

47 

40 

50 
40 

63 
46 

70 
52 

79 
59 

83 
61 

82 
59 

63 
50 

65 
49 

71 
46 

71 
61 

76 
56 

78 
58 

95 
67 

92 
69 

96 
72 

98 
67 

98 
66 

86 
53 

82 
55 

82 
56 

S3 
57 

75.4 
53.9 

PLAT INA 

MAX 
hiN 

80 
50 

76 
51 

76 
46 

71 
55 

72 
53 

70 
53 

66 
47 

60 
44 

49 
43 

64 
46 

80 
46 

95 
52 

88 
57 

98 
61 

86 
61 

71 
47 

75 
47 

74 

70 

78 
71 

82 
62 

66 
49 

9* 

53 

98 
54 

98 
60 

95 

62 

92 
60 

82 
46 

83 
49 

82 
41 

86 
46 

79, S 
52,5 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

73 
35 

70 
33 

83 
29 

69 
47 

68 
40 

66 
41 

57 

37 

56 
38 

54 
34 

57 
39 

72 
30 

76 
34 

78 
39 

76 
42 

72 
46 

69 
36 

66 
32 

65 
34 

72 

30 

73 
40 

74 
36 

81 
37 

88 
31 

68 
40 

87 

36 

94 
41 

77 
40 

76 
34 

76 
37 

81 
31 

72,7 
36,7 

OLINCY    BANGER  STATION 

MAX 
MIN 

83 
36 

79 
37 

80 
36 

80 
50 

75 
46 

76 
50 

65 
41 

66 
44 

49 

3a 

51 

43 

62 
42 

77 
41 

83 
42 

87 
46 

82 
54 

71 
40 

67 
37 

71 
41 

71 
35 

81 
40 

80 
38 

84 
36 

90 
40 

95 
40 

94 

40 

93 
45 

65 
37 

92 
35 

63 
41 

81 
34 

77.5 
40.9 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 
57 

85 
54 

90 
64 

85 
65 

75 
59 

61 
54 

56 
50 

59 
48 

73 
54 

86 
54 

94 
59 

96 
63 

94 
68 

82 
66 

79 
55 

83 
66 

61 
55 

87 
60 

99 
59 

92 
61 

102 
69 

105 
67 

105 
69 

103 
68 

94 
66 

90 
56 

90 
58 

88 
60 

92 
55 

86.6 
59.5 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

92 
59 

85 
59 

8<. 
57 

91 
63 

76 
63 

76 
59 

77 
51 

77 
50 

61 
49 

74 
52 

86 
54 

92 
61 

97 
67 

94 
72 

93 
67 

79 
55 

82 
57 

61 

56 

95 
57 

90 
59 

93 
64 

101 
70 

105 

106 
71 

103 
73 

102 
69 

95 
58 

92 
62 

89 
69 

94 

60 

88.2 
60.4 

RCCKLIN 

MAX 
MIN 

90 
54 

86 
52 

83 
52 

97 
55 

84 
56 

85 
56 

71 
54 

78 
52 

57 

50 

61 
49 

74 

49 

83 
51 

90 
54 

96 
56 

96 
58 

78 
54 

78 
50 

92 
51 

63 
49 

87 
50 

88 
62 

93 
65 

102 
56 

106 
60 

107 
64 

106 
68 

90 
53 

90 
53 

90 
50 

86 
50 

86.2 
53.6 

SACRAMENTO   wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
51 

83 
49 

96 
51 

93 
60 

84 
58 

73 
57 

80 
54 

59 
50 

60 
52 

73 

50 

93 

50 

90 
59 

95 
56 

93 
59 

78 
55 

76 
54 

92 
50 

83 
52 

66 
52 

66 
54 

94 

63 

100 
63 

105 
65 

106 
64 

103 
67 

67 

65 

68 
50 

87 
53 

81 
52 

89 
49 

85.3 
54.7 

SACRAMENTO  hB  CITY 

MAX 
MIN 

82 
53 

81 
51 

83 
52 

93 
60 

80 
57 

73 
56 

77 
54 

57 
51 

59 
52 

71 
51 

91 
51 

88 
55 

95 
57 

90 
59 

74 
56 

74 
54 

79 
62 

81 
51 

66 
64 

82 
55 

91 
55 

98 
67 

103 
67 

103 
66 

100 
70 

84 
55 

86 
52 

84 
64 

78 
52 

86 
50 

83.0 
55.6 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

87 
59 

80 
60 

82 
58 

82 
61 

70 
61 

76 
56 

66 
52 

74 
47 

62 
47 

52 
48 

71 
50 

83 
60 

96 
65 

90 
67 

90 
61 

77 
55 

76 
55 

78 
56 

76 
58 

81 
59 

J7 
6) 

97 
66 

93 
71 

102 
71 

102 
72 

100 
68 

92 
60 

85 
62 

89 

60 

86 

60 

62.0 
59.6 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

SIERRAVILLE  RAnGEP  ST( 

MAX 
MIN 

75 
32 

79 
34 

69 
32 

76 
48 

66 
42 

69 
47 

62 
35 

69 
36 

49 
35 

51 
36 

59 
32 

73 
36 

76 
37 

80 
46 

75 
47 

60 
38 

61 
39 

63 
37 

64 
34 

74 
43 

74 
39 

76 
36 

83 
37 

69 
42 

87 
38 

96 
44 

76 
33 

74 

36 

78 
39 

75 
33 

71,6 
38.2 

5CDA  SPRINGS   1  E 

MIN 

64 
34 

61 
33 

60 
31 

62 
42 

57 
39 

54 
43 

49 
33 

42 

33 

35 
29 

35 

30 

43 
32 

57 
35 

63 
40 

67 
40 

65 
41 

51 
36 

52 
30 

62 
36 

54 
30 

61 
36 

62 
36 

69 
34 

75 
43 

76 
44 

77 
41 

76 
42 

67 
35 

67 
37 

67 
40 

66 
36 

59.5 
36.3 

STONY  Gorge  reservoir 

MIN 

94 
49 

81 

50 

83 
52 

79 
64 

85 
60 

81 
55 

77 
48 

70 
49 

57 
46 

70 
52 

96 

50 

91 
53 

97 
59 

95 
63 

90 
64 

81 
52 

91 
49 

80 
50 

96 
51 

88 
65 

92 
55 

99 
71 

104 
63 

105 
62 

105 
63 

103 
66 

89 
46 

86 
52 

67 
65 

89 
53 

86,8 
55.2 

STRAl^BERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

73 
47 

70 
45 

73 
43 

66 
56 

63 
56 

61 
48 

61 
40 

43 
36 

42 
36 

54 

39 

62 
40 

77 
47 

79 
50 

77 
54 

70 
54 

62 
45 

64 
41 

63 
45 

72 
43 

72 
48 

78 
60 

86 
59 

89 
59 

89 
59 

89 
58 

80 
55 

76 
46 

76 
46 

77 
48 

79 
49 

70.7 
48.1 

TLRNTABlE  CREEK 

MAX 
MIN 

92 
53 

79 
57 

83 
55 

92 
58 

70 
60 

74 

48 

55 
47 

53 
46 

66 
52 

90 
59 

90 
63 

76 
54 

78 
54 

78 
57 

80 
56 

57 

97 

94 
69 

100 
67 

100 
69 

100 
64 

91 

57 

88 
59 

SI. 6 
57.3 

JV.1N  LAKES 

MAX 
MIN 

62 
37 

67 
34 

67 
32 

54 
40 

52 
39 

48 
41 

45 
30 

37 
27 

35 
24 

45 
23 

57 
29 

60 
31 

65 
38 

64 
37 

61 
42 

47 
40 

49 
27 

60 
30 

57 
24 

59 
28 

68 
31 

72 
42 

73 
41 

74 
43 

70 
42 

69 
64 

64 
46 

63 
38 

62 
36 

63 
34 

56,6 
36,4 

UPPEW  LAKE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

80 
43 

76 
40 

92 
43 

74 
55 

76 
59 

77 
53 

67 
49 

68 
46 

55 
42 

71 
47 

79 
43 

96 
45 

91 
48 

89 
53 

97 
60 

75 
47 

74 
41 

74 
43 

83 
42 

83 
46 

93 
46 

99 
47 

102 

50 

103 
54 

101 
49 

99 
50 

84 

37 

88 
42 

88 

47 

47 

63.1 
47.1 

vacavillE 

MAX 
MIN 

83 
54 

83 

85 
49 

82 
62 

BO 
65 

71 
56 

77 
53 

72 
48 

59 
49 

71 
45 

83 
58 

89 
52 

94 
56 

92 
63 

89 
57 

77 
53 

90 
49 

60 
52 

87 
50 

86 
53 

95 
52 

100 
65 

105 
62 

106 
60 

100 
64 

99 
59 

87 
49 

84 
51 

79 
51 

88 
46 

86.4 
54,3 

vclTa  Power  mouse 

MAX 
MIN 

85 
50 

76 

50 

77 
50 

75 
59 

74 

57 

71 
52 

67 
46 

63 
43 

59 
44 

62 
46 

78 
46 

93 
53 

67 
60 

95 
57 

fl5 
59 

72 
49 

73 
52 

74 
51 

78 
54 

81 
52 

98 
58 

94 
56 

97 
69 

97 
67 

97 
64 

95 
61 

87 
47 

83 
52 

e» 

54 

87 
62 

80.4 
53,7 

WhISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

82 
55 

82 
57 

81 
52 

79 
57 

71 

56 

76 
54 

66 
52 

75 
48 

56 
47 

57 
47 

68 
50 

85 
56 

90 
61 

93 

60 

99 
63 

71 
54 

77 
54 

79 
55 

78 
61 

92 
57 

95 
59 

87 
63 

97 
67 

103 
67 

102 
61 

100 
63 

90 
60 

95 
56 

fl9 
55 

87 
56 

82,1 
66.8 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

90 
50 

92 
5? 

89 
53 

85 
60 

85 
63 

95 
51 

76 
47 

72 
51 

69 

50 

62 
51 

73 
54 

76 
60 

94 

63 

96 
61 

94 
57 

86 
53 

76 
53 

79 
51 

82 
52 

84 
54 

97 
67 

94 
60 

100 
63 

105 
65 

104 
65 

106 
60 

104 

55 

87 
51 

66 
54 

90 
53 

86.9 
55,6 

Sea  Ref0r«Qce  Notu  FoUowlDg  Station  Indmx 
-  196  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Oi  Month 

0> 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 



2B 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

 ' 

wILLOhS 

MAX 

89 

82 

65 

66 

95 

103 

101 

102 

100 

96 

88 



87 

63 

85,2 

51 

54 

54 

62 

63 

58 

50 

54 

48 

46 

53 

55 

60 

65 

60 

53 

51 

50 

54 

57 

55 

72 

63 

60 

67 

62 

52 

53 

54 

S3 

56.4 

WIMTEB5 

MAX 

90 

84 

9  5 

8  7 

8  1 

62 

84 

95 

82 

82 

82 

88 

89 

95 

100 

105 

107 

106 

99 

91 

67 

85 

86,7 

MIN 

55 

49 

49 

61 

65 

53 

52 

51 

49 

47 

46 

53 

57 

65 

62 

56 

51 

55 

53 

56 

55 

74 

66 

64 

63 

64 

57 

52 

51 

52 

56,2 

WCODLANC   1  WNW 

MAX 

9  I 

8  5 

84 

T9 

8  8 

6  7 

93 

98 

105 

105 

104 

93 

90 

88 

62 

66.3 

MIN 

52 

49 

50 

61 

60 

56 

55 

50 

51 

46 

46 

52 

56 

61 

60 

53 

48 

50 

49 

54 

53 

70 

60 

56 

59 

57 

47 

46 

45 

48 

53,5 

hORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BCCA 

MAX 

74 

7  I 

70 

66 

64 

6  2 

5  5 

50 

69 

78 

7  5 

59 

64 

6  3 

7  I 

7  1 

79 

66 

86 

84 

7  7 

75 

75 

74 

69.5 

MIN 

}4 

32 

33 

35 

39 

40 

33 

34 

34 

35 

34 

36 

37 

40 

39 

40 

35 

29 

30 

32 

34 

33 

32 

38 

33 

39 

26 

34 

34 

27 

34,4 

BRIDGEPORT 

MAX 

74 

72 

76 

72 

7  I 

69 

62 

56 

52 

63 

66 

73 

78 

76 

70 

65 

63 

6  5 

72 

72 

74 

79 

64 

66 

6  1 

79 

76 

75 

76 

80 

71.9 

MIN 

36 

32 

34 

50 

41 

43 

40 

26 

27 

22 

32 

30 

37 

37 

40 

38 

36 

28 

24 

34 

32 

30 

33 

38 

38 

53 

36 

33 

34 

33 

35.0 

CEOARVlLLE 

MAX 

no 

70 

70 

78 

70 

71 

60 

57 

50 

50 

56 

78 

76 

76 

6  I 

65 

64 

54 

63 

72 

67 

84 

66 

90 

69 

81 

70 

77 

60 

70.7 

MIN 

45 

46 

43 

48 

49 

52 

40 

40 

40 

39 

43 

44 

47 

53 

54 

46 

44 

39 

38 

45 

42 

44 

51 

60 

56 

60 

41 

46 

50 

49 

46.6 

OCNNEB  MEMORIAL   5T  PIC 

MAX 

72 

69 

66 

72 

65 

62 

57 

50 

40 

45 

55 

65 

72 

76 

73 

56 

56 

60 

60 

69 

68 

73 

79 

83 

85 

83 

73 

72 

72 

72 

66.6 

MIN 

35 

33 

31 

44 

40 

46 

34 

33 

33 

34 

33 

36 

38 

40 

41 

41 

33 

32 

30 

37 

34 

33 

36 

40 

37 

44 

32 

37 

38 

33 

36.3 

OCYLE  5  S5E 

MAX 

80 

77 

75 

79 

70 

75 

67 

59 

70 

75 

60 

80 

67 

70 

69 

69 

72 

75 

90 

93 

90 

8  3 

62 

82 

82 

76,7 

MIN 

43 

39 

40 

46 

47 

49 

39 

38 

42 

46 

50 

53 

46 

43 

46 

37 

45 

45 

42 

43 

50 

48 

55 

37 

45 

42 

40 

44,3 

FLEMING  FISM  AND  GAME 

MAX 

79 

75 

79 

75 

7  3 

72 

6  3 

62 

52 

60 

76 

8  3 

79 

70 

69 

84 

90 

94 

9  1 

88 

8 1 

a  2 

8  1 

65 

76.4 

MIN 

44 

42 

42 

54 

49 

50 

40 

42 

42 

42 

39 

46 

48 

52 

55 

46 

43 

43 

41 

45 

48 

43 

44 

52 

48 

50 

46 

47 

46 

42 

45.7 

FORT  BIOkELL 

MAX 

7  7 

7  1 

79 

67 

7  1 

64 

62 

52 

52 

64 

7 1 

7  3 

75 

65 

65 

64 

68 

70 

80 

85 

88 

85 

80 

76 

77 

78 

80 

71.8 

MIN 

44 

45 

40 

50 

51 

46 

40 

40 

42 

40 

44 

40 

39 

51 

53 

47 

40 

43 

35 

38 

36 

38 

41 

47 

47 

43 

35 

39 

41 

42 

42.6 

MEVERS  <•  Sw 

MAX 

69 

67 

71 

6  3 

63 

60 

58 

42 

44 

47 

55 

63 

7  3 

T2 

62 

58 

57 

59 

6  7 

Tl 

72 

84 

84 

60 

7  3 

71 

71 

76 

66.1 

MIN 

36 

34 

32 

38 

39 

35 

32 

30 

31 

27 

30 

31 

37 

40 

37 

38 

32 

29 

27 

32 

35 

38 

39 

40 

40 

44 

34 

34 

34 

35 

34.6 

MCNO  LAKE 

MAX 

74 

73 

79 

7  3 

75 

7  3 

65 

60 

66 

65 

69 

73 

82 

69 

72 

78 

76 

88 

8  5 

62 

80 

6 1 

74.9 

MIN 

45 

46 

43 

51 

48 

46 

42 

36 

34 

31 

39 

44 

45 

46 

52 

45 

39 

37 

40 

42 

44 

44 

46 

49 

51 

58 

51 

45 

44 

45 

44  .  3 

SCUAw  VALLEY 

MAX 

7  1 

68 

69 

71 

66 

63 

59 

52 

39 

4  7 

55 

64 

72 

75 

71 

60 

56 

61 

60 

68 

68 

7  1 

76 

82 

84 

82 

72 

73 

7 1 

66.7 

MIN 

35 

34 

33 

44 

45 

48 

32 

32 

32 

33 

31 

32 

37 

40 

40 

44 

32 

40 

26 

36 

33 

39 

36 

41 

36 

45 

34 

35 

40 

32 

36.6 

SLSANVlLLE  AIRPORT 

MAX 

82 

77 

80 

69 

75 

64 

60 

46 

49 

59 

72 

80 

62 

8  1 

66 

70 

69 

69 

79 

76 

83 

90 

93 

94 

6 1 

8 1 

60 

74.6 

MIN 

42 

38 

41 

55 

46 

52 

40 

43 

36 

49 

36 

42 

44 

46 

56 

49 

43 

46 

39 

41 

44 

40 

43 

49 

47 

57 

44 

43 

45 

4C 

44. 

TAHOE  CITY 

MAX 

70 

67 

65 

69 

65 

58 

60 

52 

41 

45 

56 

60 

70 

72 

56 

6  7 

80 

71 

70 

64,7 

MIN 

35 

35 

34 

44 

41 

44 

33 

31 

31 

31 

35 

34 

40 

39 

41 

42 

32 

35 

31 

39 

37 

36 

40 

43 

42 

4<! 

37 

40 

40 

36 

TERMO 

MAX 

74 

70 

74 

70 

70 

4 1 

85 

80 

BO 

79 

69.4 

37 

32 

32 

33 

42 

42 

35 

36 

32 

33 

32 

34 

35 

38 

42 

45 

38 

39 

32 

49 

38 

37 

35 

40 

42 

42 

41 

38 

36 

34 

37.5 

TRUCKEE   ranger  STATION 

MAX 

72 

69 

66 

70 

63 

60 

57 

50 

42 

46 

52 

67 

71 

74 

72 

6  1 

59 

60 

60 

66 

69 

75 

79 

63 

84 

62 

66.7 

MIN 

34 

32 

30 

45 

41 

40 

32 

32 

32 

33 

31 

32 

36 

40 

41 

39 

32 

33 

30 

37 

33 

33 

36 

40 

37 

49 

32 

37 

36 

31 

35.5 

WCODFOROS 

MAX 

74 

75 

76 

70 

71 

66 

56 

56 

52 

61 

65 

T3 

79 

78 

T2 

70 

8 1 

72.5 

MIN 

46 

48 

45 

52 

51 

47 

34 

34 

34 

35 

41 

42 

47 

52 

50 

49 

40 

43 

44 

44 

43 

44 

50 

54 

56 

61 

47 

47 

51 

41 

46. 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

avila  beach 

MAX 

73 

80 

74 

8  3 

8  3 

75 

72 

66 

6  7 

7  1 

78 

74 

74 

74 

73.7 

MIN 

50 

51 

48 

50 

54 

55 

55 

48 

51 

52 

47 

50 

50 

51 

50 

52 

50 

52 

47 

51 

50 

52 

52 

55 

53 

57 

47 

51 

52 

46 

51,0 

BEN  LOMOND 

MAX 

74 

75 

76 

80 

82 

80 

77 

69 

70 

7  1 

7  3 

80 

8  7 

75 

65 

66 

70 

76 

8  6 

78 

76.4 

MIN 

46 

49 

5  1 

59 

58 

56 

55 

50 

42 

49 

48 

49 

50 

49 

49 

50 

51 

50 

49 

48 

42 

49 

50 

54 

51 

4< 

45 

47 

49 

50 

49.9 

BERKELEY 

MAX 

64 

65 

64 

70 

71 

64 

69 

64 

69 

66 

70 

70 

62 

63 

66 

69 

7C 

64 

82 

8  0 

80 

64 

68.3 

M  I  N 

49 

52 

55 

57 

54 

52 

50 

49 

51 

49 

50 

51 

55 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

54 

55 

56 

55 

55 

5; 

49 

5: 

52 

51 

52  4 

blrlingame 

MAX 

71 

69 

72 

78 

79 

80 

67 

62 

69 

70 

71 

70 

75 

74 

69 

68 

66 

69 

72 

7  1 

60 

69 

66 

84 

8  1 

77 

73,9 

MIN 

48 

50 

53 

56 

54 

54 

52 

50 

46 

48 

45 

51 

48 

51 

52 

51 

53 

52 

46 

52 

48 

50 

53 

53 

51 

5i 

47 

41 

52 

52 

CABMEL  VALLEY 

MAX 

76 

70 

74 

79 

82 

74 

65 

65 

66 

70 

72 

68 

73 

77 

7  1 

69 

72 

66 

69 

69 

78 

8  5 

8 1 

69 

72,6 

MIN 

42 

44 

48 

52 

50 

51 

48 

46 

43 

42 

46 

46 

45 

46 

40 

44 

51 

41 

44 

42 

55 

55 

49 

49 

52 

38 

37 

47 

41 

4(>.,0 

CROCKETT 

MAX 

73 

75 

7  3 

76 

80 

79 

60 

56 

9  1 

96 

86 

77 

84 

73 

71 

77.6 

51 

50 

52 

57 

59 

57 

55 

52 

50 

52 

52 

52 

53 

61 

53 

52 

53 

52 

5C 

52 

51 

54 

57 

57 

54 

54 

52 

50 

52 

51 

53.2 

GILROY 

MAX 

82 

81 

76 

83 

84 

85 

73 

60 

67 

72 

62 

84 

9  1 

89 

72 

76 

8  3 

79 

92 

103 

78 

81,9 

46 

46 

46 

51 

55 

54 

56 

42 

41 

40 

47 

46 

47 

46 

53 

48 

46 

46 

45 

46 

46 

44 

56 

55 

53 

5i 

46 

4; 

44 

42 

47.9 

HALF    MOON   BAY   2  NMW 

MAX 

59 

58 

60 

65 

63 

67 

66 

65 

59 

56 

61 

6  1 

55 

62 

60 

6  1 

6  1 

62 

6  3 

64 

63 

6  1 

62 

62.2 

MIN 

47 

46 

46 

52 

52 

51 

52 

52 

46 

50 

47 

50 

50 

47 

52 

51 

54 

50 

41; 

52 

53 

46 

5C 

49 

50 

52 

*2 

46 

52 

53 

49,  8 

HCLL I STER 

MAX 

80 

73 

84 

83 

73 

66 

65 

65 

65 

67 

72 

71 

8  1 

61 

72 

70 

70 

71 

75 

7 1 

85 

90 

87 

66 

65 

74 

74.0 

MIN 

42 

45 

52 

53 

54 

53 

44 

48 

44 

46 

46 

46 

46 

50 

47 

43 

45 

49 

41 

43 

45 

46 

51 

50 

52 

5! 

41 

41 

44 

46 

46,9 

KING  CITY 

MAX 

ac 

77 

80 

79 

85 

81 

74 

67 

66 

74 

79 

77 

40.7 

MIN 

50 

52 

54 

56 

47 

50 

46 

43 

49 

50 

48 

50 

42 

46 

46 

49 

44 

50 

48 

51 

LIVERMORE  2  5SW 

MAX 

t; 

76 

71 

8C 

81 

84 

72 

TO 

59 

58 

70 

81 

82 

90 

79 

66 

69 

72 

7C 

93 

105 

105 

75 

79,2 

MIN 

5  I 

50 

49 

46 

45 

44 

42 

45 

45 

46 

49 

47 

50 

46 

41 

4; 

44 

52 

5; 

56 

55 

5( 

43 

41 

44 

48 

47  2 

LC5  GAT05 

MAX 

74 

7*. 

75 

78 

81 

81 

76 

63 

61 

69 

76 

76 

83 

80 

70 

69 

T2 

72 

80 

86 

97 

96 

100 

81 

78,5 

MIN 

4  5 

45 

55 

55 

56 

54 

45 

46 

47 

45 

49 

52 

55 

55 

46 

48 

46 

45 

41 

46 

54 

56 

57 

57 

5' 

45 

4( 

46 

46 

49,9 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 

75 

75 

75 

77 

80 

78 

69 

76 

57 

58 

69 

6  1 

83 

90 

65 

74 

74 

75 

7( 

64 

70 

92 

72 

79.6 

M  I  N 

52 

52 

54 

5  7 

59 

56 

54 

51 

49 

52 

50 

50 

53 

60 

55 

52 

55 

52 

51 

52 

52 

54 

51 

59 

59 

55 

52 

50 

49 

4  r 

53.3 

MCNTEREv 

MAX 

70 

64 

64 

73 

76 

66 

60 

58 

61 

65 

64 

57 

6  1 

65 

60 

62 

63 

62 

62 

6  3 

69 

62 

61 

62 

59 

60 

64.7 

MIN 

47 

48 

48 

52 

56 

51 

52 

49 

49 

50 

47 

49 

49 

50 

50 

46 

51 

50 

50 

50 

52 

51 

51 

51 

52 

53 

47 

46 

51 

50 

50,1 

MCRRO   BAY   FIRE  DEPT 

MAX 

60 

60 

64 

58 

64 

66 

65 

64 

62 

62 

63 

64 

65 

63 

62 

6 1 

62 

65 

62 

63 

67 

67 

68 

63,7 

MIN 

50 

50 

48 

50 

50 

52 

53 

43 

51 

50 

47 

49 

49 

49 

50 

50 

47 

47 

4( 

4! 

47 

50 

51 

52 

54 

5: 

47 

41 

51 

46 

49,  1 

mcunt  oiablo  n  gate 

MAX 

78 

71 

71 

78 

71 

76 

63 

67 

49 

55 

61 

76 

79 

89 

62 

67 

72 

70 

72 

61 

72 

87 

94 

100 

101 

99 

60 

83 

T5 

73 

76,4 

MIN 

51 

43 

47 

51 

56 

49 

46 

40 

42 

43 

44 

49 

54 

60 

47 

44 

42 

43 

46 

46 

46 

63 

71 

76 

77 

48 

46 

49 

44 

45 

50,4 

MOUNT  HjMILTON 

MAX 

64 

58 

67 

69 

67 

60 

51 

44 

41 

68 

72 

76 

73 

60 

54 

59 

67 

65 

77 

83 

86 
70 

69 

86 

72 

69 

67 

66 

71 

67.3 

MIN 

44 

42 

42 

50 

46 

38 

34 

37 

45 

49 

59 

55 

40 

37 

44 

52 

49 

62 

71 

52 

53 

54 

52 

5  r 

49,4 

nacimiento  dam 

MAX 

93 
44 

87 

87 

84  88 

90 

92 

82 

85 

86 

85 

83 

90 

85 

84 

86 

83 

84 

83 

86 

69 

92 

100 

106 

106 

105 

91 

90 

86 

67 

89,2 

MIN 

47 

46 

46 

52 

52 

49 

41 

43 

43 

43 

47 

47 

42 

44 

44 

46 

47 

42 

45 

45 

52 

57 

56 

52 

51 

44 

44 

44 

46 

46,7 

1 

NEWARK 

MAX 

67  69 

68 

75 

78 

68 

66 

58 

6C 

69 

T2 

70 

77 

73 

66 

66 

67 

66 

76 

69 

83 

93 

94 

92 

82 

T3 

80 

70 

68 

T2,8 

MIN 

50  51 

51 

51 

6C 

54 

55 

51 

50 

49 

54 

52 

54 

54 

55 

49 

51 

53 

49 

51 

52 

56 

59 

58 

56 

56 

51 

51 

55 

55 

52.8 

See  Reference  Nolea  Following  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
51 

62 
53 

62 
54 

70 
56 

70 
57 

63 
57 

65 
54 

56 
53 

58 
52 

64 
55 

66 
53 

64 
53 

66 
53 

62 
54 

60 
54 

61 
54 

61 
56 

64 
54 

68 
53 

62 
54 

74 
55 

83 
58 

77 
61 

78 
69 

70 
57 

64 
56 

70 
53 

61 
53 

61 
53 

65 
53 

65,6 
54,6 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

65 

'•4 

71 
46 

70 
50 

72 
56 

74 
56 

78 
57 

69 
53 

68 
51 

58 
43 

60 
46 

66 
44 

74 

50 

71 
53 

75 
53 

76 
52 

66 
45 

66 
52 

66 
52 

68 
46 

78 
50 

74 
49 

S2 
53 

93 
54 

89 
55 

88 
54 

90 
56 

68 
45 

76 
46 

72 
60 

70 
53 

72,9 
50,5 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

88 
45 

85 
48 

85 
45 

86 
47 

88 
48 

89 
52 

89 
55 

78 
41 

64 
48 

72 
41 

81 
40 

88 
45 

96 
46 

97 
55 

94 
45 

80 
44 

80 
43 

80 
47 

80 
41 

82 

85 

41 

97 
45 

104 
49 

106 
49 

100 
51 

93 
45 

88 
40 

83 
40 

81 
42 

89 
44 

66,9 
45,5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
50 

84 

50 

86 
46 

87 
52 

92 
53 

83 
54 

76 
48 

70 
43 

67 
46 

76 
44 

86 
44 

90 
48 

96 
47 

99 
54 

86 
49 

64 
47 

84 

50 

83 
49 

65 
45 

86 
48 

69 
47 

99 
50 

107 
55 

107 
54 

106 
55 

86 
50 

92 
45 

84 
45 

85 
47 

93 
46 

87,8 
46,7 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

86 
47 

79 
45 

84 
43 

84 
51 

86 
54 

82 
51 

69 
50 

60 
46 

64 
45 

70 
40 

83 
41 

87 
45 

96 
46 

92 
54 

87 
45 

79 
43 

80 
46 

78 
46 

85 
40 

81 
43 

93 
45 

99 
52 

105 
56 

106 
60 

107 

102 

87 
44 

85 
4? 

83 
40 

90 
43 

85,6 
46,5 

pismo  beach 

MAX 
MIN 

69 
49 

69 
49 

72 
51 

77 
45 

80 
50 

75 
51 

70 
45 

69 
44 

60 
44 

62 
46 

68 
46 

72 
48 

72 
46 

74 

49 

66 
49 

66 
48 

74 
49 

68 
51 

68 
47 

66 
47 

64 
48 

60 
51 

60 
50 

60 
51 

62 
51 

65 
63 

66 
45 

65 
48 

66 
51 

65 
45 

67,8 
46,3 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

61 
45 

63 
44 

61 
45 

64 
45 

67 
45 

65 
48 

61 
49 

59 
45 

64 
43 

66 
45 

65 
45 

62 
45 

61 
45 

62 
45 

68 
46 

65 
45 

65 
43 

62 
44 

63 
44 

64 
45 

67 
45 

59 
45 

60 
46 

62 
46 

62 
47 

65 
60 

63 
44 

64 
44 

64 
47 

63 

63,2 
45,3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

76 

50 

77 
48 

77 

50 

78 
53 

80 
57 

82 
55 

70 
52 

72 
49 

57 
47 

60 
48 

69 
47 

80 
48 

83 
52 

89 
53 

86 
47 

72 
51 

73 
50 

76 
50 

79 
50 

82 
51 

78 
50 

91 

60 

99 
56 

102 
69 

101 
54 

92 
53 

79 
48 

85 
50 

80 
51 

74 

50 

80,0 
51.0 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

88 
45 

80 
42 

83 
38 

81 
46 

87 
45 

80 
46 

70 
50 

62 
"•l 

60 
42 

64 
32 

80 
36 

85 
40 

92 
44 

93 
49 

80 
43 

77 
40 

79 
42 

76 
40 

82 
36 

82 
41 

90 
44 

96 
45 

101 
51 

104 
64 

103 
54 

90 
46 

88 
36 

85 
4  1 

64 
37 

91 
41 

83,8 
42,9 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

76 
46 

72 
48 

76 
49 

77 
56 

84 

56 

76 
55 

69 
53 

65 
51 

61 

53 

67 
48 

79 
45 

76 
48 

86 
47 

85 
47 

71 
52 

68 
49 

70 
53 

69 
51 

62 
45 

76 
47 

90 
48 

97 
53 

96 
56 

94 
66 

90 
54 

83 
57 

82 
45 

82 
46 

77 
46 

61 
51 

78.5 
50,4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

63 
51 

69 
51 

71 
54 

69 
56 

73 
59 

70 
56 

65 
54 

70 
53 

57 
51 

58 
51 

67 
50 

71 
54 

63 
54 

61 
56 

65 
54 

65 
54 

66 
54 

70 
54 

73 
53 

76 
55 

67 
56 

75 
58 

83 
59 

79 
57 

78 
56 

68 
54 

67 
53 

74 
64 

62 
53 

63 
53 

66.7 
54,2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

70 
45 

69 
46 

73 
46 

74 
46 

74 
53 

69 
68 

71 
51 

68 
47 

54 
46 

66 
51 

72 
50 

76 
48 

83 
48 

81 
50 

65 
51 

68 
50 

67 
60 

72 
49 

79 
52 

80 
52 

84 

50 

98 
49 

100 
54 

102 
66 

95 
60 

89 
52 

89 
48 

78 
50 

78 
49 

78 
49 

77,4 
50,2 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

72 
48 

69 
48 

70 
47 

80 
50 

82 
54 

74 

53 

67 
54 

65 
48 

72 
49 

69 
48 

69 
45 

63 
49 

70 
50 

68 
51 

67 
51 

67 
48 

70 
51 

66 
50 

67 
52 

67 
50 

75 
52 

81 
49 

70 
50 

72 
54 

75 
54 

66 
54 

68 
49 

65 
49 

65 
51 

68 
52 

70,0 
50,3 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
51 

72 
51 

71 

50 

80 
52 

82 
57 

71 
55 

67 
52 

68 
51 

66 
51 

70 
51 

70 
47 

67 
52 

69 
52 

70 
52 

67 
63 

68 
51 

70 
54 

68 
52 

69 
54 

66 
53 

77 
55 

83 
60 

73 
53 

73 
56 

78 
56 

67 
53 

68 
51 

66 
52 

67 
54 

67 
53 

70,9 
52,5 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

86 
44 

83 
43 

85 
41 

84 
52 

89 
51 

82 
51 

77 
50 

71 
45 

67 
45 

73 
38 

84 
40 

90 
47 

95 
45 

97 
51 

94 
45 

82 
43 

83 
40 

81 
40 

86 
39 

68 
43 

93 
44 

101 
51 

106 
51 

106 
51 

107 
51 

102 
45 

91 
40 

89 
41 

88 
39 

91 
42 

88,4 
44,9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
49 

59 
50 

61 
51 

64 
54 

65 
55 

63 
53 

61 
52 

68 
50 

56 
48 

62 
51 

62 
62 

69 
50 

61 

50 

61 
51 

60 
51 

61 
52 

62 
52 

62 
62 

64 
48 

61 
46 

63 
48 

68 
48 

63 
48 

66 
54 

66 
55 

62 
62 

65 
47 

60 
50 

56 
52 

59 
51 

61,9 
50,6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
HIN 

66 
51 

65 
51 

67 
54 

76 
67 

75 
55 

69 
55 

66 
52 

58 
49 

69 
50 

68 
53 

69 
49 

67 
53 

72 
51 

68 
53 

65 
64 

66 
54 

65 
64 

65 
54 

73 
51 

65 
63 

78 
51 

91 
53 

83 
57 

81 
54 

75 
54 

65 
54 

73 
51 

66 
52 

64 
52 

70 
53 

69,7 
52,8 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

60 
50 

61 

50 

61 
51 

70 
54 

67 
54 

62 
54 

62 
52 

56 
50 

57 
49 

63 
52 

65 
51 

60 
50 

65 
50 

60 
52 

59 
52 

60 
52 

62 

53 

61 
52 

66 
50 

69 
61 

70 
54 

81 
57 

77 
58 

73 
53 

63 
53 

63 
52 

68 
52 

56 

50 

59 
51 

60 
50 

63,6 
52.0 

SAN  GREfiORIO  3  SE 

MAX 
HIN 

66 
41 

64 

40 

65 
48 

72 
49 

74 

50 

69 
50 

60 
52 

55 
48 

60 
47 

65 
50 

63 
40 

69 

50 

65 
49 

66 
44 

60 
61 

62 
50 

63 
48 

61 
51 

68 
60 

64 
51 

71 

52 

80 
43 

80 
47 

75 
45 

73 
45 

66 
57 

66 
41 

62 
42 

63 
51 

62 
50 

66,0 
47,7 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

72 
48 

70 
49 

73 
51 

78 
56 

82 
58 

76 
56 

66 
53 

65 
48 

60 
51 

69 
51 

74 
49 

72 
50 

74 
51 

78 
55 

66 
54 

66 

50 

69 
54 

71 
51 

79 
60 

73 

50 

64 
52 

94 
56 

93 
6  1 

96 
61 

90 
59 

81 
57 

79 

50 

76 
49 

69 
52 

76 
53 

76,7 
52,6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

72 
49 

73 
49 

72 
49 

68 
50 

75 
51 

76 
54 

68 
54 

65 
43 

63 
46 

62 

50 

67 
48 

76 
49 

67 
48 

79 
50 

89 
49 

72 
50 

71 
46 

73 
48 

69 
46 

67 
49 

74 
47 

72 
49 

75 
60 

78 
50 

76 
52 

79 
54 

69 
47 

72 
46 

70 
49 

68 
46 

71,9 
46,9 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

69 
58 

66 
58 

72 
57 

76 
61 

75 
57 

74 
55 

64 
53 

68 
52 

58 
52 

66 
56 

74 

60 

72 
55 

76 
59 

73 

59 

65 
56 

65 
52 

65 
58 

67 
55 

76 
60 

69 
50 

84 
62 

92 
61 

69 
62 

84 

57 

79 

66 

74 
53 

75 
49 

67 
57 

65 
65 

74 

52 

72,4 
56.6 

SANTA  Clara  university 

MAX 
MIN 

74 
49 

75 
50 

75 
54 

79 
57 

83 
57 

72 
53 

70 
46 

60 
49 

71 
51 

76 
47 

73 

50 

81 
51 

78 
54 

73 
54 

68 
48 

71 
51 

71 
49 

80 
49 

73 
49 

65 
52 

96 
56 

95 
60 

96 
60 

87 
58 

78 
58 

81 
48 

76 
48 

72 
54 

77 
54 

77.4 
52.2 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

72 
43 

78 
44 

75 
43 

78 
50 

80 
5 1 

75 
55 

71 
55 

68 
46 

61 
44 

68 
46 

78 
45 

74 
44 

74 
48 

77 
48 

71 
52 

72 
44 

79 
48 

78 
47 

74 
43 

75 
43 

74 
47 

75 
48 

71 
47 

71 
49 

72 
49 

81 
55 

77 
41 

79 
43 

80 
49 

75 
53 

74,4 
47,3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTEP 

MAX 
MIN 

57 
48 

65 
46 

67 
46 

67 
51 

73 
54 

73 
54 

65 
53 

68 
46 

56 
49 

57 
49 

65 
48 

71 

50 

67 

50 

76 
60 

67 
51 

62 
51 

65 
50 

66 
48 

68 
49 

72 

60 

64 
52 

79 
52 

88 
5  7 

67 
59 

90 
57 

79 
52 

65 
49 

75 
49 

63 
50 

61 
49 

69,2 
50,6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

76 
46 

77 
46 

75 
48 

77 
55 

78 
54 

79 
53 

69 
52 

74 
44 

58 
45 

56 
49 

71 
46 

80 
48 

83 
51 

90 
54 

83 
52 

71 
50 

70 
42 

72 
48 

70 
46 

95 
61 

74 
48 

92 
51 

98 
55 

103 
54 

103 
53 

98 
52 

79 
48 

85 
49 

76 
46 

73 
47 

79,2 
49,4 

WATSONVILLE  WATERwORK; 

MAX 
MIN 

61 
45 

68 
49 

73 
49 

70 
61 

75 
53 

74 

53 

67 
54 

70 
41 

57 
47 

61 
46 

66 
46 

75 
47 

67 
49 

69 
47 

70 
51 

66 
50 

68 
45 

70 
48 

69 
49 

65 
50 

67 
51 

71 
48 

76 
49 

69 
54 

69 
62 

71 
55 

65 
46 

69 
48 

63 
51 

64 
47 

66.2 
49.0 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCH  FIBREBOAR0  ML 

MAX 
MIN 

79 

60 

79 
56 

77 
51 

80 
61 

77 
62 

82 
57 

70 
57 

76 
54 

59 
51 

62 
56 

67 
56 

77 
55 

84 
60 

86 
70 

68 
58 

78 
53 

75 
67 

76 
53 

78 
53 

81 
54 

60 
53 

90 
65 

96 
64 

98 
67 

97 
61 

90 
57 

92 
69 

62 
52 

82 
48 

76 
49 

60,5 
56,9 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
55 

80 
48 

79 
44 

83 

60 

80 
60 

84 
56 

72 
56 

77 
52 

68 
50 

63 
52 

72 
48 

79 
51 

87 
56 

91 
66 

91 
58 

76 
52 

76 
64 

78 
53 

80 
48 

85 
55 

63 
51 

91 
63 

97 
58 

101 
59 

100 
55 

96 
55 

86 
46 

66 
49 

86 
60 

61 
46 

62,6 
53,2 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

91 
63 

81 
54 

82 
55 

83 

60 

86 
57 

86 
60 

85 
54 

70 
50 

69 
45 

65 
46 

66 
48 

82 
56 

86 
63 

92 
66 

96 
66 

85 
55 

82 
53 

75 
56 

78 
57 

82 
58 

87 
57 

87 
61 

96 
71 

103 
75 

106 
72 

110 
74 

100 
60 

89 
61 

92 
60 

90 
61 

86.  1 
59,  1 

AUBERRY 

MAX 
MIN 

84 
60 

81 
48 

83 
47 

63 
46 

86 
53 

84 
54 

79 
54 

65 
42 

60 
45 

66 
43 

80 
47 

65 
49 

91 
55 

94 
60 

88 
57 

79 
49 

79 
46 

60 
48 

83 
47 

86 
5 1 

88 
S I 

97 
66 

101 
70 

104 
6  7 

105 

97 
63 

86 
52 

90 
54 

88 
53 

91 
54 

65,6 
53,0 

bakersfield  wb  airport 

MAX 
MIN 

89 
62 

86 
61 

87 
57 

89 
62 

91 
62 

91 
67 

80 
61 

79 
56 

74 
54 

74 
53 

83 
52 

90 
62 

95 
66 

96 
67 

90 
67 

87 
59 

82 
67 

85 
55 

86 
62 

92 
62 

92 
62 

103 
68 

108 
71 

109 
72 

111 
78 

103 
71 

92 
66 

95 
63 

94 

63 

96 

62 

91.0 
62,7 

balCh  Power  house 

MAX 
MIN 

88 
62 

81 
57 

80 
56 

80 
61 

83 
60 

84 

80 
57 

64 
52 

62 
49 

63 
48 

77 
48 

82 

48 

88 
49 

92 
61 

81 
61 

81 
57 

77 
56 

78 
57 

80 
56 

64 
59 

86 
60 

94 
64 

99 
69 

101 
72 

105 
73 

103 
73 

95 
63 

88 
63 

86 
63 

88 
63 

84.4 
59.2 

blackwells  corner 

MAX 
MIN 

buttonwillow 

MAX 
MIN 

95 
61 

89 
59 

85 
56 

84 

62 

89 
63 

91 
66 

90 
52 

80 
56 

80 
50 

70 
53 

73 
54 

82 
56 

89 
62 

92 
66 

99 
63 

88 
56 

67 
55 

81 
66 

84 
55 

85 
58 

91 
69 

91 
61 

100 
64 

106 
72 

109 
71 

109 
66 

103 
62 

91 

60 

94 
58 

92 
61 

90.0 
69.8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

77 
45 

72 
46 

69 
42 

70 
48 

66 
44 

56 
46 

58 
44 

64 
37 

42 

33 

42 
32 

51 
36 

64 
43 

70 
46 

76 
46 

76 
46 

63 
42 

63 
43 

64 
40 

59 
38 

68 
43 

71 
42 

75 
51 

84 
51 

86 
63 

87 
53 

86 
61 

79 
42 

74 
44 

75 
45 

73 
44 

68.5 
44.0 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

89 
52 

85 
50 

81 
48 

85 
50 

81 
58 

83 
52 

72 
55 

77 
46 

55 
47 

60 
47 

73 
48 

81 
51 

87 
57 

93 
65 

92 
56 

69 
51 

73 
48 

81 
47 

62 
50 

87 
53 

87 
54 

94 

58 

101 
64 

106 
68 

106 
70 

107 

58 

89 
62 

88 
54 

89 
50 

86 
51 

64,6 
53,3 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rh 

MAX 
MIN 

90 
52 

85 
49 

79 
45 

84 
57 

83 
54 

85 
58 

80 
52 

72 
41 

62 
45 

65 
41 

71 

50 

60 
50 

86 
54 

92 
57 

94 

55 

79 

50 

76 
45 

60 
46 

79 
46 

84 
51 

86 
51 

90 
62 

96 
61 

104 
66 

106 
62 

107 
63 

95 
52 

88 
52 

90 
52 

67 
51 

65,2 
52,3 

Sa»  Rfifflience  Notes  FoUowliig  StaUoD  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CW^RO^  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

73 
47 

76 
44 

74 

51 

72 
48 

73 
58 

69 
44 

53 
36 

47 

32 

51 

32 

74 

39 

75 
47 

81 

50 

79 

52 

67 

50 

64 

39 

67 
40 

68 
40 

71 
45 

75 
46 

79 
53 

84 
55 

69 
55 

91 
56 

90 
56 

82 
50 

77 

48 

78 

47 

77 
48 

73.4 
46.8 

CrAL INGA 

MAX 
MIN 

<)Z 
59 

92 
51 

86 
51 

96 
61 

92 

60 

87 

60 

81 
51 

77 
50 

70 
52 

73 
48 

83 
51 

91 

52 

96 
55 

98 
64 

94 

60 

83 
56 

84 
52 

84 
54 

87 
56 

91 
60 

93 
57 

99 
60 

105 
64 

107 
63 

109 
70 

106 
71 

101 
57 

94 
59 

95 

60 

94 
58 

91.3 
57.4 

CCRCORAn  IORIG  dist 

MAX 
MIN 

95 
57 

89 
56 

85 
51 

88 
58 

88 
57 

91 

62 

68 
57 

79 
49 

76 
50 

73 
53 

77 

52 

63 
54 

90 
56 

96 
60 

100 
59 

88 
53 

86 
54 

84 

55 

65 
53 

88 
51 

92 

55 

91 
58 

100 
64 

106 
63 

109 
67 

110 
69 

103 
57 

94 
54 

95 
56 

93 
55 

90,7 
56.5 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

85 
53 

"1 

50 

67 
47 

64 
59 

87 
55 

78 
55 

78 
54 

75 
43 

63 
50 

72 
45 

81 
47 

68 
51 

93 
56 

94 

59 

62 
52 

70 
47 

83 
48 

80 
44 

66 
46 

87 
49 

91 
47 

98 
52 

103 
57 

100 
63 

102 
59 

90 
66 

82 
47 

86 
45 

80 
50 

86 
50 

85.1 
51.2 

OLDLEVS 

MAX 
MIN 

76 
40 

74 

38 

76 
36 

73 
50 

78 
44 

70 
47 

65 
47 

56 
34 

51 
40 

62 
31 

72 
39 

77 
41 

84 
44 

84 
46 

78 
45 

74 
41 

71 
37 

71 
35 

73 
36 

77 
39 

60 
39 

90 
46 

94 
47 

96 
49 

97 
47 

88 
48 

80 
49 

76.5 
42.0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

«e 

48 

87 
47 

83 
45 

83 
59 

81 
53 

82 
57 

73 
53 

75 
47 

78 
46 

72 

42 

79 
46 

87 
50 

92 
53 

91 
56 

91 
55 

71 
49 

79 
45 

79 
46 

84 
46 

86 
51 

92 
49 

100 
54 

101 
61 

105 
67 

104 
68 

104 
58 

89 
*6 

89 
48 

89 
48 

91 
46 

86.8 
51.4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

88 
55 

84 
48 

87 
49 

85 
50 

90 
55 

86 
55 

80 
50 

74 
45 

70 
51 

74 

52 

82 
55 

90 
51 

95 
54 

99 
56 

89 
50 

83 
55 

84 
60 

84 
48 

86 
50 

90 
52 

96 
53 

96 
56 

106 
64 

108 
66 

110 
63 

103 
67 

95 
61 

90 
61 

91 
66 

94 

52 

89.8 
54.2 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
58 

85 
55 

88 
49 

87 

60 

91 

60 

86 

62 

77 
56 

70 
48 

72 
50 

77 
49 

84 
54 

91 
55 

96 
59 

100 
64 

84 
58 

84 
55 

83 
51 

85 
54 

87 
52 

91 
55 

91 
53 

102 
62 

106 
64 

109 
67 

110 
66 

100 
66 

92 
55 

94 
55 

91 
56 

94 

55 

89,9 
66,7 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

96 
54 

91 
52 

85 

47 

89 
52 

87 
56 

91 
59 

86 
57 

78 

46 

68 
51 

72 
43 

75 
49 

84 
53 

90 
56 

97 
57 

99 
55 

84 
51 

82 
47 

84 

50 

83 
48 

88 
53 

91 
51 

93 
57 

103 
63 

108 
65 

110 
68 

111 
66 

100 
52 

93 
52 

95 
52 

92 
51 

90.2 
53.8 

6IANT  FOREST 

MAX 
MIN 

70 
43 

65 
4? 

60 
43 

64 
44 

65 
43 

67 
45 

62 
40 

47 
33 

43 

29 

38 

30 

40 
34 

60 
37 

66 
43 

71 
46 

75 
48 

65 
40 

62 
38 

52 
38 

58 
37 

64 
40 

69 
42 

70 
45 

78 
52 

83 
54 

86 
65 

87 
55 

82 
47 

73 
43 

71 
44 

71 
45 

65,5 
42,6 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

85 
43 

76 

39 

77 
38 

77 
44 

78 

49 

77 
49 

72 
47 

64 
40 

55 
41 

59 
34 

73 
34 

79 
41 

84 
46 

88 
48 

88 
48 

80 
39 

72 
43 

72 
40 

76 
36 

76 
39 

80 
40 

92 
45 

95 
49 

97 
60 

96 
51 

53 

44 

41 

42 

42 

78,9 
43,2 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

67 
41 

65 

40 

58 
38 

63 
43 

63 

43 

64 
41 

59 
38 

46 

34 

43 
26 

43 

26 

42 
32 

59 
38 

64 
42 

66 
46 

71 
45 

65 
39 

57 
36 

51 
37 

57 
35 

60 
39 

63 
41 

67 
45 

74 
44 

77 
51 

80 
62 

81 
52 

76 
44 

67 
40 

68 

42 

66 
43 

62,8 
40,6 

HANFORO 

MAX 
MIN 

93 
56 

69 
53 

86 
47 

85 
58 

90 
57 

89 

60 

84 
56 

76 
47 

72 
48 

76 
49 

63 

50 

88 
53 

95 
54 

99 
60 

97 
55 

96 
52 

84 

50 

84 
53 

85 

50 

91 
53 

91 
51 

99 
57 

104 
60 

106 
64 

111 
61 

94 

63 

89 
53 

94 

53 

92 
58 

91 
51 

90,1 
54,4 

HETCH  heTChY 

MAX 
MIN 

79 
47 

76 
44 

75 
52 

72 
48 

76 
53 

68 
47 

59 
38 

50 
37 

48 

39 

59 
40 

72 
44 

77 
47 

61 
51 

82 
46 

70 
50 

66 
42 

69 
41 

70 
41 

74 
46 

76 
46 

80 
52 

87 
54 

90 
55 

92 
55 

91 
56 

63 

»e 

79 
46 

79 
47 

79 
47 

74.4 
♦  6,9 

HLNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

65 
38 

61 
37 

61 
37 

61 
42 

61 
42 

63 

38 

50 
36 

41 

33 

37 
27 

42 

28 

56 
34 

60 
37 

65 
41 

69 
46 

67 
43 

57 

38 

54 

36 

55 
40 

58 
33 

60 
37 

64 

39 

74 
46 

76 
48 

80 

50 

79 

50 

78 
52 

71 
43 

65 
39 

65 
41 

66 
40 

62.1 
39.7 

IDRIA 

MAX 
MIN 

85 
58 

78 
51 

81 
53 

78 
59 

81 
57 

79 
53 

71 
47 

69 
46 

58 
43 

63 
40 

76 
45 

83 
54 

68 
61 

92 
61 

99 
64 

77 
52 

77 
51 

78 
48 

77 
51 

79 
52 

63 
56 

93 
63 

98 
69 

98 
71 

100 
75 

99 
67 

87 
58 

85 
59 

84 
68 

87 
59 

82.4 
56.0 

KERN  RIvER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

93 
63 

88 
63 

88 
A3 

89 
64 

91 
65 

69 
69 

66 
62 

78 
56 

70 
54 

72 
54 

84 
55 

86 
64 

95 
68 

98 
71 

97 
71 

89 
63 

85 
56 

65 
61 

86 
62 

91 
64 

92 
65 

104 

70 

100 
77 

111 
79 

111 
79 

no 

60 

103 
69 

95 
63 

95 

66 

100 
63 

92.1 
65.4 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

89 

60 

66 

50 

84 
51 

84 
53 

84 
53 

83 
62 

77 

60 

68 
53 

64 
47 

69 
45 

83 
43 

86 
49 

91 
57 

93 
62 

90 
60 

85 
49 

78 
58 

60 
51 

85 
56 

86 
52 

89 
55 

97 
59 

101 
68 

102 
71 

102 
72 

101 
73 

96 
56 

95 

61 

89 

60 

94 
69 

87,0 
57,2 

KETTLEMAN  CITY   1  S5« 

MAX 
MIN 

97 
63 

92 
61 

87 
57 

90 
65 

89 
67 

93 
65 

88 
59 

60 
53 

74 
56 

72 

56 

76 
56 

85 

60 

92 
64 

98 
71 

100 
69 

85 
63 

87 
55 

85 
58 

67 
61 

90 
65 

93 
61 

92 
62 

102 
74 

109 
76 

111 
75 

112 
74 

105 
62 

94 
64 

97 
43 

98 
61 

92,0 
63,2 

KETTLE"AN  STATION 

MAX 
MIN 

92 
62 

S4 

58 

87 
58 

66 
64 

90 
63 

85 

62 

78 
55 

76 
53 

71 
53 

74 

52 

82 
54 

90 
60 

94 

62 

99 
72 

96 
65 

84 
57 

84 
55 

64 
54 

86 
56 

92 

62 

90 
62 

100 
63 

106 
76 

109 
74 

no 

75 

106 
78 

92 
63 

96 
63 

94 

60 

95 

.60 

90.4 
61.7 

KM6HTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

89 
49 

84 
47 

80 
45 

85 
45 

85 
56 

86 
57 

78 
56 

76 
48 

59 
48 

64 
46 

77 
48 

80 
54 

88 
53 

93 
56 

92 
52 

74 
47 

72 
45 

82 
47 

80 

44 

85 
49 

68 
52 

9* 

55 

100 
56 

104 
67 

104 
72 

109 
56 

89 
4* 

87 

50 

89 
48 

66 
48 

85.3 
51.* 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

89 
49 

38 
51 

84 
55 

84 
61 

86 
62 

86 

62 

78 
55 

76 
»9 

68 
48 

72 
42 

79 
52 

86 
52 

92 
52 

93 
64 

92 
55 

77 
51 

80 
50 

76 
»9 

83 
50 

86 
52 

89 
60 

9* 

60 

103 
61 

104 
64 

107 
64 

104 
63 

90 
51 

90 
51 

87 
55 

54 

8T.1 
54,8 

LEMON  Cove 

MAX 
MIN 

89 
56 

85 
55 

86 
51 

86 
58 

85 
58 

87 

60 

76 
60 

73 
49 

71 
51 

72 

50 

83 
53 

92 
55 

95 
60 

98 
65 

81 
59 

85 
51 

81 
56 

83 
52 

86 
50 

90 
54 

90 
60 

101 
67 

105 
67 

107 
69 

110 
70 

99 
69 

91 
56 

92 
55 

94 

54 

93 
55 

88.9 
57,5 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

92 
55 

85 
54 

87 
49 

89 
54 

91 

55 

68 

62 

82 
59 

77 
47 

74 

50 

75. 
46 

84 

47 

90 
53 

96 
57 

100 
60 

95 
57 

86 
51 

82 
51 

84 
61 

86 
50 

91 
53 

90 
52 

101 
60 

106 
62 

109 
63 

112 
66 

105 
65 

93 
54 

95 
62 

92 
53 

94 
54 

91,0 
54,7 

LCDI 

MAX 
MIN 

83 
39 

79 
44 

85 
40 

84 

55 

85 
58 

71 
55 

77 
53 

58 
48 

62 
50 

70 
51 

60 
47 

87 
51 

92 
56 

90 
61 

70 
56 

75 
51 

79 
49 

79 
49 

85 
49 

85 
51 

91 
52 

98 
57 

103 
62 

103 
64 

102 
61 

85 
54 

84 
48 

86 
48 

80 
49 

88 

50 

83.2 
51,9 

LC5  BANDS 

MAX 
MIN 

88 
55 

84 
53 

68 
48 

86 
59 

90 
57 

64 

55 

77 
57 

74 
49 

67 
51 

74 
47 

83 
48 

91 
53 

94 

55 

95 
59 

90 
57 

78 
52 

64 
53 

82 
51 

86 
51 

86 
54 

92 
53 

98 
58 

104 

60 

106 
63 

106 
68 

100 
58 

86 
52 

88 
54 

85 

52 

92 
50 

88,0 
54.4 

MADERA 

MAX 
MIN 

95 
55 

88 
53 

63 
49 

88 
58 

85 
60 

89 
59 

64 
56 

78 
50 

66 
49 

68 
49 

75 
52 

83 
54 

89 
57 

94 
61 

98 
57 

79 
52 

82 
51 

84 

50 

62 
51 

67 
55 

90 
53 

91 
61 

101 
64 

107 
66 

109 
66 

108 
64 

99 
53 

92 
55 

94 
55 

90 
54 

88.6 
55.6 

mandeville  island 

MAX 
MIN 

75 
43 

74 
46 

76 
44 

75 
61 

80 
57 

80 
54 

73 
46 

72 
50 

61 
51 

66 
54 

76 
48 

81 
51 

83 
56 

60 
55 

72 
54 

73 
50 

73 
58 

74 

50 

81 
49 

80 
51 

90 
52 

9* 
63 

100 
62 

98 
60 

97 
64 

90 
58 

82 
46 

61 
49 

76 
46 

8 1 
46 

79.9 
52.5 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

91 

61 

85 
56 

87 
51 

90 
58 

90 
63 

91 
69 

80 
63 

82 
60 

74 
52 

76 
55 

82 
57 

89 
61 

95 
66 

100 
69 

95 
69 

86 
59 

83 
55 

85 
56 

87 
58 

89 
58 

91 

60 

102 
68 

107 
74 

109 
77 

111 
80 

104 
76 

92 
62 

95 
64 

94 
61 

61 

91,2 
62.7 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

92 
56 

84 

53 

87 
50 

86 
62 

89 
62 

87 
59 

84 

55 

77 
49 

63 
48 

74 
48 

62 

50 

86 
54 

94 
57 

95 
64 

94 
55 

76 
52 

84 
49 

83 
49 

87 
50 

89 
53 

91 
53 

99 
61 

105 
64 

107 
65 

108 
66 

108 
63 

68 
51 

93 
54 

92 
54 

53 

89.4 
55.3 

MODESTO 

MAX 
MIN 

84 
53 

60 
51 

87 
50 

64 

60 

88 
59 

78 
55 

77 
54 

60 
47 

64 

50 

72 
46 

81 
49 

88 
53 

95 
56 

92 
62 

72 
56 

74 
49 

81 

50 

80 
46 

86 
50 

66 
52 

93 
53 

99 
60 

106 
61 

106 
63 

109 
63 

69 
58 

67 
52 

89 

50 

84 
51 

90 
50 

85.3 
53.6 

NEWMAN    2  NW 

MAX 
MIN 

86 
50 

81 
50 

85 
45 

84 
60 

87 
57 

83 
55 

78 
53 

75 
51 

66 

50 

71 
48 

81 
48 

89 
54 

94 
55 

94 
58 

89 
54 

75 
51 

82 
48 

80 
47 

86 
48 

86 
53 

91 
51 

98 
59 

105 
62 

105 
68 

106 
67 

106 
60 

90 
46 

92 
50 

88 
50 

90 
51 

87,5 
53.4 

NORTH  Fork  ranger  sta 

MAX 
MIN 

86 
53 

62 
48 

77 
47 

30 
47 

78 
51 

82 
53 

75 
51 

63 
40 

56 
41 

57 
37 

65 
44 

77 
49 

83 
53 

86 
56 

90 
53 

78 
48 

75 
44 

75 
46 

77 

80 
49 

84 
49 

85 
64 

95 
56 

99 
58 

101 
61 

101 
55 

92 
49 

86 
49 

87 
50 

51 

81,3 
49.5 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

88 
50 

85 
46 

82 
47 

87 
57 

85 
57 

87 
57 

76 
54 

78 
47 

60 
50 

62 
46 

72 
48 

82 
51 

88 
55 

94 

60 

93 
53 

72 
47 

73 
47 

81 
47 

81 
48 

86 
51 

85 
49 

93 
59 

99 
65 

105 
70 

106 
69 

107 
57 

90 
48 

87 
50 

90 
50 

50 

85,3 
52,9 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

94 
56 

89 
55 

84 
55 

86 
59 

85 
56 

90 
62 

85 
60 

76 
50 

70 
51 

72 
48 

74 
51 

82 
56 

94 
59 

96 
59 

98 
59 

85 
55 

83 
52 

81 
53 

64 
52 

85 
55 

90 
54 

90 
59 

100 
63 

104 
65 

105 
65 

108 
68 

100 
57 

91 
54 

93 
55 

90 
50 

88.8 
56.5 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

PCRTERVILLE 

MAX 
MIN 

95 
57 

69 
55 

85 
51 

87 
55 

88 
57 

92 
63 

86 
58 

78 
49 

60 
50 

73 
45 

76 
46 

83 
55 

69 
60 

95 
62 

99 
61 

89 
53 

85 
50 

82 
51 

84 

52 

85 
54 

90 
55 

90 
60 

100 
63 

106 
69 

108 
74 

in 

65 

100 
55 

9! 
57 

93 
56 

91 
56 

90.1 
56.5 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

70 
46 

69 

41 

67 
41 

66 
45 

70 
45 

69 
43 

63 
41 

58 
39 

56 
32 

64 

35 

73 
38 

70 
42 

71 
41 

73 
49 

76 
49 

69 
43 

64 
41 

69 
40 

67 
37 

74 

38 

78 
41 

84 

43 

85 
49 

89 
54 

90 
54 

65 
56 

83 
49 

77 
48 

75 
46 

78 
45 

72,7 
43.7 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 
MIN 

78 
54 

74 
48 

75 
46 

75 
55 

69 
51 

65 
52 

62 
45 

52 
38 

50 
36 

60 
37 

69 
41 

76 
52 

81 
51 

82 
56 

78 
53 

68 
49 

68 
43 

69 
44 

73 
45 

75 
50 

79 
54 

87 
64 

90 
65 

90 
65 

92 
65 

90 
58 

80 
50 

78 
53 

79 
57 

»1 
57 

74,8 

51,3 

See  Rfllerence  Notes  FoUowliig  SUUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  M 

onth 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28  1 

1 

29 

30 

31 

SAN  LUIS  04M 

89 

84 

80 

97 

85 

66 

77 

75 

62 

65 

71 

81 

89 

94 

92 

80 

75 

79 

79 

66 

61 

92 

97 

104 

105 

106 

84 

69 

82 

81 

84 

6 

MIN 

56 

6 1 

56 

51 

52 

50 

52 

58 

61 

6  1 

56 

54 

55 

5  3 

53 

53 

57 

67 

69 

72 

74 

57 

55 

58 

52 

94 

97 

6 

SCNORA  R.S. 

94 

95 

94 

90 

82 

74 

79 

53 

56 

68 

77 

93 

94 

72 

66 

76 

76 

84 

82 

83 

94 

100 

101 

91 

86 

88 

87 

82 

0 

MIN 

42 

54 

50 

54 

47 

40 

44 

39 

43 

48 

45 

51 

53 

46 

42 

45 

44 

48 

47 

42 

56 

59 

57 

46 

47 

46 

48 

47 

6 

SC  ENTRANCE  Y05EM1TE 

MAX 

T, 

68 

71 

68 

73 

70 

64 

56 

41 

50 

76 

74 

79 

61 

80 

70 

71 

66 

70 

74 

78 

84 

88 

91 

90 

89 

89 

77 

76 

78 

73 

9 

MIN 

47 

45 

33 

32 

30 

38 

37 

44 

43 

50 

42 

38 

36 

37 

39 

41 

49 

50 

54 

53 

54 

46 

43 

43 

44 

42 

8 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

86 

82 

87 

94 

89 

79 

79 

59 

63 

73 

63 

90 

96 

94 

71 

78 

81 

63 

89 

85 

95 

101 

108 

107 

107 

88 

69 

90 

35 

91 

86 

4 

MIN 

6  1 

5  7 

54 

52 

52 

48 

5 1 

54 

55 

58 

56 

54 

5^ 

53 

52 

53 

54 

61 

66 

65 

66 

57 

53 

54 

54 

91 

99 

3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

85 

82 

no 

95 

82 

85 

74 

78 

58 

62 

72 

82 

68 

94 

91 

71 

76 

80 

81 

86 

84 

92 

99 

104 

104 

102 

88 

67 

87 

33 

84 

^  1 

MIN 

6  1 

5  7 

55 

54 

51 

51 

50 

48 

52 

54 

59 

58 

53 

53 

52 

49 

54 

50 

58 

6  1 

62 

6 1 

55 

49 

93 

90 

49 

93 

,7 

stockton  mowry  bridge 

MAX 

85 

77 

66 

85 

86 

60 

73 

63 

91 

95 

93 

83 

72 

75 

78 

86 

86 

99 

105 

105 

105 

98 

89 

67 

80 

90 

36 

^7 

MIN 

58 

56 

50 

49 

46 

46 

5  1 

53 

60 

54 

52 

52 

5 1 

47 

51 

48 

58 

99 

62 

99 

95 

49 

90 

49 

46 

92 

,3 

TEHACHAP I 

MAX 

72 

68 

69 

70 

72 

72 

63 

6  1 

55 

54 

67 

72 

77 

60 

76 

71 

63 

67 

69 

72 

73 

87 

91 

94 

92 

90 

82 

77 

77 

79 

73 

^7 

MIN 

51 

5 1 

55 

45 

44 

37 

40 

41 

47 

55 

56 

57 

49 

44 

46 

47 

50 

49 

46 

47 

53 

93 

94 

9 1 

48 

49 

90 

48 

.8 

tejon  rancmo 

MAX 

89 

63 

83 

95 

86 

84 

82 

77 

71 

69 

79 

84 

89 

94 

94 

87 

67 

81 

92 

92 

88 

102 

103 

104 

106 

109 

96 

98 

90 

91 

89 

^2 

MIN 

55 

54 

58 

56 

68 

60 

56 

51 

52 

53 

59 

63 

69 

64 

55 

53 

54 

55 

60 

99 

66 

79 

74 

78 

71 

61 

62 

59 

61 

60 

>B 

THREE  RvRS  EDI  SON  PH  2 

MAX 

92 

87 

82 

64 

85 

90 

65 

86 

71 

66 

81 

84 

99 

93 

96 

89 

82 

80 

82 

66 

87 

96 

102 

107 

107 

100 

90 

99 

89 

38 

2 

MIN 

56 

55 

59 

56 

52 

45 

53 

45 

55 

56 

61 

65 

94 

97 

54 

49 

53 

93 

97 

60 

63 

63 

57 

98 

98 

95 

95 

.6 

TIGER  CrEEk  PH 

MAX 

82 

77 

78 

77 

74 

72 

63 

56 

53 

62 

72 

80 

65 

86 

85 

66 

70 

73 

78 

78 

84 

92 

96 

97 

99 

99 

84 

82 

83 

83 

78 

9 

MIN 

50 

56 

5 1 

52 

50 

43 

42 

39 

42 

58 

52 

54 

55 

46 

44 

49 

45 

49 

90 

94 

99 

57 

97 

95 

46 

49 

91 

91 

49 

,9 

TRACY  CARBONA 

MAX 

89 

84 

79 

86 

83 

69 

76 

76 

60 

66 

77 

61 

69 

88 

93 

89 

79 

81 

80 

86 

88 

92 

96 

105 

10* 

109 

93 

66 

S7 

33 

85 

,6 

MIN 

50 

60 

56 

54 

55 

49 

50 

47 

50 

53 

55 

53 

57 

96 

96 

48 

47 

49 

49 

90 

64 

65 

69 

97 

47 

46 

48 

46 

92 

i3 

tracy  Pulping  plant 

MAX 

79 

78 

83 

85 

64 

76 

75 

65 

62 

70 

82 

86 

94 

85 

70 

71 

73 

76 

86 

78 

93 

99 

105 

106 

103 

88 

88 

64 

76 

38 

32 

9 

MIN 

52 

50 

52 

52 

;e 

63 

65 

55 

43 

52 

52 

59 

56 

69 

58 

95 

64 

56 

53 

53 

61 

65 

65 

61 

60 

59 

43 

91 

93 

96 

,2 

VI S A  L I  A 

MAX 

88 

94 

86 

94 

90 

85 

76 

72 

70 

73 

82 

96 

94 

96 

84 

83 

81 

83 

84 

89 

89 

99 

104 

107 

107 

99 

91 

92 

90 

38 

,2 

MIN 

59 

55 

55 

59 

58 

64 

59 

52 

50 

50 

52 

56 

60 

63 

62 

55 

59 

95 

55 

56 

97 

63 

64 

67 

66 

68 

59 

96 

96 

95 

98 

,1 

W4SC0 

MAX 

9<. 

88 

84 

85 

89 

91 

89 

78 

79 

72 

75 

83 

90 

95 

99 

87 

86 

83 

64 

85 

92 

91 

98 

104 

107 

109 

101 

90 

94 

92 

89 

,7 

MIN 

59 

60 

54 

60 

63 

66 

40 

53 

50 

52 

51 

56 

60 

65 

63 

56 

57 

56 

55 

60 

97 

6  3 

66 

67 

71 

70 

99 

99 

59 

60 

99 

,7 

YCSEI'^ITE   NATIONAL  PARK 

MAX 

83 

77 

79 

74 

80 

76 

7  1 

56 

52 

58 

79 

80 

85 

95 

78 

72 

72 

75 

76 

61 

83 

91 

93 

95 

99 

90 

84 

84 

S4 

36 

79 

,2 

MIN 

37 

37 

45 

52 

49 

52 

49 

37 

37 

34 

34 

46 

49 

93 

50 

90 

43 

43 

45 

44 

49 

47 

90 

57 

98 

54 

9 1 

90 

90 

48 

46 

,7 

SOUTH  COAST  Drainage 

06 

ALPINE 

MAX 

83 

78 

78 

60 

61 

81 

79 

66 

66 

70 

76 

75 

61 

84 

76 

78 

76 

70 

75 

75 

78 

86 

89 

95 

95 

92 

90 

91 

93 

93 

8 1 

0 

MIN 

45 

50 

49 

50 

55 

51 

50 

44 

45 

53 

49 

52 

53 

95 

53 

50 

53 

49 

49 

49 

90 

58 

69 

99 

63 

60 

99 

98 

92 

>6 

AVALON  PLEASURE  PIEP 

MAX 

62 

60 

66 

62 

61 

63 

63 

67 

64 

64 

65 

66 

63 

64 

66 

63 

65 

67 

70 

69 

66 

64 

69 

64 

69 

67 

63 

67 

66 

71 

69 

0 

MIN 

54 

54 

54 

56 

55 

55 

56 

53 

53 

50 

51 

53 

56 

55 

55 

60 

93 

55 

57 

54 

55 

96 

99 

99 

96 

97 

95 

96 

93 

94 

99 

0 

BARPETT  DAM 

MAX 

88 

88 

84 

81 

94 

87 

8  4 

65 

69 

65 

70 

78 

79 

84 

69 

82 

83 

79 

76 

79 

79 

S3 

88 

92 

100 

102 

96 

94 

92 

93 

S3 

s 

MIN 

46 

45 

45 

45 

47 

50 

55 

50 

49 

45 

42 

44 

43 

50 

49 

90 

49 

49 

46 

46 

47 

48 

48 

52 

96 

98 

59 

92 

SO 

49 

43 

7 

BEAU^Of^T  PULPING  PLANT 

MAX 

8<. 

88 

82 

78 

91 

64 

8  7 

55 

51 

63 

65 

77 

76 

98 

94 

86 

85 

74 

75 

74 

74 

81 

89 

97 

101 

102 

99 

91 

90 

90 

82 

0 

MIN 

45 

45 

46 

49 

50 

54 

46 

44 

43 

40 

44 

48 

58 

52 

48 

48 

47 

49 

47 

49 

9 1 

98 

60 

99 

60 

99 

96 

93 

93 

90 

,2 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

70 

69 

66 

73 

79 

76 

64 

65 

52 

59 

67 

70 

76 

77 

75 

70 

66 

68 

72 

74 

79 

76 

80 

72 

76 

70 

s 

MIN 

34 

3  1 

32 

32 

40 

39 

36 

29 

34 

27 

25 

29 

33 

39 

41 

43 

41 

33 

40 

28 

36 

35 

32 

37 

41 

39 

42 

36 

28 

34 

,9 

BCN I TA 

MAX 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

69 

65 

66 

70 

71 

71 

72 

71 

67 

73 

72 

66 

71 

71 

76 

76 

77 

77 

78 

76 

75 

SO 

81 

83 

72 

18 

MIN 

58 

57 

56 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

45 

58 

58 

97 

59 

59 

98 

97 

56 

56 

56 

53 

58 

58 

94 

99 

60 

99 

92 

93 

46 

96 

2 

BLPBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

75 

75 

75 

77 

76 

7  I 

66 

66 

69 

75 

76 

79 

80 

66 

70 

75 

70 

71 

71 

76 

63 

84 

85 

99 

90 

86 

36 

37 

39 

77 

7 

MIN 

54 

54 

56 

53 

55 

56 

55 

53 

51 

47 

49 

55 

56 

57 

56 

94 

54 

52 

57 

54 

94 

94 

56 

56 

98 

97 

99 

54 

49 

92 

94 

3 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

65 

65 

66 

68 

66 

68 

66 

64 

66 

67 

68 

66 

65 

64 

63 

70 

70 

67 

68 

68 

70 

69 

69 

65 

66 

67 

69 

69 

67 

69 

67 

1 

MIN 

55 

54 

55 

52 

50 

54 

56 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

54 

54 

97 

57 

56 

56 

55 

99 

58 

5  7 

56 

57 

96 

96 

55 

99 

96 

94 

9 

CACWUMA  DAM 

MAX 

84 

79 

77 

76 

81 

85 

76 

70 

70 

65 

72 

79 

80 

89 

92 

78 

79 

79 

76 

76 

77 

SO 

91 

99 

99 

102 

84 

83 

79 

80 

3 1 

0 

MIN 

48 

52 

46 

49 

49 

55 

55 

49 

45 

47 

51 

50 

49 

49 

49 

90 

44 

92 

50 

49 

51 

48 

50 

90 

90 

92 

49 

47 

43 

46 

49 

3 

CAMPO 

MAX 

89 

83 

81 

64 

96 

64 

76 

65 

66 

70 

77 

79 

91 

95 

92 

80 

76 

73 

77 

77 

81 

93 

96 

100 

102 

96 

94 

91 

91 

90 

34 

6 

MIN 

49 

38 

36 

39 

44 

45 

51 

47 

46 

44 

33 

36 

40 

49 

46 

41 

43 

36 

35 

37 

40 

45 

49 

49 

95 

57 

57 

47 

44 

43 

44 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

88 

81 

79 

79 

92 

79 

78 

73 

70 

72 

80 

60 

84 

86 

89 

73 

81 

76 

76 

76 

79 

90 

92 

93 

103 

101 

92 

90 

90 

93 

83 

MIN 

53 

53 

52 

50 

5  1 

53 

56 

49 

50 

44 

44 

49 

91 

53 

57 

96 

51 

48 

56 

46 

48 

48 

50 

92 

54 

55 

92 

48 

^2 

49 

90 

6 

CHULA  VISTA 

MAX 

64 

63 

65 

64 

64 

65 

64 

62 

64 

63 

63 

64 

65 

63 

66 

69 

64 

65 

67 

67 

68 

66 

67 

69 

69 

69 

0 

MIN 

57 

57 

57 

57 

56 

58 

56 

56 

49 

5  1 

57 

56 

58 

60 

59 

59 

58 

58 

61 

61 

60 

60 

59 

57 

92 

97 

3 

CLARE^'OnT  POMONA  COL 

MAX 

80 

80 

76 

76 

79 

79 

74 

72 

73 

74 

76 

75 

79 

81 

77 

78 

76 

71 

72 

71 

77 

64 

86 

89 

96 

91 

89 

38 

88 

90 

79 

9 

MIN 

5  I 

5 1 

5  I 

54 

52 

54 

51 

57 

5  I 

53 

52 

53 

55 

94 

91 

54 

91 

52 

52 

92 

61 

56 

54 

53 

52 

92 

92 

2 

CC  RONA 

MAX 

84 

80 

80 

77 

60 

63 

75 

72 

71 

70 

77 

77 

80 

84 

77 

75 

73 

78 

75 

73 

79 

86 

89 

91 

99 

94 

93 

90 

90 

93 

81 

7 

Mir: 

53 

52 

5  1 

54 

50 

53 

57 

53 

54 

46 

46 

5  I 

52 

55 

57 

57 

56 

48 

56 

55 

92 

52 

54 

53 

92 

57 

54 

52 

96 

49 

92 

9 

CtLVER  CITY 

MAX 

68 

68 

71 

67 

68 

70 

69 

69 

67 

66 

70 

69 

70 

72 

65 

68 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

68 

69 

71 

70 

72 

73 

74 

76 

69 

7 

MIN 

S3 

53 

54 

53 

54 

56 

56 

54 

52 

5  1 

52 

55 

56 

57 

57 

98 

59 

53 

58 

56 

93 

55 

57 

99 

95 

92 

54 

5 1 

49 

91 

94 

2 

CtYAMA 

MAX 

88 

82 

78 

81 

82 

84 

95 

73 

70 

63 

67 

76 

83 

89 

94 

89 

82 

76 

79 

81 

88 

89 

95 

99 

102 

105 

99 

86 

99 

88 

84 

3 

MIN 

48 

47 

44 

47 

50 

98 

53 

39 

42 

42 

41 

45 

50 

52 

49 

49 

41 

44 

44 

44 

42 

43 

55 

96 

97 

96 

47 

46 

43 

47 

47 

2 

CUVAMACA 

MAX 

81 

82 

78 

77 

76 

60 

74 

5  3 

55 

49 

64 

72 

75 

84 

86 

S3 

74 

68 

71 

69 

72 

74 

83 

69 

94 

94 

90 

85 

82 

61 

76 

MIN 

40 

4  1 

42 

39 

40 

49 

44 

39 

37 

34 

30 

34 

43 

46 

50 

49 

43 

44 

43 

36 

43 

39 

41 

42 

93 

48 

53 

57 

99 

96 

4) 

7 

DRY  CANyON  RESERVOIR 

MAX 

89 

86 

80 

79 

82 

64 

79 

69 

59 

63 

69 

79 

82 

89 

92 

77 

73 

79 

73 

74 

73 

80 

96 

101 

99 

104 

96 

91 

87 

83 

32 

9 

MIN 

5  I 

50 

53 

54 

53 

50 

45 

51 

56 

46 

49 

54 

49 

52 

53 

94 

58 

99 

55 

46 

92 

91 

4 

EL  capitan  dam 

MAX 

87 

66 

90 

80 

82 

64 

82 

63 

66 

68 

74 

78 

79 

84 

87 

79 

81 

80 

72 

79 

78 

80 

89 

90 

96 

97 

91 

93 

94 

96 

32. 

6 

MIN 

54 

55 

52 

54 

54 

54 

57 

55 

54 

47 

45 

57 

54 

93 

57 

99 

96 

91 

57 

90 

54 

50 

96 

52 

95 

57 

96 

56 

91 

99 

93 

9 

ELS'- 

MAX 

91 

87 

99 

69 

97 

85 

78 

71 

71 

74 

83 

85 

92 

97 

86 

86 

91 

78 

80 

60 

86 

97 

103 

104 

107 

105 

97 

99 

95 

96 

83 

5 

MIN 

51 

50 

47 

52 

50 

50 

44 

49 

45 

43 

50 

49 

49 

59 

54 

52 

94 

46 

51 

90 

49 

53 

94 

99 

98 

58 

93 

98 

90 

49 

91. 

0 

esCONOIDO 

MAX 

80 

78 

79 

76 

80 

80 

67 

63 

70 

71 

74 

75 

79 

83 

76 

76 

77 

72 

76 

73 

78 

84 

83 

66 

89 

86 

86 

38 

39 

39 

78. 

3 

MIN 

55 

55 

54 

56 

55 

55 

55 

53 

53 

45 

48 

54 

55 

55 

57 

57 

96 

92 

56 

96 

53 

53 

97 

97 

55 

98 

57 

91 

48 

46 

S3. 

9 

FCNTANA  KAISER 

MAX 

86 

84 

80 

80 

84 

82 

77 

68 

66 

69 

80 

78 

80 

87 

64 

78 

76 

75 

75 

67 

80 

68 

91 

94 

101 

99 

93 

92 

93 

94 

83. 

4 

MIN 

62 

51 

51 

51 

51 

56 

56 

53 

53 

49 

48 

56 

58 

65 

56 

95 

98 

99 

47 

93 

60 

55 

94 

54 

65 

96 

58 

59 

63 

97 

99. 

7 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

86 

76 

77 

79 

81 

79 

77 

68 

67 

72 

76 

77 

79 

60 

73 

78 

77 

73 

79 

74 

77 

84 

85 

89 

90 

86 

69 

90 

93 

93 

80, 

0 

MIN 

57 

56 

55 

58 

55 

57 

57 

54 

54 

44 

46 

57 

56 

56 

57 

99 

58 

93 

57 

56 

97 

53 

58 

56 

55 

59 

56 

53 

90 

49 

99, 

0 

CALIFORNIA 
JUNE  1954 


Sm  R«l»renc«  NotM 


Following  SUUoo  Indtx 

200  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  01  Month 

o 

Ol 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HENSHA*  DAM 

MAX 

S6 

85 

79 

77 

79 

81 

77 

61 

58 

61 

67 

73 

75 

86 

93 

89 

76 

75 

71 

75 

75 

79 

94 

96 

97 

101 

92 

89 

88 

88 

80.8 

MIN 

^6 

4  1 

4  1 

4  3 

45 

45 

5  1 

46 

45 

42 

41 

42 

44 

48 

48 

44 

48 

44 

45 

45 

43 

45 

49 

49 

49 

56 

54 

46 

44 

42 

*5,7 

icvllwilD  banger  STA 

MAX 

79 

74 

72 

77 

79 

75 

74 

65 

64 

63 

70 

74 

76 

87 

80 

74 

70 

71 

70 

72 

73 

88 

91 

92 

91 

67 

83 

79 

80 

77.1 

MIN 

'*b 

38 

39 

42 

4  5 

4  3 

40 

27 

27 

34 

38 

38 

42 

47 

45 

41 

37 

37 

36 

42 

46 

61 

50 

53 

53 

52 

46 

45 

42 

'•1.7 

JbLIAN  WYNOLA 

MAX 

S3 

78 

75 

77 

79 

76 

66 

52 

53 

65 

71 

73 

85 

90 

82 

80 

73 

70 

73 

73 

76 

88 

94 

97 

97 

91 

90 

88 

87 

87 

79.0 

MIN 

SO 

48 

45 

40 

46 

46 

47 

42 

40 

4  1 

36 

43 

45 

51 

47 

44 

44 

41 

38 

40 

42 

47 

65 

54 

56 

60 

56 

50 

48 

46 

46.3 

laouna  beach 

MAX 

6<. 

65 

67 

66 

66 

68 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

63 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

71 

67 

69 

70 

67.2 

S5 

5  5 

55 

58 

57 

59 

62 

6 1 

54 

46 

47 

53 

58 

58 

57 

58 

54 

56 

58 

58 

52 

56 

67 

57 

55 

53 

49 

46 

47 

54,8 

LA  MESA 

MAX 

73 

69 

69 

73 

72 

76 

71 

62 

66 

68 

72 

70 

72 

73 

65 

73 

70 

67 

69 

69 

70 

79 

80 

81 

82 

80 

78 

84 

86 

82 

73.4 

MIN 

S  8 

S8 

56 

56 

56 

56 

49 

5 1 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

56 

65 

55 

56 

56 

59 

57 

57 

59 

67 

55 

53 

53 

55.7 

LOMPOC 

MAX 

65 

68 

65 

68 

70 

69 

70 

64 

65 

68 

68 

66 

65 

72 

69 

67 

71 

69 

66 

65 

68 

74 

70 

70 

71 

69 

67 

66 

69 

68 

68.1 

MIN 

49 

50 

48 

50 

5 1 

54 

50 

48 

50 

47 

52 

50 

47 

50 

51 

46 

52 

60 

51 

52 

51 

51 

51 

53 

54 

62 

54 

46 

47 

50,3 

LONG  BEACH 

MAX 

75 

68 

69 

68 

68 

68 

72 

65 

68 

68 

68 

67 

69 

65 

66 

70 

70 

67 

73 

68 

70 

78 

77 

77 

80 

75 

78 

82 

80 

71.8 

MIN 

54 

55 

57 

5  7 

55 

57 

5  7 

5  7 

54 

53 

54 

58 

58 

57 

57 

58 

56 

58 

69 

66 

59 

58 

58 

59 

67 

58 

58 

57 

55 

55 

56,8 

LONG  BEACH  wS  AP 

MAX 

72 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

66 

66 

68 

71 

67 

71 

67 

64 

68 

70 

66 

70 

68 

70 

74 

74 

73 

75 

75 

81 

81 

82 

83 

71.2 

MIN 

5  3 

55 

56 

54 

55 

56 

55 

54 

54 

5  1 

51 

55 

58 

58 

57 

57 

57 

55 

56 

56 

56 

55 

57 

56 

55 

57 

55 

55 

50 

52 

55.0 

LC5  ANGELES  WB  AIBPORT 

MAX 

65 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

67 

64 

66 

67 

68 

68 

70 

66 

68 

69 

68 

68 

67 

70 

67 

66 

66 

67 

66 

70 

69 

70 

73 

67.8 

MIN 

56 

56 

55 

56 

56 

56 

56 

54 

53 

54 

57 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

59 

58 

66 

56 

57 

57 

56 

59 

67 

66 

54 

55 

56.5 

LCS  ANGELES  W6  CITY 

MAX 

72 

72 

73 

71 

73 

75 

69 

64 

66 

67 

73 

72 

74 

76 

67 

67 

73 

69 

69 

69 

72 

74 

75 

78 

82 

77 

81 

82 

82 

65 

73.3 

MIN 

56 

55 

55 

56 

5  7 

56 

52 

52 

54 

5  7 

5  7 

58 

57 

57 

57 

56 

59 

57 

56 

56 

58 

67 

57 

58 

68 

58 

55 

67 

56,3 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

87 

86 

81 

78 

82 

84 

79 

65 

64 

65 

75 

77 

84 

91 

92 

81 

76 

74 

74 

74 

78 

97 

94 

98 

101 

101 

95 

92 

90 

91 

83,5 

MIN 

60 

5  5 

5  1 

47 

54 

54 

52 

4  7 

44 

40 

4  3 

46 

5  1 

64 

56 

49 

50 

49 

49 

47 

49 

57 

67 

67 

75 

71 

63 

61 

59 

61 

54,6 

MT  BALOy  NOTCH 

MAX 

68 

66 

64 

62 

70 

66 

62 

48 

42 

48 

60 

64 

70 

74 

72 

66 

62 

62 

68 

68 

64 

68 

77 

82 

82 

80 

77 

66 

70 

76 

66,8 

MIN 

40 

42 

42 

44 

46 

46 

36 

32 

28 

26 

3  8 

40 

49 

50 

50 

46 

38 

42 

42 

46 

46 

50 

66 

56 

58 

58 

54 

48 

48 

52 

45,0 

HCUNT  <ilL50N  FC  338  B 

MAX 

74 

67 

66 

74 

75 

70 

63 

49 

44 

51 

63 

72 

79 

83 

76 

68 

65 

64 

69 

68 

72 

82 

86 

87 

88 

86 

77 

69 

71 

75 

71.1 

MIN 

53 

50 

48 

5  1 

56 

5 1 

40 

36 

32 

30 

39 

48 

55 

62 

58 

50 

41 

45 

45 

49 

50 

58 

64 

66 

66 

65 

68 

52 

52 

56 

50.9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

64 

67 

65 

64 

67 

68 

65 

63 

64 

66 

65 

65 

66 

65 

65 

66 

67 

65 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

66 

66 

65 

66 

68 

65.5 

MIN 

54 

55 

5  5 

59 

56 

59 

58 

56 

54 

52 

52 

55 

58 

58 

54 

58 

58 

58 

59 

57 

59 

58 

58 

58 

55 

59 

66 

55 

51 

53 

56.2 

OCEANSIOE 

MAX 

64 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

67 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

65 

69 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

72 

69.0 

MIN 

56 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

55 

54 

48 

52 

58 

58 

58 

58 

59 

58 

58 

58 

69 

55 

59 

60 

60 

58 

59 

59 

57 

55 

50 

56.9 

OJA  I 

MAX 

83 

78 

74 

78 

80 

78 

78 

76 

67 

69 

80 

80 

84 

64 

76 

75 

79 

77 

77 

74 

77 

91 

92 

92 

102 

97 

89 

81 

91 

91 

81.9 

MIN 

42 

48 

50 

49 

48 

52 

60 

48 

48 

48 

45 

48 

48 

49 

55 

58 

46 

56 

52 

47 

48 

48 

53 

53 

52 

55 

52 

48 

45 

48 

50,0 

OXNARO 

MAX 

63 

67 

67 

68 

67 

64 

70 

63 

64 

66 

69 

68 

68 

65 

63 

69 

70 

70 

69 

68 

70 

69 

67 

68 

68 

69 

72 

70 

70 

70 

67,7 

MI  N 

52 

51 

55 

52 

53 

55 

50 

49 

52 

53 

49 

50 

52 

54 

56 

57 

50 

50 

51 

50 

51 

54 

54 

56 

54 

55 

61 

48 

46 

47 

91,9 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

78 

77 

71 

73 

77 

76 

73 

57 

67 

71 

80 

85 

85 

80 

71 

66 

69 

71 

73 

85 

86 

90 

92 

91 

84 

80 

79 

78 

77,4 

MIN 

55 

47 

49 

48 

52 

54 

42 

28 

40 

42 

53 

61 

58 

53 

42 

41 

45 

45 

49 

53 

59 

64 

62 

67 

60 

59 

53 

51,1 

PASADENA 

MAX 

80 

77 

76 

75 

78 

77 

75 

69 

67 

67 

76 

76 

80 

82 

81 

70 

75 

73 

71 

72 

77 

83 

86 

86 

96 

9* 

88 

87 

87 

90 

79,0 

MIN 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

57 

52 

51 

46 

48 

53 

56 

56 

57 

57 

55 

53 

56 

62 

51 

53 

55 

56 

59 

57 

56 

54 

51 

55 

5*. I 

PERRI5 

MAX 

86 

83 

82 

82 

86 

85 

78 

65 

67 

71 

80 

80 

86 

94 

89 

78 

77 

76 

77 

76 

82 

92 

97 

100 

106 

98 

98 

96 

94 

93 

S5.1 

MIN 

52 

5  1 

48 

48 

45 

54 

55 

52 

52 

42 

44 

46 

48 

54 

53 

52 

52 

49 

54 

5 1 

49 

52 

47 

45 

57 

60 

56 

52 

50 

48 

50,6 

POINT  ArgUELLO  WB 

MAX 

58 

61 

59 

63 

65 

63 

63 

62 

63 

63 

62 

58 

60 

65 

62 

62 

64 

62 

61 

62 

62 

68 

62 

62 

64 

65 

61 

59 

62 

57 

62.0 

M  I  N 

49 

48 

49 

48 

50 

5  1 

50 

47 

47 

49 

49 

50 

46 

47 

49 

49 

49 

50 

49 

60 

61 

60 

50 

5  1 

51 

51 

50 

49 

50 

50 

49.4 

POMONA 

MAX 

83 

79 

78 

77 

80 

78 

72 

66 

68 

68 

77 

78 

84 

83 

80 

73 

75 

72 

76 

74 

79 

86 

89 

90 

99 

98 

90 

90 

90 

92 

80,8 

MIN 

54 

53 

54 

55 

53 

54 

56 

54 

5  I 

44 

44 

52 

55 

56 

57 

56 

56 

50 

56 

50 

48 

52 

54 

56 

54 

55 

53 

50 

46 

48 

52,5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

88 

83 

82 

82 

86 

83 

79 

64 

69 

72 

78 

79 

87 

90 

80 

82 

79 

74 

79 

77 

82 

91 

93 

98 

101 

94 

96 

94 

95 

96 

84,4 

MIN 

47 

45 

45 

48 

44 

46 

54 

5  1 

50 

39 

38 

46 

45 

46 

55 

57 

54 

43 

62 

49 

46 

45 

46 

49 

54 

55 

55 

47 

45 

43 

48.0 

REOLANDs 

MAX 

90 

86 

83 

84 

87 

84 

73 

69 

71 

72 

81 

81 

87 

94 

84 

78 

79 

80 

78 

77 

84 

92 

9S 

100 

106 

98 

96 

95 

95 

96 

85.8 

M  1  N 

52 

51 

50 

54 

54 

54 

57 

54 

5  1 

48 

47 

50 

5  1 

55 

56 

57 

56 

53 

56 

55 

53 

53 

55 

56 

60 

60 

59 

55 

54 

52 

53.9 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 

MAX 

86 

84 

81 

81 

82 

81 

79 

72 

72 

72 

80 

80 

84 

88 

80 

77 

78 

76 

76 

76 

82 

88 

91 

95 

101 

98 

94 

92 

93 

95 

83.8 

MIN 

5  1 

52 

5  1 

53 

52 

53 

56 

54 

54 

46 

46 

49 

49 

53 

56 

56 

55 

51 

56 

53 

53 

52 

53 

53 

56 

58 

55 

53 

50 

49 

52.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

89 

88 

84 

82 

82 

84 

83 

75 

72 

72 

72 

81 

80 

84 

90 

79 

76 

79 

77 

77 

75 

83 

89 

92 

96 

102 

94 

95 

93 

94 

84,0 

MIN 

53 

52 

50 

53 

51 

52 

56 

53 

51 

44 

45 

49 

50 

53 

55 

55 

55 

50 

65 

51 

51 

50 

51 

52 

55 

56 

54 

53 

50 

48 

51,8 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

85 

85 

76 

74 

78 

78 

74 

60 

61 

61 

72 

74 

80 

88 

88 

85 

68 

69 

67 

68 

73 

8* 

96 

96 

101 

101 

89 

38 

85 

87 

79.7 

MIN 

55 

50 

51 

47 

53 

54 

52 

46 

46 

42 

44 

48 

50 

58 

50 

60 

51 

51 

51 

47 

47 

54 

59 

61 

68 

65 

59 

60 

60 

61 

53.0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

91 

86 

85 

86 

88 

85 

78 

69 

70 

73 

82 

82 

89 

97 

84 

77 

79 

80 

78 

79 

85 

9* 

97 

100 

107 

101 

99 

97 

96 

97 

87.0 

MIN 

53 

52 

50 

55 

54 

55 

59 

54 

50 

5  I 

46 

50 

52 

55 

57 

59 

57 

52 

57 

65 

54 

53 

55 

56 

58 

60 

68 

54 

51 

50 

54.  1 

SANDBERG  WB 

MAX 

79 

68 

71 

72 

72 

74 

60 

49 

49 

56 

72 

75 

80 

85 

73 

67 

66 

68 

70 

69 

74 

85 

90 

96 

95 

87 

81 

77 

79 

81 

74.0 

MIN 

53 

48 

49 

53 

54 

50 

44 

36 

36 

38 

42 

50 

56 

62 

53 

47 

42 

46 

47 

54 

50 

62 

69 

7  1 

72 

62 

58 

65 

55 

57 

62.4 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 

68 

68 

68 

69 

68 

70 

65 

63 

67 

69 

70 

68 

68 

65 

65 

70 

70 

66 

68 

67 

68 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

74 

75 

77 

69.3 

MIN 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

58 

57 

56 

53 

56 

59 

58 

58 

59 

61 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

6  1 

6  1 

60 

6  1 

6  1 

57 

58 

58 

58.6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

85 

80 

78 

79 

81 

78 

75 

72 

67 

72 

78 

79 

85 

86 

82 

72 

78 

72 

74 

73 

80 

90 

91 

92 

104 

96 

90 

88 

89 

91 

81.9 

MIN 

54 

54 

55 

53 

52 

54 

56 

50 

49 

45 

46 

58 

53 

54 

58 

57 

53 

49 

58 

50 

49 

50 

52 

52 

57 

67 

54 

49 

46 

50 

52,5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

79 

77 

78 

75 

78 

78 

75 

70 

70 

69 

78 

78 

80 

80 

78 

71 

76 

75 

74 

78 

78 

82 

83 

85 

94 

90 

88 

88 

88 

91 

79,5 

MIN 

56 

55 

55 

56 

55 

56 

58 

52 

52 

46 

48 

53 

57 

58 

57 

57 

57 

52 

68 

52 

52 

53 

56 

57 

55 

57 

55 

58 

48 

50 

54,4 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 

92 

89 

89 

94 

88 

73 

73 

75 

76 

85 

86 

94 

101 

90 

86 

82 

82 

85 

85 

90 

105 

104 

108 

110 

103 

102 

99 

100 

101 

91,5 

MIN 

47 

41 

45 

51 

49 

57 

55 

52 

51 

45 

42 

45 

45 

51 

54 

54 

55 

46 

52 

61 

46 

49 

50 

51 

56 

57 

55 

47 

46 

41 

49.5 

SAN  PEDRO 

MAX 

65 

64 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

63 

66 

68 

66 

67 

66 

66 

66 

68 

68 

67 

68 

68 

67 

66 

66 

72 

70 

68 

70 

70 

74 

67.2 

MIN 

54 

55 

56 

55 

54 

56 

57 

56 

53 

54 

55 

56 

58 

57 

57 

58 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

5  7 

57 

57 

58 

58 

67 

55 

57 

56.4 

SANTA    ANA   FIRE  STATION 

MAX 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

71 

69 

69 

70 

73 

72 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

74 

77 

76 

78 

88 

80 

79 

81 

82 

83 

74.9 

MIN 

56 

57 

58 

58 

57 

59 

59 

55 

55 

50 

51 

56 

56 

58 

59 

57 

57 

59 

59 

59 

5  7 

59 

59 

56 

60 

56 

54 

53 

56.8 

SANTf  "(IROARA 

MAX 

63 

63 

65 

64 

65 

64 

75 

75 

66 

68 

70 

70 

65 

65 

65 

68 

69 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

69 

74 

71 

78 

71 

76 

76 

68.9 

MIN 

53 

53 

54 

51 

52 

55 

52 

52 

49 

50 

50 

54 

56 

55 

56 

57 

51 

52 

53 

62 

52 

55 

56 

56 

55 

55 

5  3 

52 

53.3 

SANTA    BARBARA   FAA  AP 

MAX 

65 

66 

63 

63 

65 

65 

75 

69 

65 

68 

70 

68 

65 

66 

64 

69 

69 

68 

72 

67 

69 

68 

66 

66 

68 

76 

74 

MIN 

52 

53 

53 

52 

52 

54 

56 

49 

47 

45 

48 

51 

55 

55 

55 

50 

49 

49 

61 

49 

50 

56 

55 

55 

54 

55 

52 

50 

48 

50 

5lU 

SANTA   CATALINA  WBAP 

MAX 

69 

67 

64 

67 

69 

66 

59 

60 

56 

58 

64 

65 

74 

75 

61 

59 

64 

66 

63 

63 

64 

70 

76 

85 

88 

78 

80 

77 

78 

79 

68.8 

MIN 

49 

5C 

51 

51 

51 

53 

49 

49 

49 

50 

49 

51 

52 

55 

53 

51 

50 

52 

54 

52 

63 

53 

52 

63 

68 

54 

63 

62 

57 

64 

53,3 

SANTA  M4R1A  WB  Airport 

MAX 

66 

68 

65 

69 

73 

68 

63 

63 

65 

67 

72 

65 

68 

73 

65 

71 

70 

67 

66 

70 

69 

71 

72 

73 

73 

69 

70 

66 

67 

66 

68,3 

MIN 

49 

48 

44 

49 

49 

51 

46 

43 

45 

45 

43 

48 

49 

47 

49 

50 

44 

46 

44 

50 

49 

50 

50 

51 

52 

51 

46 

45 

47 

48 

47.6 

Sm  Rclarence  NoUt  FoUowlng  StaUon  Index 
-  201  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA   MONICA  PlEP 

MAX 
MIN 

59 

60 
54 

61 

56 

61 
56 

61 
55 

63 
56 

62 
58 

62 
56 

59 
54 

62 
53 

62 
59 

62 
56 

62 
55 

63 
59 

70 
57 

61 
58 

63 
56 

63 
55 

63 
58 

63 
56 

63 
56 

62 
56 

62 
57 

60 
56 

61 
56 

63 
57 

62 
56 

63 
55 

63 
53 

6* 
53 

62.2 
55.9 

SANTA  "AULA 

MAX 
MIN 

70 

4P 

70 
53 

68 
49 

71 
49 

70 
52 

72 
51 

70 
46 

66 
51 

69 
51 

70 
46 

73 
46 

71 
49 

72 
52 

70 
56 

73 
46 

72 
47 

71 
52 

76 
51 

75 
47 

75 
56 

75 
55 

78 
53 

77 
49 

75 
45 

75 
53 

80 
*2 

72.5 
49.8 

SLNLANO 

MAX 
MIN 

85 
53 

78 

4R 

76 
51 

77 

50 

80 
56 

77 
54 

69 
53 

67 
54 

64 
53 

67 
55 

77 
46 

78 
56 

85 
50 

86 
56 

77 
57 

70 
56 

76 
56 

72 
48 

69 
55 

73 
49 

80 

48 

89 
49 

92 
58 

92 
54 

104 
60 

95 
58 

92 
55 

87 
52 

90 
49 

93 
55 

80,6 
53.1 

tcrrance 

MAX 
MIN 

68 
50 

72 
50 

71 

56 

69 
49 

70 
49 

72 
55 

70 
55 

69 

69 
54 

69 

50 

73 
51 

71 

55 

69 

58 

72 
57 

71 
57 

69 
58 

72 
52 

71 

52 

69 

69 

70 
52 

72 
52 

69 
53 

68 
58 

72 

60 

75 

75 
53 

71 
54 

75 
54 

80 
49 

71.1 
53,6 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

ThITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

71 
42 

76 
41 

69 
42 

76 
45 

78 

46 

68 
42 

64 
49 

69 
46 

78 
44 

72 
46 

78 
46 

86 
47 

80 
46 

72 
50 

75 
44 

73 
44 

72 
47 

77 
48 

77 
47 

78 
48 

78 
51 

84 
51 

78 
53 

73 
49 

72 
50 

72 
49 

74,8 
46.7 

U  C  L  " 

MAX 
MIN 

68 
57 

67 

58 

68 
59 

68 
57 

69 
56 

69 
57 

70 
58 

67 
56 

65 
56 

64 
55 

67 
56 

66 
58 

68 

60 

71 
58 

68 
59 

67 
62 

68 
59 

68 
59 

68 
61 

67 
59 

68 
60 

68 

60 

68 
61 

68 
60 

69 
59 

70 
61 

73 

60 

74 

60 

76 
56 

76 
61 

68.6 
58.6 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

89 
48 

88 
45 

81 
46 

82 
50 

84 
49 

83 
51 

76 

55 

63 
50 

69 
48 

70 
40 

81 
41 

80 
45 

85 
46 

91 
51 

83 
54 

75 
54 

77 
51 

76 
46 

75 
53 

76 
47 

82 
49 

95 
52 

97 

53 

105 
60 

98 
59 

96 
54 

94 
50 

94 
48 

96 
49 

95 
51 

84,5 
49,9 

VISTA   2  niNE 

MAX 
MIN 

73 
4A 

72 
55 

71 
56 

70 
56 

71 
54 

72 
55 

70 
55 

64 
54 

66 
52 

68 
44 

70 
56 

70 
54 

71 
54 

75 
55 

68 
57 

70 
55 

72 
55 

68 
54 

71 
56 

69 
56 

71 
52 

76 
52 

74 
57 

75 
57 

76 
55 

75 
58 

78 
55 

79 
49 

78 
49 

82 
47 

72,2 
53,6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
^.^ 

81 
40 

79 
40 

82 
41 

84 
45 

81 
50 

75 
49 

60 
45 

62 
43 

68 
36 

76 
36 

81 
41 

91 
43 

96 
50 

91 
48 

82 
48 

76 
44 

74 
39 

77 
39 

77 
40 

81 
39 

92 
45 

100 
51 

100 
51 

102 
54 

99 

60 

93 
54 

87 
46 

88 
45 

89 
42 

83.7 
45.0 

voRBA  Linda 

MAX 
MIN 

79 
55 

76 
55 

78 
57 

76 
57 

77 
55 

78 
57 

71 
57 

70 
53 

70 
53 

70 
47 

76 
48 

75 
55 

79 
56 

78 
59 

73 
56 

74 
57 

76 
56 

73 

52 

75 
57 

73 
54 

77 
57 

82 
53 

83 
56 

8? 
57 

94 
53 

86 
59 

86 
52 

87 
52 

87 
49 

89 
49 

76.* 
54,4 

SOUTHEAST  DESERT 
eA5I^S  0^ 

BAKER  '  NNW 

MAX 
MIN 

100 
70 

102 
72 

98 
67 

96 
66 

98 
69 

101 
74 

101 
69 

87 
62 

86 
57 

82 
56 

82 
56 

91 

63 

98 
66 

103 
72 

108 
80 

105 
72 

92 
66 

91 
66 

97 
67 

94 

67 

99 

70 

100 
76 

102 
77 

107 
72 

111 
77 

113 

80 

111 
76 

107 
69 

104 
68 

103 
66 

99,0 
69,0 

BASSTOw 

MAX 
MIN 

96 
59 

95 
61 

90 
59 

93 
59 

96 
59 

92 
67 

75 
59 

76 
56 

76 
51 

78 
48 

86 
48 

91 
57 

99 
60 

102 
65 

102 
72 

89 
64 

90 
57 

90 
59 

91 
57 

92 
56 

95 
64 

97 
61 

104 

60 

107 
60 

108 
59 

105 
59 

99 
58 

99 
63 

96 
59 

96 
60 

93,6 
59,2 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

90 
51 

85 
45 

82 
47 

83 
50 

88 
52 

83 
53 

80 
51 

62 
47 

62 
45 

70 
42 

80 
42 

81 
47 

90 
49 

97 

58 

93 
54 

80 
53 

77 
51 

79 
51 

79 
51 

85 
49 

98 
51 

100 
54 

103 
58 

105 
60 

100 
64 

93 
52 

94 
51 

9* 
47 

86,2 
50,9 

BISHOP  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
50 

90 
52 

90 
54 

89 
57 

90 
52 

91 
60 

70 
53 

76 
41 

70 
43 

79 
36 

84 
47 

88 
49 

90 
53 

96 
54 

92 
62 

85 
56 

81 
53 

87 
44 

87 
52 

89 
49 

90 
55 

91 
53 

96 
52 

100 
54 

101 
54 

97 
58 

95 
53 

91 
47 

91 
47 

94 
49 

88,6 
51. J 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

64 
42 

60 
42 

63 
41 

65 
48 

58 

45 

58 
43 

54 

28 

43 

31 

35 

22 

51 

27 

51 

20 

61 
37 

67 
48 

66 
41 

66 
44 

59 
42 

54 

33 

55 
36 

58 
39 

60 
42 

64 
42 

66 
42 

70 
43 

74 
53 

73 
56 

73 
40 

65 
37 

65 
43 

65 
45 

67 
46 

61,0 
39,9 

BlVTHE 

MAX 
MIN 

104 
64 

103 
67 

97 
64 

98 
63 

100 
65 

101 
68 

100 
70 

90 
60 

88 
59 

86 
55 

93 
55 

98 
55 

102 
62 

106 
66 

105 
68 

101 
68 

98 
59 

96 
63 

96 
62 

99 
65 

100 
65 

104 

65 

109 
63 

113 
66 

113 
71 

110 
80 

107 
75 

107 
74 

107 
68 

107 
66 

101 ,3 
65,0 

BLVTHE   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

106 

:2 

102 
72 

97 
73 

101 
72 

102 
70 

103 
74 

93 
72 

90 
62 

86 
62 

87 
60 

94 
63 

98 
64 

103 
66 

109 
71 

105 
77 

104 
73 

97 
75 

100 
69 

98 
68 

101 
72 

103 
74 

108 
73 

110 
74 

114 
77 

112 
78 

109 
84 

109 
84 

110 

80 

110 
76 

109 
73 

102,3 
72,0 

BCRRE60  SPRINGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

99 
62 

100 
58 

98 
59 

93 
58 

95 
61 

98 

68 

96 
59 

81 
54 

77 
57 

84 
51 

91 
57 

94 
60 

99 
66 

103 
65 

101 
67 

96 
63 

93 
60 

93 
55 

95 
56 

99 
62 

100 
63 

102 
68 

105 
6T 

109 
69 

106 
74 

103 
73 

105 
74 

102 
65 

101 
65 

97,2 
62,6 

BRAwlET  2  SW 

MAX 
MIN 

103 
64 

105 
66 

98 
62 

96 
62 

99 
62 

100 
64 

103 
67 

87 
55 

87 
58 

85 
54 

85 
55 

93 
60 

96 
60 

101 
64 

104 
64 

104 
62 

101 
68 

95 

60 

98 

60 

95 

60 

98 
63 

100 
64 

106 
66 

109 
70 

113 
70 

107 
77 

105 
76 

108 
74 

108 
67 

106 
68 

99,8 
64.1 

CANT IL 

MAX 
MIN 

97 
62 

89 

65 

93 
65 

92 
65 

90 
64 

89 
65 

80 
62 

75 
60 

72 
50 

77 
56 

97 
48 

94 
64 

99 
70 

102 
72 

96 
76 

86 
70 

80 
63 

84 
67 

91 
65 

92 
69 

97 
65 

98 
62 

103 
55 

107 
73 

109 
79 

106 
69 

99 
68 

96 
58 

98 
57 

99 
58 

92,9 
64,1 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
64 

95 
65 

91 
61 

92 
62 

97 
64 

95 
68 

78 
62 

77 
57 

74 
53 

77 
52 

85 
52 

93 
60 

97 
66 

103 
67 

102 
73 

89 
66 

85 
62 

90 
62 

92 
62 

94 
62 

96 
67 

97 
65 

102 
62 

104 
72 

107 
73 

106 
76 

102 
69 

96 
66 

98 
62 

99 
61 

93,7 
63,6 

DEATH  VALLEV 

MAX 
MIN 

107 
87 

107 
82 

104 
79 

106 
81 

106 
85 

108 
84 

107 
74 

93 
72 

92 
66 

87 
67 

98 
69 

103 
73 

108 
82 

113 
81 

112 
89 

106 
83 

105 
71 

100 
78 

103 
75 

102 
82 

107 
82 

107 
84 

113 
81 

117 
82 

120 
81 

118 
89 

115 
92 

110 
87 

107 
81 

109 
82 

106,3 
80.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
54 

81 
56 

82 
51 

83 

60 

86 
59 

82 
49 

69 
43 

65 
40 

70 
40 

76 
41 

81 
52 

84 
54 

91 
54 

81 
55 

78 
57 

76 
48 

82 
45 

82 
51 

82 
52 

8* 
59 

83 

57 

96 
58 

9* 
S* 

102 
55 

9* 

57 

90 
54 

88 
54 

84 
51 

87 
52 

83.2 
52.1 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

95 
65 

100 
65 

99 

71 

97 
73 

96 

75 

97 
78 

97 

72 

88 
67 

83 
63 

79 
62 

82 
64 

91 
69 

94 

77 

100 
79 

105 
78 

101 
75 

96 
71 

93 
71 

92 
70 

95 
70 

94 
73 

99 
74 

103 
80 

107 
81 

110 
85 

109 
85 

104 
85 

104 

82 

10* 

81 

103 
75 

97,2 
73.9 

EL  CENTPO  2  SSW 

MAX 
MIN 

1  04 
66 

100 
66 

100 
62 

102 
61 

101 
64 

101 
66 

96 
59 

88 
56 

83 
58 

87 
52 

96 
54 

97 
61 

103 
62 

106 
66 

103 
67 

100 
69 

99 
70 

100 
61 

97 
59 

96 

60 

103 
59 

107 
6'> 

110 
68 

115 
67 

115 
69 

109 
75 

109 
77 

109 
76 

107 
70 

108 
68 

101.6 
64.4 

FA  I RMONT 

MAX 
MIN 

85 
61 

82 
59 

77 
56 

74 
60 

77 
62 

77 
62 

75 
53 

6? 
46 

55 
43 

57 
44 

65 
46 

77 
55 

84 
63 

92 
69 

91 
63 

79 
55 

69 
51 

70 
52 

73 
51 

74 

52 

70 
55 

81 
61 

91 
64 

96 
70 

99 
72 

99 
69 

92 
63 

85 
59 

82 
57 

84 

60 

79.2 
57.8 

GClO  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

103 
75 

100 

71 

95 
70 

97 
70 

99 
67 

101 
72 

96 

70 

88 
57 

83 
56 

84 
57 

92 
60 

95 
66 

99 
69 

10* 
73 

102 
76 

100 
70 

98 
68 

96 
66 

95 
65 

98 
65 

99 
68 

106 
70 

110 
72 

113 
78 

110 
77 

107 
82 

107 
84 

106 
79 

106 
75 

107 
75 

99.9 
70.1 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

86 
61 

88 
55 

85 
54 

85 
60 

87 

60 

90 
60 

90 
59 

72 
53 

74 
45 

69 
44 

72 
48 

78 

54 

86 
60 

91 
63 

94 

66 

90 
63 

88 
57 

79 
55 

88 
59 

84 
57 

86 
58 

91 
64 

91 
59 

95 
62 

98 
66 

99 
69 

98 
68 

91 
60 

89 
59 

90 
58 

66.8 
58.5 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

98 
63 

100 
65 

94 
61 

93 
66 

94 
66 

96 
67 

96 
69 

85 
55 

84 

52 

83 
49 

83 
54 

90 
61 

95 
62 

100 
67 

103 
70 

100 
67 

95 
65 

92 
64 

92 
62 

93 
63 

94 

63 

97 
66 

102 
76 

106 
68 

110 
72 

108 
82 

103 
78 

104 
72 

102 
68 

101 
64 

96.4 
65.2 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

102 
72 

99 
72 

96 
65 

96 
65 

102 
65 

102 
68 

91 
66 

88 
62 

83 
60 

86 

60 

91 

60 

94 

65 

101 
65 

106 
67 

102 
67 

101 
67 

95 
72 

98 
67 

94 
65 

98 
64 

101 
65 

104 
69 

110 
71 

112 
77 

no 

71 

106 
78 

106 
74 

108 

80 

106 
74 

108 
69 

99.9 
68.1 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

106 
68 

100 
71 

98 
64 

98 
62 

101 
64 

102 

68 

88 

63 

90 
61 

84 
59 

87 
59 

94 

58 

98 
62 

102 
65 

107 
66 

105 
67 

104 
66 

97 
71 

99 
66 

98 
63 

99 
62 

102 
61 

106 
67 

112 
70 

115 
74 

no 

71 

109 
79 

108 
79 

108 
76 

108 
75 

110 
68 

101.5 
66.8 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

88 
53 

89 
59 

88 
57 

89 
58 

89 
59 

92 
47 

75 
47 

70 
42 

76 
50 

81 
44 

95 
61 

94 

61 

89 
53 

81 
52 

88 
53 

93 
59 

92 
58 

96 

60 

99 
62 

102 
69 

96 
54 

91 
55 

88.8 
55,1 

I^DIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

102 
73 

104 
72 

99 
65 

95 
66 

96 
68 

97 
78 

100 
67 

85 
63 

85 
59 

83 
58 

87 
63 

94 
67 

98 
70 

100 
71 

102 
62 

lOl 
71 

98 
65 

96 
68 

96 
64 

96 
67 

98 
70 

101 
73 

109 
73 

112 
76 

112 
75 

104 
72 

104 
71 

107 
74 

106 
64 

107 
66 

99  . 1 
68.4 

INvOKERN 

MAX 
MIN 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

101 
72 

103 

80 

100 
71 

97 
70 

98 
73 

102 
74 

100 
72 

93 
67 

88 
65 

84 
64 

85 
65 

91 
66 

97 
72 

104 
78 

107 
78 

100 
70 

93 
67 

95 
67 

95 
70 

96 
70 

98 
68 

100 
70 

104 
80 

109 
80 

113 
81 

112 
84 

106 
84 

106 
79 

107 
77 

107 
72 

99.7 
72.9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

72 
49 

69 
45 

65 
45 

73 
44 

74 
48 

67 
50 

61 
43 

48 

38 

47 

37 

52 
34 

64 
37 

72 
41 

79 
45 

79 
50 

75 
55 

65 
52 

68 
41 

62 
46 

72 
42 

64 
44 

70 
48 

81 
48 

84 
51 

86 
54 

88 
63 

85 
59 

78 
60 

74 
55 

74 
53 

74 
52 

70.7 
47.6 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

89 
56 

85 
59 

84 
54 

87 
57 

87 
63 

84 
64 

70 
56 

65 

52 

66 
48 

71 
48 

84 
45 

91 

55 

95 
62 

98 
68 

89 
64 

78 
60 

78 
54 

79 
58 

85 
56 

91 
59 

91 

55 

98 
55 

102 
61 

105 
64 

105 
62 

99 
66 

91 
62 

87 
54 

90 
57 

93 
54 

67.2 
57.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 

« 

0) 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

LLANO  Shawnee  hill  rch 

MAX 

88 

89 

67 

72 

70 

67 

69 

80 

85 

92 

94 

91 

80 

84 

64 

86 

89 

94 

100 

100 

97 

91 

65 

99 

92 

86, 

3 

M  1  N 

59 

67 

6  1 

57 

48 

4  1 

40 

45 

54 

60 

66 

63 

48 

50 

5  3 

5  7 

60 

62 

7  3 

5  3 

57 

56  a 

7 

LLCERNE  VALLEY   1  SS* 

MAX 

55 

92 

86 

91 

93 

89 

77 

73 

72 

73 

83 

88 

95 

100 

96 

89 

SO 

64 

89 

88 

92 

96 

99 

103 

104 

101 

98 

92 

93 

96 

90, 

2 

MIN 

5  P 

5  2 

54 

64 

6  I 

6  1 

47 

46 

45 

53 

57 

62 

61 

56 

55 

57 

52 

52 

55 

62 

55 

MECCA  3  SE 

MAX 

97 

99 

95 

90 

91 

94 

99 

88 

87 

84 

85 

88 

92 

96 

97 

98 

100 

92 

95 

69 

91 

94 

101 

109 

93, 

8 

M  I  N 

6 1 

65 

66 

62 

69 

66 

60 

56 

6  1 

63 

67 

69 

65 

63 

67 

61 

66 

62 

62 

KITCHELL  CAVERNS 

MAX 

85 

83 

81 

81 

85 

85 

82 

72 

68 

69 

78 

84 

88 

91 

69 

63 

80 

82 

80 

81 

86 

69 

94 

96 

98 

93 

90 

90 

89 

99 

84, 

8 

MIN 

65 

62 

65 

48 

45 

54 

63 

67 

74 

72 

62 

59 

56 

63 

75 

8 1 

78 

69 

Q 

MCJAVE  Z  ESE 

MAX 

91 

83 

87 

86 

86 

104 

76 

70 

66 

70 

82 

69 

95 

97 

93 

82 

76 

74 

86 

82 

92 

96 

99 

103 

104 

101 

92 

90 

92 

95 

96, 

0 

MIN 

6  1 

6  1 

6  1 

65 

58 

56 

56 

54 

46 

43 

48 

46 

62 

62 

56 

55 

56 

57 

56 

59 

60 

7  1 

60 

61 

59 

2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

66 

85 

81 

85 

86 

85 

82 

70 

66 

68 

80 

63 

89 

91 

89 

94 

77 

79 

81 

83 

65 

90 

91 

93 

97 

96 

96 

93 

90 

91 

95, 

0 

MIN 

57 

5  7 

65 

6  1 

60 

55 

46 

42 

41 

43 

51 

56 

56 

69 

61 

49 

53 

6 1 

56 

52 

56 

57 

63 

7 1 

70 

69 

6l 

62 

56 , 

NEEDLES  FAA  AtRPCOT 

MAX 

103 

100 

98 

98 

103 

102 

93 

88 

86 

87 

94 

99 

104 

110 

106 

101 

96 

97 

97 

98 

101 

101 

lOe 

113 

113 

106 

106 

108 

107 

106 

101 

0 

MIN 

7  1 

75 

7^ 

69 

73 

77 

70 

65 

65 

63 

64 

66 

70 

76 

79 

80 

75 

71 

73 

73 

76 

74 

79 

75 

8 1 

66 

62 

79 

76 

76 

73 

g 

PALMDALE 

MAX 

89 

8<. 

81 

90 

73 

69 

66 

70 

82 

68 

96 

97 

93 

79 

80 

80 

84 

76 

87 

97 

99 

103 

104 

100 

94 

96 

97 

91 

86 

6 

MIN 

5  3 

5  3 

54 

55 

62 

49 

47 

47 

54 

59 

6 1 

67 

56 

53 

57 

53 

56 

60 

56 

60 

77 

62 

60 

56 

57 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

88 

8A 

89 

91 

85 

72 

69 

69 

73 

82 

90 

95 

101 

92 

81 

82 

83 

67 

65 

93 

97 

100 

105 

109 

102 

94 

89 

92 

96 

89 

9 

S6 

54 

61 

56 

50 

48 

4  1 

43 

6 1 

56 

60 

64 

59 

54 

55 

54 

54 

58 

53 

55 

60 

67 

72 

58 

57 

5^ 

53 

55 

3 

PALM  SPRINGS 

MAX 

lOS 

lOA 

102 

97 

101 

101 

98 

84 

82 

85 

96 

100 

102 

106 

104 

101 

95 

95 

93 

95 

101 

110 

114 

98 

7 

MIN 

63 

67 

59 

54 

5  2 

5  5 

63 

69 

69 

65 

6  1 

60 

6  1 

62 

67 

70 

78 

76 

67 

69 

64 

7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

100 

105 

100 

99 

100 

100 

100 

90 

89 

84 

80 

94 

96 

103 

107 

104 

99 

95 

95 

95 

99 

99 

103 

no 

113 

113 

109 

106 

106 

106 

100 

1 

7  3 

7  3 

7  3 

60 

7  1 

7  1 

71 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

77 

78 

8  1 

86 

98 

64 

85 

78 

79 

73 

5 

RAND5BURG 

MAX 

92 

89 

91 

98 

90 

87 

72 

70 

67 

76 

82 

68 

93 

97 

91 

83 

79 

85 

66 

90 

92 

92 

99 

103 

104 

100 

91 

90 

92 

95 

89 

8 

M  I  N 

6  3 

56 

57 

55 

62 

65 

71 

61 

55 

5  7 

66 

58 

66 

68 

74 

73 

64 

62 

60 

62 

61 

1 

SCUIRREl   inn  2 

MAX 

69 

66 

62 

70 

73 

63 

56 

45 

44 

51 

61 

68 

76 

76 

75 

62 

64 

59 

69 

65 

69 

79 

82 

84 

95 

91 

73 

70 

71 

71 

67 

9 

5  \ 

50 

5  1 

5  3 

54 

42 

37 

36 

33 

41 

45 

5  1 

67 

52 

50 

42 

45 

46 

50 

51 

52 

60 

63 

67 

67 

61 

57 

56 

58 

51 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

106 

100 

94 

96 

98 

102 

86 

86 

85 

87 

94 

97 

101 

106 

101 

100 

96 

95 

95 

100 

100 

108 

112 

116 

107 

105 

106 

109 

109 

107 

100 

1 

MIN 

72 

64 

66 

68 

64 

60 

58 

6  1 

67 

69 

68 

65 

69 

66 

69 

65 

66 

68 

71 

69 

69 

70 

75 

77 

74 

69 

62 

67 

4 

TRONA 

MAX 

96 

98 

95 

93 

95 

99 

99 

86 

90 

75 

81 

89 

95 

101 

104 

101 

93 

89 

95 

93 

97 

98 

99 

103 

108 

109 

108 

100 

99 

98 

95 

8 

62 

62 

68 

70 

66 

5  3 

63 

49 

56 

60 

63 

68 

71 

67 

63 

59 

64 

62 

66 

65 

63 

65 

72 

72 

71 

61 

61 

62 

63 

1 

ThENTYNINE  PALMS 

MAX 

99 

96 

94 

96 

100 

98 

94 

86 

80 

81 

86 

93 

100 

104 

101 

97 

69 

94 

93 

97 

98 

lOl 

104 

108 

109 

105 

103 

100 

100 

102 

97 

0 

62 

60 

62 

63 

54 

49 

52 

52 

60 

66 

66 

68 

66 

61 

6  1 

60 

60 

61 

68 

62 

69 

71 

73 

74 

69 

63 

62 

9 

valyermo  ranger  STA 

MAX 

88 

8<. 

89 

84 

87 

85 

83 

72 

72 

67 

78 

84 

90 

94 

91 

97 

62 

79 

82 

84 

86 

91 

96 

99 

100 

98 

94 

88 

99 

89 

66 

* 

39 

4 1 

45 

49 

39 

42 

30 

32 

37 

46 

48 

45 

43 

40 

43 

44 

46 

43 

43 

45 

58 

50 

45 

36 

43 

43 

3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

96 

90 

83 

62 

62 

92 

96 

100 

102 

105 

101 

88 

88 

87 

9 

MIN 

53 

'.9 

50 

50 

53 

61 

56 

49 

47 

44 

42 

50 

53 

57 

58 

55 

52 

54 

49 

50 

63 

53 

64 

59 

60 

63 

58 

64 

56 

51 

53 

4 

WHITE  mountain  1 

MAX 

58 

58 

60 

52 

53 

54 

56 

38 

40 

38 

40 

44 

66 

58 

62 

48 

52 

50 

54 

59 

58 

60 

66 

56 

68 

66 

52 

62 

60 

60 

54 

,3 

MIN 

38 

30 

32 

34 

35 

38 

30 

22 

18 

20 

22 

26 

32 

33 

44 

36 

32 

28 

30 

29 

30 

30 

32 

35 

42 

44 

42 

26 

30 

32 

31 

8 

WHITE  Mountain  2 

MAX 

'•6 

44 

46 

42 

45 

46 

24 

25 

28 

31 

36 

44 

48 

61 

42 

40 

37 

44 

45 

44 

50 

51 

53 

56 

55 

53 

52 

52 

50 

44 

,2 

MIN 

26 

27 

28 

34 

31 

32 

18 

8 

6 

10 

23 

26 

26 

34 

23 

23 

15 

15 

14 

28 

29 

33 

34 

36 

39 

16 

9 

33 

31 

33 

24 

,7 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1964 


Station 

Day  Of  Month 

3  u  o> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

.7  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

H  ■*« 

NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

125 
81 
59 

.26 

216 
76 
47 

.31 

181 
79 
48 

.32 

177 
61 
50 

.20 

101 
79 
57 

* 
* 

* 
• 

.76 

517 
63 
48 

.00 

74 
56 
48 

.04 

69 
57 
48 

.20 

114 
75 
49 

.31 

107 
83 
51 

* 
- 

• 
- 

.89 

356 
64 
53 

.23 

148 
76 

" 

.28 

191 
75 
50 

.29 

159 
82 
50 

.32 

115 
82 
50 

.37 

117 
84 
40 

.31 

130 
62 
54 

.36 

93 
87 
98 

.38 

91 
91 
59 

.40 

66 
91 
59 

.39 

74 
89 
61 

.36 

140 
87 
55 

.32. 

133! 
79 
50 

.34 

135 
80 
49 

.28 

142 
77 
52 

.23 

132 
77 
53 

8.43 
3990 
79.7 
91.9 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MiN 

.14 

32 
85 
56 

.17 

33 
84 
51 

.14 

31 

83 
53 

.08 

41 
72 
58 

.10 

23 
71 
62 

.06 

25 
71 
58 

.10 

54 
72 
54 

.07 

31 
71 
54 

.07 

32 
75 
53 

.10 

22 
75 
58 

.12 

23 
80 
55 

.10 

37 
60 
56 

.12 

36 
80 
55 

.11 

25 
80 
60 

.13 

30 
77 
56 

.  17 

30 
78 
52 

.13 

37 
76 
59 

.15 

24 
81 

55 

.16 

32 
80 
57 

.16 

28 
78 
55 

.17 

32 
84 
56 

.21 

31 
86 
53 

.19 

27 
86 
56 

.15 

27 
80 
57 

.15 

28 
80 
56 

.21 

39 
33 
57 

.20 

33 
82 
54I 

.23 

39 
81 
52 

.13 

26 
74 

58 

.13 

39 
77 
54 

4.15 

952 
78.6 
55.7 

LAKE  PILLSBURY  no.  2 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.29 

37 
84 
55 

.30 

37 
82 
51 

.30 

31 
81 
53 

.19 

9 
73 
60 

.14 

24 
81 
62 

.10 

26 
75 
59 

.18 

46 
75 
54 

.12 

27 
71 
50 

.00 

11 
60 
51 

.06 

12 
64 
53 

.29 

37 
84 
52 

.31 

37 
63 
55 

.25 

30 
89 
57 

.30 

36 
86 
60 

.31 

56 
83 
58 

.25 

31 
77 
55 

.24 

46 
80 
52 

.23 

33 
62 
51 

.25 

44 
84 
51 

.29 

32 
65 
55 

.26 

27 
90 
57 

.36 

23 
92 
57 

.29; 
20 
93- 
60 

.36 

22 
93 
62 

.41 

22 
87 
60 

.37 

32 
SO 
59 

.26 

32 
84 
43 

.31 

25 
86 
55 

.29 

30 
36 
53 

.30 

16 
87 
96 

7.61 
893 
32,0 
55,4 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

.26 

41 

.20 

40 

.26 
46 

.15 
36 

.00 

22 

.09 

37 

.10 

38 

.07 

40 

.01 

25 

.00 
31 

.11 

41 

.23 
47 

.25 

31 

.27 
51 

.32 

47 

.28 

48 

.27 

44 

.22 

52 

.24 

47 

.27 

49 

.26 
43 

.36 

58 

.42 

71 

.36 

38 

.39 

43 

.40 

50 

.34 

55 

.32 

47 

.30 

46 

.33 
46 

7,10 
1310 

TULELAKE 

EVAP 

.32 

.20 

.29 

.17 

.18 

.17 

.20 

.07 

.01 

.02 

.12 

.24 

.29 

.24 

.15 

.12 

.20 

.22 

.15 

.29 

.24 

.27 

.29 

.34 

.41 

.45 

.30 

.29 

.29 

.26 

6,81 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

BERRYE55A  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

79 
87 
58 

.30 

90 
80 
54 

.36 

65 
88 
55 

.33 

75 
85 
57 

.33 

56 
85 
62 

.21 

154 

82 
56 

.18 

32 
75 
55 

.15 

86 
82 
41 

.03 

50 
58 
51 

.10 

66 
58 
52 

.16 

50 
78 
54 

.27 

63 
89 
56 

.37 

72 
89 
60 

.40 

50 
93 
64 

.40 

79 
95 
62 

.36 

110 
84 
55 

.31 

92 
77 
55 

.34 

95 
92 
54 

.38 

75 
89 
55 

.35 

67 
91 
57 

.40 

71 
88 
59 

.40 

40 
96 
64 

.42 

40 
98 
65 

.48 

44 
98 
65 

.37 

47 
99 
65 

.52 

91 
93 
61 

.45 

96 
89 
54 

.39 

53 
88 
56 

.33 

79 

39 
55 

.30 

70 
87 
59 

9.76 

2138 
86.1 
57.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A> 

WIND 

.25 

57 

.22 

31 

.28 

27 

.26 

42 

.26 

71 

* 

ft 
» 

.65 

213 

.01 

36 

.03 

23 

.19 

30 

.32 

34 

• 
• 

• 

L.oe 

US 

.37 

114 

.19 

36 

.27 

66 

.36 

26 

* 

* 

127 

34 

.37 

35 

.49 

51 

.51 

77 

ft 

126 

.29, 

53' 

8.41B 
1459 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 
WIND 

MIN 

.37 

96 
86 
53 

.26 

68 
85 
52 

.30 
57 

89 
53 

.29 

63 
66 
55 

.23 

60 
83 

oO 

.33 

136 
85 
56 

.14 

73 
77 
55 

.33 

90 
86 
51 

.00 

92 
61 
52 

.07 

80 
64 
50 

.17 

44 
81 
52 

.31 

60 
91 
56 

.30 
48 
94 
54 

.35 

49 
95 
64 

.39 

115 
94 
57 

.29 

173 
79 
49 

.17 

60 
76 
52 

.33 

128 
85 
50 

.37 

80 
90 
55 

.31 

71 
91 
56 

.35 

82 
89 
55 

.53 

133 
39 
60 

.39 

38 
96 
68 

.42 

44 
101 
64 

.40 

44 

100 
64 

.48 

115 
94 
59 

.41 

137 
66 
52 

.30 

54 
38 
56 

.38 

120 
87 
50 

.30 

91 
34 
91 

9,27 
2503 
86.5 
95.4 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

76 

.30 

76 

.30 

69 

.30 

56 

.20 

36 

.20 

.12 

72 

.28 

84 

.05 

73 

.03 

61 

.15 

30 

.27 

32 

.30 

29 

.30 

32 

.33 

" 

.18 

85 

.15 

63 

.30 

86 

.25 

53 

.30 

33 

.30 

55 

.34 

47 

.38 

39 

.40 

55 

.44 

40 

.44 

55 

.44 

60 

.40 
44 

.37 
64 

.30 
9' 

8.42 

1735 

lakeshore 

EVAP 
WIND 

.21 

24 

.21 

18 

.17 

18 

.06 

10 

.10 

.11 

25 

.17 

14 

.03 

l4 

.12 

6 

.22 

8 

.24 

11 

.29 

u 

.20 
15 

.23 

22 

.23 

29 

.23 

14 

.29 

23 

.26 

31 

.23 

9 

.27 

16 

.36 

20 

.31 

18 

.32 

16 

.35 

22 

.27! ,30 
13'  21 

.27 

20 

.261 
4 

6.7BB 
472 

LAKE  5PAULD1NG  DAM 

.27 

.30 

.32 

.26 

.13 

.05 

.13 

.06 

.00 

.24 

.24 

.30 

.30 

.12 

.20 

.23 

.27 

.31 

.34 

.59 

.53 

.43 

.49 

.53 

.75 

.40 

.40 

6.78B 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

MAX 
MIN 

.35 

38 
93 
57 

.27 

36 
84 
55 

.26 

31 
90 
55 

.31 

33 
89 
56 

.19 

31 
85 
63 

.26 

56 
65 
56 

.11 

36 
72 
54 

.30 

43 
65 
52 

.02 

19 
60 
49 

.00 
9 
58 
51 

.11 

8 

54 

.28 

21 
91 
55 

.29 

24 
95 
61 

.37 

29 
98 
63 

.38 

38 
98 
63 

.28 
51 
84 
56 

.21 

30 
79 
56 

.30 

50 
66 
54 

.30 

33 
90 
54 

.30 

29 
93 
53 

.32 

31 
93 
60 

.42 

32 
97 
61 

.43 

27 
97 
65 

.45 

23 
100 
65 

.42 

23 
100 
64 

.47 

38 
98 
62 

.40 
47 

92 
55 

.33 

23 
92 
56 

.35 

34 
92 
55 

.31 

33 
92 
55 

8.63 
970 
68.1 
57.4 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
WIND 

.20 

17 

.21 

10 

.19 

13 

.22 

10 

.10 

6 

• 

.26 

36 

.01 

29 

.00 

5 

.10 

11 

.23 

24 

• 

• 

.75 

69 

.05 

7 

.11 

20 

.18 

17 

.25 

33 

: 

tt 

.86 

130 

.36 

35 

.36 

33 

.39 

24 

.34 

6 

« 

• 

.89 

44 

.26 

9 

6.28 
588 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.32 

47 

.22 

30 

.24 

31 

.15 

33 

.11 

45 

.12 

33 

.05 

36 

.19 

22 

.00 
15 

,00 

27 

.13 
26 

.24 

40 

.26 

.33 
35 

.27 

32 

.23 

37 

.20 
47 

.25 

35 

.25 
47 

.30 

49 

.25 

49 

.43 

80 

.37 

57 

.38 

42 

.37 

46 

.44 

43 

.42 

54 

.31 
53 

.32 

40 

.32 

51 

7.47 

1221 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.2' 

.16 

.19 

u 

.18 

7 

.10 

24 

• 

• 

.46 

61 

.07 

19 

.00 

7 

.09 

14 

.21 

23 

• 

• 

« 

.79 

106 

.19 

24 

.23 

35 

.22!  .29 
26!  46 

« 

« 
• 

.82 

197 

.51 

52 

.33 

23 

.33 

36 

.39 

37 

• 
« 

ft 
ft 

,.04 
145 

.28 

14 

7.10 
942 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 
WIND 

.26 

16 

.24 

28 

.24 

17 

.12 

12 

.12 

7 

.01 
19 

.00 
35 

.00 
51 

.00 
7 

.00 
13 

.15 
4 

.24 

1 

.27 
17 

.30 

43 

.30 
24 

.26 

37 

.10 

14 

.35;  .17 
56  29 

.30 

21 

.30 

32 

.30 

27 

.37 

33 

.37 

16 

.37 

22 

.41 

30 

.39 

67 

.25 

19 

.30 
16 

.30 

19 

6.79 
732 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

EVAf 

.29 

34 

.28 

63 

.24 

27 

.30 

42 

.20 

33 

.08 

42 

.07 

48 

.08 
51 

.00 

42 

.17 

61 

.06 

26 

.15 

27 

.19 

26 

.22 

20 

.31 

96 

.15 

76 

.20 

75 

.23 

58 

.27 

69 

.24 

32 

.34 

47 

.34 

42 

.32 

40 

.30 

28 

.36 

39 

.44 

58 

.43 

36 

.34 

94 

.33 

36 

.36 

49 

7.31 
1379 

WINC 

.29 
• 

.29 

32 

.22 
41 

.25 

34 

.13 

31 

.20 

60 

.14 

68 

.09 
40 

.01 

42 

.07 

31 

.14 

28 

.29 

29 

.24 

25 

.28 

26 

.23 
49 

.15 

39 

!- 
i " 

.19 

49 

.24 

42 

.27 

43 

.26 

36 

.32 

42 

.30 

22 

.35 

26 

.37  .39 

35,  42 

•  34 

42 

.35 

45 

.36 

23 

.30 

20 

7.31 
1079 

TAHOE  CITY 

WINC 

.18 

20 

.26 

16 

.17 

33 

.17 

17 

.14 

16 

.11 

16 

.26;  .03 

26;  17 

.31 

10 

.12 

18 

.20 

19 

.21 

13 

.21 

21 

.10 

9 

.10 

40 

.09  .06 

21;  14 

.24 

26 

.16 

24 

.29 

21 

.22 

30 

.09 

21 

.31 

16 

.23 

17 

.23 

20 

.28 

19 

.17 

26 

.29 

14 

.21 

29 

.21 

22 

5.65 

617 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 

MIN 

.20 

40 
85 
53 

.22 
40 
88 
52 

.26 

40 
90 
55 

.22 

10 
90 
59 

.22 

20 
94 
61 

.15 

10 
94 

60 

.27 

60 
86 

.05 

80 
85 
48 

.03 

60 
68 
50 

.15 

30 
63 
53 

.16 

20 
88 
53 

.27 

18 
91 
55 

.30 

2 
84 
56 

.25 

9 
86 
58 

.24 

11 
66 
98 

.I7I  .17 
16;  42 
6I;  79 
54|  54 

.27 

50 
83 
52 

.25 

19 
85 
52 

.24 

53 
85 
53 

.29 

29 
86 
56 

.30 

18 
91 
56 

.34 

29 
91 
61 

.29 

42 
91 
61 

.29  .30 

28  31 
89!  37 
59  53 

.25 

31 
65 
92 

.29 

21 
86 
95 

.25 

8 
89 
57 

.19 

31 
84 
58 

6.86 

698 
66.2 
55.6 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.65 

.27 

.31 

.30 

.31 

.30 

.31 

.37 

.22 

.24 

.17 

.32 

.32 

.19 

.16 

.24  .31 

.27 

.34 

.34 

.42 

.21 

.41 

.42 

.44 

.47 

.38 

.38 

.37 

.31 

9.77 

WINC 

.19 

91 

.13 

110 

.38 

106 

.14 

75 

.27 

62 

• 

.70 

396 

.00 

78 

.09 

40 

.29 

93 

.13 

68 

# 

• 

.80 

271 

.25  .08 

77;  111 

.35 

143 

.21 

103 

* 

• 
• 

.89 

220 

.40 

to 

.36 
67 

.39;  .37 
631  99 

ft 

ft 

ft 

ft 

.66 

269 

.20 
98 

7,30 
2696 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
05 

I 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.60 

.15 

.30 

.41 

.25 

.27 

.16 

1 

.301  .03 

1 

.09 

.21 

.23 

.30 

.41 

.45 

.18 

.23 

.30 

.32 

.30 

.39 

.42 

.36 

.41 

.40 

.43 

.36 

.44 

.30 

.30 

9.37 

CAMP  PfiRDEE  (C) 

WIND 

.31 

13 

.28 

29 

.27 

25 

.29 

30 

.16 

20 

.19 

25 

.  14 

28 

.22 

30 

.02 

31 

.03 

21 

.13 

18 

.25 

22 

.28 

22 

.32 

24 

.34 

29 

;0e 

13 

.09 
14 

.27 

30 

.26 

22 

.30 

25 

.31 

24 

.39 

26 

.37 

19 

.42 

20 

.47 

26 

.44 

25 

.40 

32 

.32 

21 

.33 

25 

.28 

25 

7.92 
716 

FDfflNT    r,l*l\/FDWMFWT  ("AMD 

WINC 
MAX 
MIN 

.45 

66 
92 
60 

.42 

102 
66 
57 

.48 

104 
61 

55 

.37 

62 
85 
55 

.38 

91 
60 
60 

.49 

114 
86 
60 

.45 

146 
85 
56 

.36 

135 
78 
52 

.22 

134 
65 
50 

.13 

69 
71 
50 

.27 

72 
75 
51 

.36 
69 
65 
59 

.40 

73 
89 
59 

.46 

68 
91 
62 

.50 

63 
93 
65 

.34 

86 
75 
51 

.39 

104 
81 
53 

.36!  .44 

67:  102 
84  82 
53;  56 

.37 

63 
86 
56 

.43 

74 
83 
53 

.40 

69 
87 
56 

.44 

41 
94 
65 

.55 

53 
96 
67 

.59 

54 
96 
68 

.97 
91 

96 
69 

.61 

96 
91 
56 

.52 

62 
87 
57 

.46 

66 
89 
97 

.47 

66 
87 
58 

12.72 
2422 
65.4 
58.0 

HETCH  HETCHY  (A) 

EVAP 

.21 

.21 

.24 

.19 

.15 

.16 

.06 

• 

.09 

.11 

.19 

.24 

.24 

.22 

.091  .07 

.19 

.20 

.26 

.25 

.21 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.26 

.26 

9.94 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (D) 

EVAP 
WIND 

.60 

82 

.45 

102 

.41 

74 

.45 

71 

.40 

99 

.30 

89 

.60 

95 

.60 

180 

.30 

73 

.30 

64 

.29 

69 

.30 

66 

.59 

77 

.30 

62 

.75 

79 

.45  .45 

76!  65 

.42 

79 

!.« 

66 

.42 

57 

.45 

74 

.49 

67 

.69 

66 

.70 

73 

.68 

84 

.86 

101 

.60 

93 

,60 

60 

.49 

89 

.60 

79 

14.86 
2495 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 
MIND 

.37 

30 

.34 
# 

.28 

79 

.331  .251  .29 
361    30t  35 

.71 

32 

.29 
40 

.05 

56 

.07 

31 

.23 

40 

.27 

21 

.32 

27 

.36 

12 

.37 

45 

.17i  .10 

.32!  .28 
33]  - 

.30 

.32 

.41 

29 

.35 

17 

.43 

20 

.44 

20 

.36 

24 

.49 

40 

.32 

23 

.39 

21 

.33 

27 

9.50 
8968 

LODI  (E) 

EVAP 
WIND 

.39 

85 

.30 

93 

.29 

57 

.30 

80 

.25 

55 

.35 

98 

.39 

62 

.02 

100 

.03 

69 

.13 

44 

.35 

77 

.19 

40 

.38 

70 

.42 
55 

.24 

31 

.16;  .29 
39  78 

.24 

63 

.32 

40 

.33 

48 

.34 

56 

.39 

58 

.44 

37 

.41 

38 

.42 

30 

.39 

50 

.40 

75 

.37 

41 

.33 

51 

.29 

56 

9.17 
1798 

manoeville  island 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.36 

100 
36 
56 

.30|  .25 
flO|  50 
861  86 
54j  53 

.25  .24 

90,  60 
85!  66 
59j  59 

1 

.24 

80 
53 

.22 

110 
90 
56 

.14 

60 
87 
54 

60 
66 
51 

.10 

50 
82 
59 

.21 
20 
91 
54 

.30 

60 
93 
58 

.35 

50 
92 
58 

.40 
40 
96 
99 

.20 

30 
73 
97 

.isl  .20 

20;  50 
8O;  89 
54I  56 

1 

.25 

40 
89 
56 

.30 

20 
89 
55 

.30 

50 
93 
53 

.30 

50 
90 
57 

.36 

60 
96 
62 

.38 

30 
100 
65 

.36 

30 
100 
67 

.38 

40 
99 
63 

.37 

100 
97 
60 

1 

.37 

50 
92 
56 

! 

.36 

50 
91 

,  67 

.30 

60 
89 
54 

.30 

60 
69 
96 

8.52B 
1590 
69,0 
j  57,5 

Soe  reference  notes  followfi  ng  Sfation  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1964 


Day  Oi  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1  

27 

28 

29 

3D  '  31 

H  "< 

EVAP 

•  ^2 

.57 

.35 

.34 

.24 

.38 

•  23 

• 

* 

•  38 

.11 

.40 

,38 

•  57 

.39 

.20 

.17 

.44 

- 

.32 

.52 

.55 

.28 

 r 

•V 

.44 

,51 

.50 

.40 

.40 

.36 

10,51B 

WIND 

76 

113 

72 

93 

82 

98 

90 

96 

127 

124 

61 

67 

53 

64 

91 

67 

58 

111 

84 

69 

73;  8 

38 

45 

49 

88 

54 

62 

94 

2298 

EVAP 

•  28 

.22 

.21 

.18 

.11 

•  07 

•  02 

•  00 

. 

.08 

•  12 

•  22 

.27 

•  26 

•  21 

.05 

.  1 1 

.21 

.27 

,25 

.16 

.36 

,46 

.38 

.38 

,35 

.27 

.  32 

.34 

.27 

6  ,  65B 

EVAP 

•  64 

.55 

.50 

.50 

.45 

.40 

.45 

•  50 

.12 

.20 

.25 

•  40 

•  55 

•  54 

.73 

•  40 

.45 

.50 

.53 

.45 

.60 

58 

,56 

.67 

.68 

.69 

.67 

.63 

.65 

.52 

15,36 

WIND 

21* 

232 

223 

183 

114 

165 

232 

301 

177 

137 

122 

151 

185 

I6l 

279 

246 

237 

269 

266 

208 

273 

154 

103 

120 

131 

256 

307 

200 

335 

269 

6252 

MAX 

S6 

84 

82 

88 

85 

89 

79 

78 

62 

66 

77 

88 

91 

93 

88 

77 

74 

83 

81 

89 

81 

69 

95 

92 

65 

99 

81 

89 

60 

81 

63.7 

MIN 

53 

31 

" 

54 

57 

59 

55 

48 

50 

52 

52 

54 

56 

60 

55 

52 

52 

51 

51 

53 

54 

59 

61 

71 

64 

96 

52 

52 

50 

52 

54.6 

EVAP 

•  45 

.35 

•  30 

.30 

* 

» 

•  04 

•  03 

•  05 

•  23 

•  30 

•  30 

.50 

.35 

•  30 

.30 

.30 

.25 

•  45 

.30 

•  40 

,35 

.38 

.45 

.45 

.45 

.40 

.40 

.30 

8.98 

WIND 

105 

110 

50 

60 

30 

• 

• 

220 

30 

20 

20 

40 

25 

75 

110 

110 

90 

100 

50 

80 

40 

10 

10 

80 

70 

40 

85 

35 

1715 

MAX 

86 

83 

88 

84 

86 

■ 

62 

63 

80 

91 

94 

97 

96 

86 

72 

84 

86 

90 

90 

94 

96 

102 

101 

102 

100 

92 

90 

88 

93 

89.2 

MIN 

53 

51 

52 

58 

61 

■ 

50 

54 

55 

55 

56 

59 

62 

55 

51 

53 

52 

53 

55 

55 

63 

68 

68 

68 

62 

51 

55 

54 

54 

56.5 

EVAP 

.44 

.54 

.45 

.55 

.59 

.49 

.56 

.33 

.16 

.15 

.27 

.45 

•  48 

.75 

.36 

•  33 

.45 

.48 

.38 

.64 

.34 

.59 

,69 

.70 

.69 

.68 

.42 

.63 

.56 

.45 

14.60 

WIND 

293 

336 

274 

222 

170 

177 

251 

303 

126 

90 

129 

229 

200 

271 

361 

303 

323 

362 

205 

305 

175 

87 

70 

100 

100 

323 

224 

256 

327 

193 

6785 

EVAP 

•  30 

.35 

•  24 

•  20 

•  26 

•  24 

•  23 

•  08 

.05 

.  10 

.18 

•  24 

•  21 

.31 

•  35 

•  26 

,1s 

.18 

.25 

,17 

.30 

.19 

.41 

.55 

.40 

.  35 

.36 

.48 

.  32 

.  36 

8.10 

WIND 

22 

25 

20 

18 

26 

13 

34 

26 

10 

20 

20 

30 

20 

32 

18 

30 

30 

10 

30 

20 

33 

37 

10 

30 

15 

25 

30 

8 

33 

21 

696 

MAX 

87 

89 

88 

94 

88 

91 

90 

64 

61 

71 

62 

88 

88 

94 

96 

96 

95 

86 

91 

92 

92 

95 

100 

91 

95 

95 

95 

93 

92 

93 

89.  1 

MIN 

43 

50 

53 

53 

53 

55 

64 

51 

48 

47 

47 

49 

51 

51 

54 

54 

55 

49 

50 

54 

48 

49 

5  1 

55 

58 

59 

60 

52 

51 

50 

52.1 

EVAP 

•  25 

.26 

•  27 

•  27 

•  28 

.31 

•  34 

•  30 

•  24 

•  15 

.30 

•  27 

.27 

.26 

•  37 

•  22 

•  30 

.29 

.28 

•  27 

.29 

,26 

.32 

.  30 

.  34 

.39 

.31 

.30 

.27 

.26 

8,56 

WIND 

36 

50 

48 

51 

56 

74 

131 

98 

50 

52 

70 

52 

36 

34 

51 

38 

64 

79 

53 

47 

51 

42 

35 

35 

35 

46 

29 

34 

33 

34 

1544 

MAX 

85 

83 

82 

81 

81 

84 

83 

78 

77 

74 

76 

63 

66 

68 

88 

81 

82 

80 

81 

83 

84 

65 

69 

91 

92 

92 

66 

85 

83 

84 

83,7 

MIN 

55 

55 

54 

55 

55 

59 

55 

50 

50 

51 

52 

55 

96 

55 

56 

56 

50 

52 

55 

56 

56 

56 

56 

60 

56 

60 

57 

55 

56 

55 

55,0 

EVAP 

•  23 

.17 

•  24 

.  19 

•  22 

•  41 

.17 

•  16 

•  20 

•  26 

.22 

• 

.37 

•  17 

•  10 

•  26 

.25 

.16 

.71 

.26 

.24 

.25 

.20 

.23 

.46 

.27 

6,40 

WIND 

88 

91 

119 

103 

95 

• 

194 

154 

149 

96 

112 

87 

• 

157 

98 

79 

127 

96 

100 

• 

ft 

255 

121 

124 

120 

114 

132 

ft 

215 

116 

3142 

MAX 

79 

73 

78 

76 

77 

79 

69 

65 

74 

75 

77 

76 

75 

67 

78 

79 

68 

78 

81 

80 

80 

79 

80 

81 

81 

76.2 

MIN 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

54 

54 

50 

51 

52 

52 

98 

58 

57 

57 

56 

56 

58 

60 

60 

60 

59 

58 

53 

56.  1 

EVAP 

* 

.32 

.27 

.20 

•  25 

.24 

•  28 

•  21 

•  16 

•  21 

•  24 

.29 

.25 

.26 

.29 

•  25 

.25 

.26 

.29 

.20 

.20 

.14 

.  30 

.30 

.34 

.40 

.33 

.38 

.37 

.45 

7.93 

WIND 

29 

38 

34 

'I 

29 

30 

42 

48 

50 

45 

35 

• 

* 

93 

35 

40 

41 

7 

74 

28 

29 

28 

32 

28 

26 

30 

28 

34 

30 

29 

1023 

EVAP 

•  24 

.32 

.22 

.30 

.29 

1,00 

•  07 

•  15 

•  31 

•  25 

.  30 

.41 

.26 

.19 

.31 

,63 

,48 

.34 

.31 

.30 

,37 

.37 

.25 

.29 

.  38 

,36 

8,70 

WIND 

46 

52 

32 

43 

32 

• 

191 

36 

67 

67 

67 

27 

43 

51 

50 

73 

* 

162 

60 

21 

38 

45 

67 

52 

52 

106 

55 

1581 

MAX 

83 

85 

li 

85 

85 

81 

72 

79 

S3 

83 

85 

90 

83 

80 

85 

- 

85 

85 

86 

85 

86 

66 

87 

66 

84 

65 

84 

83.9 

MIN 

54 

55 

53 

55 

54 

48 

53 

50 

50 

54 

54 

56 

55 

55 

49 

51 

54 

55 

55 

57 

57 

57 

59 

56 

60 

55 

54.3 

EVAP 

.75 

.75 

.66 

•  72 

.801.05 

* 

•  85 

•  65 

•  45 

•  65 

.72 

.70 

..05 

,951.15 

.57 

,75 

,65 

.751.02 

,70 

,75 

,65 

.991 

.141.05 

.95 

.61 

23.43 

WIND 

69 

•11 

104 

48 

67 

102 

192 

391 

125 

47 

37 

26 

55 

131 

152 

181 

88 

95 

54 

64 

116 

50 

28 

24 

83 

149 

136 

96 

63 

2867 

MAX 

100 

97 

96 

100 

99 

99 

97 

84 

84 

91 

97 

100 

102 

101 

99 

96 

98 

95 

100 

100 

103 

103 

104 

106 

106 

104 

97 

93 

96 

101 

98,3 

MIN 

70 

67 

66 

69 

70 

71 

67 

57 

58 

59 

63 

65 

70 

72 

72 

67 

66 

65 

65 

68 

69 

66 

70 

70 

72 

74 

73 

68 

66 

68 

67,5 

EVAP 

.45 

.49 

.45 

•  42 

•  30 

.45 

•  45 

•  45 

•  43 

•  42 

•  40 

•  41 

.45 

.39 

.35 

.45 

•  44 

.45 

,45 

,39 

.44 

.45 

.42 

.55 

,47 

.43 

.31 

.39 

.57 

.49 

13,01 

WIND 

30 

46 

34 

40 

20 

40 

120 

67 

85 

17 

116 

52 

43 

20 

11 

36 

75 

83 

61 

54 

50 

46 

16 

20 

14 

14 

18 

70 

52 

35 

1387 

MAX 

104 

103 

102 

99 

100 

103 

99 

90 

94 

94 

95 

100 

102 

103 

105 

105 

98 

98 

102 

102 

103 

104 

107 

106 

108 

106 

107 

110 

101 

103 

101,6 

MIN 

70 

65 

67 

68 

70 

70 

65 

60 

53 

57 

59 

63 

67 

71 

73 

70 

64 

64 

64 

66 

67 

69 

71 

71 

72 

77 

77 

56 

67 

67 

66,7 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  <B) 

SALT  SPRIN6S  PWR  HOUSE<G) 
SAN  LUIS  DAM 


STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 


TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT(A) 


CACHUMA  DAM  (B) 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  ExP  STA  (B> 
TWITCHELL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEATH  VALLEY 


INDtO  U  S  DATE  GARDEN 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  reierence  notes  ioUowi  ng  Siation  index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUt^E  196<i 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

r»ge 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

BRAWLEY  2  SW 

h  INCHES 

87 

86 

84 

84 

85 

85 

85 

80 

60 

78 

60 

82 

83 

85 

85 

84 

64 

83 

83 

83 

84 

86 

87 

90 

90 

91 

91 

90 

89 

89 

85 

1 

MAX 
MIN 

104 
62 

105 
82 

103 
81 

102 
81 

102 
62 

104 

63 

104 
83 

94 
77 

95 
77 

94 
75 

95 
76 

99 
78 

101 
80 

103 
82 

105 

63 

103 
62 

100 
61 

102 
79 

99 
78 

101 

79 

102 

80 

103 
62 

105 

107 

109 

97 

106 

110 

109 

108 

102 
81 

4 
5 

e  INCHES 

9  A1 

85 

85 

65 

85 

85 

86 

86 

64 

83 

82 

83 

84 

85 

66 

86 

86 

86 

91 

91 

86 

4 

MAX 
MIN 

91 
85 

92 
85 

91 
85 

90 
85 

91 
85 

91 
85 

92 
86 

89 
83 

87 
81 

85 
80 

85 
80 

82 

83 

84 

91 
85 

85 

85 

84 

84 

64 

85 

86 

86 

87 

94 
88 

95 
90 

95 

90 

96 
90 

97 
90 

96 
90 

91 
85 

0 
3 

12  INCHES 

9  AM 

85 

85 

65 

85 

86 

86 

86 

84 

83 

82 

83 

84 

65 

66 

86 

66 

66 

66 

66 

66 

91 

86 

5 

20  INCHES 

9  AM 

81 

81 

82 

82 

85 

65 

66 

86 

87 

87 

68 

88 

83 

7 

39  INCHES 

9  AM 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

76 

76 

78 

78 

78 

78 

61 

81 

81 

82 

82 

79 

0 

79  INCHES 

9  AM 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

76 

2 

DAVIS   1  WSW 

/i      I  Ml"  UPQ 

H   1  iNv,  n  t  Cl 

MIN 

95 
58 

91 
64 

93 
66 

93 
72 

86 
70 

89 
68 

81 
64 

91 
66 

67 
59 

65 
54 

81 
59 

91 
66 

97 
70 

101 
73 

101 
73 

96 
66 

85 
64 

91 
65 

94 
67 

97 
71 

97 
70 

96 
75 

104 

77 

106 
77 

107 
78 

105 

- 

61 

87 
65 

63 
71 

91 
67 

9 
8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
68 

71 

67 

69 
67 

70 
66 

70 
66 

70 
67 

69 
67 

66 
67 

67 
65 

68 
64 

69 
65 

69 
66 

71 

66 

72 
68 

72 

69 

71 

66 

71 
68 

71 
68 

70 
68 

70 
67 

71 
67 

72 
68 

73 
69 

75 

70 

77 
72 

76 
74 

77 
73 

77 
74 

78 
74 

78 
74 

71 

68 

8 
4 

STATION  2 

la  INCHES 

MAX 
MIN 

&2 
60 

62 
61 

62 
61 

61 
61 

61 
60 

61 
60 

60 
60 

60 
69 

59 
56 

58 
58 

58 
58 

56 
56 

59 
58 

59 
59 

59 
59 

60 
59 

59 
59 

60 
59 

60 
60 

60 
60 

60 
60 

62 
60 

64 
62 

64 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

60 
60 

9 
2 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS   1  WSW 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 


STATION  1 
STATION  2 


-  HOLTVILLE  5ILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   B  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH   FOR  JUNE   1  AND  2    (48  HOURS)   AND  JUNE  22  ANd'23    (48  HOURS) 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

O  l/l 
O  Q. 

lOiOO  AM 
PST 

Q. 

O  t/l 
O  O. 

-* 

lOiOO  PM 
PST 

Trace 

60-10 

10-49 

50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Totdl 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

13 

7.7 

31++ 

32 

8 

48 

31 

20 

33 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

17 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.7 

28++ 

06 

21 

51 

0 

2 

2 

3 

0 

0 

7 

5.1 

BURBANK  WB  AIRPORT 

19 

14 

7.7 

18++ 

21 

8 

84 

61 

48 

75 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

4.4 

EUREKA  WB  CITY 

N* 

7.5 

28 

N* 

8 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

12 

7.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

24 

9.2 

26 

NW 

6 

67 

37 

23 

45 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

89 

2.9 

L0N(5  BEACH  WB  AIRPORT 

18 

8 

6.3 

20++ 

27 

7 

67 

72 

59 

81 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

9 

5.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

17 

9.7 

30% 

W 

7 

86 

72 

66 

83 

6 

1 

1 

0 

0 

0 

8 

~ 

6.1 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

w* 

5.8 

19 

W* 

7 

86 

64 

57 

81 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

65 

4.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

61 

53 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

12 

5.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

13 

10.6 

26++ 

29 

16 

64 

76 

70 

81 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

5.1 

POINT  ARGUELLO  WB 

6.2 

26++ 

29 

7 

5 

7 

0 

0 

0 

0 

12 

7.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

18 

11 

8.1 

28 

NW 

26 

58 

39 

26 

43 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

7 

76 

4.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

14 

9.1 

26 

SW 

26 

78 

55 

37 

66 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

80 

4.2 

SACRAMENTO  WB  CITY 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

SANOBERG  WB 

13.4 

35++ 

34 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

3.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

20 

10 

8.0 

18 

S 

6 

84 

59 

67 

82 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

48 

6.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

26 

29 

14.4 

42 

W 

7 

87 

68 

64 

82 

14 

0 

0 

1 

0 

0 

15 

5.2 

SAN  FRANCISCO  FED  OFFICE  BLDG 

w* 

66 

10.3 

31 

Wt 

14 

80$ 

72 

6 

2 

0 

1 

0 

0 

e 

69 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

4.4 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

64 

66 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

9 

4.1 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

27 

17 

9.6 

25++ 

27 

26 

72 

45 

33 

59 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

7 

4.0 

%     TO  6  COMPASS  POINTS  ONLY 
I     8  1 00  AM 
%    PEAK  GUST 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JUNE  1964 


Station 


Day  oi  month 


1      2      3      4  S 


7      8      9      10     11     12     13     14     15     IB     17     18  19 


20     21     22     23     24    25     26     27     28     29     30  31 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

BLUE   CANYON    <iB  AIRPORT 

CHESTER 
JESS  VALLEY 
MAN2AMTA  LAKE 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT    SHASTA   hB  CITY 

SODA  SPRINGS  1  E 

TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  0  3 

TAHOE  CITY 

WOODf 0RD5 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

GRANT  GROVE 

HUNTINGTON  LAKE 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

MT  BALDY  NOTCH 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


WHITE  MOUNTAIN  Z 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNQ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNCj 

SNOWFALL 
SN  ON  GNq 
WTR  EQUiy 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 


SNOWFALL  j 
SN  ON  GNq 


T    Q.S  o.a 


!  1.2     T     3.*    T  I 

i        i        ,     '  *  'i 

;  2.S   l.i  5.0  : 


i  i 


T  '  l.O 
T  T 


3.d 


Z.q    T  ,    T  '    T  I  0,5 

T  ,       I       I  IT 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

o  ^ 
0  1 

<  S 

5  1 
<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

S 
a 

a 

□1 
a 

No.  of  Days 

Total 

•  E 

a 

Q 

Snow,  Sleet 

No  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Q 

s 

-o 

o 

° 

o 
O 

1    .10  or  More  | 

1 

1,00  or  More 

5  . 

s  > 
KS 

0  > 

Si 

1  ° 

Q  i 

o 

6 

APRIL  1963 

SAN  JOSE  R 

53.4 

47.3 

55.4 

-  2.6 

72 

28 

38 

17 

284 

0 

0 

0 

0 

3.08 

2.02 

.89 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

MAY  1963 

SAN  JOSE  R 

70.6 

52.8 

51.7 

-  0.1 

87 

17 

44 

12  + 

114 

° 

° 

° 

.52 

.09 

.20 

10  + 

.0 

0 

3 

Q 

0 

OCTOBER  1963 

SAN  JOSE  R 

73.5 

53.7 

63.6 

1.2 

8  5 

1 

31 

50 

.61 

.85 

0 

1 

NOVEMBER  1953 

SAN  JOSE  R 

63.4 

46,9 

55.2 

-  0.3 

72 

1 

38 

30 

289 

0 

0 

0 

Q 

3.01 

1.95 

1.06 

19 

.0 

6 

1 

DECEMBER  1953 

SANDBERG  KB  //R 

52.0 

36.8 

45.4 

2.7 

65 

28 

25 

12+ 

0 

0 

6 

0 

.06 

.5 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

56.6 

38.2 

47.4 

-  3.1 

71 

8 

32 

17+ 

536 

0 

0 

2 

0 

.12 

-  2.50 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

JANUARY  1954 

FOREST  GLEN 

43.3 

29.0 

36.2 

0.7 

50 

1 

22 

11  + 

887 

0 

0 

31 

0 

12.43 

.45 

4.65 

20 

10.0 

8 

22 

1  3 

6 

4 

GOLD  ROCK  RANCH 

M 

M 

M 

75 

29 

54 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

SAN  JOSE  R 

58.7 

41  .2 

50.0 

0.8 

65 

26 

34 

1  3+ 

461 

0 

0 

0 

0 

3.38 

.68 

2.24 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

FEBRUARY  1954 

FIVE  POINTS  5  SSW 

63. 7M 

32. 4M 

48. IM 

71 

24+ 

26 

17 

484 

0 

0 

17 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARCH  1954 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

44.0 

16.2 

30.1 

63 

31  + 

-  5 

8 

1072 

0 

7 

31 

1 

3.97 

1.12 

2 

53.0 

43 

24+ 

8 

3 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

56. 2M 

35. 2M 

51. 2M 

80 

20  + 

30 

8+ 

412 

0 

0 

5 

0 

1  .22 

.42 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

POSEY  3  E 

49. 4M 

23.6 

36. 5M 

66 

30 

9 

8 

875 

0 

0 

28 

0 

6.16 

35.0 

15 

23 

2 

APRIL  1964 

FOREST  GLEN 

6S.5 

28.8 

48.7 

-  0.9 

83 

28 

25 

18  + 

480 

0 

0 

28 

0 

.60 

-  3.21 

.52 

1 

T 

0 

1 

1 

0 

MAY  1964 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

56.2 

28.9 

42.6 

72 

19 

20 

7 

623 

0 

0 

22 

0 

3.09 

1.20 

6 

28.3 

11 

5 

6 

1 

1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

60.4 

42.5 

51.5 

58 

28 

37 

4 

414 

0 

0 

0 

0 

.80 

.47 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

66.5 

35.2 

50.9 

-  4.1 

80 

23 

17 

6 

429 

0 

0 

11 

0 

1  .05 

.23 

.35 

26 

2.0 

1 

5  + 

4 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

68.8 

39.5 

54.2 

-  3.3 

81 

31  + 

25 

3 

328 

0 

0 

6 

0 

2.45 

.98 

.50 

27 

7.0 

1 

4 

8 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  1963 

SAN  JOSE 

MAY  1963 
SAN  JOSE 

OCTOBER  1963 
SAN  JOSE 

NOVEMBER  1963 
SAN  JOSE 

DECEMBER  1963 
SANDBERG  WB 
SAN  JOSE 

JANUARY  1964 
FOREST  GLEN 
GOLD  ROCK  RANCH 
SAN  JOSE 

FEBRUARY  1964 
FIVE  POINTS  5  SSW 

MARCH  1964 
OONNER   MEMORIAL    ST  PK 
FIVE  POINTS  5  SSW 
POSEY   3  E 

APRIL  1964 
FOREST  GLEN 

MAY  1964 
CONNER   MEMORIAL    ST  PK 
POINT    PlEDRAS  BLANCAS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
YOSEMITE   NATIONAL  PARK 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  Of  Moalh 


10     11     12     13     14     15    16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28    29     30  31 


56     63     69     70     68     65     66     63     61  I  62     67     69  '  64  71 


42      40     49     49      53  57 


55     45     47  I  46     47     53  ;  53  52 


69  65 

51  ,  53 


79     79  I  71      59      69  j  62      61      68      65      70  76 


52      57  :  59  49 


48      54  48 


72     74     77     83     74     78  J  78     72     74  !  80     75  66 

53     57     57  I  54     59     55     55     56     60  ,  55     55     54     51      55  58 


72  63  66  '  63  64  62  63  67  71  I  70  70  68  69  68  61 
42     49     42  !  55     56     52  !  46     51      50     54     46     51     55     58  52 


59     57  56 


55  58  59  ■  55  62  44  36  38  38  45  49  50 
43      44      46      47      44      29  I  28      26      25   '  33      38  38 


59  54 
40  40 


51      51      52     54     60     71  56 


50  45  46 
30     31  30 


60  60  62 
39     44  38 


43     41  40 


44     43  45 


56     56  55 

35     32  33 


45      46  41 


64      63      60  I  59      63      59  ,  54 


44     30  30 


64  56  60 
32     36  35 


54  42  41 
23     22  11 


70     61  56 

33     26  26 


58  58  58 
39     38  39 


42     51      34  I  30     30     43  I  38     44     39   I  32  43 


27     11   ,  19  -  5 


15     21     25     25  18 


67     52     66  I  58     64     68  ,  65 


37     35     33     30  35 


40     38     34     42     46  42 


24      16  13 


58  60  68  I  67  68  74  i  74  72 
25     26     26     27     29     29     30  31 


38     45     35  !  42     49  51 


21     26  23 


59  58  57 
37     43  41 


45 
25 


41  63  44  55 
30     22     34  17 


20     28  25 


56  62 
3  8  40 


59  66 

30  33 


73  77  73  78 
32   I  47     32  40 


57     45     41   I  39     38     40     60     65     72     76     80     81    I  78  78 


33     27  26 


45     36  39 


30     22     25     30     30     30  ■  29     22     26  ;  25     28  29 


57  I  58     55  60 


39     41     40  I  49     39     36  i  38     36  34 


62  64  67  67  62  60  I  59  58  67 
31      31      31      33     32      33     31     28  29 


40   I  39     52  50 
16     24     26     22     24  27 


70     75  82 


67     68  65 

29     28  27 


60  59  61 
4  3     44  42 


30     33     30  I  30     32     34  |  42     47     45   | 45     42  48 


55  56  60 
43     38  46 


84     87  72 

50     57  55 


57      53  52 


62  61  65 
43     44  42 


51      51  55 


42      47  42 

29     30  31 


60     59  55 


58  61  66 
35     26  32 


46     51  63 


76  80  73 
39     39  46 


78  74  76 
28     26  25 


68     58  66 

33     33  32 


60  65  58 
42     45  46 


66  67  78 
38     33  36 


80      74  81 


58  53  60 
47      46  40 


80  62  63 
54     56  55 


72      66  71 

58      57  52 


55  57  57 
49      50  41 


54     50  40 

39      33  30 


53  57  54 
42      46  41 


42      44  47 


48      49  41 


69  71  71 
32      40  36 


48  51  51 

10  17  25 

75  80  75 

43  39  41 

58  60  45 

31  27  27 


72     69  63 


60      64  60 


63     69  62 

44       45  43 


71  66  73 
55     56  56 


76  67 

59  55 


55  61  58 
39      47  47 


45  49  56 
28     33  40 


37      36  34 


35     38  40 

28      27  30 


34     33  32 


24  20  20 
51      55  55 


26     25  25 


72     48  56 


68      67  71 


59     52  64 


77  80  75 
34     33  50 


44      44  53 


55  60  65 
49      48  47 


73  72  77 
58     56  53 


74  73  76 
53     48  47 


63  65  63 
43     41  42 


53     60  57 


59     59  63 


64      65  67 


59  65  60 
42     40  40 


64  64  63 
31     28  30 


38      44  52 


64  66  71 
34     32  35 


48  49  62 
11      19  26 


58     63  71 


65  71  52 
31      43  33 


77      52  51 


72  70  66 
46      47  54 


65  75  72  72 
54     56     55  54 


77     66     65  71 

53     50     45  44 


62      60  62 


65  54  52  58 
47      45      45  45 


60  62  60  63 
42     43     42  36 


45     47     47  48 

32     29     30  30 


73  75  72  74 
43     41     42  50 


53     62     57  62 


58  60  63  63 
12     18     22  27 


65  65  66  55 
30      34      34  35 


83  70  65 
32     28  26 


45  56  56  70  I  56.2 
30      34      34      37  1  28.9 


68  61  62  62 
47      45      45  42 


43     36     36     42  I  35.2 


73  65  62  68  74  78  81  68.8 
42     48     39     37     39     38     38  39.5 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaHoB 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY  1964 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1.0 

1 

6.5 
5 

2.5 

B 

6 

4 

T 

2 

APRIL  1964 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
15 

2.0 
12 

T 
11 

T 

11 

10 

T 

10 

8 

6 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MAY  1964 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

1.0 
4 

10,0 
10 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SUSANVILLE  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
1 

YOSEMITE  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
1 

3.0 

T 
T 

See  Releresce  Noles  Following  Statloo  Index 

-   209  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 


13     14     15  I  16     17     18  i  19     20     21  ■  22     23     24  I  25     26     27     28     29     30  i  31 


APRIL  1963 
SAN  JOSE 

MAY  1963 
SAN  JOSE 

OCTOBER  1963 
San  JOSE 

NOVEMBER  1963 
SAN  JOSE 

DECEMBER  1963 

NEWBURY  PARK  SW 
SAND9ERG  W6 
SAN  JOSE 

JANUARY  196'i 

FOREST  GLEN 
GOLD  ROCK  RANCH 
PALM  SPRINGS  TRAM 
RAYMOND  9  N 
SAN  JOSE 


FEBRUARY  196'. 


MARCH  196't 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
H08ERGS 
OAKVILLE   1  W 

POSEV  3  E 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
WENDEL   10  SE 

APRIL  196'. 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
FOREST  GLEN 
KEE  RANCH 
NEWBURY  PARK  W  SW 


MAY  1964 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  / 
CONNER  MEMORIAL  ST  PK 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
PI   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

SOMESBAR   1  W 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


.69     .18  .01 


3.97 
1.22 
1.50 
3.24 
1.71 


.07     .39  .39 


.03 

T 

1.26 


.09     T  .la     .16  .57 


.20     .40   1.24  1.17 


.75  1.891  2.61    3.50     .74  1.29 


.29  .11 
.92  .25 
.58  ,03 


.02  .15 
,84  1.31 


T  T 
.09  .30 


CORREC  TIONS 


Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
Annual  1962 
March  1963 
March  1963 

March  1963 
July  1963 
August  1963 
August  1963 

September  1963 
thru  March  1964 

October  1963 

October  1963 

November  1963 

November  1963 
November  1963 
November  1963 


Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Station  Index 

Daily  Precipitation  Table 

Climatological  Data  Table 

Daily  Precipitation  Table 

Evaporation  and  Wind  Table 
Evaporation  and  Wind  Table 
Evaporation  and  Wind  Table 

Station  Index 
All  Tables 

Evaporation  and  Wind  Table 
Evaporation  and  Wind  Table 

Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 
Climatological  Data  Table 


Brawley  2  SW 
Death  Valley 
El  Centro  2  SSW 
Hamilton  AF  Base 
Imperial 

Imperial  FAA  AP 
Mecca  3  SE 
Niland 

Thermal  FAA  AP 
Fort  Dick 
Grass  Valley 

Grass  Valley 

Chico  Exp  Station 
Placerville  IFG 
Turntable  Creek 

Three  Rivers  Edison  PH  1 

Placerville  IFG 
Trinity  Dam  Vista  Point 

Deer  Creek  P.  H. 

Sacramento  Drainage 
Division  02 

Deer  Creek  P.  H. 
Yosemite  N.  P. 


Elevation  should  be  -  100. 

Elevation  should  be  -  194. 

Elevation  should  be  -  30. 

Elevation  should  be  -  2. 

Elevation  should  be  -  64. 

Elevation  should  be  -  58. 

Elevation  should  be  -  175. 

Elevation  should  be  -  55. 

Elevation  should  be  -  120. 

Total  precipitation  *;   14th  thru  31st  ». 

Total  precipitation  57.  50;  departure  +1.  19;  no.  of  days  with 
precipitation  .  10  or  more  missing;  .  50  or  more  missing,  1.  00  or 
more  missing. 

Total  precipitation  57.  50;  amount  on  23d  *.  24th  2.00. 
Delete  maximum  and  minimum  water  temperatures. 
Total  wind  movement  657. 
Total  wind  1105. 

Station  name  is  Three  Rivers  Edison  PH  2. 


Evaporation  on  12th  .  00.  I3th  .  00,  14th  .  00;  total  evaporation  2.  80. 

Wind  movement  on  7th,  112,  14th  127,  21st  100,  28th  105;  evaporation 
on7th.l3,  14th.22,  21st .17;  28th .15.    Total  wind  movement  1197. 

Total  precipitation  17,  06;  departure  from  normal  +10.  01;  no  of  days 
with  precipitation  .  10  or  more  12.  .  50  or  more  10, 

Average  precipitation  8.  32;  departure  from  normal*4.  74, 

Total  precipitation  17.  06;  amount  on  24th  .  66. 

Total  precipitation  8.  78;  departure  from  normal  +5.  29;  no  of  days 
with  precipitation  ,  10  or  more  10,  .  50  or  more  6. 


e»  loUowjog  Station  Index 
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CORRECTIONS   -  Continued 


CALIFORNIA 
JUNE  1964 


November  1963 
November  1963 
December  1963 

December  1963 
December  1963 

December  1963 
December  1963 
January  1964 

January  1964 

January  1964 
February  1964 

February  1964 
February  1964 
February  1964 

February  1964 

February  1964 


Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 
Climatological  Data  Ta  ble 

Daily  Precipitation  Table 
Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 

Daily  Temperature  Table 

Climatological  Data  Table 
Climatological  Data  Table 

Daily  Precipitation  Table 
Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table 
Daily  Precipitation  Table 

Climatological  Data  Table 

Snowfall  and  Snow  on  Ground  Table 


San  Joaquin  Drainage 
Division  05 


Yosemite  NP 


Termo 
Vista  2  NNE 

South  Coast  Drainage 
Division  06 

Vista  2  NNE 

Llano  Shawnee  Hill  Rch 

Llano  Shawnee  Hill  Rch 

South  Coast  Dramage 
Division  06 

White  Mountain  1 

White  Mountain  1 
White  Mountain  1 
White  Mountain  2 

White  Mountain  2 

White  Mountain  2 


Average  precipitation  3.  73;  departure  from  normal  +2.  00. 
Total  precipitation  8.78;  amount  on  7th  0. 

Total  precipitation  ,  84;  greatest  day  of  precipitation  ,  26  on  28th;  no  of 
days  with  precipitation  .  50  or  more  7;  1.  00  or  more  0. 

Total  precipitation  .  84;  amount  on  20th  .  12. 

Average  maximum  temperature  missing;  average  temperature  missing; 
highest  temperature  missing,  date  missing;  degree  days  missing. 

Average  temperature  54.  3;  departure  from  normal  +1.  2. 

Maximum  temperatures  for  month  missing;  average  maximum  missing. 

Average  minimum  temperatures  missing;  average  temperature  missing; 
lowest  temperature  missing;  date  missing;  no,  of  days  with  minimum 
temperature    32  or  below  missing;  degree  days  missing. 

Mmimum  temperatures  1st  thru  10th  missing;  average  minimum 
temperature  missing. 

Average  snowfall  missing. 

Total  precipitation  .  01;  greatest  day  of  precipitation  .  01  on  16th;  no.of 
days  with  precipitation  .  10  or  more  0;  total  snowfall  trace;  maximum 
depth  of  snow  on  ground  trace  on  29+. 

Total  precipitation  .01;  amount  on  l2th  trace,  l3th  trace.    16th  ,01, 

Snow  on  ground  7th  thru  15th  0;  16th  trace,  17th  thru  28th  0. 

Total  precipitation  .  50;  amount  on  16th  .08,  17th  .  00,  25th  .  18, 
26th  .  18,  29th  .  06. 

Total  precipitation  .50;  greatest  day  of  precipitation  .  18  on  26+; 
total  snowfall  6.  0. 

Snowfall  on  17th  0,  26th  .  18,  29th  1.  0;  snow  on  ground  27th  0,  29th  1. 


March  1964 
March  1964 
March  1964 

March  1964 
March  1964 

March  1964 


March  1964 


March  1964 
March  1964 


March  1964 


April  1964 
April  1964 
April  1964 
April  1964 
April  1964 
April  1964 
April  1964 

April  1964 
April  1964 

April  1964 


Daily  Precipitation  Table 
Daily  Precipitation  Table 
Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 

Snowfall  and  Snow  on  Groimd  Table 


Climatological  Data  Table 


Climatological  Data  Table 
Dally  Precipitation  Table 


Snowfall  &  Snow  on  Ground  Table 


Daily  Temperature  Table 
Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 
Supplemental  Data  Table 
Supplemental  Data  Table 
Supplemental  Data  Table 
Climatological  Data  Table 

Climatological  Data  Table 
Daily  Precipitation  Table 

Snowfall  and  Snov/  on  Ground  Table 


Kelseyville 

San  Emigdio  Ranch 

White  Mountain  1 


Southeast  Desert  Basins 
Division  07 


White  Mountain  1 


White  Mountain  1 


White  Mountain  2 


Southeast  Desert  Basins 
Division  07 


White  Mountain  2 


White  Mountain  2 


Chester 

Elect ra  PH 

Electra  PH 

Eureka  WB  City 

Los  Angeles  WB  City 

San  Francisco  Federal  Bldg, 

White  Mountain  1 


Southeast  Desert  Basins 
Division  07 


White  Mountain  1 


White  Mountaij 


Total  precipitation  1.  56;  amount  on  3d  23. 
Total  precipitation  .  62;  amount  on  13th  .  15. 

Total  precipitation  D2.59,  greatest  day  of  precipitation  1,00  on  7th; 
total  snowfall  13.  5;  maximum  depth  of  snow  on  ground  7  on  8th;  no, 
of  days  with  precipitation  of  .  10  or  more  8,  .  50  or  more  2,  1.  00  or 

Average  precipitation  .  66;  departure  from  normal  37. 

Total  precipitation  D2.  59;  amount  on  1st   0,  2d  .20,  3d,  4th,  5th,  0, 
6th  .25,   7th  1.00,  8th  .  50.    9th  .  25.  10th,  11th.  12th,  0,  I3th.l9, 
14th  thru  21st  0,  22d  D  .  10,  23d  D  .  10,  24th  thru  31st  0. 

Snowfall  on  1st  0,  2d  1.0,  3d,  4th,  5th,  0,  6th  0,5,  7th  6,0.   8th  1.0, 
9th  thru  12th  0,  13th  3.0,   14th  thru  21st  0,  22d  1,  0,  23d  1.  0,  24th 
thru  31st  0,    Snow  on  ground  3d,  4th,  5th  trace,  8th  7,  9th4,  10th4,  llthS, 
12th  3,    13th  6,    14th  4,    15th  2,  16th  2,  17th  thru  21st  trace.  23d  2. 
24th  2,  25th  2.  26th  thru  31st  trace. 

Total  precipitation  1.  88;  greatest  day  of  precipitation  .  54  on  13th; 
total  snowfall  20,  5;  greatest  snow  on  ground  9  on  13th.  no.  of  days  with 
precipitation  .  10  or  more  9,  .  50  or  more  1. 

Average  precipitation  .66;  departure  from  normal  -.37. 

Total  precipitation  1.88;  amount  on  1st  0,  2d  .  17.  3d  trace,  4th  and 
5th  0,  6th  .  10,  7th  ,  36,  8th  .  18,  9th  .  10,   10th  and  11th  0.  12th  .  05, 
13th  .  54.  14th  and  15th  0,  16th  trace,   17th  thru  21st  0.  22d  .  10, 
23d.  18,  24th,  .10,  25th  trace,  26th  thru  31st  0. 

Snowfall  on  1st  0,  2d  2.  0,  3d  trace,  4th  and  5th  0,  6th  1.  0,  7th  4.  0, 
8th  2.  0.  9th  1.0,   10th  and  11th  0.  12th  0.5,  13th  6.  0.  14th  0,    15th  0, 
16th  trace,    17th  thru  21st  0,  22d  1.  0,  23d   2.0,  24th  1.  0,  25th  trace, 
26th  thru  31st  0.      Snow  on  ground  on  3d  1.  4th  trace,  5th  0,  7th  5. 
8th  7.    9th  8,  10th  6.  11th  4,    12th  3,  13th  9,   14th  6,  15th  5.  16th  3, 
17th  2.  18th  trace,  21st  0,  23d  3.  24th  4,  25th  3,  26th  2,  27th  1, 
28th  1,  29th  trace. 

Maximum  temperature  on  25th  22. 

Total  precipitation  1.25;  departure  from  normal  -1.39. 
Total  precipitation  1.  25;  amount  on  19th  .  03. 
Prevailing  direction  N. 
Prevailing  direction  W. 
Prevailing  direction  W. 

Total  precipitation  .  36;  greatest  day  .  18  on  20th;  snowfall  5.  0; 
maximum  depth  on  ground      3  on  3d;  no  of  days  with  precipitation 
.  10  or  more  2. 

Average  precipitation  .41;  departure  from  normal  -.  16. 

Total  precipitation  .  36;  amount  on  1st  trace,  2d  ,  14,  3d  .  04, 
4th  trace,  5th  trace,  6th  thru  19th  0,  20th  .  18.  21st  thru  23d  0, 
24th  trace,  25th  trace.  26th  thru  30th  0. 

Snowfall  on  1st  trace.  2d  2.0,  3d  1.0,  4th  trace.  5th  trace,  6th 
thru  19th  0,  20th  2.0,  21st  thru  23d  0,  24th  trace,  25th  trace, 
26lh  thru  30th  0.    Snow  on  ground  on  3d  3,  4th  1,    19th  0,  21st  2. 
23d  trace,  24th  trace,  25th  trace,  27th  trace,  28th  trace. 

(Corrections  continued  on  Page  215) 


STATION  INDEX 


ACTON  ESCONOI  FCZeiBE 
ADELANTO 

AOIN  RAKCER  STATrON 
ALAMO  1  N 
ALOERPOINT 

ALJSO  CN  OAT  MI  FC  *46 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AMBOY  I 

ANGIOLA 

ANCWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FieREBOAftO  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANoe 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASM  MOUNTAIN  \ 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD  I 
ATWELL 

AUBERRY  I 
AUeURN  ] 
AVALON   PLEASUPE  PIE" 
AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PAPIC  FC  143  ; 
BAOGER 

BADGER  PASS  I 
8AKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSFrELO  WB  AIRPORT 

BALCH  power  HOUSE 

BALL    MOUNTAIN  LOOKOUT  | 

BAfiNESON  PARK  | 

BARRETT  DAM  | 

BARSTOW 

barton  flat 

bates  rioge 
8eabtrap  meadow 
beaumont 

beaumont  pumpjng  plant 
beaumont  1  e 
beehive  meadow 
bel  air  fc  10 
ben  lomond 

benton  inspection  st*, 
berkeley 

berryessa  lake 

SWICK  7  S 
EBER 

G  BAR  RANGER  STATION 

G  BEAR  LAKE 

G  BEAR   LAKE  DAM 

G  BEND  Ranger  sta 

G  OALTON  0AM  FC2238E 
G  PINE  CREEK  j 
G  PINES  PARK  FC  93B  | 

G  SUR  STATe  PARK  \ 
C  TUJUNGA  DAM  FCtfcOE  I 
RMINGMAM  GEN  H05P 
SHOP  CREEK    INTAKE  Z 
SHOP  PASS  SNO  COURSE 
SHOP  we  AIRPORT 
SHOP  UNION  CARBIDE 
ACK  MOUNTAIN  2  SW 
ACKS  MOUNTAIN 
ACKWELLS  CORNER 

UE  CANYON  W9  AIRPORT  \ 
.UE  CREEK  MTN  LO  I 

UE  LAKE  Redwood  eft 
ytme 

YTmE    7  W 

BOCA 
80NI Ta 

900NVILLE  MNTNC  STa 
BORON 


60RREC0  DESERT  PARK 
80RREG0  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  C  LOCATELLl  R 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 


06  LOS  ANGELES 

07  SAN  8ERDIN0 
OZ  MOOOC 

04  CONTRA  COSTA 
01  HUMBOLOT 
06  LOS  ANGELES 

■j  Obi  SAN  DIEGO 

i  0(\  LOS  ANGELES 

,1  OZ  MOOOC 

I-  01.  SAN  BEROINO 

i  OS  TULARE 


051  CONTKA  COSTA 
oil  CONTRA  COSTA 
06  RIVERSIDE 

06  VENTURA 

07  SAN  SERDINO 
04  SN  LUIS  08P0 
04  MONTEREY 

06i  LOS  ANGELES 


i  05]  TULARE 
■;  Ob,  ORANGE 
Oil  NAPA 

0^1  TULARE  I 
05|  FRESNO  I 
PLACER  I 
LOS  ANGELES  I 

s  LUIS  OBiSPq 

Obi  LOS  ANGELES  i 
0<  TULARE  I 

Osj  MARIPOSA  I 
SAN  BEROINO  I 
0T\  SAN  BEROINO 
05  KERN 

FRESNO  I 
TEHAMA  I 
06|  ORANGE 
;  06i  SAN  OIEGO  I 
«  07  SAN  BEROINO  ■ 
■  05  FRESNO 


0543'  Otr  SNTa  BARBARA 

05961  05-  TULARE 

060(J  06.  RIVERSIDE 

0607  06  RIVERSIDE 

0609  or  RIVERSIDE 

0617  05  TUOLUMNE 

061?  06  LOS  ANGELES 

067t^  04  SANTA  CRUZ 

06B4  07  MONO 

06931  04i  ALAMEDA 


0705i  OZl 
07151  01| 
0731  OZl 
07381  Oil 
0741'  06i 
0742  06i 
074T  OZ 
075K  0^ 
0767!  OT 


NAPA 

SISKIYOU 
LASSEN 
TRINl TY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
TNYO 

LOS  ANGELES 


MONTEREY 
0798'  06|  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
FRESNO 
INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 


<  06  I 
0319  07 

oezi  05 

0922  OTj 
0924  PT 
095Q  04 
0967  oa 
08751  0» 


ke;  ■ 


09975 


8RANSC0M6  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 

brea  city 

BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  Ranger  STA 
6RIDGEVILLE  4  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 

6RUSM  CREEK  Ranger  sta 

BRUSHY  SRRgS  guard  STA 

BRYSON 
BUCKmORN 
BUCKS  CREEK  Ph 
BUCKS  LAKE 
8UENA  VlSTfl 

8ULLARDS  BAR  PWR  HOUSE  , 
BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 
BURBANK  FD  FC2261 3  | 
BURBANK  we  AIRPORT  I 
BURLINGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTQNWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON   WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  Reservoir 

CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP   PIONEER    SKI  SHLTR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY   11  SW 

CAN6Y  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTIL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  MOUSE 


Oa  PLACER 
01]  DEL  NORTE 
01  HUMBOLO'' 
07  RIVERSIDE 
07|  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
03  NEVAOA 
06l  SAN  DIEGO 
Ol'  MENDOCINO 
07|  KERN 

071  < 


-  .       ..  DIEGO  I 
07|  SAN  DIEGO  I 
005|  04j  SANTA  CRUZ 
009]  07  SAN  DIEGO  | 
013|  06  LOS  ANGELES  i 
018|  02i  NEVADA 
0341  04;  MONTEREY 
046:  Oil  MENDOCINO 
0491  07^  IMPERIAL 
050|  01  SISKIYOU 

056.'  06i  ORANGE 

05V  ORANGE 

060;  Oil  CONTRA  COSTA  j 

072.  03J  MONO  1 

07(J  0  3i  MONO 

Oaoi  Oil  HUMBOLDT 

096^  03;  PLACER 

112  02  YOLO 

1  30  02  BUTTE 

133  02  PLACER 


PLUMAS 
SAN  BENITO 
YUBA 

TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 

SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  OIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 


277 

2B0|  05 
29l!  04 
2881  07 
300|  05 
312  01 
116^ 


CALAVERAS 

ALAMEDA 

IMPERIAL 

TULARE 

NAPA 

SISKIYOU 
SAN  BEROINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

MOOOC 
MOOOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 


29(  3*  30 

34  35 

41  12 

37  52 


35  59 

38  34 

38  01 

37  59 

33  33 

34  52 

34  31 

35  07 

36  14 


36  29 
33  55 
39  25 


35  10  I 
3o  09  I 

36  39 


35  16  . 

I  35  23 

1  35  25 

I  36  55  I 

I  39  56  ' 

;  33  56 

j  32  41  i 

:  34  54  , 


30:  : 


55  ; 


9^  36  41  I 

2B  33  56  1 

2»  33  59  ; 

t  33  56  I 

37  38  00 

3  34  05 

4  37  05 
9  37 

4(  37 


&  34 

4J  35 

3  34 

i  34 

9|  37 

1  37  06  I 
37 


y  32 

39  01 
6l  35  00 


Z6{  33 
Z6l  33 
ZT  37 


26|  33 
40  05 


20  34 
1  29 
8  10 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


!P 


2920 
2B45 
4J93 
410 

435  9A 
2367 
1735 
1127 
4365 

635 


1815     6P  6P, 


3915 
4965! 
29351 


5Pi  5P 
7A(  7A 
eA  BA 


3030 

7300* 

104Si  SA 
1.951  MJOj  Miri 

m6,  4P|  itP 

6500.  ! 


575 


8  11  23lT 


6  17  I 
8  22  ' 
0  40 
0  48  1 

23  40  j 

5  33  1- 

2  08  j 

7  54 


625'    SAj  8A 
21751 
3350 
3055' 
534  7, 


14801 

100|  8A 
5759 


3771 
1760 
5200 


0  41 

1  03 
1  03 
0  52 


2630     5P  5P 


2775 
4500 
4312 
790 
2010 
4555 
1625 
1220 
2986 


J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
PU6I0  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWTS 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBO  PRODUCTS  CORP 
U  S  8UR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS    RITA   ANN  BILLINGS 
j  U  S  FOREST  SERVICE 

I  u    S   NAT   PARK  SERVICE 

1  HERSCHEL  P  CLAUSEN 

I  GLADYS  A  OUTRA 

J  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  PETE  E  DUBOSE 

I  DAN  BARBER 

.  HARBOR  MASTER 

I  MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

I  aZusa  city  park 

E  MEDDLE 


I  S  NAT  PARK  SERVICE 

,  E  METhENy 

,  A  WTR   ♦   PWR  DEPT 

I  S  WEATHER  BUREAU 


7Aj  7At 


5165  ! 

6801:^  1  I 

2613'  8A, 

3045.  TaI  7aI 

2i05  4P  40I 

6500  ; 

540  :  5(J 

504  5P  5P 


49^     8a1  9a| 


8154  ,  MIC" 

11040  I  I 

410B  MID  MIO 

9390  3P  3P 

2330  9A, 
7200 

644  lOA,  lOA 

528oi  Mioj  MIcJ 

49t)9,  I 


;0  06       5532  8A| 


si  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
1  SO  CALIF  WATER  CO 

sJ  CORPS  OF  ENGINEERS 

Jus  WEATHER  BUREAU 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
'  BEAUMONT    IRRIG  DIST 
I  U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
;  MIKE    MC  NALLY 
I  MRS  NELSON  T  SHAW 
.  BUR. OF  PLT.OUARANTI NE 
,  UNIVERSITY   OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 
sj  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  EARL  R.  ELZEA 
I    j  U  S  FOREST  SERVICE 

'  BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
'        KENNETH   V.  SIMPSON 
'  U  S  FOREST  SERVICE 
.  GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

I  STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
IJ      U    S   WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
.  MRS  MARY  INCERPI 
Si  U  S  WEATHER  BUREAU 
,  OEAN  SAMS 

IJ  '  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWORE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
j  FED  AVIATION  AGENCY 
I  HAROLD  M  PA8ST 
I  R   M  ALLEN 

STATE  DIV  OF  HWYS 
I  KERN  CO  FIRE  DEPT 

I  CAL  OIV  BEACH  *  PKS 
I  01    GIORGIO  FRUIT 

VINCENT   0  LOCATELLl 

THE   BIG  JUG 
I  L  A  WTR  *  PkR  OEPT 
'  NEVADA   IRRIG  DIST 
'  STATE  OIV  OF  FSTRY 

WILLIAM  C  JOHNSTON 
I  AGR  RESEARCH  SERVICE 
a  u  S  WEATHER  BUREAU 

I  BREA  FIRE  DEPT 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  VERNON  R  CAKEBREAO 
I    j  BRUCE  L  80ELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ERNEST  A  wEFERLING 
MRS   ANNA   M  DAVIDSON 
P  G  *  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ORA  LEE  MARTIN 
P  G  +  E  COMPANY 
ROBERT  HUNTER 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN   VOLCANIC    NATL  PK 

BUENA    VI STA   W    S  OIST 

JAMES  A  WAKELANO 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERvlCe 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

[■HAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Eb 

0 

SPECIAL  1 

CARMEL  VALLEY 

1534 

MONTEREY 

36 

29 

X21 

44 

425 

5f 

A  A  COLLINS  JR 

catmeys  vy  bull  run  RH 

MAR  1 POSA 

37 

24 

120 

03 

1425 

9A 

9A 

(C 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 

SONOMA 

22 

32 

123 

09 

1040 

9( 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

L2 

41 

123 

03 

3000 

5P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEOARVl LLE 

1614 

MODOC 

It 

41 

32 

120 

4670 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

2: 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

2575 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES 

957 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY    VALLEY  OAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

58 

119 

4765 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

1700 

02 

8 

40 

19 

121 

13 

4530 

4P 

MRS  C  B  KfiOEKER 

205 

UP 

4P 

C 

U  S  PLANT    INTRO  GRON 

7Z90 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

SAN  BENITO 

20 

121 

125 

8A 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  Ranger  sta 

VENTURA 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

9 

SA 

8A 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

138 

9P 

JAMES  D  GOODRIOGE 

26 

1201 

6P 

F  P  SRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

17B<* 

02 

YOLO*'"^^'"^^ 

39 

25 

121 

14 

9A 

AMER  CRYSTAL  SUC  CO 

179^ 

02 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

DICK  NUDD 

CLEAR  CREEK 

S I SK I  YOU 

975: 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HI GHLANDS 

1360 

c 

C   IVAN  GLENDINNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

320 

s; 

8A 

ELMER  W  OLSON 

lezo; 

FRANK   S  ORNBAUN 

7002 

s 

571 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

36 

Zl 

653, 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

1540 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1896 

TRI NI TY 

41 

05 

122 

42 

250O 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

1891 

0: 

z: 

39 

57 

121 

43 

3186 

WALTER  ROACH 

3675 

4P 

KENNETH  Si  JAC'LEY 

3290 

1  S 

U  S  FOREST  SE''V1CE 

420 

i  h 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

120 

58 

241ft  4P 

SOUTHERN  PAC 1 F 1 C  CO 

595, 

"i 

P  G  +  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

50 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

121 

59 

1951 

S> 

HOWARD  fi  LEE 

152! 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

41 

99 

122 

ZO 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

2012 

05 

' 

36 

06 

119 

34 

200 

8A 

I' 

c 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

23 

487 

8A 

FRANKLIN  K  REED 

RIVERSIDE 

28 

33 

34 

710 

4P 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRU; 

20 

36 

59 

121 

49 

264 

C 

s 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

'7 

10600 

DEPT  WATER  Resources 

2081 

MENDOC I  NO 

1385 

8A 

aA 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RJVER  RS 

2084 

ol 

MENOOC I  NO 

39 

05 

)514 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

575- 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

210: 

07 

R I  VERS  1 OE 

2275 

s 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

07 

IMPERIAL 

32 

04 

115 

58 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

2114 

05 

11 

34 

118 

20 

1072(^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

21  39 

07 

SAN  OIEGO 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  ClTv  I  N 

2147 

DEL  NORTE 

124 

IZ 

'"2  4P 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

214B 

01 

DEL  NORTE 

120' 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  Cl Ty  MNTC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

90 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

SAN  BERDINO 

15 

4525! 

CLUB  SAN  M0R1T2 

CROCKETT 

2177 

04 

38 

9A 

a. 

C+M  SUGAR  REFINING  CO 

2199 

06 

11 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

2Z14 

06 

LOS  ANGELES 

It 

75 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2219 

01 

MENDOCINO 

39 

50 

123 

38 

1265 

5P 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

2236 

06 

30 

It 

56 

119 

37 

2255 

SA 

eA 

JOHN  S  ROWELL 

2239 

06 

25 

4650;  9A 

8A 

u 

hEL I  X   IRRIGATION  DIST 

2248 

06 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2249 

06 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

225^  07 

1975 

c 

2257 

07 

1915  MID 

MID 

2269 

02 

4? 

3320 

SA 

2290 

273 

229fc 

02 

51 

9A  8A 

BACG 

OAVIS  CREEK 

2296 

MODOC 

120 

4750 

8A 

RICHARD  F  hughes 

2306 

ii 

2: 

41 

13 

121 

23 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

2319 

-     194.  4P 

4P 

1200 

■i 

2331 

5225,  5P 

2334 

02 

1 

3700  3P 

3P 

2346 

05 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

46' 

c 

236? 

05 

121 

1125 

2399 

05 

120 

137 

5P 

51 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

52 

121 

37 

2713 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

2406 

06 

N 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

9A 

OR 

2432 

06 

740 

DOBBINS  COLGATE 

2459 

02 

1550  4P 

41 

P  G  ♦  E  COMPANY 

246T 

NEVADA 

}>? 

5937|  BA 

CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 

2490 

Sf 

MENOOC 1  NO 

927, 

FRANK  L  WHITE 

DOUBLEBUNK  MEflOOW 

2492 

05 

118 

6200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FD  FC107C 

24941 

06 

LOS  ANGELES 

116 

5P 

DOWNEY  FIRE  OERT 

OOWNIEVILLE  Ranger  STA 

Z500 

2895 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

2504 

4240 

:: 

lOP 

JUNIUS  M  OIXOH 

DOYLE  5  SSE 

2506 

LASSEN 

18 

39 

120 

05 

4385 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1515;  9A 

DUDLEYS 

2539 

05 

MAR  I POSA 

3000 

5P 

61 

W  0  MC  LEAN 

DUNN  I  CAN 

2568 

02 

9A 

MRS*  NANCY  LYNN  GOODMA^ 

DUNN  SIDING 

2570 

07 

SAN  BERDINO 

1610 

4P 

EARL  K  mOBSER 

2572 

02 

2420; 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OUTTONS  LANDING 

2590 

01 

20 

BA 

9A 

BA 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

R 1 VERSIOE 

973 

7A 

7A 

EAST  Park  Reservoir 

2640 

02 

1205 

'  8A 

9A 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

01 

10400 

s 

EL  CAPITAN  OAM 

2709 

SAN  DIEGO 

600 

8A 

9A 

c 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

2713 

07 

3Z 

46 

115 

34 

30 

5P 

9P 

c 

2728 

05 

715 

5P 

6P 

ELIZABETH  LAKE  FC1Z96 

2735 

06 

2075 

5P 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

1711 

5P 

5P 

2756| 

03 

9545 

MID 

2760 

05 

90 

EL  MOOENA 

2775 

06 

464 

: 

2905 

06 

1285 

5P 

5P 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

06 

130! 

: 

ESCONDIDO 

2962 

06 

SAN  DIEGO 

33 

07 

117 

OS 

5P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCOnDIDO  Park  HILL 

2969 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

04 

850 

c 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ET I  WANDA 

06 

SAN  BERDINO 

34 

08 

31 

1390 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899 

01 

2912 

c 

'EUREKA  we  CITY 

2910 

01 

43 

MID 

MIt 

C  J 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  I POSA 

120 

484 

EXETER  FAUVER  RANCH 

292Z 

05 

439 

CHARLES  0  COULTER 

2933 

02 

SOLANO 

15 

c 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

02 

SOLANO 

38 

16 

122 

19 

5P 

5( 

FA  1 RHONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

1! 

34 

42 

118 

26 

3060 

6A 

FALLBROOK 

2956 

06 

SAN  DIEGO 

33 

21 

942 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

02 

41 

01 

121 

28 

3340 

dP 

PACIFIC  GAS  9  ELEC.  CO. 

FEAThER  FALLS 

2994 

02 

8 

39 

121 

15 

2955 

: 

FERGUSON  Ranch 

3020 

23 

40 

21 

122 

27 

900 

7A 

FERNQALE  8  SSW 

3025 

01 

HUMaOLDT 

n 

40 

30 

124 

20 

1445 

6b 

MRS  H  S  MIERONyMUS 

pFfiNDALE  2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

40 

36 

10 

5PI 

5P 

it 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3039 

05 

AMADOR 

16 

38 

31 

120 

42 

2100 

6A 

z 

F IGUEROA  MOUNT A | N 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

34 

120 

00 

3150 

c 

FILLMORE   I  ■''NW 

30  50 

06 

VENTuRA 

29 

24 

lie 

435 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  POINT  S   5  SSW 

3093 

05 

11 

36 

21 

120 

295 

6P 

bt 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3097 

03 

LASSEN 

1ft 

40 

22 

120 

4000 

5P 

5P 

5( 

CAL  DEPT   FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

ZT 

37 

16 

56 

734(, 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

1 

42 

121 

350 

BA 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3119 

06 

SAN  8ER0IN0 

34 

11 

27 

1972 

6( 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BEROINO 

28 

05 

30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

BA 

8A 

H 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESThILL  ranger  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

SISKl YOU 

12 

41 

15 

123 

1270 

9A 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORT  81DWELL 

3157 

03 

MOOOC 

51 

120 

4498 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123 

48 

90 

8A 

SA 

c 

CALIF  +  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

24 

123 

61 

IIP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

-  212  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1  'IViSION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEBVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

EVAP 

SPECIA 

FORT  DtCK  I  NNE 

3173 

01 

DEL  NORTE 

n 

41  52 

124  09 

46 

BA 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

J. 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3162 

o; 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

319: 

01 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

61 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  e  NNw 

3232 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  Wa  AIRPORT 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36  46 

119  43 

328 

MIC 

MI( 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  AftROUES  "CH 

3279 

Ol 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

315 

8A 

MISS  M  ARROUES 

fULLEB'ON  DAM 

3285 

26 

33  54 

117  53 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RU 

ORANGE 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 

6ARBERV1LLE 

332( 

01 

HUMBOLDT 

■ 

40  06 

123  46 

MRS  N  £  PANCOaSI 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

02 

EL  DORADO 

36  50 

120  51 

1940 

8A 

R  C  KYLE 

GASQUET  RANGER  STATION 

335T 

01 

DEL  NORTE 

1" 

41  52 

123  58 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37  45 

119  06 

8970 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3361 

02 

EL  DORADO 

36  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  SREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  SlA 

02 

EL  DORADO 

1 

120  48 

30o: 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SERSEH  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

4 

37  22 

121  29 

2140 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREE*.  CAMP 

3386 

o: 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GIANT  FOREST 

3397 

05 

TULARE 

9 

lie  46 

6412 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 

SNTa  BARBARA 

5P 

6P 

SANTA  SARBARA  WTR  DEP 

GILLESPIE  FIELD 

3'<1( 

SAN  DIEGO 

3: 

32  49 

116  58 

36" 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTT 

GILROT 

31.17 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

c 

WILLIAM   J  KJCKHAM 

GILROY  14  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

6A 

SETH  E  AUSER 

GLENOALE  STaPEN  FC295G 

34  50 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

lie  16 

530 

Ralph  STapenhorst 

GLEWORA  WEST  FC  165 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

05 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

3140 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPER 1 AL 

32  53 

114  52 

465 

5P 

5P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

PLACER 

jj 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

350; 

04 

SAN  BENITO 

36  33 

121  18 

Z35( 

c 

MRS  ALTA  M  80GUE 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

31 

3fl  09 

119  36 

8900 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3548 

05 

FRESNO 

a 

36  52 

118  36 

10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

OS 

TULARE 

11 

lie  58 

6600 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CRASS  LAKE  MNTNC  STA 

3564 

01 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  12 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

02 

NEVADA 

8 

39  13 

121  04 

264C 

8A 

6A 

c 

RAYMOND  SHINE 

GRaTON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

6P 

HOMER    L  PARNELL 

CREENVIEW 

36 1^. 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

281 E 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

6 

40  08 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

6HI2ILY  FLATS 

EL  DORADO 

3930 

MRS. LAURA  S.CEDERLOF 

CROVELANO  2 

366! 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

c 

DUANE  J  COX 

GROVELANO  ranger  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120  06 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

SONOMA 

115 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CYN  LOWER  FC36t 

370; 

LOS  ANGELES 

118  16 

2450 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC3fc7 

3704, 

LOS  ANGELES 

13 

118  15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAMEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36  oe 

117  57 

3810 

7A 

L  A  wifl  ♦  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  Z  NNW 

SAN  MATEO 

60 

7A 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  3RANCH  PH 

PLUMAS 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

KINGS 

242 

5P 

5F 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

IIS  24 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

1090 

e» 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS  GAGING  STATION 

SNTA  BARBARA 

320 

6P 

OLIN  LEWIS 

HARRISON  GULCH  RS 

SHASTA 

23 

2710, 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MARRY  ENCLEBRlGHT  DAM 

NEVADA 

121  16 

580! 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  fiS 

SHASTA 

3346 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

SHASTA 

21 

301& 

»* 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

MAYFIELO  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

33  42 

115  36 

1370;  9A 

9A 

t 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

123  10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MATWaRO  6  eSE 

ALAMEDA 

935; 

c 

MRS   MaRY    JO  ORENNAN 

HEALOSeURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38  J7 

122  52 

102 

6P 

6P 

healosburg  fire  oepi 

HEALDSBURG  NO.  Z 

3878 

SONOMA 

102 

8A 

WALDO  F  IVERSON 

MEMET 

3696 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

henshaw  dam 

36 

SAN  01  EGO 

2700 

SA 

8A 

c 

VISTA    IRRIG  OIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  6EN1T0 

20 

36  25 

120  55 

2160 

MA«  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  18 

2765 

;c 

MRS  CLORENE  AKfRS 

HESPERIA 

3935 

07 

SAN  6ERDIN0 

15 

34  25 

117  18 

3195 

ROY  E  WALTERS 

hetch  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

li 

eAjC  H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

02 

NEVADA 

39  02 

121  06 

8A 

CLARENCE   E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38  30 
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6032 

01 

TRINI TY 

35 

41  12 

122  12 

DEPT  WATER  RESOURCES 

N AC  I M I ENTO  dam 

6056 

SAN  LUIS  06PC 

24 

35  46 

120  53 

770 

SA 

8A 

SA 

MONTEREV  CO  FCWCO 

6065 

01 

NAPA 

38  16 

122  17 

16 

7A 

EARL    S  GIPSON 

KNAP A    STflTE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

5F 

5P 

JOHN  F  ALLEMANT 

NavaRRli  1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

39  10 

123  34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

34  50 

114  36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

HIC 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEFNACH 

6122 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

118  35 

2890 

L  A  WT«  ♦  PWR  DEPT 

NEVADA  CITY 

02 

NEVADA 

39  16 

121  01 

2600 

BA 

SA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

8A 

6A 

6A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK   4  SW 

6149 

06 

VENTURA 

33 

34  09 

118  68 

780 

5P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL   SOLEOAD  FC  32C 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

118  32 

1243 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

newmall  ranger  STa  C 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARbOR 

6175 

ORANGE 

33 

33  36 

a 

5P 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

-  313  - 


STATION  INDEX 


NICOLAUS  fZ 
NIGHTINGALE 
NIUANO 
NIPOMO  2  NH 

NORTH  FORK  Ranger  sta 

OAKDALE  WOODWARO  DAM 
OAK   KNOLL   RANGER  STA 
OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE  1  W 

OAKVJLLE  I,  SV  U  2 

OCCIDENTAL 

OCEANSIDE 

OCEANSlOE  PUMPING  PL 
OCOTJLLO  WELLS 
OILFIELDS  JOaOUIN  ROG 


ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  6E 
ORANGE  COUNTy  fiESVR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PftAlRlE  CREEK  PK 

ORLAND 

ORLEANS 

oroville 
oroville  bridge 
oroville  ranger  sta 
ostrandeR  lake 

OxflARO 
OZENA 

PACMECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  0AM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHfiWALL  RANCH 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TBAMWaV 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VgRDES  EST  FC».3D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PAfiAOI SE 

paradise  meadow 
PaRKE'*  resepvoir 
parkfielo 

PAftKFIELD  7  NNW 

pasadena 

paskenta  ranger  STA 
paso  robles 
paso  robles  5  nw 
paso  robles  faa  ap 
patt iway 
paynes  creek 
pear  lake 

PERRI S 

PETALDMA  FIRE  STAIIONKZ 
PIEORA 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC32ie 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIflU  2  eSE 
PISMO  6EACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFC 

PLACERVILLE  OISP  PLANT 

PLASKETT 

PLATINA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

POINT  ARENA 

POINT  AfiGUELLO  WB 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

POfilERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  e 

POTTER  VALLEY  5  NNW 
POTTER  VALLEV  3  SE 
POTTER  VALLEY  PiS 

poway  valley 
pRaoo  dam 
priest  valley 

quaking  aspen 

ouincy  ranger  station 

fiAMONA  SPAULOING 

PANCHI Tfl 

RAN0S6URG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  we  AIRPORT 

REDDING  I  SE 

REDOING  FIRE    STA  NO  2 

REPLANDS 
REDWOOD  ClT 
REDWOOD  VALLEY 
PEPRE5A 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
CRICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEAOOW 
POUND  MOUNTAIN  I  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACMES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  we  CITY 

saddle  camp  ranger  sta 

sagehen  creek 
saint  helena 

SAINT   HELENA   i.  WSW 

saint  helena  7  n£ 
Saint  john 
SAINT  MaRYS  college 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  gaging  STA 

salt  springs  pwr  mouse 
Salter  ranger  station 
san  andreas  2  s 
san  antonio  cyn  mouth 
san  antonio  mission 

SAN  ARDO 
SAN  BENJTO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PTL  FC130B 


(.552 

6569 
6576 
6583 
6597 
6602 
6610 
6624  . 
66271  C7 
6635^  0^ 
661.0'  07^ 


SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 


NAPA 


NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 
Oej  VENTURA 
06j  ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 


LOS  ANGELES 
ORANGE 
FRESNO 
HUMSOLDT 
GLENN 
HUMBOLDT 
BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
MARIPOSA 

VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

Ofci  SANTA  CLARA 
oJ  MONTEREY 
C6|  SAN  DIEGO 
06  LOS  ANGELES 
051  SAN  BENITO 

FRESNO 
02j  BUTTE 
05  TUOLUMNE 
07:  SAN  BERDINO 
0*  MONTEREY 


670&  O^l  MONTEREY 

LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OSPO 
6736)  O'J  SN  LUIS  OBPO 
04  SN  LUIS  OBPO 


38  56 
33  35 
33  17 
30  35  04 

37  14 

38  08 
37  52 
41  50 

37  44 

38  27 

38  24 
38  26 
33  12 
33  13 
33  07 


36  : 


.  27 


6742 

6754I  05|  KERN 


6761 


6767  Obi  TULARE 


6816 


6S91 


6943 


TEHAMA 


)6'  RIVERSIDE 


6826  01    SONOMA  I 
685^  0^  FRESNO 
06  VENTURA 
06j  LOS  ANGELES  ! 
6926|  O'J  SAN  BENI  TO 
0«  VENTURA 
oJ  SN  LUI S  OBPO  I 
02|  SHASTA  I 


02l  EL  DORADO  \ 
GLENN 

SHASTA  ' 
PLUMAS  ' 
MENOOC [NO 
06j  SNTA  BARBARA 
06l  SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO  ! 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 

TULARE 

TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 
MENOOC INO 
MENDOCINO 
SAN  01  EGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 

TULARE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 
06]  SAN  DIEGO 

FRESNO 
MARIPOSA 
TEHAMA 
SHASTA 
SHASTA 


02 

06  san  berdino 
san  mateo 
mendocino 
Sacramento 
humboldt 
contra  costa 

SOLANO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
PLACER 


INYO 

PLACER 

FRESNO 


SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 
NAPA 
NAPA 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 
MONTERY 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA 


AMADOR 
TRINI TY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


37  19 
35  56 
40  49 


21  33 
16  27 
15  31 

20  30 
19  JO 

22  43 


22  28 
22  59 
17  23 


19  18 

22  12 

23  32 
21  33 
21  34 
21  34 
19  33 


21  22  ' 
18  06  ; 
18  05 


22  08  ' 
21  30  I 
16  52  : 


22  38  '. 
19  23 
19  10  , 


20  51 
22  51 

22  53 
20  42 

23  42 
20  35 

20  40 

21  17 

22  01 


18  32 
20  57  j 
16  51 


22  15 
22  23 
22  24 

17  11 

22  14 

23  12 
21  10 


20  14 
22  28 
22  32 
22  22 
22  00 

22  06 

21  37 
21  36 
20  30 
20  24 

20  13 

23  35 

20  40 
17  40 

21  15 

20  54 

21  05 
17  16 
21  42 
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TIME  AND 
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75q     5P  5P 


6530| 


431  lOA 

161! 
254^ 


49'     SS  8A1 


393 
48361 
7000 
496li  SSl 
loss: 
liool 
1014!  3P 

560- 


9670 
239 
10000 

2117 
5965 
T9D0 


370     SA     8A|  eA,C 


3590; 
864j 
755 
700  5P 


16  5P  51^ 

580  :  7aI 

3065,  I  MID 

3286;  I  5R 

1307  4P|  ttP 

730  !  7A 

60  5P:  5P| 


1 546'  I 

6580i  I 

2260|  5p!  5P 

5165'  I 

197i  BaI  8aI 

367i  MlO  MlCi 

76!  11P| 

59'  UP  ] 

835;  5p! 

50:  8A| 


i 

4P  4P| 


RECLAMATION  OIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
S  SN  JOAOUIN    IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 


KLAUS 
ANDREW  J  8LANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
HALF  MILL  RANCH 
PACIFIC   TEL+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HEflSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN  | 

LONG  BEACH  SCH  DIST  j 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN  ] 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARKS 
ORLAND  UNIT   WU  ASSN  ! 

'  £  J  ANDERSON  I 

I  CITY  OF  OROVILLE 

I  ROBERT  E  SKINNEP 
'  STATE  DIV  OF  FSTRY 
S|  OWR  *  NATL  PARK  SERVICE 

'  CITY  OF  OXNARO 

I  JEFF  BUTLER 

I  U  S  BUR  RECLAMATION 

I  FLOYD  R  POOLE 

i  E  K  BARR 

I  JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  OIST  ; 

I  FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

j  ENGINEERING  DEPT 
I  JAMES  A  SELL 
I    ,  PALOMAR  OBSERVATORY 

■  SUPT  OF  STREETS  G  PARKS 
'  MISS  LILY  BERG 

EMPLOYEE  ENTEftPfilSEfi 
'  PACIFIC  GAS*ELEC  CO  'i 
S'  hETCH  hETCHY  WTR  SUP  ' 

METRO  WATER  DISTRICT 
1  HERBERT  H  DURHAM 

1  raulston  p  morr  j  son  I 

I  PASAOENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE  1 

I  CITY  OF  PASO  ROBLES  ! 

I  FRANCIS  F  NELSON  ' 

I  FED  AVIATION  AGENCY  I 
HUDSON  RANCH 

:  MRS  MARY  M  WRIGHT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSIRT 

PETALUMA  FJRE  DEPT 

MRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
:  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
,  CAMULOS  Ranch 
.  POLICE  DEPARTMENT 
I  P  G  ♦  £  COMPANY 
I       P  G  +  £  COMPANY 
I  INST  FST  GENETICS 

I  CITY  OF  PLACERVILLE  i 

5  U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR  , 
i  MRS  PEGGY  GOODAKER 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
JAMES  D  MOUHGOVAN 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

j  J  £  ADAM SON 

'  U  S  NAVAL  MAGAZINE 

I  JOHN   H  DAY6ELL 
I  F,   W,  COLE 

6  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  PANORAMA   MTS  lodge 

WILLIAM   A  OESPAIN 
'  RUSSELL  £  NEAR 
I  P  G  ♦  £  COMPANY 
I  POWAY   MUN  WATER  DJST 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
(  NELSON  H  PALMER 


&  CORPS  OF  ENGINEERS 
I       US  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
,  W  A  WILKINSON 

KERN  CO  PIPE  DEPT 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD   W  SCMALL 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  F IRE  CHIEF 

REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  F|R£  D£PI   STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PR  1  SON 
CALIF  DIV  BEACH  +  PK' 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
SO  CALIF   EOISON  CO 
CAL  IF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  8ERTAGNA 
STATE   OIV  OF  HWYS 
HETCH  hETCMY   WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


3F  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
,  MRS  CLARA  B  ABREU 
j  JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  QENEDICr 
SALINAS  RURAL  F  D 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
j  SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JP 

P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
I  JOHN  M  SHIELDS 
I  S  e  COUNTY  HOSPITAL 
I  CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 
,  L  A  CO  flRE  DEPT 


STATION 

1     INDEX  NO. 

1  DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

sandberg  we 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

34  45 

lie  44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  DIEGO  we  AIRPORT 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

MID 

HID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 

LOS  ANGELES 

117  46 

955 

80 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  flat 

LOS  ANGElES 

26 

2720 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

365 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

977 

SS 

FARMERS   INS  GROUP 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

32 

5P 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

fS  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

0' 

37  -iT 

122  25 

52 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1481 

ORBIN  R.  WATKINS 

13 

119  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  MATEO 

122  20 

355 

5P 

5P 

POHPONIO  RANCH 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  56 

1535 

7P 

8YR0N  JOHANSEN 

7813 

06 

R  I  VERS  IDE 

33 

3  3  47 

116  58 

1560 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAOUJN  EXP  RANGE 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

1100 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

fSAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

70 

5P 

5P 

C  J 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

121  31 

620 

: 

MRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7637 

06 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MERCED 

27 

37  03 

121  0'< 

277 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

315 

?! 

7A 

c 

CAL   STATE  POLY  COL 

SAN  MATEO 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS    1  SLftND 

06 

VENTURfl 

119  27 

56  3; 

z 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

33  43 

118  16 

10 

5P 

5P 

MARINE  EXCHANGE 

fSAN  RAFAEL 

0] 

17 

37  58 

122  32 

40 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SaNTA  ana  fire  STATION 

06 

ORANGE 

21 

33  45 

117  52 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA    ANA   RIVER    PM  3 

SAN  BERDINO 

117  06 

1970 

c 

SO  CALIF   EDISON  CO 

SANTA   ANA   RIVER    Ph   »  1 

7994 

06 

SAN  BERDINO 

34  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CAL I F   EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC4  32 

7B97 

06 

13 

34  13 

118  01 

2035 

5P 

LOUIS  LUE8KERT 

SANTa  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

s: 

34  25 

SANTA  BARBARA  SWG.  Tfl. 

SANTA   BARBaRA    FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

III 

MID 

FED   AVIATION  AGENCY 

SANTA    BARBARA    TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

400o' 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA    CaTALINA  WBAP 

LOS  ANGELES 

1566 

MID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

121  56 

68|  5P 

5P 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTa  CRU2 

SANTA  CRUZ 

125|  5P 

ROBERT  E  auRION 

117  56 

427 

:: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

1200 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

SN  LUIS  06P0 

24 

120  36 

1100 

8. 

RICHARD    S  PILECKI 

SANTa   MARIA    WB  AIRPORT 

7946 

SNTA  BARBARA 

30 

120  27 

238 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

4P 

CITY    SANT A   HON  I CA 

*SANTa    MONICA  P|EP 

LOS  ANGELES 

?5 

5P 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

VENTURA 

263 

6A 

VENTuRa  CO  FIRE  DEPT 

167 

7A 

7A 

CLARENCE    S  NEWBERRY 

32 

120  06 

600 

c 

SNTA    YNE  2    HI GH  SCHL 

SANT I  AGO  0AM 

ORANGE 

855 

W 1 LL 1  AM   D  SAPPINGTON 

118  27 

2105 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

01 

S  I  S  K I Y  OU 

41  18 

123  08 

2169( 

^ 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SCOTIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

159 

BA 

PACIFIC   LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

04 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350i 

AUST 1 N  CLAPP 

SE8AST0P0L  4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

38  21 

122  49 

14' 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

03 

18 

40  31 

120  16 

MRS  GEORGE  W  ftUMBO 

SEPULVEDA  DAM 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

lie  28 

740 

CORPS  OF  Engineers 

SHASTA  DAM 

81  35 

02 

23 

40  '.S 

122  25 

1076 

8A 

si" 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  A8S0RPT ION  PLANT 

ei  58 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

6B( 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

12i<  Qi* 

5P  5P: 

MRS   MAR  1 L  YN   F  MACHI 

SHINGLE  SPRINGS 

02 

EL  DORADO 

1 

36  40 

120  55 

1375] 

7;^ 

THEODORE  6  HEUSNER 

SHINGLETOWN  2  E 

81  75 

02 

23 

40  30 

121  51 

3535. 

7  A 

MRS    JANICE    M   SUT  T£R 

SIERRA  CITY 

02 

SIERRA 

8 

39  34 

120  38 

41821  8A 

MRS  FRANCES  J  EMERSON 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

39  35 

120  22 

8A:  sa: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

100^ 

c 

GEORGE    !  OSBORNE 

SILVERADO  Ranger  sta 

0( 

ORANGE 

21 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC  south  fork  CMP 

SNTA  BARBARA 

2500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SONOMA 

22 

1930 

JOHN  K  LE I THOLD 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SLOUCHHOUSE  6  SE 

SACRAMENTO 

121  05 

160 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

R I  VERS  IDE 

1940: 

'A 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

MAR  I POSA 

8700 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPPINGS   1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6BB5 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEDAO 

8338 

24 

36  26 

121  20 

195 

8Ai 

JOHN  N  FRANCIONI 

SOME  SB AP  I  W 

S  I  SIC  I  YOU 

6A, 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

485[ 

6A 

VENTUflA 

510 

J  ^' 

BERYLWOOD   INVEST  CO 

2P 

5H  5P 

1 

LAURENCE  W  OICkEY 

174' 

8A(  SA 

STATE  DIV, OF  FORESTRY 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  £  FaRALLON 

27 

c 

U  S  COAST  GUARD 

5120.  4P 

40 

SOUTH  FORK  CABIN 

390 

SAN  BERDINO 

34  04 

116  49 

7120 

5P 

S.  CALIF.  EOISON  CO. 

8406 

19 

37  11 

116  34 

9580 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPADRA  PAC  PC   356  C 

LOS  ANGELES 

26 

6Btf 

4P 

spreckels  hwy  bridge 

6f 

SPRlNGVILLE  7  ENE 

2470" 

ELMER  A  SUTTON 

1050j 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  mDWKS 

4070r 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

6235 

8A 

BA 

SOUAW  VALLEY  SIaTE  PK 

SOUIRREL    INN  1 

San  BERDINO 

5239 

5P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SOUI RREL    1 NN  2 

SAN  BERDINO 

5680 

5P 

5P 

STanOISH  1  E 

8467 

LASSEN 

IB 

40  22 

120  24 

4030 

RAY  C  FRALEY 

STANDI SH-HICKEY  ST  PK 

6490 

01 

MEN DOC INO 

7 

39  53 

123  44 

SA 

stanislaus  power  house 

38  08 

120  22 

1131 

5P 

STATE  LAKES 

8510 

11 

36  56 

lis  35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39  54 

121  32 

3518 

SA 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STOCK  TON  DI SPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  56 

122  20 

n 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

eSTOCKTON  WBAP 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

121  15 

MID 

STOCKTON  FIfiE  STATION 

SAN  JOAOUIN 

11 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SAN  JOAOUIN 

121  23 

51 

5P 

MARTIN  P  HUMS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

02 

39  15 

122  40 

3015 

Bi 

FRED  H  COOLEY 

stonyforo  ranger  STa 

8560 

02 

COLUSA 

39  23 

1  22  33 

1166 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

23 

39  35 

122  32 

BOO 

5P 

5P 

c 

STOUTS  MEADOW 

5300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCE^ 

3784 

5P 

5P 

SOPER-WHEELER  CO 

SUEY  Ranch 

SN  LUIS  OBPO 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

1 1 

DEPT  OF  WTR  Resource s 

SUNLAND 

LOS  ANGELES 

1460 

7P 

7P 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SANTA  CRUZ 

85 

c 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

105 

: 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

1065 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLF 

8701 

03 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4170 

6A 

CITY  OF  SUSANVILLE 

8702 

03 

18 

40  23 

120  33 

4146 

MID 

MID 

4555 

c 

SUTTER  HILL  RflNGER  STA 

AMADOR 

1586 

622( 

BA 

TALBOT  CAMP 

TEHACHAPI 

6P 

TEHACHAPi  Ranger  sta 

397! 

c 

1425 

6P 

6P 

TERMO 

LASSEN 

5300 

6P 

6F 

c 

SULO  E  LAKSO 

The  cedars 

02 

1 

39  15 

120  21 

5900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

The  geysers 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38  48 

122  49 

160C 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

Thermal  FAA  A I RPORT 

8892 

07 

fl 1  VERS  I DE 

33  38 

116  10 

-  120 

MI( 

MID 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

06 

VENTURA 

34  11 

116  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

three  rivers  6  SE 

8912 

05 

9 

36  22 

118  51 

2200 

z 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

8914 

05 

9 

36  26 

lie  53 

950 

2P 

2P 

ThREE  RvRS  EDISON  Ph  1 

8917 

05 

36  28 

118  52 

1140 

z 

SO  CALIF  EDISON  CO 

T  IGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

36  26 

120  27 

2355 

4P 

z 

topanga  Patrol  sta  fC6 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

lie  36 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

110 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRA6UC0  CANTON 

8992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CaRBONA 

8999 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  25 

12^ 

l^^ 

BANTA  CARBONA   IR  CO 

TRACY  Pumping  plant 

9001 

05 

ALAMEOA 

27 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMAT ion 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

35 

40   4  8 

122  46 

2500 

SA 

6A 

eA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

8A 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

03 

NEVADA 

36 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

BA 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TuJUNGA   mill    CR   FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

n 

lie  05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEF  lELD 

9052 

05 

K£RN 

35  09 

119  01 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

9053 

01 

SI  SKI  YOU 

12 

41  58 

121  2fl 

4035 

6P 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE    IRRIG  OIST 

-  214  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

SPECIAL 

TEMP 

PRECIP 

£ 

specia: 

TUNNEL  RANGER  STATION 

TULARE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WEST  81G  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

0! 

TUOLUMNE 

3 

37  53 

119  20 

660( 

OEPT  WATER  RESOURCES 

westhaven 

956C 

0! 

FRESNO 

36  1  3 

119 

59 

285 

It 

BOSTON  RANCH  CO 

TURLOCK 

9073 

STaNI SLAUS 

14 

37  29 

120  51 

115 

CARL   A  PEARSON 

WEST  POINT    3  SW 

9583 

05 

CALAVERAS 

11 

38  22 

120 

33 

6f 

W  e  MANKER 

TURNTABLE  CREEt 

9083 

SHASTA 

23 

122  18 

1080 

SA 

ej 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

39  11 

120 

39 

52O0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSTIN  IRVINE  SANCH 

ORANGE 

33 

33  44 

117  47 

3f 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36  2  2 

92O0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TWENTYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

6 

34  08 

316  02 

5f 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WHEATLAND    2  N£ 

9605 

02 

YUBA 

39  02 

121 

24 

113 

c 

E  CLEMENS  HORST  CO 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38  42 

120  03 

7829 

3P 

P  G  +  e  COMPANY 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

06 

VENTURA 

3: 

34  29 

119 

18 

675 

C 

VENTURA  CO  FC  DISI 

twitchEll  dam 

91U 

06 

SNTA  BARBARA 

34  59 

120  19 

582 

SANTA   MAfilA    VLY  WCD 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

96  1( 

06 

VENTURA 

U9 

20 

4150 

c 

ROSCOE  G  WILBER 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

523 

5f 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

WHISKEYTOWN  PES 

9521 

02 

SHASTA 

2: 

40  37 

122 

32 

1310 

6A 

U  S  BUR  RECLAMAT ion 

UKTAH  <>  MSW 

91  2'. 

MENDOCINO 

22 

39  08 

123  16 

1900 

MRS  MARJORIE   S  DORY 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

37  30 

116 

1  150 

eA 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

UNION  Oil  STEARNS  ABS 

91  38 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

UNION  OIL  CO 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

37  35 

118 

14 

12470 

8A 

SA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

»U  C  L  A 

91^2 

LOS  ANGELES 

34  04 

118  27 

430 

4P 

UCLA 

WHITE  ROCK 

05 

SACRAMENTO 

38  34 

121 

05 

353 

MRS  JESSIE  A  PAYEN 

UPLAND  3  N 

9ise 

SAN  BEROINO 

21 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WHITTIER  FC   105  0 

06 

LOS  ANGELES 

33  58 

118 

02 

320 

5P 

WHITT lER  WATER  DEPT 

9167 

02 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

1524 

EDGAR  J  SCHUETTE 

WILLIAMS 

96  77 

02 

COLUSA 

2: 

39  09 

122 

09 

86 

BA 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

UPPER  LAKE  Ranger  sta 

9173 

02 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLITS  1  NE 

MENDOC INO 

123 

21 

4P 

LOUIS  L  BERTAIN 

UPPER  MATTOLE 

9177 

HUMBOLDT 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

WILLlTS  HOWARD  FOR  flS 

9685 

01 

MENDOC INO 

39  21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

UPR  SAN  LEANDRO  filter 

9185 

ALAMEDA 

37  46 

122  10 

394 

7A 

7A 

c 

E  SAY  MUN  UTL  OlST 

9699 

02 

GLENN 

23 

39  32 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  AlLARD 

UPPER  TRES  PINOS 

91  89 

SAN  BENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

ELDON  FANCHER 

WINCHESTER 

9722 

ftlVEftSlDE 

33 

33  43 

117 

05 

1475 

c 

JIM   M  SLACKMORE 

VACAVILLE 

9200 

SOLANO 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

E  H  UHL 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38  32 

121 

58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

VALLETON 

9221 

04 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTI S 

WOFFORO  HEIGHTS 

9764 

05 

KERN 

10 

35  43 

U8 

27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

VALLEf  CENTER   6  N 

9228 

117  02 

1675 

SA 

JOHNSON  NURSERY 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

37  02 

118 

54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

valyeRmo  ranger  sta 

925^1 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

UT  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WOODFOftOS 

9775 

o: 

ALPINE 

38  47 

U9 

49 

5671 

5P 

5P 

H 

MRS  WILHA  C  BARR 

VAN  NUVS  FC  15S 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

BA 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

38  41 

121 

48 

69 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

VENADO 

SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  6  HARPER 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121 

57 

16001 

5P 

MARVIN  E  WARE 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

WRIGHTS  LAKE 

9816, 

02 

EL  OOflAOO 

38  51 

120 

6eool 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

s 

SO  CALIF   EDISON  CO 

YORBA  LINDA 

9847 

06 

ORANGE 

2ft 

33  54 

117 

405 

5P 

H 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

VICTOflVlLLE   PUMP  PLANT 

9325 

SAN  BERDINO 

15 

34  32 

117  18 

2853 

8A 

eA 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

YORKVILLE 

9851 

01 

n 

38  55 

123 

16 

C 

MRS   LOLA    A  HUL6ERT 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

93'.5 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

YOSEMlTE   NATIONAL  PARK 

05 

MAR IPOSA 

14 

37  45 

119 

35 

3985 

U  S  NAT  PARJ;  SERVICE 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

YfiEKA 

9866 

01 

SI  Ski  YOU 

41  43 

U2 

3B 

2525 

U  S  FORE  ST  SER V  ICE 

VI  SAL  I  A 

9367 

OS 

TULARE 

36  20 

119  18 

354 

8A 

SA 

TULARE  CO  C  OF  C 

CLOSED  STATIONS 

! 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

117  14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLCANOVILLE 

EL  DORADO 

3036 

ERNEST  R  STEWARD 

C0B6  2  NW 

1882 

LAKE 

2400 

CLOSED  5/31/64 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

c 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

HAMILTON  AF6 

3734 

01 

MAR  IN 

1' 

38  04 

122 

31 

2 

MID 

CLOSED  2/29/64 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

c 

P  G  t  E  COMPANY 

MIDDLETOWN  4  WSW 

5599 

02 

LAKE 

2' 

122 

1785 

BA 

WALLACE  1  S£ 

9*.18 

05 

CALAVERAS 

2 

36  n 

120  58 

214; 

8« 

CLARION  £  VAN  SCHAICK 

PETALUMa  1  N 

6S29 

01 

SONOMA 

n 

38  15 

122 

38 

27 

i 

CLOSED  6/3/64 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MILTON  H.  BRlNION 

NEW  STATION 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

24' 

" 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

01 

MODOC 

12 

41  50 

120 

45 

6200 

HAROLD  6RIGGS 

WALNUT  CREEK  i,  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

320 

9A 

ERNA  G  IRVING 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

li 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  PTL  STA  FCIOJC 

9431 

26 

34  00 

117  52 

488 

L  A  CO  F I  RE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

31B0;  4P 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

8A 

8i 

KERN  "CO  F5TPY  +  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

SNTA  BARBARA 

3C 

34  59 

1  19  54 

2370: 

: 

PHOENU  RANCH 

•  \ 

WATSONVILLE  WATEPWOPICS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

36  56 

121  46 

95 

SA 

8A 

ic 

LOUIS  BECHIS 

WAWONA  RANGER  STATION 

05 

MARIPOSA 

14 

37  32 

119  40 

3965 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

01 

TRINITY 

35 

122  56 

2050  SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

\ 

WEED  1  S 

01 

SISKIYOU 

12 

41  25 

1  22  23 

3630 

" 

\ 

CHESTER    1  KlHREY 

WELDON  1  WSW 

95i; 

05 

KERN 

IC 

35  40 

118  la 

2680, 

VERNON   J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40  16 

120  04 

4035 

3P 

i 

ED  FILIPELLI 

I  t 

MARIA     31.    SANTA  MARGARITA     32.   SANTA  YNEZ     33.  SOU 


COAST  I 
PAJARO  2 
COAST 


COLORADO  6.  DESERT  7.  EEL  B.  FEATHER  9.  KAWEAH  10.  HERN 
PIT  22.  RUSSIAN  23.  SACRAMENTO  24.  SALINAS  25.  SAN  DIEGO  26. 
t.    STANISLAUS     35.    TRINITY     36.    TRUCKEE     37.    TUOLUMNE     38.  WALKER 
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Climatological  Data  Table 


White  Mountain  2 


April  19G4 


May  1964 
May  1964 


Climatological  Data  Table 
Dally  Precipitation  Table 


Snowfall  and  Siow  on  Ground  Table 


Climatological  Data  Table 
Daily  Temperature  Table 


SierravUle  RS 


Average  precipitation  .41;  departure  from  normal  -.  16, 

Total  precipitation  2.  43.  amount  on  1st  .20,  2d  .  20,  3d  .  10,  4th  trai 
5th  .  08,  6th  .  08,  7th  thru  17th  0,  18th  .  04,  19th  1.  15,  20th  ,  24, 
21st  0,  22d  0,  23d.  08.  24th  .  08.  25th  .  17,  26th  trace,  27th  0, 
28th  trace,  29th  0,  30th  0. 

Snowfall    on  1st  2.0,  2d  2.  0,  3d  1.0,  4th  trace,  5th  1.  0,  6th  1.0, 
7th  thru  17th  0,   16th  0.  5,   19th  14.  0,  20th  3.  0,  2l6t  and  22d  0. 
23d  1.0.  24th  1.0,  25th  2.0.  26th  trace,  27th  0.  28th  trace, 
29th  and  30th  0.       Snow  on  ground  on  11th  0. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Chmatologist,  Weather  Bureau  Office.  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street.  San  Francisco,  California 
94102.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  Hay  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  ui  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowiall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S,  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. .  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a,  m.  ,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  ui  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  statjon  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-t-+     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  uiches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLX3WING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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12 

45 

9 

3 

15 

0 

0 

0 

T 

,00 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

83. IM 

48. OM 

65. 6M 

-  1,2 

89 

25* 

40 

5* 

33 

0 

0 

0 

0 

•  00 

,04 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

88.8m 

56. 7M 

72. 8M 

,1 

98 

25 

44 

5 

3 

13 

0 

0 

0 

•  00 

,03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.3m 

58. 3M 

75. 8M 

102 

11 

51 

3* 

0 

23 

0 

0 

0 

•  07 

,05 

,05 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

87.0 

49.2 

68,1 

96 

25* 

41 

3 

23 

9 

0 

0 

0 

,04 

.02 

28* 

,0 

0 

0 

0 

0 

93.5 

58.2 

75.9 

-  1,5 

105 

25* 

50 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

•  00 

.02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

88.7 

55.8 

72.3 

103 

11 

51 

10. 

4 

12 

0 

0 

0 

.04 

.04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.8 

59.7 

76.8 

105 

25* 

50 

4* 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

88.0 

59.5 

73.8 

98 

26* 

46 

4 

5 

12 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 


NORTH  COAST  ORAINASE 
01 

ALDFRPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CECILVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE  3  SSE 
COVELO 

crescent  city  1  n 
duttons  landing 
elk  valley 

eureka  wb  city  r 

FERMDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GRATON   1  w 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HEAlDSBURG 

HILTS 
HOOPA 

kentfield 

klamath  r 
knights  valley 

lake  pillsbury  no  2 
lava  beds  nat  monument 
mount  hebron  rs 
napa  state  hospital 
orick  prairie  creek  rk 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  P< 

SAINT  HELENA 

5ALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  ViSTA  PT 
TULElAKE  //R 
UK  I  AH 

WEAVEBVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  5 
WILLITS  1  NE 
YREKA 

DIVISION 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNFY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
clarksburg 
clearlake  highlands 

COLFAX 

COLUSA  1  SSW 

OAVtS  1  WSW 

OEER  creek  POWER  HOUSE 

DF  SABlA 

DOBBINS  COLGATE 

DOWMEVILLE  ranger  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


BWian 

Temperature 

Precipitation 

Average 

if 

Average 

From  Normal 

- 
« 

§ 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

a 
Q 

From  NormaJ 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Mln. 

1 

1- 

Max.  Depth 
00  Ground 

Dale 

1^  .lOorMor*  | 

1   .so  01  Mot*  1 

_ 
J 

8 

s 

•o| 

5» 
"  ■ 

° 

uKASa  V**LLCt 

9 1  •  2 

98.0 

74  6 

2,8 

J02 

25 

42 

4 

19 

Q 

Q 

Q 

.07 

07 

2g 

•  0 

Q 

Q 

Q 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

* 

1,9 

103 

29 

36 

^* 

ft 

19 

0 

0 

0 

00 

* 

,26 

,00 

•  0 

Q 

JESS  VALLEY 

8  3  •  B 

47*0 

69,3 

5  5 

7 

0 

0 

0 

26 

* 

,15 

,11 

12 

g 

lakeport 

«6.8 

4  %  1 

79,0 

110 

24 

44 

9* 

0 

26 

^ 

•  08 

,04 

,08 

28 

lo 

0 

0 

0 

0 

L  fl^t  5MUKC 

96.7 

79,0 

108 

24 

48 

1 

0 

20 

Q 

Q 

.08 

,08 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

92.6 

67,1 

3,9 

92 

37 

40 

Q 

Q 

Q 

•  00 

• 

♦  17 

«  00 

•  0 

Q 

Q 

0 

LAKE  SPAULDIN6  DAM 

6 1  ■  9M 

S3.  7M 

67, 6M 

92 

^0 

4 

0 

0 

0 

00 

*Sa 

0 

Q 

LAS  PLUMAS 

96  •  9 

65.7 

61,1 

1,6 

106 

24 

52 

26 

0 

0 

0 

00 

02 

* 

•  00 

•  0 

Q 

Q 

UAM9AMTT&    lAVF  // 

79. J 

63,0 

9 1 

29* 

58 

4 

104 

^ 

Q 

Q 

•  07 

•  04 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

nHKT3V I  LLC 

96. T 

60  S 

78,6 

- 

,4 

106 

12 

51 

9« 

0 

30 

Q 

Q 

•  00 

•  01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

48.0 

66,6 

98 

24* 

39 

46 

10 

Q 

Q 

Q 

.90 

•  01 

•  16 

30 

•  0 

Q 

Q 

Q 

MINERAL 

*r*7 

61  •  1 

62,4 

,6 

29* 

■  ? 

** 

12  i 

4 

0 

0 

0 

ni 
•  u  i 

* 

•  08 

•  01 

19 

•  0 

Q 

0 

MONTICELLO  DAM 

93.6 

76,0 

29* 

"l 

0 

22 

0 

0 

0 

•  07 

28 

•  0 

0 

Q 

MOUNT    anMSTM    WD    tITT  ffH 

es.7 

69*5 
• - 

66.6 

1.4 

11 

40 

31 

36 

,49 

•  19 

•  37 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

NC VAUA  till 

87.9 

69*9 

68,9 

- 

1,0 

97 

26 

41 

9 

17 

12 

Q 

Q 

•  03 

•  01 

•  03 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

0"L AND 

95.6 

S9.2 

77  4 
• 

2.9 

108 

_ . 

90 

Q 

28 

0 

0 

J 

.04 

_ 

29 

•  0 

Q 

0 

0 

0 

OROVILLE 

M 

M 

.00 

00 

♦  0 

Q 

0 

PARADISE 

9  X 

A 1  \ 
0  1  •  J 

76  4 

102 

42 

20 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

Q 

Q 

PLACERV 1  LLC 

90.7 

o 

~  J  •  ' 

72^3 

1.6 

100 

29 

43 

4 

7 

19 

^ 

Q 

0 

T 

.01 

T 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

B9.7 

63.2 

76,9 

99 

26* 

45 

4 

3 

18 

g 

Q 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

111  A  ▼  t  lu  A 

92 

97.0 

74  7 
* 

106 

25 

48 

2 

2 

22 

0 

0 

0 

-  05 

.05 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

86  . 1 

62,8 

97 

25* 

98 

8 

0 

I 

0 

.37 

28 

.0 

Q 

Q 

0 

Q 

OUINCY  RANGER  STATION 

43  2 

•J 

29 

34 

^2 

17 

0 

0 

0 

06 

06 

06 

28 

.0 

Q 

0 

0 

Ben    fti  llFP    un    ATDDHOT  Q 

9?!* 

8U6 

2^2 

ill 

24 

92 

4 

0 

29 

Q 

Q 

T 

•  04 

T 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

mCUU  1  NO    r  1  HC,    3  1  m    n\J  C 

100. 3M 

68  .  2 

84.3M 

lt6 

113 

24 

96 

4 

0 

30 

Q 

Q 

0 

•  00 

•  11 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ROCKL I N 

96e  5 

S6.6 

76  .  6 

* 

I  •  4 

107 

25* 

4lt 

1 
i 

27 

Q 

Q 

J 

00 

28 

,0 

Q 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

93  »  9 

79.9 

106 

5 1 

25 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

•  01 

28 

,0 

Q 

0 

SACRAMENTO  MB  CITY  H 

90.9 

79.0 

lie 

103 

u* 

52 

I 

0 

17 

0 

0 

0 

.01 

,01 

,01 

28 

,0 

0 

0 

0 

Q 

cljacva  nAu 

9«.6 

AA  > 

81,4 

107 

26* 

55 

4 

0 

23 

® 

Q 

Q 

.10 

,10 

30 

,0 

0 

1 

0 

0 

*  1  cdd  a    ^  f  T V 

M 

*  M 

M 

T 

T 

27. 

,0 

0 

0 

0 

0 

fttPODAUTI  1  P    DANAPQ  %TA 

84.6 

63.6 

64,2 

.) 

97 

25 

}5 

11* 

82 

8 

0 

0 

0 

.40 

,11 

,36 

13 

,0 

0 

I 

0 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

73.4 

58,4 

89 

25 

35 

6* 

201 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

STONV  GORGE  RESERVOIR 

96.2 

78.3 

- 

1.1 

^99 

24« 

91 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CTOAufDCDOV    U&l  1  FV 

69.9 

"5  .  S 

70,6 

24 

r  J 

8 

0 

0 

0 

J 

T 

,0 

0 

TURNTADLt  LRCCK 

94. 9M 

69.0M 

80, OM 

108 

25* 

96 

29 

0 

0 

0 

T 

30* 

,0 

Q 

0 

Q 

0 

TWIN  LAKES 

71.  '  M 

64.  8M 

98  3M 

2  •  3 

82 

2^ 

195 

0 

0 

1 

0 

•  75 

,09 

•  40 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

93.9 

90.3 

72I1 

109 

25* 

40 

20 

3 

24 

Q 

•  03 

•  03 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

94. S 

96.8 

79,7 

•  0 

106 

24* 

49 

9 

1 

29 

Q 

Q 

.02 

,02 

•  02 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POMER  HOUSE 

92.6 

99.3 

76,0 

109 

24 

* 

22 

Q 

Q 

.00 

-PIT 

00 

,0 

0 

0 

Q 

Q 

wH I skeytown  res 

99.4 

63.7 

79.6 

109 

29 

9 1 

Q 

23 

Q 

Q 

Q 

J 

12* 

•  0 

Q 

Q 

0 

Q 

WILLIAMS 

WI LLOWS 

93.8 

60  .  3 

77.1 

1.6 

109 

25* 

51 

4 

0 

29 

0 

Q 

•  03 

.02 

,03 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

W I  nters 

96.1 

78.0 

12 

51 

4 

0 

28 

Q 

0 

0 

•  01 

,01 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

94.3 

96!} 

79.5 

• 

1*8 

104 

25* 

* 

0 

26 

® 

0 

Q 

•  00 

2f 

,0 

Q 

0 

DIVISION 

72.4 

• 

•  6 

.05 

uAb vuC  ACT    tuvCBf  na 
NORTHtMoT    1 NTCK 1 UK 

a  A  c  T  M  fW 
DA  ^ I N  Ms 

BOCA 

83,7 

37.3 

60.9 

99 

25 

28 

5 

149 

Q 

Q 

.36 

,19 

13 

,0 

0 

2 

0 

0 

BRIDGEPORT 

38.9 

24 

29 

5 

120 

2 

0 

3 

0 

X»  13 

1,06 

27 

•  0 

0 

1 

I 

CEOARVILLE 

86.8 

96.2 

7l!9 

U9 

97 

28 

47 

9 

9 

10 

0 

0 

0 

,45 

.12 

,19 

26* 

,0 

0 

2 

0 

0 

DONNE R  MEmOR I AL  ST  PK 

80.9 

41.0 

60.8 

9  3 

25 

31 

5 

143 

3 

0 

1 

0 

,07 

,04 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

89.3m 

90. 2H 

69. 8M 

2* 

41 

3 

14 

16 

0 

0 

0 

.x» 

.11 

26 

.0 

Q 

Q 

0 

El  FMfuA    F  f  CU    AlUn  AauF 

rLCi"^iNy  r  I  an  Anu  uamc 

89.7 

46.9 

69.3 

101 

25 

^ 

31 

15 

0 

0 

0 

.03 

.03 

26 

.0 

Q 

Q 

Q 

0 

FORT  BIOWELL 

89.1 

48.0 

66.6 

1*8 

99 

27 

99 

1 

29 

5 

0 

0 

0 

06 

•  «V 

.03 

28* 

,0 

Q 

0 

Q 

0 

MEYERS  »  SW 

79.6 

39.9 

94.8 

90 

24 

31 

5 

165 

1 

0 

Q 

126 

•  17 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

MONO  LAKE 

89.7 

91.2 

68.9 

93 

24 

43 

5 

5 

i| 

^ 

,36 

•  36 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

78.9 

41.8 

60.4 

91 

12 

31 

6* 

150 

2 

2 

Q 

•  ^6 

•  36 

12 

,0 

2 

® 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

89.4 

91,1 

70.3 

.  3 

ZZ 

27 

41 

1 2 

16 

0 

0 

0 

•  18 

.00 

•  18 

29 

,0 

J 

0 

0 

TAHOE  CITY 

77,4 

45.2 

61.3 

.6 

26* 

36 

3 

119 

0 

0 

0 

0 

03 

•  23 

•  03 

,0 

Q 

Q 

0 

TERMO 

89.9 

41.7 

63.6 

96 

27 

32 

5* 

93 

7 

0 

I08 

,06 

,08 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE  ranger  STATION 

80,9 

41.6 

61.1 

- 

#8 

25 

30 

5 

144 

0 

I 

•  29 

.26 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOOOFORDS 

89,1 

94.7 

69.9 

91 

27* 

42 

5* 

13 

3 

^ 

Q 

•  09 

,05 

1  « 

ic 

,0 

Q 

^ 

0 

DIVISION 

65,0 

•  6 

.27 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVIl  A  BEACH 

.00 

.00 

BEN  LOMOND 

83,1 

49.4 

66.3 

93 

U 

41 

3 

26 

3 

0 

0 

0 

11. 

,0 

0 

0 

0 

Q 

BERKELEY 

69,9 

93.8 

61.9 

.6 

82 

10 

51 

13* 

101 

0 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL  I NGAME 

78,0 

92,3 

69.2 

95 

12* 

46 

6 

46 

2 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

79.3 

47,6 

61.9 

88 

10 

39 

9* 

121 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

84.9 

94.4 

69.5 

100 

12 

50 

9* 

8 

6 

0 

0 

0 

,00 

,01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

88.4 

90.4 

69.4 

103 

12 

42 

8 

11 

13 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

64.4 

91,8 

58.1 

72 

9 

46 

10* 

209 

0 

0 

0 

0 

,00 

,01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

80.9 

49,1 

64.6 

2.8 

92 

10 

43 

3* 

46 

2 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

M 

M 

M 

101 

10 

46 

9 

0 

0 

0 

,00 

,01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  i  SSW 

88.9 

90,4 

69.7 

2*0 

109 

12 

42 

3 

26 

16 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

26. 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOS  6AT0S 

81.9 

93.6 

68.6 

1.0 

99 

11 

46 

9* 

21 

7 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,00 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

86.6 

99.0 

70.8 

102 

12 

49 

1 

8 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

66.3 

91,6 

59,0 

84 

10 

48 

10. 

185 

0 

0 

0 

0 

,09 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  196* 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

< 

Departure 
From  NormaJ 

Highest 

* 
o 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tola! 

From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

3 

Max.  Depth 

on  Ground 

* 

■5 

a 

1   .10  or  More  ] 

• 

0 

s 

s 
s 

3 

— - 

— 

s| 

•at 

— — 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

6*1 

8 

50 

■  8 

57. 

8 

79 

11 

43 

14 

216 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

8T. 

9 

58 

■  8 

73. 

4 

104 

29 

45 

4* 

25 

15 

0 

0 

0 

.02 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

78, 

3M 

60 

.9M 

69. 

6M 

• 

1.7 

89 

24« 

38 

4 

41 

0 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAT  T  M  t  FMTrt  nAM 

96, 

6 

52 

.1 

74. 

4 

106 

14 

43 

6 

2 

29 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

75, 

5 

57 

■  0 

66. 

3 

92 

12 

52 

3 

27 

2 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

6«, 

3 

56 

.1 

62. 

2 

2.1 

84 

10 

53 

T* 

96 

0 

0 

0 

.03 

,03 

.01 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

76, 

8M 

94,7m 

65. 

8M 

93 

11 

45 

2 

41 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

9<>, 

8 

50.0 

72. 

4 

107 

12 

40 

4 

3 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  ^AA  AP 

96. 

1 

52 

■  6 

74. 

4 

106 

12 

46 

4* 

0 

28 

0 

0 

0 

.02 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

«5.5 

50,8 

73. 

2 

109 

24 

42 

9 

3 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

68. 

1 

90 

,4 

99. 

3 

79 

8 

44 

1 

172 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

64. 

3 

45 

,4 

94, 

9 

70 

28 

42 

3 

308 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAQO  NAVAL  DEP 

87. 

5 

53 

,5 

70. 

9 

104 

It 

49 

9 

8 

to 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

7 

49 

0 

71, 

4 

103 

24 

36 

9 

9 

29 

0 

0 

0 

T 

•  01 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

•EDWOOO  CITY 

83. 

6 

52 

,4 

68, 

0 

.1 

9< 

23 

49 

3 

18 

6 

0 

0 

0 

T 

• 

•  01 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

68. 

8 

54 

7 

61, 

8 

89 

11 

91 

28 

107 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

83. 

2 

54 

0 

68, 

6 

101 

It 

49 

to 

27 

9 

0 

0 

0 

.08 

•  08 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

71. 

8 

52 

0 

61, 

9 

,1 

(6 

to 

47 

9 

94 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

71. 

4 

33 

8 

62. 

6 

87 

to 

9* 

to* 

80 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

30* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

98. 

0 

49 

>6 

73. 

8 

106 

24» 

39 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

R 

62. 

1 

92 

3 

97. 

2 

68 

to 

46 

to 

233 

0 

0 

0 

0 

.0* 

•  03 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  rRANCISCO  MB  AP 

R 

71. 

6 

54 

,5 

69. 

1 

.4 

91 

tt 

91 

10* 

76 

1 

0 

0 

0 

T 

• 

•  01 

T 

91* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  r  FEDERAL  BUILDIN6 

R 

66. 

6 

54 

I 

98. 

9 

■  1 

•  1 

to 

90 

12* 

186 

0 

0 

0 

0 

T 

• 

.01 

T 

30* 

.0 

0 

0 

e 

0 

SAN  6REG0RI0  3  SE 

68. 

2 

49 

6 

98. 

9 

83 

to 

40 

to 

181 

0 

0 

0 

0 

.  t9 

•  tt 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

79. 

9 

55 

I 

67. 

9 

• 

,7 

94 

It 

48 

3 

18 

4 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

T6. 

6 

50 

|6 

63, 

6 

• 

t.3 

88 

11 

46 

1 

69 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  ot 

.02 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

7S. 

8M 

97 

i9 

66, 

9M 

94 

11 

90 

6* 

39 

3 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81. 

7M 

93 

8M 

67, 

8M 

• 

.1 

92 

23* 

48 

21* 

22 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

78. 

2 

49 

1 

63, 

7 

.  7 

89 

8 

41 

17 

61 

0 

0 

0 

0 

,00 

• 

•  03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

73. 

3 

92 

5 

62. 

9 

90 

tt 

90 

to* 

91 

1 

0 

0 

0 

,03 

.03 

4 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

(7. 

J 

92 

» 

TO. 

0 

\n 

tz 

49 

to 

14 

11 

0 

0 

0 

,00 

- 

•  01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

uatsonville  waterworks 

TO, 

0 

50 

3 

60. 

2 

(S 

tt 

49 

9* 

144 

0 

0 

0 

0 

iOO 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

69. 

6 

.0 

•  01 

• 

.01 

SAN  JOAQUIN  DRAINA6C 
0} 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

87. 

9M 

98 

3M 

73. 

IM 

• 

.9 

lot 

tt 

91 

9* 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

• 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

90. 

6 

59 

9 

73, 

3 

lOS 

12 

♦7 

9 

2 

16 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

96. 

7 

67 

3 

82. 

0 

• 

U4 

106 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

• 

•09 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

96. 

OM 

62 

6M 

79. 

3M 

.9 

106 

13 

49 

9* 

0 

26 

0 

0 

0 

,07 

•  09 

•  OT 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

bakersfield  wb  airport 

R 

9*. 

0 

69 

1 

84. 

1 

- 

.2 

110 

13 

60 

9* 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

•  01 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

93. 

8 

69 

1 

81. 

9 

101 

29* 

99 

9* 

0 

26 

0 

0 

0 

.03 

•  09 

IT 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BlACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

?6. 

9 

64 

7 

80. 

8 

10( 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIS  TREES 

83. 

I 

69 

7 

66. 

4 

2.3 

92 

29 

44 

0 

0 

0 

T 

•  07 

21 

•0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

9S. 

6 

to 

0 

77. 

8 

- 

1.0 

106 

29 

48 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

catheys  vy  bull  run  rh 

96. 

1 

60 

6 

78. 

4 

104 

14* 

46 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

89. 

9M 

94 

IM 

70. 

OM 

99 

26 

49 

tt 

10 

0 

0 

0 

T 

T 

28* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

99. 

2 

64 

3 

81. 

8 

.1 

108 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

• 

•  0) 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  IRRIS  OIST 

99. 

0 

63 

1 

81. 

I 

108 

26* 

94 

4* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  S  NNE 

M 

59 

0 

M 

42 

0 

0 

0 

T 

- 

•  01 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

89. 

8M 

46 

8M 

68. 

9M 

• 

.  8 

98 

29 

' 

22 

19 

0 

0 

0 

.01 

• 

•  01 

•  Ot 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

96. 

6 

99 

9 

76. 

3 

• 

1.6 

109 

24 

46 

9* 

0 

26 

0 

0 

0 

.01 

• 

.01 

•  01 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

98. 

9 

63. 

0 

81. 

0 

.3 

107 

13* 

5* 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

100. 

4 

60, 

7 

80. 

6 

108 

26. 

90 

6* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  rORcST 

79. 

4 

90, 

4 

64, 

9 

.9 

86 

29. 

*2 

90 

0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.12 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

glcnnville 

91. 

6M 

90, 

IM 

70, 

9M 

107 

tl 

39 

3 

13 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

7*. 

0 

47, 

7 

60, 

9 

82 

26 

10* 

137 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORO 

98. 

4 

99, 

8 

79. 

1 

1.4 

106 

28 

90 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHV 

8*. 

8 

93, 

6 

69. 

7 

• 

1.9 

94 

29 

49 

9 

It 

7 

0 

0 

0 

T 

• 

.11 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINQTON  LAKE 

73. 

6 

46, 

4 

60. 

0 

1.0 

81 

29* 

39 

9* 

198 

0 

0 

0 

0 

IOri  A 

92. 

7 

65 

5 

79, 

1 

• 

.9 

101 

29* 

59 

9* 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

• 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

101. 

1 

74 

1 

87. 

6 

.3 

109 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

* 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

97. 

5 

65, 

0 

81. 

3 

104 

25* 

50 

s 

0 

28 

0 

0 

0 

.09 

.09 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

kettleman  ctty  1  SSW 

100. 

5 

69, 

5 

89. 

0 

110 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

rPTTI  PMAM  CTATIAU 

99. 

8 

68, 

9 

110 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

9«. 

4 

98, 

6 

76! 

9 

104 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

93. 

4 

60, 

6M 

78, 

OM 

1.9 

101 

24« 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

97, 

4 

63, 

2 

80. 

3 

2.0 

105 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

99. 

2 

60, 

9 

80. 

I 

.9 

107 

13 

0 

31 

0 

0 

.00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

90. 

6 

99. 8 

73. 

2 

,9 

103 

11 

3 

20 

0 

0 

0 

.01 

.01 

•  01 

28 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

96. 

0 

59, 

5 

77. 

8 

1,0 

106 

12 

9* 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

!o 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

98. 

0 

61, 

3 

79. 

7 

,4 

107 

14. 

9* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

87. 

I 

94, 

9 

Tl. 

0 

98 

28 

8* 

6 

10 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

100. 

0 

70, 

3 

89. 

2 

1,1 

110 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

98. 

0 

60.6 

79. 

3 

,7 

106 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

94. 

3 

57, 

2 

79. 

8 

.9 

105 

24* 

1 

22 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

94, 

6 

57, 

3 

76. 

0 

3,0 

103 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

93. 

0 

97, 

2 

79. 

1 

100 

^9» 

1 

24 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

94. 

6 

57, 

3 

76. 

0 

1.7 

104 

12 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

«i 

< 

Departure 

From  Normal 

HighesI 

Date 

Lowest 

Dale 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  > 
•=| 

0  B 

si 

^  ft 

L% 

ORANGE  COvE 

9T» 

8 

62  . 

7 

80, 

3 

,2 

105 

14 

53 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

pancche  CrEEK 

95t 

5M 

60  . 

78 . 

OM 

105 

\  3 

47 

5 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

porterv I ll  e 

■57. 

4 

64. 

5" 

81  . 

0 

- 

,1 

105 

26* 

52 

5* 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

POSEY   3  E 

83. 

7 

50. 

6 

67, 

2 

90 

26* 

43 

2 

26 

3 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PMR  HOUSE 

7 

59. 

4 

73. 

1 

94 

25 

47 

5 

4 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

0 

63. 

1 

78. 

6 

106 

13 

54 

5* 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA    R  3 

7 

54. 

7 

74. 

2 

3.6 

103 

26* 

44 

4 

2 

22 

0 

0 

0 

T 

.03 

7 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

es. 

1 

48. 

4 

66. 

8 

92 

25* 

40 

5 

31 

7 

0 

0 

0 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  mBAP 

95  • 

0 

60  . 

77 

7 

,  5 

107 

\  \ 

53 

5. 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  PIPE  STATION 

92  « 

I 

57, 

I 

74. 

6 

,  1 

103 

12 

SO 

9* 

0 

21 

0 

0 

0 

,07 

.06 

.07 

2a 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  bridge 

93» 

7M 

54. 

6M 

74i 

2M 

105 

1 1 

48 

9* 

1 

^; 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

temachapi 

83. 

6 

56. 

9 

70, 

3 

93 

25 

48 

10* 

8 

0 

0 

0 

.22 

.17 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEJCN  RANCHO 

96. 

7 

67. 

9 

62. 

3 

- 

,4 

105 

13 

56 

* 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

IM 

1 M 

80 . 

1 M 

,  \ 

105 

14 

55 

4* 

Q 

30 

0 

0 

0 

,00 

.02 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

91. 

3 

56, 

5 

73 

9 

,  1 

100 

25* 

46 

5 

I 

20 

0 

0 

0 

,00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

93. 

9 

56, 

8 

75 

4 

108 

26 

48 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

,04 

■  04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PULPING  PLANT 

91. 

3 

59. 

2m 

75 

3M 

107 

U 

48 

4 

3 

19 

0 

0 

0 

.02 

.02 

2« 

.0 

0 

0 

0 

0 

VI SAl  I  a 

96. 

6 

64, 

4 

80 

5 

- 

1,6 

104 

14* 

54 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

97  , 

3 

66. 

0 

8  I 

7 

1.7 

106 

26 

56 

4 

0 

29 

0 

0 

0 

,02 

.02 

•  02 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

91 . 

3 

54. 

72 

9 

,9 

9a 

24 

46 

5 

1 

21 

0 

0 

0 

.10 

.19 

,10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

76 

5 

,7 

.01 

.03 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 

ALPINE 

92. 

6 

61 , 

6 

77 

1 

100 

13* 

54 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AvALON  PLEASURE  PIER 

71. 

5 

60, 

3 

65 

9 

,  1 

83 

27 

S3 

1 

40 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAH 

95. 

4 

57, 

4 

76 

4 

.0 

104 

14 

46 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

- 

,06 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

94. 

9 

59, 

3 

77 

1 

102 

13 

47 

6* 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

,19 

,02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

80. 

41. 

5 

6 1 

\ 

86 

23* 

29 

J* 

125 

0 

0 

4 

0 

.ao 

.80 

26 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BONITA 

78, 

6 

59, 

3 

69 

0 

,4 

87 

11* 

50 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK   WB  AIRPORT 

R 

89. 

2 

60, 

3 

74 

8 

1,0 

96 

13 

S3 

S 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABR T LLO  NAT  mONUMEnT 

p 

72. 

1 

57, 

8 

65 

0 

75 

31* 

54 

9* 

23 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

cachuma  Dam 

89. 

7 

51, 

4 

70 

6 

100 

11 

45 

6* 

6 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

95 

Q 

53, 

3 

74 

^  2 

102 

13* 

40 

6* 

1 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

13* 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

95. 

3 

55. 

2 

75 

,3 

105 

12 

48 

7* 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHUi a  VISTA 

3M 

1 M 

65 

1 2M 

1.7 

73 

29* 

53 

2 

24 

0 

0 

0 

0 

,00 

,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

clarfmont  Pomona  col 

90. 

7 

57! 

7 

74 

.2 

- 

.2 

98 

12 

91 

4 

0 

le 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

92. 

8M 

56, 

IM 

74 

,5M 

.1 

101 

13 

48 

2* 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

75. 

9 

58  . 

0 

67 

,0 

80 

10 

53 

8* 

9 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

cuyama 

94 . 

3 

53, 

4 

73 

,9 

103 

30* 

41 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

68. 

93. 

\ 

70 

,9 

,2 

94 

30* 

45 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

,00 

_ 

.98 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

9*. 

6 

59. 

2 

76 

.9 

106 

13 

53 

6* 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

93, 

9 

56, 

9 

75 

.4 

102 

13 

48 

6* 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.02 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

C  U  3  1  IIU'^  Q, 

100. 

CM 

58, 

3M 

79 

,2M 

,7 

109 

12 

49 

a 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

88 , 

7 

57. 

4 

73 

,  1 

.0 

93 

13* 

48 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.01 

•  00 

26* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

F0NT4NA  KAISER 

95 

66  a 

\ 

80 

9 

104 

13 

59 

2* 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

89. 

4 

58, 

9 

74 

.2 

98 

12 

51 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

hEnShaw  Dam 

93, 

4 

52, 

9 

73 

,2 

103 

14 

40 

s 

3 

27 

0 

0 

0 

26 

Q 

Q 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

87, 

CM 

51. 

69 

■  3M 

94 

12 

39 

4 

5 

5 

0 

0 

0 

,69 

.69 

.0 

0 

1 

1 

0 

JULIAN  l<iYNOLA 

91, 

5 

55, 

1 

73 

.3 

98 

13 

41 

5 

2 

23 

0 

0 

0 

.04 

.00 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

L  AGLNA  BEACH 

74, 

4M 

58, 

3M 

66 

.4M 

1.6 

86 

10 

48 

2 

21 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

81. 

5 

60, 

3 

70 

.9 

90 

11 

53 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

,00 

27 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

69, 

a 

52. 

0 

60 

.9 

79 

11 

47 

9 

121 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONC-  BEACm 

80i 

01. 

70 

•  6 

,2 

90 

28* 

S6 

1 

2 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

80 

5 

S9 

4 

70 

•  0 

1.6 

aa 

28 

53 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

26* 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

R 

7  3 

Q 

60* 

66 

.  8 

2.3 

77 

28* 

55 

5* 

9 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTERH 

82 

7 

60 

9 

71 

.8 

1.2 

89 

10 

56 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

94 

7 

65 

3 

80 

.0 

101 

14 

57 

5* 

0 

30 

0 

0 

0 

*  12 

■ 

.07 

,12 

2  7 

.  0 

1 

MT  BALDY  NOTCH 

77 

9 

54 

9 

66 

^  ^ 

84 

13 

48 

5* 

32 

0 

0 

0 

0 

.30 

.30 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

/I 

80 

7 

60 

9 

70 

.  8 

92 

12 

48 

4 

10 

2 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

5 

60 

\ 

65 

,  3 

2,1 

75 

29* 

54 

3 

25 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIOE 

74 

6 

61 

0 

67 

.8 

79 

27 

53 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

,00 

.02 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

94 

1 

54 

6 

74 

.4 

1.2 

109 

12 

49 

6* 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

.  0 

0 

0 

OXNARO 

7 1 

94 

3 

1.5 

00 

\  \ 

49 

4 

59 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

,00 

.01 

.00 

PASADENA 

89 

3 

59 

7 

74 

.5 

.9 

95 

13* 

54 

8* 

0 

13 

0 

0 

0 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERfilS 

97 

9 

57 

7 

77 

.a 

106 

13 

91 

7* 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

92 

3 

56 

6 

74 

.5 

,3 

100 

13 

49 

5* 

0 

24 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMCNA  SPAULDING 

95 

5 

54 

1 

74 

.8 

104 

13 

1  *2 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

.13 

.00 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDlAnDS 

98 

3 

60 

5 

79 

.4 

2.7 

1  106 

13 

54 

5. 

0 

31 

0 

0 

0 

.19 

.14 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  •  3 

95 

.2 

58 

,5 

76 

,9 

1.0 

104 

13 

i  51 

9* 

{  ° 

31 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

R 

96 

.6 

56 

,7 

76 

,7 

106 

14 

i  50 

7* 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

91 

.8 

61 

,7 

76 

.8 

98 

28* 

! 

'  4 

0 

23 

0 

0 

0 

,08 

.08 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

99 

,3 

59 

,3 

I  79 

,3 

1.7 

107 

13* 

i  0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.02 

,02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  U:B 

//R 

86 

.2 

63 

,5 

74 

.9 

,6 

96 

13 

1  50 

1 

1  1 

8 

0 

0 

0 

,00 

.02 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

75 

.5 

62 

.9 

69 

.2 

.9 

ez 

11 

57 

i  0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

93 

,1 

57 

,2 

75 

,2 

,9 

102 

12 

51 

5* 

j  0 

26 

0 

0 

0 

,00 

.01 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

89 

.0 

61 

,5 

75 

,3 

95 

13 

t  " 

I 

1  0 

12 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

103 

.2 

55 

,7 

79 

,5 

2.0 

1  Ul 

13 

i  5 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.10 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

73 

.6 

59 

i 

■  a 

66 

.7 

1.1 

1 
1 

12 

1  " 

10 

8 

i 

i  ° 

0 

0 

0 

.00 

1 

1 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerenc3  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JULY  1964 


Continued 


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

1    .50  or  More  1 

1.00  or  More 

=  1 

s  5 

«  % 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

83.1 

60.5 

71,8 

•  .1 

90 

29» 

94 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

,00 

■ 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

73. T 

56.3 

69,0 

•  2.1 

69 

U 

93 

10. 

32 

0 

0 

0 

0 

,00 

.03 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AO 

73.6 

55,4 

64,9 

68 

U 

90 

21 

33 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

27. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

83.9 

63.4 

7  3,7 

12 

9 1 

4 

0 

0 

0 

a  00 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AfRPORT 

R 

71. i 

50.1 

60,8 

-  l!4 

83 

10 

43 

3 

127 

0 

0 

0 

0 

,06 

!o3 

•  06 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MONICA  PIER 

65.9 

60.5 

63,2 

7 1 

26 

^' 

0 

0 

0 

0 

00 

*ftft 

*  9 

^ 

0 

0 

SANTA  PAULA 

80. 

90  .  8M 

65  ,  6M 

53 

28* 

_^ 

2  3 

0 

0 

0 

0 

00 

•  0 

0 

0 

SUNL AND 

94  .  9 

99.8 

lOe 

l2 

29 

0 

0 

0 

.00 

*nn 

•  0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

77.6 

59.9 

68*6 

j2 

g 

0 

0 

0 

0 

.00 

00 

*00 

0 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

82.1 

96,3 

69)2 

-  2)2 

68 

28« 

47 

2 

2 

0 

0 

0 

,00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  OAm 

79.5 

90,9 

69,2 

f  ? 

1 2 

0 

0 

0 

0 

^ 

T 

27 

*« 

^ 

0 

0 

U  C  L  A 

76.2 

62.3 

69,3 

81 

30 

^9 

A* 

0 

0 

0 

T 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

96.6 

77,2 

105 

12 

31 

0 

0 

0 

00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VANDENBERG  AF8 

R 

63.6 

51.5 

72 

1 1 

46 

10 

223 

0 

0 

0 

0 

1  ^ 

•  04 

_^ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

79.5 

57,7 

68,6 

66 

u 

49 

2 

1 

0 

Q 

!oo 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

1  •  1 

102 

41 

29 

0 

0 

0 

T 

a  48 

IJ 

*ft 

0 

YORBA  LINPA 

68.  3H 

59. ZM 

• 

•  8 

95 

12* 

50 

I 

Q 

0 

0 

00 

,00 

nn 
•  00 

•  0 

0 

0 

0 

D 1 VI  SI  ON 

71  9 

* 

.03 

.04 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

_ 

7ft 

_ 

1  1  L 

30* 

68 

Q 

31 

0 

0 

0 

•  i  i 

26 

•  0 

I 

0 

0 

BARSTOW 

103.1 

67  2 

85*2 

109 

1 2 

31 

0 

0 

0 

39 

•  2 1 

•  0 

0 

z 

0 

0 

REAl MDNT    1  E 

98.0 

56,4 

78.2 

105 

12 

48 

6 

0 

31 

Q 

0 

Q 

!o4 

.04 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP   WB  AIRPORT 

R 

98.3 

56.6 

77.0 

105 

2* 

48 

3 

0 

30 

0 

Q 

0 

T 

- 

•  12 

T 

26. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

72.7 

51.7 

62.2 

6  3 

25 

43 

5 

97 

0 

Q 

0 

0 

•  0 1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RL YTHE 

76 

9 

- 

• 

114 

28* 

64 

31 

0 

0 

0 

04 

•  17 

_ 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

108*4 

82  7 

95*6 

117 

Q 

31 

0 

0 

0 

08 

*05 

26 

*0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

103)5 

70,4 

87.0 

113 

13 

62 

6 

0 

30 

Q 

0 

0 

loo 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAULFY  2  SW 

105.5 

75,7 

90.6 

-  2,3 

116 

29« 

67 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

- 

•  01 

.01 

13 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I  L 

102.8 

69,5 

86,2 

111 

1 3 

58 

^ 

31 

0 

0 

0 

,05 

.05 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UAtaL't  T  1    r  an    A  1  KFUK  1 

102  6 

71  7 

_ 

108 

74 

6 1 

Q 

31 

0 

0 

0 

57 

,37 

1  n 

_ 

Q 

^ 

0 

DEATH   VAL  L  E Y 

115*5 

102*0 

4 

123 

24 

Q 

31 

0 

0 

0 

56 

* 

26 

*o 

2 

0 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

M 

M 

M 

49 

6 

Q 

0 

0 

isi 

145 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

104.9 

82.9 

93.9 

115 

13 

76 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

El    CENTRO  2  SSW 

107.3 

75.2 

91.3 

115 

12* 

65 

1 6 

31 

0 

0 

0 

,00 

•  10 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TAT  DM/^  T 
r  M  I  Kr'iD IN  1 

91 

* 

• 

98 

14* 

- 

22 

0 

0 

0 

00 

• 

nn 
.00 

.  0 

° 

0 

0 

gOld  rock  ranch 

106.3 

79  4 

929 

116 

1 2 

31 

0 

0 

0 

•  ^ 

T 

8 

,  0 

0 

0 

0 

0 

HAH^EE 

95.4 

69.6 

80.5 

-  .6 

103 

25 

55 

5 

0 

28 

Q 

Q 

,06 

•  05 

.06 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

hayfteld  pumping  Plant 

104.5 

74,9 

89.7 

114 

13 

62 

8 

0 

3 1 

Q 

0 

.02 

.02 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

impfr I al 

105.9 

78,4 

92,2 

116 

12 

72 

22. 

0 

31 

^ 

,  00 

.07 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IMDtOTAI       CAA  AD 

. 

77 

• 

1  1  A 

1 2 

1  6 
16 

- 

31 

0 

0 

0 

_ 

31. 

,  0 

0 

inoio  u  s  date  garden 

106.0 

76.7 

91.4 

-  •7 

118 

13 

63 

3 

0 

3 1 

.00 

•  12 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

INYCKERN 

103.1 

66.3 

64.7 

109 

24 

54 

1 

0 

3 1 

Q 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107.1 

81.9 

94.5 

116 

13 

74 

1 

0 

3 1 

Q 

Q 

•  03 

•  03 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1  A^E     ADDPuUf An 

L  **  ^  c  HKKt^wntflU 

an  3 

57  4 
• 

90 

1 2 

^ 

^ 

1 

0 

0 

0 

01 

,01 

26 

,  0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

98.1 

63.9 

61.0 

107 

12 

55 

6. 

0 

30 

0 

0 

0 

,  00 

,  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

95. 5M 

65.8m 

60. 7M 

102 

13« 

52 

4 

0 

29 

.19 

.19 

26 

.0 

0 

I 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

100.2m 

64.  IM 

82. 2M 

106 

29 

52 

4 

0 

31 

Q 

Q 

Q 

.07 

.07 

10 

,0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  5E 

102.9 

74.3 

36. 6 

114 

1 3 

60 

5 

0 

3 1 

Q 

Q 

•  03 

,03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

92.3 

73.7 

63.0 

101 

12 

64 

27. 

0 

24 

0 

0 

0 

1.18 

1.15 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

MOJAVF  2  F5E 

M 

69. 3M 

M 

107 

13 

59 

6 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  CASS 

93.6 

66.9 

60.3 

101 

24 

57 

6. 

0 

27 

Q 

Q 

.89 

.81 

9 

.0 

0 

I 

1 

0 

NEEtJLES  FAA  AIRPORT 

107.9 

83,9 

95.9 

117 

12 

72 

26. 

0 

31 

0 

0 

0 

,30 

.30 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALVOALE 

96.7 

65,9 

61.3 

-  .2 

107 

12 

52 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

•  03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

100.3 

63,9 

82.1 

108 

13« 

49 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109.8m 

73.6 

91. 7M 

1.1 

121 

12 

63 

6. 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

•  28 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

107.7 

82,9 

95.3 

117 

30. 

70 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

,12 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANCS8URG 

98.5 

69.5 

64.0 

105 

24* 

56 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

77.4 

62.0 

69.7 

•  6 

88 

12 

53 

5. 

7 

0 

0 

0 

0 

T 

•  09 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

106.9 

77.0 

92.0 

lie 

12 

70 

16. 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

tRona 

105.1 

71,6 

68.4 

-  l.O 

112 

25. 

60 

5 

0 

31 

0 

0 

0 

.34 

•  31 

.32 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWFNTYNINE  PALMS 

105.4 

71,7 

68.6 

112 

12 

62 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.24 

.23 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

94.8 

57,5 

76.2 

102 

12 

40 

5 

2 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

vICTORVILLE  pump  PLANT 

98.1 

60,6 

79.4 

105 

25. 

50 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

64.1 

36,1 

50.1 

71 

30 

28 

5 

456 

0 

0 

9 

0 

T 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

54.9 

34,6 

44.8 

59 

25. 

14 

3 

619 

0 

0 

6 

0 

,75 

.50 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

64.2 

.15 

•  05 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:         123°  on  the  24th  at  Death  Valley 
Lowest  Temperature:         14*  on  the  3d  at  White  Mountain  2 
Greatest  Total  Precipitation:        2.  15  inches  at  Crescent  City  1  N 
Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  264  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:        1.62  inches  on  the  26th  at  Nightingale 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

*LDERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  BANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVILLE  MP4TNC  STA 

BRANSCOMB  2  Nw 
BRlOGtvILLE  *.  NNh 

burnt  ranch  1  s 
calistoga 

callahan  ranger  sta 
cazaoero 

cecilville  sawyer 
clear  creek 
cloveroale  j  sse 
copco  no  1  0am 

covelo 

crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 

CUMMING5 
DOS  RIOS 

DUTTCNS  LANDING 
ELK  VACLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 
FERNDAlE  S  SSw 
FERNOALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGS 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
6AB8ERVILLE 

GA5QUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON  1  w 

GREENVIEw 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  BANGER  STA 

HAYFORK   BANGER  STATION 

HEALOSeuRG 
HEALDS8UBG  NO  2 
HILTS 

HONEyDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

kentfielo 

klamath  r 
knights  valley 

KORBEL 

LAKE  BILLS8URY   NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA   5PENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE    ST  PK 

SAINT  HELENA 

5ALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAG6S  5PGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR   1  w 

SONOMA 

STANOISH.HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  hSw 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  5 
WILLITS   I  NE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 

big  bend  ranger  sta 

blue  canyon  wb  airpoht//r 
bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 
buckhorn 

bucks  creek  ph 
bullards  bar  pwr  house 

aURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CAN8Y  U  SW 

CANBY  RANGER  STATION 


.09     .40  ,02 


T         T  T 


,45  .U 

.20  .OS 


•19     T  .03 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


9      10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23  24 


CANYON  0AM 

cARieou  pomer  house 

CENTERVTLLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  %TA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARK 5BUBG 

CLARKS  VALLEV  MUDO  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

COHASSET   I  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POhER  HOUSE 
COLUSA  I  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  L  MSW 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABlA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
OUNNIGAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 

FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

hunter  dist  graves  rch 

iowa  hill 
jess  valley 
kelseyville 
kilarc  power  house 
lakeport 

LAKE5H0RE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE   SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESylLLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MAN2ANITA  LAKE  /, 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 

middletown 

MINERAL 

monticello  dam 

mount  OANAhER 

MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 

mount   SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  »2 

ONC 

ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PA5KENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  W0  AIRPORT 

redding  FIRE   STA  NO  2 

REPRESA 

RIG  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  wB  CITy 
SAINT  JOHN 
SHASTA  0AM 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAviLLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1   E  //R 
STIRLING  CI TY  RS 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CHEEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE   7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLC 
VOLLHERS 

VOlTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 


.00 

.00 
T 

.^0 


Sm  [•laicnce  Doles  lollowing  Sutloa 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WILLItMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


BOCA 

BRIDGEPORT 
CEOABVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

dovle  5  sse 

ellery  lake  / 
fleming  fish  and  game 

FORT  BIDwELL 
GEM  LAKE 

long  valley  in5p  sta 
meyers  4  sw 
meyers  inspection  sta 
mono  lake 
sagehen  creek 

secret  valley 
squaw  valley 
standish  1  e 
susanville 
susanville  airport 

tahoe  city 

TERMO 

truckee  ranger  station 
wendel  10  se 

W00DF0RD5 


13     14     15  ;  16  17 


.12     .IS'  .04 


19     20     21  !  22     23     24  i  25     26     27     28     29     30  |  31 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
SCRBER  RANCH 
6ILR0Y 

GILROY  14  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  Nw 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  6AT05 
LOS  GATOS  4  Sw 
MARTINEZ   )  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
HORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIHIENTO  DAM 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELO 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  lEANOOO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRISHTS 


.02  .03 

T  T  I 
T         T  T 


,01  T 


DAILY  PRECIPITATION 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
05 

ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRy 

6akersfiel0  wb  airport 
balch  power  house 
blackwell5  corner 
buttonwillow 
calaveras  big  trees 

camp  pardee 

cathevs  vy  bull  run  rh 
cherrt  valley  dam 

C0ALIN6A 
COALINGA    I*.  WNW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
fiddletown  lynch  ranch 
five  points  5  ssw 

fresno  wb  airport 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 
HANFORD 

hetch  hetchy 
huntehs  dam 

lORIA 
I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  I 

KERN  RIVER  PH  NO  S 
KETTlEMAN  CITY   I  SSW 

kettleman  station 
knights  ferry  i  5e 

LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA 

MADERA 

HANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATT IWAv 

PIEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  ■)  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  Z  S 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SL0UGHH0U5E  b  SE 
SONOPA    R  S 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POwER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWflY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVflS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULCFIELO 
TURLOCK 

VI  SAL  I  A 

WALLACE   I  SE 

WASCO 

WESTHAvEN 

WEST  POINT   }  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 
06 


ACTON  E5C0N0I  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTADCNA 

ANZA 


Day  of  Month 

3   I  9    1^  I  11  I  12     13  I  14  I  15~   16  I  17  I  18  19 


21     22     23     24  25 


27     28     29     30  31 


3o6  ieleienc«  nolea  loUowing  Slalion  Indei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

7   I   8   I   9      10  I  U  I  12      13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18     19  1  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27 


ARROYO  5EC0  R4  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 
AVALON  PLEASUPE  PIER 
A2U$A  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BfAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
etc  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 
BIG  DAlTON  OAM  fC223BE 
BIG  TUJUNGA  OAM  FC460E 
BONtTA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

6URBANK  FO  FC22613 
BURBANK  WB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  OAM 

CAMPC 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHAT5W0RTH  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0L8yS  FC  5i  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  2eJC 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUVAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOhNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  OAM  tOO 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 

ESCONOIOO  #00 
FILLMORE   I  WNta 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARR0UE5  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  OAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENOALE  STAPEN  FC295G 
GLENOORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  Fc3** 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  GAGING  STATION 
hEmET 

hEnShAw  dam 
H0E6EES  FC  60  A 
lOVLLWlLO  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
L4  CRESCENTA  FC  251 

laguna  beach 

LAKfSIOE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  NTS  FC  5*0  8 
LECHU2A  PT  STA  FC  352B 
LOCKWOOO  MESA 
LOMPOC 

LONG  BEACH 
LONG  6EACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
HOORPABK  I  S5E 

HT  BALDV  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 
NEWBuRy  park  *  SH 
NEWHAUL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR  .00 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI  ,00 
OtINOA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 
OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  *•£ 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PAL05  VERDES  EST  FC430 
PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 

RAHONA  SPAULDING 
RANCHITA 
REDIANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 
■IVERSIOE  EXP  STA 

WLSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
5*N  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  f CI  SOB 
SANOBERG  wB  //R 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SAN  GABRIEL  DM  fC'»29SE 
SAN  GABBIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH   #  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC-SZ 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATAUINA  WBAP 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTIAGO  DAM 
SAUQU5  PwR  PL  NO  I 
SHELL   ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  *H 
S0MI5  3  NE 

SOMIS   3  NW 

SPAORA  PAC  FC   396  C 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  5TA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  0AM 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 
UCLA 
UPLAND   3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VANOENSERG  AFB 

VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FCUO 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC    106  0 
YORBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BAR5T0W 
BEAUMONT   1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / 
BISHOP  W6  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  SW 
CABAZON 
CAlEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAyFIElD  PUMPING  PLANT 

hesperia 
imperial 
imperial  faa  ap 
independence 

indio  u  s  oate  garden 
inyokern 

inyokern  armitage 
iron  mountain 
joshua  tree 

kEE  ranch  / 
lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shawnee  hill  rch 
lucerne  valley  1  ssw 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  E5E 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSeuRG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  \ 

SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 


.00 

•  00 

•  00 


.85 
•  30 

2. OS 


13     14  15 


T         .02  .03 


22     23  24 


28     29     30  31 


.38  .30 
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DAILY  PRECIPITATION 


TMCNTTNINC  PALMS 
VALVEMO  RANGER  STA 

vicreaviLU  pump  plant 

HMIK  MOUNTAIN  1 
HHITE  MOUNTAIN  2 


Day  of  Month 


13  14 


15 


22     23     24  I  25     26     27     28     29  30 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

« 

STATION  AND  DEPTH 

T  IME 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

1  1 

•t  INCHES 

9  AM 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

92 

89 

92 

93 

94 

95 

95 

93 

91 

93 

92 

94 

94 

94 

92 

93 

95 

93 

93 

95 

95 

97 

95 

95 

92.7 

MAX 
MIN 

108 
84 

109 
85 

110 
86 

108 
86 

109 
85 

108 
86 

109 
66 

110 
89 

96 
86 

108 
89 

110 

88 

113 

90 

114 
93 

103 
89 

109 
87 

110 
86 

110 
68 

112 
86 

112 
88 

111 

90 

109 
91 

107 
89 

111 
69 

113 

93 

108 
92 

111 
93 

110 
93 

115 
94 

115 
94 

110 
93 

109 
92 

109.5 
89  .1 

8  INCHES 

9  AM 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

90 

91 

93 

94 

95 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

93 

93 

94 

94 

93 

94 

94 

95 

96 

96 

95 

92.9 

MAX 
MIN 

96 

90 

96 
90 

97 
91 

96 
91 

97 
91 

97 
91 

96 
90 

96 
91 

92 
89 

94 

90 

97 
91 

99 
93 

100 
94 

96 
92 

97 
92 

98 
92 

98 
93 

99 
92 

99 
93 

99 
93 

98 
93 

97 
92 

98 
92 

99 
94 

97 
92 

98 
93 

99 
94 

101 
94 

101 
95 

100 
95 

99 
94 

97.6 
92  .2 

12  INCHES 

9  AM 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

96 

96 

95 

93  .0 

20  INCHES 

9  AM 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

90.2 

39  INCHES 

9  AM 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

66 

66 

85 

85 

85 

67 

87 

67 

84.6 

79  INCHES 

9  AM 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

30 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

61 

81 

81 

81 

81 

81 

61 

62 

62 

82 

80.0 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

88 
74 

86 
74 

88 
75 

86 
72 

83 
73 

88 
75 

91 
77 

90 
78 

89 
75 

91 
73 

95 
80 

99 
83 

99 
83 

97 
81 

94 
81 

93 
79 

95 
81 

95 
81 

93 
79 

95 
79 

97 
80 

98 
78 

97 
79 

99 
82 

100 
82 

98 
61 

97 
82 

92 
81 

99 
83 

97 

60 

93 
78 

93.6 
78.6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

77 
74 

78 
74 

78 
76 

78 
74 

78 
74 

75 
72 

76 
72 

76 
72 

77 

74 

78 
74 

79 
75 

80 
76 

82 
78 

82 
79 

81 
78 

81 
77 

81 
77 

79 
77 

80 
77 

80 
78 

81 
77 

82 
78 

82 
79 

62 
78 

61 
78 

76.3 
73.0 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 
64 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

65 
64 

66 
65 

67 
66 

67 

67 

67 

67 

67 

65 

65 
63 

64 
53 

64 

54 

65 
54 

65 
55 

66 
55 

66 

55 

66 
66 

66 
56 

67 
56 

67 
65 

57 
67 

58 
57 

68 
68 

68 
56 

58 
57 

68 
57 

65.7 
55.2 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


-  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.     READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING   HT   8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL   THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  7  A.   M.  JULY  13  TO  7  A.   M.   JULY  15,    (48  HOURS). 
MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BURBANK  WB  AIRPORT 
EUREKjA  WB  CITY 
FRESNO  WB  AIRPORT 
LONG  BEACH  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
OAKLAND  WB  AIRPORT 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 
SAN  FRANCISCO  FED  BLOG 
SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
STOCKTON  WB  AI RPORT 

f  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
*  BiOO  AM 
»  PEAK  GUST 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p. 

Relative   fiumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

% 
a 

evailing 

ircent  of 
evaihng 

•0 
0 
> 

1  - 
l!  i 

-2 

0  i 
»  ^  5 

ite  of 
Itest  mile 

:00  AM 
PST 

5 

O  1- 

s"^ 

a 

o  in 
o  a 

a 

O  1- 
O  l/l 

..  Q. 

01 

o 

O) 

1 

o 

O) 

1 

66  I-O 

§1 

rcent  of 
islline 

erage 
f  cover 
uise  to  su 

cuiJ  a. 

< 

tS  J 

Q  J 

o 

q 

o 

o 
cn 

o 

o 
E- 

»    O  3 

P.  a  g 

31 

10 

6.1 

2  m- 

32 

25 

45 

30 

19 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.  7 

16 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

- 

1.6 

5.1 

19-H- 

18 

30 

38 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.6 

19 

14 

7.8 

16++ 

15 

7 

79 

46 

34 

69 

1 

° 

0 

0 

0 

0 

1 

.9 

6.8 

20 

swt 

26+ 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

56 

6.9 

31 

21 

8.1 

20 

NW 

8 

58 

36 

19 

38 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

97 

.7 

30 

8 

5.5 

15++ 

27 

29+ 

67 

63 

51 

77 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2.4 

26 

19 

9.5 

24% 

W 

4 

86 

67 

67 

81 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.8 

50 

37 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

1.9 

30 

13 

10.3 

24++ 

25 

8 

86 

76 

67 

81 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

9 

3.3 

17 

16 

7.3 

24 

S 

29 

50 

30 

18 

35 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

94 

1.  1 

22 

13 

9.6 

27 

SW 

4 

76 

50 

29 

61 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 

1 

99 

.7 

11.5 

28++ 

35 

16 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0- 

.  8 

30 

12 

7.3 

17 

NW 

29++ 

85 

67 

65 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

77 

3.5 

30 

22 

14.  1 

33 

W 

21 

88 

66 

61 

83 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

2.7 

W 

56 
- 

10.9 

34 

SW 

31 

83$ 

11 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

11 

70 

1.3 

64 

63 

3 

1 

0 

0 

° 

0 

4 

2.6 

27 

20 

9.8 

24++ 

27 

S 

66 

41 

25 

51 

° 

0 

0 

• 

0 

0 

0 

1 

.6 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964 


CALI  FORM  A 


Station 

July 

1 

1  August 

September 

October 

November 

1 

December 

1 

!  January 

j 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORTH  COAST   DRAINAGE  01 

ALOFf^POI  NT 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GO 

- 

ANGW 1 N   PAC   UN  I  ON  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2,0 

- 

BIG   BAR   RANGER  STATION 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

i  - 

1.0 

- 

BLUE    LAKE   REDWOOD  CR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

boonv ILLE  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BRANSCOMB   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

2 

2 

BRIDGEVILLE   4  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

27.0 

7 

1 

16.2 

- 

BURNT    RANCH   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.5 

12 

T 

5 

17 

CAL I STOGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CALLAHAN   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

7.3 

.  2 

10.0 
4 

CAZ ADERO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CECILVILLE  SAWYER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16.0 

- 

- 

CLEAR  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

COPCO  NO    1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

16.0 

27.0 
12 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

1 

2 

CRESCENT    C [ TY    1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CRESCENT    CITY   7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.3 

1 

4.8 

2 

CUMM I NG  S 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

- 

1 

■  7 

1 

DOS  RIOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.8 

.  8 

DUTTONS  LANDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

25.5 

T 

1 

T 

•  6 

30.9 

6 

EUPEK A   WB   C 1  TV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

FERNDALE    9  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

FERNDALE    2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FOREST  GLEN 

SNOWF  A  L  L 
1    IN  ON  GD 

T 

10.0 

6 

T 

T 

T 

10.0 

6 

FORKS  OF    SA LMON 

1    IN  ON  GO 

T 

- 

FORT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORT    BRAGG  AVIATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

FORT   DICK    1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORT  JONES  Ranger  sta 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

I  •  5 

11.5 

12 

1.5 

2 

14.5 

14 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GARBERVI LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

GASQUET   PANGEP   STAT  ION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

1.0 

4.0 

2 

GRASS   LAKE   MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

A. 3 

8.3 

e 

58.3 

26 

6.6 

29 

23.1 

30 

6.5 

2 

4.5 

1 

1.2 

112.8 

GRaTON   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GftEENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1-8 

15.5 

T 

T 

17.3 

GUERNEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

Total 
Precip- 
itation 


E  40.30 
25.71 
27.29 
58.01 


52.89 
31.35 
E  17.50 
30.12 


16.56 
26.23 
45.46 
81.37 
20.43 
24.99 
17.97 
31.30 


See  reference  i 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


July 

August 

September 

October 

November 

December 



January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
itatioD 

12.5 

T 

- 

T 

- 

46.24 

9 

T 

26.68 

10 

- 

- 

26.48 

24.92 

1-0 

T 

11.0 

- 

T 

T 

E  17.03 

2 

11 

2 

- 

- 

T 

T 

- 

73.16 

T 

T 

49.94 

62.86 

24.91 

- 

66.45 

- 

T 

- 

33.81 

29.43 

74.20 

T 

E  47.57 

- 

1.0 

T 

T 

- 

- 

1.0 

2.1 

2.5 

17.3 

2.5 

15.5 

T 

5.0 

1.5 

47.4 

13.59 

2 

22 

29 

1 

1 

1.8 

3.0 

50.0 

.2 

T 

T 

49.98 

1 

15 

- 

- 

13.42 

35.41 

- 

- 

.1 

- 

- 

- 

9.44 

23.73 

15.23 

16.20 

20.0 

1.0 

T 

21.0 

22.52 

- 

1 

- 

- 

E  17.77 

T 

T 

32.50 

T 

T 

68.04 

2.0 

2.0 

47.77 

1  5.92 

31.22 

4.3 

1 

- 

1 

32.44 

52.71 

T 

T 

20.11 

T 

T 

T 

42.89 

23.07 

T 

T 

20.37 

HAMILTON  AFB 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

HAVFORK    RANSER  STATION 

HEALOSeURG 

HEALDSBURG  NO.  2 

HILTS 

HONEYDEW   2  WSW 
HOOP  A 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO   LARGO  STATION 

IDLEWILO   HWY   MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELO 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE   PILLSBUPY   NO.  2 
LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 
MAD   RIVER   RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 
MOUNT    HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA    STATE  HOSPITAL 
OAK   KNOLL   RANGER  STA 
OAKVILLE    1  W 
OCC I  DENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAFL 
SANTA  ROSA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  G 


S«e  referftDCi 


>  following  StatloQ  ] 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


Station 

SAWYERS  BAP  RANGEP  STA 
SCOT  I  A 

SHELTER  COVE 

SKAGG5   SPGS   LAS  LOMAS 

S0ME5BAR    1  W 

SONOMA 

STANDISH   HICKEY   ST  PK 
TRINITY   DAM  VISTA  PT 
TULELAKE 
UKIAH 

UKIAH   4  WSW 
UPPER  MaTTOLE 
WEAVERVILLE   RANGER  STA 
WEED    1  S 
WILLITS    I  NE 


SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
ADIN   RANGER  STATION 

ALTURAS   RANGER  STATION 

AUBURN 

BEALE  AFB 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  Ranger  sta 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BOWMAN  DAM 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  Ranger  sta 

BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BULLAROS   bar   PWR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY    11  SW 

canby  ranger  station 
canyon  dam 
caribou  power  house 
centerville  ph 
challenge  ranger  sta 

CHESTER 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August    I  September 


November   December  j  January 


3.0 

<> 

5.3 


5.3 

31 


T 
6.0 


14.0 

3 


24.7 

19 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


5.0 

5 

12.0 

11 

13.0 

11 

11 
19.5 

17.0 

47.0 

23 

24.8 

13 


3.0  43.0 

28  19 


February 


4.0 

17 


3.5 

5 


20.0 

26.0 

22 

1 


39.0 

31 

9.0 


April 


9.8 

15 


May 


40.0 

26.1 

7 

31.0 


12.5 
12 


133.3 

138 


Total 
Precip- 
itation 


3«e  reference  notes  fol loving  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


Stahon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

Apnl 

May 

June 

Total 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

COBB   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  •  7 

COHASSET   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

31  «0 

48^3 

COLEMAN   FISHERIES  STA. 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

COLFAX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

28.0 

1*0 

2.0 

31.0 

COLGATE  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

1 

1 

COLUSA   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

COOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 

T 

10.0 

CORNING   HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

CUNNI NGHAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DANA    2  SE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4.0 

I 

2.0 

2 

- 

- 

10.0 

- 

DAVIS   1  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

DAVIS  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

3 

8.0 

65.0 

26 

- 

20 

3 

3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

1.5 

1 

52.9 
18 

29 

AO  .0 

31 

2,5 

2 

16.0 

5 

126.4 

87 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

1  17.5 

13 

2.5 

2 

15.0 

5 

35.0 

20 

DOBBINS  COLGATE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

5.0 

4 

OOWNIEVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

25.5 

- 

- 

39.5 

DUNN! GAN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

i 

OUNSMUIR   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

2 

T 

- 

13 

1 

2 

18 

EAST   PARK  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

FAIRFIELD   POLICE  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

T 

FALL   RIVER   MILL  INTAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

5.0 

2 

FERGUSON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 
1 
1 

T 

2.0 

1 

2.0 

I 

FINLEV   1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 
j 

FINLEY   5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 
1 

FORESTHILL   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

* 

4 

FRENCH  GULCH 
GARDEN   VALLEY   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.5 

.5 

1 

13.0 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

3 

7.0 

3 

l.O 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

2.0 

1 

- 

GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

17.8 

12 

3.'. 

2 

7.3 

3 

T 

T 

28.5 

17 

GREENVILLE  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

1 

1 

Total 
Precip- 
itation 


14.13 
E  35.34 
30.27 
10.58 
24.59 
10.38 


42.51 
30.55 
45.65 
10.50 
39.38 
9.74 
11.85 


17.71 
39.92 
25.62 
29.81 
36.77 
41.73 
43.02 


See  relerence  i 


wlDg  station  iDdex. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  o(  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


July 


August    i  Septembe 


December;  January 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


HARRISON  GULCH  R5 
HARRY   ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT   CREEK   PH  NO  1 
HIDDEN   VALLEY  RANCH 
HOeERGS 

HUNTER   DIST   GRAVES  RCH 

IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEYVILLE 

KJLARC   POWER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE   MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETOWN 

MIDDLETOWN   4  WSW 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT    SHASTA   SKI  80WL 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

NEVADA  CITY 

NIC0LAU5  R2 

ONO 

ORLAND 
OROVI LLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADI SE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


3.0 

12.6 

18 


8.3 

14 


2.0     I  12.0 

1     I  U 


33.5 

26 


29.0 

31 


21.0 

13 


1.0 

11 


50.7 

28 


24.0 

18 


68.5 

1  9 


306.0 
136 


178.9 

175 


144.3 

121 


95.6 

31 


28.7 

25 


21.52 
11.54 
19.44 


See  reference  notes  following  Station  Indei. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964  CALIFORNIA 
Continued  


Total 

station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Precip- 
itation 

PASKENTA  RANGER  3TA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

12-13 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

20.02 

PIT    RIVER   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 

4 

2.0 

T 

8.0 

4 

AS. 20 

PITTS  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.0 

T 

T 

14.0 

29.'»0 

PL4CERVILLE  IPG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

18.0 

11 

3.5 

1 

2.5 

2 

3.5 

1 

27.5 
15 

31  *01 

PLAT  I NA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2 

1.0 

9.0 

7 

3.0 

1 

T 

T 

19.0 

10 

21  .67 

PORTOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

3 

4.0 

47,5 

16 

3.4 

25 

14.1 

8 

2.0 

1 

7.0 

2 

81.0 

55 

I6a2l 

OUINCY   RANGER  STATION 

SNOWFALL 

1.0 

27.0 

7.0 

12.3 

1.0 

6.0 

54,3 

29.54 

1    IN  ON  GO 

1 

12 

7 

7 

1 

1 

29 

RED   BLUFF   we  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.69 

REDDING   FIRF    STA   NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

22»07 

REPRESA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.19 

RIO  UISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  10.18 

ROCKLIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1 

2,0 

1 

ROUND   MOUNTAIN    1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

3 

2.0 

5 

.  5 

1 

10 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

12«49 

SACRAMENTO  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SHASTA  0AM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SHINGLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3,0 

26.38 

SHINGLETOWN  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

1 

28.5 

18 

2.0 

24.5 

1.0 

1 

58.0 

SIERPA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.0 

h 

3.8 

11 

30.2 

13 

8.2 

29 

21.0 

19 

8.0 

3 

- 

- 

SODA    SPRINGS    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.lt 
28 

17.2 

31 

147.6 

31 

10.3 

29 

8  3.0 

31 

2  5.9 

1 

415.9 

STIRL ING  CITY  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

31.8 

18 

2.0 

- 

- 

4.0 

2 

STONYFORD   COOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.5 

2  3,7 

E  32.49 

STONYFORO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.10 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

10*14 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GC 

1.0 

1 

1.8 

4 

19 

19 

14 

1 

5 

94*0 

63 

59.74 

TRAVIS  AFB 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

TURNTABLE  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

37.37 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5 

82.5 

27 

20.5 

31 

123.0 

31 

10.5 

29 

79.5 

31 

34.0 

30 

71.5 

20 

11.0 

2 

206 

UPPER    LAKE    7  W 

SNOWFALL 

1 

.5 

1 

26.08 

1    IN  ON  GD 

22.25 

UPPER   LAKE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

2 

VACAVILLF 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

VINTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

18.0 

4.0 

13.0 

1 

4 

- 

12.07 

VOLCANOV I LLE 

SNOWF  ALL 
1    IN  ON  GD 

.  5 

T 

8.5 

10.0 

1.5 

1 

E  34.80 
42.32 

VOLLMERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

VOLTA   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 

T 

6.0 

1 

T 

2.0 

8*0 

1 

23.21 

1    IN  ON  GD 

See  reference  notes  following  Station  lodex. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964 


CALIFORNIA 


July 

Seplsnibsr 

Ociober 

November 

December 

 1 

Fcbrusry 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

T 

T 

E  38.09 

8.99 

9.34 

13.74 

11.56 

10.0 

13 

21 

14 

29 

29 

3 

6 

115 

1.5 

2.5 

10.8 

.5 

4.5 

6.2 

2.7 

28.7 

6.34 

3 

11 

16 

3 

1 

34 

3.2 

11.6 

4.7 

9.6 

5.0 

2.4 

36.5 

10.39 

7 

3 

4 

1 

1 

.5 

18.5 

5.5 

77.5 

5.5 

53.0 

11.5 

28.3 

T 

200.3 

32.47 

1 

16 

31 

31 

29 

31 

26 

8 

173 

<>.o 

1 

2.5 

11.5 

T 

5.5 

10.0 

- 

11.61 

3.0 

18.4 

3.3 

10.9 

16.4 

18. I 

74.6 

16.64 

3 

7 

15 

8 

3 

3 

2 

41 

_ 

_ 

_ 

7.27 

T 

3.0 

10.0 

2.0 

3.0 

49.0 

12.52 

18 

1 

16.04 

3.0 

2.0 

2.0 

12.0 

15.1 

56.6 

8.64 

1 

13 

3 

2 

19 

ii 

31 

31 

29 

31 

24 

8 

165 

1.0 

26.0 

17.0 

82.0 

43.7 

12.5 

T 

30.97 

17 

31 

31 

'It 

31 

11 

e 

158 

3.0 

13.0 

9,0 

8.0 

3.5 

E  8.36 

1 

- 

5.0 

7.5 

72.8 

1013 

52.7 

11.0 

14.4 

1.0 

26.61 

19 

31 

31 

29 

31 

18 

2 

161 

T 

.8 

1 

: 

T 

T 

T 

.2 

E  8.11 

7.4 

21.0 

62.0 

_ 

E  38.39 

- 

9.8 

.  3 

3.0 

4.0 

_ 

8.36 

- 

_ 

I 

E  10.42 

4.1 

2.0 

21.5 

4 

2 

20 

T 

19.0 

10.0 

79.9 

5.8 

44.0 

18.0 

33.5 

T 

210.2 

E  26.31 

17 

31 

29 

29 

31 

16 

8 

161 

r 

1.2 

2.7 

24.6 

1.1 

19.0 

T 

5.1 

T 

53.7 

13.59 

20.0 

6.0 

66.0 

2.3 

42.5 

14.0 

24.0 

T 

174.8 

25.56 

12 

30 

20 

29 

4 

7 

- 

- 

: 

: 

E  6.31 

2.0 

5.0 

24.0 

2.0 

15.5 

5.5 

15.0 

T 

69.0 

15.21 

1 

3 

12 

8 

5 

1 

2 

32 

15.72 

10.30 

36.12 

14.21 

T 

T 

23.51 

6.97 

WHISKEYTOWN  PES 
WILLIA'IS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 

NORTHEAST  INTERIOR  BASIN 
BOCA 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


BRIDGEPORT 
CEDARUILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

FORT  BIDWELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 

MEYERS  4  SW 

MEYERS    INSPECTION  STA 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 
5TANDI3H  1  E 
SUSANVILLE 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

WENDEL   1  SE 

WOODFORnS 

CENTRAL  COAST  DRAINAGF04 
ALAMO    1  N 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG   SUR    STATE  PARK 
BLACK   MOUNTAIN   2  SW 
BRADLEY 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


See  reference  i 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964  CALIFORNIA 

Continued 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

Apnl 

May 

June 

Total 

Total 
itatioD 

BURLINGAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13*^6 

BURTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.00 

CALAVERAS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  13.57 

CAMP   SAN   LUIS  OBISPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.99 

CARMEL  VALLEV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.72 

CHITTENDEN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.72 

CONCORD   3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 1.B3 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.57 

DAVENPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.16 

GERBER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

T 

T 

2 

1 1  .54 

GILROY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.66 

GILROY    lU  ENE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.71 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

17.22 

HERNANDEZ   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

HOLL I STER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

KING  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LAFAYETTE   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LA  HONDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LIVERMORE   2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.66 

LOCKWOOD   2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LOS  GATOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

LOS  GATOS  4  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

MARTINEZ   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MONTEREY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MORGAN   HILL   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11*56 

MORRO  BAY    3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

16.24 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5 

1 

6 

T 

T 

30.5 
12 

15.21 

NACIMIENTO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.14 

NEWARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.26 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12*11 

PAICINES   OHRWALL  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.36 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

- 

T 

- 

9.80 
20.09 

PARKFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.80 

PASO  R08LES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.27 

See  reference  notes  tollowloB  Station  Index. 
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CONTI NUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


Station 


PASO  R0Bt-e5   FAA  AP 
PINNACLES   NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT    PIE0PA5  BLANCAS 
PORT    CHICAGO   NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEV 
REDWOOD  CITY 


SAINT    MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN   ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN   CLEMENTE  DAM 
S   F   RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  WS  AP 
S  F   FEDERAL  BUILDING 
SAN   GREGORIO   3  SE 
SAN  JOSE 

SAN   LUIS   OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA   MARGARITA   2  SW 
SANTA   MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECICELS  HWY  BRIDGE 

UPR    SA^   LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

WALNUT   CREEK    4  E 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WRIGHTS 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE  OS 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUI'IPING  PLANT 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  60 


SNOWFALL 
IN   ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


NOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


July      I    August    I  September 


December  January 


April 


May 


S«e  refereoce  i 


wlQg  Station  Index. 


CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


Station 

ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAHERSFIELO  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACHWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

cathevs  vy  bull  RUN  Rh 

CHERRY   VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINCA    l*!  WNW 
CORCORAN   IRRIG  D15T 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR    3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWN   LYNCH  RANCH 
FIVE   POINTS    ?  SSW 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GROVELAND   RANGER  STA 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 

HUNTINGTON  LAKE 

IDPIA 

lONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 


July 


August 


September  October 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


^liOUFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


4.0 

13 


January 

:.o 

1 

1.5 


April 


May 


65.0 

15 


43.0 

31 


2.0 

3 


9.5 

3 

86.0 

31 

20.0 


37.5 
14 


192.5 
142 


221.1 
185 


37 

61.5 

21 

200.4 


S«e  reter«Dce  Dotee  lollovlng  stktlon  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


Station 

KERN   RIVER   PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

LE6EC 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 


LONE    TREE  CANYON 


July 


August 


September 


LOS  BANDS 


LOS  BANDS  ARBURUA 


MANOEVILLE  ISLAND 


MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN   2  NW 

NORTH   FORK    RANGER  STA 

OAKOALE   WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 

PATT I  WAY 

PIEDRA 

PORTERVI LLE 

POSEY   3  E 

RAYMOND   9  N 

SALT    SPRINGS   PWR  HOUSE 
SAN   ANDREAS   2  S 
SAN   EMIGDIO  RANCH 
SAN   LUIS  DAM 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
:    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


December  lanuary 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 

10.26 
».13 
4.51 


4. 41 
20.95 
E  23.63 
22.46 
5.25 
8.76 


116.0 

22 


4.72 
E  5.07 
8.65 
12.29 
9.73 
26.68 

34.56 
21.27 
6.48 


See  reference  notes  fellowinK  Stetion  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

CONTINUED  Season  of  1963  -  1964  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SONORA  R_S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

2 

SO   ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.9 

U 

1 

14 

5 

12 

3 

4 

44 

SPRINGVILLE    7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

STANISLAUS   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

STOCKTON  WBAP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

STOCKTON   FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

STOCKTON   MOwPY  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

TEHACHAPl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2 

1 

5 

8 

TEJON  RANCHO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

X 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

TIGER  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9 

13.5 

- 

TRACY  CAP60NA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.91 

TRACY   PUMP  I NG  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.58 

TULEFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.11 

TURLOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.20 

VI  SAL  I  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7,58 

WALLACE    1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14.57 

WASCO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.66 

westhaven 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.25 

WEST   POINT   3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 2  •  0 

6 

6 

2  7.08 

WHITE  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.62 

WOFFORD  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1 

2 

T 

3 

9.42 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

43.3 
14 

1.5 

6 

26.0 

7 

.5 

7.0 

1 

SO. 3 

30 

25.53 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONOI  FC261BE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.01 

AL I  SO  CN   OAT   MT    FC  4i.6 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

ALPI NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

15.22 

ALTAOENA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.79 

ANZ  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

2 

4.0 

10.0 

15.5 

15.13 

ARROYO  SECO  RS  FC  5  8C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14.27 

ASSOC   OIL   ANAHEIM   NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.98 

AVALON   PLEASURE  PIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.75 

AZU5A   CITY   PARK   FC  1'.3 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

BARNESON  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  11.06 

BARRETT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

16.07 

BEAUMONT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 
j 

17.05 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

1 

IB. 37 

S..  r.ter.ncc  note,  following  St.tlon  Ind.x. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964 


CALIFORNIA 


BEL   AIR   FC  1 

BIG   BEAP  LAKE 

BIG   BEAR   LAKE  OAH 

BIG  OALTON   DAM  FC223BE 

BIG   TUJUNGA   DAM  FC460E 

BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

eURBANK   FO  FC22613 
BURBANK   WB  AIRPORT 
CA6RILL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 
CHATSWORTH   FC   24  D 
CHULA   VI 5TA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLRYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA   TEMPLE   FC  193 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DE5CANS0  RANGER  STA 
DOWNEY   FD   FCl  7C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 
ELIZABETH   LAKE  FC1286 
ELSINORE 
ESCONDIOO 
FILLMORE    1  WNW 
FONTaNA   5  N 

fontana  kaiser 
fullerton  arroues  rch 

FULLERTON  HILLCREST  PV 
GIBRALTAR   DAM   NO  2 
GILLESPIE  FIELD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


15.0 

e 

21.0 

10 


December  January 


February 


April 


May 


I  Total 


CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


Station 


July      I    August  .September 


November    December     January      February  '  March 


April 


May 


GLENDAUE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CVN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HARRIS  GAGING  STATION 
HE><FT 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES   FC   6  A 
IDVLLWILD   RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA   CRESCENTA   FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAt-ESIDE   2  ENE 
LA  MESA 

LA   VERNE   NTS   FC    56  B 

LECHUZA   PT    STA   FC  352B 

LOCKWOOD  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG   BEACH   WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS   ANGELES   WB  AIRPORT 

LOS   ANGELES  WB  CITY 

LOS   PRIETOS   RANGER  STA 

LYTLF   CREEK  PH 

LYTLE   CREEK   RANGER  STA 

MARCH  FIELD 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    1  SSE 

MT   B4LDY   FC  e5G 

MT   8ALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

NEWBURY   PARK   4  SW 

NEWHALL    SOLFDAD   FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO   2  NW 

OCEANSIOE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  G 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


16. 0 
45.0 
15.0 


See  relerence  notes  followlDg  Stmtlon  : 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


OLINDA 

OPIDS   CAMP   FC   57  SE 

OXNARD 

OZENA 

PACOIMA   DAM   FC    33   A  E 
PALOMAR   HT  OBSEPVATORV 
PALOS   VERDES   EST  FCiSO 
PAoADENA 
PERRI S 

PIEDRA   BLANCA   GRO  STA 

PINE   CANYON   PS  FC321E 

PIRU   2  ESE 

POINT    ARGUELLO  VB 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 
REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  R  3 
RIVERSIDE   EXP  STA 
SALSIPUEDES   GAGING  STA 
SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN   BERNARDINO   CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC 1 3  B 
SANOBERG  W8 
SAN   DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN   DIMAS   FIRE   WO  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN   GABRIEL   CANYON  PH 
SAN   GABRIEL   DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  #  1 
SANTA   ANITA   FERN  FCSZ 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


December  i  January 


2.7 

2 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 

13.59 


10.08 
26.16 
9.01 


9.82 
12.99 
E   11. 40 
14. S6 


12.78 
19.88 
E   14. 49 
13.44 


22.5 

12 


16.26 
19.01 
12.06 
12.05 


See  reference  notes  folloeloB  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1963  -  1964 


Station 


July 


August 


September 


December  January 


February  I  March 


April 


May 


SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  6D 


SANTA   BARBARA    TV   PEAK.  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


SANTA   CATALINA  W8AP 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SANTA   MARIA   WB   AIRPORT  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


SANTA  MONICA 
SANTA   MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS   PWR   PL   NO  I 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SHELL    ABSORPTION   PLANT  SNOWFALL 

I    IN  ON  GO 


SIGNAL   HILL    FC  41S 


SOMIS    3  NE 


50MIS    3  NW 


SPADRA   PAC   FC   356  C 


SUEY  RANCH 


SUSANA  KNOLLS 


THOUSAND  OAKS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


TOPANGA   PATROL    STA   FC6  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


UNION  OIL   STEARNS   ABS  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


UCLA 
UPLAND   3  N 
VALLET   CENTER    6  N 
VAN   NUYS   FC  15B 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


VINCENT    FIRE    STA  FC120  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


VISTA  2  NNE 
WALNUT   PTL    STA   FCl  2C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER    FC    1    6  D 
YORBA  LINDA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SOUTHEAST   DESERT  BASINS  07 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER    9  NNW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


S«e  ref«r«nc«  notes  follovlnc  StstloD  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


CALIFORNIA 


July 


August 


Septembe: 


BEAUMONT    1  E 

BK,   PINES   PABK    FC  838 

BISHOP  CREE^    INTAKE  2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYThE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS   3  NNE 
BOULEVARD 
BRAWLEV  2  SW 
CABAZON 
CALEXICO   2  NE 
CANT  I L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT    FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL   CENTRO   2  SSW 

FAIRMONT 

GLAMIS   6  ENE 

GOLD   ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

HESPER lA 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  APMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 
KEE  RANCH 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IiJ  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


Decemter|  January 


February  March 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
-    248  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

CONTINUED  Season  of  1963  -  1964  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

5.0 

8 

10 

T 

33.0 

12 

4,0 

1 

6.0 

4 

35 

34.40 

LANCASTER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5,44 

LLANO   SHAWNEE   HILL  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

T 

3.0 

1.0 

4.0 

1 

7,47 

LUCERNE    VALLEV    1  SSW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

- 

E  5,44 

MECCA    3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4,07 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

3.0 

1 

T 

4.6 

T 

3.0 

10.6 

1 

7.24 

MOJAVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

T 

5.15 

MOJAVE    2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

4,22 

MORONGO  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.67 

MOUNTAIN  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.5 

1 

4.0 

2 

2.0 

e.i 

16.6 

3 

6,17 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4,04 

NEENACH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

~ 

NIGHT INGALE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

2.0 

T 

6,0 

11,51 

NILAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.07 

OCOTILLO  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6,34 

PALMDALE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7,46 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

T 

5.35 

PALM  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.24 

PALM   SPRINGS  TRAMWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

T 

1 

- 

PARKER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.00 

RANDSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

.  ■ 

1 

5,51 

SNOW   CREEK  UPPER 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

14,12 

SOUTH   FORK  CABIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.6 

15 

6.5 

22 

24.0 

11 

4.5 

26 

57.5 

31 

7.5 

17 

14.0 

6 

138,6 

128 

28,39 

SQUIRREL    INN  1 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

' 

12 

1 

- 

38,76 

SQUIRREL    INN  Z 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

7.0 

16.2 

11 

7.5 

42,2 

15 

6.1 

3 

16.0 

97,5 

34,30 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

3.60 

TRONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

4.66 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.74 

VALYERMO  Ranger  sta 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

7.27 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 

1 

T 

,5 

1 

7.07 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

1 

2.5 

5.0 

9 

1.5 

3 

8.5 

10 

1.8 

13.5 

16 

5.0 

5 

S.5 

7 

49.3 

51 

E  11.22 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14 

3.0 

1 

5.0 

2 

22.5 

13.5 

17 

5.0 

5 

8.0 

11 

6.0 

5 

20.5 

21 

59.0 

23 

36.8 

22 

3.0 

2 

182.3 
127 

E  15.56 

E  AMOUNT    IS   WHOLLY   OR   PARTIALLY  ESTIMATED. 


See  reference  notes  folloelne  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  ",h,':°?^i* 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

WORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

AlDERPOINT 

MAX 

Mm 

86 
53 

7  1 
54 

78 
54 

80 
53 

86 
51 

90 
51 

74 
48 

81 
45 

91 
50 

105 
60 

101 
54 

96 
52 

80 
63 

86 
58 

66 
61 

88 
58 

61 
56 

63 
53 

69 
58 

80 
58 

85 

60 

100 
56 

107 
59 

108 
57 

105 

60 

103 
66 

95 
60 

95 
58 

80 
50 

89.6 
55,0 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

78 
'><• 

8 1 
43 

80 
44 

73 
46 

84 

48 

88 
55 

87 
51 

83 
51 

66 
45 

96 
58 

99 
66 

96 
63 

91 
58 

83 
49 

82 
56 

91 
52 

92 
61 

86 
50 

86 
47 

67 
49 

69 
53 

67 
47 

97 
61 

99 
67 

90 
63 

68 
53 

86 
52 

95 
63 

93 
62 

81 
48 

83 
45 

87,8 
53,2 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

96 

50 

86 
47 

85 
46 

93 
53 

86 
47 

89 
49 

100 
52 

95 
54 

79 
60 

88 
46 

103 
52 

106 
62 

109 
64 

103 
57 

85 
61 

86 
51 

96 
55 

97 
50 

89 
50 

96 
52 

92 
53 

90 
60 

94 

52 

106 
66 

110 
59 

112 
60 

110 
59 

109 
68 

85 
65 

94 
57 

85 
47 

95,5 
5*,1 

CALLAHAN  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

82 
<,', 

63 
40 

87 
42 

76 
53 

87 
42 

94 
45 

93 
49 

86 
47 

86 
39 

94 
43 

103 
46 

100 
69 

92 
61 

85 
53 

87 
49 

93 
44 

95 
49 

91 
47 

92 
46 

91 
47 

91 
42 

93 
46 

96 
47 

100 
50 

104 
53 

102 
53 

102 
54 

loo 

65 

69 

56 

82 
52 

80 
39 

91,5 
48,1 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

83 
45 

83 
36 

86 
43 

83 
47 

84 
36 

93 
47 

90 
49 

76 
46 

84 
38 

100 
44 

62 

81 
46 

90 
43 

91 
49 

85 
46 

90 
43 

87 
46 

86 
43 

88 
43 

96 
47 

100 
54 

102 
56 

101 
56 

100 
55 

91 
60 

92 
55 

80 

50 

81 
38 

69,0 
46,9 

CLOVERDALE  3  55E 

MAX 
MIN 

83 
48 

88 
49 

84 
47 

78 
47 

79 
52 

89 
51 

94 
49 

94 
47 

80 
62 

92 
58 

100 
57 

103 
52 

96 
49 

94 
63 

92 
56 

89 
59 

96 
56 

97 
54 

92 
52 

94 

60 

97 
54 

95 
51 

93 
54 

105 
56 

102 
50 

88 
52 

90 
50 

86 
51 

97 
54 

89 
55 

66 
54 

91,9 
52,2 

CCVELO 

MAX 
MIN 

86 
45 

62 
42 

82 
44 

85 
48 

78 
42 

85 
47 

92 
50 

90 
48 

78 
42 

86 
46 

95 
46 

101 
53 

102 
56 

98 
53 

83 
56 

83 
49 

93 
54 

92 
51 

87 
47 

90 
50 

90 
48 

69 
49 

91 
50 

100 
53 

104 
54 

103 
53 

100 
62 

97 
55 

60 
58 

90 
50 

84 
44 

90.2 
49,6 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

60 
50 

65 
52 

63 
48 

65 
50 

66 
52 

66 
53 

65 
53 

65 
46 

67 
47 

66 
54 

62 
54 

64 
53 

63 
54 

63 
55 

66 
46 

66 
50 

67 
52 

65 
47 

70 
46 

70 
57 

69 
49 

71 
50 

73 
51 

72 
50 

64 

51 

61 
55 

67 
54 

65 
47 

66,0 
51,1 

DLTTONS  LANDING 

MAX 

MIN 

70 
49 

74 
49 

78 
47 

75 
43 

72 
46 

'0 
54 

80 
46 

82 
52 

96 

60 

72 
53 

78 
55 

80 
56 

82 
56 

82 
64 

74 
55 

65 

52 

75 
53 

92 
56 

79 
53 

72 
52 

77 
52 

76 
54 

86 
57 

79 
56 

74 

30 

78.6 
52,0 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
51 

70 
43 

81 
41 

81 
49 

77 

50 

87 
43 

63 
47 

61 
47 

79 
37 

91 
42 

98 
48 

97 

56 

96 
57 

88 
56 

66 
54 

86 
43 

86 
46 

73 
32 

83 
48 

81 
46 

78 
55 

62 
44 

91 
45 

97 
52 

99 
50 

99 
60 

96 
50 

90 
53 

81 

60 

78 
50 

64 

42 

84,9 
46.6 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

56 
52 

59 
52 

56 
51 

57 
52 

59 
53 

60 
53 

62 
52 

61 
53 

59 
51 

61 
50 

60 
54 

58 
54 

66 
53 

64 
64 

63 
55 

61 
53 

64 
53 

62 
56 

60 
54 

66 
61 

63 
66 

63 
54 

64 
52 

64 
53 

68 
52 

57 
49 

59 
49 

60 
50 

60 
54 

63 
52 

65 

50 

60.6 
52.5 

FE9NDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

60 
52 

64 
49 

62 
50 

60 
50 

64 

52 

64 
53 

67 
51 

65 
53 

65 
49 

66 
46 

63 
55 

60 
50 

59 
52 

71 
52 

69 
57 

67 
53 

69 

52 

67 
51 

66 
50 

69 
49 

66 
56 

66 
50 

65 
47 

65 
46 

63 
48 

61 
50 

63 
49 

61 
50 

62 
53 

66 
52 

66 
46 

64,7 
50,7 

FOREST  GLEN 

MAX 

MIN 

89 
44 

83 
41 

82 
40 

86 
47 

79 
40 

85 
42 

96 
45 

89 
47 

75 
39 

84 

40 

97 
46 

100 
50 

104 
59 

96 
50 

79 
57 

83 
47 

90 
47 

92 
53 

66 
44 

89 
46 

69 
44 

66 
45 

92 
46 

100 
51 

104 
53 

103 
54 

102 
52 

100 
53 

79 
61 

92 
52 

82 
39 

90,1 
47,5 

FCRT  BRAGG 

MAX 

60 
49 

61 
45 

63 
44 

62 
50 

62 
46 

62 
47 

63 
49 

64 
50 

64 

50 

63 
46 

64 
49 

64 
49 

61 
51 

59 
51 

66 
64 

67 
51 

66 
49 

65 
48 

64 
47 

64 

47 

66 
51 

66 
50 

65 
49 

64 
50 

65 
49 

61 
50 

62 
49 

60 
50 

66 
52 

59 

51 

66 
46 

63,5 
49,1 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

60 
50 

63 
42 

56 
39 

62 
60 

63 
41 

61 
42 

62 
48 

66 
52 

64 
45 

65 
42 

61 
46 

63 
47 

59 
49 

64 
51 

66 
56 

66 
46 

65 
45 

65 
43 

66 
42 

66 
44 

66 
54 

66 
44 

63 
44 

64 
45 

65 
45 

62 
50 

62 
50 

65 
51 

66 
51 

65 
52 

63,9 
46,9 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

87 
45 

64 
39 

86 
43 

7B 
52 

83 
43 

90 
46 

90 
50 

90 
48 

82 
40 

93 
44 

100 
47 

101 
64 

95 
58 

91 
65 

80 
56 

89 
44 

9) 

50 

91 
46 

90 
46 

69 
50 

86 
47 

66 
51 

93 
47 

100 
49 

102 
49 

103 
54 

102 
53 

102 
65 

92 
60 

91 
54 

78 
40 

91,0 
♦9,5 

FCRT  ROSS 

MAX 

64 
43 

65 
45 

62 
40 

65 
51 

66 
43 

63 
44 

65 
45 

68 
50 

66 
45 

72 
45 

67 
46 

69 
47 

62 
49 

68 
48 

71 
65 

66 
46 

66 
47 

66 
46 

67 
44 

66 
46 

70 
50 

67 
45 

67 
45 

61 
46 

60 
48 

58 
51 

63 
49 

69 
59 

65 
53 

66 
54 

68 
46 

65.5 
*7.* 

6RAT0N  1  w 

MAX 

79 
48 

83 
42 

78 
40 

73 
45 

86 
44 

64 
46 

79 
48 

81 
46 

86 
43 

94 
47 

99 
55 

95 
47 

79 
46 

86 
61 

61 
54 

90 
46 

68 
59 

68 
46 

67 
46 

66 
46 

68 
51 

68 
46 

96 
46 

93 
49 

80 
50 

78 
51 

SO 
46 

92 
58 

85 
53 

83 
55 

82 
44 

85.6 
48,1 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

94 
51 

90 
44 

86 
46 

92 
53 

63 
47 

90 
49 

98 
63 

96 
52 

80 
42 

69 
48 

100 
53 

106 
65 

106 
66 

86 
57 

7S 
62 

82 
60 

95 
48 

96 
50 

91 
51 

96 
52 

93 
52 

90 
48 

94 

51 

102 
55 

107 
56 

110 
56 

109 
57 

106 
62 

79 
64 

•a 

56 

88 
45 

'3.5 
93,3 

HEALDSBURG 

MAX 

83 
51 

90 
47 

81 
46 

78 
50 

91 
48 

92 
50 

87 
51 

86 
61 

92 
49 

103 
54 

106 
59 

101 
50 

87 
50 

90 
54 

90 

60 

96 
51 

95 
54 

92 
61 

91 
50 

92 
50 

95 

52 

91 
61 

103 
54 

97 
54 

84 

52 

66 
53 

87 
51 

98 
61 

66 
56 

85 
57 

89 
49 

91.1 
92.1 

HILTS 

MAX 
MIN 

86 
48 

78 
45 

79 
44 

79 
49 

90 
52 

67 
50 

79 
41 

87 
58 

84 
57 

77 
44 

70 
40 

66 
43 

73 
42 

72 
50 

62 
46 

70 
46 

70 
48 

71 
47 

77 
47 

90 
52 

96 
52 

95 
53 

97 
54 

100 
64 

78 
60 

83 
59 

74 
41 

•0,6 
*».» 

HOOPA 

MAX 

86 
54 

53 

52 

85 
53 

49 

49 

52 

52 

50 

47 

54 

60 

102 
63 

56 

62 

86 
51 

90 
51 

86 
55 

79 
49 

87 
65 

66 
56 

86 
67 

65 
52 

100 
58 

106 
60 

106 
61 

103 
59 

99 
64 

61 

67 

93 
56 

74 
53 

88.2 
55,2 

KENTFIELD 

MAX 

75 
47 

75 

48 

75 
45 

71 
53 

70 
47 

85 
47 

80 
51 

81 
51 

79 
47 

85 
46 

97 
56 

98 
62 

84 

50 

81 
51 

61 
66 

79 
51 

68 
52 

86 

50 

61 
49 

82 

50 

ee 

52 

82 
51 

84 

50 

98 
53 

90 
52 

79 
53 

86 
53 

84 

57 

92 
57 

83 
55 

82 
49 

83.3 
91,1 

KLAMATH 

MAX 

57 
51 

66 
51 

66 
51 

62 
52 

66 
53 

67 
50 

68 
65 

66 
61 

67 
47 

69 
47 

66 
64 

70 
54 

69 
64 

65 
55 

64 
66 

70 
52 

66 
51 

67 
55 

66 
*9 

69 
48 

66 
56 

69 
51 

73 
50 

73 
53 

70 
53 

68 
54 

64 

52 

63 
53 

68 
60 

66 
54 

67 
49 

67.0 
92,* 

KMGHTS  VALLEY 

MAX 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

82 
40 

89 
41 

83 
41 

77 
42 

64 
41 

94 
45 

89 
46 

62 
44 

64 
39 

95 
43 

100 
46 

103 
51 

99 
49 

93 
47 

60 
54 

92 
51 

92 
47 

88 
47 

66 
45 

91 
46 

69 
44 

90 
45 

96 
46 

104 
49 

102 
50 

96 
48 

97 
49 

90 
50 

9S 
42 

«S 
48 

81 
41 

90,6 
45,8 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

75 
48 

74 
47 

74 
45 

75 
50 

64 
43 

74 
46 

61 
54 

84 
59 

76 
41 

76 
47 

93 
59 

75 
51 

74 
♦  5 

60 
56 

86 
54 

60 
49 

63 
52 

81 
47 

61 
50 

62 
49 

84 
54 

90 
59 

92 
59 

93 
62 

93 
65 

72 
54 

82 
55 

70 
41 

80,0 
51,5 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

80 
45 

76 
35 

76 
36 

77 
47 

67 
35 

76 
39 

84 
44 

64 
41 

73 
33 

76 
38 

87 
45 

93 
52 

68 
53 

89 
43 

69 
53 

74 

37 

60 
43 

87 
41 

90 
40 

65 
41 

72 
38 

61 
39 

62 

40 

86 
42 

91 
47 

93 
46 

94 
49 

96 
61 

72 
50 

82 
53 

73 
31 

81.7 
63,1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

76 
49 

80 
46 

77 
50 

69 
51 

79 
49 

78 
64 

77 
53 

80 
49 

84 
46 

101 
50 

101 
57 

96 
53 

81 
52 

60 
52 

62 
67 

86 

55 

82 
56 

80 
54 

79 
64 

76 
56 

66 
56 

82 
52 

96 
52 

93 
55 

63 
55 

82 

52 

81 
52 

94 

61 

87 
58 

80 
54 

80 

50 

83,6 
52,9 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

59 
51 

61 
51 

64 
44 

60 
47 

65 
52 

66 
61 

72 
62 

70 
50 

65 
41 

70 
42 

76 
55 

70 
62 

65 
53 

65 
52 

65 
56 

70 
49 

66 
41 

67 
S3 

66 
44 

70 
46 

70 
57 

70 
47 

75 
45 

76 
48 

71 
56 

67 
51 

64 
50 

68 
50 

70 
55 

66 
52 

65 
42 

67,7 
♦9,9 

ORLEANS 

MAX 

77 
49 

79 
54 

90 
44 

87 
45 

89 
45 

94 
47 

67 
51 

85 
46 

87 
46 

97 
46 

106 
53 

107 
59 

101 
6J 

76 
57 

79 
59 

9J 
51 

91 
50 

92 
47 

91 
46 

92 
49 

84 
56 

90 
53 

104 
51 

109 
58 

109 
59 

107 
60 

104 
57 

90 
63 

93 
58 

90 
55 

75 
51 

«2.1 
52.7 

PETALUMA  FIRE  STATION 

MAX 

70 
50 

72 
42 

70 
43 

74 

52 

82 
46 

86 
47 

80 
51 

76 
51 

83 
45 

97 
46 

99 
46 

69 
61 

81 
50 

76 
58 

87 
47 

64 
46 

86 
60 

77 
62 

8* 

47 

82 
47 

60 
62 

63 
50 

95 
46 

92 
50 

79 
64 

61 
53 

80 
52 

90 
58 

60 
57 

74 
55 

82 
54 

82, ♦ 
50.1 

POINT  ARENA 

MAX 

62 
48 

61 
49 

63 
43 

57 
49 

62 
48 

62 
49 

61 
48 

61 
49 

64 
47 

62 
48 

66 
46 

66 
47 

64 
49 

64 

51 

72 
53 

68 
50 

64 
60 

64 
47 

64 
48 

63 
60 

65 
52 

66 
50 

65 
48 

66 
46 

69 
46 

61 
46 

65 
49 

64 
50 

71 
52 

69 

52 

63 
49 

64. ♦ 
48,9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

90 
45 

63 
44 

85 
45 

63 
46 

88 
46 

96 
49 

87 
44 

100 
48 

104 
63 

106 
56 

105 

56 

96 

50 

97 
66 

93 
62 

90 
60 

93 

50 

102 
54 

106 
54 

107 
56 

103 
56 

99 
56 

93 
53 

84 
47 

95.3 
50.6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

86 
53 

72 
49 

79 
50 

84 
53 

74 
52 

78 
51 

88 
52 

91 
52 

73 

5' 

81 
49 

90 
53 

103 
55 

100 
57 

94 
54 

80 
64 

79 
56 

89 
63 

86 
65 

62 
62 

86 
50 

86 
51 

88 
52 

85 
52 

102 
53 

106 
56 

101 
57 

103 
58 

101 
51 

95 

53 

94 
58 

78 

50 

88.2 
53.0 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

83 
47 

86 
44 

79 
44 

75 
52 

86 
47 

87 
53 

84 
55 

65 
48 

91 
46 

103 
50 

105 
56 

96 
55 

88 
53 

86 
54 

86 
68 

94 

50 

91 
54 

91 
49 

89 
50 

87 
53 

93 
50 

89 
46 

102 
52 

98 
55 

68 
53 

95 
53 

69 
52 

100 
63 

92 
59 

87 
56 

69 
47 

90.3 
51.8 

salyeb  ranger  station 

MAX 

MIN 

89 
51 

76 
55 

76 
46 

66 
50 

82 
50 

83 
49 

92 
51 

91 
54 

72 
50 

84 
46 

95 
51 

104 
59 

106 
63 

96 
58 

78 
61 

60 
53 

91 
52 

87 
54 

81 
49 

86 
50 

90 
62 

81 
56 

•  7 
52 

102 
55 

106 
60 

107 
62 

105 
59 

102 
62 

79 
67 

94 
59 

7» 

51 

•  9.5 
54.9 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

73 
51 

72 
49 

70 
47 

66 
49 

84 

50 

83 
49 

78 
50 

76 
51 

69 
49 

97 
51 

97 
60 

97 
54 

83 
52 

79 
52 

78 
60 

65 
52 

67 
66 

62 
54 

82 

51 

82 
51 

82 
51 

83 
52 

91 
52 

96 
60 

83 
53 

63 
53 

83 
54 

90 
62 

92 
58 

65 
55 

77 
46 

83,4 
52,9 

See  Refeieoca  Notes  Following  Slatioo  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1964 


Station 

Day  of  Month 

o 

Dl 
<Q 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

SANTA  UOSA 

MAX 

79 

76 

82 

74 

76 

82 

85 

80 

85 

86 

96 

99 

88 

61 

81 

84 

68 

89 

85 

65 

87 

68 

85 

96 

91 

79 

63 

80 

93 

79 

77 

»* 

,9 

49 

46 

45 

49 

46 

47 

50 

49 

46 

49 

55 

49 

50 

51 

52 

49 

52 

50 

47 

48 

53 

46 

51 

51 

63 

51 

51 

53 

59 

95 

46 

49 

,9 

SCOTIA 

MAX 

65 

65 

63 

59 

65 

66 

76 

65 

65 

70 

77 

66 

66 

72 

66 

69 

65 

66 

67 

73 

66 

69 

75 

78 

68 

7  I 

66 

67 

73 

69 

66 

.  I 

53 

53 

56 

53 

52 

55 

52 

46 

51 

54 

53 

53 

57 

53 

56 

56 

53 

54 

58 

51 

50 

53 

52 

52 

50 

52 

54 

93 

48 

92 

,9 

SHELTER  COVE 

MAX 

SONOMA 

MAX 

79 

79 

76 

73 

87 

89 

87 

80 

66 

103 

104 

98 

93 

79 

62 

93 

90 

85 

66 

98 

87 

69 

101 

99 

94 

93 

91 

100 

94 

81 

82 

86 

.6 

42 

52 

44 

48 

48 

46 

43 

44 

52 

49 

46 

52 

58 

47 

51 

47 

46 

47 

48 

46 

50 

51 

49 

51 

50 

60 

96 

96 

43 

48 

.6 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 

85 

82 

32 

84 

74 

84 

90 

90 

78 

83 

91 

100 

100 

95 

92 

84 

91 

92 

87 

67 

89 

68 

87 

96 

99 

100 

96 

95 

76 

90 

82 

68 

46 

49 

50 

46 

51 

55 

56 

45 

51 

54 

68 

63 

58 

58 

52 

56 

56 

53 

55 

54 

54 

55 

60 

62 

64 

56 

69 

99 

98 

48 

55 

I4 

TULELAKE 

MAX 

79 

76 

79 

78 

76 

64 

87 

85 

77 

65 

95 

93 

90 

82 

77 

84 

67 

86 

64 

85 

82 

63 

86 

92 

94 

94 

94 

93 

83 

76 

71 

84 

4  5 

40 

37 

43 

34 

40 

46 

45 

35 

36 

45 

49 

51 

46 

51 

40 

46 

48 

42 

44 

42 

42 

39 

42 

45 

49 

61 

56 

55 

92 

36 

44 

I4 

UK  I  AH 

MAX 

81 

78 

76 

75 

85 

97 

68 

63 

66 

101 

106 

105 

102 

93 

80 

96 

92 

86 

67 

89 

63 

88 

104 

110 

102 

96 

96 

93 

96 

86 

77 

48 

46 

48 

47 

62 

53 

55 

48 

51 

56 

58 

58 

53 

63 

52 

68 

63 

51 

53 

59 

52 

66 

60 

56 

53 

96 

63 

62 

94 

91 

9J 

I9 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

89 

84 

94 

87 

8 1 

87 

95 

92 

77 

67 

96 

104 

103 

98 

8  I 

64 

92 

95 

69 

93 

90 

90 

92 

99 

104 

104 

101 

102 

78 

93 

64 

91 

.  9 

Mm 

44 

41 

41 

50 

39 

44 

59 

51 

42 

44 

45 

63 

59 

53 

62 

46 

52 

53 

54 

49 

52 

47 

47 

52 

54 

64 

91 

65 

56 

94 

42 

90 

,<> 

WEED   1  5 

MAX 

79 

75 

75 

8  0 

72 

79 

87 

83 

76 

78 

86 

67 

93 

88 

76 

76 

82 

85 

80 

63 

64 

82 

83 

89 

92 

95 

92 

93 

75 

64 

77 

82 

•  s 

44 

39 

38 

42 

38 

42 

42 

47 

36 

39 

45 

46 

49 

49 

52 

39 

46 

44 

41 

45 

41 

42 

42 

43 

50 

51 

98 

60 

52 

93 

39 

44 

,9 

WILLIT5   1  NE 

MAX 

60 

71 

75 

72 

78 

86 

85 

80 

78 

93 

97 

99 

96 

88 

76 

87 

65 

82 

80 

81 

78 

82 

94 

101 

99 

9  1 

90 

88 

8  7 

63 

79 

89 

.1 

39 

47 

38 

48 

42 

44 

46 

43 

38 

42 

46 

48 

51 

49 

59 

47 

48 

48 

43 

43 

44 

44 

47 

49 

48 

48 

49 

63 

57 

46 

40 

46 

it 

YREK* 

MAX 

88 

81 

81 

62 

77 

8  1 

92 

90 

77 

83 

94 

102 

100 

92 

79 

82 

89 

92 

86 

90 

68 

86 

89 

94 

101 

103 

102 

102 

82 

68 

82 

50 

42 

48 

52 

49 

50 

56 

53 

44 

49 

49 

61 

59 

58 

56 

49 

53 

54 

51 

54 

52 

SO 

92 

56 

52 

60 

60 

62 

63 

60 

45 

93 

!2 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

79 

75 

ai 

77 

8  1 

88 

87 

83 

82 

95 

97 

96 

86 

74 

87 

86 

84 

66 

66 

82 

87 

49 

99 

9B 

94 

96 

93 

66 

S2 

76 

3 

MIN 

44 

43 

40 

42 

42 

44 

49 

46 

39 

42 

48 

61 

48 

49 

47 

53 

62 

46 

47 

48 

46 

90 

52 

66 

56 

94 

60 

91 

91 

44 

48 

Is 

ALTURAS  RANGER  STATIO^ 

MAX 

84 

82 

80 

79 

85 

91 

90 

83 

85 

98 

95 

98 

90 

82 

80 

89 

92 

89 

90 

87 

86 

87 

93 

98 

100 

99 

100 

79 

68 

82 

42 

42 

42 

49 

41 

39 

46 

41 

40 

40 

39 

42 

49 

43 

60 

41 

45 

44 

40 

43 

40 

40 

40 

44 

47 

46 

49 

62 

45 

49 

39 

43 

>* 

ALBURN 

MAX 

88 

85 

86 

92 

88 

92 

93 

89 

90 

99 

100 

102 

101 

90 

67 

94 

96 

94 

93 

94 

94 

93 

100 

103 

lOu 

101 

94 

97 

96 

69 

» 3 

MIN 

56 

51 

53 

48 

55 

54 

55 

59 

56 

57 

67 

69 

70 

56 

57 

60 

63 

63 

61 

58 

58 

58 

98 

56 

68 

96 

97 

62 

62 

62 

97 

58 

9 

bebhyessa  lake 

MAX 

87 

82 

87 

82 

94 

92 

66 

90 

97 

106 

101 

95 

87 

87 

93 

97 

66 

94 

91 

93 

94 

102 

103 

96 

99 

94 

95 

92 

69 

92 

MIN 

56 

53 

55 

52 

54 

58 

67 

59 

54 

59 

64 

67 

62 

57 

64 

57 

64 

64 

68 

69 

62 

57 

63 

67 

66 

98 

64 

67 

67 

98 

99 

59 

[9 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

MAX 

69 

67 

68 

75 

69 

71 

79 

82 

82 

80 

72 

69 

77 

77 

74 

76 

76 

74 

75 

82 

64 

84 

62 

78 

77 

78 

72 

70 

T5 

I 

MIN 

53 

50 

50 

47 

52 

55 

56 

54 

52 

53 

65 

65 

61 

55 

50 

53 

66 

69 

68 

58 

55 

54 

98 

68 

66 

65 

64 

61 

97 

94 

91 

56 

7 

BOWMAN  DAM 

MAX 

71 

72 

7  1 

77 

71 

75 

62 

87 

85 

83 

74 

7  I 

80 

79 

76 

79 

76 

78 

76 

67 

88 

67 

65 

82 

79 

79 

76 

72 

f9 

X 

MIN 

49 

47 

46 

45 

47 

52 

53 

51 

48 

52 

57 

57 

58 

52 

46 

52 

65 

54 

53 

53 

52 

53 

93 

62 

63 

60 

99 

99 

98 

92 

47 

S3 

I 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

89 

90 

88 

96 

90 

101 

106 

104 

101 

92 

87 

97 

99 

96 

97 

96 

102 

100 

94 

99 

97 

92 

99 

1 

MIN 

50 

60 

50 

51 

55 

65 

49 

53 

63 

62 

62 

67 

94 

59 

54 

67 

60 

56 

62 

56 

61 

66 

61 

99 

96 

s 

SURNEY 

MAX 

81 

78 

78 

88 

86 

79 

87 

91 

99 

99 

92 

61 

76 

89 

86 

84 

85 

86 

84 

84 

94 

99 

96 

92 

93 

76 

86 

60 

MIN 

37 

39 

36 

45 

36 

38 

45 

46 

42 

39 

45 

55 

56 

44 

56 

45 

49 

47 

41 

41 

46 

41 

39 

44 

51 

62 

48 

61 

41 

46 

42 

49 

I 

CANYON  DAM 

MAX 

75 

76 

78 

85 

77 

6  I 

90 

86 

89 

87 

78 

76 

83 

80 

67 

85 

84 

83 

63 

89 

93 

90 

96 

94 

75 

16 

79 

78 

2 

MIN 

41 

39 

39 

36 

39 

42 

44 

41 

43 

42 

45 

46 

52 

46 

45 

44 

48 

47 

45 

42 

45 

41 

43 

50 

57 

52 

51 

56 

50 

90 

44 

49 

9 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

91 

90 

90 

97 

97 

95 

104 

109 

109 

107 

105 

99 

99 

100 

100 

97 

96 

96 

98 

106 

108 

108 

107 

103 

99 

101 

101 

93 

^ 

MIN 

53 

49 

51 

47 

49 

55 

57 

65 

53 

56 

59 

70 

64 

57 

58 

57 

62 

60 

64 

66 

59 

62 

55 

62 

66 

61 

60 

70 

66 

99 

94 

97 

6 

CHESTER 

MAX 

77 

77 

78 

80 

87 

85 

83 

60 

68 

92 

95 

92 

85 

60 

86 

67 

84 

64 

86 

85 

65 

92 

99 

96 

94 

86 

66 

82 

76 

3 

MIN 

38 

37 

33 

37 

38 

38 

42 

40 

40 

40 

42 

53 

51 

42 

46 

41 

48 

43 

41 

40 

42 

39 

39 

49 

46 

45 

56 

48 

49 

39 

42 

6 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

88 

88 

76 

92 

94 

94 

92 

100 

106 

104 

103 

103 

88 

96 

98 

98 

94 

94 

94 

96 

106 

104 

104 

100 

95 

93 

102 

96 

88 

99 

MIN 

57 

54 

57 

51 

52 

58 

52 

62 

56 

60 

60 

66 

67 

60 

64 

60 

64 

69 

96 

98 

64 

57 

57 

66 

71 

62 

61 

74 

66 

62 

97 

60 

S 

CLARKSBURG 

MAX 

87 

82 

8  3 

73 

8  8 

92 

68 

84 

90 

98 

102 

97 

93 

64 

85 

95 

93 

65 

90 

68 

90 

90 

100 

101 

90 

90 

65 

97 

69 

82 

MIN 

52 

53 

52 

53 

52 

53 

53 

58 

51 

66 

69 

62 

59 

55 

59 

55 

60 

57 

56 

55 

58 

64 

54 

60 

61 

57 

61 

65 

62 

97 

96 

96 

6 

CLEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 

90 

88 

85 

87 

82 

90 

95 

96 

84 

91 

96 

104 

106 

103 

66 

66 

96 

99 

93 

95 

97 

93 

104 

104 

108 

108 

100 

100 

95 

99 

68 

MIN 

41 

43 

41 

43 

45 

42 

47 

55 

42 

44 

47 

54 

46 

49 

61 

48 

67 

69 

46 

57 

57 

41 

49 

54 

63 

49 

52 

61 

56 

50 

92 

49 

1 

COLFAX 

MAX 

83 

83 

8  2 

75 

84 

88 

90 

65 

68 

96 

98 

99 

95 

92 

84 

92 

94 

91 

90 

90 

89 

90 

97 

99 

99 

96 

94 

95 

95 

68 

66 

MIN 

56 

55 

55 

40 

51 

56 

62 

59 

56 

61 

66 

69 

68 

61 

56 

63 

60 

63 

61 

59 

62 

60 

61 

67 

72 

69 

68 

71 

69 

63 

58 

61 

2 

CCLU5A   1  SSW 

MAX 

88 

87 

8  7 

8  3 

93 

94 

95 

92 

101 

104 

103 

103 

99 

90 

97 

97 

96 

93 

95 

96 

94 

103 

103 

101 

97 

94 

93 

101 

97 

69 

99 

9 

MIN 

52 

51 

54 

52 

55 

57 

56 

57 

50 

56 

60 

66 

60 

55 

60 

57 

62 

60 

56 

56 

60 

56 

58 

64 

64 

64 

59 

69 

66 

97 

96 

58, 

2 

DAVIS   1  WSW 

MAX 

85 

82 

83 

79 

73 

90 

90 

89 

65 

89 

99 

106 

99 

93 

88 

86 

93 

93 

69 

89 

68 

93 

89 

101 

100 

93 

92 

87 

94 

92 

89 

90, 

\ 

MIN 

51 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

55 

45 

52 

59 

57 

57 

55 

59 

62 

54 

67 

53 

63 

55 

51 

93 

59 

57 

64 

60 

65 

61 

96 

93 

54, 

i 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

86 

84 

78 

76 

6  1 

86 

8 1 

86 

67 

68 

86 

62 

74 

81 

63 

82 

63 

82 

61 

62 

87 

89 

69 

86 

64 

84 

64 

61 

78 

63, 

I 

MIN 

43 

40 

40 

40 

46 

48 

45 

44 

45 

48 

54 

51 

48 

47 

46 

51 

46 

46 

46 

46 

49 

44 

91 

58 

54 

52 

60 

96 

92 

4* 

48, 

0 

DE  SABlA 

MAX 

81 

80 

8  I 

85 

66 

87 

82 

92 

96 

97 

95 

93 

93 

86 

69 

90 

67 

88 

87 

86 

95 

97 

98 

96 

93 

86 

92 

91 

62 

66  ■ 

g 

MIN 

52 

50 

49 

44 

52 

59 

67 

52 

52 

57 

64 

64 

60 

55 

53 

56 

61 

55 

55 

59 

56 

93 

59 

62 

60 

59 

65 

63 

60 

98 

56, 

7 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

88 

86 

90 

94 

90 

87 

97 

102 

99 

101 

94 

86 

90 

94 

94 

91 

95 

97 

100 

100 

99 

94 

94 

98 

90 

67 

93 

3 

MIN 

55 

51 

51 

55 

58 

56 

62 

56 

60 

65 

65 

57 

59 

56 

61 

52 

59 

55 

99 

61 

66 

63 

62 

62 

62 

62 

9» 

se! 

> 

DCWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

80 

81 

79 

75 

62 

84 

85 

6 1 

66 

9  I 

96 

94 

92 

85 

60 

86 

90 

67 

66 

86 

87 

88 

94 

96 

96 

93 

69 

87 

89 

87 

67 

Q 

MIN 

44 

42 

41 

42 

42 

52 

49 

46 

46 

46 

49 

53 

58 

50 

48 

46 

53 

49 

46 

48 

48 

46 

44 

50 

60 

56 

53 

60 

56 

99 

47 

49, 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

88 

87 

85 

85 

78 

90 

93 

89 

88 

96 

106 

104 

100 

90 

87 

96 

96 

95 

92 

93 

93 

91 

103 

105 

102 

99 

97 

90 

98 

89 

93 

3 

MIN 

53 

50 

53 

52 

51 

55 

56 

59 

51 

53 

60 

69 

62 

57 

62 

57 

61 

56 

55 

68 

57 

55 

97 

63 

67 

62 

61 

71 

66 

99 

92 

se! 

2 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

82 

79 

70 

85 

87 

6  3 

80 

67 

101 

103 

100 

95 

64 

8  I 

91 

90 

86 

85 

95 

87 

96 

100 

100 

96 

95 

68 

100 

99 

84 

62 

68  a 

7 

MIN 

51 

51 

52 

52 

54 

54 

52 

57 

62 

61 

62 

60 

55 

54 

56 

56 

60 

54 

55 

55 

59 

55 

56 

62 

56 

56 

54 

62 

62 

97 

99 

9S, 

« 

FCLSOM  DAM 

MAX 

89 

86 

87 

82 

76 

90 

101 

105 

103 

101 

90 

68 

96 

96 

94 

93 

94 

95 

94 

103 

105 

99 

98 

94 

101 

9( 

62 

93  • 

6 

MIN 

50 

53 

54 

50 

51 

57 

66 

58 

54 

56 

69 

73 

68 

54 

56 

98 

62 

62 

67 

66 

57 

57 

59 

68 

68 

60 

63 

73 

72 

ST 

60 

S9. 

7 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

82 

81 

81 

80 

74 

82 

86 

68 

82 

84 

94 

96 

96 

95 

84 

62 

88 

90 

88 

99 

89 

67 

90 

95 

98 

98 

95 

89 

93 

90 

84 

Mm 

54 

50 

54 

46 

50 

56 

60 

56 

51 

60 

65 

70 

67 

59 

54 

56 

63 

60 

58 

61 

61 

59 

60 

67 

70 

66 

64 

67 

67 

99 

94 

99! 

9 

GRASS  VALLEY 

MAX 

84 

83 

83 

83 

75 

84 

89 

91 

85 

89 

96 

98 

99 

99 

86 

65 

91 

92 

94 

92 

92 

90 

91 

100 

102 

101 

98 

95 

97 

97 

87 

91. 

2 

Mm 

52 

50 

50 

42 

48 

53 

56 

57 

51 

57 

63 

67 

64 

61 

55 

56 

61 

60 

56 

59 

60 

56 

69 

64 

70 

65 

63 

66 

64 

99 

95 

58. 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

83 

82 

80 

82 

84 

83 

91 

69 

86 

86 

95 

102 

100 

94 

83 

86 

93 

93 

89 

90 

90 

98 

88 

98 

103 

100 

98 

96 

87 

92 

69 

90. 

4 

Mm 

38 

40 

38 

38 

38 

43 

43 

44, 

46 

40 

46 

56 

57 

44 

44 

49 

43 

46 

43 

43 

45 

43 

42 

45 

50 

54 

47 

62 

91 

50 

41 

49. 

s 

See  Relerence  Notes  FoUowing  Stalioii  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JF55  VALLEY 

MAX 

75 

74 

80 

75 

79 

85 

87 

83 

80 

88 

90 

90 

84 

78 

74 

83 

88 

65 

85 

83 

82 

81 

8S 

93 

92 

92 

92 

90 

82 

78 

76 

63« 

6 

41 

41 

38 

44 

38 

43 

48 

44 

41 

42 

48 

58 

53 

46 

49 

46 

50 

49 

45 

46 

46 

46 

43 

47 

62 

65 

96 

60 

50 

50 

42 

47» 

0 

L«KEPOBT 

MAX 

88 

87 

90 

87 

93 

98 

97 

90 

90 

98 

107 

108 

105 

101 

86 

98 

99 

96 

96 

97 

95 

96 

103 

110 

107 

102 

100 

95 

97 

95 

87 

96ft 

8 

46 

44 

46 

47 

47 

52 

53 

54 

44 

50 

54 

58 

55 

60 

60 

51 

57 

53 

51 

51 

57 

50 

56 

57 

57 

54 

68 

63 

62 

54 

47 

53, 

1 

L«KE5H0PE 

I«X 

85 

85 

88 

84 

89 

95 

92 

86 

91 

98 

105 

105 

99 

85 

85 

96 

95 

91 

94 

94 

93 

92 

104 

108 

105 

99 

100 

81 

96 

87 

66 

93a 

3 

48 

50 

52 

49 

50 

53 

55 

53 

57 

53 

56 

67 

64 

56 

64 

59 

59 

56 

54 

54 

52 

53 

69 

66 

62 

62 

57 

66 

61 

95 

53 

96, 

7 

L4ICE  5PAULDING 

MAX 

74 

72 

74 

71 

75 

79 

81 

81 

76 

84 

92 

90 

87 

85 

74 

80 

61 

76 

60 

80 

79 

79 

87 

90 

90 

68 

86 

66 

81 

82 

86 

81a 

9 

48 

46 

38 

37 

44 

52 

51 

51 

50 

52 

57 

56 

59 

54 

51 

52 

56 

56 

54 

51 

56 

51 

56 

60 

64 

60 

57 

67 

58 

56 

41 

92a 

6 

LAKE  5PAULDING  DAM 

MAX 

74 

72 

72 

75 

79 

78 

81 

76 

84 

92 

90 

87 

85 

74 

80 

81 

80 

60 

79 

79 

87 

90 

90 

88 

86 

86 

81 

82 

79 

81a 

9 

MIN 

48 

46 

47 

44 

52 

53 

51 

50 

52 

57 

56 

59 

54 

51 

52 

56 

54 

51 

56 

51 

55 

60 

64 

60 

57 

57 

98 

56 

51 

93, 

7 

LAS  PLUMAS 

I^X 

88 

89 

87 

85 

90 

91 

96 

94 

92 

100 

105 

103 

104 

102 

97 

95 

97 

97 

100 

96 

95 

95 

102 

106 

103 

103 

98 

97 

101 

96 

89 

96, 

9 

MIN 

63 

59 

60 

52 

57 

58 

66 

64 

58 

65 

69 

63 

73 

71 

64 

66 

68 

69 

65 

68 

67 

66 

66 

74 

76 

68 

70 

74 

74 

64 

61 

65a 

7 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 

75 

72 

71 

73 

68 

74 

81 

79 

75 

75 

84 

90 

91 

86 

76 

72 

60 

83 

79 

80 

79 

79 

78 

84 

91 

90 

87 

85 

65 

81 

75 

79a 

3 

MIN 

40 

40 

40 

33 

41 

44 

44 

46 

40 

45 

51 

53 

51 

50 

49 

44 

50 

54 

40 

45 

44 

42 

48 

46 

56 

5  3 

61 

57 

51 

51 

42 

46a 

6 

"ARY5VILLE 

laAX 

11 

91 

92 

90 

80 

94 

95 

98 

94 

93 

101 

106 

104 

104 

96 

93 

97 

101 

98 

96 

95 

96 

96 

102 

105 

102 

102 

97 

96 

101 

92 

96, 

7 

MIN 

54 

53 

54 

51 

51 

58 

58 

60 

55 

61 

64 

70 

68 

56 

63 

59 

65 

62 

56 

58 

62 

57 

61 

68 

67 

68 

61 

70 

69 

58 

5S 

60, 

5 

MC  CLOUD 

MAX 

61 

77 

77 

81 

70 

81 

88 

85 

76 

82 

90 

98 

97 

90 

77 

76 

87 

86 

83 

84 

84 

S3 

93 

98 

97 

93 

93 

94 

74 

87 

78 

65, 

2 

MIN 

42 

42 

40 

48 

39 

44 

46 

49 

41 

43 

48 

58 

57 

51 

55 

48 

49 

49 

44 

44 

44 

46 

51 

52 

62 

46 

56 

64 

54 

96 

41 

48, 

0 

MINERAL 

MAX 

75 

73 

73 

75 

70 

75 

81 

81 

74 

78 

85 

94 

91 

61 

79 

74 

84 

80 

83 

61 

81 

81 

82 

89 

94 

93 

86 

86 

72 

84 

77 

81i 

1 

MIN 

38 

37 

35 

35 

39 

38 

41 

41 

39 

41 

46 

52 

52 

46 

47 

42 

47 

42 

42 

41 

40 

40 

42 

49 

57 

61 

49 

92 

49 

42 

40 

43, 

6 

monticello  dam 

MAX 

89 

82 

86 

80 

81 

90 

95 

94 

87 

93 

102 

105 

104 

100 

87 

86 

98 

97 

91 

94 

94 

94 

94 

104 

105 

100 

96 

92 

98 

99 

86 

93 

6 

52 

52 

52 

51 

52 

56 

56 

59 

52 

57 

62 

65 

60 

57 

62 

58 

61 

62 

56 

57 

62 

58 

58 

62 

64 

64 

63 

67 

98 

65 

58, 

3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

76 

77 

81 

73 

79 

87 

85 

77 

SO 

89 

97 

94 

89 

76 

76 

82 

86 

82 

64 

85 

82 

83 

88 

93 

96 

92 

93 

74 

86 

78 

79 

83 

7 

MIN 

43 

42 

44 

45 

42 

48 

49 

47 

44 

48 

53 

59 

55 

51 

56 

49 

52 

52 

45 

46 

48 

46 

49 

53 

66 

66 

51 

61 

54 

92 

40 

49 

5 

NEVADA  CITY 

MAX 

84 

82 

82 

80 

75 

82 

84 

88 

84 

84 

91 

95 

94 

94 

66 

82 

87 

90 

89 

69 

88 

69 

89 

93 

96 

97 

93 

90 

90 

9S 

86 

87 

9 

MIN 

45 

42 

43 

42 

41 

46 

48 

48 

47 

48 

49 

50 

53 

52 

51 

50 

53 

51 

47 

49 

49 

47 

46 

53 

61 

55 

99 

64 

58 

54 

49 

49 

9 

ORLAND 

MAX 

90 

89 

88 

90 

86 

94 

95 

96 

93 

92 

100 

105 

102 

102 

91 

90 

99 

96 

94 

94 

95 

96 

94 

lOS 

105 

105 

99 

94 

91 

100 

90 

95 

6 

MIN 

53 

52 

54 

50 

55 

58 

60 

57 

55 

58 

62 

70 

64 

56 

61 

59 

62 

56 

55 

57 

61 

55 

69 

64 

67 

61 

62 

66 

68 

68 

98 

59 

2 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

PARADISE 

MAX 

86 

84 

83 

80 

85 

86 

90 

92 

86 

88 

95 

102 

100 

96 

87 

85 

92 

95 

90 

91 

92 

90 

92 

100 

101 

100 

97 

9J 

92 

99 

86 

91 

4 

MIN 

59 

56 

55 

42 

45 

50 

63 

58 

55 

60 

68 

70 

74 

60 

60 

60 

62 

66 

59 

62 

62 

63 

62 

66 

71 

66 

69 

70 

71 

63 

96 

61 

3 

PLACEPVILLE 

MAX 

86 

83 

83 

82 

76 

84 

89 

91 

86 

88 

96 

98 

98 

99 

63 

84 

91 

96 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

100 

99 

99 

94 

97 

95 

87 

90 

7 

MIN 

47 

46 

49 

43 

44 

52 

52 

53 

50 

53 

56 

62 

59 

55 

54 

53 

56 

56 

52 

51 

53 

52 

53 

69 

98 

67 

56 

65 

63 

97 

91 

53 

9 

PLACERVILLE  IFO 

MAX 

83 

82 

83 

80 

73 

32 

87 

88 

83 

86 

96 

97 

96 

98 

87 

83 

90 

94 

91 

91 

91 

90 

90 

97 

99 

99 

97 

90 

96 

95 

89 

89 

7 

MIN 

53 

54 

53 

45 

54 

59 

65 

62 

57 

65 

70 

72 

72 

64 

56 

62 

66 

65 

62 

62 

64 

62 

66 

71 

75 

69 

70 

70 

70 

63 

99 

63 

Z 

PLATINA 

MAa 

83 

83 

84 

76 

88 

93 

91 

90 

«8 

95 

103 

102 

97 

94 

65 

94 

95 

90 

91 

93 

91 

90 

100 

104 

106 

100 

97 

94 

94 

89 

S4 

92 

4 

MIN 

59 

48 

51 

49 

51 

59 

52 

58 

50 

58 

54 

68 

60 

62 

57 

57 

63 

60 

55 

60 

59 

56 

57 

61 

61 

56 

93 

64 

58 

59 

9* 

57 

0 

PCRTOLA 

MAX 

78 

76 

77 

75 

82 

88 

87 

83 

83 

90 

93 

92 

89 

87 

77 

88 

88 

86 

86 

65 

88 

84 

92 

97 

97 

92 

93 

86 

•  6 

(4 

79 

86 

I 

MIN 

36 

33 

33 

32 

33 

40 

42 

35 

35 

37 

40 

50 

46 

41 

40 

39 

46 

39 

36 

37 

37 

34 

36 

43 

51 

47 

49 

40 

37 

47 

36 

39 

5 

quincy  ranoer  station 

MAX 

87 

82 

81 

82 

79 

88 

93 

90 

83 

86 

95 

101 

100 

94 

85 

63 

96 

92 

68 

90 

91 

89 

90 

99 

104 

102 

98 

100 

•  9 

93 

85 

90 

•  * 

MIN 

38 

37 

J4 

36 

36 

40 

43 

38 

39 

38 

41 

53 

49 

45 

44 

42 

49 

43 

39 

40 

41 

38 

37 

44 

57 

49 

47 

60 

51 

90 

42 

43 

2 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

90 

89 

91 

79 

96 

98 

97 

92 

94 

102 

109 

106 

104 

93 

91 

too 

100 

95 

96 

98 

97 

96 

107 

111 

108 

103 

101 

91 

103 

91 

90 

97 

,6 

MIN 

62 

58 

62 

52 

59 

63 

65 

65 

58 

64 

66 

80 

72 

62 

66 

66 

68 

67 

62 

67 

70 

64 

63 

70 

73 

69 

69 

76 

72 

65 

69 

65 

7 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

94 

89 

92 

90 

97 

100 

lOl 

96 

96 

103 

110 

110 

106 

103 

91 

102 

101 

99 

98 

99 

100 

97 

106 

113 

110 

106 

103 

99 

101 

97 

100 

3 

MIN 

60 

59 

64 

56 

61 

66 

68 

67 

64 

67 

70 

77 

77 

68 

69 

66 

73 

69 

64 

68 

69 

63 

71 

77 

77 

74 

69 

76 

73 

68 

61 

68 

2 

RCCKLIN 

MAX 

93 

88 

90 

86 

80 

93 

97 

97 

93 

94 

100 

107 

106 

104 

94 

92 

92 

98 

100 

97 

96 

97 

98 

103 

i07 

102 

101 

96 

100 

102 

89 

96 

5 

MIN 

52 

53 

5  3 

51 

48 

50 

55 

56 

53 

55 

59 

60 

64 

55 

56 

57 

57 

59 

59 

57 

58 

57 

64 

55 

59 

58 

60 

63 

67 

57 

99 

56 

6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

82 

75 

91 

95 

92 

90 

90 

100 

106 

102 

100 

91 

91 

96 

100 

92 

93 

93 

97 

94 

104 

106 

97 

97 

93 

99 

97 

86 

88 

93 

9 

imN 

52 

53 

52 

54 

51 

54 

54 

57 

52 

57 

64 

65 

58 

56 

61 

57 

62 

60 

57 

56 

60 

65 

68 

47 

63 

56 

63 

66 

60 

58 

56 

57 

9 

SACRAMENTO  wB  CITY 

MAX 

82 

85 

78 

74 

88 

92 

89 

87 

88 

97 

103 

99 

96 

68 

87 

95 

96 

89 

91 

91 

93 

92 

101 

102 

93 

94 

89 

96 

95 

63 

84 

90 

MIN 

52 

54 

54 

55 

53 

56 

55 

58 

54 

59 

66 

66 

60 

56 

61 

58 

65 

60 

58 

57 

61 

56 

69 

69 

64 

59 

63 

67 

60 

58 

57 

59 

'o 

Shasta  dam 

MAX 

90 

87 

87 

89 

89 

90 

99 

95 

87 

90 

98 

102 

107 

103 

69 

88 

94 

97 

91 

95 

97 

96 

93 

100 

104 

107 

lOl 

100 

81 

96 

91 

94 

>6 

MIN 

61 

66 

65 

55 

56 

65 

67 

66 

65 

67 

70 

74 

77 

66 

66 

67 

73 

71 

69 

66 

69 

69 

70 

75 

77 

76 

70 

72 

71 

67 

63 

68 

,2 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

SIEHRAvlLLE  RANGER  STA 

MAX 

82 

76 

75 

79 

70 

82 

89 

89 

77 

82 

92 

93 

90 

86 

76 

77 

89 

86 

61 

67 

84 

82 

83 

92 

97 

94 

99 

96 

86 

84 

78 

84 

8 

MIN 

39 

39 

45 

39 

35 

41 

48 

38 

43 

40 

42 

51 

47 

42 

49 

39 

49 

46 

41 

40 

37 

37 

38 

45 

92 

46 

49 

60 

47 

52 

35 

43 

6 

SCDA  SPRINGS  1  E 

MAX 

70 

67 

66 

69 

62 

69 

75 

72 

68 

72 

78 

78 

76 

76 

66 

67 

76 

76 

74 

77 

74 

73 

72 

81 

85 

84 

83 

76 

72 

72 

68 

73 

4 

MIN 

39 

35 

38 

35 

37 

35 

43 

41 

4  1 

41 

45 

51 

49 

42 

46 

40 

44 

46 

45 

44 

41 

41 

41 

45 

46 

51 

49 

54 

49 

49 

42 

43 

4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

90 

86 

88 

82 

94 

96 

95 

91 

93 

102 

107 

106 

105 

98 

69 

96 

98 

98 

94 

95 

96 

94 

105 

107 

105 

100 

97 

90 

100 

9* 

89 

96 

2 

MIN 

54 

52 

55 

5 1 

53 

57 

6  1 

61 

54 

57 

60 

71 

65 

61 

63 

60 

63 

59 

66 

60 

65 

57 

60 

64 

68 

65 

61 

74 

66 

61 

55 

60 

4 

STRAWBERRY  VALLEy 

MAX 

77 

77 

77 

80 

80 

82 

85 

85 

80 

90 

94 

94 

91 

81 

60 

87 

86 

89 

86 

86 

84 

85 

93 

95 

94 

92 

89 

87 

88 

84 

•  3 

89 

9 

MIN 

50 

48 

48 

47 

50 

50 

50 

51 

50 

55 

55 

64 

60 

56 

53 

53 

57 

58 

55 

56 

55 

65 

56 

63 

63 

64 

60 

63 

60 

66 

55 

99 

3 

TLRNTABLE  CREEK 

90 

88 

90 

100 

96 

89 

91 

108 

104 

86 

86 

96 

99 

95 

96 

95 

99 

108 

103 

81 

95 

91 

94 

9 

MIN 

58 

60 

56 

65 

63 

63 

64 

69 

68 

67 

65 

66 

62 

63 

62 

67 

75 

67 

70 

69 

66 

61 

69 

0 

TIftIN  LAKES 

MAX 

66 

63 

64 

71 

70 

71 

67 

74 

77 

76 

72 

69 

65 

73 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

78 

82 

76 

76 

74 

70 

72 

69 

66 

71 

,7 

MIN 

50 

46 

35 

31 

39 

42 

42 

41 

44 

44 

42 

50 

52 

38 

42 

49 

43 

43 

41 

42 

39 

52 

50 

47 

46 

52 

49 

56 

52 

44 

>* 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

85 

83 

88 

83 

91 

93 

92 

87 

87 

98 

101 

104 

103 

97 

94 

97 

95 

92 

91 

92 

91 

92 

100 

105 

105 

102 

97 

94 

95 

93 

63 

93 

,9 

Mm 

44 

42 

44 

44 

46 

49 

50 

48 

43 

47 

51 

55 

54 

53 

50 

50 

51 

52 

49 

40 

50 

49 

62 

55 

56 

53 

96 

65 

61 

54 

47 

90 

,3 

VACAVILLE 

MAX 

87 

84 

83 

76 

91 

95 

96 

91 

91 

102 

106 

103 

99 

96 

89 

96 

99 

96 

92 

93 

95 

94 

102 

106 

103 

99 

91 

100 

97 

90 

88 

94 

,5 

Mm 

52 

50 

52 

52 

50 

53 

54 

60 

49 

53 

60 

59 

62 

54 

61 

54 

59 

59 

54 

57 

61 

52 

58 

63 

69 

65 

65 

65 

65 

58 

65 

96 

8 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

86 

84 

85 

84 

87 

91 

93 

92 

86 

95 

101 

103 

lOl 

96 

82 

92 

96 

93 

92 

91 

92 

91 

99 

105 

101 

98 

92 

88 

95 

94 

85 

92 

•  6 

MIN 

51 

52 

52 

46 

52 

56 

61 

56 

55 

58 

63 

65 

67 

57 

58 

59 

63 

66 

58 

58 

57 

57 

66 

69 

66 

67 

62 

68 

66 

57 

55 

99 

3 

whiskeytown  res 

MAX 

90 

87 

88 

90 

81 

92 

98 

97 

84 

92 

100 

108 

108 

103 

86 

88 

99 

98 

93 

95 

96 

95 

99 

104 

109 

107 

102 

102 

80 

98 

88 

99 

4 

MIN 

55 

56 

59 

53 

51 

62 

63 

64 

64 

62 

62 

71 

72 

65 

62 

63 

68 

66 

62 

64 

62 

61 

66 

72 

71 

69 

65 

71 

68 

66 

60 

63 

7 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

See  FteiereDce  Nolea  Following  Slatton  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1964 


Station 

Day  ol  Month 

o 

D> 
it 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

86 
55 

86 
54 

87 
56 

87 
51 

77 
54 

92 
59 

94 
62 

94 

58 

91 
54 

91 
58 

98 
63 

103 
70 

102 
65 

100 
57 

91 
61 

89 
61 

95 
64 

97 
59 

94 
58 

92 
69 

63 

56 

93 
62 

103 
66 

103 
69 

101 
63 

62 

65 

70 

98 

68 

93.8 
60.3 

WINTERS 

MAX 
MIN 

90 
58 

89 
52 

91 
53 

88 
51 

79 
55 

93 
54 

95 
54 

95 
66 

91 
52 

92 
59 

102 
67 

108 
66 

106 
63 

103 
64 

92 
65 

93 
56 

97 
59 

101 
67 

95 
57 

93 
57 

95 
59 

97 
54 

97 
59 

103 
65 

107 
62 

103 
60 

101 
65 

94 
71 

98 
69 

100 
63 

92 
97 

96.1 
99.9 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 
MIN 

88 
52 

88 
51 

88 
52 

85 
48 

77 
52 

91 
53 

95 
52 

93 
56 

92 
49 

91 
56 

100 
63 

104 
63 

103 
57 

99 
57 

94 
62 

92 
55 

97 
58 

98 
59 

95 
53 

93 
54 

93 
59 

96 
51 

92 
55 

104 
62 

104 
60 

96 
54 

97 
59 

93 
66 

94 
66 

96 
98 

90 
94 

94.3 
96.3 

NORTHEAST  INTERIOR 

BCCA 

MAX 

80 
34 

75 
31 

75 
31 

78 
30 

70 
28 

81 
37 

88 
41 

86 
34 

76 
32 

81 
36 

88 
36 

92 
45 

86 
39 

66 
39 

79 
37 

77 
36 

89 
44 

86 
38 

81 
36 

87 
36 

65 
32 

82 
32 

84 

32 

91 

39 

95 
44 

91 
42 

90 
42 

90 
47 

84 
46 

64 
45 

76 

33 

83.7 
37.3 

BRIOQEPORT 

MAX 

78 
36 

77 
40 

82 
32 

73 
40 

81 
29 

85 
34 

86 
37 

79 
37 

83 
31 

85 
35 

85 
41 

64 
39 

85 
38 

BO 
38 

82 
39 

89 
37 

65 
42 

83 
40 

88 
36 

87 
39 

86 
38 

87 
35 

90 
37 

93 
39 

87 
48 

67 
43 

78 
43 

S3 
45 

84 
41 

79 
47 

79 
36 

83.9 
38.9 

CEDARVILLE 

MAX 

79 
56 

83 
50 

80 
48 

81 
57 

74 
47 

79 
54 

85 
62 

91 
56 

84 
49 

80 
52 

89 
58 

94 
65 

94 

56 

91 
55 

84 
58 

79 
52 

66 
57 

93 
59 

90 
56 

88 
57 

67 
57 

86 
56 

68 
54 

87 
58 

96 
63 

96 
63 

96 
62 

97 
68 

84 
94 

87 

59 

83 
49 

86, a 

96.2 

DCNNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

76 
38 

73 
36 

72 
35 

74 
35 

67 
31 

76 
40 

84 
41 

61 
38 

74 
37 

78 
39 

86 
40 

88 
48 

87 
45 

83 
44 

75 
42 

73 
37 

65 
45 

81 
42 

80 
39 

83 
40 

82 
37 

60 
37 

80 
36 

90 
44 

93 
64 

90 
45 

88 
46 

75 
56 

82 
40 

83 
47 

75 
38 

80,5 
41,0 

DCVLE  5  SSE 

MAX 

87 
47 

82 
45 

80 
41 

85 
45 

76 
42 

85 
47 

92 
53 

92 
46 

83 
42 

87 
47 

94 
54 

96 
60 

96 
52 

93 
54 

66 
53 

83 
46 

91 
53 

93 
63 

88 
46 

92 
49 

91 
50 

69 
47 

89 
47 

93 
53 

98 
57 

97 
56 

99 
57 

89 
96 

90 
63 

84 
46 

89.3 
90.2 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

83 
48 

80 
45 

84 
44 

82 
45 

82 
44 

91 
47 

90 
45 

66 
48 

66 
46 

94 
48 

95 
50 

96 
60 

92 
55 

86 
46 

83 
46 

90 
45 

91 
54 

88 
46 

91 
47 

69 
46 

88 
45 

86 
44 

94 
47 

99 
50 

lOl 
54 

96 
54 

98 
59 

97 
64 

89 
64 

66 
45 

82 
42 

89.7 
48.9 

FCRT  BIOwELL 

MAX 

79 
39 

81 
40 

82 
40 

75 
46 

80 
47 

65 
45 

89 
45 

81 
47 

80 
42 

88 
42 

91 
51 

90 
55 

88 
55 

84 
50 

77 
54 

84 
47 

89 
48 

85 
52 

85 
46 

85 
44 

86 
48 

85 
49 

86 
49 

89 
45 

91 
50 

93 
55 

95 
55 

85 
60 

86 
49 

62 
49 

82 
49 

86.1 
48.0 

MEYERS  <i  SW 

MAX 

73 
35 

70 
34 

75 
35 

67 
35 

76 
31 

83 
38 

61 
39 

74 
38 

77 
38 

62 
39 

65 
42 

80 
40 

81 
44 

75 
47 

74 
39 

83 
35 

83 
36 

77 
42 

82 
39 

81 
39 

78 
36 

61 
37 

86 
38 

90 
45 

88 
45 

69 
46 

87 
46 

79 
46 

81 
46 

75 
48 

74 
42 

79.6 
39,9 

MONO  LAKE 

MAX 

83 
45 

84 

46 

82 
53 

77 
54 

81 
43 

68 
45 

69 
47 

85 
47 

83 
46 

87 
50 

85 
56 

77 
50 

88 
46 

82 
54 

88 
47 

89 
51 

67 
53 

88 
52 

90 
53 

90 
54 

89 
53 

90 
52 

91 
63 

93 
55 

66 
59 

66 
54 

86 
67 

80 
54 

88 
53 

82 
92 

83 
91 

85,7 
51.2 

5CUAW  VALLEY 

MAX 

76 
39 

73 
35 

72 
34 

74 
34 

73 
31 

76 
31 

81 
41 

82 
42 

75 
39 

72 
40 

83 
42 

91 
49 

83 
46 

81 
43 

82 
42 

72 
38 

86 
46 

81 
50 

77 
42 

83 
43 

81 
38 

79 
40 

78 
38 

88 
46 

90 
38 

97 
47 

80 
47 

71 
51 

79 
49 

69 
92 

74 
43 

78.9 
41.8 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

82 
45 

81 
43 

84 
41 

77 
49 

80 
42 

89 
46 

91 
54 

90 
49 

87 
45 

92 
49 

97 
53 

96 
63 

93 
56 

91 
53 

63 
52 

69 
44 

91 
57 

89 
54 

92 
46 

90 
50 

89 
48 

89 
43 

97 
48 

96 
60 

96 
68 

95 
57 

100 
57 

86 
64 

90 
94 

84 
97 

82 
46 

89.4 
91.1 

TAHOE  CITY 

MAX 

73 
46 

72 
39 

74 
36 

73 
37 

72 
45 

70 
45 

79 
45 

80 
45 

73 
42 

77 
42 

80 
47 

80 
50 

75 
47 

80 
48 

75 
44 

73 
41 

80 
43 

80 
46 

77 
43 

79 
44 

80 
40 

79 
40 

76 
41 

78 
45 

83 
57 

61 
50 

80 
50 

63 
57 

79 

90 

80 
52 

79 
45 

77, » 
49,2 

termo 

MAX 
MIN 

77 
42 

77 
35 

79 
33 

73 
32 

79 
32 

86 
36 

87 
48 

87 
47 

81 
36 

89 

37 

93 
42 

92 
57 

87 
52 

81 
37 

61 
37 

87 
37 

89 
46 

83 
43 

86 
37 

86 
37 

87 
40 

85 
34 

90 
38 

94 
43 

93 
47 

96 
48 

96 
47 

87 
58 

86 
44 

79 
52 

78 
36 

85.9 
41.7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

77 
38 

72 
35 

7  I 
33 

73 
35 

66 

30 

77 
38 

85 
42 

62 
)9 

74 

38 

78 
39 

84 
41 

68 
48 

84 
44 

83 
44 

76 
46 

73 
37 

81 
45 

85 
42 

79 
40 

82 
40 

81 
37 

79 
36 

80 
36 

89 
44 

92 
54 

88 
46 

89 
46 

89 
57 

81 
47 

82 
62 

76 
40 

80.5 
41  ,6 

WCODFCRDS 

MAX 

79 
49 

78 
47 

8  I 
48 

77 
42 

76 
42 

86 
51 

86 
54 

81 
53 

64 
54 

68 
54 

69 
57 

68 
58 

89 
55 

84 
59 

81 
57 

86 
52 

67 
52 

84 
59 

88 
56 

86 
66 

86 
54 

88 
57 

86 
94 

90 
53 

91 
65 

88 
61 

91 
60 

65 
60 

88 
98 

82 
99 

80 
59 

89.1 
94,  7 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVIlA  BEACH 

MAX 

BEN  LOMOND 

MAX 

80 
47 

81 
46 

85 
41 

70 
43 

72 
45 

75 
50 

76 
49 

80 
50 

84 

65 

92 
56 

93 

60 

92 
58 

88 
54 

84 

48 

85 
45 

83 
43 

83 
42 

85 
45 

83 
46 

82 
48 

84 
49 

88 
50 

84 

51 

89 

52 

83 
62 

82 
51 

84 
54 

89 
91 

84 

50 

83 

90 

81 
49 

83.1 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

63 
52 

70 
52 

60 
51 

61 
52 

69 
52 

67 
52 

66 
52 

72 
55 

74 
51 

82 
53 

60 
56 

69 
52 

64 
51 

65 
53 

69 
58 

73 
56 

78 
54 

71 
55 

70 
5* 

70 
53 

78 
56 

71 
64 

77 
53 

70 
54 

63 
55 

66 
53 

67 
54 

76 
59 

67 
96 

66 
99 

72 
94 

69.9 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

78 
52 

68 
52 

64 
47 

60 
52 

77 
57 

73 
46 

73 
50 

71 
55 

72 
47 

88 
47 

95 
55 

95 
50 

77 
49 

86 
54 

77 
59 

81 
49 

82 
50 

75 
54 

75 
52 

74 
54 

78 
51 

78 
55 

S6 
49 

87 
93 

75 
53 

76 
54 

79 
54 

81 
59 

82 
96 

80 
97 

74 
49 

78,0 
92,3 

carmel  valley 

MAX 
MIN 

70 
44 

69 
39 

66 
40 

64 

50 

70 
57 

68 
42 

76 
46 

76 
45 

71 
39 

88 
48 

85 
62 

80 
48 

72 
49 

61 
52 

81 
50 

76 
45 

66 
45 

77 
47 

71 
40 

73 
49 

61 
44 

80 
42 

78 
44 

75 
47 

76 
51 

79 
50 

81 
51 

80 
93 

77 
93 

72 
95 

73 
48 

79,3 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

80 
52 

74 
52 

7  1 
52 

73 
50 

66 
51 

66 
51 

65 
50 

62 
57 

79 

50 

64 
52 

97 
60 

100 
54 

90 
52 

81 
53 

78 
58 

80 
55 

66 
54 

89 
56 

83 
56 

85 
55 

66 
68 

86 
54 

86 
54 

97 
67 

94 

55 

80 
53 

82 
55 

62 
60 

93 
59 

84 
57 

79 
95 

84,9 
54,4 

6ILR0Y 

MAX 
MIN 

86 
50 

81 
46 

62 
45 

76 
43 

72 
54 

78 
48 

88 
43 

87 
42 

85 
47 

89 
53 

102 
51 

103 
49 

96 
51 

91 
54 

86 
53 

87 
53 

89 
53 

91 
50 

90 
49 

85 
50 

86 
52 

92 
51 

92 
50 

97 
49 

93 
53 

85 
53 

92 
52 

92 
51 

98 
57 

87 
68 

81 
51 

86,4 

HALF  ^00N  BAY   2  NNW 

MAX 
MIN 

60 
52 

63 
51 

62 
50 

59 
51 

55 
49 

62 
50 

61 
48 

66 
49 

72 
46 

64 
46 

65 
54 

63 
52 

63 
50 

60 
51 

66 
56 

69 
53 

65 
49 

64 

52 

65 
53 

62 
52 

65 
54 

69 
65 

66 
52 

69 
60 

64 
52 

64 
52 

64 
54 

69 
56 

71 
97 

67 
66 

65 
52 

64,4 
91,8 

hcllister 

MAX 
MIN 

74 
43 

75 
43 

69 
43 

67 
50 

76 
48 

77 
46 

81 
46 

60 
44 

84 
47 

92 
52 

90 
50 

89 
50 

76 
46 

82 
52 

83 
52 

81 
49 

80 
49 

80 
49 

75 
45 

78 
46 

87 
48 

81 
48 

87 
46 

65 
52 

74 
93 

61 
53 

86 
54 

68 
57 

75 
95 

77 
66 

62 
48 

80,9 
49, 1 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

54 

51 

51 

75 
49 

79 
50 

8  1 
52 

80 
46 

101 
48 

95 
56 

52 

•  2 

56 

80 
68 

75 
50 

LIVERMORE  2  5SW 

MAX 
MIN 

46 

47 

42 

72 
47 

73 

49 

68 
44 

93 
47 

83 
49 

77 
43 

6  7 
49 

100 
49 

105 
58 

101 
51 

97 
50 

82 
55 

83 
45 

94 
49 

94 
46 

88 
46 

86 
47 

84 
46 

91 
45 

90 
92 

102 
60 

103 
69 

94 
93 

94 
94 

93 
61 

102 
62 

91 
96 

T9 
90 

88,9 
90,4 

LOS  6AT05 

MAX 

Mm 

46 

47 

47 

52 

52 

8  3 
51 

78 
55 

79 
53 

82 
46 

97 
51 

99 
61 

93 
5B 

94 

57 

80 
54 

79 
62 

87 
53 

85 
53 

80 
53 

79 
51 

79 
51 

84 
53 

81 
50 

96 
50 

94 
67 

88 
57 

86 
56 

86 
58 

92 
61 

83 
61 

78 
57 

76 
90 

83,9 
93,6 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

49 

50 

51 

7  \ 
54 

50 

62 
50 

88 
51 

85 
58 

82 
52 

86 
52 

99 
61 

102 
58 

97 
54 

89 
55 

82 
60 

60 
54 

90 
55 

92 
54 

82 
64 

89 
54 

88 
59 

91 
54 

68 
54 

98 
59 

92 
58 

84 
54 

66 
57 

86 
61 

95 
62 

87 
58 

(0 
54 

86,6 
95,0 

MCNTEREY 

MAX 
MIN 

50 

50 

50 

52 

50 

49 

6  3 
49 

52 

62 
48 

84 
48 

6 1 
53 

77 
50 

63 
50 

66 
52 

73 
54 

62 
52 

60 
51 

69 
53 

61 
51 

64 
52 

68 
50 

65 
52 

74 

50 

69 
51 

66 
63 

70 
54 

72 
53 

73 
96 

69 
56 

65 
66 

62 
54 

66,3 
91,6 

morro  bay  fire  BEPT 

MAX 
MIN 

51 

47 

49 

50 

49 

6  3 
49 

60 
50 

49 

65 
50 

67 
48 

75 
56 

69 
63 

67 
51 

62 
43 

64 
45 

65 
52 

63 
50 

61 
49 

63 
46 

62 
52 

66 
49 

63 
50 

63 
54 

60 
50 

60 
93 

65 
63 

64 
54 

67 
95 

66 

66 

66 
56 

67 
59 

64.8 
90.8 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

83 
52 

72 
49 

79 
45 

65 
45 

66 
46 

48 

64 

56 

50 

51 

71 

73 

74 

46 

49 

82 
57 

93 
59 

92 
60 

85 
62 

63 
56 

86 
56 

89 

62 

90 
66 

98 
72 

104 

72 

96 
67 

92 
69 

90 
71 

98 
67 

90 
62 

82 
54 

87,9 
98.8 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

MIN 

70 

69 
52 

69 
49 

68 
38 

72 
49 

74 
63 

75 
64 

74 

73 
49 

85 
65 

87 
70 

89 
70 

82 
67 

74 
60 

79 
52 

79 
61 

77 
60 

75 
62 

79 
63 

79 
64 

65 
60 

89 
71 

88 
75 

83 
67 

60 
69 

84 
69 

63 

70 
93 

78.3 
60.9 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

92 
46 

81 
44 

91 
45 

90 
46 

89 
44 

91 
43 

96 
48 

98 
49 

95 
47 

95 
52 

100 
62 

105 
69 

104 
60 

106 
51 

97 
53 

99 
57 

99 
53 

97 
50 

97 
47 

97 
50 

96 
49 

99 
51 

99 
52 

103 
98 

105 
62 

96 
62 

96 
56 

92 
58 

95 
98 

99 
94 

96 
90 

96.6 
92.1 

NEWARK 

MAX 
MIN 

74 
54 

66 
55 

68 
52 

65 
56 

66 
56 

73 
53 

75 

55 

68 
57 

72 
53 

75 
56 

91 
66 

92 
59 

83 
55 

75 
56 

72 
60 

74 
56 

61 
58 

76 
56 

73 
56 

73 
56 

70 
57 

75 
66 

73 
58 

89 

57 

61 
67 

76 
68 

76 
57 

76 
63 

86 
61 

76 

61 

70 
96 

79.9 
97,0 

See  Heference  Notes  Following  Statioo  Index 
-   253  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

• 

SI 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

MAX 

62 

63 

60 

60 

66 

66 

62 

70 

68 

84 

61 

67 

67 

67 

70 

72 

66 

66 

67 

66 

72 

67 

60 

70 

68 

67 

69 

75 

67 

69 

66 

66a 

3 

MIN 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

53 

57 

54 

54 

59 

55 

54 

56 

58 

57 

58 

94 

57 

56 

58 

96 

62 

60 

98 

96 

96. 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

73 

68 

72 

71 

68 

76 

72 

69 

75 

76 

93 

75 

75 

72 

80 

80 

79 

76 

76 

64 

76 

67 

67 

77 

79 

75 

85 

75 

74 

76t 

6 

MIN 

50 

45 

46 

56 

52 

53 

55 

54 

47 

49 

60 

55 

59 

47 

49 

95 

63 

65 

99 

6 1 

60 

60 

61 

94, 

7 

PASO  B0BLE5 

MAX 

90 

90 

90 

84 

90 

93 

97 

96 

94 

96 

100 

107 

100 

101 

97 

95 

94 

97 

95 

97 

98 

98 

99 

99 

95 

94 

92 

97 

90 

65 

69 

MIN 

46 

47 

44 

40 

49 

45 

44 

51 

52 

45 

53 

53 

56 

5  1 

49 

56 

50 

45 

47 

48 

94 

98 

56 

94 

90 

46 

9oi 

0 

PA50  R0BLE5  FAA  AP 

MAX 

90 

86 

83 

90 

95 

99 

93 

96 

101 

105 

106 

100 

96 

95 

100 

96 

98 

100 

97 

100 

100 

104 

104 

94 

98 

93 

99 

92 

69 

90 

96, 

1 

MIN 

'.6 

48 

46 

46 

48 

49 

49 

50 

49 

50 

57 

60 

55 

52 

54 

53 

56 

53 

5  1 

5  1 

5  1 

53 

53 

5  7 

57 

57 

60 

58 

97 

93 

52 

52, 

6 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

88 

87 

87 

79 

91 

94 

94 

94 

92 

101 

104 

104 

102 

97 

94 

97 

97 

95 

94 

96 

97 

95 

100 

109 

102 

96 

97 

100 

98 

99 

90 

'5, 

5 

MIN 

43 

43 

45 

45 

42 

46 

44 

54 

47 

52 

60 

56 

55 

48 

54 

50 

55 

49 

47 

45 

52 

49 

49 

59 

56 

60 

60 

97 

48 

46 

50 

8 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

71 

73 

70 

69 

67 

61 

79 

78 

69 

66 

70 

70 

66 

75 

76 

66 

69 

69 

68 

67 

60 

60 

60 

63 

63 

67 

68 

66 

68 

66 

66, 

I 

MIN 

48 

45 

44 

50 

46 

47 

47 

48 

46 

46 

54 

50 

50 

52 

50 

52 

51 

5  1 

46 

5  1 

50 

51 

51 

50 

53 

52 

93 

55 

57 

96 

54 

90, 

4 

POINT  PIEDRA5  BLANCAS 

MAX 

63 

62 

61 

63 

61 

60 

60 

61 

61 

69 

66 

63 

64 

66 

64 

63 

64 

64 

63 

65 

66 

66 

64 

64 

69 

65 

65 

70 

66 

68 

69 

64, 

3 

MIN 

46 

43 

42 

45 

44 

43 

44 

43 

45 

44 

46 

46 

45 

45 

44 

43 

45 

45 

45 

45 

43 

44 

44 

46 

47 

48 

46 

49 

*$ 

92 

49 

* 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

85 

77 

81 

71 

71 

87 

89 

85 

64 

85 

104 

99 

93 

86 

62 

83 

90 

93 

88 

69 

86 

90 

89 

100 

96 

85 

87 

90 

95 

68 

81 

87, 

5 

Mm 

51 

52 

50 

52 

49 

51 

52 

53 

91 

51 

55 

55 

53 

54 

96 

53 

54 

54 

54 

54 

56 

94 

51 

92 

57 

54 

53 

54 

61 

97 

54 

99, 

9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

88 

87 

83 

80 

87 

94 

94 

90 

90 

100 

102 

102 

100 

93 

90 

94 

97 

94 

94 

92 

96 

94 

99 

103 

99 

95 

91 

99 

97 

93 

•  7 

7 

MIN 

43 

43 

42 

42 

36 

43 

46 

46 

47 

49 

56 

56 

46 

47 

90 

46 

46 

46 

46 

50 

60 

60 

59 

96 

49 

43 

49 

0 

REDWOOD  CITY 

MAX 

82 

72 

73 

70 

84 

80 

79 

79 

84 

97 

96 

91 

63 

82 

80 

85 

89 

60 

85 

81 

66 

69 

98 

96 

60 

80 

78 

91 

89 

84 

74 

63 

6 

MIN 

50 

46 

45 

54 

48 

49 

54 

53 

47 

50 

54 

53 

5  3 

92 

60 

91 

93 

5 1 

51 

49 

93 

49 

90 

59 

91 

59 

97 

61 

59 

90 

90 

92, 

4 

RICHMOND 

MAX 

62 

70 

70 

63 

62 

66 

64 

62 

76 

73 

85 

60 

65 

64 

70 

73 

71 

63 

65 

65 

69 

76 

69 

77 

69 

65 

68 

70 

77 

70 

66 

68 

6 

MIN 

54 

54 

53 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

54 

58 

52 

53 

94 

56 

96 

56 

55 

55 

99 

97 

57 

56 

96 

99 

93 

55 

51 

58 

96 

96 

94 

7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

72 

71 

69 

60 

79 

64 

85 

80 

63 

99 

101 

9* 

87 

77 

76 

67 

89 

74 

77 

79 

69 

79 

100 

99 

92 

92 

82 

97 

92 

76 

72 

•  J 

MIN 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

50 

50 

45 

55 

65 

58 

92 

58 

94 

54 

5  3 

53 

92 

96 

54 

91 

61 

97 

94 

57 

63 

63 

94 

91 

94 

0 

SALINAS  2  E 

MAX 

68 

69 

66 

65 

66 

79 

66 

7} 

70 

86 

79 

73 

69 

73 

78 

71 

68 

71 

70 

70 

77 

72 

71 

70 

70 

72 

74 

78 

72 

70 

71 

71 

t 

MIN 

51 

50 

50 

52 

5  1 

50 

50 

52 

47 

46 

54 

50 

5  1 

52 

53 

54 

52 

5  3 

5 1 

52 

52 

5 1 

49 

50 

55 

55 

96 

55 

56 

96 

93 

92 

0 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

69 

67 

66 

65 

66 

67 

68 

73 

66 

87 

31 

74 

69 

72 

77 

70 

68 

70 

67 

70 

77 

71 

72 

72 

70 

73 

79 

79 

71 

69 

71 

71 

MIH 

53 

53 

53 

55 

53 

51 

52 

54 

50 

50 

55 

5  I 

93 

54 

55 

96 

53 

94 

94 

95 

93 

5  3 

91 

92 

96 

97 

96 

97 

98 

97 

99 

9) 

* 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

92 

91 

90 

90 

92 

95 

98 

96 

96 

101 

104 

106 

104 

102 

95 

98 

101 

99 

97 

97 

99 

99 

103 

106 

104 

96 

93 

lOl 

100 

97 

99 

96 

0 

MIN 

44 

42 

44 

43 

39 

47 

45 

48 

47 

59 

54 

46 

51 

92 

9* 

90 

"'' 

46 

45 

5 1 

91 

60 

94 

56 

90 

47 

*t 

* 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

61 

61 

60 

59 

61 

58 

57 

62 

63 

66 

66 

59 

96 

61 

64 

64 

64 

65 

61 

63 

66 

63 

63 

63 

61 

56 

63 

69 

64 

62 

64 

62 

I 

MIN 

52 

51 

5  1 

50 

50 

50 

5 1 

53 

46 

46 

5  1 

50 

51 

5  1 

55 

99 

94 

93 

9 1 

52 

52 

53 

94 

94 

55 

52 

94 

97 

96 

95 

99 

92 

3 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

64 

65 

61 

60 

71 

71 

66 

69 

73 

86 

91 

71 

73 

71 

73 

76 

71 

69 

69 

66 

71 

70 

65 

71 

76 

70 

72 

78 

71 

68 

66 

71 

,6 

MIN 

54 

54 

53 

53 

52 

52 

54 

54 

5 1 

51 

54 

52 

92 

55 

97 

54 

94 

57 

95 

53 

54 

56 

94 

95 

96 

" 

56 

60 

99 

97 

59 

96 

9 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

60 

62 

57 

59 

62 

64 

59 

68 

70 

81 

76 

61 

60 

63 

67 

67 

60 

63 

63 

63 

68 

66 

73 

63 

61 

60 

65 

71 

64 

62 

69 

66 

|6 

MIN 

53 

52 

50 

53 

52 

52 

50 

54 

5 1 

54 

50 

50 

51 

54 

55 

53 

54 

54 

54 

5 1 

54 

53 

94 

5* 

94 

52 

95 

56 

96 

95 

93 

91 

I 

SAN  GREGORIO  3  SE 

M-*.X 

61 

62 

58 

56 

63 

63 

67 

66 

66 

63 

62 

73 

66 

70 

72 

68 

67 

67 

65 

66 

71 

68 

77 

72 

70 

68 

73 

79 

68 

66 

66 

69 

i2 

MIN 

50 

5 1 

47 

5  1 

49 

49 

50 

52 

47 

40 

46 

44 

48 

52 

57 

52 

43 

46 

56 

52 

51 

99 

43 

45 

92 

90 

49 

93 

93 

59 

90 

49 

6 

SAN  JOSE 

MAX 

T4 

71 

67 

72 

76 

80 

74 

75 

78 

91 

94 

89 

62 

76 

78 

89 

80 

76 

77 

75 

80 

79 

91 

90 

84 

76 

81 

86 

83 

7» 

74 

79 

,9 

MIN 

53 

50 

48 

54 

54 

49 

5  3 

56 

49 

5  3 

64 

60 

56 

94 

60 

94 

55 

55 

54 

93 

55 

93 

93 

98 

96 

95 

56 

63 

61 

99 

9* 

99 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

70 

73 

73 

65 

67 

69 

74 

75 

83 

75 

86 

65 

84 

75 

77 

78 

74 

81 

79 

71 

76 

65 

79 

79 

78 

82 

80 

78 

80 

73 

71 

76 

,6 

MIN 

46 

47 

48 

48 

46 

47 

48 

47 

5 1 

50 

55 

53 

90 

49 

50 

91 

51 

51 

46 

49 

49 

49 

90 

51 

91 

93 

55 

97 

96 

96 

94 

90 

1* 

SAN  MATEO 

67 

68 

68 

61 

76 

73 

72 

72 

76 

91 

94 

90 

74 

74 

74 

80 

78 

72 

71 

70 

75 

75 

86 

81 

79 

7S 

79 

B 

MIN 

52 

52 

50 

54 

57 

50 

5 1 

63 

60 

64 

58 

61 

52 

54 

6  1 

91 

64 

99 

56 

59 

64 

54 

9  3 

64 

6  1 

62 

70 

62 

97 

63 

97 

,9 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

70 

72 

70 

79 

81 

81 

83 

80 

86 

91 

92 

91 

65 

76 

78 

87 

66 

72 

81 

83 

76 

79 

92 

67 

82 

63 

79 

81 

7 

MIN 

54 

48 

49 

55 

5  3 

5 1 

52 

5  3 

56 

49 

49 

56 

55 

59 

66 

94 

49 

5  1 

5  3 

48 

94 

92 

98 

56 

98 

98 

93 

6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

78 

78 

74 

70 

79 

79 

76 

69 

79 

85 

65 

76 

72 

76 

64 

76 

76 

77 

76 

77 

80 

80 

70 

73 

70 

80 

80 

82 

68 

79 

63 

76 

2 

48 

42 

52 

50 

50 

50 

46 

42 

5  1 

52 

54 

54 

47 

41 

5 1 

45 

46 

47 

45 

46 

46 

93 

55 

94 

99 

97 

51 

91 

49 

1 

UPR  SAN  LEAnDRO  FILTER 

70 

64 

68 

60 

61 

72 

74 

68 

71 

74 

90 

69 

82 

70 

71 

71 

78 

73 

70 

70 

70 

76 

73 

88 

80 

70 

73 

74 

62 

73 

68 

73 

3 

MIH 

50 

50 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

51 

50 

53 

55 

51 

51 

53 

94 

53 

54 

54 

52 

52 

95 

93 

93 

93 

54 

93 

94 

96 

59 

92 

92 

5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

86 

76 

80 

69 

69 

66 

90 

84 

80 

66 

96 

103 

98 

94 

64 

82 

93 

92 

83 

65 

84 

90 

86 

100 

101 

69 

93 

68 

98 

66 

79 

87 

5 

MIN 

49 

5 1 

48 

49 

50 

50 

52 

46 

45 

56 

51 

54 

99 

48 

5  1 

54 

54 

92 

5 1 

52 

48 

99 

95 

49 

57 

64 

98 

99 

92 

92 

4 

watsonville  waterworks 

63 

70 

71 

67 

65 

66 

65 

65 

75 

70 

83 

79 

70 

66 

69 

77 

67 

66 

69 

68 

70 

77 

71 

69 

67 

68 

69 

79 

76 

66 

69 

70 

iO 

MIN 

50 

45 

46 

49 

50 

45 

54 

50 

50 

51 

54 

49 

48 

52 

48 

5 1 

51 

46 

49 

50 

91 

53 

92 

99 

55 

95 

92 

90 

,3 

SAN  JOAQUIN  drainage 
05 

antiocm  fibrEboard  ml 

85 

83 

83 

85 

85 

66 

85 

85 

101 

96 

90 

65 

86 

65 

89 

91 

90 

89 

86 

90 

84 

99 

92 

87 

64 

81 

96 

69 

64 

87 

,9 

MIN 

5 1 

5 1 

" 

66 

5 1 

60 

68 

63 

56 

58 

64 

94 

96 

61 

94 

52 

56 

52 

99 

64 

62 

96 

60 

67 

66 

59 

97 

98 

,3 

antioch  pumping  plant 

86 

85 

85 

81 

75 

67 

69 

69 

85 

86 

99 

103 

96 

93 

89 

86 

93 

95 

93 

90 

91 

94 

90 

101 

100 

94 

88 

86 

100 

92 

87 

90 

|6 

MIN 

50 

49 

49 

5 1 

49 

^' 

6  3 

47 

5  1 

62 

60 

54 

54 

63 

51 

54 

60 

61 

98 

62 

57 

52 

60 

60 

94 

60 

63 

65 

99 

96 

99 

,9 

ASH  mountain 

MAX 

92 

91 

89 

90 

84 

65 

95 

97 

94 

93 

100 

103 

106 

105 

97 

91 

94 

100 

103 

96 

•97 

96 

97 

99 

103 

109 

100 

93 

101 

101 

98 

96 

,7 

65 

60 

60 

55 

57 

6  1 

69 

66 

64 

63 

65 

73 

76 

69 

62 

65 

66 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

71 

76 

74 

79 

71 

79 

70 

64 

67 

3 

AU  Be  RR Y 

91 

89 

89 

84 

86 

93 

95 

102 

106 

95 

91 

95 

100 

96 

97 

97 

96 

97 

99 

103 

102 

104 

92 

104 

99 

99 

92 

96 

MIH 

64 

59 

55 

49 

49 

52 

55 

65 

79 

59 

57 

60 

64 

64 

63 

64 

61 

61 

66 

68 

79 

73 

71 

66 

69 

61 

99 

62 

6 

OwKtKSKItLU    WB  **IKHURI 

95 

92 

94 

87 

86 

96 

100 

95 

93 

100 

105 

106 

110 

99 

93 

97 

103 

100 

100 

100 

96 

99 

99 

104 

107 

102 

96 

103 

106 

102 

97 

99 

»o 

MIN 

62 

62 

62 

60 

60 

62 

68 

6  7 

64 

66 

73 

77 

76 

71 

66 

67 

72 

74 

66 

66 

68 

68 

66 

74 

76 

74 

76 

71 

77 

73 

70 

69 

1 

balch  power  house 

88 

87 

86 

86 

83 

90 

93 

92 

90 

94 

100 

101 

100 

100 

93 

90 

95 

96 

94 

94 

92 

92 

94 

101 

101 

100 

93 

97 

96 

96 

93 

93 

|8 

MIN 

64 

63 

63 

59 

59 

60 

68 

68 

66 

66 

72 

75 

74 

70 

66 

67 

70 

72 

70 

70 

70 

69 

71 

73 

76 

77 

79 

72 

74 

74 

70 

69 

,1 

blackwells  corner 

Mm 

BLTTONwILLOW 

MAX 

93 

94 

90 

92 

85 

88 

94 

97 

95 

91 

97 

104 

104 

106 

98 

97 

95 

99 

97 

95 

96 

96 

97 

102 

109 

100 

96 

102 

100 

100 

96 

,9 

Mm 

64 

62 

52 

5  1 

52 

57 

63 

64 

60 

64 

66 

70 

73 

61 

65 

63 

69 

70 

61 

65 

65 

65 

66 

61 

70 

71 

74 

72 

72 

70 

69 

64 

7 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

76 

75 

76 

74 

70 

75 

84 

86 

78 

82 

86 

90 

90 

89 

81 

78 

84 

86 

64 

84 

64 

61 

89 

88 

92 

90 

88 

85 

86 

86 

62 

03 

1 

MIN 

45 

43 

42 

43 

36 

47 

48 

46 

46 

46 

52 

57 

54 

52 

42 

57 

53 

50 

50 

50 

52 

49 

46 

92 

57 

95 

54 

94 

96 

94 

46 

49 

7 

CAMP  PARDEE 

MAX 

90 

87 

88 

86 

81 

90 

96 

97 

89 

93 

103 

105 

104 

104 

90 

88 

97 

99 

94 

95 

94 

96 

97 

104 

106 

101 

99 

98 

104 

98 

90 

99 

6 

Mm 

52 

52 

55 

48 

52 

53 

61 

59 

54 

57 

72 

70 

68 

54 

58 

58 

62 

63 

60 

56 

61 

59 

61 

64 

73 

61 

63 

71 

67 

97 

96 

60 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rl- 

MAX 

92 

89 

89 

82 

88 

94 

96 

94 

90 

91 

101 

104 

104 

104 

94 

91 

94 

100 

97 

96 

95 

97 

97 

98 

103 

103 

100 

98 

101 

102 

95 

96 

1 

Mm 

56 

52 

'46 

48 

57 

56 

55 

55 

56 

59 

67 

66 

66 

64 

56 

99 

64 

64 

56 

58 

57 

59 

60 

66 

72 

68 

71 

67 

69 

69 

96 

60 

6 

See  Reference  Noteg  FoUowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1964 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ChERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

80 

77 

74 

80 

85 

62 

8  3 

90 

90 

92 

91 

65 

81 

86 

88 

86 

66 

86 

88 

91 

92 

95 

93 

97 

90 

90 

85 

96 

,9 

NUN 

49 

48 

48 

46 

45 

50 

50 

51 

50 

52 

56 

60 

56 

66 

51 

63 

55 

56 

64 

64 

54 

64 

69 

64 

62 

59 

68 

68 

69 

53 

54 

.1 

CCALINGA 

MAX 

95 

92 

94 

90 

90 

96 

97 

93 

101 

107 

106 

107 

101 

94 

96 

103 

101 

99 

99 

100 

99 

100 

105 

106 

102 

96 

101 

106 

101 

96 

99 

.2 

MIN 

60 

58 

59 

54 

50 

59 

61 

62 

60 

60 

69 

73 

69 

64 

61 

64 

66 

67 

66 

64 

62 

62 

66 

66 

72 

74 

75 

7  J 

67 

64 

.3 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

94 

95 

92 

94 

65 

90 

96 

101 

95 

94 

100 

105 

106 

106 

99 

92 

97 

102 

100 

99 

102 

99 

99 

100 

105 

108 

103 

97 

103 

104 

100 

99 

.0 

Mm 

61 

57 

54 

54 

55 

62 

59 

62 

57 

59 

67 

69 

69 

64 

63 

63 

65 

66 

60 

60 

60 

60 

60 

67 

71 

72 

70 

68 

72 

66 

62 

63 

.  1 

DENAIB  3  NNE 

MAX 

MIN 

47 

47 

42 

47 

47 

47 

54 

58 

50 

56 

61 

59 

61 

56 

60 

53 

67 

56 

51 

64 

55 

64 

50 

60 

62 

68 

66 

65 

54 

55 

.0 

DL0LEY5 

MAX 

86 

75 

90 

86 

68 

85 

65 

95 

97 

97 

96 

68 

85 

67 

93 

91 

90 

89 

90 

89 

91 

96 

98 

96 

91 

94 

94 

88 

86 

89 

.6 

MIN 

37 

38 

35 

44 

44 

42 

42 

43 

48 

55 

56 

47 

43 

46 

49 

48 

43 

43 

43 

42 

46 

60 

59 

53 

56 

54 

46 

a  9 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

9  1 

87 

88 

84 

89 

94 

95 

95 

91 

102 

104 

104 

103 

102 

90 

96 

100 

100 

96 

95 

97 

96 

102 

105 

104 

100 

99 

102 

100 

97 

88 

96 

.6 

MIN 

50 

47 

49 

46 

46 

56 

54 

53 

52 

54 

61 

61 

60 

58 

55 

54 

69 

66 

61 

64 

52 

52 

52 

67 

69 

57 

63 

67 

66 

59 

53 

55 

.9 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

FRESNO  hB  AIRPORT 

MAX 

94 

92 

92 

66 

90 

97 

100 

95 

95 

101 

106 

107 

107 

99 

94 

97 

103 

100 

99 

98 

98 

101 

102 

106 

106 

102 

96 

103 

106 

98 

94 

98 

.9 

MIN 

61 

56 

55 

5  3 

5  3 

59 

61 

63 

56 

59 

66 

66 

67 

65 

64 

62 

65 

65 

58 

60 

60 

68 

6 1 

66 

73 

73 

74 

.0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

97 

95 

93 

93 

87 

92 

99 

102 

97 

96 

104 

108 

107 

108 

97 

96 

96 

106 

101 

101 

100 

101 

101 

103 

107 

108 

104 

101 

106 

105 

100 

100 

,4 

MIN 

56 

52 

5  1 

50 

50 

50 

56 

59 

54 

56 

65 

69 

69 

61 

60 

60 

64 

63 

57 

56 

57 

68 

59 

64 

7 1 

72 

74 

.7 

GIANT  FOREST 

MAX 

75 

74 

75 

73 

67 

70 

76 

80 

77 

78 

84 

66 

85 

86 

81 

74 

77 

63 

79 

60 

78 

78 

79 

61 

86 

84 

62 

84 

66 

81 

82 

79 

.4 

MIN 

43 

45 

46 

43 

42 

45 

48 

50 

51 

55 

56 

55 

50 

49 

49 

54 

62 

51 

50 

60 

50 

52 

54 

69 

66 

66 

64 

54 

49 

50 

.4 

glennville 

MAX 

84 

82 

83 

82 

80 

98 

91 

89 

88 

93 

107 

97 

99 

96 

90 

94 

93 

91 

91 

69 

90 

91 

97 

98 

96 

93 

96 

97 

93 

90 

91 

#4 

MIN 

44 

43 

42 

42 

39 

44 

47 

48 

47 

47 

54 

55 

56 

46 

47 

49 

52 

49 

49 

50 

50 

52 

55 

58 

61 

62 

55 

55 

55 

51 

90 

.1 

GPANT  GROVE 

MAX 

70 

67 

67 

68 

63 

66 

72 

73 

71 

74 

80 

60 

79 

80 

73 

69 

73 

77 

77 

74 

75 

73 

75 

76 

76 

62 

76 

72 

79 

79 

75 

74 

.0 

Mm 

43 

43 

41 

40 

40 

46 

46 

47 

43 

40 

52 

55 

52 

46 

47 

47 

51 

48 

47 

43 

41 

46 

50 

57 

54 

66 

64 

52 

52 

61 

47 

47 

H4NF0RD 

MAX 

91 

91 

92 

92 

86 

97 

99 

96 

96 

96 

102 

105 

105 

104 

96 

95 

100 

100 

97 

98 

97 

97 

100 

104 

104 

103 

96 

106 

101 

102 

98 

98 

.4 

Mm 

52 

53 

53 

50 

52 

55 

58 

63 

55 

53 

64 

65 

65 

61 

61 

66 

62 

63 

56 

67 

66 

57 

68 

69 

67 

66 

70 

66 

67 

63 

67 

69 

HETCH  HETCHY 

MAX 

81 

80 

79 

79 

75 

79 

64 

86 

62 

63 

9.0 

92 

91 

90 

64 

63 

85 

68 

86 

87 

86 

67 

87 

89 

94 

93 

93 

86 

88 

89 

86 

66 

.< 

Mm 

47 

47 

47 

47 

45 

50 

51 

51 

49 

50 

55 

63 

59 

54 

51 

64 

64 

56 

54 

53 

53 

53 

65 

57 

62 

60 

68 

69 

58 

69 

53 

53 

.4 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

68 

67 

65 

63 

64 

70 

7  1 

73 

70 

79 

80 

78 

78 

76 

72 

72 

75 

76 

73 

72 

72 

73 

76 

81 

61 

79 

76 

76 

77 

76 

72 

73 

.4 

Mm 

41 

41 

40 

39 

43 

45 

46 

42 

42 

41 

53 

50 

47 

44 

43 

49 

46 

45 

46 

45 

46 

46 

63 

56 

67 

56 

60 

60 

60 

45 

46 

IDRIA 

MAX 

87 

85 

84 

82 

65 

90 

92 

90 

87 

95 

98 

101 

100 

95 

69 

91 

97 

94 

93 

94 

92 

92 

95 

100 

101 

97 

93 

93 

98 

96 

90 

92 

,7 

Mm 

60 

58 

59 

55 

60 

66 

62 

59 

64 

72 

73 

76 

67 

59 

62 

66 

66 

64 

66 

66 

66 

67 

71 

70 

76 

73 

70 

73 

66 

61 

66 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

96 

95 

95 

94 

66 

96 

99 

99 

99 

100 

105 

106 

106 

103 

97 

100 

102 

102 

101 

104 

101 

98 

101 

106 

109 

107 

106 

102 

107 

104 

103 

101 

.1 

Mm 

70 

69 

67 

6  3 

66 

73 

72 

72 

79 

79 

79 

76 

71 

72 

76 

76 

73 

74 

72 

74 

74 

78 

82 

83 

80 

79 

80 

76 

76 

74 

KfRN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

92 

89 

91 

68 

68 

95 

99 

95 

97 

100 

103 

102 

102 

100 

92 

97 

101 

97 

101 

96 

95 

97 

101 

104 

104 

102 

94 

101 

102 

99 

95 

97 

.9 

Mm 

60 

60 

60 

50 

63 

66 

60 

67 

69 

74 

70 

57 

60 

62 

72 

71 

62 

70 

64 

69 

62 

66 

71 

73 

72 

74 

73 

69 

69 

.0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

95 

97 

94 

95 

87 

93 

95 

103 

98 

96 

104 

106 

108 

110 

98 

95 

99 

103 

102 

101 

100 

100 

102 

103 

106 

108 

103 

100 

106 

107 

102 

too 

,9 

Mm 

65 

63 

65 

70 

67 

64 

63 

68 

77 

72 

71 

67 

68 

72 

72 

72 

67 

66 

72 

67 

71 

80 

76 

79 

76 

79 

74 

68 

69 

'* 

KFTTLEMAN  STATION 

MAX 

94 

91 

93 

86 

90 

97 

100 

98 

93 

102 

105 

106 

110 

105 

94 

97 

103 

100 

101 

96 

99 

101 

102 

107 

108 

103 

98 

103 

107 

104 

9* 

99 

•  * 

Mm 

63 

60 

63 

60 

66 

68 

6 1 

65 

76 

77 

72 

70 

64 

67 

67 

73 

70 

66 

69 

70 

68 

7» 

80 

75 

76 

79 

76 

71 

68 

69 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

91 

89 

87 

84 

79 

69 

94 

96 

89 

90 

99 

104 

102 

103 

92 

89 

94 

100 

96 

94 

93 

96 

94 

98 

103 

99 

98 

96 

100 

98 

90 

94 

,4 

Mm 

50 

47 

52 

50 

56 

56 

53 

61 

60 

67 

47 

59 

68 

55 

66 

69 

53 

56 

57 

66 

60 

69 

69 

61 

68 

69 

68 

68 

66 

69 

LE  GRAND 

MAX 

100 

86 

69 

85 

66 

93 

90 

90 

99 

96 

101 

101 

101 

95 

91 

92 

100 

96 

96 

95 

96 

95 

98 

101 

100 

97 

99 

99 

100 

96 

90 

99 

,4 

Mm 

59 

53 

53 

56 

61 

63 

58 

62 

61 

62 

57 

66 

57 

68 

66 

68 

64 

70 

66 

70 

63 

69 

60 

LEMON  COVE 

MAX 

93 

91 

92 

85 

86 

95 

98 

95 

94 

99 

103 

103 

105 

98 

92 

96 

101 

99 

96 

96 

97 

96 

99 

103 

104 

101 

98 

103 

102 

97 

95 

97 

,4 

Mm 

57 

55 

55 

62 

64 

61 

5  7 

62 

69 

69 

69 

65 

60 

61 

65 

65 

60 

61 

61 

61 

63 

66 

73 

72 

73 

70 

69 

66 

62 

63 

2 

LINDSAY 

MAX 

96 

92 

94 

91 

90 

97 

100 

96 

95 

100 

104 

105 

107 

103 

99 

96 

102 

100 

99 

99 

98 

99 

100 

106 

106 

102 

99 

103 

104 

99 

96 

99 

,2 

Mm 

55 

54 

53 

50 

59 

56 

57 

58 

66 

66 

65 

63 

69 

60 

63 

63 

59 

59 

59 

60 

61 

66 

69 

66 

70 

66 

66 

66 

61 

60 

LCDI 

MAX 

83 

85 

79 

76 

88 

92 

90 

85 

88 

98 

103 

99 

97 

66 

85 

92 

95 

90 

90 

90 

92 

91 

99 

101 

92 

92 

92 

98 

91 

86 

86 

90 

6 

Mm 

5  I 

50 

53 

46 

50 

57 

61 

65 

59 

54 

59 

66 

57 

57 

63 

53 

57 

53 

66 

66 

60 

66 

60 

66 

66 

56 

54 

66 

a 

LOS  8AN0S 

MAX 

91 

90 

96 

80 

90 

96 

97 

95 

90 

100 

103 

106 

102 

95 

93 

95 

101 

97 

95 

95 

98 

97 

100 

104 

102 

98 

97 

100 

99 

92 

90 

96 

0 

MIN 

^2 

53 

54 

53 

52 

55 

58 

61 

55 

56 

64 

67 

65 

57 

59 

55 

60 

63 

56 

66 

58 

66 

56 

64 

72 

61 

66 

66 

69 

68 

56 

69 

MADERA 

MAX 

94 

92 

90 

91 

83 

90 

95 

100 

93 

93 

101 

105 

107 

107 

95 

93 

98 

104 

98 

96 

97 

99 

99 

101 

106 

106 

102 

99 

103 

103 

97 

98 

0 

Mm 

56 

53 

54 

60 

59 

59 

66 

66 

66 

62 

63 

61 

63 

62 

59 

59 

66 

67 

59 

67 

71 

69 

70 

66 

69 

63 

60 

61 

) 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

SI 

80 

90 

74 

83 

86 

87 

84 

63 

94 

97 

95 

92 

84 

80 

90 

89 

68 

65 

84 

87 

85 

96 

95 

93 

84 

66 

96 

96 

83 

62 

97 

1 

Mm 

48 

50 

46 

52 

54 

52 

46 

56 

57 

60 

59 

52 

63 

53 

59 

67 

61 

52 

52 

51 

66 

66 

63 

58 

61 

67 

61 

68 

69 

64 

MARICOPA 

MAX 

96 

92 

94 

90 

90 

96 

101 

96 

94 

101 

lOS 

106 

110 

100 

94 

96 

103 

102 

101 

101 

100 

100 

101 

106 

108 

105 

99 

104 

106 

102 

97 

100 

0 

Mm 

6 1 

64 

60 

6 1 

64 

70 

69 

66 

77 

76 

79 

71 

66 

66 

74 

76 

68 

69 

66 

70 

70 

74 

78 

75 

77 

7S 

76 

TJ 

6) 

70, 

3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

94 

89 

99 

89 

90 

96 

97 

96 

91 

99 

104 

106 

lOS 

104 

93 

96 

102 

101 

96 

95 

97 

96 

LOO 

106 

105 

104 

100 

101 

102 

101 

92 

99 

0 

Mm 

52 

5  3 

52 

51 

" 

59 

62 

59 

67 

62 

67 

59 

63 

66 

64 

62 

69 

65 

58 

58 

57 

66 

66 

65 

70 

70 

70 

62 

69 

tOi 

6 

MODESTO 

MAX 

86 

86 

64 

80 

90 

96 

95 

89 

69 

100 

104 

105 

103 

92 

89 

94 

100 

94 

93 

93 

96 

94 

100 

106 

99 

96 

97 

102 

97 

86 

87 

94, 

3 

Mm 

49 

47 

50 

55 

69 

54 

56 

63 

62 

61 

57 

61 

57 

65 

57 

54 

56 

59 

55 

54 

64 

64 

69 

66 

66 

67 

68 

64 

ST, 

2 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

90 

67 

87 

85 

89 

94 

94 

90 

86 

97 

101 

102 

102 

100 

90 

92 

96 

96 

92 

92 

95 

93 

98 

103 

101 

98 

94 

100 

100 

96 

89 

94, 

» 

Mm 

50 

46 

49 

55 

55 

5  1 

57 

63 

64 

65 

57 

57 

56 

60 

66 

55 

54 

57 

55 

53 

61 

64 

61 

66 

67 

68 

68 

66 

67, 

3 

MAX 

89 

86 

66 

86 

81 

83 

90 

94 

91 

90 

97 

100 

99 

99 

93 

88 

91 

96 

95 

94 

93 

93 

95 

96 

100 

99 

96 

91 

98 

98 

94 

93, 

0 

Mm 

50 

49 

47 

53 

55 

53 

55 

61 

64 

61 

53 

53 

57 

60 

68 

56 

57 

56 

67 

58 

62 

67 

66 

66 

62 

63 

62 

66 

97, 

2 

MAX 

91 

86 

98 

85 

60 

90 

96 

95 

90 

90 

101 

104 

102 

103 

92 

89 

95 

100 

96 

93 

92 

96 

94 

100 

103 

99 

96 

96 

102 

97 

69 

94, 

6 

Mm 

51 

47 

50 

46 

49 

54 

55 

56 

50 

55 

59 

55 

61 

69 

53 

55 

58 

54 

56 

66 

65 

68 

62 

66 

67 

67 

65 

97, 

3 

ORANGE  COVE 

MAX 

93 

94 

91 

92 

87 

69 

96 

100 

96 

94 

100 

104 

104 

105 

96 

93 

96 

101 

100 

96 

98 

96 

96 

100 

103 

104 

101 

96 

102 

102 

99 

97, 

9 

Mm 

59 

55 

53 

54 

61 

57 

60 

66 

69 

66 

62 

60 

62 

67 

66 

69 

60 

59 

61 

62 

66 

TO 

70 

74 

69 

69 

68 

61 

62, 

7 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

91 

90 

88 

67 

80 

90 

95 

96 

91 

90 

96 

103 

105 

102 

94 

90 

93 

100 

96 

94 

97 

96 

99 

104 

102 

100 

99 

101 

100 

93 

99. 

9 

Mm 

58 

51 

50 

49 

47 

56 

57 

60 

53 

57 

64 

67 

69 

69 

59 

56 

63 

63 

55 

60 

61 

57 

66 

72 

76 

72 

66 

73 

59 

66 

60. 

4 

PORTERVILLE 

MAX 

93 

93 

92 

92 

96 

68 

95 

99 

96 

94 

99 

103 

105 

105 

98 

92 

95 

101 

98 

98 

98 

97 

97 

96 

103 

105 

102 

97 

103 

102 

99 

4 

Mm 

58 

56 

56 

52 

52 

57 

63 

63 

61 

64 

69 

71 

72 

65 

63 

64 

66 

69 

62 

64 

64 

64 

66 

68 

73 

72 

75 

70 

71 

69 

64 

64. 

6 

POSEY  3  E 

MAX 

76 
44 

74 

75 

76 

79 

81 

82 

77 

62 

86 

87 

89 

90 

87 

79 

82 

87 

87 

85 

82 

83 

82 

65 

86 

90 

90 

89 

89 

87 

86 

64 

93. 

7 

MIN 

43 

44 

44 

44 

46 

47 

52 

45 

49 

55 

66 

57 

51 

50 

47 

49 

49 

50 

52 

54 

52 

55 

56 

56 

56 

64 

65 

56 

53 

61 

60. 

6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

81 

80 

79 

77 

79 

82 

66 

95 

62 

90 

92 

93 

92 

90 

82 

85 

86 

87 

87 

87 

86 

86 

91 

93 

94 

92 

92 

89 

90 

88 

86 

96. 

7 

Mm 

55 

50 

54 

49 

47 

53 

68 

55 

54 

62 

66 

70 

69 

59 

52 

55 

63 

60 

69 

62 

62 

60 

57 

60 

66 

69 

61 

63 

68 

62 

69 

69. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
-   255  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

91 

86 

87 

78 

75 

90 

94 

94 

90 

90 

100 

103 

106 

100 

92 

91 

95 

97 

94 

92 

91 

97 

96 

99 

105 

98 

99 

99 

101 

99 

88 

94  • 

0 

55 

56 

57 

54 

54 

60 

62 

61 

56 

63 

71 

77 

76 

56 

59 

63 

67 

67 

62 

55 

56 

64 

62 

71 

74 

67 

71 

71 

71 

98 

98 

69, 

I 

SONORA   R  S 

MAX 

87 

88 

86 

85 

80 

87 

90 

93 

68 

89 

99 

100 

100 

100 

90 

88 

91 

96 

97 

97 

95 

95 

96 

90 

103 

103 

100 

98 

101 

98 

93 

93« 

7 

49 

47 

48 

44 

45 

52 

56 

51 

52 

54 

58 

64 

61 

56 

53 

50 

60 

57 

52 

50 

53 

53 

64 

60 

57 

55 

60 

62 

65 

61 

94 

64, 

7 

5C  ENTRANCE  Y05EMITE 

MAX 

80 

79 

76 

75 

78 

62 

82 

63 

81 

89 

90 

90 

86 

87 

83 

85 

87 

64 

86 

86 

92 

86 

89 

91 

92 

91 

90 

89 

86 

89 

81 

89, 

1 

43 

43 

42 

42 

40 

46 

47 

46 

45 

46 

45 

45 

44 

44 

43 

43 

52 

51 

49 

49 

51 

49 

51 

55 

59 

56 

57 

99 

59 

99 

91 

48, 

4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

87 

88 

83 

61 

92 

96 

94 

90 

90 

101 

107 

104 

102 

94 

90 

95 

99 

96 

93 

94 

98 

95 

102 

105 

98 

97 

96 

103 

99 

89 

87 

99, 

0 

54 

54 

53 

53 

53 

55 

56 

58 

54 

62 

67 

66 

64 

60 

63 

59 

60 

63 

60 

58 

61 

58 

60 

68 

66 

60 

69 

71 

68 

60 

98 

60, 

) 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

89 

86 

86 

84 

79 

89 

94 

92 

87 

69 

99 

103 

100 

97 

90 

87 

94 

96 

92 

90 

91 

94 

91 

99 

101 

94 

92 

91 

99 

93 

87 

lit 

t 

50 

52 

52 

52 

50 

52 

53 

58 

50 

56 

62 

63 

63 

66 

60 

54 

61 

62 

65 

55 

57 

54 

55 

63 

61 

56 

61 

66 

66 

97 

99 

97, 

1 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

88 

83 

78 

80 

93 

95 

94 

88 

90 

100 

105 

103 

100 

96 

66 

95 

99 

92 

93 

93 

96 

95 

101 

104 

94 

101 

98 

91 

83 

93) 

7 

50 

51 

49 

51 

48 

51 

50 

58 

48 

52 

61 

61 

55 

56 

60 

50 

54 

56 

53 

53 

58 

52 

51 

61 

59 

63 

62 

96 

93 

94 1 

TfHACHAPI 

MAX 

76 

74 

77 

73 

73 

81 

83 

78 

80 

90 

86 

89 

90 

85 

78 

87 

91 

83 

84 

84 

61 

62 

84 

89 

93 

90 

82 

90 

90 

89 

62 

83, 

6 

55 

54 

52 

51 

48 

53 

53 

59 

53 

48 

55 

63 

70 

60 

58 

57 

51 

52 

50 

57 

60 

60 

60 

56 

64 

66 

61 

69 

99 

99 

92 

96, 

9 

TEJON  RANCHO 

MAX 

89 

69 

89 

89 

86 

93 

95 

95 

91 

98 

102 

104 

105 

104 

95 

91 

98 

97 

96 

97 

96 

96 

97 

102 

104 

101 

100 

100 

101 

100 

97 

7 

61 

60 

59 

56 

57 

67 

67 

67 

60 

65 

75 

78 

76 

72 

63 

64 

72 

71 

62 

66 

67 

67 

68 

75 

78 

75 

76 

72 

73 

69 

66 

67, 

9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

93 

91 

90 

90 

80 

92 

95 

98 

93 

96 

102 

103 

102 

105 

93 

97 

100 

97 

97 

96 

95 

96 

101 

103 

104 

10) 

100 

103 

102 

97 

97, 

I 

57 

56 

55 

55 

56 

57 

60 

61 

58 

59 

68 

68 

67 

62 

62 

65 

65 

63 

62 

62 

63 

64 

66 

70 

75 

73 

67 

67 

67 

64 

69, 

I 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

84 

83 

32 

80 

84 

67 

69 

90 

86 

96 

97 

96 

98 

96 

86 

89 

93 

93 

90 

90 

91 

91 

96 

100 

100 

98 

96 

95 

94 

94 

64 

41, 

1 

52 

49 

50 

48 

46 

53 

56 

54 

51 

54 

58 

62 

60 

56 

53 

56 

60 

S8 

56 

57 

55 

55 

56 

60 

67 

63 

61 

64 

64 

61 

94 

96, 

9 

TPACY  CARBONA 

MAX 

90 

88 

86 

86 

79 

91 

94 

91 

82 

88 

99 

103 

104 

100 

91 

se 

93 

98 

92 

92 

90 

96 

97 

99 

103 

108 

99 

94 

100 

96 

91 

93) 

9 

MIN 

50 

52 

50 

50 

50 

51 

52 

62 

48 

57 

67 

61 

60 

56 

59 

53 

59 

59 

52 

51 

59 

60 

53 

67 

64 

65 

96 

69 

63 

97 

53 

96, 

8 

TRACY  PUMPINS  PLANT 

MAX 

82 

80 

76 

75 

90 

94 

90 

82 

89 

100 

107 

102 

100 

92 

86 

95 

95 

86 

89 

87 

94 

91 

102 

105 

95 

95 

91 

100 

92 

83 

80 

91 

3 

MIN 

53 

48 

49 

53 

58 

53 

54 

69 

70 

61 

58 

62 

59 

59 

58 

58 

56 

63 

57 

55 

66 

68 

58 

64 

61 

72 

99 

97 

99 

2 

VISALIA 

MAX 

93 

93 

91 

92 

65 

88 

95 

96 

94 

93 

98 

102 

104 

104 

96 

92 

95 

100 

9S 

98 

96 

96 

97 

97 

103 

103 

too 

96 

101 

101 

97 

96 

6 

tvHN 

61 

58 

64 

55 

54 

60 

62 

64 

60 

61 

69 

68 

67 

66 

69 

63 

67 

66 

60 

59 

61 

62 

64 

67 

72 

71 

7) 

71 

72 

66 

69 

64 

4 

WASCO 

MAX 

93 

93 

91 

93 

86 

89 

96 

99 

94 

93 

99 

104 

105 

105 

98 

92 

94 

100 

99 

96 

95 

96 

96 

99 

103 

106 

101 

96 

102 

102 

96 

97 

3 

MIN 

63 

58 

58 

56 

59 

60 

63 

63 

63 

67 

69 

69 

66 

66 

66 

67 

66 

68 

62 

65 

63 

63 

66 

69 

74 

72 

76 

72 

74 

71 

67 

66 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

87 

84 

84 

81 

63 

88 

90 

89 

90 

96 

96 

96 

96 

90 

88 

90 

9* 

92 

93 

93 

96 

92 

94 

98 

97 

97 

69 

94 

94 

91 

89 

91 

3 

MIN 

49 

49 

50 

47 

46 

49 

50 

55 

51 

50 

58 

57 

64 

54 

55 

5* 

54 

59 

57 

54 

52 

51 

54 

54 

62 

62 

98 

57 

57 

98 

96 

94 

4 

SOUTH  COAST  DRAINAGE 

06 

ALPINE 

MAX 

91 

95 

94 

67 

88 

96 

95 

91 

91 

92 

97 

100 

100 

96 

93 

93 

93 

94 

96 

92 

86 

67 

86 

87 

90 

92 

94 

97 

99 

94 

•  8 

92 

6 

tvUN 

60 

60 

62 

56 

54 

57 

57 

63 

62 

66 

67 

65 

72 

60 

58 

60 

60 

62 

63 

64 

60 

60 

56 

60 

59 

59 

66 

66 

66 

62 

69 

81 

6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

69 

67 

78 

67 

67 

67 

66 

70 

66 

62 

71 

73 

75 

72 

63 

69 

67 

67 

74 

76 

77 

72 

82 

72 

72 

76 

83 

72 

76 

74 

79 

71 

9 

NUN 

53 

55 

55 

56 

55 

55 

54 

54 

.55 

56 

55 

60 

60 

60 

62 

62 

63 

63 

59 

67 

68 

62 

62 

61 

63 

64 

66 

62 

66 

67 

68 

60 

3 

BARRETT  DAM 

ma:' 

94 

96 

96 

95 

89 

91 

93 

94 

93 

93 

95 

99 

102 

104 

100 

95 

97 

97 

96 

100 

97 

90 

91 

92 

68 

93 

94 

98 

101 

99 

92 

99 

4 

MIN 

49 

50 

51 

51 

46 

47 

52 

i7 

59 

63 

62 

59 

64 

61 

56 

52 

55 

54 

54 

59 

58 

59 

59 

60 

62 

64 

62 

64 

62 

64 

63 

97 

4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

90 

93 

94 

92 

87 

68 

92 

96 

95 

95 

96 

97 

102 

101 

97 

93 

96 

99 

95 

96 

98 

95 

94 

93 

97 

93 

90 

95 

100 

99 

94 

94 

9 

Mm 

52 

52 

54 

50 

47 

47 

56 

62 

64 

63 

63 

62 

70 

64 

57 

57 

60 

56 

69 

60 

60 

59 

62 

64 

65 

63 

61 

64 

62 

64 

60 

99 

3 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

77 

77 

74 

73 

76 

81 

83 

82 

77 

74 

62 

86 

85 

61 

78 

82 

82 

85 

66 

84 

83 

82 

86 

65 

83 

78 

79 

82 

84 

81 

79 

80 

6 

MIN 

29 

32 

j4 

40 

29 

30 

34 

41 

43 

44 

42 

43 

46 

46 

37 

36 

34 

37 

42 

44 

45 

50 

47 

48 

49 

53 

47 

44 

46 

90 

43 

41 

9 

BONITA 

MAX 

79 

65 

79 

75 

75 

75 

75 

77 

74 

87 

87 

80 

76 

78 

77 

76 

78 

80 

78 

78 

74 

76 

78 

77 

76 

80 

82 

63 

64 

77 

77 

78 

MIN 

56 

50 

53 

59 

54 

55 

55 

55 

59 

61 

59 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

57 

57 

64 

61 

56 

60 

61 

61 

61 

61 

65 

62 

69 

63 

99 

3 

BURBANk  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

90 

85 

63 

64 

67 

66 

89 

89 

93 

93 

95 

96 

90 

65 

90 

89 

90 

91 

90 

86 

85 

65 

87 

90 

91 

94 

95 

92 

88 

87 

69 

2 

MIN 

54 

58 

58 

55 

53 

54 

54 

57 

59 

61 

66 

64 

64 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

60 

62 

60 

61 

62 

67 

67 

65 

69 

62 

61 

60 

3 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

69 

70 

70 

69 

70 

66 

67 

70 

69 

75 

75 

75 

75 

71 

74 

71 

73 

71 

72 

72 

70 

71 

73 

75 

75 

74 

74 

75 

74 

74 

79 

72 

1 

MIN 

56 

56 

57 

57 

57 

55 

55 

54 

54 

59 

61 

61 

59 

59 

57 

56 

59 

59 

59 

60 

57 

56 

56 

59 

60 

62 

99 

96 

57 

96 

60 

97 

( 

CACHUMA  DAM 

MAX 

85 

83 

84 

79 

76 

82 

89 

86 

68 

89 

100 

98 

99 

95 

88 

87 

89 

92 

91 

85 

86 

94 

89 

91 

94 

95 

98 

96 

97 

86 

87 

69 

7 

MIN 

48 

45 

45 

51 

46 

45 

49 

49 

49 

52 

61 

55 

50 

51 

52 

56 

50 

50 

49 

50 

46 

52 

48 

49 

53 

97 

63 

99 

94 

94 

99 

91 

4 

CAMPO 

MAX 

93 

96 

92 

69 

88 

92 

96 

94 

93 

95 

99 

102 

102 

100 

94 

96 

95 

95 

99 

97 

94 

90 

95 

96 

92 

91 

99 

100 

100 

92 

92 

99 

0 

MIN 

44 

43 

40 

44 

40 

40 

49 

54 

58 

59 

59 

53 

60 

60 

51 

44 

50 

50 

52 

56 

54 

56 

56 

63 

64 

60 

59 

99 

97 

97 

62 

93 

3 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

94 

94 

92 

90 

90 

92 

94 

93 

92 

96 

99 

105 

103 

97 

95 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

92 

92 

93 

95 

96 

98 

103 

98 

95 

93 

99 

3 

MIH 

48 

51 

51 

49 

48 

50 

46 

50 

53 

54 

59 

59 

60 

56 

55 

57 

56 

55 

56 

54 

53 

56 

56 

56 

59 

63 

63 

61 

60 

97 

96 

55 

2 

CHUlA  VISTA 

MAX 

70 

67 

71 

68 

66 

65 

66 

67 

68 

73 

69 

63 

69 

68 

70 

69 

66 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

69 

3 

MIN 

57 

53 

57 

56 

60 

60 

60 

58 

60 

61 

61 

61 

62 

61 

61 

60 

60 

63 

63 

64 

69 

66 

67 

69 

64 

61 

,1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

90 

91 

88 

85 

86 

86 

90 

89 

88 

94 

95 

96 

97 

92 

69 

90 

90 

91 

92 

92 

86 

86 

88 

86 

92 

91 

94 

96 

94 

89 

88 

90 

,7 

IHIN 

54 

56 

55 

51 

52 

53 

53 

55 

58 

61 

63 

63 

64 

56 

54 

56 

55 

55 

59 

57 

54 

59 

56 

58 

60 

64 

64 

63 

63 

97 

57 

97 

,7 

CORONA 

MAX 

91 

92 

86 

87 

66 

90 

89 

91 

91 

98 

98 

100 

101 

96 

89 

93 

93 

92 

94 

93 

90 

91 

90 

91 

95 

96 

100 

96 

92 

92 

92 

>8 

MIN 

48 

48 

52 

53 

50 

52 

51 

52 

55 

62 

62 

60 

63 

59 

54 

56 

57 

56 

57 

56 

55 

59 

56 

55 

61 

60 

62 

62 

91 

56 

96 

,1 

CULVER  CITY 

MAX 

76 

77 

75 

73 

74 

73 

71 

73 

78 

80 

79 

76 

79 

77 

73 

76 

75 

74 

74 

75 

75 

76 

74 

74 

78 

79 

78 

79 

79 

73 

77 

79 

9 

Mm 

54 

54 

54 

53 

53 

54 

53 

53 

57 

57 

61 

59 

59 

59 

58 

59 

59 

69 

56 

55 

59 

62 

59 

59 

61 

64 

63 

63 

62 

62 

99 

98 

0 

CUYAMA 

MAX 

89 

89 

85 

69 

83 

84 

92 

94 

89 

91 

97 

100 

101 

103 

97 

89 

92 

100 

95 

95 

94 

92 

94 

95 

101 

103 

96 

94 

98 

103 

98 

94 

3 

Mm 

43 

48 

47 

41 

46 

46 

50 

55 

52 

50 

57 

55 

57 

50 

56 

59 

54 

54 

52 

52 

54 

52 

56 

57 

59 

60 

69 

60 

99 

97 

92 

53 

4 

CUYAMACA 

MAX 

85 

86 

85 

84 

81 

83 

86 

90 

89 

87 

88 

90 

93 

94 

90 

87 

89 

90 

91 

92 

90 

91 

89 

90 

92 

87 

86 

89 

93 

94 

67 

88 

6 

Mm 

57 

53 

56 

54 

48 

54 

46 

47 

49 

48 

49 

50 

59 

55 

58 

49 

45 

54 

69 

56 

52 

51 

53 

61 

58 

56 

96 

93 

96 

93 

92 

93 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

90 

91 

94 

68 

87 

88 

92 

95 

96 

89 

96 

99 

106 

102 

96 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

91 

95 

97 

93 

96 

97 

101 

98 

»♦ 

94 

6 

Mm 

54 

57 

57 

53 

55 

53 

55 

54 

58 

58 

63 

62 

65 

60 

59 

60 

59 

59 

60 

58 

58 

58 

60 

60 

61 

64 

66 

66 

64 

61 

99 

99 

2 

El  capitan  dam 

MAX 

95 

93 

99 

93 

89 

90 

91 

91 

93 

91 

95 

99 

102 

101 

98 

93 

95 

94 

96 

97 

94 

86 

89 

91 

66 

92 

94 

96 

99 

96 

90 

93 

9 

t«nN 

53 

55 

54 

53 

48 

46 

52 

53 

56 

58 

62 

60 

64 

61 

57 

54 

56 

53 

54 

59 

55 

57 

57 

59 

60 

62 

61 

60 

61 

62 

61 

56 

9 

ELStNORE 

MAX 

98 

100 

96 

93 

93 

98 

100 

102 

97 

100 

100 

109 

108 

102 

101 

101 

102 

101 

100 

98 

98 

100 

99 

96 

102 

109 

104 

100 

96 

100 

0 

Mm 

52 

54 

51 

52 

51 

51 

53 

49 

57 

62 

63 

69 

68 

55 

55 

58 

58 

58 

56 

59 

66 

69 

66 

69 

65 

63 

63 

62 

96 

98 

3 

ESCONDIOO 

MAX 

89 

93 

90 

85 

67 

85 

84 

90 

89 

91 

92 

93 

93 

92 

90 

90 

88 

89 

92 

88 

85 

85 

85 

84 

88 

90 

89 

90 

89 

88 

87 

88 

7 

MIN 

48 

50 

51 

56 

50 

52 

51 

54 

56 

61 

61 

59 

63 

62 

59 

58 

54 

56 

55 

60 

60 

58 

56 

60 

60 

62 

62 

61 

60 

64 

99 

97 

4 

fontana  kaiser 

MAX 

94 

96 

93 

90 

90 

93 

94 

94 

94 

98 

98 

101 

104 

100 

94 

95 

94 

95 

97 

96 

95 

92 

92 

93 

102 

95 

96 

lOl 

98 

96 

93 

99 

6 

Mm 

59 

59 

62 

67 

68 

60 

60 

60 

65 

65 

72 

69 

68 

64 

61 

65 

63 

63 

66 

64 

64 

68 

69 

66 

73 

70 

70 

74 

73 

76 

66 

66 

1 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

89 

95 

90 

85 

87 

87 

86 

86 

88 

92 

95 

98 

96 

92 

87 

89 

89 

90 

92 

69 

80 

84 

66 

91 

88 

91 

90 

94 

91 

87 

89 

89 

4 

Mm 

52 

51 

53 

57 

53 

54 

53 

54 

57 

63 

63 

61 

63 

62 

61 

59 

59 

56 

56 

63 

60 

58 

59 

63 

61 

63 

63 

63 

62 

63 

61 

58 

9 

See  Reference  Noles  FoUowing  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES  'V.'TsU 


Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  j 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HENSHAW  DAM 

MAX 
MIN 

ee 

<.2 

92 
43 

92 
43 

90 
45 

85 
40 

87 
41 

89 
46 

94 

53 

96 
57 

91 
56 

93 
59 

96 
56 

99 
64 

103 
68 

96 

60 

90 
46 

96 
50 

95 
46 

93 
50 

97 
56 

93 
62 

92 
56 

91 

66 

92 
60 

9ft 
62 

96 
62 

90 
59 

93 
59 

96 
59 

99 
60 

96 
67 

52!9 

IDYLtHaD  RANSER  STA 

MAX 
MIN 

87 
<>3 

45 

82 
46 

84 
39 

89 
47 

87 
54 

83 
52 

83 
64 

86 
54 

94 
56 

92 
60 

89 
54 

34 
48 

85 
46 

89 
54 

89 
49 

90 
51 

87 
64 

88 
54 

66 
65 

89 
56 

90 
58 

8ft 
5ft 

89 
5ft 

90 
5ft 

84 
57 

82 
50 

86 
47 

5li6 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 
MIN 

90 
47 

92 
49 

88 
47 

85 
44 

85 
41 

89 
43 

93 
52 

92 
56 

88 
60 

92 
58 

94 
69 

97 
56 

98 
66 

96 
60 

90 
53 

92 
51 

93 
64 

92 
50 

95 
56 

92 
59 

90 
56 

91 
57 

90 
58 

91 
61 

93 

60 

87 
61 

91 
60 

97 
60 

95 
58 

89 
60 

88 
59 

ssil 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

7» 

50 

74 
48 

74 
49 

71 
54 

70 
53 

70 
61 

70 
68 

86 
66 

77 
60 

78 
57 

76 
56 

76 
62 

72 
61 

72 
61 

71 
62 

71 
61 

74 
60 

7ft 
58 

72 
62 

73 
61 

73 
62 

73 
60 

7ft 

59 

76 
61 

79 
63 

80 
60 

79 
62 

75 
63 

7ft 

60 

68!3 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

84 
53 

89 
55 

84 
55 

78 
59 

79 
56 

78 
57 

79 
66 

80 
56 

77 
56 

84 
62 

90 
63 

89 
63 

86 
62 

82 
61 

78 
60 

79 
60 

81 
60 

80 
59 

84 
57 

81 
63 

77 

60 

75 
59 

79 
60 

76 

62 

79 
61 

8ft 
63 

85 
63 

86 
64 

85 
67 

80 
6ft 

79 
70 

81  5 
60.3 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

67 

69 

67 
50 

68 
52 

65 
50 

64 
48 

65 
49 

68 
49 

66 
47 

77 
52 

79 
55 

77 
54 

70 
52 

66 
53 

72 
52 

71 
52 

71 
54 

71 
51 

65 
52 

67 
52 

69 
52 

67 
49 

69 
52 

71 
51 

73 
56 

72 
63 

7« 
5ft 

73 
64 

70 
57 

71 

57 

68 
55 

69  8 
52!o 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

8* 
57 

85 
60 

83 
59 

80 
57 

78 
57 

78 
56 

78 
67 

70 
67 

69 
60 

84 

60 

90 
65 

89 
63 

88 
62 

83 
62 

78 
60 

76 
66 

71 
60 

81 
60 

83 
59 

78 
60 

72 
61 

74 

61 

79 
63 

73 
61 

78 
63 

82 
65 

89 
67 

90 
66 

81 
65 

80 
63 

73 
62 

6l!l 

LONC  BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

80 
5» 

85 
56 

79 
56 

80 
54 

79 
53 

78 
55 

79 
65 

74 
64 

73 
59 

85 
58 

87 
63 

85 
61 

86 
60 

80 
60 

79 
60 

80 
58 

78 
61 

81 
60 

82 
59 

81 
58 

72 
61 

77 
59 

80 
62 

76 
60 

80 
62 

86 
6ft 

83 
66 

88 
65 

82 
64 

79 
63 

80 
61 

59)4 

LOS  ANOELES  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
56 

74 
59 

72 
57 

70 
55 

70 
55 

71 
56 

69 
57 

70 
58 

74 
61 

77 
60 

76 
62 

74 
62 

76 
61 

73 
62 

71 
60 

76 
62 

71 
61 

70 
61 

72 
60 

73 
60 

74 
61 

75 
62 

72 
61 

72 
61 

76 
63 

77 
67 

76 
65 

77 
65 

72 
63 

71 
63 

7ft 

62 

73  0 
60.6 

LOS  ANGELESCIVIC  CENT8 

MAX 

85 

85 

81 

78 

79 

81 

80 

82 

64 

89 

86 

87 

88 
63 

64 

78 

83 

81 

82 

81 

83 

83 

82 

79 

80 

85 
63 

86 
67 

85 

86 

82 

80 
62 

79 
62 

6o!9 

MIN 

56 

60 

59 

58 

57 

68 

58 

58 

59 

62 

66 

64 

61 

60 

60 

60 

61 

59 

60 

61 

61 

61 

59 

66 

65 

63 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 
MDJ 

<)0 
62 

92 
65 

94 
62 

91 
57 

88 
57 

90 
60 

93 
63 

94 
65 

96 
67 

94 
68 

96 
66 

98 
68 

100 
71 

101 
71 

97 
65 

93 
65 

95 
67 

96 
61 

96 
61 

97 
69 

97 
68 

93 
65 

92 
64 

93 
66 

9ft 
65 

94 

67 

9ft 

66 

99 
69 

98 
68 

98 
68 

93 
66 

65!3 

MT  BALDV  NOTCH 

MAX 
MDJ 

7ft 
48 

74 
48 

72 
50 

69 
48 

69 
48 

74 
50 

80 
58 

80 
60 

79 
54 

74 
54 

79 
54 

83 
56 

84 
59 

79 
52 

74 
52 

76 
54 

76 
54 

80 
60 

80 
56 

80 
57 

80 
58 

80 
62 

81 
59 

82 
60 

79 
58 

80 
56 

78 

60 

81 
54 

83 
58 

80 
60 

74 
5ft 

77,9 
54.9 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 
MIN 

75 
56 

78 
57 

75 
55 

70 
48 

71 
51 

76 
56 

80 
62 

84 
61 

78 
61 

80 
60 

84 
63 

92 
66 

90 
71 

83 
65 

76 
60 

80 
59 

82 
60 

82 
62 

81 
63 

81 
61 

81 

62 

80 
62 

83 
64 

87 
68 

82 
67 

78 
62 

83 
60 

8ft 

62 

86 
65 

82 
63 

76 
58 

80,7 
60,9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

68 
56 

69 
55 

68 
54 

66 
57 

67 
57 

68 
58 

67 
56 

68 
67 

70 
60 

72 
59 

71 
61 

71 
60 

73 
59 

70 
62 

70 
60 

70 
61 

70 
61 

66 
59 

70 
58 

72 
58 

71 
60 

71 
62 

71 
64 

70 
62 

73 
62 

74 
64 

75 
66 

75 
65 

75 
6ft 

70 
6ft 

73 
61 

70.5 
60.1 

OCEANSIOE 

MAX 
MIN 

73 
56 

74 
53 

75 
57 

72 
56 

72 
57 

72 
67 

70 
59 

72 

60 

72 
61 

76 
61 

76 
63 

77 
60 

76 
64 

77 
61 

74 
61 

74 

60 

73 
61 

74 
61 

74 
58 

75 
63 

73 
62 

75 
61 

76 
61 

76 
64 

78 
66 

73 
63 

79 
66 

76 
66 

76 
66 

73 
65 

74 

63 

74  ,  6 
61.0 

OJAI 

MAX 

Mm 

93 
50 

95 
53 

91 
52 

87 
50 

89 
49 

91 
49 

92 
60 

94 
52 

91 
53 

96 
51 

99 
69 

106 
59 

101 
58 

93 
56 

91 
54 

94 
64 

92 
64 

92 
52 

95 
54 

95 
52 

93 
53 

89 
55 

92 
54 

92 
64 

95 
57 

95 
60 

98 
66 

101 
61 

98 
58 

95 
56 

92 
65 

94.  1 
64.6 

OXNARD 

MAX 
MIN 

70 
50 

73 
51 

68 
51 

70 
49 

70 
50 

65 
63 

68 
52 

72 
51 

72 
53 

76 
52 

80 
66 

73 
56 

72 
56 

71 
56 

71 
56 

71 
58 

71 
56 

68 

70 

72 

73 

72 

71 

71 

7ft 

76 

76 

78 

73 

71 

71 

71.9 
54.7 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

PASADENA 

MAX 
MIN 

89 
55 

90 
58 

87 
57 

84 
54 

85 
54 

87 
66 

89 
55 

89 
54 

87 
58 

93 
61 

93 
65 

96 
64 

96 
63 

93 
60 

88 
59 

90 
59 

89 
69 

89 
59 

89 
59 

90 
58 

87 
58 

87 
61 

86 
60 

86 
60 

90 
62 

91 
66 

91 
67 

9ft 
65 

91 
66 

88 
61 

87 
59 

39.3 
59.7 

PERRIS 

MAX 
MIN 

95 
52 

98 
52 

96 
53 

91 
51 

92 
51 

93 
51 

96 
61 

96 
66 

98 
56 

97 
57 

101 
65 

105 
68 

106 
61 

100 
60 

96 
56 

98 
66 

98 
57 

98 
56 

100 
66 

102 
59 

94 
67 

98 
59 

95 
59 

99 
61 

99 
61 

92 
66 

104 
65 

102 
64 

100 
64 

99 
58 

96 
68 

57)7 

POMONA 

MAX 
MIN 

91 
49 

93 
52 

89 
51 

86 
50 

87 
49 

91 
51 

92 
51 

91 
51 

89 
56 

95 
58 

97 
61 

99 
59 

100 
62 

94 

68 

89 
57 

92 
57 

92 
58 

92 
58 

96 
57 

93 
65 

88 
64 

89 
59 

90 
69 

90 
58 

93 
60 

93 
63 

96 
66 

99 
62 

96 
61 

91 
58 

90 
57 

92,3 
56,6 

RAMONA  5PAULDIN0 

MAX 
HON 

95 
45 

99 
47 

96 
48 

91 
46 

91 
42 

93 
43 

94 
49 

96 
63 

93 
56 

96 
61 

100 
61 

102 
58 

104 
66 

102 
65 

95 
50 

97 
49 

97 
49 

97 
50 

100 
51 

96 
56 

90 
62 

92 
54 

91 

55 

88 
67 

9ft 

60 

95 
66 

96 
62 

100 
61 

97 
59 

93 
68 

92 
58 

95.6 
64.1 

reolands 

MAX 
MIN 

96 

55 

98 
56 

95 
57 

92 
54 

92 
54 

96 
66 

98 
55 

99 
58 

97 
63 

101 
62 

102 
66 

105 
66 

106 
66 

102 
62 

98 
59 

99 
60 

100 
60 

98 
59 

101 
60 

100 
61 

97 
59 

96 
60 

95 

60 

96 
62 

96 
62 

94 
67 

98 
65 

103 
66 

101 

65 

97 
62 

97 
61 

93.3 
60,5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  (  1 

MAX 

Mm 

94 

51 

96 
52 

92 
54 

92 
52 

91 
51 

93 
62 

95 
62 

94 
55 

91 

60 

97 

60 

99 
63 

100 
67 

104 
66 

100 
60 

93 
68 

95 
58 

94 
66 

94 

67 

98 
58 

96 
58 

92 
57 

92 
69 

92 
58 

92 
60 

95 
62 

93 
66 

96 
65 

101 
63 

98 
63 

93 
60 

94 
69 

95.2 
58.5 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

95 
51 

94 
51 

99 
54 

94 
51 

92 

50 

91 
51 

93 
60 

96 
63 

96 
59 

95 
59 

99 
61 

100 
60 

103 
60 

106 
69 

100 
56 

96 
56 

97 
66 

95 
56 

95 
52 

99 
55 

97 
55 

93 
57 

94 
66 

93 
58 

94 

69 

97 
63 

95 
62 

100 
62 

102 

60 

100 
57 

95 
58 

56^7 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 
Mm 

89 
57 

89 
59 

89 
60 

85 
54 

84 
56 

86 
57 

91 
66 

92 
60 

92 
63 

93 
65 

96 
66 

96 
65 

98 
69 

96 
66 

91 
61 

90 
63 

93 
62 

92 
59 

93 
64 

92 
61 

92 
60 

88 
62 

89 
60 

91 
63 

92 
64 

92 
62 

93 
65 

98 
6ft 

96 
65 

96 
63 

91 
63 

91.8 
61.7 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

Mm 

97 
52 

99 
53 

95 
54 

93 
53 

93 
51 

98 
53 

99 
53 

101 
56 

99 
62 

101 
62 

102 
66 

107 
64 

107 
66 

102 
61 

97 
58 

100 
58 

100 
59 

99 
69 

102 
59 

101 
59 

97 
68 

97 
61 

97 
60 

98 
62 

100 
63 

95 
67 

101 
64 

10ft 
6ft 

102 
63 

99 
61 

97 
60 

59)3 

SANDBERG  WB 

MAX 
MIN 

80 

60 

76 
57 

79 
55 

75 
54 

77 
50 

86 
58 

87 
62 

80 
66 

86 
62 

88 
63 

91 

70 

91 
72 

96 
73 

86 
66 

79 
66 

88 
59 

86 
64 

85 
65 

89 
64 

91 
63 

85 
65 

88 
65 

92 
67 

94 

71 

86 
68 

87 
66 

88 
68 

93 
67 

90 
69 

86 
6ft 

85 
61 

86.2 
63.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
60 

79 
57 

74 

60 

72 
62 

72 
62 

72 
61 

71 
61 

74 
61 

72 
59 

81 
64 

82 
65 

80 
64 

76 
64 

75 
62 

76 
62 

73 
62 

75 
63 

75 
63 

76 
63 

75 
63 

71 
61 

74 
63 

75 
6ft 

75 
65 

76 
65 

78 
66 

79 
66 

80 
66 

78 
66 

76 
66 

76 
63 

75,5 
62.9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

Mm 

92 
52 

92 
54 

88 
54 

87 
51 

87 
51 

90 
53 

92 
54 

91 
62 

89 
55 

96 
56 

98 
61 

102 
61 

100 
61 

95 
58 

91 
57 

93 
58 

92 
57 

95 
57 

95 
68 

95 
55 

90 
55 

89 
56 

91 
58 

92 
58 

94 
61 

95 
64 

96 
65 

100 
62 

98 
62 

92 
56 

90 
57 

93.1 
57.2 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

88 
55 

90 
60 

86 
66 

86 
64 

85 
65 

87 
67 

88 
66 

87 
67 

88 
68 

93 
58 

92 
62 

94 

60 

95 
62 

90 
61 

65 
60 

89 
60 

89 
61 

89 
61 

88 
58 

90 
56 

86 
60 

87 
61 

86 
61 

87 
59 

92 
62 

91 

65 

92 
61 

93 
63 

90 
62 

87 
60 

88 
58 

89,0 
61.6 

SAN  JACINTO 

MAX 

Mm 

101 
46 

104 
48 

100 
49 

96 
47 

97 
45 

101 
47 

104 
60 

104 
64 

99 
60 

107 
66 

107 
62 

106 
61 

111 
64 

104 
55 

102 
53 

104 
62 

104 
53 

103 
52 

106 
56 

106 
56 

102 
53 

102 
58 

101 
56 

101 
59 

102 
60 

100 
68 

104 
66 

110 
62 

106 
62 

102 
69 

100 
67 

103.2 
55,7 

SAN  PEDRO 

MAX 

Mm 

76 
57 

75 
60 

77 
59 

74 
57 

73 
57 

69 
57 

68 
66 

69 
56 

72 
58 

77 
53 

78 
63 

79 
62 

75 
61 

75 
60 

70 
60 

72 
60 

71 
60 

69 

60 

71 
57 

71 
59 

72 
60 

73 
61 

72 
61 

71 
60 

75 
62 

78 
64 

77 
65 

78 
62 

77 
63 

75 
62 

72 
61 

73.6 
59,8 

SANTA  ANA  FIRE  STATIOt 

MAX 

Mm 

82 
54 

84 
56 

84 
56 

80 
55 

79 
55 

79 
57 

79 
55 

78 
57 

81 
59 

86 
69 

89 
63 

90 
62 

87 
62 

86 
62 

79 
61 

80 
62 

80 
63 

81 
62 

85 
60 

8ft 
58 

80 
63 

80 
61 

81 
6ft 

79 
62 

81 
6ft 

86 
65 

90 
64 

90 
65 

90 
64 

86 
65 

81 
62 

83,1 
60.5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

76 
55 

7  1 
54 

68 
55 

53 

5« 

54 

5« 

5! 

72 
53 

75 
63 

85 
57 

78 
57 

73 
56 

68 
58 

64 
69 

72 
58 

74 

55 

72 
55 

75 
56 

75 
56 

72 
55 

73 
58 

73 
67 

75 
56 

75 
58 

76 
59 

79 
62 

8ft 
61 

82 
68 

77 
59 

77 
55 

73.7 
56,3 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

76 
53 

77 
53 

74 
54 

81 
51 

74 

52 

70 
66 

71 
56 

73 
61 

72 
55 

75 
51 

88 
56 

71 
58 

75 
59 

71 
56 

66 
56 

72 
66 

71 
56 

67 
55 

76 
55 

74 
5ft 

71 
50 

70 
57 

68 
57 

68 
57 

73 
59 

76 
59 

77 
59 

80 
59 

75 
68 

7ft 
57 

75 
55 

73,6 
55.4 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

Mm 

82 
61 

82 
67 

74 
53 

73 
51 

76 
53 

81 
63 

80 
63 

90 
64 

83 
65 

89 
72 

87 
74 

95 
71 

93 
69 

90 
69 

86 
58 

86 
65 

85 
61 

87 
61 

88 
70 

86 
6ft 

82 
59 

79 
59 

80 
60 

80 
59 

81 
62 

86 
65 

37 
71 

86 
73 

86 
69 

82 
62 

78 
61 

83.9 
63.4 

SANTA  MARIA  MB  AIRPOR 

r  MAX 

Mm 

66 
48 

66 
44 

64 
43 

67 
49 

64 
47 

72 
48 

66 
48 

70 
49 

73 
46 

83     82  78 
45     52  50 

See  RefeieDce  ] 

70      70  71 
50     52  51 

oles  FoUowing  Sla 

68  77 
52  50 
ion  Index 

68 
50 

68 
47 

70 
52 

77 
49 

71 
50 

75 
50 

71 
51 

75 
5ft 

7ft 
53 

74 
54 

7ft 
56 

70 
55 

71 
56 

71 
54 

71.5 
50.1 

-  257  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

1  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

63 

65 

65 

66 

63 

63 

62 

64 

65 

66 

67 

66 

65 

66 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

67 

67 

66 

66 

70 

71 

68 

70 

69 

64 

68 

65 

9 

MIN 

56 

56 

57 

55 

56 

55 

55 

55 

59 

58 

SO 

61 

61 

60 

60 

60 

61 

64 

64 

69 

59 

62 

64 

65 

69 

65 

67 

66 

64 

63 

62 

60 

6 

SANTA  PAULA 

MAX 

10 

84 

81 

77 

77 

81 

76 

87 

86 

87 

76 

78 

77 

77 

76 

80 

78 

60 

77 

77 

64 

87 

84 

80 

4 

MIN 

1.2 

46 

48 

47 

46 

47 

50 

51 

54 

54 

49 

51 

52 

91 

56 

62 

48 

49 

65 

56 

55 

53 

56 

50 

8 

SUNLANO 

MAX 

92 

95 

90 

92 

89 

94 

97 

93 

69 

96 

99 

106 

94 

98 

93 

95 

96 

96 

97 

95 

92 

90 

93 

94 

94 

96 

99 

101 

100 

95 

92 

94 

9 

MIN 

it 

60 

58 

55 

58 

61 

56 

55 

53 

59 

64 

65 

65 

58 

61 

68 

69 

62 

60 

57 

56 

57 

59 

58 

60 

60 

65 

64 

63 

58 

58 

59 

6 

TORRANCE 

MAX 

77 

77 

75 

69 

74 

73 

72 

78 

78 

81 

81 

84 

79 

78 

76 

78 

74 

72 

76 

78 

78 

79 

76 

75 

79 

80 

81 

88 

86 

79 

77 

77 

6 

MIN 

S3 

55 

54 

52 

58 

54 

52 

54 

59 

64 

61 

60 

59 

58 

58 

60 

61 

62 

59 

60 

68 

62 

61 

65 

60 

64 

64 

68 

64 

62 

62 

59 

5 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

82 

83 

80 

78 

78 

82 

80 

78 

81 

88 

68 

86 

87 

65 

79 

60 

79 

61 

83 

81 

79 

79 

80 

81 

81 

86 

86 

68 

86 

84 

78 

82 

I 

MIN 

48 

47 

48 

51 

50 

48 

49 

55 

56 

54 

58 

55 

56 

61 

60 

60 

62 

62 

59 

53 

57 

57 

67 

58 

68 

61 

63 

61 

61 

61 

58 

56 

3 

THITCHELL  DAM 

MAX 

72 

76 

75 

72 

79 

78 

75 

81 

81 

87 

88 

89 

81 

77 

81 

81 

82 

80 

73 

77 

82 

60 

80 

79 

80 

80 

85 

83 

60 

76 

76 

79 

5 

MIN 

49 

46 

43 

50 

49 

46 

50 

47 

46 

50 

57 

54 

51 

52 

51 

54 

50 

49 

49 

61 

47 

61 

49 

61 

64 

55 

66 

58 

56 

55 

53 

60 

9 

UCLA 

MAX 

74 

77 

76 

73 

74 

75 

71 

70 

75 

79 

76 

76 

80 

77 

72 

76 

75 

75 

76 

77 

76 

76 

73 

73 

79 

79 

79 

80 

79 

81 

78 

76 

2 

MIN 

se 

62 

61 

59 

60 

60 

56 

56 

60 

59 

61 

61 

60 

64 

62 

63 

62 

64 

64 

63 

64 

66 

64 

62 

65 

69 

68 

66 

65 

64 

63 

62 

3 

UPLAND  3  N 

MAX 

95 

98 

95 

91 

91 

96 

97 

94 

lOl 

102 

104 

105 

97 

94 

93 

97 

97 

97 

98 

98 

94 

93 

96 

95 

97 

96 

100 

102 

100 

95 

95 

96 

6 

51 

54 

53 

50 

49 

52 

53 

54 

60 

62 

61 

66 

60 

56 

58 

57 

56 

55 

59 

67 

54 

69 

66 

59 

63 

64 

66 

61 

61 

66 

67 

5 

VANOENBERG  Apr 

MAX 

61 

61 

60 

62 

54 

56 

59 

62 

62 

71 

72 

70 

65 

64 

67 

62 

69 

60 

61 

62 

61 

60 

63 

64 

66 

66 

68 

67 

66 

66 

65 

63 

6 

49 

48 

49 

49 

48 

47 

49 

50 

49 

46 

54 

52 

91 

52 

92 

93 

52 

52 

52 

52 

51 

61 

52 

61 

54 

53 

54 

66 

57 

57 

53 

5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

80 

84 

82 

76 

77 

76 

74 

77 

76 

84 

86 

85 

62 

60 

79 

79 

77 

79 

80 

80 

74 

78 

77 

77 

81 

84 

82 

82 

81 

77 

78 

79 

5 

MIN 

51 

49 

50 

55 

52 

55 

54 

55 

58 

58 

60 

58 

60 

60 

99 

97 

97 

55 

55 

62 

99 

63 

57 

60 

60 

61 

63 

62 

61 

63 

59 

57 

7 

WARNER  SPRINSS 

MAX 

92 

93 

91 

89 

87 

92 

96 

94 

92 

94 

97 

102 

100 

98 

91 

95 

96 

96 

98 

97 

96 

92 

96 

98 

94 

90 

95 

99 

101 

97 

90 

94 

7 

MIN 

44 

44 

44 

48 

41 

42 

48 

65 

57 

51 

58 

67 

67 

56 

53 

45 

50 

46 

62 

67 

54 

54 

55 

60 

64 

61 

69 

59 

59 

60 

57 

5 

YORBA  LINDA 

MAX 

88 

90 

87 

84 

83 

87 

85 

85 

87 

92 

95 

95 

94 

89 

85 

87 

86 

90 

84 

86 

86 

86 

94 

94 

92 

87 

86 

86 

3 

MIN 

50 

53 

53 

52 

52 

54 

51 

51 

59 

58 

61 

60 

60 

60 

59 

59 

62 

66 

62 

60 

64 

60 

73 

73 

70 

60 

58 

59 

2 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

MAX 

105 

105 

105 

104 

101 

102 

106 

109 

104 

105 

107 

112 

1  14 

111 

111 

106 

107 

110 

112 

111 

1  1  1 

no 

110 

112 

114 

107 

100 

102 

111 

114 

106 

107 

9 

MIN 

70 

77 

71 

71 

72 

68 

71 

75 

83 

79 

79 

88 

65 

82 

79 

73 

77 

76 

81 

77 

85 

79 

80 

67 

86 

74 

74 

79 

84 

86 

81 

78 

4 

BARSTOW 

MAX 

99 

100 

98 

96 

98 

100 

105 

103 

101 

100 

105 

109 

108 

104 

100 

101 

109 

107 

107 

106 

105 

104 

105 

108 

104 

98 

100 

105 

107 

104 

105 

103 

1 

MIN 

61 

60 

61 

61 

60 

62 

63 

63 

67 

68 

69 

73 

73 

71 

70 

66 

65 

65 

71 

62 

69 

66 

69 

69 

69 

70 

69 

72 

79 

69 

69 

67 

2 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

96 

97 

95 

91 

92 

95 

99 

96 

96 

98 

102 

105 

104 

100 

96 

100 

101 

98 

100 

101 

98 

96 

96 

99 

96 

94 

97 

104 

102 

96 

96 

98 

0 

50 

51 

52 

52 

50 

48 

51 

57 

62 

61 

62 

61 

69 

60 

96 

96 

97 

57 

57 

56 

58 

61 

60 

62 

66 

66 

62 

63 

62 

63 

61 

4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

94 

94 

90 

93 

97 

99 

100 

98 

99 

99 

102 

101 

99 

98 

98 

99 

102 

101 

101 

101 

100 

103 

105 

102 

100 

81 

98 

100 

99 

96 

98 

3 

49 

51 

48 

49 

55 

51 

64 

53 

49 

53 

62 

62 

60 

56 

54 

55 

94 

56 

56 

55 

54 

55 

62 

63 

66 

63 

61 

57 

56 

56 

49 

6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

72 

70 

74 

71 

65 

70 

71 

72 

67 

70 

75 

71 

66 

71 

68 

72 

72 

76 

76 

74 

73 

78 

76 

79 

63 

81 

73 

72 

74 

74 

69 

72 

7 

47 

47 

52 

51 

43 

47 

50 

51 

50 

51 

53 

53 

92 

55 

49 

90 

51 

53 

61 

51 

51 

53 

52 

54 

64 

61 

51 

61 

56 

92 

51 

7 

BLYTHE 

MAX 

108 

108 

109 

108 

105 

109 

109 

106 

102 

107 

111 

114 

113 

107 

106 

106 

109 

112 

111 

109 

105 

106 

110 

100 

102 

101 

107 

114 

110 

100 

101 

107 

3 

64 

66 

71 

73 

64 

69 

77 

76 

74 

74 

79 

78 

84 

79 

77 

73 

75 

74 

75 

79 

83 

79 

63 

84 

81 

80 

78 

78 

61 

83 

79 

4 

blythe  faa  airport 

MAX 

112 

111 

114 

112 

107 

112 

109 

92 

101 

109 

113 

117 

109 

112 

106 

110 

111 

113 

114 

109 

107 

109 

111 

100 

104 

99 

108 

116 

107 

101 

103 

108 

72 

80 

76 

78 

72 

76 

82 

85 

81 

80 

66 

87 

92 

85 

63 

82 

61 

83 

82 

66 

88 

84 

68 

87 

84 

60 

84 

65 

68 

86 

62 

82 

7 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

104 

107 

104 

106 

102 

104 

106 

105 

98 

99 

103 

110 

113 

107 

106 

109 

105 

109 

112 

111 

106 

105 

106 

109 

94 

94 

89 

96 

103 

90 

100 

103 

^5 

66 

69 

70 

71 

65 

62 

65 

77 

71 

71 

74 

72 

79 

71 

68 

69 

66 

66 

69 

74 

70 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

73 

69 

69 

76 

70 

4 

BRAWLEY  2  SH 

MAX 

108 

107 

111 

109 

106 

105 

107 

104 

93 

102 

H5 

112 

116 

103 

105 

109 

107 

109 

110 

106 

103 

101 

106 

109 

96 

100 

102 

106 

116 

101 

96 

105 

5 

73 

73 

71 

76 

73 

70 

71 

75 

74 

76 

75 

79 

63 

79 

73 

67 

72 

72 

73 

77 

77 

75 

76 

82 

79 

77 

78 

80 

80 

82 

76 

^' 

,7 

CANTIL 

MAX 

96 

96 

97 

90 

96 

101 

104 

100 

102 

103 

1*7 

110 

111 

102 

97 

101 

105 

104 

107 

106 

102 

105 

106 

llO 

106 

101 

too 

107 

108 

104 

102 

102 

6 

MIN 

68 

70 

70 

67 

65 

58 

60 

70 

65 

60 

67 

71 

73 

79 

75 

74 

68 

73 

72 

63 

73 

74 

69 

71 

74 

73 

75 

70 

72 

72 

64 

69 

9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

102 

101 

101 

97 

95 

101 

102 

102 

100 

97 

105 

107 

107 

105 

101 

101 

106 

107 

106 

106 

106 

102 

106 

108 

102 

95 

99 

104 

106 

103 

102 

102 

MIN 

63 

68 

62 

63 

61 

64 

67 

70 

69 

71 

72 

75 

78 

76 

75 

70 

72 

73 

75 

71 

72 

74 

76 

76 

78 

76 

74 

75 

77 

76 

74 

7 

DEATH  VALLEY 

MAX 

111 

111 

111 

110 

107 

111 

115 

116 

117 

115 

118 

121 

120 

119 

115 

112 

116 

118 

118 

117 

116 

116 

119 

123 

121 

116 

106 

113 

lie 

lie 

us 

119 

5 

MIN 

B7 

86 

82 

84 

76 

82 

84 

92 

69 

92 

92 

93 

93 

97 

68 

89 

81 

90 

89 

91 

92 

94 

92 

93 

99 

76 

79 

87 

92 

99 

90 

68 

5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

89 

87 

88 

89 

88 

90 

92 

93 

93 

94 

90 

98 

95 

94 

90 

96 

95 

94 

94 

96 

97 

MIN 

50 

55 

59 

54 

53 

49 

53 

59 

58 

63 

60 

58 

56 

59 

98 

56 

66 

58 

68 

62 

59 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

103 

106 

103 

107 

103 

105 

105 

107 

92 

98 

105 

110 

119 

105 

107 

103 

106 

109 

112 

109 

104 

102 

105 

109 

99 

99 

96 

103 

110 

104 

107 

104 

9 

MIN 

77 

82 

77 

77 

76 

80 

79 

84 

81 

81 

83 

90 

91 

86 

84 

82 

82 

83 

85 

66 

89 

83 

86 

87 

63 

84 

79 

86 

89 

82 

81 

82 

9 

EL  CENTRO  J  SSW 

MAX 

110 

114 

115 

106 

106 

109 

105 

103 

103 

105 

112 

115 

111 

108 

109 

109 

108 

110 

107 

106 

99 

108 

112 

109 

99 

101 

108 

112 

109 

101 

98 

107 

3 

Mm 

70 

66 

69 

78 

75 

69 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

81 

78 

78 

69 

72 

72 

71 

77 

78 

74 

76 

81 

79 

77 

76 

78 

80 

62 

78 

75 

2 

FAIRMONT 

MAX 

86 

88 

85 

83 

81 

87 

68 

91 

93 

88 

95 

97 

98 

96 

93 

89 

92 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

95 

97 

90 

91 

92 

97 

94 

90 

91 

I 

64 

66 

60 

57 

61 

63 

64 

70 

66 

66 

73 

75 

78 

71 

68 

68 

68 

68 

72 

67 

70 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

66 

72 

71 

67 

66 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

108 

110 

110 

106 

106 

109 

106 

99 

102 

106 

Hi 

116 

103 

106 

105 

107 

109 

112 

110 

106 

103 

104 

108 

103 

99 

104 

108 

114 

109 

96 

99 

106 

3 

75 

77 

78 

76 

72 

76 

78 

77 

79 

79 

80 

82 

92 

61 

61 

75 

78 

82 

81 

63 

61 

81 

62 

80 

76 

79 

79 

82 

83 

79 

76 

79 

4 

HAIWEE 

MAX 

91 

92 

94 

91 

89 

89 

92 

95 

99 

94 

95 

97 

101 

100 

96 

94 

93 

96 

101 

99 

97 

96 

96 

98 

103 

97 

91 

87 

97 

99 

98 

95 

MIN 

62 

63 

61 

60 

55 

57 

62 

67 

65 

66 

68 

69 

72 

73 

65 

65 

64 

68 

61 

65 

69 

65 

66 

67 

73 

71 

69 

64 

66 

69 

70 

65 

6 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

104 

107 

105 

.02 

.04 

105 

105 

109 

114 

104 

106 

103 

105 

108 

110 

113 

103 

101 

1 04 

108 

106 

98 

95 

105 

111 

104 

97 

104 

MIN 

64 

67 

68 

71 

63 

68 

69 

62 

71 

77 

76 

78 

90 

80 

77 

72 

75 

74 

76 

79 

79 

79 

82 

83 

77 

79 

73 

76 

80 

79 

78 

74 

9 

IMPERIAL 

MAX 

107  109 

U2 

109 

106 

106 

104 

97 

102 

104 

1«9 

116 

112 

105 

105 

105 

106 

111 

109 

103 

102 

104 

108 

106 

99 

101 

107 

113 

111 

97 

97 

105 

9 

MIN 

76 

74 

78 

77 

78 

72 

77 

76 

77 

76 

81 

64 

87 

60 

76 

72 

76 

78 

79 

79 

78 

72 

78 

83 

80 

78 

82 

82 

84 

80 

78 

78 

4 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

111  111 

113 

110 

106 

108 

107 

92 

104 

106 

113 

116 

107 

107 

105 

107 

110 

113 

112 

104 

103 

107 

111 

99 

102 

103 

110 

115 

104 

99 

98 

106 

9 

MIN 

74 

74 

75 

76 

79 

74 

76 

76 

78 

78 

79 

62 

84 

60 

75 

69 

74 

76 

75 

80 

80 

76 

78 

82 

81 

78 

81 

83 

83 

82 

78 

77 

9 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

108  108 

112 

109 

106 

106 

107 

104 

93 

100 

105 

111 

118 

106 

109 

104 

106 

109 

113 

109 

105 

102 

104 

109 

99 

100 

102 

110 

114 

103 

99 

106 

0 

MIN 

76 

76 

63 

74 

74 

77 

78 

70 

70 

68 

81 

86 

83 

73 

70 

71 

77 

81 

83 

77 

69 

77 

80 

82 

76 

78 

76 

85 

85 

79 

79 

76 

7 

INYOKERN 

MAX 

98 

98 

97 

96 

96 

100 

103 

102 

102 

105 

107 

107 

108 

104 

101 

102 

103 

106 

105 

104 

103 

103 

105 

109 

108 

106 

96 

104 

107 

106 

105 

103 

MIN 

54 

64 

55 

55 

56 

59 

62 

61 

65 

65 

70 

72 

75 

74 

68 

69 

65 

67 

75 

64 

62 

62 

68 

70 

76 

77 

70 

64 

72 

70 

70 

66 

3 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

105  108 

109 

110 

106 

104 

108 

110 

93 

98 

107 

112 

116 

106 

109 

106 

108 

111 

113 

113 

109 

104 

109 

111 

105 

103 

95 

107 

114 

110 

99 

107 

1 

Mm 

74 

78 

80 

78 

78 

77 

78 

82 

81 

80 

85 

66 

86 

84 

62 

81 

78 

82 

64 

85 

83 

83 

84 

89 

82 

82 

60 

85 

87 

84 

80 

61 

9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

76 

78 

75 

73 

72 

77 

81 

81 

79 

80 

83 

90 

67 

83 

78 

80 

82 

61 

82 

62 

79 

79 

83 

84 

80 

74 

60 

85 

86 

81 

78 

80 

3 

Mm 

51 

51 

55 

53 

54 

48 

56 

56 

63 

57 

58 

58 

60 

62 

52 

53 

54 

58 

55 

68 

66 

60 

60 

62 

62 

61 

59 

61 

62 

64 

67 

57 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

Station 

2 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LANCASTER 

MAX 

94 

94 

90 

88 

91 

96 

99 

100 

98 

100 

103 

107 

105 

99 

93 

99 

100 

lOU 

101 

99 

98 

98 

101 

106 

99 

97 

98 

103 

101 

91 

93 

96 

1 

MIN 

58 

65 

58 

58 

68 

61 

66 

69 

69 

69 

65 

63 

64 

65 

6  1 

64 

65 

66 

67 

68 

70 

7  1 

68 

66 

67 

66 

63 

9 

LLANO  SHAWNEE  HILL  l>C^ 

MAX 

92 

92 

90 

88 

88 

98 

93 

98 

102 

102 

96 

93 

95 

98 

99 

96 

97 

98 

101 

97 

92 

90 

99 

98 

96 

92 

95 

5 

MIN 

63 

61 

62 

60 

63 

70 

69 

^' 

67 

63 

66 

65 

66 

63 

65 

7  1 

74 

70 

68 

64 

79 

66 

62 

65 

8 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

99 

97 

97 

92 

92 

98 

102 

101 

98 

94 

102 

105 

104 

100 

96 

98 

103 

103 

105 

104 

104 

102 

103 

105 

100 

95 

98 

102 

106 

100 

100 

2 

MIN 

62 

56 

64 

68 

70 

62 

63 

60 

65 

66 

65 

64 

69 

69 

69 

70 

70 

65 

66 

72 

70 

64 

1 

MECCA  J  5E 

MAX 

101 

10l> 

109 

107 

103 

104 

103 

100 

92 

99 

102 

107 

114 

103 

102 

101 

103 

105 

107 

106 

100 

101 

102 

106 

97 

97 

101 

104 

111 

102 

97 

102 

9 

MIN 

69 

66 

63 

60 

70 

76 

83 

84 

78 

67 

75 

68 

7 1 

73 

78 

78 

82 

78 

78 

84 

76 

8 1 

8 1 

74 

3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

93 

91 

91 

88 

89 

93 

95 

91 

84 

91 

97 

101 

96 

94 

90 

90 

94 

98 

97 

95 

93 

92 

97 

94 

86 

85 

86 

95 

96 

93 

84 

92 

3 

MIN 

68 

67 

^' 

80 

74 

72 

73 

74 

76 

78 

76 

74 

78 

79 

64 

64 

77 

80 

7  3 

73 

73 

7 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

93 

se 

93 

87 

91 

99 

95 

95 

96 

99 

102 

105 

107 

97 

93 

94 

99 

99 

103 

102 

103 

67 

65 

66 

65 

62 

59 

62 

66 

67 

70 

76 

78 

70 

65 

^' 

66 

74 

7 1 

70 

7  1 

70 

68 

66 

68 

72 

69 

3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

92 

90 

90 

88 

90 

95 

95 

94 

97 

92 

94 

98 

96 

93 

90 

95 

96 

95 

96 

96 

95 

94 

97 

101 

98 

94 

89 

96 

98 

91 

89 

93.6 

6 1 

65 

63 

62 

61 

67 

60 

60 

66 

68 

66 

67 

70 

70 

69 

7 1 

7 1 

72 

74 

70 

64 

64 

64 

71 

74 

68 

66 

9 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

110 

111 

110 

106 

109 

110 

111 

97 

97 

108 

113 

117 

110 

110 

106 

106 

112 

116 

114 

HI 

105 

no 

113 

107 

103 

93 

106 

113 

110 

100 

101 

107 

9 

8 1 

76 

80 

^' 

87 

84 

81 

90 

91 

9 1 

89 

86 

85 

63 

87 

84 

91 

89 

85 

90 

91 

86 

80 

84 

87 

85 

84 

83 

9 

palmoale 

MAX 

93 

91 

90 

86 

90 

96 

97 

97 

95 

99 

101 

107 

104 

100 

94 

96 

97 

96 

99 

98 

97 

96 

98 

101 

97 

95 

97 

101 

99 

97 

92 

96 

7 

66 

58 

59 

52 

69 

60 

61 

69 

69 

76 

62 

61 

66 

65 

66 

69 

69 

68 

65 

9 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

94 

90 

93 

99 

102 

102 

100 

99 

104 

108 

108 

101 

96 

97 

103 

101 

103 

101 

99 

100 

103 

107 

101 

99 

99 

105 

104 

102 

97 

100 

3 

58 

50 

60 

49 

M 

68 

74 

66 

60 

63 

69 

63 

69 

64 

68 

7  1 

66 

66 

63 

63 

9 

PALM  SPRINfiS 

MAX 

101 

107 

114 

121 

119 

108 

110 

108 

110 

116 

112 

111 

105 

106 

112 

112 

101 

101 

111 

117 

115 

106 

102 

109 

8 

69 

66 

67 

65 

63 

63 

72 

72 

80 

78 

75 

70 

71 

78 

76 

8 1 

8 1 

81 

79 

79 

60 

8  1 

73 

6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

106 

107 

110 

110 

107 

105 

108 

109 

98 

102 

108 

113 

117 

110 

107 

106 

109 

110 

113 

112 

108 

104 

108 

111 

102 

103 

93 

106 

113 

117 

108 

107 

7 

80 

80 

80 

76 

78 

82 

84 

91 

86 

83 

64 

89 

88 

85 

91 

70 

89 

84 

81 

82 

9 

RANDSBURfi 

MAX 

95 

92 

94 

86 

92 

96 

99 

98 

97 

100 

101 

104 

103 

105 

92 

97 

100 

100 

102 

100 

100 

101 

102 

105 

101 

97 

92 

101 

103 

100 

96 

96 

5 

66 

67 

60 

62 

56 

59 

76 

71 

65 

69 

69 

70 

69 

5 

souirrel  inn  2 

MAX 

T3 

7» 

72 

69 

70 

74 

78 

78 

76 

78 

80 

88 

83 

80 

75 

78 

79 

79 

78 

78 

77 

78 

SO 

83 

77 

73 

79 

82 

60 

78 

73 

77 

4 

56 

58 

60 

" 

53 

63 

65 

62 

69 

60 

63 

67 

67 

61 

64 

60 

64 

60 

62 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

107 

112 

109 

106 

106 

107 

106 

94 

103 

106 

112 

118 

106 

105 

105 

108 

109 

112 

110 

104 

105 

106 

110 

111 

102 

104 

109 

115 

106 

100 

101 

106 

9 

76 

78 

^' 

73 

72 

70 

77 

6  1 

82 

85 

81 

77 

0 

TRONA 

MAX 

101 

101 

100 

100 

95 

99 

102 

105 

105 

104 

105 

108 

112 

111 

105 

103 

104 

106 

109 

108 

107 

107 

108 

107 

112 

108 

103 

97 

106 

110 

107 

105 

1 

70 

70 

70 

75 

70 

69 

71 

72 

73 

72 

7  I 

7  3 

80 

79 

7  3 

71 

6 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 

105 

106 

105 

101 

99 

103 

107 

104 

101 

103 

109 

112 

109 

107 

104 

104 

106 

109 

109 

106 

106 

106 

107 

107 

106 

99 

101 

107 

109 

106 

100 

106 

4 

63 

66 

65 

62 

66 

66 

67 

70 

82 

70 

67 

67 

73 

80 

70 

80 

71 

7 

valyermo  ranger  sta 

MAX 

90 

92 

92 

89 

S6 

92 

96 

96 

93 

90 

97 

102 

101 

96 

93 

94 

95 

97 

98 

98 

97 

96 

97 

99 

96 

95 

93 

98 

96 

93 

92 

94 

8 

*7 

46 

40 

48 

63 

62 

60 

67 

5 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

93 

92 

95 

90 

88 

91 

97 

99 

99 

94 

98 

102 

105 

105 

101 

96 

99 

97 

104 

102 

99 

99 

99 

101 

105 

98 

96 

98 

101 

102 

97 

98 

1 

MIN 

55 

55 

51 

57 

60 

53 

53 

57 

64 

62 

64 

64 

66 

66 

60 

59 

58 

66 

62 

59 

60 

65 

63 

65 

66 

68 

64 

64 

65 

63 

62 

60 

6 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

6<> 

64 

62 

63 

56 

60 

67 

62 

60 

62 

62 

59 

64 

65 

68 

64 

61 

62 

68 

70 

70 

66 

67 

66 

68 

68 

62 

55 

66 

71 

66 

64 

1 

Mm 

J* 

32 

30 

30 

28 

30 

32 

35 

31 

35 

40 

32 

39 

41 

34 

36 

36 

34 

36 

40 

38 

29 

38 

40 

44 

44 

40 

41 

38 

44 

38 

36 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

5* 

53 

53 

56 

46 

54 

56 

54 

56 

52 

54 

56 

54 

66 

54 

56 

56 

56 

57 

56 

58 

56 

68 

59 

59 

58 

53 

46 

64 

56 

54 

54 

9 

MIN 

34 

15 

14 

32 

30 

33 

37 

36 

33 

34 

37 

39 

36 

29 

35 

36 

34 

33 

39 

39 

38 

38 

37 

42 

45 

41 

37 

37 

39 

34 

30 

34 

6 

See  Relerence  Notes  Following  StalioD  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1963  -  1964  CALIFORNIA 


Stdtion 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Norma.  Is 
July-Jun( 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

12 

4 

9 

206 

428 

596 

668 

501 

364 

223 

64 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

29 

14 

24 

180 

426 

532 

655 

423 

521 

358 

276 

118 

3556 

BIG  BAR   RANGER  STATION 

6 

204 

'la 

CALLAHAN  RANGER  STA 

44 

23 

^7 

7^7 

^ 

SI 

CECILVILLE  SAWYER 

53 

32 

47 

359 

662 

912 

660 

655 

13 

CLOVERDALE  3  SSE 

3 

6 

4 

153 

399 

653 

593 

392 

405 

289 

194 

51 

3142 

2482 

COVELO 

42 

33 

47 

261 

580 

731 

815 

613 

619 

422 

313 

118 

4594 

CRESCENT   CITY   1  N 

211 

207 

1  30 

390 

496 

irt7 

4457 

DUTTONS  LANDING 

24 

S07 

■^X 

ins 

ELK  VALLEV 

106 

62 

80 

36 

61 

7f.fi 

830 

6 

66 

507 

I  ft7 

526 

EUREKA   WB  CITY 

234 

239 

163 

241 

366 

456 

564 

515 

591 

529 

446 

299 

4643 

4643 

FERNDALE   2  NW 

211 

205 

146 

244 

386 

492 

576 

523 

570 

517 

423 

271 

4564 

FOREST  GLEN 

48 

30 

66 

303 

641 

826 

887 

702 

703 

480 

379 

153 

521  8 

5245 

FORT  BRAGG 

231 

257 

13  7 

541 

481 

570 

427 

FORT    BRAGG  AVIATION 

272 

291 

178 

244 

393 

4B3 

562 

525 

568 

518 

462 

314 

481  0 

FORT   JONES   RANGER  STA 

33 

36 

65 

387 

693 

S26 

942 

788 

712 

520 

354 

132 

5488 

FORT  POSS 

255 

238 

142 

202 

343 

456 

519 

442 

546 

471 

441 

300 

4355 

gRaton  1  w 

36 

^® 

1 

I^n 

493 

341 

278 

89 

3689 

3224 

HAMILTON  AF8 

33 

24 

119 

^oo 

Ol  i 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

16 

1  7 

1  7 

7S1 

81 

632 

605 

02 

74 

HEALDS8URG 

7 

1 

2 

72 

327 

643 

563 

376 

356 

212 

150 

32 

2741 

2658 

HILTS 

116 

61 

73 

449 

720 

876 

999 

842 

792 

599 

456 

205 

6188 

HOOPA 

1 

^QO 

ill* 

^3^A 

KENTF lELD 

f  n 

351 

KLAMATH 

16 

A7 

_ 

395 

497 

607 

515 

581 

385 

38 

43 

KNIGHTS  VALLEY 

641 

444 

498 

390 

291 

LAKE   PILLSBURY    NO  2 

631 

442 

325 

126 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

42 

772 

900 

1082 

961 

949 

708 

6973 

MOUNT   HEBRON  RS 

1  OA 

7? 

_ 

Z. 

NaPA   STaTE  HOSPITAL 

1  t. 

- 

92 

348 

645 

1 

396 

:>!  7 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

199 

192 

114 

264 

446 

583 

657 

544 

606 

559 

424 

290 

4878 

ORLEANS 

21 

2 

6 

177 

499 

668 

737 

566 

550 

359 

207 

68 

3860 

PETALUMA   fire  STATION 

.  1 

590 

1 

442 

37^ 

f  s/il 

2933 

POINT  ARENA 

?17 

232 

369 

465 

562 

566 

500 

446 

450  3 

POTTER  VALLEY  PH 

466 

716 

489 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

15 

3 

7 

206 

467 

629 

673 

544 

545 

369 

275 

96 

3829 

SAINT  HELENA 

14 

I 

7 

111 

392 

645 

619 

411 

435 

263 

185 

54 

3137 

2900 

SALYER  Ranger  station 

^\ 

^  ftn 

743 

f  07 

San  Rafael 

\ 

in 

Ins 

513 

i^i 

AO 

^Al  9 

SANTA  ROSA 

26 

1  2 

n 

ftftn 

629 

fi7 

SCOTIA 

144 

131 

69 

214 

380 

481 

587 

506 

560 

480 

379 

227 

4158 

3689 

SHELTER  COVE 

177 

311 

342 

448 

369 

494 

374 

359 

214 

SONOMA 

24 

7 

3 

119 

390 

669 

596 

418 

411 

279 

222 

85 

3223 

TRINITY   DAM  V I STA  PT 

0 

317 

462 

132 

TULELAKE 

1  42 

127 

153 

471 

780 

980 

1127 

1131 

913 

687 

475 

266 

7252 

MP  '  wl^ni/t 

621 

WEAVERvILLE   RANGER  STA 

34 

23 

54 

291 

671 

804 

691 

702 

483 

317 

1  34 

5105 

4734 

WEED  1  S 

160 

116 

161 

502 

76  5 

896 

1038 

880 

859 

635 

524 

270 

6806 

WILLITS  1  NE 

96 

71 

72 

213 

454 

599 

679 

544 

594 

454 

367 

192 

4335 

YREKA 

32 

16 

34 

378 

695 

872 

949 

801 

744 

495 

283 

120 

541  9 

5233 

ADIN  RANGER  STATION 

76 

62 

74 

367 

729 

858 

1059 

980 

839 

642 

500 

206 

6394 

ALTURAS  RANGER  STATION 

HI 

106 

163 

463 

746 

964 

1110 

1011 

899 

646 

496 

289 

7004 

6810 

AUBURN 

^  70 

465 

482 

275 

2908 

BERRYESSA  LAKE 

371 

217 

148 

■xVn 

Blue  canyon  wb  a  i  rpor 

113 

66 

601 

889 

715 

880 

657 

566 

320 

so 

5944 

5507 

BOWMAN  DAM 

106 

71 

117 

392 

711 

740 

922 

742 

881 

662 

538 

287 

6169 

5762 

BROOKS   FAPNHAM  RANCH 

1 

7 

125 

382 

685 

636 

501 

437 

263 

149 

46 

2789 

BURN  E  Y 

1  f  fi 

1  ^  ^ 

ii  ^ 

991 

866 

816 

602 

CANYON  DAM 

1036 

960 

919 

509 

CENTERVILLE  PH 

n 

n 

o« 

421 

693 

610 

407 

392 

202 

96 

25 

2944 

2  20 

CHESTER 

183 

146 

180 

455 

800 

990 

1087 

886 

638 

513 

271 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

0 

0 

0 

89 

419 

743 

634 

472 

411 

201 

94 

28 

3091 

2805 

CLARK  S6URG 

103 

422 

753 

6  38 

468 

396 

22  3 

1  36 

39 

3185 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

ft 

f  S3 

X[X 

756 

559 

546 

389 

26  3 

76 

4034 

COLFAX 

1  52 

435 

513 

674 

481 

537 

332 

225 

80 

3445 

329 

COLUSA   1  SSW 

0 

0 

0 

93 

410 

719 

624 

404 

377 

178 

79 

15 

2899 

2670 

DAVIS   1  WSW 

3 

5 

6 

113 

401 

741 

630 

446 

412 

251 

160 

47 

3215 

2729 

DEER   CREEK   POWER  HOUSE 

107 

85 

117 

395 

730 

937 

961 

851 

817 

560 

465 

248 

^?^? 

OE  SABLA 

1  8 

2  8 

231 

564 

586 

779 

55  5 

609 

41  5 

302 

115 

421 1 

4091 

DOBBINS  COLGATE 

145 

493 

644 

711 

489 

52  2 

354 

1  86 

57 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

52 

32 

81 

330 

680 

824 

879 

710 

723 

497 

391 

179 

5378 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0 

4 

9 

181 

479 

679 

721 

524 

535 

326 

188 

54 

3700 

3236 

Fairfield  police  sta 

67 

371 

7C^ 

586 

336 

199 

137 

33 

FOLSOM  DAM 

750 

631 

42  3 

431 

262 

137 

44 

3151 

GEORGETOWN   RANGER  STA 

19 

29 

248 

543 

337 

1  36 

GRASS  VALLEY 

13 

5 

15 

232 

513 

535 

727 

524 

597 

377 

280 

112 

3930 

3255 

HAT   CREEK   PH  NO  1 

68 

65 

97 

361 

720 

891 

958 

829 

781 

555 

420 

168 

5913 

5313 

JESS  VALLEY 

138 

772 

913 

1116 

1044 

1001 

553 

345 

L  AKEPORT 

lit 

503 

660 

72  5 

529 

52  5 

328 

192 

48 

Lake  shor  e 

10 

155 

593 

694 

485 

548 

2  88 

194 

57 

351  7 

LAKE  SPAULOING 

134 

122 

147 

412 

738 

764 

956 

750 

876 

680 

561 

308 

6446 

6405 

lake    SPAULOING  DAM 

102 

69 

100 

401 

545 

2  74 

LAS  PLUMAS 

54 

354 

582 

542 

345 

346 

190 

100 

22 

2535 

2239 

MaNZANITa  LAKE 

209 

175 

2  3  2 

526 

850 

893 

1113 

925 

1072 

797 

656 

380 

MA  R Y  S V I LLE 

749 

624 

389 

346 

1  56 

24 

2864 

2511 

MC  CLOUD 

96 

75 

137 

422 

736 

809 

979 

784 

824 

585 

460 

241 

6148 

5800 

MI NERAL 

213 

164 

179 

462 

808 

858 

1033 

839 

963 

694 

611 

3  36 

7160 

7097 

MONT  I  CELLO  DAM 

1 

0 

2 

81 

353 

635 

583 

399 

410 

239 

158 

36 

2897 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

77 

43 

103 

433 

729 

816 

990 

796 

808 

582 

449 

231 

6056 

5722 

NEVADA  CITY 

45 

31 

78 

351 

632 

752 

854 

706 

712 

499 

374 

164 

5198 

4687 

OPLAND 

0 

2 

0 

97 

420 

711 

647 

397 

397 

190 

108 

28 

2997 

2647 

OROVI LLE 

0 

0 

0 

62 

372 

726 

607 

397 

375 

186 

90 

23 

2838 

PARADISE 

1 

3 

10 

148 

436 

556 

659 

416 

471 

288 

194 

65 

3247 

PLACEPVILLE 

12 

6 

22 

235 

535 

701 

770 

618 

613 

421 

297 

106 

4336 

4112 

See  reference  notes  folloalng  Station  Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1963  -  1954 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

■ 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July  ~ June 

PLACERVILLE  IFG 

2 

1  5 

23 

193 

487 

494 

302 

121 

3818 

PLATINA 

21 

32 

275 

599 

701 

814 

610 

628 

376 

236 

76 

4374 

PORTOLA 

1  79 

1  74 

170 

454 

766 

939 

1093 

1051 

911 

685 

514 

303 

7239 

7191 

OUINCY   RANGER  STATION 

82 

79 

299 

679 

848 

932 

777 

718 

514 

394 

183 

5577 

5912 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

90 

418 

661 

640 

377 

395 

161 

87 

23 

2672 

2515 

REDDING   FIRE   STA   NO  2 

0 

0 

0 

45 

362 

59  3 

3  3  5 

1  24 

80 

14 

2442 

2502 

ROCKLIN 

0 

0 

0 

122 

461 

802 

695 

508 

457 

267 

130 

27 

3469 

3010 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

65 

398 

734 

612 

448 

389 

194 

99 

22 

2951 

2773 

SACRAMENTO   WB  CITY 

0 

0 

0 

56 

364 

693 

579 

386 

351 

164 

106 

26 

2744 

2587 

SHASTA  DAM 

0 

0 

I 

122 

426 

608 

659 

383 

455 

205 

123 

39 

3021 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 

158 

132 

140 

425 

820 

984 

1097 

6983 

SODA   SPRINGS  1  E 

299 

289 

314 

611 

1002 

1053 

1248 

1083 

1148 

926 

811 

506 

9290 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

1 

121 

435 

649 

675 

4  54 

46  3 

263 

127 

24 

3212 

3029 

STRAWBERRY  VALLEY 

37 

8 

63 

306 

619 

619 

834 

59B 

742 

468 

405 

199 

4918 

TURNTABLE  CREE*^ 

0 

0 

2 

113 

42  5 

532 

647 

211 

TWIN  LAKES 

351 

316 

336 

579 

946 

967 

1165 

1022 

1173 

946 

809 

530 

9142 

9466 

UPPER   LAKE   RANGER  STA 

10 

4 

1  4 

160 

630 

76 

VACAVI LLE 

2 

0 

0 

107 

436 

783 

643 

375 

327 

185 

101 

25 

2984 

2722 

VOLTA   POWER  HOUSE 

8 

1 

4 

159 

473 

528 

694 

458 

521 

302 

201 

62 

3411 

WHISKEYTOWN  RES 

J 

124 

452 

702 

248 

42 

W  I  LL  I  AMS 

0 

0 

0 

71 

393 

729 

608 

402 

403 

195 

73 

21 

2895 

WI LLOWS 

0 

3 

3 

99 

412 

724 

102 

29 

3047 

2568 

WI NTERS 

0 

0 

4 

95 

415 

750 

628 

369 

350 

184 

106 

28 

2931 

WOODLAND   1  WNW 

0 

1 

2 

87 

405 

732 

646 

419 

378 

207 

106 

25 

3008 

2494 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN  03 

BOCA 

2^7 

2  39 

240 

520 

865 

1095 

1210 

1211 

1113 

SR IDGEPORT 

196 

193 

254 

494 

833 

1022 

1178 

1100 

980 

790 

691 

342 

7973 

CEDARVILLE 

27 

23 

90 

334 

713 

941 

1016 

919 

874 

612 

434 

211 

6194 

6089 

DONNER   MEMORIAL    ST  PK 

230 

233 

242 

642 

897 

1073 

1178 

1146 

1072 

797 

62  3 

396 

8429 

DOYLE    5  SSE 

37 

31 

94 

346 

712 

1015 

1074 

969 

852 

610 

426 

149 

5305 

FLEMING   FISH  AND  GAME 

35 

32 

78 

369 

738 

1056 

361 

135 

613  3 

FORT  BIDWELL 

77 

63 

137 

388 

765 

960 

1078 

931 

860 

643 

451 

231 

5584 

6356 

MEYERS   h  SW 

239 

230 

255 

523 

1118 

MONO  LAKE 

30 

28 

99 

361 

757 

961 

1050 

961 

907 

662 

477 

168 

6461 

SOUAW  VALLEY 

257 

261 

241 

527 

885 

1076 

1192 

1099 

1041 

804 

660 

390 

8433 

SUSANVILLE  AIRPORT 

31 

31 

81 

356 

747 

1009 

1100 

969 

840 

579 

429 

170 

6332 

6029 

TAHOE  CITY 

209 

188 

269 

521 

881 

971 

1121 

1046 

1064 

813 

670 

405 

8158 

8201 

TERMO 

1  50 

212 

518 

861 

1029 

1200 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

234 

237 

225 

509 

903 

1107 

1197 

1141 

771 

660 

409 

8138 

WOODFORDS 

13 

19 

79 

292 

701 

823 

961 

858 

852 

610 

432 

189 

6829 

CENTRAL   COAST  DRAINAGE04 

AVILA  BEACH 

23 

19 

12 

47 

192 

258 

309 

240 

293 

212 

167 

78 

1870 

BEN  LOMOND 

46 

31 

28 

154 

421 

530 

575 

470 

456 

342 

276 

81 

3410 

BERKELEY 

82 

92 

30 

127 

310 

545 

512 

363 

409 

314 

304 

138 

3216 

2929 

BURL  I NGAME 

69 

65 

19 

113 

337 

597 

521 

405 

373 

302 

253 

93 

3147 

CARMEL  VALLEY 

132 

105 

40 

109 

285 

365 

483 

404 

462 

379 

366 

178 

3297 

CROCKETT 

8 

6 

0 

63 

355 

721 

570 

391 

386 

263 

191 

68 

301  2 

GILROY 

6 

11 

4 

90 

359 

613 

596 

482 

431 

291 

209 

69 

3161 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

202 

223 

154 

163 

281 

405 

476 

358 

447 

415 

402 

262 

3788 

HOLL 1  STEP 

48 

47 

U 

98 

386 

596 

551 

460 

446 

305 

2  34 

137 

3319 

2453 

KING  CITY 

32 

18 

5 

66 

306 

465 

513 

410 

395 

256 

215 

2591 

LIVERMORE  2  SSW 

17 

1  3 

7 

1  39 

443 

773 

655 

62  3 

486 

330 

258 

116 

3762 

2830 

LOS  GATOS 

47 

20 

16 

137 

401 

612 

553 

461 

397 

276 

226 

85 

3232 

2586 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

2 

3 

1 

94 

379 

717 

614 

414 

383 

255 

146 

48 

3056 

MONTEREY 

125 

253 

367 

455 

355 

441 

395 

377 

224 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

212 

159 

76 

95 

240 

358 

394 

360 

437 

352 

369 

252 

3304 

MOUNT    DIABLO  N  GATE 

31 

1 8 

20 

152 

386 

419 

68  5 

411 

487 

338 

267 

136 

3270 

MOUNT  HAMILTON 

69 

40 

72 

560 

501 

800 

599 

776 

538 

445 

250 

4584 

NACIMIENTO  DAM 

2 

2 

8 

72 

330 

496 

571 

448 

413 

260 

192 

9 

2823 

NEWARK 

14 

97 

327 

605 

531 

434 

434 

293 

266 

102 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

58 

53 

12 

93 

321 

501 

511 

359 

371 

297 

296 

162 

3123 

2870 

PALO   ALTO  CITY  HALL 

36 

29 

16 

152 

371 

643 

579 

458 

42  2 

312 

276 

125 

Paso  robles 

3 

8 

3 

74 

404 

570 

607 

497 

486 

306 

203 

48 

3211 

PASO   ROBLES   FAA  AP 

1 

5 

5 

89 

397 

598 

622 

511 

483 

293 

162 

24 

3210 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

6 

5 

5 

97 

375 

464 

572 

455 

45  8 

294 

217 

65 

3014 

PISMO  BEACH 

175 

156 

75 

104 

258 

364 

411 

343 

390 

307 

326 

201 

3110 

POINT    PIEDRAS  PLANCAS 

22  3 

177 

12  3 

132 

236 

312 

370 

316 

41  7 

420 

41 4 

315 

345  5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

4 

8 

2 

110 

407 

734 

591 

466 

466 

294 

197 

58 

3329 

PRIEST  VALLEY 

16 

19 

35 

247 

529 

671 

760 

642 

626 

441 

326 

106 

4416 

REDWOOD  CITY 

12 

6 

1 

85 

322 

582 

507 

401 

371 

266 

192 

69 

2804 

2638 

RICHMOND 

62 

78 

8 

86 

285 

564 

494 

341 

365 

255 

244 

115 

2907 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

30 

8 

1  3 

177 

464 

726 

655 

605 

506 

345 

281 

92 

3802 

SALINAS    2  E 

95 

76 

29 

88 

295 

408 

492 

390 

427 

352 

296 

140 

3087 

2912 

SALINAS   FAA  AP 

69 

63 

31 

87 

297 

411 

495 

368 

394 

334 

268 

102 

2924 

SAN   ANTONIO  MISSION 

4 

2 

0 

116 

397 

535 

631 

496 

49  3 

326 

232 

46 

3277 

S   F   RICHMOND  SUNSET 

190 

215 

83 

286 

538 

477 

373 

44  9 

369 

362 

253 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

96 

55 

1  3 

88 

312 

577 

516 

404 

400 

318 

278 

122 

3178 

3012 

S   F   FEDERAL  BUILDING 

166 

160 

39 

67 

244 

514 

427 

2  84 

360 

338 

356 

219 

3174 

3001 

SAN   GREGORIO   3  SE 

187 

197 

97 

188 

344 

426 

515 

463 

518 

437 

418 

236 

4025 

SAN  JOSE 

15 

5 

0 

71 

289 

548 

461 

346 

347 

249 

203 

76 

2510 

2437 

SAN   LUIS  OBISPO  POLY 

20 

53 

238 

322 

418 

31  3 

379 

303 

293 

1  37 

2571 

2353 

SAN  MATEO 

30 

15 

4 

62 

265 

523 

464 

346 

388 

296 

251 

66 

2710 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

22 

7 

3 

104 

337 

677 

475 

369 

347 

233 

163 

62 

2709 

2607 

SANTA  CRUZ 

81 

77 

19 

126 

340 

473 

630 

417 

442 

329 

275 

121 

3230 

3049 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

85 

56 

24 

1.12 

323 

673 

5  30 

369 

440 

318 

315 

170 

3315 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1  7 

64  6 

483 

45  8 

298 

222 

91 

3505 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

134 

150 

65 

150 

361 

498 

513 

416 

46  2 

356 

333 

184 

3622 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE  05 

ANTIOCH   FIBREBOARO  ML 

0 

3 

0 

38 

355 

734 

569 

373 

319 

191 

130 

23 

2735 

2628 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

1 

3 

0 

88 

408 

764 

633 

42  3 

352 

222 

163 

31 

3088 

ASH  MOUNTAIN 

0 

0 

9 

64 

354 

620 

612 

447 

474 

259 

167 

30 

3045 

2541 

AUBERRY 

8 

135 

439 

613 

692 

576 

542 

329 

228 

38 

3267 

BAKER5FIELD  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

41 

303 

722 

568 

399 

323 

138 

67 

2 

2553 

2122 

BALCH   POWER  HOUSE 

0 

0 

4 

59 

391 

596 

651 

489 

432 

243 

144 

28 

3027 

iiQg  StattOD  Index. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol  1963  -  1964  CALIFORNIA 


Stabon 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Tune 

Total 

Normals 
July- Junt 

BLACKWELLS  CORNER 

0 

0 

1 

81 

377 

791 

645 

491 

435 

BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREFS 

0 

0 

0 

64 

343 

755 

651 

476 

369 

163 

85 

4 

2910 

56 

107 

711 

877 

721 

832 

636 

507 

274 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

I 

649 

469 

430 

236 

145 

43 

3227 

2650 

CATHEYS  VY   BULL   RUN  RH 

1 

2 

114 

439 

753 

662 

560 

517 

337 

192 

46 

3648 

(CHERRY  VALLEY  DAM 

24 

21 

64 

279 

631 

627 

625 

664 

766 

573 

393 

175 

5042 

COALINGA 

0 

0 

0 

53 

357 

704 

583 

459 

367 

178 

106 

9 

2816 

2448 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

0 

0 

2 

65 

364 

780 

645 

507 

401 

161 

92 

5 

3042 

DENAIR   3  NNE 

0 

0 

0 

60 

462 

232 

120 

30 

2733 

DUDLEYS 

51 

49 

48 

270 

595 

626 

721 

745 

540 

42  6 

1 94 

481  8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

7 

1 

0 

70 

386 

642 

627 

495 

439 

253 

146 

29 

3095 

2718 

FIVE  POINTS  5  S5W 

0 

0 

0 

81 

769 

657 

484 

412 

127 

11 

FRESNO  WB  AIRPORT 

0 

0 

2 

56 

382 

767 

651 

502 

417 

201 

92 

12 

3082 

2492 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

0 

0 

4 

74 

375 

759 

666 

469 

422 

223 

126 

1 7 

3135 

GIANT  FOREST 

116 

105 

200 

466 

794 

872 

1025 

687 

1023 

809 

645 

337 

7301 

6611 

GLENNV I LLE 

20 

19 

26 

242 

542 

666 

792 

687 

713 

496 

344 

157 

4704 

GRANT  GROVE 

176 

200 

237 

464 

784 

639 

1012 

916 

1067 

847 

684 

397 

7643 

HANFORD 

0 

0 

1 

52 

368 

780 

629 

504 

387 

182 

90 

10 

300  3 

2607 

HETCH  HETCHY 

19 

26 

55 

265 

638 

724 

8  34 

656 

718 

519 

405 

1  58 

501  7 

4694 

HUNTINGTON  LAKE 

247 

212 

222 

468 

801 

882 

1028 

869 

1029 

845 

717 

417 

7757 

7707 

IDRIA 

0 

1 

17 

197 

473 

472 

674 

471 

466 

272 

184 

48 

3275 

2851 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

0 

0 

0 

26 

256 

669 

514 

317 

297 

133 

67 

5 

2284 

1744 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

0 

0 

1 

66 

340 

509 

660 

525 

503 

286 

1  34 

23 

3069 

kettleman  city  1  SSW 

0 

0 

0 

40 

317 

747 

622 

424 

334 

134 

77 

1 

2696 

KETTLEMAN  STATION 

0 

0 

0 

21 

295 

724 

568 

365 

297 

I  37 

80 

5 

2492 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

0 

0 

1 

60 

433 

772 

670 

544 

487 

279 

184 

41 

3491 

LE  GRAND 

0 

0 

C 

81 

399 

782 

644 

403 

378 

204 

107 

20 

3018 

2674 

LEMON  COVE 

0 

0 

1 

56 

347 

730 

625 

445 

364 

187 

97 

12 

2864 

2334 

LINDSAY 

0 

0 

I 

61 

347 

731 

631 

492 

40  3 

1  80 

88 

10 

2944 

2540 

LODI 

0 

0 

0 

98 

417 

762 

629 

491 

41  5 

208 

135 

43 

3198 

2973 

LOS  SANOS 

0 

0 

0 

64 

408 

752 

617 

450 

367 

189 

100 

13 

2960 

2532 

MADERA 

0 

0 

4 

782 

644 

477 

396 

185 

100 

15 

2576 

MANDEVILLE  ISLAND 

1  3 

In 

581 

476 

39  3 

228 

1  56 

54 

MARICOPA 

20Q 

74^ 

607 

398 

305 

138 

68 

2603 

1988 

MERCED  FIRE  STATION  2 

58 

83 

647 

486 

362 

185 

96 

16 

3031 

2754 

MODESTO 

0 

0 

0 

71 

411 

766 

602 

427 

357 

190 

99 

31 

2954 

2767 

NEWMAN   2  NW 

0 

1 

0 

82 

440 

766 

621 

466 

373 

196 

104 

17 

3066 

2386 

NORTH   FORK    RANGER  STA 

1 

^* 

2  I 

166 

746 

628 

641 

400 

288 

80 

4031 

OAKOALE   WOODWARD  DAM 

76 

7B7 

649 

520 

454 

253 

140 

39 

3338 

2863 

ORANGE  COVE 

0 

0 

2 

62 

335 

753 

632 

476 

404 

198 

108 

13 

2983 

2578 

PANOCHE  CREEK 

0 

1 

4 

65 

377 

635 

468 

363 

224 

PORTERVILLE 

0 

0 

0 

59 

307 

725 

610 

442 

359 

171 

92 

10 

2775 

2406 

POSEY  3  E 

S9 

59 

83 

326 

539 

713 

882 

792 

876 

655 

463 

219 

5666 

SALT    SPRINGS   PWR  HOUSE 

19 

1 1 

36 

1  96 

474 

493 

695 

500 

591 

401 

308 

129 

385  3 

SAN  LUIS  DAM 

0 

0 

1 

60 

382 

759 

643 

455 

353 

193 

110 

20 

2976 

SONORA   R  S 

0 

I 

5 

96 

483 

667 

723 

603 

560 

382 

219 

92 

3833 

3131 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

60 

56 

107 

368 

675 

702 

876 

740 

830 

611 

502 

220 

5747 

STOCKTON  WBAP 

0 

0 

0 

60 

417 

794 

653 

506 

406 

186 

95 

21 

3138 

2676 

STOCKTON   FIRE  STATION 

0 

0 

0 

90 

396 

756 

623 

464 

350 

193 

125 

28 

302  5 

2884 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

0 

I 

0 

81 

416 

778 

466 

365 

212 

114 

23 

TEHACHAPI 

27 

29 

45 

272 

548 

655 

817 

708 

739 

527 

260 

143 

4770 

TEJON  RANCHO 

0 

0 

0 

64 

378 

738 

612 

430 

361 

178 

102 

8 

2891 

2266 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

0 

0 

3 

47 

311 

619 

570 

461 

420 

224 

123 

14 

2792 

2677 

TIGER  CREEK  PH 

9 

4 

1 2 

164 

506 

659 

730 

547 

561 

386 

261 

100 

3939 

3788 

TRACY  CARBONA 

2 

3 

2 

74 

407 

758 

563 

418 

341 

179 

124 

23 

2914 

TRACY   PUMPING  PLANT 

1 

0 

0 

42 

390 

744 

579 

408 

351 

148 

100 

28 

2791 

VISALIA 

0 

0 

1 

48 

324 

753 

614 

411 

332 

161 

95 

12 

2751 

2252 

WASCO 

0 

0 

0 

52 

331 

751 

636 

458 

359 

152 

81 

6 

2826 

2426 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

5 

6 

36 

250 

629 

770 

840 

661 

660 

460 

328 

1 16 

4763 

4808 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

ALPINE 

7 

0 

0 

33 

239 

283 

445 

349 

370 

262 

157 

40 

2185 

AVALON  PLEASURE  PIER 

31 

0 

0 

13 

186 

266 

305 

280 

300 

246 

238 

143 

2010 

2089 

BARRETT  DAM 

0 

0 

46 

310 

453 

599 

509 

465 

300 

191 

53 

2926 

2363 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0 

0 

22 

79 

324 

394 

550 

486 

517 

369 

238 

81 

3060 

BIG  BEAR  LAKE 

140 

1 59 

250 

522 

804 

970 

1079 

986 

1012 

779 

587 

364 

7652 

BONITA 

0 

0 

0 

8 

159 

257 

366 

303 

270 

172 

136 

24 

169  5 

1857 

BURBANK   WB  AIRPORT 

0 

0 

1 

15 

182 

264 

385 

298 

298 

219 

126 

36 

1824 

1646 

cabrillo  NaT  monument 

^ 

^ 

1^ 

138 

189 

292 

2  34 

271 

1  90 

194 

112 

1 642 

CACHUMA  DAM 

8 

1 

1 2 

48 

231 

321 

442 

339 

39  3 

262 

200 

41 

2298 

CAMPO 

6 

0 

5 

96 

393 

509 

622 

568 

567 

409 

258 

95 

3528 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

0 

0 

0 

16 

194 

297 

394 

31  3 

316 

200 

127 

26 

1885 

CHULA  VISTA 

15 

0 

35 

178 

286 

384 

331 

326 

226 

220 

109 

2229 

CLARE MONT  POMONA  COL 

0 

0 

0 

26 

199 

270 

409 

311 

323 

235 

152 

29 

1954 

2047 

CORONA 

0 

0 

2 

11 

214 

315 

395 

299 

306 

196 

107 

1  8 

186  3 

1926 

CULVER  CITY 

4 

0 

0 

4 

85 

173 

257 

204 

248 

192 

190 

85 

1442 

CUYAMA 

3 

2 

11 

197 

444 

550 

705 

609 

582 

390 

267 

62 

3822 

CUYAMACA 

13 

5 

62 

253 

536 

747 

823 

742 

608 

606 

425 

180 

5200 

4649 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

0 

0 

0 

36 

236 

299 

506 

392 

418 

285 

168 

48 

238  8 

EL  CAPITAN  DAM 

0 

0 

13 

134 

227 

376 

266 

284 

182 

110 

22 

1614 

EL  S I NORE 

0 

0 

0 

44 

271 

402 

482 

406 

343 

248 

118 

25 

2  341 

2025 

ESCONDIDO 

0 

0 

0 

26 

242 

371 

477 

361 

348 

218 

119 

28 

2192 

2052 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

0 

6 

124 

194 

346 

175 

238 

149 

98 

19 

1349 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

12 

194 

358 

430 

367 

303 

189 

110 

20 

1983 

HENSHAW  DAM 

5 

2 

18 

134 

427 

597 

705 

614 

591 

441 

289 

107 

3930 

IDYLLWILD   RANGER  STA 

17 

18 

67 

287 

562 

668 

830 

736 

781 

587 

439 

192 

5204 

JULIAN  WYNOLA 

e 

3 

28 

144 

416 

525 

682 

572 

62  3 

497 

346 

134 

3978 

LAGUNA  BEACH 

11 

0 

0 

25 

175 

317 

360 

314 

322 

251 

230 

116 

2121 

1975 

LA  MESA 

0 

0 

0 

6 

140 

197 

334 

266 

267 

183 

125 

45 

1563 

LOMPOC 

148 

66 

13 

75 

221 

368 

447 

367 

404 

310 

302 

166 

2889 

LONG  BEACH 

0 

0 

0 

2 

103 

188 

242 

181 

215 

160 

144 

45 

1280 

1555 

LONG  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

3 

149 

250 

266 

265 

283 

199 

163 

61 

1639 

1711 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

1 

107 

220 

297 

254 

285 

214 

196 

75 

1649 

1799 

LOS  ANGELES  WB  CITY 

0 

0 

0 

1 

103 

145 

250 

169 

211 

169 

113 

36 

1197 

1349 

MILL  CREEK  NO  2 

0 

0 

12 

49 

277 

299 

476 

358 

407 

305 

179 

56 

2418 

HT   BALOY  NOTCH 

69 

56 

221 

444 

738 

803 

995 

957 

1011 

849 

62  5 

288 

7056 

MOUNT   WILSON   FC    339  B 

18 

20 

71 

256 

512 

507 

722 

632 

758 

594 

431 

179 

4700 

Sec  reterence  ootee  follovlng  Station  Index. 
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Station 

July 

 — 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

M  h 
arc 

April 

3y 

June 

Total 

1 

u  y  un 

NEWPORT   BEACH  HARBO'? 

 ^ 

 ^ 

320 

264 

307 

233 

220 

117 

1930 

1964 

OCEANSIDE 

0 

0 

0 

20 

152 

254 

309 

264 

268 

197 

175 

55 

1694 

OJAI 

0 

0 

0 

35 

227 

328 

445 

351 

318 

222 

144 

35 

2105 

2150 

OXNARD 

26 

4 

0 

26 

167 

227 

325 

238 

330 

265 

261 

151 

2019 

2306 

P4L0MAR  MT  OBSERVATORY 

2 

2 

50 

188 

470 

517 

689 

607 

718 

554 

356 

108 

4261 

Pa  sadena 

0 

0 

0 

140 

332 

2  35 

255 

168 

110 

29 

1515 

1714 

PERRI S 

0 

0 

2 

60 

251 

410 

510 

416 

376 

219 

137 

27 

2408 

POINT   ARGUELLO  WB 

198 

154 

91 

165 

298 

376 

470 

418 

476 

416 

412 

272 

3746 

3595 

POMONA 

0 

0 

0 

18 

223 

338 

445 

350 

324 

223 

129 

32 

2082 

2232 

RAMONA  SPAULDING 

0 

0 

0 

46 

251 

328 

473 

416 

412 

294 

181 

41 

2442 

310 

320 

206 

101 

13 

1919 

2071 

RIVERSIDE  FIRE  STa  R  3 

0 

0 

0 

11 

212 

330 

407 

319 

288 

188 

97 

13 

1855 

1923 

RIVERSIDE   EXP  STa 

0 

0 

1 

19 

201 

293 

408 

308 

320 

215 

123 

20 

1908 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

0 

0 

6 

46 

227 

226 

417 

315 

363 

300 

195 

82 

2197 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

20 

225 

354 

439 

335 

319 

193 

96 

12 

1993 

1879 

SANDBERG  WB 

816 

691 

742 

560 

345 

144 

4755 

4209 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

6 

115 

202 

296 

2  34 

222 

154 

125 

40 

1394 

1439 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

1 

15 

134 

151 

303 

202 

269 

186 

120 

27 

1408 

1696 

SAN   GABRIEL   FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

4 

144 

244 

348 

269 

263 

178 

106 

19 

1575 

SAN  JACINTO 

0 

0 

1 

67 

259 

414 

526 

425 

391 

232 

112 

11 

2438 

2244 

SAN  PEDRO 

117 

272 

187 

259 

1  95 

191 

86 

1514 

1763 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

0 

0 

0 

2 

109 

208 

280 

198 

225 

146 

103 

16 

1289 

1757 

SANTA  BARBARA 

u 

0 

0 

11 

143 

222 

302 

249 

280 

245 

217 

110 

1783 

2066 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

12 

0 

0 

31 

203 

338 

373 

324 

297 

225 

216 

142 

2163 

SANTA   CATALINA  WSAP 

10 

6 

8 

55 

172 

178 

342 

255 

347 

319 

256 

151 

2099 

2052 

Santa  maria  wb  airpopt 

135 

275 

500 

441 

468 

378 

347 

205 

3369 

2957 

SANTA   MONICA  PIER 

30 

0 

1 

29 

125 

187 

240 

215 

302 

280 

300 

171 

1860 

SANTA  PAULA 

17 

5 

0 

33 

211 

242 

406 

291 

345 

221 

237 

112 

2120 

SUNLAND 

368 

256 

335 

235 

172 

40 

1824 

TORRANCE 

3 

0 

0 

16 

161 

244 

339 

261 

315 

218 

165 

73 

1815 

1977 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

1 

0 

2 

15 

174 

287 

347 

289 

295 

202 

156 

40 

1808 

1855 

TWITCHELL  DAM 

48 

19 

0 

42 

220 

306 

408 

337 

389 

300 

285 

126 

2480 

UCLA 

2 

0 

0 

1 

49 

73 

170 

113 

202 

146 

127 

40 

923 

UPLAND    3  N 

0 

0 

1 

49 

256 

327 

452 

340 

341 

239 

136 

39 

2182 

VISTA   2  NNE 

1 

0 

0 

22 

196 

280 

397 

223 

184 

61 

WARNER  SPRINGS 

4 

1 

15 

118 

400 

504 

669 

567 

560 

427 

271 

96 

3532 

3470 

VORBA  LINDA 

0 

0 

0 

8 

140 

205 

300 

225 

258 

169 

105 

19 

1429 

1654 

SOUTHEAST  DESERT   BASIN  07 

BAKER   9  NNW 

603 

415 

2  56 

35 

0 

2149 

BARSTOW 

0 

0 

6 

35 

339 

594 

641 

507 

396 

174 

100 

3 

2795 

BEAUMONT   1  E 

0 

0 

5 

55 

291 

426 

545 

448 

464 

294 

172 

39 

2739 

BISHOP   WB  AIRPORT 

0 

1 

21 

162 

567 

724 

915 

649 

627 

361 

191 

24 

4242 

4227 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

134 

318 

5  34 

875 

921 

nil 

1123 

843 

668 

428 

BLYThE 

316 

173 

53 

20 

0 

1563 

1328 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

116 

360 

465 

313 

164 

40 

16 

0 

1474 

BORREGO   SPRINGS   3  NNE 

0 

0 

0 

5 

142 

358 

458 

306 

202 

75 

49 

0 

1595 

8RAWLEY   2  SW 

0 

0 

0 

0 

108 

335 

456 

300 

189 

65 

33 

0 

1485 

98 

CANT  I L 

0 

0 

0 

22 

348 

615 

662 

528 

383 

151 

88 

4 

2801 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

592 

32  5 

139 

72 

1 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

0 

101 

419 

433 

199 

66 

4 

2 

0 

1244 

1296 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

0 

48 

268 

703 

869 

1055 

810 

815 

502 

214 

42 

5326 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

99 

2  57 

409 

2  74 

182 

51 

20 

0 

1292 

EL  CENTRO  2  S5W 

0 

0 

0 

0 

98 

359 

451 

301 

178 

49 

14 

0 

1450 

1144 

FA  1  RMONT 

0 

1 

1  2 

95 

517 

676 

5  50 

562 

352 

233 

66 

3471 

3165 

GLAMIS   6  ENE 

0 

0 

0 

6 

57 

GOLD   ROCK  RANCH 

64 

156 

72 

37 

0 

HAIWEE 

0 

0 

21 

112 

459 

697 

813 

625 

569 

290 

152 

20 

3758 

3491 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

4 

130 

332 

451 

321 

245 

94 

49 

0 

1526 

IMPERIAL 

0 

395 

247 

139 

1101 

IMPERIAL  FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

102 

318 

447 

303 

175 

43 

22 

0 

1410 

INDEPENDENCE 

0 

83 

847 

583 

551 

263 

23 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

0 

100 

2  76 

418 

285 

177 

32 

21 

0 

1309 

1095 

INYOKERN 

0 

0 

1 

33 

345 

624 

658 

506 

431 

176 

91 

2 

2867 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

111 

446 

315 

192 

52 

20 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

32 

17 

70 

279 

644 

804 

896 

761 

784 

619 

450 

198 

5554 

LANCASTER 

0 

0 

4 

87 

412 

639 

700 

595 

509 

275 

145 

21 

3387 

LLANO   SHAWNEE   HILL  RCH 

0 

0 

20 

137 

410 

536 

553 

520 

298 

177 

35 

LUCERNE   VALLEY    1  SSW 

0 

0 

7 

38 

390 

625 

708 

580 

75 

10 

MECCA    3  SE 

0 

0 

0 

1 

99 

462 

308 

18  3 

1 9 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

9 

50 

322 

426 

654 

530 

482 

260 

146 

14 

2903 

MOJAVE   2  ESE 

0 

0 

4 

85 

422 

620 

679 

575 

501 

255 

153 

20 

3314 

MOUNTAIN  PASS 

0 

0 

17 

395 

675 

809 

353 

178 

33 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

2 

117 

374 

475 

348 

196 

55 

30 

0 

1597 

PALMDALE 

0 

0 

140 

20 

3134 

2834 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

0 

0 

5 

105 

442 

684 

730 

630 

512 

273 

142 

22 

3545 

Palm  springs 

0 

0 

0 

0 

257 

167 

45 

29 

0 

1171 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

1 

105 

343 

446 

301 

189 

53 

26 

0 

1454 

RANDSBURG 

0 

0 

10 

86 

375 

544 

680 

513 

489 

244 

137 

7 

3085 

SQUIRREL   INN  2 

25 

20 

81 

297 

620 

717 

869 

760 

581 

422 

197 

1318 

4856 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

94 

301 

427 

291 

162 

21 

22 

0 

2320 

TRONA 

0 

0 

0 

7 

287 

648 

658 

512 

352 

138 

70 

3 

2675 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

3 

238 

474 

614 

431 

309 

113 

54 

0 

2236 

VALYERMO  RANGER  STA 

0 

5 

34 

208 

506 

726 

806 

656 

651 

406 

256 

63 

4317 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

0 

0 

1  1 

86 

405 

627 

703 

590 

501 

263 

154 

29 

3389 

WHITE   MOUNTAIN  1 

433 

473 

609 

,791 

1074 

1210 

1307 

1329 

1314 

1098 

947 

654 

11239 

WHITE   MOUNTAIN  2 

609 

666 

761 

1003 

1258 

1410 

1585 

1445 

1689 

1440 

1259 

909 

14034 

See  reference  notes  follovlaK  StatloD  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1964 


Slalion 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
01 

OUTTONS  LANDING 

FERNDALE  2  NW 

LAKE   PILLSBURV   no  2 

TRINITY  DAN  VISTA  FT 

TULELAKE 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

BEFRYESSA  LAKE 

CHICO  EXFEFIMENT  5TA(A) 
DAVIS   1  WSW 

F0L50M  DAM 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULD1N6  DAM 
MONTICELLO  DAM 

PLACERVILLE  IFG 

SHASTA  DAM 

TURNTABLE  CREEK 

WHISKEyTOWN  RESCAl 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

FLEMING  FISH   AND  GAME 
TAHOE  CITY 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 


NACIMIENTO  DAM 
NEWARK (F  ) 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
05 

ANTIOCW  PUMPING  PLANT 
CAMP   PARDEE (C) 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 


HETCH  HETCHY<A) 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW<D) 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

LODI (E) 

MANDEVILLE  ISLAND 


Day 

1 

2 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

EV«P 

25 

1  to 

* 

* 

.75 

•  29 

.23 

•  24 

.39 

• 

,08 

.30 

.30 

iW 

384 

126 

123 

156 

82 

• 

307 

153 

212 

MAX 

^78 

79 

81 

92 

81 

85 

85 

_ 

98 

81 

83 

MIN 

il 

52 

52 

_ 

_ 

52 

55 

53 

50 

52 

- 

- 

55 

55 

55 

EVAP 

j2 

19 

.20 

•  1 9 

•  1 1 

.10 

.09 

.05 

.  09 

*21 

'30 

34 

'30 

'26 

35 

33 

44 

29 

34 

44 

27 

29 

32 

34 

MAX 

75 

(13 

83 

71 

81 

81 

87 

86 

84 

84 

78 

76 

70 

75 

81 

MIN 

58 

57 

57 

55 

55 

59 

58 

60 

57 

55 

59 

59 

57 

57 

62 

EVAP 

•  35 

.25 

.37 

•  3  7 

•  36 

.24 

WIND 

30 

48 

'29 

'36 

*33 

26 

'40 

34 

'35 

*19 

'24 

23 

23 

35 

46 

MAX 

85 

80 

98 

85 

88 

91 

90 

86 

67 

92 

92 

95 

94 

92 

87 

MIN 

" 

55 

^5 

60 

60 

59 

54 

58 

61 

64 

62 

60 

EVAP 

30 

34 

20 

28 

.32 

•  30 

•  3  3 

.36 

•  36 

,35 

.26 

WIND 

*5l 

52 

41 

43 

48 

46 

49 

49 

45 

47 

45 

45 

51 

47 

46 

EVAP 

•  38 

•  34 

.30 

28 

28 

.32 

•  32 

.45 

.30 

•  32 

.37 

.37 

.33 

.35 

.18 

EVAP 

•  45 

•  39 

•  39 

•  45 

.27 

.  38 

•  40 

.45 

.45 

.37 

.36 

.47 

.45 

,45 

.43 

WIND 

79 

88 

73 

105 

67 

68 

60 

85 

108 

47 

33 

57 

60 

80 

140 

MAX 

87 

86 

88 

87 

87 

89 

94 

91 

90 

93 

97 

97 

95 

94 

87 

MIN 

58 

55 

55 

62 

62 

61 

56 

58 

62 

66 

65 

63 

63 

EVAP 

.36 

- 

- 

- 

•  40 

.40 

.39 

.36 

* 

• 

.20 

,45 

.  36 

WIND 

'se 

192 

3  1 

64 

23 

77 

91 

97 

EVAP 

•  33 

•  38 

•  35 

•  35 

.20 

.34 

•  35 

.36 

.43 

.29 

.35 

.43 

.42 

,47 

.  36 

WIND 

108 

135 

75 

176 

60 

60 

60 

85 

128 

46 

36 

51 

66 

159 

130 

MAX 

92 

85 

99 

84 

83 

95 

95 

93 

86 

94 

98 

100 

98 

92 

90 

MIN 

" 

50 

^6 

55 

57 

52 

60 

65 

63 

6  1 

55 

60 

EVAP 

34 

- 
.35 

30 

22 

•  33 

.35 

.  36 

.39 

.  34 

44 

.43 

.45 

,44 

.36 

WIND 

*59 

*81 

63 

91 

'35 

46 

44 

75 

64 

40 

57 

43 

53 

79 

99 

EVAP 

28 

30 

30 

•  23 

28 

•  3 1 

•  31 

.28 

.31 

.30 

.30 

.  30 

.33 

,28 

•  28 

WIND 

'31 

'22 

19 

26 

'12 

14 

20 

19 

17 

10 

10 

10 

14 

16 

30 

EVAP 

•  35 

•  41 

•  37 

.74 

•  34 

.35 

.45 

.36 

.45 

.45 

.36 

.53 

.51 

.33 

EVAP 

•  33 

.35 

•  35 

.34 

.24 

.36 

.39 

.  37 

.39 

.34 

.35 

.46 

.44 

•  38 

WIND 

37 

40 

32 

52 

29 

30 

34 

35 

50 

25 

20 

27 

30 

42 

68 

MAX 

93 

90 

93 

90 

90 

95 

96 

98 

93 

96 

101 

100 

100 

98 

93 

MIN 

57 

57 

56 

56 

56 

60 

60 

62 

57 

57 

64 

66 

64 

60 

60 

EVAP 

•  24 

.30 

« 

* 

.92 

.27 

.29 

.29 

,30 

. 

1.05 

.34 

•  25 

WIND 

10 

10 

« 

« 

ft 

73 

7 

11 

10 

37 

54 

6 

9 

EVAP 

.29 

.36 

.31 

.38 

.25 

.30 

.37 

.37 

.32 

.36 

.35 

.28 

.45 

.41 

,33 

WIND 

33 

45 

41 

49 

54 

46 

50 

42 

40 

56 

48 

29 

41 

42 

45 

E.AP 

.30 

.30 

• 

• 

• 

1.16 

.32 

.32 

.34 

.32 

• 

1.10 

.39 

.27 

WIND 

22 

12 

• 

• 

• 

152 

19 

27 

51 

47 

* 

67 

2 

26 

EVAP 

.27 

.33 

•  30 

.25 

.28 

.25 

.30 

.  36 

.39 

.36 

.40 

.36 

.41 

.42 

.30 

WIND 

14 

20 

19 

24 

26 

25 

8 

20 

102 

39 

27 

24 

21 

30 

77 

EVAP 

.26 

.38 

•  33 

.31 

.35 

•  29 

.33 

•  37 

.37 

.33 

.35 

.23 

.28 

.37 

.37 

WIND 

31 

63 

33 

36 

51 

24 

23 

37 

57 

32 

22 

11 

21 

36 

53 

EVAP 

.36 

■  36 
.36 

•  28 

.38 

.24 

.33 

.  36 

.37 

.34 

.  35 

.  36 

.  36 

.33 

.  39 

.30 

WIND 

46 

69 

30 

27 

19 

33 

39 

41 

30 

3  1 

22 

25 

41 

42 

EVAP 

.10 

.22 

.27 

.20 

.21 

•  17 

.27 

.23 

.27 

.26 

.22 

.16 

.15 

.21 

.09 

WIND 

18 

30 

46 

50 

4 

3 

8 

5 

25 

18 

12 

17 

12 

20 

24 

EVAP 

•  28 

.24 

.15 

.03 

.15 

•  24 

.19 

.24 

.30 

.  30 

.29 

.30 

.30 

.28 

.22 

WIND 

20 

39 

33 

30 

10 

30 

30 

40 

60 

15 

22 

21 

50 

16 

23 

MAX 

96 

S3 

99 

75 

92 

93 

89 

91 

89 

88 

89 

91 

85 

97 

87 

MIN 

58 

54 

55 

53 

63 

56 

56 

57 

51 

56 

61 

51 

58 

59 

64 

EVAP 

•  33 

.39 

.24 

.33 

.17 

•  33 

.  35 

.39 

.36 

49 

.43 

.47 

.41 

EVAP 

•  50 

.28 

.32 

• 

• 

•  81 

.30 

.24 

.36 

.32 

• 

• 

.28 

.31 

.30 

WIND 

146 

166 

152 

453 

138 

105 

1  8  I 

90 

294 

136 

128 

EVAP 

.38 

.39 

.30 

.39 

.30 

•  30 

.34 

.40 

.40 

.30 

.40 

.40 

.35 

.45 

.35 

EVAP 

.32 

.33 

.30 

.31 

.24 

•  28 

.34 

.33 

.35 

•  33 

.  38 

,42 

,41 

.41 

.  33 

WIND 

25 

26 

23 

23 

19 

20 

22 

21 

33 

22 

20 

26 

23 

28 

35 

EVAP 

.42 

.52 

.56 

.47 

.37 

•  39 

.45 

.49 

.57 

.44 

.49 

•  54 

.57 

.55 

.53 

WIND 

55 

91 

77 

95 

71 

54 

50 

61 

109 

55 

59 

63 

50 

54 

84 

MAX 

90 

88 

86 

87 

85 

98 

92 

93 

87 

91 

93 

97 

95 

96 

92 

MIN 

60 

59 

58 

56 

55 

57 

64 

64 

6 1 

61 

64 

69 

70 

67 

64 

EVAP 

.28 

.28 

.25 

.26 

.30 

.25 

.24 

.25 

.27 

.27 

.30 

.28 

.30 

.30 

,30 

EVAP 

.55 

.60 

.45 

.60 

.30 

•  45 

•  60 

.45 

.60 

60 

60 

60 

•  75 

.74 

69 

WIND 

70 

78 

97 

94 

103 

66 

130 

*  89 

*  60 

*  70 

110 

141 

EVAP 

.32 

.38 

.36 

.34.  .29 

•  33 

.38 

.37 

.40 

.34 

.36 

.47 

.43 

.44 

,38 

WIND 

20 

39 

33 

50 

31 

28 

16 

26 

42 

23 

19 

22 

16 

27 

35 

EVAF 

.40 

.35 

•  34 

.23 

.31 

.32 

.36 

.38 

.33 

.35 

.46 

.52 

.30 

.40 

,34 

66 

76 

50 

38  48 

37 

44 

84 

58 

36 

40 

62 

40 

67 

121 

EVAP 

.38 

.30 

•  30 

.23 

.24 

.30 

.40 

.30 

.30 

.30 

.36 

.35 

.40 

.30 

,30 

WIND 

70 

50 

30 

30 

40 

30 

70 

30'  40 

40 

40 

50 

80 

60 

60 

MAX 

92 

90 

89 

88 

92 

95 

95 

94 

92 

95 

99 

97 

94 

91 

93 

MIN 

58 

56 

57 

S5 

58 

60 

59 

56 

57 

60 

63 

63 

63 

59 

59 

Of  Month 

"3  I,  d) 

16 

 r 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

,37 

.27 

.99 

.29 

.40 

.31 

.35 

.25 

.30 

.23 

.41 

.38 

9  73 

164 

66 

I 

448 

146 

137 

105 

90 

122 

143 

123 

99 

92 

189 

147 

4001 

- 

- 

82 

82 

87 

82 

90 

86 

62 

84 

83 

90 

64 

82 

84.0 

5  8 

57 

" 

■ 

55 

56 

55 

55 

56 

5^ 

55 

54 

55 

60 

5^ 

54 

54.6 

,21 

.16 

.20 

•  22 

.16 

.13 

.19 

.20 

.20 

.14 

.18 

.12 

.  09 

.08 

.11 

4  42 

27 

36 

29 

29 

27 

25 

32 

36 

25 

27 

46 

37 

20 

33 

35 

30 

978 

86 

81 

86 

86 

86 

87 

85 

86 

85 

85 

60 

79 

78 

75 

77 

80 

61.3 

56 

61 

59 

60 

59 

54 

58 

56 

56 

" 

56 

58 

57,4 

.35 

.30 

.33 

.31 

.30 

.31 

.34 

.32 

.39 

.36 

.35 

.37 

.13 

.31 

.33 

.28 

9,60 

^2 

20 

35 

34 

35 

36 

32 

26 

27 

23 

29 

17 

31 

25 

45 

36 

964 

92 

91 

88 

90 

90 

89 

91 

94 

95 

95 

93 

95 

86 

87 

85 

83 

69,5 

64 

60 

60 

58 

60 

59 

56 

62 

63 

64 

6  3 

63 

65 

55 

62 

59,8 

,32 

.33 

.35 

.35 

.33 

.35 

.36 

.33 

.34 

.41 

.38 

.40 

.38 

.09 

.21 

.34 

10,07 

45 

44 

4  3 

44 

43 

50 

48 

45 

4  1 

46 

46 

47 

40 

20 

46 

45 

1398 

.33 

.33 

.33 

.30 

.31 

'  ' 

•  ' 

'  ' 

.34 

.34 

* 

07 

• 

9  51 
* 

.47 

.  39 

.42 

.46 

.38 

.45 

.52 

.45 

.40 

.53 

.50 

.40 

.38 

.40 

.45 

.46 

13,22 

50 

64 

105 

60 

80 

86 

64 

50 

71 

86 

68 

65 

27 

101 

104 

2322 

91 

97 

95 

88 

94 

92 

92 

92 

99 

95 

92 

92 

87 

96 

92 

86 

60 

61 

64 

59 

6  1 

63 

59 

60 

65 

66 

62 

64 

66 

67 

60 

i'-> 
6  , 

.31 

,38 

• 

•  I 

.19 

.35 

.37 

.34 

.36 

• 

• 

.15 

.28 

.27 

.45 

.35 

ll,56B 

27 

32 

138 

3  3 

35 

20 

2  1 

99 

18 

100 

1362 

.37 

.33 

.41 

.42 

.33 

.40 

.41 

.32 

.37 

.39 

.40 

.41 

.31 

.38 

.47 

.36 

11,49 

105 

55 

79 

96 

92 

129 

90 

97 

94 

89 

95 

95 

94 

94 

99 

96 

94 

93 

83 

98 

93 

87 

92.5 

58 

60 

58 

55 

56 

58 

54 

59 

65 

62 

57 

60 

66 

66 

57 

56 

57.9 

.29 

.  35 

.44 

.43 

.39 

.34 

.40 

.33 

.39 

.43 

.43 

.46 

.40 

.38 

.38 

.36 

11.64 

69 

31 

65 

60 

60 

44 

28 

48 

TO 

58 

60 

38 

80 

83 

1887 

,32 

.36 

.35 

.31 

j2 

36 

^2 

09 

2^ 

9  43 

14 

20 

'19 

21 

21 

'18 

18 

'l5 

16 

14 

'l9 

23 

5 

26 

27 

26 

574 

.  35 

.39 

.83 

.4  1 

.44 

.42 

.38 

.51 

.  44 

.37 

.45 

.36 

.34 

.35 

.41 

12.47 

.36 

.35 

.43 

.41 

.37 

.36 

.42 

.34 

.38 

.42 

.42 

.41 

.33 

.53 

.41 

.35 

11.62 

39 

28 

4  1 

95 

98 

98 

93 

95 

97 

95 

96 

101 

101 

100 

97 

86 

100 

99 

92 

95.8 

62 

62 

64 

60 

60 

62 

61 

59 

64 

68 

51 

62 

65 

69 

62 

60 

60,7 

.26 

.27 

• 

, 

.88 

.33 

.30 

.37 

.32 

« 

.94 

.32 

.32 

.30 

■  28 

9.0* 

13 

7 

• 

• 

28 

11 

U 

26 

17 

* 

• 

25 

6 

20 

11 

21 

♦« 

.23 

,  30 

.26 

.37 

.33 

.36 

.  36 

.35 

.41 

.47 

.41 

.30 

.39 

.19 

.27 

.31 

10.4* 

46 

29 

40 

43 

34 

45 

42 

51 

63 

56 

45 

43 

45 

30 

57 

50 

13)0 

»22 

,30 

•  1 

.01 

.31 

.33 

.35 

.45 

• 

1.19 

.35 

.1* 

.2: 

.39 

10.03 

9 

15 

• 

• 

43 

10 

15 

28 

67 

• 

• 

75 

21 

18 

36 

23 

7«7 

.35 

,35 

.39 

.  37 

.35 

.52 

.38 

.34 

.43 

.40 

.43 

.45 

.37 

.15 

.30 

.49 

11.03 

48 

28 

35 

34 

26 

96 

33 

34 

35 

26 

28 

30 

31 

23 

32 

92 

HOT 

.36 

,  31 

.38 

.34 

.36 

.35 

.37 

.35 

.30 

.36 

.29 

.27 

.28 

.31 

.35 

.38 

10.30 

53 

18 

34 

64 

14 

31 

38 

31 

13 

17 

29 

23 

30 

32 

46 

70 

1073 

.30 

,39 

.40 

.47 

.24 

.38 

.35 

.34 

.33 

.37 

.27 

.38 

.38 

.35 

.42 

.37 

10.85 

24 

43 

38 

42 

28 

32 

42 

31 

18 

33 

31 

21 

70 

27 

70 

49 

1097 

.27 

,20 

* 

. 

.23 

*  '* 

* 

* 

.87 

,07 

■  19 

•  26 

*  f  ft 

•* 

23 

15 

20 

3 1 

1 6 

2  1 

1 9 

14 

16 

*rr 

16 

19 

.28 

.26 

.23 

.30 

29 

21 

21 

20 

20 

'20 

30 

30 

40 

*37 

41 

'50 

'40 

*50 

31 

'29 

950 

87 

87 

94 

94 

95 

94 

95 

95 

69 

66 

86 

85 

87 

86 

87 

86 

88.6 

57 

57 

5 1 

59 

,45 

.29 

.43 

.41 

.34 

.37 

.37 

.38 

.22 

.41 

.50 

.46 

.25 

.42 

.36 

,39 

11.488 

,41 

.34 

• 

•  1 

.00 

.28 

.34 

.31 

.40 

• 

• 

l.OS 

,22 

.26 

.33 

.30 

10.29 

144 

90 

389 

98 

1  36 

103 

74 

* 

303 

92 

109 

146 

126 

3803 

,36 

.351 

* 

1 

.  45j 

.40 

.  6 

• 

44 

* 

■ 

.39 

.36 

,39 

* 

39 

1172 

,30 

.33 

.40 

.40 

.34 

.33 

.38 

.34 

.37 

.39 

.34 

.37 

.34 

.40 

.38 

.31 

10.80 

27 

22 

27 

29 

24 

25 

27 

23 

23 

22 

27 

26 

20 

27 

33 

28 

776 

.51 

.44 

80 

48 

56 

70 

'63 

60 

'63 

62 

'53 

47 

'59 

56 

*61 

'43 

*60 

*70 

1969 

89 

92 

96 

96 

91 

92 

92 

92 

92 

95 

94 

94 

92 

96 

98 

92 

92.0 

64 

65 

68 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

68 

7  1 

66 

69 

70 

70 

64,1 

.30 

.30 

.22 

.27 

.27 

.30 

.30 

.24 

.26 

.26 

.26 

,23 

.19 

.19 

.26 

.30 

8,28 

,44 

.60 

.68 

.69 

.60 

.54 

.66 

.57 

.60 

.54 

.66 

,59 

.56 

.64 

.66 

.58 

16,19 

112 

82 

45 

128 

84 

84 

116 

98 

66 

63 

85 

93 

95 

89 

116 

97 

2814 

.34 

.39 

.43 

.41 

.37 

.  36 

,40 

.37 

.42 

.41 

,43 

31 

25 

22 

30 

18 

35 

37 

25 

33 

*  14 

24 

29 

*25 

'31 

'34 

*30 

870 

.31 

.43 

.36 

.39 

.31 

.39 

,37 

.38 

.34 

.40 

.31 

,38 

.36 

.44 

.36 

.35 

11,27 

62 

" 

46,  20 

60 

5 1 

67 

41 

1677 

.25 

,30 

.36 

.38 

.24 

.37 

,30 

.30 

.30 

.36 

.24 

,30 

.23 

.40 

.40 

.30 

9,79 

40 

30 

# 

120 

60 

40 

20 

30 

70 

60 

60 

40 

80 

80 

30 

1500 

98 

97 

96 

93 

91 

94 

88 

100 

102 

100 

93 

94 

101 

96 

91 

90 

94,3 

58 

59 

63 

58 

61 

60 

59 

64 

67 

66 

60 

62 

67 

66 

59 

59 

60,4 

See  relerence  notes  tollowi  ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 

JULY  1<564 


Day  01  Month 

Total 

or 
Avg. 

1  !  2 

3 
•> 

* 

5 

6  ' 

^  1 

9  ' 

12  j 

IS 

16  1 

 L- 

17 

1 

1 

20  1 

£1 

22 

1 

23  j 

24  1 

25 

I 

26  1 

27 

1 

28  1 

1 

29 

1 

30  1 

31 

.45 
• 

— IT" 

,4r 

— r 

14,79 

MIND 

'91 

71 

103 

67 

55 

36 

72 

104 

'56 

'<.e 

55 

'50 

*92 

•  ^ 

89 

57 

64 

*89 

'  55 

'  89 

'  18 

106 

'  32 

'  95 

106 

'  33 

145 

'91. 

1 

2265 

EVAP 

.45 

.'S 

.'6 

.53 

.51 

.'5 

."•3 

.45 

.49 

.47 

.53 

.66 

.61 

.60 

.95 

.47 

.63 

.71 

• 

1.30 

.69 

.63 

.60 

.71 

.57 

.45 

.56 

.43 

.58 

.57 

.99 

17,09 

WIND 

- 

86 

91 

91 

63 

74 

59 

76 

101 

71 

80 

94 

69 

65 

103 

89 

39 

75 

* 

119 

62 

74 

55 

0 

1 

70 

68 

59 

66 

102 

84 

2156B 

91 

93 

93 

94 

98 

93,0 

MIN 

59 

57 

57 

54 

57 

60 

60 

61 

59 

60 

65 

65 

65 

62 

62 

62 

63 

64 

60 

60 

61 

62 

63 

69 

66 

68 

67 

72 

63 

61 

62,1 

EV«f> 

.33 

.30 

.31 

.28 

.22 

.36 

.22 

.29 

.28 

.33 

.33 

.31 

."•0 

.35 

.29 

.28 

.32 

.35 

.32 

.23 

.37 

.33 

.32 

.31 

,26 

.31 

.28 

.22 

.30 

.28 

.24 

9,32 

EV4P 

."•8 

.56 

50 

45 

67 

65 

80 

.60 

.45 

.57 

19,94 

WIND 

260 

232 

335 

288 

116 

187 

225 

217 

83 

140 

192 

180 

312 

223 

178 

120 

258 

257 

273 

262 

156 

155 

146 

196 

252 

136 

'87 

1 90 

279 

285 

6431 

MAX 

69 

84 

87 

78 

78 

92 

90 

88 

88 

91 

95 

95 

96 

92 

93 

87 

87 

85 

85 

95 

90 

93 

98 

88 

95 

93 

99 

90 

85 

89,9 

MIN 

•><• 

53 

53 

50 

53 

56 

58 

58 

54 

55 

60 

63 

64 

54 

55 

60 

61 

58 

57 

55 

55 

58 

59 

60 

63 

62 

63 

65 

64 

57 

96 

57,8 

EVAP 

.'.0 

.«0 

.45 

.30 

.30 

.30 

.*0 

.<>5 

.35 

.35 

.40 

.45 

.40 

.40 

• 

.35 

.45 

.45 

.40 

.40 

.45 

.40 

.40 

.40 

.30 

.30 

.40 

.40 

ll,21B 

WIND 

160 

100 

20 

30 

30 

120 

50 

15 

15 

30 

10 

90 

1 5 

95 

45 

65 

40 

50 

30 

20 

• 

• 

35 

15 

20 

90 

100 

1550 

MAX 

92 

87 

83 

87 

94 

96 

95 

91 

92 

93 

101 

101 

100 

100 

92 

96 

98 

94 

94 

94 

96 

95 

97 

100 

97 

101 

101 

88 

86 

94,9 

MIN 

55 

52 

53 

52 

56 

58 

60 

58 

53 

63 

68 

65 

69 

59 

61 

58 

64 

56 

56 

57 

61 

57 

59 

68 

• 

67 

70 

68 

58 

56 

99.9 

EVAP 

.*« 

.53 

.50 

."•5 

.'O 

.'•5 

.52 

.87 

.951.15 

.76 

,68 

.56 

*  t  ^ 

.67 

.69 

.58 

.71 

.57 

.74 

.45 

.59 

.76 

.44 

.38 

.45 

.70 

.92 

.94 

18.54 

WIND 

302 

343 

195 

239 

74 

85 

284 

115 

192 

321 

246 

326 

312 

118 

217 

301 

310 

6786 

• 

.34 

.38 

.30 

.37 

• 

• 

28 

10 

WIND 

IB 

20 

22 

18 

30 

40 

'20 

30 

'20 

15 

15 

30 

'23 

'  l^ 

20 

15 

1  i 

20 

*23 

27 

15 

'3; 

12 

IB 

IC 

20 

IC 

20 

20 

20 

23 

641 

WAX 

93 

96 

96 

97 

95 

96 

98 

99 

90 

94 

94 

97 

98 

97 

95 

82 

95 

97 

97 

98 

- 

MIM 

90 

5  1 

51 

50 

47 

48 

48 

51 

58 

53 

58 

63 

65 

60 

67 

65 

65 

65 

64 

60 

.32 

.30 

.30 

.39 

.36 

.33 

.30 

.30 

.30 

9.67 

WIND 

38 

33 

35 

41 

49 

'36 

'33 

32 

31 

32 

31 

34 

'41 

*4l 

34 

53 

32 

36 

38 

30 

'2? 

*3; 

31 

37 

3< 

'26 

'it 

*29 

'42 

'33 

40 

1090 

MAX 

86 

86 

85 

83 

82 

85 

86 

87 

89 

88 

91 

92 

91 

90 

9t 

91 

8S 

88 

93 

9i 

88 

89 

9C 

90 

91 

93 

93 

89 

87 

86.6 

M|N 

55 

54 

57 

60 

59 

60 

58 

97,6 

EVAP 

.26 

.27 

.26 

• 

.53 

.26 

.27 

.25 

.20 

.23 

tt 

» 

.83 

.24 

.23 

.24 

.24 

« 

.75 

.27 

.22 

.25 

.25 

• 

.40 

.25 

.27 

.28 

.28 

.24 

7.77 

WIND 

122 

119 

1  16 

272 

103 

120 

124 

90 

87 

323 

112 

94 

99 

82 

• 

297 

113 

100 

84 

91 

149 

87 

115 

1 1  7 

199 

1 14 

3289 

MAX 

82 

81 

82 

82 

81 

81 

80 

ei 

81 

86 

82 

83 

84 

84 

84 

83 

79 

83 

83 

83 

86 

85 

85 

84 

83 

82,7 

MIN 

56 

54 

56 

59 

59 

59 

59 

58 

59 

60 

61 

61 

62 

62 

61 

60 

99 

60 

62 

62 

63 

64 

65 

64 

63 

60,3 

EVAP 

.39 

.39 

.39 

.  39 

.36 

.35 

,44 

.36 

.35 

.36 

.56 

.38 

.40 

.40 

.40 

.36 

.36 

.35 

.34 

.34 

.38 

.35 

.32 

.33 

.31 

.34 

.30 

.40 

• 

.91 

10,71 

WIND 

29 

33 

26 

34 

33 

31 

31 

30 

30 

33 

31 

33 

31 

28 

31 

30 

31 

Jl 

30 

27 

29 

34 

31 

30 

30 

32 

19 

30 

32 

30 

34 

9*6 

EVAP 

.28 

.31 

.30 

.25 

.26 

.24 

.32 

■  33 

.35 

.34 

.54 

.31 

.30 

.32 

.32 

.32 

.31 

.31 

.37 

.30 

.30 

,37.  .30 

.32 

.36 

.32 

.31 

.33 

.30 

.30 

.28 

9.87 

WIND 

5* 

52 

JT 

48 

45 

52 

64 

57 

47 

62 

71 

37 

45 

62 

46 

54 

59  55 

62 

55| 

46 

46 

56' 

64 

52 

40 

99 

55 

58 

55 

1694 

pamcche  creek 

SALT  SPRINGS  PWfi  H0USE(G1 
SAN   LUIS  DAM 

STOCKTON   MOt^RV  BRIDGE 

TfiACV   pumping  PLANT(A) 

SOUTH   CCAST  DRAINAGE 
06 

BEAUMONT   PUMPING  PLANTtA: 

CACHUMA   dam  (B> 

CHULA  VISTA 

RIVERSIDE  ExP  STA  (B) 
TuITCHELL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 


DEATH  VALLEY 


INOIO  U  S  DATE  GARDEN 


MAX 
MIN 


EVAP 

wind: 


70  94 


.951.05    .79    .70  .751.011,05 

84    149      70     26      36      13    178  105 


83   ,75   .821.201.00    ,75   ,821,05   .751,00  .991.05 


.50   .87   .98   ,55  ,94 


39     44   142   110      40     58     68     85     69     90  110     69     18     54     73     64  18 


751.50  .65  26.69 
38   136   152  2302 


MAX     lOOi  103   102   100  101   103   103   101   102   107   110  110   109   103   103    104   104   104   104   103   100   101   108   110  109  108   106   107   106   104     96  104,2 


MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN  I 


70      70      68      72     65     69      70      72      73      74     79     80      79  76 


73      73      74      72      73      73      73      75     80     81  78 


68     80     78      72  74,0 


,59    .54    .40    .57  .56 

28     40     25     40  53 


.63  .34  .35 

25  12 


20   .39  .39  .54  ,57   ,35   ,40    ,45   .55,  .51   .52  ,42 
25     11     40     34     14     U      20     26;     34     35  11 


.40  .36 

10 


.30   .37    ,45   .42  .98 

13     20     37     33  39 


39   .29  13.63 

17      16  720 


107!  106  109  107  107  107  107  107  97  108  1  10  112  114  106  HO,  109:  107|  109  109  108  109  107  109  110  107  109  109  111  112  110  107  108.3 
651     681     70      67     66     65      67      72      78      76      76      77      78      80      76       72,     73      72      721     73     77;     77,     75      76      79     81      76     78      72      79      83  74,1 


(A)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(0)  PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  reference  notes  foUowi  ng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

'   DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

U 

EVAP. 

 —  

ACTON  ESCONOl 

OOl-t 

LOS^  ANGELES — ' 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

c 

J  C  FASSOLO 

AOELANTO 

0' 

SAN  BERDINO 

34  35 

117  25 

2945 

SS 

FRANK  EBERT 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

\\ 

120  57 

419: 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

J22  02 

: 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPOINT 

01 

HUMBOLDT 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

ALISO  CN  OAT  MT  fC  Afe 

0116 

06 

LOS  ANGELES 

i: 

118  33 

236" 

5P 

c 

TIDEWATER  OIL  CO 

0136 

SAN  OlEGO 

32  50 

1735 

ss 

ALPINE  FIRE  DEPT 

altadena 

01 

i: 

34  11 

119  06 

1127 

SP 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALTUfiAS  flANGEfi  STATION 

02 

41  29 

120  32 

4365 

6a;  BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

017* 

01 

SAN  BERDINO 

34  34 

115  45 

635 

c 

STATE  DIV  OF  HWTS 

ANGI  Oi.A 

020<f  OS 

<i 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANGIOLA  ELEv  *  WHSE 

ANGWIN  PAC   UNION  COL 

0212 

napa"^ 

39  34 

1815 

6P 

PACIFIC   UNION  COL 

ANTIOCH  FI8RE60ARD  ML 

022' 

\i 

121  46 

2S 

lOA 

lOA 

FIBREBO  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

0! 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

60 

6A 

u  s  BUR  Reclamation 

ANZA 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

023t 

0( 

VENTURA 

119  20 

4965 

: 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLer 

SAN  BERDINO 

117  13 

APPLE    VALLEY  RANCHOS 

ASROrO  gRanoe 

0  3  20 

H 

35  07 

105' 

COUNTY  ROAD  OEPT 

AflPOVO  SECO 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

: 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

APROrO  SECO  RS  FC  508C 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

US  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0'. 

TULARE 

36  29 

116  50 

1708 

H 

U  S  NAT    PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 

ORANGE 

zl 

340 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

0372'  01 

38  25 

122  15 

1735 

c 

GLADYS  A  DUTftA 

ATWELL 

037<. 

TULARE 

64801 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERBT 

0379 

FRESNO 

27 

37  05 

119  29 

2010 

51 

PETE  E  DUBOSE 

AUBURN 

0393 

o: 

1 

39  54 

1292 

AWALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

119  19 

3 

HARBOR  MASTER 

AVILA  BEACH 

0403 

04 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

32 

MRS  MARSHALL   C  ELLIS 

azusa  ciry  park  fc  I'.s 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

610 

BA 

azusa  city  park 

BAOGEfi 

0422 

05 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 

eAOGER  PASS 

0425 

14 

37  40 

119  40 

7300 

U  S  NAI  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

o: 

SAN  BERDINO 

940 

. 

L  E  METHENY 

BAKER   9  NNW 

0431 

o: 

SAN  BERDINO 

i 

35  23 

116  07 

1045 

SA 

L  A  WT»  *  Pwfl  DEPT 

BAHERSFIELD  WB  A1»P0RT 

KERN 

10 

35  25 

495 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BAICM  POWER  HOUSE 

FRESNO 

11 

36  55 

1  19  05 

c 

P  G  ♦  £  COMPANY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

046f 

23 

39  56 

122  47 

6500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BABNESON  PARK 

OS09 

ORANGE 

26 

33  56 

IIT  51 

575 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BAPREfT  DAM 

05U 

0( 

SAN  OlEGO 

33 

32  41 

1623 

7A 

SAN  OlEOO  WATER  D£PT 

BAPSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

34  54 

117  01 

2142 

4P 

4P 

SO  CALIF  WATER  CO 

BARTON  FLAT 

0534 

05 

FRESNO 

11 

118  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0S43 

SNTA  BARBARA 

30 

54  55 

119  55 

5165 

; 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEASTRAP  MEADOW 

0596 

0! 

TULARE 

6SO0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

28 

33  56 

116  59 

2613 

8A 

: 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0607 

RIVERSIDE 

116  58 

3045 

7< 

7A 

BEAUMONT    IRRlG  DIST 

BEAUMONT  1  E 

0609 

RIVERSIDE 

33  56 

116  58 

2605 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

s 

HETCH  hETCMY  *TR  sup 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

0( 

LOS  ANGELES 

34  05 

54C 

SP 

C 

HIKE  MC  NALLT 

BEN  LOMOND 

0674 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENTON  INSPECTION  STA. 

06  B* 

o: 

MONO 

19 

37  51 

118  29 

SP 

MID 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

: 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

0705 

02 

23 

38  33 

122  14 

460 

6A 

8A 

SA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  T  S  ^ 

0715 

01 

SISKIYOU 

6140 

U  S  WEATHER  BUREAU 

aiEBEfl 

02 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

: 

EARL  R.  ELZEA 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

07  38;  01 

35 

1272 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

28 

34  15 

116  55 

6  745 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  01  ST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

28 

6815 

7A 

:  H 

KENNETH  V.  SIMPSON 

BIG  BEND  RANGER  STA 

o: 

PLACER 

39  19 

120  31 

5739 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  OALTON  DAM 

otsj 

LOS  ANGELES 

26i 

34  10 

1575 

5P 

GERALD  M  ThHASmER 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

01 

37  08 

US  29 

10060' 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  Park  fc  e3B 

34  23 

UT  41 

6662, 

SP 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

B        SUR  STAT  PARK 

MONTEREY 

>^ 

36  15 

121  47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG   TUJUNGA  OAM^FCteOE 

LOS  ANGELES 

2317 

SP 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

LOS  ANGELES 

\; 

34  U 

ue  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

0? 

37  IS 

U8  35 

6154 

MID 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

BISHOP  Pass  sno  course 

0^ 

37  06 

U8  34 

110401 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0922 

37  22 

US  22 

4108 

'1p 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

07 

INYO 

19 

37  22 

9390 

3P 

UNION  CAPBIOE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

SANTA  CLARA 

4 

37  19 

122  10 

2330 

9A 

MRS   MARY  INCEPPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0967 

21 

121  12 

7200 

1 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACK  WELLS  CORNER 

0975 

05 

KERN 

10 

35  37 

644 

lOA 

lOA 

i 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

0997 

39  17 

120  42 

5260 

MJO 

HID 

h 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREE"  MTN  LO 

DEL  NORTE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  Cfi 

0903 

HUMBOLDT 

'A 

40  55 

123  49 

97! 

9A 

W  FRANK  SWOPE 

BLyThE 

0924 

o: 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSIRy 

BLYThE  7  W 

07 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

39C 

: 

STATE  0IV  OF  FSIRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

390 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  2  3 

120  06 

5532 

6A>  9A 

HAROLD  M  PABSI 

eONlTA 

0968 

06 

SAN  DIEGO 

32  40 

117  02 

105 

5Pl 

R  M  ALLEN 

BOONVILLE   MNINC  STA 

0973 

01 

17 

39  01 

123  22 

342 

9A, 

STATE   DIV   OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35  00 

117  39 

2455 

: 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

borrego  oesert  park 

07 

SAN  DIEGO 

33  16 

U6  25 

745 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

BORREGO  springs  3  NNE 

07 

SAN  DIEGO 

625 

8A 

SA 

01   GIORGIO  FftUlT 

BOULOER  C  LOCATELLI  R 

100! 

04 

37  09 

122  12 

2175 

: 

VINCENT  0  LOCATELLI 

BOULEVARD 

1009 

07 

SAN  OlEGO 

32  40 

116  17 

3350 

9A 

THE  BIG  JUG 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

21 

34  35 

ue  22 

3055 

HIO 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

02 

NEVADA 

39  27 

5347 

: 

NEVADA   IRfllG  DIST 

BRADLEY 

1034 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  4fl 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANSCOHB  2  NW 

01 

MENDOCINO 

39  41 

123  40 

14e( 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEY  2  SW 

104( 

07 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

8A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

01 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  OS 

5759 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

BREA  FIRE  OEPT 

BREA  DAM 

27! 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

106C 

0! 

CONTRA  COSTA 

i? 

37  53 

121  47 

325 

: 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

107; 

o; 

39 

38  15 

5P 

SP 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

38, 

38  17 

6560 

jc 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  *i  NNW 

01 

HUMBOLDT 

40  32 

2050 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

03 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

in; 

02 

YOLO 

23 

36  46 

122  09 

: 

MRS   JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  Ranger  STA 

1130 

02 

BUTTE 

39  41 

121  20 

356t 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

4880 

OEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

BRYSDN 

1142 

24 

35  48 

121  05 

925 

: 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCK HORN 

1149 

o; 

Shasta 

3P 

MRS  ANNA  M  DAVIDSON 

1159 

02 

PLUMAS 

^1 

39  5* 

121  20 

1760 

2P 

P  G  •  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

02 

PLUMAS 

39  54 

5200 

: 

ELMER  L  CRITTENDEN 

auENA  WISTA 

1170 

SAN  BENI TO 

36  46 

121  11 

: 

MRS  ORA  LEE  MARTIN 

euLLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1190 

02 

TUBA 

e 

39  25 

1800 

P  G  t  E  COMPANY 

BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 

UB7 

05 

TUOLUMNE 

38  12 

120  00 

5760 

: 

ROBERT  HUNTER 

BURBANK   FO  FC226n 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

34  11 

118  IB 

680 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

flURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

US  22 

724 

MID 

Hit 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1Z06 

SAN  MATEO 

*■ 

37  35 

122  21 

10 

CITY  OF  BURLINGAME 

6URNEY 

o; 

SHASTA 

2t 

40  53 

121  40 

3127 

BA 

SA 

MRS  RuTH  C  ESTES 

BURNT  Ranch  i  s 

B 

TRINITY 

2150 

6A| 

PAUL   F  KAUT 

BURTON  Ranch 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

MRS  MAR  ST [RTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

LASSEN 

23 

40  34 

121  16 

6060 

s 

LASSEN   VOLCANIC   NATL  PK 

BUTTONWILLOw 

KERN 

35  24 

119  26 

268 

6A 

eUENA   VISTA  W   S  OlST 

CABAZON 

RIVERSIDE 

33  55 

1619 

Sf 

JAMES   A  WAKELAND 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

06 

SAN  DIEGO 

32  40 

117  14 

410 

5P 

SP 

U   S   NAT   PARK  SERVICC 

CACHUMA  0AM 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

6A 

U  S  6UR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUHMJ I 

1272 

SAN  BERDINO 

47ec 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

38  17 

120  19 

SA 

6A 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

36  12 

120  22 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

11 

37  29 

121  49 

6o: 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEkKO  2  NE 

1299 

32  41 

115  26 

12 

SF 

IMPERIAL    IftRlG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 

1300 

05 

TULARE 

35  53 

2950 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAL ISTOGA 

NAPA 

122  35 

6P 

CITY  OF  CALISIOGA 

CALLAHAN  Ranger  sia 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3116 

5P 

iP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

136« 

34  09 

5770 

: 

STATE  OIV  OF  MWYS 

CAMP  PARDEE 

06 

11 

SAN  OlEGO 
CALAVERAS 

32  37 
38  15 

116  28 
120  51 

2630 
656 

SP 
SA 

SP 

eA 

6A 

: 

ARCHIE  C  LEACM 

E  BAY  MUN  UlL  OlST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

SIERRA 

39  38 

5565 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  San  LUIS  OBISPO 

35  20 

120  41 

615 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

YUBA 

S 

39  27 

121  03 

6A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  SW 

Oi 

MODOC 

21 

41  22 

450t 

8A 

MRS  VIRGINIA   L  MILLER 

CANBY  Ranger  station 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

3f 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

LOS  ANGELES 

13 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

cantil 

01 

KERN 

35  16 

201{ 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  OAM 

PLUMAS 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

06 

ORANGE 

26 

117  47 

1625 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1220 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

40  OS 

121  09 

2986 

SP 

P  G  +  E  COMPANY 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

3ION  1 

COUNTY 

U 

0 
< 

ITUDE 

Z 

o 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

[  Divi; 

I  DRAIN 

H 

LONG 

i  ELEV/ 

i  TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

'CARM^L~VALLE~Y  

1534 

04 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

5F 

SP 

A  A  COLLINS  JR 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MARIPOSA 

zS 

37  24 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 

1602 

01 

SONOMA 

22 

123  08 

1040 

5F 

MISS  HAZEL  L  80R0TRA 

CECILVILLE  SAWYER 

01 

S| SKIYOU 

12 

41  06 

3000 

6P 

6P 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 

CEDARVILLE 

MODOC 

41  32 

BA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  PH 

1624 

02 

BUTTE 

23 

121  40 

522 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  Ranger  STA 

1653 

39  29 

2575 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH   FC    24  D 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

116  36 

957 

VAfi 

LONNIE  BATWAY 

chatsworth  Reservoir 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

912 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

119  65 

4765 

HETCM  HETCH  wTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

40  16 

121  13 

4530 

4P 

4P 

MRS  C  8  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

39  42 

4P 

U   S   PLANT    INTRO  GRDN 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37  30 

119  23 

7290 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

125 

SA 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME   HATCH  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120  12 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE    RANGER  STA 

05 

VENTURA 

10 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

SAN  OlEGO 

33 

117  06 

SA 

SA 

BA 

WESTERN   SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

38  42 

121  16 

138 

9n 

JAMES  0  GOOORIOGE 

CLAHEMONT  POMONA  COL 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

6P 

6P 

F  P  SRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

02 

23 

121  32 

14 

BA 

SA 

ameR  crystal  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

GLENN 

12 

39  33 

122  24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

41  43 

JOHN  R  JAROINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

122  38 

1360 

eA 

: 

C   IVAN  GLENDINNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

1638 

01 

SONOMA 

22 

39  46 

122  99 

320 

6J 

BA 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE   11  w 

01 

1820 

: 

FRANK   S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

OS 

MADERA 

27 

7002 

U  S  FORESI  SERVICE 

coalinga 

1S64 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1667 

FRESNO 

27' 

36  08 

120  21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

120  34 

1640 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

TRINITY 

35 

41  09 

122  42 

2900 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

02 

BUTTE 

23 

39  S7 

121  43 

3180 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1996 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

4P 

KENNETH   S.  JACKLEY 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1901 

MONTEREY 

< 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA. 

02 

SHASTA 

40  24 

122  09 

420 

B> 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

COIFAJI 

02 

PLACER 

39  06 

120  58 

2418 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  B  ft  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

39  20 

121  U 

P  G  *  E  COMPANY 

COLUSA  I  SSW 

1949 

02 

2; 

39  12 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

1995 

02 

EL  DORADO 

1525 

BA 

W  B  IHRELKEL 

COPCO  NO  1  OAM 

S 1 SK I  YOU 

12 

41  59 

122  20 

2703 

PAC  POWER  t  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG  OlST 

KINGS 

36  06 

200 

BA 

6A 

: 

S    S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

202; 

TEHAMA 

39  54 

122  22 

401 

FRANKLIN   K  REED 

CORONA 

2031 

0( 

RIVERSIDE 

i 

117  34 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRALITOS 

04 

36  59 

121  49 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CHEEK 

1* 

36  29 

ue  U 

1060C 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2061 

01 

MENDOCINO 

7 

39  47 

1385  SA 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2064 

MENOOC INO 

39  50 

: 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

26 

57! 

9P 

WILLIAM  8  TEHPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  26 

2275 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

07 

IMPERIAL 

32  44 

115  56 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

IC 

36  34 

116  20 

10720 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

07 

SAN  DIEGO 

32  S3 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

DEL  NORTE 

41  46 

124  12 

4P 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2146 

01 

DEL  NORTE 

15 

124  09 

120 

SA 

CAL   OIV   BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2150 

DEL  NORTE 

11 

41  46 

124  12 

50 

c 

STATE   DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

o: 

SAN  BERDINO 

34  14 

U7  16 

4525 

c 

CLUB  SAN  MORITZ 

CROCKETT 

2171 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

SA 

6A 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

LOS  ANGELES 

26. 

34  19 

117  51 

5370 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

KULVER  CITY 

2214 

0( 

LOS  ANGELES 

3; 

34  01 

ue  23 

4P 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMINGS 

2219 

01 

MENDOCINO 

123  36 

1265 

5P 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

34  56 

119  37 

22S5 

»l 

61 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

SAN  oieco 

25 

32  59 

4650 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

224F 

SN  LUI S  06PO 

301 

119  40 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

SNTA  BARBARA 

34  51 

2749 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

2255 

*6 

34  52 

1975 

c 

COOL  WATER  Ranch 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

SAN  BERDINO 

34  52 

191S 

HID 

HIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

OANA   2  SE 

2269 

o; 

SHASTA 

21, 

41  06 

121  31 

SA 

HARLtY  NEUERBURG 

DAVENPORT 

2290 

SANTA  CRUZ 

' 

37  01 

122  12 

273 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

OAVIS  1  WSW 

2294 

02 

VOLO 

38  32 

121  45 

51 

SA 

SA 

BA 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

02 

MODOC 

41  44 

120  22 

4790 

SA 

RICHARD   F  HUGHES 

DAY 

02 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

C 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

231' 

07 

INYO 

36  28 

-  194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2321 

U6  23 

1200 

PHILIP  eOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

01 

INYO 

37  22 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  MOUSE 

Vll 

o; 

IZO  51 

3P 

3P 

P  G   •   £  COMPANY 

DELANO 

323 

SA 

DELANO  FJRE  DEPT 

DEL  MONTE 

236; 

0*  MONTEREY 

121  92 

46 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STaNI SLAUS 

37  25 

121  23 

112S 

6P 

STANI SLAUS  COUNTY 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37  34 

120  47 

137 

5P 

5P 

KEN  C.  BRaTTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

39  52 

121  57 

2713 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

3900 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  MORSE  CAMP 

24°; 

06 

LOS  ANGELES 

33  59 

U7  90 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

2456 

02 

YUBA 

) 

39  21 

121  12 

ISSt 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

246T 

03 

NEVADA 

39  19 

120  14 

5937 

6A 

CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 

DOS  flIOS 

01 

MENDOCINO 

123  21 

927 

eA 

FRANK  L  WHITE 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

05 

39  57 

6200 

s 

CORPS  OF  Engineers 

DOWNEY   FD  FCIOTC 

2494 

LOS  ANGELES 

33  56 

118  06 

116 

SP 

DOWNEY  F IRE  DEPT 

OOWNIEVILLE  Ranger  STA 

2500 

o: 

SIERRA 

1 

120  50 

2895 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

LASSEN 

16 

40  02 

lOP 

DOYLE  5  SSE 

2506 

39  57 

120  05 

4365 

7A 

7A 

FRANK   M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

LOS  ANGELES 

34  29 

ue  52 

L  A  WTR  *  PWR  OEPT 

DUDLEYS 

0! 

MARIPOSA 

14 

37  45 

300( 

6P 

W  D  HC  LEAN 

DUNN I G AN 

2566 

02 

YOLO 

38  53 

121  69 

63 

9j 

MRS,    NANCY   LYNN  GO00MA^ 

DUNN  SIDING 

2ST0 

01 

SAN  BERDINO 

35  03 

1610 

4P 

EARL  K  W08SER 

OUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

SISKIYOU 

41  13 

2420 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2590 

38  12 

122  19 

20 

8A 

B; 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2599 

RIVERSIDE 

33  48 

119  27 

TA 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

ORland  unit  WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

tulaRE 

10400 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  OAM 

2709 

SAN  OlEGO 

2! 

32  53 

600 

SA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

IMPER  1  AL 

32  46 

US  34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

2729 

AHAOOR 

38  20 

715 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC126e 

2735 

06 

lie  34 

2075 

5P 

E  £  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

01 

DEL  NORTE 

42  00 

123  43 

1711 

SP 

5P 

CAlIF  OEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

31 

37  56 

9649 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

ELLIOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

38  14 

121  11 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MODE N A 

2779 

ORANGE 

464 

: 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

0( 

RIVERS  IDE 

117  20 

1269 

5P 

9P 

STATE  OIV  OF  FSTftT 

ELSINORE  4  SSE 

2912 

33  37 

117  19 

: 

JOHN  L  EWING 

ESCONDIDO 

2962 

SAN  OlEGO 

3; 

33  07 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  PARK  MILL 

2969 

0» 

SAN  DIEGO 

33  07 

890 

c 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ETIWANDA 

2895 

SAN  BERDINO 

34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

01 

i; 

41  29 

122  54 

2912 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

•EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

40  46 

43 

MID 

HID 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

37  35 

120  16 

5P 

MERCEO  IRRIG  DIST 

EKEiER  FAuvER  Ranch 

2922 

TULARE 

: 

CHARLES  0  COULTER 

FAIHF IELO 

SOLANO 

36  15 

122  03 

1! 

: 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293* 

11 

SOLANO 

"l 

122  03 

19 

5P 

51 

POLICE  DEPARTMENT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

ue  26 

3060 

6A 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2959'  06 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

542 

: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

SHASTA 

41  01 

121  28 

3340 

PACIFIC  GAS  C  ELECt  CO. 

FEATHER  FALLS 

2994 

aUTTE 

39  36 

121  15 

: 

A  S  MENDICHI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

TEHAMA 

2: 

122  27 

eoc 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNOALE  6  SSW 

01 

HUMBOLOT 

40  30 

124  20 

144S 

BA 

MRS   H  S  HIERONYMUS 

FERNOALE  2  NW 

01 

HUMBOLDT 

124  17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLIN  2  BOYTON 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

36  31 

120  42 

2100 

8A 

: 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

30491  06 

SNTA  BARBARA 

3; 

3150 

c 

FILLMORE  I  WNW 

VENTURA 

34  24 

ue  56 

435 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

0! 

FRESNO 

11 

120  09 

6P 

6P 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

LASSEN 

40  22 

120  19 

4000 

SP 

SP 

CAL  DEPT  FISH  +■  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

37  16 

118  68 

7344 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

350 

SA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3118 

SAN  BERDINO 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTaNA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

3! 

40  23 

123  20 

BA 

MRS  B  E  ESLICK 

foresthill  Ranger  sta 

3134 

o; 

PLACER 

39  01 

120  50 

3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3191 

SISKIYOU 

12 

41  15 

123  19 

1270 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORT  eiDWELL 

3157 

MODOC 

19 

41  51 

120  06 

449f 

SP 

SP 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

39  27 

123  48 

SA 

BA 

c 

CALIF  *  WESTERN  R  B 

FORT  BRAGG  AVIATION 

01 

MENDOCINO 

123  49 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

STATION  INDEX 


STATION 

1 

DmSION 

COUNTY 

U 
O 

< 
E 
Q 

LATITITOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

FOPT  OICK  1  NNE 

3173 

01 

DEL  NORTE 

n 

41  52 

124  09 

46 

FORT  JONES  6  ese 

01 

SISKIYOU 

12 

41  35 

1Z2  43 

3324 

FORT  JONES  »ANGEfi  STfl 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

2720 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

116 

FREEDOM  S  NNW 

3232 

SANTA  CRuZ 

20 

37  03 

121  49 

1495 

FRENCH  GULCH 

32*2 

02 

Shasta 

23 

40  42 

122  38 

1100 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3257;  05 

FRESNO 

27 

36  46 

119  43 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

27 

36  59 

410 

FULLERTON  ARROUES  RCM 

3279 

ORANGE 

26 

33  5* 

117  55 

315 

FULLERTON  OAM 

3285 

0( 

ORANGE 

26 

33  5* 

117  53 

340 

FULLERTON  HILLCSEST  BV 

3286 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLOT 

7 

*0  06 

123  48 

GARDEN  VALLEY  2  S 

02 

EL  DORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

GASOUET  ranger  STATION 

335- 

01 

DEL  NORTE 

17 

*1  52 

123  58 

384 

GEM  LAKE 

3369 

03 

38 

37  45 

119  06 

6970 

GEORGETOWN 

3361 

02 

EL  DORADO 

1 

38  54 

120  51 

2701 

GEORGETOWN  HANGER  STA 

33S* 

02 

EL  DORAOD 

120  *B 

3001 

SERBER  RANCH 

33871  0*. 

SANTA  CLARA 

37  22 

IZl  29 

2140 

GERLE  CREEK  rsMP 

33881  02 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120  23 

5500 

05 

8  46 

6412 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3<>02 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

1550 

GILLESPIE  FIELD 

34101  06 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

116  5B 

367 

OrLROY 

3*17 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121  34 

194 

crLRov  e  NE 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121  26 

1050 

GILROY  l*.  ENE 

3*22 

0' 

SANTA  CLaRA 

37  06 

121  20 

GLENOALE  STAPEN  FC295G 

3*50 

LOS  ANGELES 

13 

lie  16 

5  30 

GLENOOftA  WEST  FC  185 

3*52 

06 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  52 

622 

GLENNVRLE 

3*63 

05 

35  43 

118  *2 

3140 

GLENNVILLE  FULTON  fiS 

3*651  05 

KERN 

35  4* 

116  40 

3500 

GOLD  ROCK  RANCH 

IMPERIAL 

32  53 

11*  52 

485 

GOLD  RUN 

3*91 

o: 

PLACER 

8 

39  10 

120  5Z 

3240 

GONZALES  9  ENE 

3502 

SAN  BENI TO 

36  33 

121  18 

Z350 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

38  09 

890O 

GRANITE  BASIN 

35*8  05 

FRESNO 

11 

36  52 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

356* 

SISKIYOU 

*I  38 

122  12 

GRASS  VALLEY 

3^711  02 

NEVADA 

121  0* 

Zb40 

GRATON  1  W 

3578 

01 

SONOMA 

122  53 

CREENVIEW 

361* 

01 

SISKIYOU 

IZ2  5* 

zaie 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3&21 

02 

120  56 

3560 

GRUZLY  FLATS 

05 

£L  DORADO 

120  3Z 

3930 

GROVELAND  Z 

366^ 

05 

TUOLUMNE 

120  1* 

2825 

CROVELAND  RANGER  STA 

3672 

0! 

tUOlUMNE 

120  06 

3145 

GUERNEVtLLE 

368j 

01 

SONOMA 

123  00 

115 

HAINES  CYN  LOWER  FOfc* 

LOS  ANGELES 

34  16 

Z450 

HAINES  CVN  UPPER  FC36T 

370*  06 

LOS  ANGELES 

34  16 

lie  15 

34*0 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

117  57 

3810 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

371* 

SAN  MATEO 

122  27 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

PLUMAS 

( 

121  05 

HANFORD 

37*7 

KINGS 

119  *0 

2*2 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

lis  2* 

1100 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

ll 

123  23 

1090 

HARRIS  GAGING  STATION 

3781 

06 

SNTA  BARBARA 

120  25 

320 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

Shasta 

122  58 

2710 

HARRY  ENGLEBRIGHT  OAM 

3800 

NEVADA 

^( 

39  1* 

121  16 

MAT  CREEK.  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40  *e 

121  30 

3346 

HAT  CREEK  Ph  no  I 

382* 

121  33 

MAVFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

115  38 

1370 

HAYFORK  RANGER  STATION 

01 

TRINITY 

123  10 

2  340 

121  58 

935 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

122  52 

102 

HEALDS8URG  NO.  2 

01 

122  52 

lOZ 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

116  57 

HENSHAW  OAM 

391*< 

SAN  DIEGO 

33 

2700 

HERNANDE?    2  NW 

3925 

0* 

SAN  BENITO 

zc 

36  25 

120  55 

2160 

HERNANDEZ    7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

36  18 

2765 

HESPERIA 

SAN  SEROINO 

117  IB 

HETCH  hetchy 

3939 

11 

TUOLUMNE 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

02 

NEVADA 

121  06 

1*60 

HIGHLAND  LAKES 

3?" 

ALPINE 

119  *8 

8700 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

122  38 

2900 

hobergs 

LAKE 

2960 

hockett  meadows 

*012 

05 

TULARE 

It  22 

8500 

HOEGEES  fC  60  A 

*0I7 

LOS  ANGELES 

lie  02 

2650 

HOLLISTER 

*022 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  Z* 

Z95 

HOLLISTER  2 

*025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

Z6* 

HOLLISTER  10  ENE 

'•035 

SAN  BENITO 

121  14 

2576 

HONEYDEW  2  WSW 

*07* 

01 

HUMBOLDT 

124  09 

375 

*082 

01 

HUMBOLDT 

1Z3  40 

HOOPA  2  SE 
H  A 

*0  8* 

01 

HUMBOLDT 

1Z3  39 

315 

HOPLANO  S  NE 

*097 

LAKE 

123  00 

2510 

hOPland  largo  station 

*100 

01 

123  07 

HOSSACK 

*120 

TULAftE 

lie  37 

7100 

06 

SN  LUIS  OBPO 

120  23 

HUCKLEBERRY  LAKE 

*1*8 

TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 

7800 

HUNTER  OlST  GRAVES  RCH 

*166 

02 

TEHAMA 

23 

*0  11 

122  33 

770 

HUNTERS  OAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

HUNTINGTON  LAKE 

*176 

05 

FRESNO 

37  1* 

119  13 

7020 

HUPKET  CREEK  Park 

RIVERSIDE 

33  41 

116  41 

4390 

HVAMPOM 

*191 

01 

TRINITY 

123  Z7 

1Z60 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

*202 

01 

DEL  NORTE 

17 

*1  54 

123  46 

1250 

IDRIA 

*20* 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

26S0 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

*21 1 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

32  51 

115  3* 

IMPERIAL  FAA  AP 

*22* 

05 

IMPERIAL 

32  50 

58 

INDEPENDENCE 

*232 

07 

INYO 

lie  iz 

3950 

INDEPENDENCE  ONION  VLT 

*23S 

INYO 

36  *6 

lis  20 

9175 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

*259 

RIVERS  IDE 

6 

33  *4 

116  15 

11 

INYOKERN 

*27e 

fl 

KERN 

35  39 

117  49 

24*0 

INYOKERN  ARMITAGE 

*280 

KERN 

35  41 

117  41 

2220 

I  ONE 

*283 

05 

AMADOR 

16 

38  20 

120  56 

280 

IOWA  HILL 

PLACER 

2930 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

21 

34  08 

115  08 

922 

*37* 

*1  16 

120  18 

5300 

JOHHSONOALE 

05 

TULARE 

10 

35  58 

JOSHUA  TREE 

**05 

07 

SAN  BERDINO 

3*  09 

116  19 

2760 

**12 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

SAN  DIEGO 

33  06 

116  39 

3650 

JUNCAL  DAM 

**22 

SNTA  BARQARA 

32 

34  29 

119  30 

2075 

***;.  05 

27 

37  18 

119  06 

9110 

KEE  RANCH 

07 

SAN  BERDINO 

3*  10 

116  3Z 

4325 

KELLOGG 

01 

22 

38  40 

leoo 

KELSEYVILLE 

02 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

1385 

KENTFIELO 

01 

17 

37  57 

122  33 

KERLINGER 

*50e 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  *l 

121  26 

172 

HERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

*5i8 

TULARE 

10 

35  57 

lie  29 

3650 

IKERN  RJVER  Ph  no  1 

*520 

0? 

KERN 

10 

35  28 

970 

KERN  RIVER  Ph  no  3 

*523 

OS 

KERN 

10 

35  *7 

116  26 

2703 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 

*53* 

KINGS 

11 

36  00 

119  58 

310 

KETTLEMAN  STATION 

11 

KINGS 

11 

36  0* 

120  05 

506 

KILARC  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

*0  *1 

121  52 

26*6 

KINS  CITY 

*55! 

MONTEREY 

36  12 

121  08 

3Z0 

KLAMATH 

*57T  01 

DEL  NORTE 

12 

124  02 

Z5 

KNEELAND  10  SSE 

*587 

01 

HUMBOLDT 

*0  38 

tZ3  54 

Z356 

KNIGHTS  FEHPY  2  SE 

*590 

05 

STANI SLAUS 

120  39 

315 

knighTs  valley 

*593 

01 

22 

38  37 

12Z  40 

KORBEL 

*602 

01 

HUMBOLOT 

IT 

*0  52 

12)  57 

145 

KYBUHZ  STRAWBERRY 

*616 

02 

EL  DORADO 

1 

38  *8 

120  09 

5750 

LA  CRESCENTA  FC  251 

*62( 

LOS  ANGELES 

3*  1* 

118  15 

1565 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37  55 

535 

ILAGUNA  BEACH 

ORANGE 

33  33 

117  47 

LAGUNA  BEACH  2 

*65C 

ORANGE 

33  33 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

t 

37  19 

122  16 

670 

LAKE  ALPINE 

0< 

ALPINE 

34 

38  28 

120  01 

7500 

LAKE  ARROWHEAD 

*671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  15 

5205 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

119  53 

4662 

LAKE  MOUNTAIN 

01 

TRINITY 

40  01 

123  2* 

316* 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

469E 

01 

LAKE 

39  Z5 

122  59 

1740 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

2; 

39  02 

IZZ  55 

1347 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

19 

37  13 

118  37 

9065 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


43 


6P,  6P 
aJ 

saJ  eA 


8A     OA,     8A<  I 


WILLIAM  Phillip  paton 

CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 


YLE 

FOREST  SERVICE 
ELEC  POWER  CO 
I  BREEOLOVE 
FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
ij  U  S  WEATHER  BUREAU 
,  U  S  NAT  PARK  SERVICE 


WILL 


I  SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
:  SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY  FIRE  DISTRICT 
.  WILLIAM   J  KICKHAH 
1  SETH  E  AUSER 
I  RALPH  STAPENHORST 
!  MRS  L  M  WEST 
I  KERN  CO  FSTfiY  ♦  F  D 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
'  GOLD  ROCK  RANCH 

I  JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  aOCUE 
mETCH  HETchT  WTR  SUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 

RAYMOND  Shine 
homer  L  PARNELL 
mrs  emma  r  pereira 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS. LAURA  e.CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  £  BUITNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINOREO 
I    .  L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
'  ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSIRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I       US  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY    JO  DRENNAN 

HEALOSeuRG  FIRE  DEPT 

WALDO  F  IVERSON 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 
i  VISTA   IRRlG  DISI 

MA»  D  LEY 

MRS  CLOHENE  A'.ERS 

ROV  E  WALTERS 
I     I  HETCH  HETCHY   MTR  SUP 
■  CLARENCE  E  GASSOWAY 
a  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  6  hOBERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERI 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HU66ELL 
MRS  ANNE   M  ADAMS 
I  BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MBS  DOROTHY   MC  COLLUM 


MRS  LURLINE  R  3R0HN 
.1  HETCH  hEICHY  WTR  SUP 
!  MRS    IRENE  GRAVES 
I  P  G  *  E  COMPANY 
■  SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  +  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IRRlG  OlST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L   A   WTR   +   PwR  OEPT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
;  AGR  RESEARCH  SERVICE 
'  KERN  CO  FIRE  DEPT 


STATE  OIV  OF  HWYS 

CLAYTON  RUSH 

METRO  WATER  OlST 
!  WALTER  CANTRALL 
■  U  S  FOREST  SERVICE 
'  ERNEST  H  VETTeR 

ZENOS   Y  COLEMAN 

CHARLES  VILINEK 

JOHN  K  CHASE 
^  SO  CALIF  EOlSON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  HUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  +  HOME  ADV 

HENRY  H  MULLEH 

PAC  COAST  AGGREGATES 
!  MRS  LILA  L0F8ERG 
]  SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EOlSON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
I  P  G  +  E  COMPANY 

!  P  6  ♦   E  COMPANY 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.    FRANCES  E<  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  I 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

L  B  water  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 
S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

LEONARD  M  MILLER 

PAUL  G.  RESSLER 

GEORGE  R  TURNBULL 
si  CALIF  ELEC  POWER  CO 


STATION 

1 

1     INDEX  NO. 

DIVISION 

v^UUPt  I  I 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

LAKESMORE 

4709 

02 

22 

LAKESIDE  2  ENE 

*711 

06 

Z! 

32 

LAKE 

SOLANO 

*712 

02 

Z3 

38 

LAKE 

SPAULDING 

o; 

39 

LAKE 

SPAULDING  DAM 

LAKE 

WOhLFORo 

33 

LA  MESA 

Oi 

SAN  DIEGO 

33 

32 

LANCASTER 

474' 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

LA  PANZA  ranch 

SN  LUIS  oepo 

24 

35 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

39 

41 

120  56 

4975 

LAS 

PLUMAS 

491Zj  OZ 

BUTTE 

BEDS  NAT  MONUMENT 

01 

SISK 1  YOU 

12 

LA  VERNE  HIS  FC  560  6 

LOS  ANGELES 

26 

1235 

LAYTONVILLE 

4e5l!  o: 

MENOOCINO 

39 

LEBEC 

05 

KERN 

10 

1"  " 

LECHUZS  PT  STA  FC  352B 

LOS  ANGELES 

33 

34 

VILLE   KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

2>  39 

LE  G 

05!  MERCEO 

LEHMAN  RANCH 

EL  DORADO 

LEMON  COVE 

4  690'.  05 

TULARE 

23 

119  02 

111 

4957j  05 

TULARE 

' 

395 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

PLUMAS 

i: 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

*96&!  0< 

LOS  ANGELES 

LITTLE  VALLEY 

LASSEN 

2 

40 

LIVERMORE  2  SSW 

ALAMEOA 

0  SHAWNEE  HILL  RCH 

50021  07 

LOS  ANGELES 

15 

i: 

LOCKWOOO  2  N 

50171  0* 

MONTEREY 

35 

LOCKWOOO  MESA 

502: 

SAN  DIEGO 

3: 

32 

SAN  JOAOUIN 

36 

LOMPOC 

SNTA  BARBARA 

34 

39 

IZO  27 

95 

LONE 

PINE  CTNUOOD  Ph 

5067 

0,1  ,«Y0 

36 

LONE 

TREE  CANYON 

5074 

05   SAN  JOAOUIN 

2' 

37 

»LONG 

BEACH 

50BZ 

Ofr  LOS  ANGELES 

13 

33 

LONG 

5085 

LOS  ANGELES 

33 

LONG 

VALLEY    INSP  STA 

5068 

03i  SIERRA 

ii 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

HOOOC 

u 

5091 

o; 

KERN 

lOi  35 

Ofc  SNTA  BARBARA 

34 

LOS 

ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

33 

LOS  ANGELESCIVIC  CENTER 

5115 

LOS  ANGELES 

03 

IJ8  I* 

312 

LOS 

3AN0S 

5118 

MERCEO 

2- 

LOS 

3AN0S  ARBURUA 

5119 

05 

MERCEO 

11 

LOS 

5AT0S 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4|  37 

LOS 

SATOS  4  SW 

51Z5 

SANTA  CLARA 

4  37 

LOS 

'RiETos  Ranger  sta 

51*7 

SNTA  BARSARA 

34 

LOST 

HILLS 

5I5I 

10  35 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

05^  TUOLUMNE 

37 

36 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06  SAN  01  EGO 

33 

32 

loyalton  . 

51711  02!  SIERRA 

39 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5182 

07 

SAN  BERDINO 

I 

26 

116  67 

3040 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

518* 

0' 

MONTEREY 

35 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  aEROlNO 

28 

3* 

LYTLE  CREEK  PH 

52151  06 

SAN  BERDINO 

28 

LYTLE  CREEK  Ranger  STa 

S21B 

SAN  BEROINO 

26 

1* 

MADELINE   MNTNC  STA 

5231 

LASSEN 

21 

*1 

523  J 

MADERA 

27 

36 

siveR  Ranger  sta 

TRINITY 

17 

525B 

LAKE 

2: 

38 

3TH  Pass 

5284:  07 

37 

3TM  POOL 

5268 

2- 

37 

21 

119  19 

3390 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

05 

38 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

2: 

*0 

MARE 

ISLAND 

5333 

01.  salano 

17 

38 

MARICOPA 

5338 

10 

5346 

MARIPOSA 

27 

1? 

MARKLEEVILLE 

5356 

03:  ALPINE 

38 

MARTINEZ   3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37 

MARTINEZ  3  SSE 

5  3  72.  04 

CONTRA  COSTA 

37 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

537- 

CONTRA  COSTA 

38 

MAPYSVILLE 

OJ 

09 

121  36 

6* 

05 

TUOLUMNE 

37 
23 

37 

53 

119 

MC  carthy  point 

54*< 

02 

TEHAMA 

*0 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

MECCA   3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

MEDICINE  LAKE 

0] 

SISKIYOU 

12 

41 

MENDOTA  DAM 

5529 

05 

27 

36 

MERCED  FIRE  STATION  2 

55321  05 

MERCED 

14 

MERCED  2 

MERCED 

14 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

555C 

0! 

FRESNO 

27 

36 

*2 

120  52 

1165 

MEYERS  *  SW 

5571 

Oj 

EL  DORADO 

36 

39 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

36 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

PLACER 

39 

HIOOLETOWN 

o; 

LAKE 

39 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

562; 

03 

LASSEN 

11 

CREEK  NO  2 

5621 

06 

SAN  BERDINO 

26 

CREEK  INTAKE 

06 

SAN  BERDINO 

26 

5  NE 

05 

36 

MINERAL 

5671 

o; 

TEHAMA 

23;  40 

MINERAL  KING 

5680 

TULARE 

36 

2b 

116  35 

7975 

MIRANDA  *  SE 

5711 

ox 

HUMBOLDT 

7 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

MITCHELL  CAVERNS 

57Z1 

07 

SAN  BERDINO 

6 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

11 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

31 

37 

MODESTO  2 

57*1 

OS 

STANI SLAUS 

37 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

35 

MOJAVE  2  ESE 

575f 

KERN 

35 

HE  MEADOWS 

01 

TULARE 

1£ 

5779 

38 

01 

119  09 

6520 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

SISK lYOU 

MONTEREY 

MONTEREY 

36 

MONTICELLO  DAM 

5818 

o; 

z: 

MOORPAftK  I  SSE 

5823 

06 

VENTURA 

morena  dam 

nil 

06 

SAN  DIEGO 

MORGAN  HILL  2  E 

0* 

SANTA  CLARA 

MORGAN  HILL   6  WNW 

58*6 

0* 

SANTA  CLARA 

37 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

2C 

37 

MORONGO  VALLEY 

SAN  BERDINO 

34 

^115 

MORRO  SAY  FIRE  OEPT 

35 

22 

120  51 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

35 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

35 

MT  8ALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

3* 

MT  8 

LDY  NOTCH 

06 

SAN  BERDINO 

ze 

3* 

danaher 

EL  DORADO 

1 

DIABLO  N  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

37 

MT, 

EVENS 

01 

FRESNO 

37 

5933 

SANTA  CLARA 

37 

HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

20 

121  *3 

Shasta  ski  bowl 

5960 

SISKIYOU 

23 

22 

122  12 

7641 

SHASTA  SLOPE 

5962 

02 

SISKIYOU 

22 

122  1* 

7500 

SHASTA  WB  CITY 

02 

SISKIYOU 

23 

TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

17 

37 

122  36 

WILSON  FC  338  S 

06 

LOS  ANGELES 

3* 

118  04 

5709 

MUIR 

WOODS 

60Z7 

17 

37 

54 

122  34 

MUMaO  BASIN 

6032 

TRINITY 

12 

122  32 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35 

120  53 

01 

NAP  A 

17 

18 

122  17 

»NAPA 

SlATE  HOSPITAL 

607* 

NAPA 

17 

38 

17 

122  16 

60 

NAVARRO  1  NW 

6105 

ME N DOC  1  NO 

17 

39 

10 

123  34 

220 

NEEDLES 

6115 

SAN  BERDINO 

5 

3* 

50 

*80 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

SAN  BERDINO 

5 

3* 

*6 

114  37 

913 

NEENACH 

6122 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

*8 

116  35 

2890 

NEVADA  CITY 

61  36 

02 

8 

39 

121  01 

2600 

NEWARK 

0* 

ALAMEDA 

37 

31 

122  02 

10 

NEWBURY  PARK  *  SW 

6149 

06 

VENTURA 

33 

3* 

118  58 

760 

LL  SOLEOAO  FC  32C 

06 

LOS  ANGELES 

3* 

23 

lie  32 

1243 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

06 

LOS  ANGELES 

22 

116  31 

1342 

NEWMAN   2  NW 

6166 

STANI SLAUS 

37 

21 

121  03 

108 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  1 


I  U  S  BUR  RECLAMATION 
I  HELIX   IHRIC  OlST 
'  LAWERENCE  FAFEK 


1  ^ 


I  ESCONDIDO  mTL  WIR  CO 
,  LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
A8E  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LI6BEY 

P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  LOUIE  A,  AMASON 
I  EOWARO  E  DOWNING 
I  KERN  CO  FIRE  DEPT 
I  L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
1  MERCEO  CO  FIRE  DEPI 

KAWEAH  LEMON  CO 

FRANK  OE  CHAINE 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KAThERINE  E  HINDS 
MRS  M  i  OUARTERMAN 
1      MRS  E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
LOO  I   SEWAGE  TREAT  PL 
LOMPOC  WATER  TREAT 

'  L  A  WTR  t  PWR  DEPT 


PL. I 


6A  BA, 


5P!  5P| 
MIDI  MtO 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  Shepherd 

CHARLES  W  POOLE 
HENRY  H  CEWE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

ROGER  C  RICE 
ARBUHUA  Ranch 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTKY   +  F  0 
.  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  OIEGO  WiR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS   FRANCE  PRITCHARD 

STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDI  SON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  HAHNKE 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
.  SO,  CALIF.  EOlSON  CO, 


ZUCKERHAN-f 
U   S   NAT   PARK  SERVICE 
V   S   NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL   OIL   AND   CAS  CO 
MRS  GABRlELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUNMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  F IRE  DEPT 

CITY    SAN  FRANCISCO 
>  U  S  WEATHER  eUREAU 
ROTCE  C  "HEELER 
RADIO   STATION  KftFM 
D  9  W  ALEXANDER 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK   F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRlG  OISI 
HORACE  C  SWAIZEL 


STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EOl SON  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT  PAfilk  SERVICL 
i  CORPS  OF  ENGlNEtRS 


ROBERT  I 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO    IRRlG  OlST 
CITY  OP  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
KOOL  RADIO  STATION 

$  CORPS  OF  ENGINEERS 
I       MONO  INN 

eRUCE  A,  KOSENA 
ROBERT  J  RENARD 
U  S  8UR  RECLAMATION 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  ThELMA  F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
!  U  S  SOIL  CON  SERVICE 
I  JAMES   A  FREEMAN 
I  MORRO  BAT  F  P  OlST 

;  STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT    BALDY    SKI    LIFT  INC 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV   BEACH  ♦  PARK 
SO.CALIF.  EOlSON  CO. 
U  S  we  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 

MOUNT  Shasta  ski  bowl 

DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S   WEATHER  BUREAU 
CALIF   DIV   BEACH  +  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  NAT    PARK  SERVlCt 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 

HASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FEO   AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPI 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
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NEWPORT  BEACH  MAPSOR 

NICOlAUS  fi2 

NIGHTINGALE 

NILAND 

NIPflMO  2  NW 

NORTH  FORI-  flANCEP  STA 

^OVATO  8  WNW 

OftUDftte  WOODWARD  DAM 

OAK   ^NOLL  RANCeP  STA 

OAliLANO  WB  Al  fiPOPT 

OAKVILLE  I  W 
OAKVILLE       SW  »  2 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  nOG 


ONO 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

ORANGE  COVE 

orick  prairie  CPEEK  I 

ORLAND 

ORLEANS 

OROWILLE 

OftOVILLE  BRIDGE 

OflOVlLLE  RANGER  STA 

OSTRaNDER  LAke 

OXNARD 

OZENA 


MOUSE 
PACOIMA  DAM  FC 
PAICINES  ( 
PALMOALE 
PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALI  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOHA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  WERDES  EST  FC^D 

PANOCME 

PANOCHE  CREEH. 

PARADISE 

PARADISE  MEADOW 

PAHr-Zf  BES£f*VOIR 

PAPRFIELD 


PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 

PASO  RUBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTlvJAY 

PAYNES  CREEK 

PEAfl  LAHE 


PIEDRA 

PIEORA  BLaNCA  GRS  STa 

PINE  CANYON  PS  FC3ZIE 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIPU  2  ESE 

PISHO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILte 

placepville  ipg 
placeRville  disp  plant 
PLASrE'T 
PLAT INA 

PLUI^AS  EUREtA   STATE  PK 

POINT  ARENA 

POINT   ARGUELLO  W8 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 


PORT   CHICAGO  NAVAL  PEI 

POBTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAt  VALLEY 
PRAOO  DAM 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

QUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULOING 

RANCH] TA 

RANDSSURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  aLUFF  wg  AIRPORT 

REDDING  1  SE 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDilOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  Pi 


RIO  VISTA 


e«P  STA 

ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
fiOCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
IfSACRAMENTO  WB  CITY 


SADDLE  CAMP  I 
SAGEhEN  CREE 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  ' 
SALINAS  2  £ 
SALINAS  FAA 
SALINAS  DAM 


SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  ranger  STATION 
San  ANDREAS  Z  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  0AM 


(.691 
b')'-0  06 


ORANGE 
SUTTER 
RIVERSIDE 
07j  IMPERIAL 

LUIS  06PO 
05  MADERA 

MAR  I  N 
05|  STANISLAUS 
SISKI YOU 
ALAMEDA 

NAPA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

eUTTE 

eUTTE 

HABI POSA 
VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

07 


of  RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
06-  LOS  ANGELES 
OSj  SAN  BENITO 
Ob\  FRESNO 
OZ  BUTTE 
Os!  TUOLUMNE 
C7  SAN  BERDINO 

MONTEREY 
&ij  MONTEREY 

LOS  ANGELES 
TEHAMA 


RIVERSIDE 

SONOMA 

FRESNO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  08P0 

SHASTA 

EL  DORADO 


EL  DORADO 
EL  DORADO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  ObPO 
LOS  ANGELES 


TULARE 

Tulare 

mendocino 

mendocino 

mendocino 

san  diego 

riverside 

monterey 

TULARE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 
San  DIEGO 
KERN 
FRESNO 


SHASTA 

SAN  6ERDIN0 

SAN  MATEO 


SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

PLACER 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 
NEVADA 
NAPA 
NAPA 


CONTRA  COSIA 

MONTEREY 

MONTEfit 

SN  LUIS  08P0 

SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRlNJ  TY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENlTO 
SAN  8ER0IN0 
MONTEREY 


39  22 

32  57 

33  53 


38  <>2 
AO  02 

37  56 

38  09 


121  33 
116  Z7 
lis  31 


33  56  117  53 

36   37  119  IB 

«1   22  124  01 

39  i.5  122  12 

tl   18  123  32 

39  30  121  33 

39  31  121  3". 


37  38 
J<.  12 
3A  42 


>  -.0     119  26 


120  35 

120  '■0 

121  17 


120  42 

lie  32 

120  57 

116  51 


123  12 
121  10 
123  47 


1?0  24 

120  13 

123  35 

120  40 
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TIME  AND 
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120  50  12651 


113  09 

122  32 

120  41 

120  45 

120  38 
119  23 

121  54 

lie  40 


3065'  I 
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1307,  4P| 
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1458 
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1546 
6580 
2260 
5165 


239 
10000 
9000 
2117 
5965 
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17 
23 


NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
S  MALE 
IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSChAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 
S   SN   JOAQUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS   LUANA  stringer 
KLAUS  HUCKFELDI 
ANDREW  J  SLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
HALF   HILL  RANCH 
PACIFIC  TEL+IEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL   P  CLAUSEN  ! 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES  | 

MRS  BEATRICE  RYAN  | 
LONG  BEACH   SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS  I 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN  I 
CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 
ORLAND  UNIT   WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE  j 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE    DIV  OF  FSTRY 

DWR  +  NAlL  PARK  SERVICeI 
CITY  OF  OXNARD  I 
JEFF  BUILER  I 
J  S  BUR  RECLAMATION  | 
FLOYD  R  POOLE 


<t\  8Aj 


SA     8A  BAjCC 


PALM  SPCS  FIRE  DEPT 


I  ENGINEER ING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
I     I  PALOMAR  OBSERVATORY 

'  SUPT  OF  STREETS  t  PARKS 

MISS  LILY  BERG 
I  EMPLOYEE  ENTERPRISER 
I  PACIFIC  GAS+ELEC  CO 
s|  HEICH  HETCHY  wTR  SUP 
METRO  WATER  OlSIRICI 

HERBERT  H  DURHAM  i 
RAULSTON  P  MORRISON 
]  PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROSLES  I 
FRANCIS  F   NELSON  | 
FED  AVIATION  AGENCY 

,  MRS.  MART  M.  WRIGHT 
S|  CORPS  tlF  ENGINEERS  | 

STATE  DIV  OF  FSTBY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
MRS   IDA  H  AKERS 
'  VENTURA  COUNTY  FCO 
L  A  CO  FIR£  DEPT 
U   S  NAT   PARK    SERVICE  , 

,  CAMULus  Ranch  I 
POLICE  DtPAHTMENT 
P  G  *  £   COMPANY  I 
I       P  G   »   £   COMPANY  I 

j  INSI  FST  GEN£I ICS  I 
I  CITY   OF  PLACERVILLE 
S]  U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 
MRS  PEGGY  GOODAKER 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK .  I 
JAMES   D  MOUNGOVAN  | 
CLOSED     6-30-64  I 
U  S  COAST  GUARD  1 
U  S  COAST  GUARD 
J  e  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAilNE 
JOHN  H  DAYBELL 
F,  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
WILLIAM  A  OESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  DIST 

CORPS  OF  Engineers 

NELSON  M  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  8  SPAULOING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  M  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 

REDOING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF   DIV  dEACM  +  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  £AP  STATION 

S]  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

S  SO  CALIF   EDI  SON  CO 

Sj  CALIF  STATE  £NG 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCM  HETCHY   WTB  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EOWIN  M  LEARNED 

MRS  Clara  e  abreu 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  Rural  f  d 

FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 

JOE  CABRAL  JR 
P  6  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 


SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CMP 
SKAGGS   SPGS   LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEDAO 
SOMESSAR  I  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  R,S. 
SONORA  JUNCTION 


8207  02 
8218  32 
8230 

e266| 
e272r 
92  761 
929  31 
8317;  07 
B3I8 


SIERRA  I 
SIERRA 

LOS  ANGELES  I 
ORANGE  I 
SNTA  BARBARA 
SONOMA 


SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAC  FC   356  C 

spreckels  mwy  bridge 
springville  7  ene 
spfiiNGviLLE  Ranger  sta 

SPRINGVILLE  TULE  HOWKS 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 

ANDISH  1  E 

ANDI SH-HICKEY   ST  PK 

ANISLAUS  POWER  HOUSE 

ATE  LAKES 

IRLING  CITY  fiS 

OCKTON  disposal  PL 

OCKTON  WBAP 

ockton  fire  station 
ockton  mowry  bridge 
onyfopd  cooley  ranch 

ONYFORD  RANGER  SlA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 

SUEY  Ranch 

SUMMIT  MEADOW 


9332 
8338 
8346 
8348 


SUNSET  8EACH  STATE  I 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 


sutter  hill  ranger  sta 
taft 

tahoe  city 
talbot  camp 

TEHACHAPI 

TEHACHAPI  RANGER  STA 
TEJON  RANCHO 

TERMO 

THE  CEDARS 

the  geysers 
Thermal  faa  airport 
Thousand  oaks 
Three  rivers  6  se 
Three  pvrs  edison  ph  2 
Three  rvrs  edison  ph  1 

T  IGEP  CREEK  ph 
TOPANGA  patrol    STa  FC6 

TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  Pumping  plant 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

IRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELD 


SACRAMENTO 
RIVERSIDE 
MARIPOSA 


NEVADA  I 

MONTEREY  [ 
SI  SKI  YOU 
VENTURA 

VENTURA  I 

SONOMA  I 

TUOLUMNE  I 

SAN  FRANCISCO 


SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TulaRe 

TULARE 

PLACER 

SAN  BEROINO 

SAN  6ERDIN0 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 

COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OePO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

LASSEN 
PLACER 
SONOMA 


VENTURA 
TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRJN] TY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 


35  08 
35  08 
35  02 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

fT\1  IMTV 
(^(JUIN  I  I 

i  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
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Si 

u  i 

SANOBERG  PtL  FC130a 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

34  45 

118  43 

4025 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

SAND8ERG  W6 

7735 

06 

2- 

34  45 

118  44 

4517 

MID 

MID 

: 

FARMERS  INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PK  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  ANCIS 

CITY  SAN  FRANC  1  SCO 

SAN  FRANCISCO  W8  AP 

7769 

04 

SAN  MAIEO 

37  37 

122  23 

e 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

04 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MI[ 

U  S  WEAlHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

PASADENA  WATER  DEPT 

5P 

ORBIN  R,  WATKINS 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

5j 

5P 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

MRS  GAYE  0  DAY 

7837 

3: 

33  36 

117  31 

730 

BA 

35  18 

7> 

37  34 

: 

33  43 

5P 

01 

37  58 

4P 

21 

33  45 

5P 

5P 

A     A   ANA      IV  H 

29 

S     CALI     EDISON  CO 

SANTA   ANA  RIVER   PH  H  t 

7994 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

7897 

13 

118  01 

2035 

5rt 

LOU I S  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

Of 

33 

34  25 

4P 

SANTA  BARBARA  SWC.  TR» 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

06 

34  26 

Hit 

FED  AVIATION  AGENCY 

0( 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

5P 

TV  STATION  KEYT 

LOS  ANGELES 

MID 

MID 

SANTA  CLARA 

37  21 

5P 

5P 

0' 

SANTA  CRUZ 

36  59 

U?  58 

5P 

5P 

LOS  ANGELES 

34  07 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  38 

SANTa  MARGARITA  BOOST 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

8A 

RICHARD   S  PILECKI 

"46 

SNTA  BARBARA 

30i  34  54 

120  27 

'III 

MID 

MID, 

:  J 

LOS  ANGELES 

li  \1  nn 

64 

4Pl 

OSANTA  MONICA  PIER 

118  30 

15 

5P 

5P 

VENTURA 

2^  34  °X 

263 

6A 

01 

SONOMA 

22 

122  42 
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7Ai  7A 

797( 

SNTA  BARBARA 

34  37 

600 

c 

ORANGE 

21 

117  43 

655 

BAl 

6014 

0< 

LOS  ANGELES 

29 

118  27 

2105 

6AI 

8025 

12 

41  18 

123  08 

2169 

8Aj 

9SC0TIA 

8045 

01 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

SA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

SAN  MaTEO 

37  24 

122  1<> 

350 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

0] 

SONOMA 

1' 

38  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

9074, 

LASSEN 

40  31 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

SEPULVEOA  DAM 
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L  A   CO  FIRE  DEPT 


TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist,  Weather  Bureau  Office,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California 
94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you, 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  GS"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  siunmer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfaU  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowfiack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfaU  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960.  ' 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin, 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  isaue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  IS  equipped  with  a  windshield, 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  mches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R  Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table, 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  ui  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D,  C.  20402. 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  m  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402, 
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0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

EUREKA  HB  CITY  R 
FEHNOALE   2  NW 
FOREST  GLEN 

fort  bragg 

Fort  sragg  aviation 

61.7 
66.  1 
92. 7M 
65.2 
64. 9M 

52,2 
50.9 
43. 4M 
50,0 
47  .  8M 

57.0 
68.5 
68. IM 
57.6 
56. 4M 

,3 

1.6 

75 
73 
104 
73 
71 

20 
3 
23. 
21 
20* 

48 
*1 
35 
45 
42 

31. 

29 
31 
16 
29. 

243 
193 
26 
223 
261 

0 
0 
2 1 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

,03 
.22 
,00 
.07 
.00 

- 

.07 

.13 
,06 

.01 
.10 
.00 
.02 
.00 

28. 

1 

24 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

FORT   JONES  RANGER  ST» 
FORT  ROSS 
GRATON   1  W 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HEALD5BURG 

91.6 
67.2 
65.9 
94.  1 
90.9 

44,7 
46.1 
48,7 
49.7 
52.9 

68.2 
57.7 
67,3 
71,9 
71,9 

1.9 
-  .2 
3.0 

101 
78 
99 
107 
105 

23 
20 
20 
23 
20» 

33 
4* 
42 
39 
47 

29 

27. 

27. 

31 

28 

33 
221 
14 
9 

0 

20 
0 
1 1 
23 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.02 

T 
.02 
.00 
,00 

.14 
.09 
.17 
.12 

.02 

T 
,02 
,00 
.00 

1 
1 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

HILTS 
HOOPA 
KEnTF IElD 

KLACATH  R 
KNIGHTS  VALLEY 

62. 8M 
89.0 
62.8m 
68.9 

47. 7M 
52.1 
51.5m 
51.8 

66. 3M 
70,6 
67, 2M 
60,4 

2.0 

97 

105 
99 
83 

11 
22 
6 
20 

37 
44 
47 
44 

31. 

31 
9 
31 

78 
12 
23 
139 

8 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

,06 
.05 
,03 
.03 

.02 

.06 
.05 
.03 
.03 

1 
1 
31 
1 

.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAvA  beds  NAT  MONUMENT 
MOUNT   HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

91.4 
60.  3m 
80.7 
63.2 
69.2 

44.6 
46. 5M 
36.1 
53.4 
48,1 

68,0 
64. 4M 
59.4 
68.3 
68.7 

I.'' 

102 
91 
93 
98 
80 

20 

a 
11 

19 
20 

38 
32 
26 
49 
38 

29 
28 
29 
29. 

3 1 

17 
90 

177 
11 

189 

21 
2 

4 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

5 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 
.18 
.11 
.06 
,43 

.03 

.00 
.10 
.11 
.06 
.39 

31 
1 

31 
1 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 
1 

0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

ORLEANS 

PET4LUMA  FIRE  STATION 
POINT  ArEnA 
POTTER  VAlLEy  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  -''K 

92.9 
63.6 
66.0 
95. 4M 
87.6 

50.6 

50,4 

50.3m 

5C.3M 

52.4 

71.8 
67.0 
58. 2M 
7  2,9M 
70.0 

,7 

107 
100 
76 
104 
102 

21 
20 
21 
20 
21 

43 
42 
44 
39 
47 

31 
17 
15 
31 
31 

11 
9 

208 
1 1 
6 

22 
5 

12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,00 

T 
.00 
.00 
.00 

- 

.08 
.03 

.07 

.00 

T 

.00 
.00 
.00 

31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SAINT  HELENA 

SAlYER  RAnGER  STATION 

^AN  RAFAEL 

SANTA  ROSa 

SCOTIA 

90.2 
91.1 
83.4 
66.0 
69.8 

51.9 
52.1 
52.7 
50.5 
52.4 

71.1 
71.6 
68.1 
66.3 
61.1 

1.4 

1.9 
.4 

105 
106 

97 
102 

84 

20 
22 
6 
21 
21 

45 
45 
48 
45 
46 

29. 

31 
27 
7 
29 

3 
6 
9 
4 

116 

19 
1 7 
6 
9 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 
.06 
,03 
,02 
,10 

- 

,05 

,04 
.01 

T 
.06 
.03 
.02 
.07 

31 
1 
31 
31 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SHELTER  Cove 

SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UKIAH 

68.5 
69.4 
8  3.4 
92.5 

49.1 
52.5 
40.3 
53.7 

68.6 
71,0 
61.9 
73.1 

,5 

100 
99 
94 

106 

20. 

24 
10 
20 

43 
39 
28 
46 

28 
20 
29 
29 

8 
9 

1 12 
4 

12 
17 
6 

20 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

.03 
.00 
.  06 
,00 

- 

.12 
.05 

.03 
,00 
,04 
,00 

31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

WEAVERVILLE  ranger  STA 
WEED   1  5 
WILLITS   1  NE 
YREKA 

92.4 
82.3 
85.7 
66  •  6 

46,6 
41,3 
45,3 
50,1 

69.5 
61.8 
65.5 
69.4 

,1 

—  1,2 

104 
94 

98 

100 

23 
23 
20 
25. 

37 
30 
36 
41 

29 
1 
29 
30« 

16 
116 
31 
38 

21 

8 
17 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

,00 
.04 
.00 
,02 

- 

.21 
.37 

,00 
.04 
.00 
,02 

1 
6 

.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

66.5 

,4 

,05 

.10 

SACRAMENTO  DRAINAGE 
02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  ranger  STATION 
AIIRI  ON 

bersyessa  lake 

blue  canyon  wb  airport//r 

85.5 
86.4 
92.2 
93.5 
76.3 

45,1 
39,4 
60,0 
60,3 
56,5 

65.3 
62.9 
76.1 
76.9 
66.4 

-  1,0 

-  ,1 

•  ,3 

95 
98 
101 
102 
83 

11. 
23 
8 
21 
24. 

29 
30 
49 
54 
35 

29 
29 
31 
31 
31 

62 
92 
0 
0 
47 

6 

13 

20 
23 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.06 
,14 
.19 
.01 
.55 

.08 
.16 

.49 

.06 
,11 
.19 
.01 
.65 

3 1 
31 
31 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 
I 

0 
I 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

BOWMAN  DAM 

BROCKS  FArnhAM  ranch 

□  U  K  r' t  T 

CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

78. 6M 

96.5m 

86.5 

84.5 

99.4 

53,1 
56, 2M 
41,5 
46,0 
56,1 

65. 9M 
76. 4M 
64.0 
64.6 
77.8 

•  .7 

.6 

.1 
,6 

86 
105 
95 
93 
107 

23. 

21 
23 
24 
20 

40 
50 
31 
36 
50 

31 
31. 

29 
29 
31 

46 

0 
62 
56 

0 

0 
29 
9 
7 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.53 
.09 

T 

,00 
,00 

- 

.40 
.07 

.12 

.04 

.53 
.09 

T 
.00 
.00 

31 
7 
31. 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

CHESTER 

CHico  Experiment  sta 

CLARK  5BUR6 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

85. 3m 

95.0 

89.7 

96.5 

91.1 

40, OM 

59,6 

56,8 

49,2 

61,6 

62. 7M 

77.4 

73.3 

72.9 

76.4 

1,0 
.7 

94 
102 
101 
104 

97 

22 

9 

6 
24 
13. 

31 
54 
50 
40 
46 

30 
3. 

27 
31 
31 

89 
2 
0 
1 
6 

26 
17 
27 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

,00 
,08 
,00 
.24 

.13 
.07 

.21 

T 

,00 
,08 
,00 
.24 

7 
31 
31 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

COLUSA   1  SSw 
DAVIS   1  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABlA 
DOBBINS  COLGATE 

94.9 
69.7 
82.5 
69,1 
93. 5M 

56,9 
54.3 
46,2 
55,9 
57. 7M 

75.9 
72.0 
64.4 
72.5 
75. 5M 

-  ,1 

•  1.3 

•  ,8 

1.4 

103 
99 
88 
96 

101 

20 
21 
21 
20 
9. 

52 
48 
42 
47 
47 

27. 

9 
30. 

31 
31 

0 
0 
46 
1 

5 

26 
18 
0 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.05 
.31 
,00 
.06 

.03 
.04 
.26 
.05 
.04 

.00 
.05 
.31 
.00 
,06 

31 
31 

31 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DOWMEVILLE  ranger  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

88.0 
93.5 
89.3 
93.9 

46,1 
57,2 
56,3 
59,1 

68.  1 
75.4 
72.8 
76.5 

.4 

95 
102 
103 
101 

22. 

7 
20 
21. 

42 
50 
50 
52 

30 
26 
30. 
31 

13 

0 
I 
0 

13 
25 
15 

23 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.32 
.00 
,05 
,16 

.05 

.32 
.00 
.04 
.16 

31 

31 
31 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  274  - 
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Continued  


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minim  um 

Average 

Depajttire 

From  Normal 

Highest 

« 
Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  | 

£ 

1 
1 

1.00  or  More 

5  t 

«"! 

° 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

89  •  7 

59 

97 

7 

40 

3 

16 

0 

0 

0 

•  00 

Q 

Q 

0 

GRASS  VALLEY 

93.0 

58 

,4 

75!? 

0 

100 

7 

44 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

,11 

.09 

III 

31 

lo 

0 

1 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

90.2 

42 

>8 

66.5 

- 

9 

100 

9 

36 

30. 

28 

19 

0 

0 

0 

,03 

• 

.13 

.03 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

44 

6  3,2 

90 

6 

30 

29 

93 

1 

0 

1 

0 

,18 

.08 

.15 

3 1 

•  0 

0 

1 

0 

Q 

LAKEPCRT 

97!5 

52 

.0 

74.8 

105 

6 

45 

31 

2 

29 

0 

0 

0 

,00 

I 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

lakeshore 

93.8 

56 

.6 

75.2 

104 

21 

49 

31. 

7 

24 

0 

0 

0 

,46 

.46 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

81.0 

52 

,7 

66.9 

5 

1 

88 

22 

40 

23 

29 

0 

0 

0 

0 

,64 

.56 

.64 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

LAKE   SPAULDING  0AM 

81.0m 

52 

.8M 

66. 9M 

67 

24* 

41 

31 

26 

0 

0 

0 

0 

.64 

.64 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

1  A  ^    DI  MM  A  C 

9S  b 

65 

80  7 

1 

102 

20. 

59 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

.05 

•  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

MAnZANITA  LAKE 

II 

79!2 

45 

I3 

62I3 

86 

23 

37 

31. 

102 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARYSVILLE 

96.1 

59 

,5 

77.8 

6 

103 

21* 

54 

31. 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

- 

,02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MC  Cloud 

8^.8 

44 

,2 

64.5 

- 

1 

95 

23 

34 

29 

63 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

,23 

T 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

82. <> 

43 

,4 

62.9 

1 

6 

92 

23 

35 

2 

87 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

.16 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTICELLn  DAM 

94.5 

56 

4 

76  5 

103 

21 

52 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

,06 

,05 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  MB  CITY 

llfi 

83.1 

47 

.6 

65I4 

1 

3 

96 

22 

36 

27 

58 

8 

0 

0 

0 

.05 

.13 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

88.2 

49 

,1 

58.7 

7 

94 

11* 

44 

30 

8 

14 

0 

0 

0 

,  16 

.13 

.16 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

ORLAND 

95.  3m 

58 

,6M 

77. OM 

- 

6 

104 

21 

52 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

- 

.05 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PArADISc 

92.1 

63 

,0 

77.6 

100 

7 

52 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

placerville 

90.7 

54 

.0 

72)4 

7 

98 

7 

46 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

.20 

,19 

.20 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

placerville  ifg 

91.1 

64 

,0 

77.6 

98 

21* 

43 

31 

1 

18 

0 

0 

0 

,25 

,25 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

platina 

92.0 

55 

,0 

73.5 

100 

21 

48 

31. 

2 

22 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 

91.3 

40 

.  9 

66.  1 

2 

,4 

101 

23 

31 

29 

34 

21 

0 

1 

0 

,02 

,09 

,02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFP   WB  AIRPORT 

R 

9*. 5 

64 

,9 

80.7 

- 

,  3 

108 

2  1 

56 

31 

2 

28 

0 

0 

0 

,67 

,61 

,57 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

9B.2 

67 

,0 

82.6 

2 

,1 

109 

21 

56 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

,00 

- 

.13 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

94.9 

56 

,6 

75.8 

- 

,2 

104 

21 

50 

28 

4 

25 

0 

0 

0 

,02 

.01 

.02 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

93.2 

58 

,3 

75.8 

1 

,7 

102 

20. 

52 

27 

4 

24 

0 

0 

0 

,11 

,09 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

5ACRAMENT0  WB  CITY 

90,5 

59 

,  1 

74.8 

2 

■  0 

99 

20* 

54 

31 

5 

zo 

0 

0 

,05 

.02 

,06 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

94.4 

66 

,7 

80.6 

102 

13 

57 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

M 

M 

M 

96 

21 

42 

28 

0 

0 

0 

,73 

,73 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

SIERRAVILLE  ranger  STA 

85.1 

40 

,6 

62.9 

1  7 

101 

2  3 

31 

30 

89 

6 

0 

2 

0 

.12 

- 

.03 

.12 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

SODA   SPRINGS   1  E 

//R 

73,6 

42 

,5 

58,  1 

80 

24. 

34 

31 

209 

0 

0 

0 

0 

.25 

3 1 

1 

0 

5  T  U"  Y    OU"U  t    KC.3CKVU  1  f\ 

95.7 

60 

.  5 

7H  .  1 

,9 

104 

21 

52 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

loo 

.05 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

87.9 

55 

,5 

71.7 

94 

24. 

44 

31 

11 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

M 

M 

M 

105 

22 

57 

31 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

TWIK  LAKES 

70.9 

41 

,8 

56.4 

1 

,1 

78 

22 

34 

30 

259 

0 

0 

0 

0 

.24 

- 

.12 

,21 

31 

T 

0 

1 

0 

0 

UPPER  LAKE   RANGER  STA 

94.7 

50 

.4 

72.6 

102 

22 

43 

29 

3 

28 

0 

0 

0 

,00 

.01 

,00 

31 

.0 

0 

0 

0 

VACAV I LLE 

56 

2 

75  2 

\ 

,0 

103 

7 

51 

31. 

0 

24 

0 

0 

0 

.02 

,02 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

92I5 

60 

.0 

76^3 

99 

2  1 

50 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

- 

,11 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

whiskEytown  res 

95,8m 

53 

,5 

79. 7M 

104 

22 

55 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

WILL lAMS 

WILLOWS 

93,9 

59 

,6 

76.6 

,4 

106 

21 

52 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

,07 

,00 

0 

0 

WINTERS 

96  4 

58 

5 

77  5 

104 

e. 

52 

3 

0 

29 

0 

0 

0 

|05 

,05 

31 

|o 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

93)2 

55 

.8 

74^5 

,  7 

lOl 

22. 

50 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

.02 

.01 

,02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

72.0 

.6 

.12 

.03 

«       «  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

83,2 

33 

,4 

56.3 

92 

23 

25 

3  1 

1 

0 

15 

0 

00 

00 

0 

0 

0 

0 

BRIDGEPORT 

81.9 

37 

.5 

59.7 

86 

24. 

24 

29 

158 

0 

0 

6 

0 

!57 

I29 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

CEDARVILLE 

86,8 

52 

,4 

69.6 

.8 

95 

23. 

39 

29 

31 

14 

0 

0 

0 

.10 

Q 

Q 

0 

OONNER  memorial   ST  PK 

80,8 

39 

^  1 

60.0 

88 

23 

29 

29 

151 

0 

0 

1 

0 

!o2 

|02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE   5  SSE 

88,6m 

48 

.9 

66. 8M 

95 

24. 

37 

29 

27 

1 9 

0 

0 

0 

.15 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

Fleming  fish  and  game 

88,4 

46 

.5 

67.5 

95 

23. 

35 

30 

21 

16 

0 

0 

T 

.*5 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

83,4 

43 

,9 

63.7 

- 

3 

,3 

91 

22. 

31 

29 

81 

5 

0 

1 

0 

.62 

.52 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

MEYERS  *  Sw 

79,7 

40 

.3 

60.0 

89 

8 

33 

31 

153 

0 

0 

0 

0 

,04 

.04 

15 

T 

0 

0 

0 

0 

MONf  LAKE 

8  3  «  5 

50 

*^ 

67.1 

24. 

39 

29 

20 

0 

0 

0 

0 

.11 

.  1 1 

6 

.0 

0 

t 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

SUSANVILLE  AIRPORT 

87.3 

48 

.4 

67.9 

- 

.  1 

95 

23. 

34 

29 

35 

18 

0 

0 

0 

.00 

• 

.09 

.00 

31 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TAHCE  CITY 

77.3 

44 

.0 

60.7 

,7 

85 

24 

38 

31. 

138 

0 

0 

0 

0 

,04 

.10 

,04 

.  0 

0 

0 

0 

0 

TERMO 

84.3 

39 

,3 

61.8 

93 

22 

29 

29 

113 

5 

0 

4 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRUCKEE  RANGFR  STATION 

60.5 

39 

,  8 

60.2 

,2 

24. 

30 

29 

150 

0 

0 

3 

0 

,03 

.14 

,03 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

WOODFORDS 

83.9 

53 

,7 

68.6 

91 

10 

40 

31 

22 

3 

0 

0 

0 

,04 

,04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.9 

,2 

,12 

,14 

«       «  « 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVIlA  BEACH 

74.1 

54 

,8 

64.5 

84 

12 

50 

16. 

33 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

31 

BEN  LOMOND 

82.4 

48 

,0 

65.2 

93 

4 

45 

30. 

38 

4 

0 

0 

0 

.03 

,0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY 

69,5 

55 

.4 

62.5 

,9 

82 

5 

63 

29. 

81 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

78,8 

51 

.9 

65.4 

94 

5 

47 

9 

27 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

77,5 

47 

.0 

62.3 

91 

20 

39 

19 

94 

I 

0 

0 

0 

.25 

.25 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

84,1 

56 

,2 

70.2 

97 

5 

53 

29. 

1 

8 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

88.3 

51 

,0 

69.7 

103 

6 

39 

21 

12 

15 

0 

0 

0 

.06 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAlF  MOON  BAY  2  NNW 

66, OM 

52 

,3M 

59. 2M 

69 

20. 

46 

28. 

174 

0 

0 

0 

0 

T 

.15 
.12 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLL ISTER 
KING  CITY 

81.7m 
83. 6M 

48 

,8m 

65.  3M 

1 

,9 

95 
95 

19 
20 

43 

29. 

37 

2 
3 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

.17 
.13 

.17 
.13 

31 
31 

.0 
,0 

0 
0 

I 

I 

0 
0 

0 
0 

LIVERMORE  2  SSW 

88.6 

52 

,1 

70.4 

,4 

104 

21 

43 

24 

2 

17 

0 

0 

0 

.12 

.10 

.12 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
AUGUST  196« 


Continued 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highesl 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Average 

Mln. 

3 

H 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

o 

1 

g 
°. 

LOO  or  More 

S  < 

?| 

.°l 

LOS  GAToS 

83. 

7 

53. 

68.6 

• 

,2 

98 

20 

47 

28. 

9 

4 

0 

0 

0 

.18 

,16 

•  18 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

66. 

7 

55. 

7 

71.2 

loo 

20 

52 

29. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

66. 

3 

52. 

2 

59.3 

81 

19* 

48 

30. 

171 

0 

0 

0 

0 

.35 

•  31 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

65. 

3 

51. 

9 

58.6 

75 

6 

45 

21 

190 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

88  • 

9 

59 « 

0 

74.0 

100 

9* 

46 

31 

6 

18 

0 

0 

0 

,14 

•  14 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

78. 

OM 

62, 

Om 

70. OM 

.0 

68 

25 

38 

31 

39 

0 

0 

0 

0 

,  12 

,11 

,12 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

97. 

9 

51. 

5 

74.7 

105 

25* 

42 

17 

1 

26 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

76. 

2m 

58, 

IM 

67. 2M 

92 

6 

54 

3 

7 

2 

0 

0 

0 

,09 

,09 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

R 

70. 

1 

57, 

8 

64.0 

• 

.2 

83 

20* 

55 

19 

44 

0 

0 

0 

0 

.03 

•  00 

,03 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DAI  r  A 1  Tn  riTv  hai  I 

kflLL    HLI^    V.IIT  nftL.1. 

77  • 

54 , 

4 

66.0 

93 

20 

47 

27. 

22 

3 

0 

0 

0 

.12 

•  12 

31 

•  0 

0 

\ 

0 

0 

PASC  R0BLE5 

93. 

5 

49, 

3 

71.4 

103 

23* 

41 

30 

10 

25 

0 

0 

0 

,06 

•  08 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

PA5C  H0BLE5  FAA  AP 

94. 

2 

52, 

6 

73.4 

105 

24* 

44 

29 

14 

25 

0 

0 

0 

,04 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

95. 

1 

50, 

2 

72.7 

102 

25« 

42 

27 

2 

23 

0 

0 

0 

,26 

•  26 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

PI5M0  BEACH 

67. 

8 

53, 

8 

60.6 

75 

7 

50 

19 

123 

0 

0 

0 

0 

•  10 

•  10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCA5 

65. 

8 

46 , 

5 

57.2 

74 

5 

44 

19 

234 

0 

0 

0 

0 

,11 

.11 

31 

,0 

0 

I 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

87. 

2 

53, 

8 

70.5 

100 

21 

48 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

,02 

•  02 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

93. 

I 

49, 

0 

71.1 

101 

25* 

40 

29. 

15 

23 

0 

0 

0 

•  13 

.11 

•  13 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

REDk-OOD  CITY 

84. 

3 

53, 

6 

69.0 

1 

.8 

98 

5 

46 

29. 

6 

5 

0 

0 

0 

•  08 

•  06 

,06 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

69. 

9 

56, 

8 

63.4 

84 

20 

54 

15 

66 

0 

0 

0 

0 

,01 

,01 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

82  . 

6 

53, 

6 

68.2 

99 

20 

44 

29 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

72. 

7 

93, 

1 

62.9 

,6 

84 

19 

45 

29 

65 

0 

0 

0 

0 

.20 

,16 

•  20 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

72. 

2 

53. 

9 

63.1 

85 

19 

47 

19 

62 

0 

0 

0 

0 

,20 

•  20 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONiO  MISSION 

97. 

5 

47, 

72.7 

105 

24 

39 

28 

6 

28 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

64. 

8 

55, 

0 

59.9 

69 

9* 

49 

29 

190 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

73. 

1 

55. 

4 

64.3 

1 

.5 

89 

19« 

52 

9 

46 

0 

0 

0 

0 

•  01 

,01 

,01 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

65. 

5 

'4, 

5 

60.0 

.6 

90 

19 

52 

13 

152 

0 

0 

0 

0 

•  °l 

• 

,03 

,01 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGOrIO  3  SE 

69. 

6 

49. 

4 

69.5 

63 

20 

41 

29 

166 

0 

0 

0 

0 

,09 

.06 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

80. 

8 

55, 

8 

68.3 

.  7 

98 

20 

52 

27. 

7 

3 

0 

0 

0 

,10 

,07 

,10 

31 

•  0 

0 

I 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

77. 

2 

91. 

6 

64.4 

• 

.3 

66 

8« 

49 

30. 

38 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  03 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

76. 

3M 

98, 

OM 

67,  2M 

91 

19 

52 

29 

1 

0 

0 

0 

,08 

,08 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ClArA  UNIVERSITY 

84. 

5 

57. 

3 

70.9 

3 

,6 

96 

5 

50 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

,18 

•  16 

,18 

24 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

76. 

3 

49. 

7 

63.0 

,0 

85 

42 

10 

77 

0 

0 

0 

0 

,17 

•  11 

.17 

31 

•  0 

0 

I 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

74. 

3 

53. 

9 

64.1 

90 

20* 

51 

31. 

52 

2 

0 

0 

0 

,05 

,05 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   Z  ESE 

88. 

I 

92. 

6 

70.4 

101 

21 

45 

29 

2 

14 

0 

0 

0 

,03 

•  01 

,03 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70. 

3 

50. 

5 

60.4 

80 

20» 

43 

29 

139 

0 

0 

0 

0 

,05 

,05 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.2 

1 

.0 

,09 

•  06 

tt       #  * 

SAN  JOAOUIN  DRAINAGE 
OS 

ANTIOCH  FIBrEBOARD  ML 

87. 

1 

56,6 

72,9 

•  6 

102 

21 

52 

15. 

0 

9 

0 

0 

0 

,12 

.10 

,12 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

ANTioCH  Pumping  plant 

90. 

2 

55, 

1 

72.7 

100 

6 

49 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

,15 

,15 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

95. 

8 

67 

1 

81.5 

- 

,3 

104 

18 

52 

31 

2 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

,04 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY 

94. 

7 

61.4 

78.1 

1 

,0 

101 

10» 

49 

31 

0 

24 

0 

0 

0 

,34 

•  33 

,32 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

bakersfield  wb  airport 

R 

96  . 

66 

7 

82.7 

I 

,0 

104 

B  * 

58 

3  1 

0 

27 

0 

0 

0 

,17 

•  17 

•  16 

31 

•  0 

0 

\ 

0 

Q 

BALCH  POWER  HOUSE 

93, 

3 

70,2 

81.8 

100 

17 

55 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

,18 

•  17 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

RLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

96. 

6 

64. 

9 

80.8 

102 

Z5» 

57 

31. 

0 

29 

0 

0 

0 

,01 

•  01 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

84. 

2 

46. 

2 

66.2 

1 

.0 

94 

12 

42 

1 

36 

4 

0 

0 

0 

T 

- 

,03 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

95. 

5 

99. 

1 

77.3 

,2 

105 

8 

51 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

,01 

•  01 

•  01 

31 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

CATHEY5  VY  bull  run  RH 

95. 

8 

60. 

9 

78.4 

102 

8« 

48 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

87. 

4 

54. 

7 

71.1 

95 

24 

47 

30. 

2 

12 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COAL INGA 

97. 

5 

62. 

9 

60.2 

,6 

104 

it 

53 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

•  12 

•  U 

,12 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

98. 

0 

62, 

7 

80.4 

105 

9» 

55 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

93. 

3m 

57, 

2 

75. 3M 

,7 

102 

24 

52 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

•  23 

•  23 

,23 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

DUDl  FYS 

89. 

6M 

46, 

8M 

68. 2M 

.9 

96 

9 

39 

28 

25 

0 

0 

0 

•  38 

,37 

,38 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

95. 

2 

55, 

2 

75.2 

- 

.6 

101 

10. 

49 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

•  IT 

,16 

,17 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FIVE   POINTS  5  SSW 

96. 

6 

60. 

4 

78.5 

104 

8 

55 

15. 

2 

30 

0 

0 

0 

•  15 

,15 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO  wB  Airport 

R 

96, 

6 

61. 

2 

78.9 

,0 

105 

a 

54 

31 

3 

29 

0 

0 

0 

•  25 

•  24 

,25 

31 

•  0 

0 

I 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

99. 

4 

59, 

8 

79.6 

107 

9 

52 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

79. 

0 

50, 

4 

64.7 

1 

,  5 

86 

8 

39 

31 

51 

0 

0 

0 

0 

,00 

- 

•  12 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

90. 

9« 

50, 

2m 

70. 6M 

99 

23 

41 

31 

4 

18 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROvE 

74. 

3 

49, 

9 

62.1 

80 

25. 

40 

2 

100 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

96. 

9 

56. 

4 

77.7 

.4 

103 

8* 

52 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,34 

•  34 

•  34 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

hETCH  HETCHY 

86  . 

9 

54, 

5 

70.7 

.0 

93 

24* 

48 

30. 

J 

9 

0 

0 

0 

T 

•  08 

7 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

HUNTINGTON  LAKE 

73. 

1 

46, 

6 

59.9 

,6 

78 

9 

35 

31 

152 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

IDRIA 

91  . 

9 

65, 

2 

76.6 

,2 

96 

25» 

50 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

,14 

.09 

•  14 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

96. 

9 

74, 

1 

86.5 

.9 

108 

10 

62 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,04 

•  02 

•  04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

96. 

7 

63, 

5 

80.1 

102 

23. 

55 

30. 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

98. 

9 

68, 

3 

63.6 

106 

9 

59 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

97. 

7 

68. 

3 

83.0 

106 

8 

56 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,20 

•  20 

3  \ 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

93. 

5 

57. 

5 

75.5 

100 

8. 

49 

29. 

0 

26 

0 

0 

0 

,19 

•  19 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

94. 

3 

59. 

6 

77.0 

,0 

101 

7 

51 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

,12 

.12 

•  12 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LEMCN  COVE 

96. 

3 

62. 

6 

79.4 

,5 

102 

17. 

54 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

,15 

•  12 

.15 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

L INC5AY 

96. 

7 

60. 

5 

78.6 

,4 

103 

6. 

54 

31. 

0 

29 

0 

0 

0 

,40 

•  39 

,40 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LOOI 

90. 

1 

55. 

3 

72.7 

1 

.8 

99 

20. 

49 

3 

6 

19 

0 

0 

0 

•  27 

•  26 

,27 

31 

•  0 

0 

I 

0 

0 

LOS  BANDS 

93. 

6 

98, 

1 

75.9 

1 

.0 

102 

7 

52 

30 

3 

24 

0 

0 

0 

,00 

•  01 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MADFRA 

97. 

IM 

60. 

6M 

76. 9M 

1 

,  1 

105 

8 

53 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,12 

•  11 

•  12 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

86. 

4 

56. 

2 

71.3 

96 

20. 

50 

31. 

0 

8 

0 

0 

0 

•  22 

.22 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MARICOPA 

98. 

3 

69. 

8 

84.1 

.2 

105 

10. 

57 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

•  08 

.07 

•  08 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

97. 

5 

59. 

4 

78.5 

2 

,2 

105 

7 

52 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

•  13 

.13 

•  13 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


AUGUST  1964 

Continued  


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

o  1 

2  1 

?  J 
<S 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

J 

3 

Dale 

Lowest 

Dale 

No.  ol  Days 

Tolal 

Deparlure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  of  Daya 

t 
r\ 

Max. 

Min. 

Q 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Degree  1 

•°i 

S< 

.°l 

"£ 

So 
oo 

MODF  STO 

<)2.l 

57 

5 

74.8 

8 

10* 

7 

51 

31 

8 

22 

0 

0 

0 

.00 

,01 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEwf*'AN  2  NW 

92.9 

57 

* 

75.2 

i! 

2 

loo 

7. 

50 

27 

0 

23 

0 

0 

0 

.21 

,21 

,21 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  ST» 

92.9 

57 

3 

75.1 

98 

25* 

*7 

31 

0 

2* 

0 

0 

0 

.02 

,01 

,02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKCALE  WOODWARD  DAM 

93.1 

57 

7 

79.* 

3 

100 

21* 

5 1 

29. 

0 

25 

0 

0 

0 

•  ^0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COvE 

96.8 

62 

0 

79.* 

i' 

2 

10* 

9 

50 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

,0* 

,0* 

,04 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

PANCCHE  CrEEK 

91  .  1 

M 

M 

103 

8* 

IB 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

portehville 

96.2 

53 

6 

79.9 

8 

102 

8 

56 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

P05FY   3  E 

8*. 2 

5  1 

* 

67,8 

90 

25 

45 

3 1  * 

17 

1 

0 

0 

0 

,38 

,38 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

88.3 

50 

2 

7*. 3 

93 

2** 

47 

31 

2 

16 

0 

0 

0 

.15 

,15 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

92.5 

63 

6 

78.1 

10* 

8 

54 

31 

1 

22 

0 

0 

0 

.0* 

,04 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

50NCRA  RS 

9'>.6 

55 

* 

75.0 

- 

1 

2 

102 

26 

*9 

2 

0 

2  * 

0 

T 

- 

,02 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

85.6 

*7 

5 

66.5 

92 

6 

33 

30 

2* 

6 

0 

0 

0 

,*8 

,*5 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  1«BAP 

93.* 

60 

,5 

77.0 

8 

102 

5 

53 

31 

6 

22 

0 

0 

0 

.29 

,29 

,29 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

90,7 

56 

3 

73.5 

9 

99 

6 

51 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

.15 

,16 

,16 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

9  3.3m 

5* 

7M 

7*.0M 

101 

20« 

60 

30. 

0 

23 

0 

0 

0 

.23 

,23 

.0 

0 

1 

0 

0 

TEHACHAP I 

83.9 

56 

2 

70.1 

91 

2** 

*5 

30 

10 

2 

0 

0 

0 

.01 

,01 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

TEJCN  RANCHO 

96.3 

65 

8 

81.6 

1 

1 

1 02 

23. 

53 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

.23 

,21 

.15 

18 

.0 

0 

I 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

96. 3M 

63 

*M 

79. 9M 

1 

5 

10* 

18 

55 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.  00 

,02 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

92.1 

57 

2 

7*. 7 

1 

7 

98 

10 

*8 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

.30 

,28 

,30 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

Tracy  carbona 

93.* 

57 

* 

75.* 

101 

7 

*9 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

.12 

,12 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

91.3 

50 

* 

75.9 

lOl 

20* 

63 

31 

3 

19 

0 

0 

0 

.30 

,30 

31 

,0 

0 

1 

0 

0 

VISAL lA 

95.3 

62 

5 

78.9 

- 

1 

0 

102 

9 

5* 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

,00 

T 

19 

,0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

96.6 

65 

,* 

61.0 

1 

102 

6 

59 

3 1 

0 

28 

0 

0 

0 

,09 

,09 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

91.0 

5* 

8 

72.9 

2 

1 

96 

25» 

*9 

28. 

I 

22 

0 

0 

0 

,30 

.2* 

,30 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

75.0 

7 

•  13 

.11 

«       *  • 

solth  coast  drainage 

OA 

ALPINE 

88.8 

50 

•  6 

7*. 7 

98 

23 

52 

30. 

0 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

,0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

7*. 8 

55 

7 

70.3 

3 

5 

8* 

3 

60 

22. 

0 

0 

,00 

,0* 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

92.1 

58 

0 

75.1 

- 

1 

0 

102 

2*. 

*9 

30. 

0 

21 

0 

0 

0 

,00 

- 

,22 

,00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BEAlMONT   PUMPING  PLANT 

92.  1 

59 

■  0 

75.5 

loo 

25* 

45 

31. 

5 

23 

0 

0 

0 

•  13 

,20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  lAkE 

78.8 

*2 

,5 

60.7 

8* 

23. 

31 

29 

13* 

0 

0 

1 

0 

I25 

,14 

5 

,0 

0 

2 

0 

0 

BON  I TA 

78.9 

60 

,5 

69.7 

• 

>5 

85 

19 

55 

26. 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

,08 

T 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

R 

86.5 

62 

,7 

7*. 5 

,5 

99 

8 

54 

15 

1 

1 2 

0 

T 

,05 

T 

31. 

,0 

0 

0 

0 

0 

CABrILLO  NAT  MONUMENT 

R 

7*. 2 

58 

,9 

66.5 

77 

25. 

53 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

.02 

,01 

8. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  Dam 

89.  3 

52 

,2 

70.  8 

10* 

6 

47 

16 

3 

17 

0 

0 

0 

CAMPO 

91.* 

5* 

,2 

72.8 

100 

2*. 

39 

29 

15 

22 

0 

0 

0 

l03 

,03 

* 

,0 

0 

0 

0 

0 

CANCGA  PARK  PIERCE  COL 

91.5 

58 

.2 

74,9 

105 

8 

*9 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

.01 

,01 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

CHUl  A  ViSTA 

M 

M 

M 

75 

28. 

59 

3 

0 

T 

m 

,09 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

87.5 

59 

,* 

73,5 

- 

,6 

99 

8 

51 

21 

0 

1* 

0 

0 

0 

,00 

• 

,12 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

90.2 

50 

.3 

75,3 

I 

.0 

102 

8 

53 

23. 

0 

18 

0 

0 

0 

,00 

,07 

,  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

76.9 

61 

•  8 

69,4 

8* 

8 

57 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

93.8 

93 

.6 

73,7 

100 

6 

*5 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

.10 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUYAmACA 

87.2 

93 

.2 

70.2 

.5 

9* 

2* 

39 

31. 

I* 

1 1 

0 

0 

.30 

_ 

,24 

,30 

* 

.0 

0 

I 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

92.* 

59 

,2 

75,8 

105 

9 

52 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

.01 

- 

,09 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CaPITAn  Dam 

90.5 

50 

,2 

75,4 

100 

2* 

6 1 

2  1 

0 

18 

0 

0 

0 

.02 

18 

Q 

Q 

ELST  NORE 

96. *M 

57 

,*M 

76, 9M 

1 

,3 

108 

8 

*B 

31 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

,11 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCcNOIDO 

86.5 

51 

.2 

73.9 

.5 

95 

25 

53 

30. 

0 

5 

0 

0 

0 

.00 

,15 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

92. S 

67 

,8 

80.3 

105 

8 

59 

30. 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

66.2 

51 

.2 

73.7 

97 

19 

53 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

henshaw  Dam 

90.8 

53 

,9 

72.4 

102 

9 

4 1 

29 

8 

22 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

Q 

Q 

Q 

idyllwilD  ranger  sta 

JULIAN  hYNOLA 

88,7 

56 

,3 

72.5 

98 

2* 

*2 

29 

19 

16 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAGLNA  BEaCh 

7*. 5 

61 

,9 

68.2 

,4 

77 

20. 

65 

23. 

I 

,00 

,07 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LA  MFSA 

79.* 

62 

,3 

70.9 

89 

19 

58 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

,0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

71.6 

52 

,  7 

52.2 

82 

6 

*8 

22. 

87 

0 

0 

0 

0 

Q 

LONG  BEACH 

79.1 

6* 

,5 

71,9 

.6 

89 

7 

59 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

loo 

.04 

loo 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACm  wB  AP 

78.* 

53 

,4 

70.9 

• 

1 

.4 

85 

19 

67 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

,03 

T 

1*. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT 

R 

7*. 9 

53 

.9 

69.4 

,3 

81 

8 

50 

23. 

0 

T 

• 

,02 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

R 

82  .* 

5* 

.3 

73.4 

.3 

92 

8 

69 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

,00 

- 

,04 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

92,0 

53 

.8 

77.9 

101 

9 

*8 

29 

2* 

0 

0 

0 

,42 

5 

0 

0 

Q 

MT  BALDY  NOTCH 

76.5 

54 

.0 

55.3 

82 

23. 

43 

31 

*3 

0 

0 

0 

0 

*T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUrT  rtlLSON  FC  338  8 

/  / 

79.9 

60 

.3 

70.  1 

90 

23 

39 

31 

2* 

1 

0 

0 

0 

,00 

.07 

,00 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

73.3 

63 

.6 

68.5 

,3 

77 

30 

57 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

75.0 

62 

.1 

59,  1 

79 

19 

54 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

.02 

.00 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAt 

90.* 

56 

.3 

73.* 

,6 

105 

8 

49 

15 

0 

18 

0 

0 

0 

.03 

,03 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNArD 

73.8 

57 

.9 

65.9 

,7 

78 

7. 

62 

15 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

,03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALCMAR  MT  OBSERVATORY 

8*.  1 

50 

.3 

72,2 

91 

23 

45 

31 

* 

* 

0 

0 

0 

,00 

,05 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

87.7 

52 

.4 

75.  1 

1 

.4 

98 

8 

65 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

9*.  2 

58 

.2 

75.2 

10* 

8. 

51 

30. 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

,00 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

pomcna 

89.8 

60 

.4 

75.  1 

1 

,  4 

101 

8 

52 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

,08 

T 

,0 

0 

0 

0 

0 

RAMCNA  SPAULDING 

92.0 

57 

.1 

7*. 6 

103 

23 

*7 

30. 

1 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDl.ANDS 

9*. 5 

61 

.6 

78.1 

2 

.0 

107 

8 

6* 

16 

0 

2* 

0 

0 

0 

T 

,17 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  *  3 

91.8 

60 

.8 

75.3 

.8 

10* 

8 

54 

21. 

0 

22 

0 

0 

0 

,00 

,16 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  ExP  STA 

R 

93.7 

59 

.  1 

76.4 

105 

9 

50 

21 

0 

25 

0 

0 

0 

,00 

,08 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

89.9 

61 

,5 

7i.7 

100 

2*. 

49 

30 

2 

17 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

95,9 

61 

.7 

78.8 

1 

.6 

108 

8 

64 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

,00 

,16 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

5ANCBERG  WB 

//R 

8*. 9 

63 

.0 

74.0 

,  7 

93 

2*. 

44 

31 

23 

9 

0 

0 

0 

T 

,09 

T 

IB 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

R 

75,1 

66 

.3 

70.7 

1 

.1 

83 

19 

62 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

,08 

T 

9. 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparhire 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolai 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More  j 

1.00  or  More 

0  t 
°< 

•°l 

8| 

OB 

SAN  FERNANDO 

90  5 

59.3 

74.9 

1.1 

104 

7 

5l 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

r  A  ki    f  A  aC  J  C  I      CTDP  HFDT 
SAN    GAS^'ltL    rlKt    L/tK  i 

8  7  •  6 

62.5 

75.1 

98 

8 

54 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5AN  JACINTO 

99  8 

56.4 

78.1 

1  ,  1 

111 

23« 

46 

21 

0 

2  9 

0 

.01 

_ 

.22 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  PEDRO 

73)9 

63.5 

68.7 

.  3 

79 

7 

61 

22. 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

82.6 

63,8 

73.2 

.  9 

89 

18* 

59 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.3 

59.8 

68.1 

,7 

83 

18 

55 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.04 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

74.5 

58.5 

66.5 

80 

9« 

54 

30. 

3 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

santa  catalina  wbap 

SI. I 

64.5 

72.8 

2.4 

98 

8 

58 

16 

2 

T 

.06 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   MARIA   wB  AIRPORT 

R 

72.5 

51.9 

62.2 

-  .2 

84 

6 

47 

19 

90 

0 

0 

0 

0 

.10 

.07 

.10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA   MONICa  PIER 

70.7 

64.2 

67.5 

78 

6 

60 

20. 

1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

79.5m 

54, 2M 

66. 9M 

87 

8 

49 

17. 

3 

0 

0 

0 

0 

.30 

.30 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

suNL  And 

91.7 

60.7 

76.2 

106 

8 

51 

16 

4 

21 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

78.4 

63. 8M 

71  *  IM 

2,6 

86 

8 

57 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

Tii^TVM    TO\(fMP  DAKlTU 

TUjiiry   i'*vHMc  K«rn-n 

81.7 

59.6 

70.7 

.  .8 

88 

19« 

50 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

78  .  9M 

52  .Om 

6  5.5M 

91 

7 

47 

30 

26 

° 

° 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

U  C  L  A 

77.3 

66.5 

71.9 

84 

24. 

63 

22. 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND   3  N 

92.8 

58,5 

75.7 

105 

23. 

49 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

,00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

vandenberg  afb 

R 

65.8 

52,7 

59.3 

.3 

75 

6 

50 

30. 

169 

0 

0 

0 

0 

.12 

.10 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

\/t^TA    ?  nmf 

79,2 

60,7 

70.0 

86 

19* 

54 

30. 

1 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

92,4 

54,4 

73.4 

,  7 

101 

23 

41 

31. 

13 

24 

0 

° 

° 

,20 

_ 

.74 

.20 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

YORBA  LINDA 

U  [  V  1  J  1  U  I* 

72.0 

,4 

,03 

_ 

,12 

#          #  # 

501 THEA5T  DESERT 

BASINS  07 

BAKFR  9  nnw 

106.1 

76,8 

91.5 

113 

9 

67 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,09 

.09 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

6AR&T0W 

100.5 

67.2 

83.9 

106 

9* 

54 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,03 

•  03 

,  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

95.  1 

60.2 

77.7 

104 

23 

49 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  V«8  AIRPORT 

R 

95.4 

55.6 

75.5 

1.2 

101 

23» 

48 

28. 

0 

27 

0 

0 

0 

.05 

.07 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

72.4 

50.9M 

61. 7M 

78 

9 

40 

31 

114 

0 

0 

0 

0 

.SI 

.40 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

gL Y  THE 

104.6 

75.8 

90.2 

•  8 

111 

24« 

64 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.84 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYThE  FAA  AIRPORT 

106.  1 

82,1 

94.  I 

113 

23* 

71 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  Springs  3  nnE 

102. 3m 

71.0m 

86. 7M 

109 

24* 

59 

29 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAwlEY  2  Sw 

104.0 

75.1 

89.6 

-  2.7 

113 

8 

63 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.32 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

101.5 

67.4 

84.5 

109 

8 

55 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  F;iA  AIRPORT 

100.4 

72.1 

86.3 

107 

8 

58 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

•  17 

*  14 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALlEY 

112.7 

87.3 

100.0 

,  9 

119 

10* 

75 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

,14 

,00 

,09 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

89,  5M 

56. 6M 

73. 2M 

95 

9 

48 

31 

0 

0 

0 

0 

,66 

,61 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

EAGLF  MOUNTAIN 

102.4 

81.9 

92.2 

110 

8 

72 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

105.4 

75,1 

90.3 

-  ,9 

113 

23* 

60 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.37 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

FA IRMONT 

90.4 

66.5 

78.5 

.4 

100 

9 

52 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

,06 

.08 

,06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

103.2 

78.3 

90. 8 

112 

7 

71 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.16 

•  1 3 

1 

.0 

0 

I 

0 

0 

HAIkEE 

92,6 

64,0 

78.3 

-  .8 

99 

24 

58 

31. 

0 

25 

0 

0 

0 

,90 

.70 

.72 

5 

.0 

0 

z 

\ 

0 

hayfielD  pumping  plant 

102.4 

75,2 

88.8 

110 

24« 

62 

31. 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

11. 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

103.6 

77.4 

90.5 

.3 

111 

23 

68 

31. 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

imperial  FAA  AP 

105.3 

77,  1 

91.2 

114 

7 

67 

31. 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

102 

10 

5; 

31 

31 

0 

0 

0 

,04 

•  10 

.  04 

1 1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

104.3 

76,0 

90.2 

.4 

114 

8 

63 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.17 

.16 

.17 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

INYCKERN 

101.4 

65.1 

83.3 

106 

23* 

55 

16 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

105.3 

30.5 

92.9 

112 

24* 

72 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.05 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

79.5 

57.0 

68.3 

88 

8 

4; 

31 

25 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

16. 

.  0 

0 

0 

0 

0 

UANCASTER 

97.  I 

62.7 

79.9 

105 

8 

49 

16 

3 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO   SHAWNEE  HILL  PCH 

91.9 

64.8 

78.4 

98 

23 

46 

31 

4 

25 

0 

0 

0 

.62 

.62 

5 

.  0 

0 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

97.5 

63.2 

80.4 

103 

22* 

50 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.04 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SF 

102. IM 

75. 7M 

88. 9M 

111 

8 

64 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

90.4 

71. 8M 

81. IM 

97 

23* 

64 

31. 

0 

21 

0 

0 

0 

,10 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAvE   2  ESE 

95.9 

67.9 

81.9 

103 

10 

52 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

90.7 

65.4 

78.1 

97 

23 

56 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

1.39 

.68 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

105.6 

81.4 

93.5 

114 

7 

74 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,19 

•  10 

12 

.  0 

0 

1 

0 

0 

PALMOALE 

95.2 

65.4 

80.3 

.3 

103 

23 

54 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

98.3 

63.3 

60.8 

106 

23. 

52 

16 

1 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

107.6 

74,9 

91.3 

2.4 

116 

7 

59 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.18 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

104.6 

82,1 

93.4 

114 

8 

75 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

,20 

.20 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAND5BURG 

96.8 

67.2 

82.0 

103 

8 

52 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.08 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

76.6 

58.8 

67.7 

•  1.0 

86 

23 

45 

31 

27 

0 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

105.0 

76,8 

90.9 

115 

7 

65 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

103.8 

70.7 

87.3 

.1 

109 

9 

60 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.*7 

.34 

.47 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

102.7 

72.0 

87.4 

108 

23* 

60 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.25 

.13 

11 

.0 

0 

I 

0 

0 

VALVERMO  RANGER  5TA 

93.0 

55.5 

74.3 

99 

e 

38 

31 

3 

26 

0 

0 

0 

.03 

.27 

.03 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

97.4 

61.3 

79.4 

106 

9 

50 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

62.9 

37.1 

50.0 

68 

25. 

30 

29. 

462 

0 

0 

7 

0 

,02 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

52.4 

35.5 

44.0 

58 

24* 

26 

31 

646 

0 

0 

7 

0 

1.98 

1.08 

6 

.0 

0 

i 

1 

1 

DIVISION 

82.6 

•  .4 

.18 

.18 

See  Relerence  Noles  Following  Slalion  Ir-do-; 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
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Station 

Total 

Day  of  Month 

I    1   2   1  3 

4  1  5   I  6 

7      8  9 

10  1  11  1  12 

13     14  1  IS 

16  1  17  1  18 

19     20  21 

22  1  23  1  24 

25     26  27 

28  I  29  1  30 

31 

NORTH  COAST 

OPAtNAOE  01 

ALDCRPOINT 

ANGwtN  PAC  UNION  COL 
BIG  SAB  BANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVILLE  MNTNC  STA 

,DB 
.OC 

.2e 

■  02 

.03 

1 

.26 
■  02 

BRANSC0M8  2  NM 
8RIDGEVILLE  «  NNW 
BURNT  RANCH  I  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

•  lA 

.00 

T 

.lA 

T 

1 

CA2ADEB0 

CECILVILLE  SAUYEB 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE   )  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 

T 

.OA 

,00 
.00 
.22 

■  OA 
.22 

T 

T  . 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIDS 

.00 
.23 

.Ot 
.00 

.34  .OA 

.oa 

.20 

.02 

■  01 

T  ! 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  NB  CITY  R 
FCRNDALE  a  SSW 
FERNDALE  2  Nu 

.OA 
.23 

.22 

.23 

.39 
.10 

.01 

.01 
.02 

.01 

T 

T 

■  01 

.DA  . 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK   1  NNE 

.00 
.00 
.07 
.00 
.00 

.01 

.01 

.01  .02 

.01  .01 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GAR8ERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

.02 

T 

.63 
.10 

.02 

T 

.63 

.06  . 

GRATON  1  u 

GREENVIEU 

SUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

•  02 
.00 

.00 
.00 

.02  . 
T  . 

HCALDSSURG 
HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYOEW  2  HSH 
HOOPA 

.00 
.00 

.03 
.03 

■  06 

■  03 

■  05 

HOOPA  2  SE 

NORLAND  LARGO  STATION 
IOLEbILD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELO 

.OA 

.00 

T 

.03 

■  OA 

T 

.16  ! 
.03  . 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 

KORSEL 

LAKE  PILL5BURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

.03 

loo 

.IB 

.03 
.08 

T 

T 

.10  • 

HAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

.OB 
.OA 

.11 
.03 

.08 
.11 

.04  ', 

.03  . 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE   1  W 
OCCIDENTAL 

.Oi 
.OA 

.OS 

.06  . 
.04  . 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STATION 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

.A3 

.00 

,00 
,00 

.39 

.OA 

T  I 

RICHARDSON  GBOVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALTER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

.00 

T 

.03 
.02 

.06 

T  I 

.03  I 
.02  . 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR  1  w 

.10 
.10 

.00 
.15 

.10 
.07 

.15 

.02 

.01 

SONOMA 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //« 
UlClAH 

.03 
.03 
.00 

!oo 

.03 

.02 

.03  . 

.04  ! 

UKIAH  A  WSw 
UPPER  BATTOLE 
HEAVERVILLE  RANGER  STA 
HEED  1  S 
WILLITS  1  NE 

.09 
.00 
,00 

!oo 

.05 
.0* 

T  ! 

WILLOW  CREEK  RANCH 
YREKA 

.02 

.02 

SACRAMENTt) 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 

big  bend  ranger  sta 

.06 
.lA 
.11 
.01 
T 

T  .03 

.06  . 
.11  . 
.19  . 
.01  . 
T  , 

BLUE  CANYON  WB  A1RP0RT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHORN 

.SS 
.33 
.09 
.00 

T 

.09 

T 

.55  . 
.53  . 

T  . 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY   11  SW 

T 

.OA 

T 

.13 

T 

T 

T 

T  . 
.04  , 
T  . 
.13  . 
T  . 

See  releience  notes  toUowicg  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
AUGUST  1964 


Day  of  Month 


C*NBT  RANOER  STATION 
CANYON  0AM 
CARI90U  POWER  HOUSE 
CENTERVILIE  PH 
CHALLENOE  RAN6ER  5TA 

CHESTER 

CHICO  EIPERIBENT  5TA 
CITRUS  HEIGHTS 

clarksburg 

clarks  valley  MUDD  RCH 

clearlake  highlands 
c0ma5set  1  nne 
coleman  fisheries  sta 

COL'AA 

COLGATE  POmER  house 

COLUSA  I  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  uSm 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POaER  HOUSE 
DE  8ABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOH  DAM 

FORESTHILL  HANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GtOROETOHN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  EN6LEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
MIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
jeSS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKE9H0RE 

lake  spaulding 
lake  spauloing  dam 
las  plumas 

lCesville  keegan  ranch 
little  valley 
lookout  3  wsw 
loyalton 

hadcline  mntnc  sta 

hanzanita  lake  / 
marysville 

MC  CLOUD 

nlDOLETOWN 

■INERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUJ  '2 
ONO 

;rland 

OaoVlUC  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACBRVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDDING  FIRE  STA  No  2 

RIPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  I  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SAINT  JOHN 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  .SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  /. 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  T  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VIHTON 

VOICANOVILLB 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


13 


14     15  :  16     17  18 


25     26     27     28     29  30 


oing  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


HHISKCTTOHN  RtS 
KILLUHJ 

HINTEaS 

UOODL'NO  1  HNH 


03 

too 

BRIDCCKOBT 
CCDtevlLLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOVLE 

OOYCE  S  SSE 

ELLEBV  LAKE  / 
FLEMING  PISH  AND  CAME 
PORT  SIDMELL 
6EM  LAKE 

LOWS  VALLEY  INSR  STA 
METERS  «  SH 
METERS  INSPECTION  STA 
IHONO  LAKE 
SA6EHEN  CREEK 

SECRET  VALLET 
SOUAN  VALLEY 
STANOISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
HCNOEL  10  SE 
MOODPORDS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LSMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SH 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  }  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  1«  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNH 

HERNANDEZ  2  Ntl 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSH 
LOCKHOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  «  SH 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
HORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEHARK 

OAKLAND  HB  AIRPORT 

PAICINES  OHRHALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCA5 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PRIEST  VALLEY 
REDHOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAO 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 
UPR  SAN  lEANDRO  FILTER 

HALMAR  SCHOOL 
HALNUT  CREEK  2  ESE 
HALNUT  CREEK  4  E 


.10  ,5T 
•  0« 


tOl  T 


13     14  15 


22     23     24     25     26  27 


.02  .01  T 


See  telerertce  noi.s  loUowing  Si.lion  Inc 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  09 
AN6I0LA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFtELD  mB  AIRPORT 
BALCH  POmER  house 
BLACKWELL5  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PAROeE 

CATHEYS  VY  BULL  HUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALTNGA 
COALINGA  14  MNW 

CORCORAN  IRRI6  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAmP 
OENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POtaEB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELANO  BANGER  5TA 
HANFORD 

HETCH  hetchy 
hunters  dam 

IDRIA 
I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  5E 
LEBEC 

lE  grand 
lehman  ranch 
lemon  cove 

LINDSAY 
LODt 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

HANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 

meadow  lake 
mendota  dam 

merced  fire  station  2 
mercey  hot  springs 

MODESTO 

NEMMAN  2  Nhf 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATTIWAY 

PIEORA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMI6DI0  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE 
SPfilNGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  HANCHO 

THREE  RVR5  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  Ph 

tracy  cabbona 
tracy  pumping  plant 
tulefield 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  ROCK 
wOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


13     14     IS   I  16     17     18  I  19     20     21  I  22     23  I  24     25     26     27     28     29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Month 


13     14  IS 


DRAlNAfiE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  »»6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROTO  SECO  RS  FC  !OSC 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  l»3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  OAn 
SEAUKONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  SEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
I  BIG  OALTON  0AM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FCA60E 
BONITA 

BOUSUET  CANVON 
BREA  CITY 

BURBANK  ED  FC22613 
BURBANK  MB  AIRPORT  R 
CA6RILL0  NAT  MONUMENT  H 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSHORTH  FC  24  D 
CWJLA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  51  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  2«3C 
CULVER  CITY 

CUVAMA 
CUVAMACA 

OlSCAMSO  RANGER  STA 
DOHNEY  FD  FCIOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC12«B 

ELSINORE 

ISCONDIDO 

FILLMORE  1  NNu 

PONTANA  3  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
SLENDAlE  STAPEN  FC299G 
GLENDORA  VEST  FC  163 
HAINES  CYN  LOMER  FC56* 
HAINES  CYN  UPPER  FC3«T 

HARRIS  GAGING  STATION 
HtHET 

HCNSHAH  DAM 
HOEGEES  FC  to  A 

tOVLLKILD  RANGER  STA 

JULIAN  HYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  231 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  360  B 
LCCHUZA  PT  STA  FC  392B 
LOCKHOOD  MESA 
LOHPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  UB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  KB  AIRPORT  R 
'  LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LVTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
HOORPARK  1  SSE 

MT  BALDv  FC  B3G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  NILSON  FC  33»  B  // 

NEHBURY  PARK  «  SH 

NEHHALL  SOLEDAO  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  Nw 

OCEANSIDE 

OJAI 

OLINOA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARD 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A.E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FCA3D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIHE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EIP  STA  R 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 


19      20  21 


22     23     24  25 


27  !  28     29     30  31 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SAN  ANTONIO  CYN  MOuTH 
SAN  BERNAHOINO  CO  HOSP 
SANOeCRG  PTL  FC130B 
SANOBERG  WB  f 
SAN  DIEGO  ViB  AlflPOBT        R  i 

SAN  DIMAS  FIRE  wD  FC95  | 

SAN  FERNANDO  i 
SAN  GABBIEL  CANYON  PM 

SAN  GABRIEL  DM  FC<.25BE  j 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  | 

S*N  jACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION  | 
SANTA  ANA  RIVER  PH  »  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC-SZ 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  wBAP 
SANTA  MARIA  wB  AIRPORT  fi 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  0AM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  I 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL  FC  415 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC   396  C 

SUEY  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUSriN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VANDENBERG  AFB  R 
VAN  NUYS  FC  19B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FCUO 
VISTA  2  ml 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
MARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC    106  D 

YORBA  LINDA 


AD6LANT0 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNH 
BARSTOM 
BEAUMONT  I  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //« 
BISHOP  WB  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

eUYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREOO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAMLEY  2  SW 
CA6AZ0N 
CALExICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAyFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  F'AA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOkERN 

INYOkERN  arhitage 
iron  mountain 
joshua  thee 

kee  ranch  // 
lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shawnee  hill  rch 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
N I  LAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 


•OT     .02  .02 


•6B     .56  .01 

.02 

•to  .11 


10     11      12  13 


14 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


T         T  T 


T  ,07  ,10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13     14     15     16  17 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RANDS8URG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  5TA 
VICTORVILLE   PUMP  PlANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

• 

0* 
« 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

A  INCHES 

9  AM 

95 

93 

95 

95 

94 

93 

95 

96 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

97 

96 

94 

91 

91 

92 

93 

94 

94 

91 

92 

89 

90 

87 

93.5 

MAX 
MIN 

106 
90 

108 
91 

106 
90 

112 
93 

111 
91 

101 
88 

111 

91 

114 

93 

107 
93 

110 
95 

111 
94 

111 
92 

112 

92 

112 

92 

112 

90 

111 

90 

113 

90 

114 

93 

113 
92 

114 
90 

113 
87 

112 
87 

112 

89 

113 
91 

108 
92 

111 

92 

112 
87 

110 
89 

109 
85 

108 
86 

108 
84 

110.5 
90.3 

8  INCHES 

9  AM 

94 

94 

94 

95 

95 

93 

95 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

94 

93 

93 

92 

91 

94.5 

MAX 
MIN 

97 
93 

98 
93 

97 
93 

99 
94 

99 
94 

97 
92 

99 
93 

101 
95 

98 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
94 

100 
94 

100 
95 

101 

95 

101 

95 

100 
94 

99 
93 

99 
93 

99 
93 

98 
94 

98 
94 

99 
92 

98 
93 

98 
92 

97 
92 

97 
91 

98.8 
93.5 

12  INCHES 

9  AM 

9. 

94 

94 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

96 

96 

95 

95 

96 

97 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

93 

93 

95.0 

20  INCHES 

9  AM 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

93 

92.9 

39  INCHES 

9  AM 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

88. 3 

79  INCHES 

9  AM 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

83.4 

DAVIS   1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

93 
77 

93 
76 

93 
76 

93 
77 

96 
78 

95 
79 

96 
81 

97 
80 

95 
77 

95 
79 

94 
77 

91 
77 

93 
78 

91 
75 

89 
73 

88 
74 

91 
76 

91 
76 

93 
77 

91 
80 

96 
80 

96 
78 

94 
78 

94 
75 

93 
77 

92 
76 

91 
75 

91 
76 

86 
78 

90 
76 

88 
74 

92.5 
77.0 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
77 

60 
77 

80 
77 

81 
77 

81 
78 

82 
78 

83 
79 

83 
80 

82 
80 

80 
79 

79 
77 

79 
76 

78 
76 

78 
76 

77 
75 

77 
74 

78 
75 

77 
75 

78 
75 

78 
75 

78 
75 

78 
75 

78 
75 

77 
75 

78 
75 

77 
74 

76 
74 

76 
73 

75 
72 

73 
71 

74 
72 

78.5 
73.4 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

66 
65 

65 
65 

66 
55 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

67 
67 

67 

66 

66 

66 

66 
66 

66 

66 

66 
66 

66 
66 

66 
66 

66 

66 

57 
66 

57 
65 

56 
65 

65 
65 

65 
55 

65 
55 

65 
64 

64 
63 

66.4 
65.9 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


-  HOLTVILLE  SILTY  CLAY     BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9I0O  A.   M.      READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  S<IRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.  IRRIGATION  WATER  AT  18  INCH  DEPTH  ON  7  A.M.  AUGUST  3,  OFF  7  A,M.  AUGUST  5  (48  HOURS )  1 
ON  7  A.M.   AUGUST  24,   OFF   7  A.M.  AUGUST  26    (48  HOURS). 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT, 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

® 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

0  qI 

10,00  AM 
PST 

a 

0  irt 
0  Q. 

s: 
a. 

0  >- 

0  ^ 

-  Q. 

0 

Trace 

,01-09 

,10-.49 

50-99 

1.00-1,99 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunriM  to  •< 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

31 

11 

7.0 

2  94+ 

33 

31 

48 

34 

22 

37 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

1.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

19 

13 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.0 

22++ 

18 

30 

36 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1.2 

BURBANK  WB  AIRPORT 

IB 

16 

7.6 

21++ 

19 

8 

84 

61 

49 

80 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.8 

EUREKA  WB  CITY 

N* 

7.1 

33 

NWf 

19 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

63 

5.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

31 

17 

7.5 

23 

NW 

26 

55 

39 

24 

45 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

95 

1.3 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

18 

10 

6.9 

21++ 

15 

8 

82 

55 

59 

78 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

21 

9.5 

25% 

W 

22  + 

82 

67 

68 

81 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4.2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

40 

32 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

13 

10.1 

29++ 

25 

30 

83 

75 

66 

80 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

3.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

13 

7.8 

28 

N 

19 

49 

31 

18 

35 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

95 

1.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

14 

9.0 

25 

SW 

30 

77 

52 

28 

63 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

97 

0.7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

SSNDBERG  WB 

10.7 

32++ 

31 

27+ 

25 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.1 

1.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

20 

11 

7.0 

22 

S 

8 

83 

59 

58 

81 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

56 

5.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

21 

12.7 

34 

w 

12 

86 

67 

52 

81 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

10 

2.5 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

Wt 

51 

10.4 

33 

SWt 

26 

84  S 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

73 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

67 

67 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3.8 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

27 

15 

8.9 

21++ 

25 

31  + 

60 

44 

27 

47 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0.9 

t     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
I     81OO  A.M. 
%     PEAK  GUST 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

»      •  • 

NORTH  C045T 

DRAINAGE  01 

aldeRpOint 

MAX 

85 
55 

83 

50 

93 
53 

83 
53 

87 
54 

94 

50 

96 
54 

90 
51 

87 
54 

87 
53 

100 
50 

91 
55 

67 
56 

84 
53 

86 
54 

82 
55 

85 
50 

66 
54 

100 
55 

104 
58 

103 
5  7 

105 
54 

104 

60 

100 
60 

100 
5  5 

98 
55 

90 
55 

95 
55 

76 
45 

86 
54 

77 
50 

91.2 
53.8 

ANGWIN  pAC  UNION  COL 

MAX 

80 
51 

84 
47 

86 
47 

94 

56 

96 
61 

95 
62 

93 
58 

88 
54 

94 
55 

66 
57 

34 
49 

91 
52 

66 
55 

81 
47 

80 
47 

90 
5  3 

90 
55 

88 
49 

95 
59 

99 

60 

93 
6  1 

90 
50 

90 
55 

89 
55 

89 
52 

85 
50 

84 
52 

93 
47 

90 
52 

82 
53 

69 
44 

86,0 
53.1 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

88 
56 

82 
58 

95 
51 

96 
54 

94 
52 

lOO 
53 

99 
53 

99 
54 

99 
53 

103 
54 

101 
56 

93 
52 

92 
52 

93 
52 

100 
51 

95 
48 

96 

52 

98 
50 

90 
49 

94 
49 

106 
53 

109 
56 

109 
55 

107 
52 

106 
50 

103 
52 

99 
49 

94 
48 

83 
45 

91 
48 

94 
44 

96.7 
51.6 

CALLAHAN  RANGER  5TA 

MAX 

81 
"■9 

85 
42 

90 
43 

90 
43 

96 
44 

95 
46 

95 
53 

93 
49 

98 
47 

97 
49 

94 
49 

90 
44 

92 
46 

95 
45 

94 
47 

94 
45 

93 
46 

87 
45 

85 
40 

93 
46 

98 
46 

101 
47 

100 
50 

99 
46 

95 
45 

90 
45 

90 
38 

87 
41 

63 

35 

79 
39 

66 
39 

91.1 
44,6 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

76 
48 

85 
41 

88 
43 

92 
44 

93 
43 

95 
47 

94 
48 

94 
47 

95 
47 

95 
49 

89 
50 

86 
43 

90 
45 

92 
46 

90 
47 

92 
44 

91 

90 
44 

88 
41 

96 
49 

100 
53 

100 
54 

100 
54 

97 
50 

91 
46 

84 
46 

98 
42 

75 
46 

65 
36 

77 
42 

72 
41 

90.0 
45.9 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

86 
54 

87 
54 

92 
50 

100 
56 

102 
61 

101 
60 

100 
64 

97 
54 

92 
50 

96 

50 

94 
51 

86 
56 

96 
61 

92 
53 

85 
50 

84 
51 

90 
50 

90 
50 

94 
54 

103 
60 

104 
55 

85 
54 

88 
53 

89 
55 

86 
52 

86 
50 

89 
49 

88 
49 

69 
48 

94 

52 

84 
53 

91.9 
53,5 

COVELO 

MAX 

83 
48 

80 
45 

85 
43 

93 
48 

92 
47 

98 
49 

97 
51 

95 
51 

96 
50 

99 
51 

98 
48 

88 
47 

91 
46 

92 
50 

95 
50 

90 
47 

95 
48 

93 
48 

87 
44 

94 
48 

102 
49 

102 
5  1 

101 
52 

102 
5  1 

101 
48 

97 
4  3 

67 
44 

90 
47 

82 
39 

92 
43 

80 
38 

92.8 
47.3 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 

72 
49 

69 
57 

70 
48 

70 
51 

68 
55 

67 
54 

69 
48 

67 
54 

64 
55 

69 
50 

70 
50 

66 
51 

65 
51 

65 
52 

64 
54 

69 
5  1 

68 
5  1 

71 
53 

69 
5  1 

60 
53 

59 
49 

57 
49 

60 
5 1 

67 
54 

65 

68 
49 

67 
52 

64 

48 

65 
46 

66.3 
51.0 

DUTT0N5  LANDING 

MAX 

76 
55 

78 
54 

81 
49 

80 
52 

81 
52 

91 
57 

79 
6l 

79 
55 

75 
54 

62 
54 

74 
54 

79 
53 

62 
56 

73 
55 

67 
52 

73 
54 

82 
53 

75 
52 

79 
53 

96 
56 

88 
56 

73 
56 

79 
54 

77 
53 

77 
5  1 

79 
52 

71 
49 

73 
50 

84 
5  1 

80 
5  1 

76.8 
53.5 

ELK  VALLEY 

MAX 

68 
51 

74 
44 

75 
44 

82 
50 

87 
43 

86 
43 

84 
45 

87 
43 

90 
45 

93 
47 

87 
51 

81 
52 

85 
43 

86 
42 

87 
44 

89 
45 

85 
47 

77 
45 

81 
43 

86 
53 

97 
50 

97 
49 

98 
50 

95 
49 

93 
45 

62 
51 

63 
4  I 

79 
48 

79 
45 

79 
45 

69 
37 

84,6 
46.1 

EUREKA  wB  CITY 

MAX 

64 
56 

65 
52 

70 
55 

63 
57 

61 
53 

61 
54 

63 
54 

63 
55 

63 
55 

60 
55 

63 
55 

64 
51 

62 
53 

59 
52 

60 
52 

60 
5  1 

61 
53 

62 
53 

61 
49 

75 
5  1 

63 
5  1 

62 
53 

56 
50 

56 
49 

56 
50 

60 
52 

60 
48 

62 
53 

60 
48 

59 

51 

58 

46 

61,7 
52,2 

FERNOALE  2  NW 

MAX 

67 
56 

69 
46 

73 
52 

69 
54 

67 
51 

66 
55 

69 
54 

66 
53 

69 
52 

64 
54 

*8 

56 

69 
45 

67 
56 

64 
49 

65 
51 

65 
46 

64 
53 

67 
54 

66 
59 

70 
51 

69 
45 

67 
54 

63 
51 

60 
49 

59 
49 

64 
54 

65 
42 

66 
50 

65 
41 

65 
49 

61 
47 

66.1 
50.9 

FOREST  GLEN 

MAX 

61 
45 

78 
41 

86 
41 

89 
44 

91 
43 

95 
46 

95 
46 

97 
45 

99 
46 

101 
46 

100 
49 

69 
45 

93 
45 

95 
44 

95 
40 

95 
42 

93 
42 

87 
40 

90 
46 

99 
46 

104 
48 

104 
48 

102 
45 

101 
44 

99 
40 

85 
40 

90 
40 

79 

37 

69 

40 

90 
35 

92.7 
43.4 

FORT  BRAGG 

MAX 

66 
51 

65 
50 

69 
52 

69 
54 

67 

50 

64 
49 

65 
50 

66 
49 

66 
48 

67 
49 

60 
51 

65 
48 

66 
48 

63 
47 

61 
47 

64 
45 

65 
46 

64 
51 

65 
49 

71 
53 

73 
51 

68 
52 

63 
53 

63 
53 

62 
52 

59 
53 

65 
47 

64 
52 

65 
46 

68 
52 

63 
49 

65.2 
50,0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

64 
44 

66 
44 

60 
47 

68 
53 

67 
44 

64 
48 

63 
44 

62 
46 

64 
42 

63 
45 

66 

71 
46 

71 
48 

65 
51 

64 
55 

64 
54 

65 
53 

59 
53 

66 
5  1 

63 
44 

67 

52 

66 
42 

65 
49 

63 
45 

64,9 
47,6 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

75 
46 

87 
43 

88 
44 

88 
43 

91 
44 

96 
45 

96 
50 

96 

50 

96 
46 

100 
48 

100 
48 

95 
46 

89 
47 

93 
45 

94 
47 

92 
45 

94 
47 

94 
49 

84 
39 

93 
46 

97 
45 

100 
46 

101 
48 

100 
45 

98 
40 

94 
49 

66 
37 

68 
49 

81 
33 

82 

37 

70 
36 

91.6 
44,7 

FORT  ROSS 

68 
52 

70 
52 

66 
45 

72 
46 

71 
45 

68 
48 

68 
49 

66 
45 

66 
49 

66 
46 

67 
46 

71 
48 

67 
50 

60 
47 

62 
50 

65 
45 

65 
44 

69 
47 

71 
46 

78 
5 1 

64 
52 

65 
55 

66 
52 

64 
52 

65 
53 

67 
45 

66 

70 
47 

71 
46 

65 

45 

65 
46 

67.2 
46,1 

GPATON   1  w 

MAX 

78 
57 

82 
45 

84 
43 

94 
48 

96 
48 

91 
52 

93 
53 

87 
46 

91 
44 

87 
4  7 

61 
5  1 

95 
46 

90 
5  1 

80 
49 

75 
50 

87 
45 

65 
42 

92 
45 

98 
48 

99 
57 

82 
55 

80 
56 

79 
5  1 

78 
53 

79 
5  1 

67 

50 

84 
42 

86 
43 

92 
47 

61 
45 

71 
48 

•  5.9 
48.7 

HAPPY  CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
54 

81 
47 

90 
47 

88 
50 

90 
47 

98 
50 

99 
51 

98 

50 

100 
50 

100 
55 

103 
53 

93 
49 

92 
51 

94 
46 

98 
50 

97 
50 

96 
53 

95 
51 

87 
46 

91 
54 

98 
53 

105 
53 

107 
53 

105 
53 

104 
48 

99 
53 

66 
45 

93 
48 

99 
43 

69 
46 

75 
39 

94,1 
49.7 

healOsBurg 

MAX 

85 
55 

80 
50 

90 
48 

100 
52 

102 
52 

97 
56 

98 
58 

92 
51 

97 
49 

86 
53 

90 
56 

98 
54 

91 
57 

85 
55 

81 
53 

93 
50 

91 
49 

96 
49 

105 
54 

105 
62 

84 
55 

86 
56 

86 
55 

85 
50 

64 
55 

92 
54 

68 
48 

91 
47 

96 
54 

61 
49 

76 
51 

90.9 
52.9 

HILTS 

MAX 

70 
46 

74 
43 

84 
44 

90 
45 

84 
46 

90 
50 

92 
53 

69 
52 

88 
51 

97 
53 

92 
47 

79 
52 

79 
46 

97 
52 

64 
51 

85 
47 

68 
51 

72 
40 

76 
48 

86 
50 

82 
63 

92 
50 

95 
47 

91 
53 

71 
39 

81 
46 

65 
37 

75 
45 

62 
37 

82.6 
47,7 

HOOPA 

MAX 
MIN 

78 
58 

78 
50 

83 
51 

85 
52 

88 
51 

95 
51 

91 

52 

87 
53 

91 
51 

92 
53 

99 
57 

74 
61 

85 
53 

85 
51 

90 
49 

87 
49 

91 
50 

88 
50 

82 
49 

92 
55 

103 
52 

105 
57 

101 
55 

101 
53 

103 
52 

98 
54 

79 
49 

88 
57 

78 
46 

69 
50 

72 
44 

89.0 
52,1 

KENTFIELD 

MAX 
MIN 

79 
55 

79 
53 

83 

50 

82 
54 

87 
52 

99 

85 
56 

88 
50 

82 
47 

68 
50 

77 
55 

81 
52 

88 
54 

78 
52 

67 
50 

72 
46 

66 
49 

82 
50 

85 
50 

96 
58 

95 
55 

80 
52 

80 
49 

86 
5 1 

72 
48 

62 
46 

87 
49 

68 
54 

82.8 
51.5 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

68 
56 

71 
52 

76 
51 

72 
54 

69 
49 

66 
54 

70 
53 

70 
53 

67 
52 

69 
5  1 

64 
56 

70 
54 

70 
54 

68 
49 

66 
50 

65 
52 

65 
55 

73 
56 

78 
48 

83 
52 

71 
52 

64 
55 

63 
5  1 

64 

52 

62 
52 

67 
55 

67 
49 

71 

52 

75 
47 

66 
47 

67 
44 

68,9 
51,8 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  Z 

MAX 
MIN 

79 
48 

84 
4  3 

87 
4  1 

91 
44 

96 
45 

96 

92 
46 

93 
47 

96 
46 

96 
4  5 

63 
46 

92 
44 

90 
46 

94 
47 

87 
44 

92 
46 

92 
45 

90 
44 

97 
44 

102 
49 

98 
46 

96 
48 

99 
50 

98 
49 

95 
46 

87 
40 

89 
42 

86 
40 

91 
38 

83 
39 

77 
39 

91,4 
44,6 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

70 
45 

68 
45 

76 
51 

79 
52 

81 
48 

86 
57 

84 

55 

85 
55 

87 
56 

91 

60 

85 
50 

80 
47 

80 
49 

83 
52 

83 
51 

84 
54 

83 
50 

75 
38 

75 
45 

80 
51 

66 
57 

90 
63 

89 
56 

69 
48 

86 
39 

69 
37 

78 
32 

62 
35 

71 
40 

75 
38 

80.3 
46,6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

72 
41 

69 
37 

79 
41 

81 
37 

80 
37 

87 
40 

91 
44 

88 
43 

67 
39 

86 
41 

93 
42 

66 
39 

78 
38 

90 
38 

63 
39 

94 
38 

64 
39 

86 
38 

71 

29 

74 
38 

83 
39 

86 
39 

91 
45 

89 
40 

89 
38 

65 
45 

68 
30 

78 
40 

61 
26 

72 
31 

60 
29 

80,7 
36, 1 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

78 
55 

82 
50 

82 
49 

85 
52 

97 
53 

92 
59 

64 

6l 

80 
56 

87 
54 

65 
54 

80 
54 

64 

52 

62 
54 

72 
52 

79 
53 

87 
54 

85 
51 

83 
52 

98 
52 

95 
58 

89 
56 

81 
54 

80 
54 

80 
55 

77 
59 

61 
52 

76 
50 

77 
50 

89 
49 

82 
50 

70 
50 

63.2 
53.4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

68 
55 

69 
44 

75 
49 

70 
51 

71 
44 

70 
52 

68 
50 

68 
51 

71 
51 

70 
52 

63 
55 

70 
52 

70 
53 

67 
43 

67 
50 

66 
42 

65 
53 

70 
55 

75 
42 

80 
45 

75 
46 

66 
53 

64 

50 

65 
46 

63 
44 

67 

50 

69 
45 

69 
41 

76 
42 

66 
46 

66 
38 

69.2 
46.1 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

79 
49 

87 
48 

88 
47 

90 
58 

96 
49 

96 
50 

92 
56 

94 

53 

102 
52 

103 
50 

81 
54 

89 
57 

90 
52 

96 
51 

90 
46 

95 
46 

93 
49 

92 
50 

96 
47 

105 
53 

107 
55 

106 
56 

105 
55 

104 
52 

101 
50 

65 
53 

79 

50 

91 
47 

94 
44 

70 
44 

93 
43 

92.9 
50,6 

PFTALUMa  fire  STATION 

MAX 
MIN 

75 
59 

80 
52 

82 
49 

86 
49 

98 
48 

91 
53 

87 
54 

86 
47 

69 
46 

86 
43 

74 
54 

68 
51 

80 
53 

81 
52 

75 
52 

86 
47 

66 
42 

85 
48 

94 
49 

100 
56 

66 
54 

76 
56 

77 
54 

76 
54 

72 
56 

79 
54 

83 
44 

84 
45 

93 
47 

80 
45 

75 

50 

63.6 
50,4 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

67 

67 
5  1 

69 

50 

72 
54 

68 
49 

66 
51 

65 
55 

65 
51 

64 
48 

65 
51 

63 
53 

68 
5  1 

63 
53 

61 
49 

62 
44 

64 
47 

64 
48 

61 
51 

66 
49 

69 
50 

76 
50 

70 
52 

69 
53 

68 
52 

67 
52 

62 
52 

65 
49 

64 
51 

64 
45 

69 
50 

62 
46 

66.0 
50.3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

82 
47 

86 
47 

100 
46 

100 
54 

97 
53 

98 
53 

102 
52 

100 
49 

93 
51 

95 
54 

95 
51 

97 
52 

99 
50 

104 
56 

103 
54 

100 
54 

101 
56 

97 
47 

97 
49 

92 
45 

66 
48 

74 

39 

95.4 
50.3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

80 
53 

80 
51 

84 
52 

88 
52 

91 

50 

96 
54 

90 
56 

65 
57 

89 
55 

79 
54 

95 
55 

61 
53 

65 
57 

63 
52 

91 
53 

86 
50 

91 
51 

89 
52 

86 
52 

84 
51 

102 
55 

96 
53 

92 
54 

100 
53 

97 
52 

94 
51 

60 
49 

85 
51 

77 
49 

67 
49 

74 
47 

87.6 
52.4 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

86 
56 

88 
47 

90 
45 

95 
50 

102 
49 

96 
55 

95 
59 

88 
54 

96 
50 

87 
52 

90 
56 

96 

50 

85 
52 

78 
56 

83 
55 

96 
49 

90 
49 

92 
52 

103 

57 

105 
57 

90 
53 

90 
58 

90 
54 

90 
54 

87 
51 

90 
51 

63 
47 

83 
47 

96 
45 

82 
46 

73 
51 

90.2 
51.9 

SALTER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

81 
56 

79 
49 

86 
50 

86 
53 

89 
52 

95 
52 

93 
53 

89 
52 

93 
52 

95   100  78 
53     58  60 
See  Reference  N 

87     88  93 
53     51  50 

oleB  Following  SlaL 

90 
49 

94 
51 

90 
51 

65 
49 

92 
51 

102 
56 

106 
58 

105 
57 

104 
54 

105 
52 

104 
53 

81 
49 

89 
50 

60 
47 

90 
48 

76 
45 

91.1 
52.1 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1964 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAN  RAFAEL 

MAX 
NUN 

76 
5". 

80 
51 

80 
52 

87 
55 

96 
54 

97 
58 

88 
57 

85 
52 

88 
50 

79 
51 

77 

50 

86 
50 

83 
51 

71 
52 

74 

51 

83 
50 

78 
52 

84 
51 

96 
51 

95 
51 

91 
57 

85 
56 

80 
55 

78 
54 

79 
65 

81 
52 

61 
46 

77 
59 

89 
51 

90 
52 

71 
53 

83.4 

52  7 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

85 
51 

81 
48 

S3 
46 

84 

50 

93 
50 

99 
55 

90 
45 

92 
49 

85 
46 

89 
50 

79 
52 

83 
52 

92 
52 

85- 
63 

83 
53 

77 
48. 

87 
48 

85 
48 

91 
52 

96 
66 

102 
54 

79 
57 

80 
54 

81 
54 

78 
53 

78 
53 

86 
46 

85 
46 

88 
48 

93 
47 

77 
49 

86.0 

SCOTIA 

MAX 

Mm 

70 
58 

70 
49 

71 
52 

77 
50 

72 
51 

76 
53 

75 
54 

67 
57 

68 
55 

69 
56 

68 
56 

66 
49 

70 
57 

67 
54 

69 
51 

69 
49 

71 
56 

67 
56 

67 
49 

68 
61 

84 
52 

73 
54 

70 
54 

71 
49 

68 
49 

66 
52 

67 
47 

68 
50 

68 
46 

68 
56 

64 
51 

69.8 

52  4 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

80 
53 

85 
45 

86 
44 

88 
46 

100 
47 

95 
54 

95 
57 

87 
50 

93 
46 

88 
47 

79 
51 

94 
49 

89 
51 

77 
52 

82 
46 

94 
47 

89 
46 

92 
46 

100 
47 

100 
54 

93 
50 

89 
57 

86 
52 

91 
54 

87 
54 

65 
49 

66 
46 

84 
43 

93 
45 

84 
45 

70 
48 

88,5 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

80 
51 

78 
51 

84 
53 

87 
53 

89 
54 

93 
57 

95 
56 

93 
57 

93 
55 

93 
56 

95 
49 

89 
53 

90 
53 

91 
55 

93 
56 

92 
63 

92 
66 

89 
52 

87 
49 

86 
39 

92 
54 

96 
56 

98 
68 

99 
52 

95 
56 

93 
64 

85 
50 

87 
49 

74 
47 

83 
48 

79 
45 

89.4 

62  5 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

70 

79 
39 

81 
44 

83 
40 

86 
40 

90 
42 

89 
47 

88 
47 

89 
42 

94 
42 

91 
44 

63 
41 

81 
41 

84 
38 

65 
40 

86 
38 

86 
41 

66 
41 

77 
33 

85 
39 

89 
43 

92 
39 

91 
45 

90 
40 

88 
41 

64 
48 

79 
30 

77 
41 

74 
28 

73 
33 

57 
37 

83,4 

40  3 

UHAH 

MAX 
MIN 

79 
60 

85 
53 

87 
49 

90 
51 

101 
53 

95 
57 

93 
58 

98 
56 

102 
54 

99 
56 

79 
53 

89 
52 

89 
56 

95 
54 

90 
50 

95 
52 

96 
61 

88 
57 

101 
52 

106 
59 

99 
58 

99 
55 

98 
55 

97 
54 

97 
52 

85 
51 

95 
50 

85 
59 

95 
46 

67 
52 

72 
50 

92.6 
53,7 

weaverville  ranger  sta 

MAX 
MIN 

83 
53 

79 
44 

87 
46 

90 
46 

90 
46 

97 
49 

98 
50 

96 
49 

97 
47 

99 
46 

99 
48 

92 
43 

88 
49 

92 
49 

95 
47 

93 
44 

94 
48 

93 
46 

87 
43 

92 
49 

97 
47 

102 
49 

104 
51 

102 
47 

100 
44 

96 
52 

86 
43 

89 
62 

61 
37 

69 
42 

77 
39 

92,4 
46.6 

WEED  1  S 

MAX 
MIN 

73 
30 

73 
41 

76 
53 

78 
48 

84 
40 

86 
40 

88 
41 

86 
46 

85 
44 

88 
45 

90 
48 

83 
40 

S3 
42 

83 
40 

86 
42 

86 
42 

86 
45 

80 
42 

79 
39 

77 
40 

65 
43 

89 
46 

94 
50 

93 
42 

91 
47 

89 
40 

76 
34 

80 
37 

66 
31 

76 
31 

63 
32 

82.3 
41,3 

WILLITS  I  NE 

MAX 
MIN 

72 
5* 

76 
41 

80 
42 

84 
52 

90 
43 

88 
47 

87 
47 

86 
45 

91 
45 

91 
47 

83 
53 

62 
45 

80 
47 

86 
47 

85 
47 

67 
43 

86 
44 

84 
45 

92 
42 

98 
48 

93 
47 

88 
48 

92 
50 

91 
48 

88 
43 

84 
43 

86 
40 

85 
42 

68 
38 

85 
42 

70 
39 

85.7 
45  3 

YREKA 

«       •  ft 

MAX 
MIN 

87 
'.9 

88 
49 

89 
50 

77 
48 

75 
49 

91 
53 

96 
55 

95 
55 

95 
54 

93 
55 

99 
55 

95 
60 

88 
50 

89 
51 

92 
52 

93 
52 

91 
53 

92 
53 

82 
43 

82 
47 

92 
54 

96 
63 

100 
55 

99 
52 

100 
51 

95 
62 

78 
43 

87 
46 

68 
41 

81 
41 

61 
42 

68.6 

50  1 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

74 
50 

79 
42 

82 
44 

83 
45 

88 
46 

91 
49 

89 
50 

88 
53 

91 
46 

95 
48 

95 
52 

86 
46 

86 
45 

88 
47 

88 
48 

89 
44 

87 
44 

82 
42 

80 
32 

86 
45 

94 
45 

94 
46 

93 
63 

90 
51 

87 
49 

86 
46 

84 
38 

79 
38 

78 
29 

76 
40 

64 
42 

86.5 
45.1 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

82 
J9 

80 
40 

78 

33 

85 
34 

86 
37 

92 
40 

95 
48 

89 
42 

91 
39 

93 
37 

96 
44 

90 
38 

87 
38 

S7 
39 

92 
43 

84 

40 

S3 
45 

90 
39 

62 
34 

79 
40 

86 
40 

92 
44 

96 
46 

93 
41 

94 
42 

90 
44 

74 
33 

85 
40 

69 
30 

79 
33 

77 
40 

86,4 
39,4 

AUiURN 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
55 

89 
55 

92 
58 

97 
64 

99 
66 

100 
69 

101 
70 

98 
66 

91 
64 

89 
56 

92 
56 

85 
55 

84 
56 

81 
53 

82 
54 

90 
58 

96 
59 

92 
62 

96 
66 

100 
66 

9S 
64 

97 
63 

98 
68 

97 
62 

96 
60 

90 
59 

89 
57 

87 
57 

91 
57 

88 
49 

92,2 
60,0 

SERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

87 
62 

84 
57 

88 
57 

92 
61 

98 
61 

100 
65 

100 
71 

99 
61 

94 
59 

100 
61 

94 
69 

90 
61 

96 
63 

94 
57 

8e 

55 

88 
58 

94 
61 

96 
60 

92 
63 

97 
64 

102 
66 

93 
60 

97 
62 

96 

60 

96 
58 

94 
59 

89 
58 

89 
57 

93 
62 

96 
59 

84 
54 

93.5 
60,3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
46 

71 
54 

74 

53 

79 
55 

82 
57 

81 
61 

80 
63 

79 
59 

82 
58 

82 
63 

77 
56 

79 
55 

77 
56 

77 
58 

73 
58 

76 
56 

77 
67 

74 
56 

78 
53 

81 
61 

82 
64 

83 
66 

S3 
66 

83 
62 

60 
60 

72 
55 

74 
63 

67 
54 

73 
61 

TO 
50 

52 
35 

76.3 
56.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

47 

50 

52 

51 

54 

57 

57 

57 

54 

82 
54 

79 
55 

80 
54 

80 
53 

79 
52 

74 
54 

79 
56 

SO 
54 

75 
52 

82 
62 

84 
59 

86 
64 

86 
57 

86 
58 

84 

58 

82 
55 

74 
49 

75 
53 

77 
44 

69 
47 

70 
49 

66 
40 

78,6 
53,1 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

90 
52 

90 
50 

96 
55 

100 
56 

102 
60 

104 
59 

102 
57 

100 
54 

101 
54 

92 
56 

97 
60 

96 
54 

93 
53 

90 
56 

96 
66 

97 
56 

97 
75 

105 
60 

101 
58 

97 
56 

98 
54 

100 
56 

96 
52 

91 

55 

89 

92 

50 

96,6 
56,2 

BURNEY 

MAX 

Mm 

79 
47 

74 
37 

80 
38 

83 
37 

86 
38 

90 
42 

92 
48 

89 
44 

91 
38 

92 
39 

93 
43 

86 
42 

88 
41 

88 
43 

88 
46 

86 
43 

89 
43 

87 
18 

64 
36 

83 
43 

89 
40 

94 
41 

95 
46 

93 
47 

92 
44 

89 
50 

62 
36 

84 
48 

74 
31 

61 
34 

SI 
45 

66.6 
41.5 

CANYON  DAh 

MAX 

Mm 

75 
50 

77 
39 

83 
41 

86 
42 

88 
42 

91 
50 

92 
56 

84 
52 

89 
45 

91 
47 

92 
48 

88 
43 

87 
44 

85 
46 

88 
47 

86 
46 

86 
48 

82 
41 

84 
43 

85 
46 

89 
47 

64 
44 

90 
46 

93 
50 

91 
46 

81 
44 

84 
39 

76 
45 

76 
36 

78 
37 

57 
46 

84.5 
45.0 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

90 
53 

92 
51 

95 
52 

101 
54 

103 
57 

105 
61 

104 
68 

104 
61 

105 
55 

104 
58 

102 
54 

100 
53 

100 
58 

99 
58 

97 
54 

95 
56 

98 
60 

97 
55 

101 
67 

107 
58 

105 
60 

106 
57 

102 
59 

101 
58 

102 
55 

99 
54 

94 
51 

92 
53 

96 
67 

96 
53 

89 
50 

99,4 
56,  1 

CHESTER 

MAX 

Mm 

78 
35 

83 
36 

86 
36 

89 
36 

91 
43 

87 
52 

91 
39 

89 
44 

86 
40 

86 
39 

89 
41 

89 
42 

85 
42 

83 
39 

85 
37 

86 
45 

69 

45 

94 

40 

90 
37 

83 
39 

82 
35 

60 
40 

77 
31 

68 
47 

85.3 
40,0 

cmco  Experiment  sta 

MAX 

Mm 

86 
61 

89 

54 

92 
54 

100 
56 

101 
61 

101 
63 

100 
69 

100 
66 

102 
65 

100 
64 

99 
59 

96 
56 

97 
64 

95 
59 

91 
56 

93 
60 

98 
64 

96 
58 

97 
59 

101 
62 

101 
66 

99 
63 

97 
63 

96 
61 

95 
57 

92 
58 

90 
56 

89 
57 

93 
57 

88 
68 

68 
57 

95.0 
59.8 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

82 
57 

81 
54 

85 
54 

88 
56 

96 
59 

101 
63 

97 
67 

97 
59 

91 
53 

98 
57 

90 
58 

84 
57 

94 

60 

86 
55 

82 
54 

62 
63 

94 
56 

92 
56 

92 
57 

95 
64 

96 
61 

90 
58 

89 
56 

91 
56 

91 
55 

86 
56 

65 
50 

B5 
53 

85 
58 

91 
55 

82 
54 

89.7 
56.8 

clearlakE  highlands 

MAX 

Mm 

97 
55 

85 
46 

91 

93 
47 

97 
45 

101 
49 

100 
60 

100 
50 

99 
46 

101 
48 

101 
50 

91 
52 

96 
52 

96 
49 

95 
46 

92 
50 

97 
46 

98 
51 

93 
50 

99 
51 

103 
50 

103 
52 

102 
55 

104 

52 

103 
50 

101 
57 

89 
50 

95 
47 

89 
41 

93 
44 

87 
40 

96.5 
49,2 

COLFAX 

MAX 

Mm 

82 
53 

86 
57 

88 
59 

94 
62 

96 
63 

97 
68 

97 
70 

95 
67 

97 
66 

97 
67 

95 
65 

92 
61 

97 
62 

89 
62 

86 
68 

90 
69 

92 
63 

90 
62 

93 
61 

96 
66 

95 
64 

95 
66 

95 
67 

95 
61 

96 
63 

86 
60 

87 
68 

82 
56 

87 
57 

65 
61 

72 
46 

91.1 
61,6 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

S6 
57 

89 
52 

92 
53 

98 
56 

100 
59 

100 
61 

100 
67 

98 
59 

101 
53 

97 
59 

96 
56 

97 
55 

96 
60 

94 
53 

89 
54 

94 

56 

97 
60 

96 

55 

97 

60 

103 
67 

102 
60 

98 
59 

96 
59 

96 
55 

95 
53 

93 
64 

90 
52 

89 
53 

94 

60 

90 
54 

78 

53 

94,9 

56,9 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

84 
57 

80 
51 

86 
49 

88 
53 

95 
55 

96 
58 

97 
63 

97 
57 

90 
48 

97 
53 

90 
56 

85 
53 

92 
57 

87 
49 

62 
62 

82 
52 

91 
52 

91 
52 

90 
55 

94 
70 

99 
60 

96 
57 

90 
56 

91 
52 

90 
51 

88 
5  1 

90 
50 

87 
52 

84 
61 

89 
49 

82 
52 

89.7 
54.3 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

75 
44 

77 
44 

80 
44 

84 
46 

86 
45 

87 
50 

86 
56 

86 
51 

86 
46 

87 
51 

64 
50 

S3 
45 

82 
46 

83 
45 

80 
49 

80 
47 

84 
48 

81 
46 

84 
44 

86 
48 

88 
47 

87 
47 

87 
49 

86 
44 

82 
44 

78 
43 

78 
43 

78 
43 

79 
42 

76 
42 

76 
44 

62,5 
46,2 

DE  SABLA 

MAX 

79 
50 

82 
49 

84 

51 

90 
54 

92 
53 

94 

58 

93 
65 

93 
66 

94 
64 

94 
57 

92 
61 

89 
54 

88 
55 

88 
56 

86 
54 

86 
55 

87 
55 

87 
56 

90 
52 

96 
62 

94 
64 

94 

58 

94 
58 

94 

59 

93 
57 

90 
53 

84 
53 

84 
52 

85 
55 

85 
50 

81 
47 

69,1 
55.9 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

85 
55 

87 
50 

90 
53 

96 
57 

100 
59 

101 
65 

101 
68 

101 
62 

100 
63 

98 
60 

94 
56 

90 
55 

96 
53 

96 
56 

95 
55 

100 
65 

100 
64 

98 
61 

96 
60 

94 
63 

94 
58 

90 
52 

84 
50 

86 
58 

84 
55 

75 
47 

93,5 
57,7 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

87 
46 

77 
49 

83 
46 

86 
46 

89 
45 

92 
51 

92 
58 

90 
58 

91 
48 

92 
52 

94 

52 

86 
46 

89 
48 

87 
46 

89 
50 

83 
48 

86 
49 

89 
46 

83 
45 

91 
49 

95 
49 

95 
48 

93 
50 

92 
52 

94 
49 

91 
46 

62 
45 

83 
45 

77 
43 

87 
42 

80 
44 

66.0 
46.1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

87 
56 

83 
54 

88 
52 

90 
55 

95 
56 

97 
61 

102 
68 

100 
62 

97 
58 

93 
57 

97 
57 

62 
56 

95 
59 

93 
59 

94 
56 

88 
57 

94 
60 

95 
56 

92 
56 

95 
70 

100 
58 

100 
60 

100 
62 

98 

60 

97 
57 

100 
50 

90 
56 

90 
52 

85 
5  1 

90 
52 

90 
52 

93.5 
57.2 

FAIRFIElD  POLICE  STA 

MAX 

Mm 

79 
59 

83 
57 

85 
56 

92 
58 

100 
56 

98 
64 

93 
63 

92 
61 

92 
65 

95 
56 

85 
56 

91 
68 

90 
56 

88 
55 

a2 

55 

91 
56 

88 
56 

88 
57 

98 
54 

103 
60 

101 
59 

86 
58 

86 
56 

87 
55 

87 
54 

82 
55 

83 
56 

84 
55 

93 
50 

92 
50 

75 
52 

89.3 
56.3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

85 
56 

84 
54 

90 
55 

91 
57 

99 
60 

101 
68 

101 
72 

101 
64 

98 
60 

101 
62 

98 
56 

87 
57 

96 
62 

92 
56 

88 
54 

86 
56 

94 
62 

97 
61 

94 
63 

97 
63 

101 
68 

96 
58 

96 
58 

96 
69 

97 
56 

96 
58 

91 
57 

89 
56 

87 
55 

94 

57 

89 

52 

93.9 
59.1 

8E0BGET0WN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

82 
50 

78 
54 

83 
56 

87 
60 

93 
62 

94 
64 

97 
69 

96 
66 

93 
64 

95 
67 

95 
62 

65 
59 

92 
60 

89 
60 

88 
57 

84 
56 

88 
61 

91 
60 

86 
60 

92 
60 

95 
66 

95 
66 

95 
65 

96 
65 

95 
63 

96 
59 

67 
57 

85 
54 

80 

56 

86 

57 

83 
40 

89,7 
59,8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

US 

82 

87 

90 

97 

97 

100 

99 

96 

99 

99 

90 

94 

93 

92 

67 

90 

93 

90 

93 

98 

98 

97 

96 

99 

98 

91 

90 

84 

89 

86 

93, 

0 

MIN 

■i2 

51 

55 

58 

58 

64 

68 

63 

61 

65 

61 

57 

60 

58 

56 

56 

60 

66 

58 

60 

64 

63 

63 

63 

60 

58 

54 

65 

56 

54 

44 

58, 

4 

HAT   CREEK   PH   NO  1 

MAX 

82 

80 

94 

86 

89 

94 

97 

95 

100 

95 

97 

90 

92 

92 

93 

91 

93 

90 

87 

85 

91 

97 

99 

97 

95 

93 

86 

97 

74 

91 

83 

90, 

2 

MIN 

51 

40 

39 

40 

40 

43 

48 

45 

40 

41 

44 

42 

43 

44 

44 

43 

43 

40 

36 

45 

42 

4  1 

46 

46 

44 

44 

46 

47 

36 

36 

47 

42  , 

8 

JESS  VALLEY 

MAX 

70 

80 

83 

85 

88 

90 

88 

86 

88 

86 

89 

83 

80 

85 

83 

67 

84 

83 

71 

81 

86 

89 

88 

66 

89 

76 

80 

72 

71 

72 

56 

82 , 

0 

MIH 

50 

38 

40 

42 

42 

49 

54 

51 

47 

47 

53 

45 

44 

45 

45 

45 

49 

45 

34 

40 

45 

49 

49 

45 

48 

45 

37 

45 

30 

37 

40 

44, 

4 

lakeport 

MAX 

86 

93 

96 

99 

103 

105 

102 

103 

102 

102 

100 

96 

97 

98 

93 

100 

96 

95 

97 

102 

104 

103 

104 

102 

100 

96 

96 

92 

90 

90 

81 

97, 

5 

MIN 

55 

46 

47 

49 

51 

55 

56 

53 

52 

54 

53 

50 

53 

54 

52 

53 

5  1 

62 

53 

56 

56 

55 

57 

56 

52 

60 

49 

49 

47 

49 

46 

52 . 

0 

LAKESHORE 

MAX 

R2 

67 

89 

94 

99 

99 

98 

98 

100 

100 

91 

96 

97 

97 

90 

99 

93 

93 

92 

102 

104 

101 

99 

99 

95 

99 

93 

84 

93 

89 

67 

93. 

8 

MIN 

53 

51 

49 

50 

52 

57 

59 

58 

53 

54 

53 

54 

64 

70 

56 

56 

58 

54 

62 

66 

62 

57 

59 

56 

57 

59 

59 

52 

60 

55 

49 

56, 

6 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

70 

73 

77 

82 

85 

84 

85 

93 

65 

66 

87 

81 

92 

81 

77 

80 

90 

80 

81 

87 

86 

88 

86 

97 

84 

81 

76 

74 

78 

76 

69 

81 

0 

MIN 

48 

50 

51 

53 

54 

57 

60 

58 

54 

54 

54 

52 

56 

50 

64 

64 

54 

51 

51 

50 

62 

61 

40 

57 

54 

52 

6  1 

49 

54 

47 

41 

52 

7 

LAKE  SPaULDING  OaM 

MAX 

73 

74 

77 

62 

65 

84 

85 

83 

85 

86 

87 

81 

92 

80 

80 

81 

80 

86 

87 

87 

84 

91 

61 

74 

78 

76 

69 

81 

0 

MIN 

50 

49 

51 

53 

54 

57 

60 

58 

54 

54 

54 

52 

56 

54 

54 

51 

54 

62 

43 

57 

54 

62 

51 

49 

54 

47 

41 

52 

8 

LAS  PLUMAS 

MAX 

B7 

91 

93 

98 

100 

102 

101 

100 

100 

100 

97 

94 

93 

93 

94 

93 

99 

94 

96 

102 

101 

98 

99 

99 

98 

95 

90 

88 

89 

91 

85 

95 

5 

MDJ 

59 

62 

64 

66 

67 

72 

76 

74 

69 

70 

60 

66 

67 

68 

62 

61 

64 

64 

66 

69 

71 

65 

70 

67 

64 

65 

63 

61 

64 

64 

60 

65 

8 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

7* 

68 

74 

76 

80 

84 

66 

60 

84 

85 

87 

87 

80 

80 

81 

79 

82 

80 

76 

72 

76 

85 

68 

86 

86 

92 

74 

76 

64 

69 

71 

79 

2 

MIN 

41 

37 

44 

39 

44 

49 

54 

51 

44 

42 

42 

42 

46 

46 

46 

47 

46 

44 

44 

49 

57 

5  1 

52 

49 

46 

47 

41 

44 

41 

39 

37 

45 

3 

MARY5VILLE 

MAX 

91 

91 

92 

94 

98 

102 

103 

101 

100 

101 

100 

93 

97 

97 

95 

90 

95 

96 

95 

99 

103 

100 

97 

99 

98 

97 

94 

90 

68 

93 

91 

96 

1 

MIN 

59 

55 

54 

57 

63 

66 

70 

63 

58 

63 

57 

56 

62 

56 

55 

59 

63 

69 

60 

70 

64 

60 

60 

59 

55 

56 

57 

66 

62 

58 

54 

99 

5 

MC  CLOUD 

MAX 

75 

72 

77 

90 

85 

86 

90 

87 

86 

90 

91 

83 

67 

87 

88 

85 

90 

93 

83 

82 

92 

93 

95 

91 

91 

98 

81 

84 

71 

79 

73 

84, 

8 

MIN 

43 

41 

40 

40 

44 

46 

50 

49 

43 

44 

46 

44 

47 

47 

47 

46 

45 

46 

39 

46 

49 

47 

50 

48 

46 

44 

38 

39 

34 

36 

44 

44 

2 

MINERAL 

MAX 

75 

69 

76 

79 

80 

89 

90 

80 

82 

86 

90 

64 

93 

84 

92 

80 

84 

62 

78 

85 

87 

91 

92 

99 

89 

86 

77 

80 

72 

79 

75 

82 

4 

MIN 

52 

36 

37 

39 

40 

40 

49 

49 

41 

44 

46 

41 

42 

42 

41 

43 

45 

49 

62 

51 

5  1 

47 

46 

47 

44 

39 

39 

39 

38 

36 

41 

43 

4 

monticello  dam 

MAX 

87 

83 

89 

93 

100 

100 

102 

100 

97 

101 

96 

88 

97 

94 

89 

89 

95 

96 

92 

100 

103 

98 

98 

100 

97 

97 

90 

91 

88 

95 

96 

94 

5 

MIN 

kO 

55 

63 

57 

59 

62 

67 

60 

57 

59 

56 

58 

63 

64 

53 

67 

59 

57 

69 

65 

63 

69 

60 

59 

57 

60 

67 

56 

59 

57 

62 

66 

4 

MOUNT  Shasta  wb  city 

MAX 

73 

76 

80 

85 

88 

90 

89 

88 

91 

92 

64 

63 

84 

89 

97 

90 

83 

79 

76 

94 

92 

96 

93 

92 

69 

77 

81 

64 

74 

66 

60 

83 

1 

MIN 

42 

44 

49 

44 

45 

48 

53 

50 

45 

46 

49 

47 

60 

47 

48 

48 

49 

54 

45 

53 

50 

50 

63 

50 

46 

51 

36 

49 

41 

47 

41 

47 

6 

NEVADA  CITY 

MAX 

84 

79 

63 

87 

89 

93 

94 

94 

93 

93 

94 

87 

99 

87 

85 

83 

86 

90 

87 

90 

92 

93 

91 

93 

93 

92 

86 

84 

79 

83 

82 

86 

2 

52 

45 

46 

48 

46 

53 

60 

54 

49 

54 

52 

47 

49 

49 

52 

49 

51 

46 

46 

50 

48 

52 

52 

53 

47 

46 

45 

46 

45 

44 

46 

49 

1 

ORLAND 

MAX 

ee 

86 

89 

90 

98 

100 

100 

100 

100 

102 

100 

90 

100 

97 

86 

95 

96 

93 

99 

104 

103 

97 

97 

97 

94 

92 

91 

90 

95 

90 

95 

3 

55 

53 

52 

56 

63 

63 

62 

61 

54 

59 

56 

57 

61 

53 

69 

61 

58 

66 

74 

69 

57 

62 

59 

55 

53 

56 

57 

59 

55 

55 

66 

6 

PARADISE 

MAX 

84 

81 

86 

89 

95 

96 

100 

96 

96 

96 

97 

87 

94 

92 

90 

87 

90 

92 

91 

95 

99 

98 

96 

96 

97 

93 

68 

87 

85 

90 

85 

92 

I 

54 

57 

57 

64 

66 

71 

73 

73 

69 

71 

57 

59 

62 

62 

57 

59 

65 

62 

65 

68 

68 

65 

65 

70 

62 

60 

58 

58 

63 

62 

52 

63 

0 

placerville 

M.  X 

85 

83 

96 

90 

93 

95 

96 

97 

95 

96 

97 

67 

92 

90 

66 

83 

87 

94 

90 

92 

95 

94 

93 

94 

96 

96 

87 

86 

84 

87 

86 

90 

7 

51 

49 

50 

52 

54 

58 

65 

60 

55 

55 

55 

52 

55 

54 

53 

53 

57 

54 

53 

57 

58 

58 

56 

58 

53 

62 

50 

62 

49 

49 

46 

54 

0 

PLACERVlLLE  IFG 

MAX 

84 

80 

85 

88 

95 

96 

96 

98 

95 

99 

96 

66 

93 

91 

89 

84 

88 

93 

92 

93 

98 

96 

96 

96 

96 

96 

87 

86 

83 

85 

85 

91 

1 

55 

58 

59 

63 

67 

70 

74 

70 

67 

70 

68 

62 

65 

65 

59 

61 

63 

64 

62 

7  1 

70 

69 

69 

69 

65 

66 

61 

60 

60 

58 

43 

64 

0 

PLATINA 

MAX 

80 

83 

87 

93 

95 

96 

95 

95 

97 

96 

95 

92 

94 

93 

90 

95 

92 

90 

92 

97 

100 

98 

97 

97 

95 

89 

69 

88 

89 

87 

77 

92 

0 

MIN 

56 

49 

49 

52 

62 

57 

65 

60 

53 

52 

52 

55 

61 

56 

52 

56 

57 

60 

55 

56 

56 

53 

54 

53 

62 

60 

51 

65 

48 

61 

48 

55 

0 

PORTOLA 

MAX 

OUtNCY  BANGER  STATION 

MAX 

63 

80 

84 

88 

92 

95 

96 

94 

94 

95 

100 

92 

93 

91 

92 

87 

96 

91 

66 

91 

95 

100 

101 

99 

97 

93 

94 

90 

81 

89 

82 

91 

3 

MIN 

47 

35 

37 

37 

36 

45 

57 

46 

41 

42 

45 

57 

40 

44 

42 

42 

43 

39 

38 

41 

36 

41 

43 

44 

39 

39 

36 

40 

31 

3* 

50 

40 

9 

RED  8LUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

93 

99 

103 

102 

101 

102 

102 

103 

91 

100 

99 

97 

90 

97 

99 

96 

99 

104 

108 

100 

100 

102 

97 

94 

96 

69 

94 

91 

69 

96 

5 

MIN 

60 

61 

61 

61 

66 

68 

73 

68 

59 

66 

62 

63 

67 

65 

60 

65 

67 

66 

71 

77 

70 

67 

66 

66 

65 

60 

61 

60 

67 

64 

56 

64 

9 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

86 

91 

93 

96 

103 

103 

102 

101 

103 

102 

101 

100 

99 

99 

96 

101 

97 

97 

96 

104 

109 

106 

101 

101 

96 

96 

95 

93 

96 

93 

83 

96 

2 

MIN 

60 

60 

61 

62 

66 

62 

75 

69 

67 

69 

63 

67 

73 

69 

64 

69 

70 

69 

69 

77 

76 

66 

71 

69 

67 

62 

65 

67 

66 

65 

56 

67 

0 

ROCKLIN 

MAX 

85 

88 

94 

98 

100 

102 

102 

100 

94 

100 

100 

92 

97 

90 

92 

89 

97 

96 

96 

99 

104 

99 

97 

98 

99 

98 

94 

87 

93 

90 

70 

94 

9 

MIN 

57 

58 

52 

55 

60 

60 

60 

60 

59 

55 

54 

55 

65 

56 

54 

55 

60 

61 

58 

57 

60 

60 

59 

60 

59 

58 

52 

50 

52 

62 

52 

56 

6 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

92 

99 

101 

102 

102 

95 

100 

95 

89 

95 

91 

86 

85 

95 

97 

94 

98 

102 

97 

94 

96 

96 

94 

91 

90 

87 

93 

ee 

67 

93 

2 

MIN 

58 

56 

54 

57 

60 

64 

69 

62 

55 

58 

58 

58 

58 

55 

56 

54 

61 

57 

60 

68 

62 

60 

57 

56 

66 

56 

52 

68 

63 

56 

55 

58 

3 

SACRAMENTO  wB  CITY 

MAX 

82 

87 

90 

97 

99 

99 

99 

92 

99 

93 

86 

94 

98 

83 

82 

92 

93 

92 

94 

99 

94 

92 

93 

93 

92 

89 

67 

84 

92 

84 

66 

90 

5 

MIN 

59 

57 

56 

59 

62 

66 

69 

62 

57 

66 

57 

59 

60 

66 

55 

57 

63 

59 

62 

66 

63 

58 

57 

56 

56 

56 

56 

66 

61 

58 

54 

59 

1 

SHASTA  OAM 

MAX 

87 

84 

89 

91 

96 

100 

101 

98 

99 

96 

100 

90 

102 

97 

96 

89 

98 

93 

97 

93 

98 

101 

100 

99 

99 

95 

89 

91 

80 

89 

87 

94 

4 

MIN 

61 

62 

62 

64 

66 

70 

71 

70 

67 

69 

66 

66 

67 

71 

63 

65 

69 

66 

66 

68 

75 

69 

70 

70 

69 

64 

66 

65 

66 

65 

57 

66 

7 

SIERRA  CITY 

MAX 

87 

84 

87 

87 

90 

90 

91 

96 

95 

93 

93 

90 

81 

83 

79 

94 

80 

72 

MIN 

49 

52 

53 

49 

46 

50 

58 

69 

58 

57 

65 

53 

45 

50 

42 

50 

45 

44 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

77 

84 

79 

83 

85 

87 

86 

89 

87 

90 

90 

86 

95 

87 

99 

81 

89 

85 

80 

86 

86 

90 

101 

92 

90 

86 

78 

83 

75 

76 

75 

85 

I 

MIN 

45 

34 

37 

36 

36 

44 

56 

43 

42 

44 

45 

36 

39 

35 

45 

41 

42 

42 

36 

43 

43 

39 

44 

42 

37 

49 

33 

46 

32 

31 

41 

40 

6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

68 

66 

69 

73 

75 

76 

76 

77 

76 

79 

76 

74 

74 

74 

75 

71 

75 

74 

69 

75 

76 

60 

80 

80 

79 

74 

67 

70 

68 

70 

65 

73 

6 

MIN 

43 

45 

42 

42 

42 

44 

50 

47 

42 

42 

46 

41 

41 

36 

38 

46 

39 

46 

40 

43 

46 

45 

46 

44 

42 

42 

40 

40 

41 

3e 

34 

42 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

88 

89 

92 

98 

100 

100 

100 

99 

100 

99 

99 

96 

95 

97 

93 

96 

95 

94 

97 

102 

104 

103 

99 

99 

96 

96 

93 

67 

93 

90 

80 

95 

7 

MIN 

61 

55 

56 

57 

60 

64 

69 

63 

59 

61 

60 

59 

62 

62 

67 

61 

62 

59 

59 

72 

63 

60 

65 

63 

60 

59 

59 

56 

62 

58 

52 

60 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

83 

64 

64 

88 

90 

89 

92 

90 

92 

93 

93 

89 

97 

87 

87 

85 

86 

87 

88 

93 

94 

94 

94 

94 

90 

87 

86 

85 

87 

86 

63 

87 

9 

MIN 

48 

50 

53 

54 

55 

53 

58 

60 

60 

57 

57 

57 

56 

55 

55 

65 

55 

53 

55 

62 

64 

64 

62 

60 

58 

54 

52 

52 

52 

50 

44 

55 

5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

91 

92 

96 

100 

103 

102 

103 

95 

95 

99 

102 

96 

95 

90 

97 

105 

103 

100 

92 

95 

92 

Mm 

59 

6  1 

64 

69 

69 

63 

64 

64 

67 

67 

64 

64 

64 

66 

75 

68 

66 

60 

63 

62 

57 

TWIN  LAKES 

MAX 

64 

68 

72 

74 

73 

72 

71 

74 

76 

76 

74 

71 

70 

70 

67 

71 

71 

70 

71 

75 

77 

78 

76 

75 

73 

66 

67 

66 

67 

66 

59 

70 

9 

MIN 

48 

38 

43 

40 

4  1 

46 

48 

43 

44 

46 

45 

38 

36 

37 

42 

40 

38 

47 

39 

45 

48 

43 

45 

42 

41 

47 

35 

43 

36 

34 

36 

41 

8 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

81 

88 

90 

93 

98 

99 

98 

97 

99 

96 

95 

92 

94 

95 

93 

96 

95 

93 

96 

100 

101 

102 

100 

100 

100 

97 

93 

90 

92 

92 

80 

94 

7 

MIN 

57 

47 

46 

48 

49 

54 

55 

51 

54 

51 

54 

47 

52 

53 

50 

62 

49 

49 

50 

54 

53 

53 

56 

54 

51 

47 

47 

46 

43 

46 

44 

50 

4 

VACAVILLE 

MAX 

84 

90 

93 

98 

102 

102 

103 

98 

99 

96 

90 

96 

94 

86 

88 

96 

97 

94 

97 

102 

101 

94 

95 

95 

97 

92 

67 

86 

94 

89 

80 

94 

1 

MIN 

57 

53 

52 

56 

58 

62 

66 

57 

52 

54 

52 

55 

60 

55 

55 

63 

57 

57 

61 

65 

62 

59 

65 

54 

54 

58 

51 

56 

51 

54 

51 

56 

2 

voLTA  Power  house 

MAX 

84 

86 

87 

92 

95 

96 

97 

96 

95 

96 

97 

92 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

93 

97 

99 

97 

97 

97 

95 

94 

89 

88 

94 

90 

81 

92 

5 

MIN 

59 

52 

54 

56 

61 

64 

65 

62 

60 

63 

59 

58 

59 

60 

57 

59 

64 

56 

62 

71 

71 

67 

65 

64 

62 

56 

66 

53 

59 

65 

60 

60 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

89 
62 

83 
57 

57 

93 
60 

96 
66 

98 
68 

102 
69 

100 
67 

100 
64 

100 
65 

102 
61 

92 
64 

98 
67 

98 
65 

98 
62 

92 
65 

99 
65 

95 
65 

94 
62 

95 
65 

100 
66 

104 
66 

102 
66 

102 
66 

101 
64 

97 
61 

90 
62 

91 
62 

84 

59 

91 
66 

86 
56 

95.8 
63,5 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

MILLOMS 

MAX 
MIN 

87 
56 

85 
56 

88 
54 

90 
58 

96 
63 

99 
63 

100 
70 

98 
65 

97 
57 

99 
59 

97 
57 

88 
59 

96 
63 

94 

58 

92 
55 

87 
60 

92 
63 

95 
57 

93 
62 

99 
75 

106 
64 

100 
60 

95 
64 

96 
61 

95 
52 

92 
56 

90 
57 

90 
55 

92 
58 

96 
57 

88 
55 

93,9 
59,6 

WINTERS 

MAX 

<)I 
57 

88 
54 

91 

52 

94 
56 

97 
61 

103 
63 

104 
68 

104 
58 

100 
57 

100 
58 

98 
57 

93 
58 

96 
60 

93 
55 

92 
56 

89 
57 

98 
58 

99 
57 

94 
60 

98 
73 

102 
64 

101 
60 

96 
59 

97 
58 

101 
56 

100 
58 

95 
56 

92 
56 

97 
65 

94 
55 

90 
53 

96,4 

58  5 

NOOOUANO  1  WNW 
•      ft  * 

MAX 

88 
60 

85 
51 

88 
51 

91 
55 

97 
56 

99 

60 

101 
66 

100 
58 

95 
53 

99 
55 

96 
53 

90 
54 

95 
59 

93 
51 

89 
51 

85 
55 

94 

58 

95 
56 

93 
69 

93 
72 

100 
57 

101 
56 

95 
58 

95 
53 

94 
52 

93 
53 

93 
52 

99 
52 

87 
59 

89 
50 

87 
53 

93,2 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

Bee* 

MAX 

77 
36 

73 
32 

80 
34 

84 

32 

86 
31 

88 
33 

89 
49 

85 
40 

86 
34 

88 
42 

88 
40 

85 
31 

85 
32 

84 
30 

87 
34 

80 
35 

86 
35 

84 
35 

79 
30 

82 
32 

82 
32 

66 
30 

92 
35 

86 
33 

89 
31 

84 
34 

76 
27 

81 
35 

75 

30 

74 
26 

74 

25 

83,2 
33  4 

BRIDOEPORT 

MAX 

79 
45 

84 
35 

86 
37 

88 
39 

85 
45 

79 
44 

82 
43 

84 
43 

86 
37 

86 
46 

84 
42 

84 
40 

85 
37 

97 
38 

91 
42 

84 
32 

83 
35 

76 
45 

79 
34 

78 
33 

83 
31 

96 
32 

87 
35 

88 
36 

82 
36 

76 
37 

80 
30 

79 
37 

72 
24 

77 
25 

67 
47 

61.9 

37  5 

CEOARVILLE 

MAX 

82 
54 

77 
46 

85 
49 

87 
50 

88 
52 

88 
60 

94 
64 

92 
56 

92 
57 

92 
59 

92 
59 

95 
60 

96 
53 

97 
54 

90 
57 

91 
56 

91 
57 

92 
47 

93 
41 

84 
44 

83 
49 

98 
53 

95 
60 

93 
57 

93 
58 

90 
65 

79 
43 

82 
45 

68 
39 

72 
47 

79 
44 

66.8 
52,4 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

73 
42 

70 
37 

76 
40 

86 
37 

83 
38 

86 
44 

85 
51 

85 
44 

83 
40 

86 
45 

84 
44 

82 
37 

83 
36 

82 
34 

82 
39 

75 
40 

84 
40 

80 
43 

77 
36 

82 
38 

62 
37 

87 
37 

68 
40 

87 
40 

66 
36 

91 
42 

74 
34 

78 
41 

72 
29 

74 
33 

72 
40 

80,8 
39  1 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

83 
53 

79 
43 

S6 
48 

89 
45 

92 
45 

93 
51 

94 
59 

91 
54 

92 
50 

94 
54 

94 
55 

92 
48 

90 
48 

90 
49 

92 
51 

89 
53 

93 
53 

92 
50 

65 
46 

85 
45 

90 
46 

95 
47 

52 

95 
53 

94 
54 

92 
56 

84 
42 

93 
47 

75 
37 

74 
39 

61 
42 

86,6 

FLENINS  FISH  AND  GAME 

MAX 

80 
46 

85 
39 

88 
43 

90 
42 

93 
43 

94 
52 

92 
58 

94 
52 

93 
47 

93 
49 

92 
48 

90 
45 

89 
45 

91 
46 

90 
47 

92 
48 

92 
51 

87 
43 

83 
47 

85 
53 

90 
44 

95 
42 

95 
61 

93 
48 

91 
46 

88 
47 

62 
41 

81 
48 

76 
43 

79 
35 

76 
51 

86.4 
46.5 

FCRT  BIDWELL 

MAX 

84 
45 

83 
47 

86 
40 

86 
41 

87 
50 

91 
50 

89 
48 

90 
46 

91 
50 

86 
52 

90 
50 

83 
49 

95 
48 

87 
44 

85 
44 

96 
45 

87 
46 

90 
40 

76 
34 

78 
40 

63 
40 

91 
42 

90 
46 

89 
47 

86 
44 

76 
40 

80 
37 

74 
45 

74 
31 

72 
39 

58 
41 

83,4 
43,9 

MEYERS  *  SW 

MAX 

71 
49 

76 
36 

80 
37 

84 
37 

83 
40 

84 
47 

85 
50 

89 
43 

87 
35 

84 
49 

81 
44 

81 
39 

80 
35 

83 
41 

75 
44 

92 
39 

82 
37 

77 
46 

60 
35 

79 
41 

83 
40 

65 
41 

87 
40 

66 
43 

81 
39 

77 
40 

77 
35 

72 
36 

71 
40 

71 
36 

58 
33 

79,7 
40.3 

MONO  LAKE 

MAX 

84 
58 

85 
49 

88 
51 

89 
53 

81 
55 

80 
54 

84 
51 

88 
54 

86 
53 

80 
50 

87 
53 

88 
54 

89 
51 

87 
52 

78 
53 

95 
45 

86 
49 

85 
60 

82 
53 

81 
47 

64 
46 

85 
48 

87 
50 

89 
51 

66 
53 

63 
52 

82 
46 

80 
49 

75 
39 

79 
42 

67 
50 

83.5 
50.7 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
53 

84 
52 

87 
45 

91 
47 

90 
45 

94 
51 

92 
65 

92 
54 

94 
45 

91 
47 

93 
54 

91 
44 

90 
45 

92 
47 

93 
53 

93 
49 

90 
50 

86 
48 

63 
43 

86 
44 

66 
44 

96 
46 

95 
58 

92 
61 

92 
55 

93 
56 

82 
40 

74 
45 

74 
34 

80 
37 

62 
54 

87.3 
48.4 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

72 
46 

73 
42 

75 
42 

79 
41 

80 
44 

82 
49 

82 
54 

80 
48 

SO 
45 

82 
57 

80 
49 

80 
43 

80 
42 

79 
41 

90 
46 

80 
45 

79 
44 

79 
45 

75 
43 

71 
42 

73 
43 

75 
43 

78 
46 

65 
41 

83 
41 

79 
45 

73 
40 

76 
41 

70 
39 

67 
38 

70 
38 

77.3 
44.0 

TERMO 

MAX 

76 
47 

81 
32 

83 
33 

87 
32 

89 
34 

91 
42 

89 
55 

88 
43 

90 
34 

89 
41 

89 
45 

80 
41 

86 
39 

85 
40 

86 
38 

99 
44 

86 
45 

61 
35 

77 
36 

84 
37 

68 
37 

93 

37 

91 
46 

91 
45 

69 
40 

90 
39 

80 
40 

70 
36 

75 
29 

78 
32 

61 
43 

64.3 
39.  3 

TRUCKEE  RAN6ER  STATION 

MAX 

73 
43 

70 
38 

77 
40 

79 
38 

84 

38 

85 
45 

85 
51 

82 
44 

83 
40 

86 
46 

86 
46 

82 
36 

83 
36 

91 
34 

83 
41 

75 
39 

85 
39 

82 
51 

77 
37 

82 
39 

62 
39 

86 
37 

87 
41 

87 

40 

66 
36 

82 
43 

76 
32 

72 
45 

72 
30 

74 
31 

71 
41 

80.5 
39.6 

NOODFORDS 
•      •  ft 

MAX 

83 
57 

85 
51 

87 
52 

90 
57 

89 
54 

85 
59 

86 
59 

85 
58 

87 
58 

91 
58 

88 
60 

88 
54 

87 
53 

99 
52 

92 
55 

87 
52 

80 
55 

80 
53 

79 
52 

92 
51 

63 
51 

96 
54 

90 
58 

69 
57 

89 
56 

79 

60 

81 
46 

76 
55 

70 
41 

77 
47 

71 
40 

83.9 
53.7 

CENTRAL  COAST 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

74 

50 

73 
52 

72 
53 

77 
56 

77 
56 

76 
62 

83 
56 

78 
54 

74 
56 

76 
57 

80 
58 

84 
51 

76 
53 

66 
57 

68 
58 

74 

50 

74 
54 

73 
55 

73 
54 

68 
54 

68 
55 

75 
52 

75 
54 

75 
65 

75 
58 

73 
56 

74 
54 

73 
55 

74 
56 

72 
52 

68 
57 

74.1 
54,8 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

83 
51 

81 
50 

90 
49 

93 
48 

90 
45 

87 
53 

86 
54 

87 
52 

84 
48 

82 
47 

80 
49 

81 
48 

82 
46 

79 
49 

80 
47 

84 
46 

85 
47 

86 
48 

84 
46 

93 
45 

85 
47 

96 
46 

88 
46 

90 
48 

67 
47 

85 
49 

62 
50 

76 
49 

73 
46 

57 
45 

56 
46 

82.4 
48.0 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

69 
57 

70 
54 

70 
56 

74 

56 

82 
56 

70 
57 

71 
57 

69 
54 

71 
59 

69 
55 

68 
57 

76 
57 

66 
55 

64 
55 

65 
56 

71 
54 

66 
55 

70 
66 

81 
54 

74 

57 

65 
55 

67 
56 

66 
55 

67 
55 

64 
55 

67 
64 

66 
53 

70 
55 

77 
53 

66 
54 

62 
54 

69.5 
55.4 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

75 
57 

75 
50 

75 
56 

79 
51 

88 
50 

94 
55 

88 
55 

78 
50 

77 
47 

78 
50 

74 

58 

92 
53 

■^7 
54 

74 
50 

75 
51 

75 
48 

79 
49 

76 
48 

84 
49 

97 
56 

84 
53 

79 
56 

71 
63 

74 
52 

73 
55 

76 
54 

78 
49 

79 
51 

95 
49 

81 
49 

72 
53 

78.8 
51.9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

78 
46 

74 
44 

75 
45 

82 
46 

87 
57 

81 
52 

75 
49 

77 
48 

75 
43 

76 
47 

77 
55 

75 
46 

74 
43 

71 
53 

71 
54 

81 
44 

76 
46 

84 
45 

88 
39 

91 
51 

83 
50 

77 
48 

82 
46 

84 
42 

70 
47 

73 
47 

70 
45 

75 

50 

78 
41 

76 

43 

69 
46 

77.5 

47  0 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

78 
59 

77 
56 

82 
56 

84 
55 

89 
57 

97 
60 

90 
63 

90 
57 

85 
54 

91 
56 

82 
57 

75 
58 

90 
60 

90 
54 

73 
54 

76 
54 

87 
53 

97 
55 

87 
55 

94 
61 

96 
56 

80 
59 

83 
56 

62 
56 

82 
56 

79 
54 

81 
54 

90 
66 

83 
53 

91 
55 

75 
54 

84.1 
56.2 

GILROY 

MAX 

Mm 

84 
50 

52 

51 

51 

49 

59 

60 

52 

51 

90 
51 

8  7 
59 

8  3 
52 

92 
51 

92 
55 

7  \ 
55 

75 
48 

95 
45 

92 
51 

94 
49 

99 
42 

98 
39 

68 
55 

86 
54 

93 
53 

92 
46 

98 
57 

87 
51 

80 
50 

75 
46 

90 
46 

7  I 
52 

88,3 
51  .0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

Mm 

67 
56 

68 
51 

68 
57 

68 
48 

69 
51 

66 
50 

63 
55 

63 
53 

64 
55 

64 
53 

65 
54 

66 
48 

69 
51 

65 
52 

64 
52 

66 
46 

68 
50 

66 
55 

65 
54 

65 
54 

66 
48 

67 
53 

66 
54 

67 
53 

66.0 
52.3 

HOLLISTER 

MAX 

Mm 

82 
51 

80 
48 

82 
49 

88 
50 

93 
56 

87 
55 

82 
56 

83 
50 

86 
48 

79 
49 

92 
53 

84 
48 

90 
50 

82 
49 

88 
43 

85 
48 

87 
47 

95 
45 

97 
49 

80 
47 

60 
52 

82 
47 

87 
45 

61 
47 

77 
51 

72 
47 

71 

50 

90 
43 

66 
46 

64 
46 

81.7 
48. B 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

Bl 

82 

84 

87 

93 

89 

86 

84 

86 

80 

83 

79 

74 

77 

97 

86 

86 

95 

85 

84 

86 

86 

83 

78 

77 

77 

93 

83,6 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

74 
55 

80 
47 

86 
49 

85 
50 

92 
54 

103 
59 

97 
62 

93 
53 

92 
49 

98 
50 

90 
55 

76 
53 

90 
54 

77 
50 

80 
52 

92 
50 

95 
50 

93 
61 

99 
51 

96 
51 

104 
58 

90 
55 

90 
52 

90 
43 

95 
54 

86 
53 

91 
49 

86 
52 

84 
49 

92 
53 

81 
52 

86.6 
52.1 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

78 
56 

79 
46 

79 
50 

86 
50 

97 
57 

89 
60 

85 
58 

83 
53 

89 
51 

81 
54 

76 
59 

81 
52 

80 
53 

76 
53 

78 
54 

97 
49 

87 
52 

90 
51 

96 
5  1 

98 
59 

89 
55 

83 
55 

82 
58 

86 
56 

79 
58 

78 
57 

83 
47 

81 
47 

99 

50 

86 
50 

64 
51 

83.7 
53,4 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

82 
60 

77 
53 

83 
52 

86 
58 

92 
55 

99 
58 

95 
63 

94 

55 

87 
52 

91 
55 

85 
58 

81 

58 

92 
63 

83 
53 

81 
53 

78 
53 

90 
55 

90 
54 

89 
65 

100 
69 

98 
56 

83 
59 

85 
57 

84 
62 

84 
53 

92 
54 

93 
53 

81 
55 

83 
52 

92 
56 

77 
55 

86.7 
55,7 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

72 
51 

66 
52 

67 
51 

67 
53 

?1 
54 

72 
55 

64 
53 

64 
53 

64 
52 

62 
53 

69 
56 

65 
52 

63 
54 

65 
54 

64 

52 

72 

50 

68 
52 

69 
49 

81 
48 

75 
54 

65 
53 

66 
54 

60 
53 

65 
52 

58 
53 

61 
53 

63 
52 

66 
53 

69 
49 

63 
49 

60 
52 

66,3 
52.2 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MAX 

Mm 

65 
48 

64 
52 

69 
56 

65 
53 

63 
53 

75 
54 

73 
53 

70 
50 

64 
51 

63 
54 

66 
54 

67 
51 

65 
51 

66 
54 

65 
52 

66 
51 

62 
48 

62 
52 

63 
49 

66 
50 

63 
45 

67 
54 

64 
54 

o4 
53 

61 
54 

64 
53 

63 
52 

66 
53 

i5 
53 

66 
51 

64 

52 

65,3 
51.9 

See  Reference  Nolea  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Coniinued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  Diablo  n  gate 

MAX 

75 

77 

84 

87 

94 

95 

100 

92 

100 

97 

92 

80 

92 

76 

78 

81 

92 

94 

91 

95 

97 

90 

91 

93 

95 

94 

88 

85 

84 

88 

78 

86. 

9 

MIN 

^3 

55 

55 

58 

64 

60 

65 

67 

68 

59 

50 

50 

59 

56 

48 

49 

67 

63 

63 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

61 

55 

49 

49 

63 

46 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

67 

72 

74 

82 

B6 

84 

84 

81 

84 

82 

73 

75 

74 

73 

80 

80 

n 

82 

85 

83 

85 

83 

85 

88 

83 

75 

70 

75 

68 

60 

78. 

0 

MIH 

50 

57 

63 

67 

67 

69 

68 

70 

64 

60 

61 

59 

59 

61 

65 

61 

64 

66 

70 

66 

71 

71 

72 

65 

57 

54 

48 

38 

NACIMIENTO  0AM 

MAX 

89 

92 

92 

97 

100 

104 

102 

104 

104 

104 

loo 

94 

99 

100 

102 

100 

97 

99 

100 

101 

100 

100 

102 

105 

105 

101 

96 

90 

89 

92 

75 

97. 

9 

MIN 

47 

51 

51 

52 

61 

58 

56 

52 

53 

52 

52 

49 

50 

52 

52 

51 

42 

53 

51 

50 

52 

51 

51 

51 

51 

62 

50 

61 

52 

47 

52 

;  1 

NEWARK 

MAX 

70 

72 

73 

71 

77 

92 

78 

76 

74 

81 

71 

71 

78 

66 

74 

73 

83 

75 

78 

68 

90 

75 

75 

73 

75 

70 

71 

74 

b5 

76. 

2 

MIH 

n 

61 

54 

58 

59 

61 

61 

60 

67 

55 

58 

57 

57 

57 

58 

60 

57 

56 

57 

57 

64 

57 

60 

56 

59 

66 

56 

57 

66 

OAKLAND   MB  AIRPORT 

MAX 

(.8 

68 

67 

71 

81 

71 

70 

67 

72 

66 

69 

73 

63 

66 

68 

73 

68 

70 

83 

83 

69 

68 

67 

66 

66 

67 

70 

69 

77 

71 

64 

TO. 

1 

MIN 

60 

58 

58 

58 

58 

60 

59 

58 

57 

58 

59 

58 

57 

58 

58 

58 

56 

58 

55 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

68 

58 

59 

58 

56 

57 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

76 

77 

78 

76 

81 

90 

81 

76 

74 

76 

75 

75 

B2 

71 

77 

75 

79 

74 

80 

93 

90 

72 

70 

68 

73 

70 

78 

74 

77 

86 

77 

TT. 

6 

MIU 

61 

47 

48 

56 

56 

57 

58 

54 

53 

57 

59 

56 

54 

52 

55 

54 

51 

50 

49 

58 

58 

61 

59 

56 

57 

55 

47 

52 

48 

62 

53 

PASO  R0BLE5 

MAX 

■50 

90 

98 

99 

99 

94 

102 

103 

101 

99 

93 

97 

96 

96 

76 

96 

98 

98 

94 

93 

87 

95 

103 

101 

100 

95 

93 

78 

87 

75 

72 

93, 

5 

MIN 

44 

48 

47 

55 

57 

59 

52 

51 

48 

49 

55 

49 

52 

46 

51 

44 

47 

51 

45 

48 

48 

45 

47 

49 

62 

50 

46 

53 

44 

41 

54 

"9. 

PA40  RObLES  FAA  AP 

MAX 

91 

94 

99 

102 

105 

98 

105 

104 

104 

97 

92 

97 

91 

77 

82 

98 

101 

100 

98 

99 

92 

100 

105 

105 

101 

94 

82 

81 

90 

71 

64 

94, 

2 

MIN 

47 

51 

51 

54 

63 

63 

58 

54 

54 

53 

55 

50 

54 

52 

52 

47 

51 

56 

51 

53 

54 

52 

53 

54 

54 

52 

49 

62 

44 

47 

50 

' 

PINNACLES   NAT  MONUMENT 

MAX 

87 

90 

94 

99 

102 

102 

102 

101 

101 

98 

96 

100 

96 

85 

84 

94 

99 

96 

97 

100 

100 

96 

100 

102 

102 

95 

88 

86 

89 

87 

81 

95, 

1 

MIN 

48 

48 

48 

51 

62 

60 

59 

54 

53 

52 

49 

48 

50 

46 

46 

45 

53 

54 

50 

53 

51 

51 

51 

52 

52 

49 

42 

46 

45 

46 

44 

PtSMO  BEACH 

MAX 

69 

64 

71 

73 

71 

72 

75 

73 

70 

68 

72 

71 

71 

70 

66 

64 

63 

62 

62 

63 

66 

67 

68 

66 

67 

68 

66 

66 

67 

67 

65 

67 

6 

MIN 

51 

52 

53 

53 

53 

58 

56 

54 

51 

55 

55 

58 

51 

56 

57 

58 

54 

51 

50 

52 

57 

54 

52 

64 

55 

54 

53 

56 

52 

52 

51 

° 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

64 

66 

66 

64 

74 

72 

67 

65 

63 

66 

7l 

70 

66 

61 

67 

63 

63 

64 

72 

61 

66 

66 

64 

64 

66 

64 

68 

69 

67 

61 

61 

65, 

8 

MIN 

46 

47 

46 

47 

50 

52 

52 

47 

47 

47 

52 

48 

47 

50 

50 

46 

46 

47 

44 

50 

53 

48 

51 

48 

51 

49 

47 

51 

49 

48 

48 

5 

PORT  CHICAOO  NAVAL  DEP 

MAX 

80 

81 

85 

87 

91 

98 

95 

93 

91 

93 

85 

82 

91 

78 

79 

79 

91 

90 

88 

98 

100 

86 

85 

85 

83 

82 

85 

82 

86 

94 

81 

87. 

2 

MIN 

54 

53 

54 

55 

55 

54 

61 

57 

49 

51 

57 

56 

56 

56 

55 

51 

51 

52 

53 

53 

55 

55 

54 

53 

54 

54 

55 

65 

46 

51 

52 

PRIEST  VALLEV 

MAX 

ee 

90 

94 

96 

101 

95 

100 

100 

100 

98 

92 

95 

89 

82 

83 

93 

98 

95 

98 

99 

96 

97 

100 

100 

101 

92 

86 

82 

90 

83 

70 

93, 

1 

MIN 

41 

46 

49 

50 

60 

59 

55 

50 

55 

54 

49 

44 

46 

44 

46 

46 

47 

47 

50 

50 

50 

50 

50 

55 

60 

50 

44 

40 

40 

43 

46 

49 , 

0 

REOwOOD  CITY 

MAX 

77 

31 

80 

88 

96 

95 

87 

83 

86 

86 

76 

88 

87 

79 

75 

82 

89 

87 

97 

97 

85 

81 

78 

78 

78 

81 

81 

83 

90 

89 

70 

84, 

3 

MIN 

58 

48 

49 

55 

54 

58 

58 

55 

51 

55 

59 

52 

53 

50 

46 

51 

51 

52 

51 

56 

58 

60 

58 

58 

57 

56 

46 

48 

48 

51 

54 

53 

RICHMOND 

MAX 

75 

70 

72 

72 

70 

80 

67 

66 

65 

70 

66 

75 

72 

67 

61 

68 

71 

63 

67 

84 

78 

70 

69 

69 

68 

67 

68 

65 

67 

77 

65 

69 

9 

MIN 

59 

57 

58 

59 

58 

58 

57 

56 

56 

56 

57 

59 

58 

55 

54 

56 

55 

56 

55 

60 

57 

58 

58 

57 

57 

56 

56 

56 

57 

56 

55 

56 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

72 

75 

87 

94 

96 

89 

84 

81 

91 

62 

73 

86 

74 

71 

74 

90 

83 

84 

96 

99 

91 

85 

82 

85 

76 

73 

77 

84 

89 

79 

63 

92 

8 

MIN 

55 

53 

51 

50 

50 

65 

62 

55 

52 

54 

55 

54 

54 

54 

55 

53 

50 

54 

50 

54 

56 

55 

54 

53 

54 

53 

53 

50 

44 

56 

52 

;3 

SALINAS  2  E 

MAX 

76 

74 

75 

74 

80 

76 

77 

72 

70 

70 

74 

72 

69 

69 

75 

72 

69 

74 

64 

76 

70 

71 

76 

72 

68 

75 

69 

72 

72 

70 

63 

72 

7 

MIN 

51 

52 

52 

53 

54 

56 

57 

53 

51 

53 

56 

56 

63 

65 

54 

47 

51 

51 

46 

49 

54 

55 

54 

53 

53 

54 

53 

54 

45 

50 

51 

§3 

I 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

75 

73 

75 

73 

82 

76 

73 

73 

70 

69 

74 

72 

66 

70 

70 

72 

69 

75 

85 

77 

70 

71 

74 

72 

68 

67 

69 

72 

73 

TO 

62 

72 

2 

MIN 

53 

55 

53 

55 

56 

55 

57 

56 

54 

55 

56 

55 

56 

57 

54 

48 

52 

53 

47 

51 

55 

57 

55 

54 

55 

56 

56 

52 

46 

52 

52 

53 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MA" 

90 

94 

97 

101 

104 

102 

103 

102 

104 

101 

99 

99 

97 

91 

86 

97 

100 

99 

100 

100 

100 

101 

104 

105 

104 

101 

94 

91 

92 

89 

74 

97 

5 

45 

50 

50 

53 

62 

60 

53 

51 

52 

52 

44 

43 

43 

44 

41 

41 

52 

52 

49 

50 

52 

43 

43 

51 

49 

48 

41 

39 

42 

44 

46 

4  7 

9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

64 

65 

64 

69 

68 

68 

69 

69 

69 

67 

63 

68 

67 

66 

60 

60 

60 

67 

64 

65 

62 

62 

63 

60 

62 

63 

64 

67 

66 

65 

63 

64 

8 

56 

53 

55 

55 

52 

54 

54 

53 

53 

54 

56 

53 

54 

57 

56 

57 

55 

57 

50 

59 

60 

59 

60 

57 

54 

54 

54 

54 

49 

55 

5* 

55 

0 

SAN  FRANCISCO  wB  AP 

MAX 

71 

69 

69 

72 

89 

73 

72 

71 

74 

70 

71 

75 

65 

71 

71 

75 

69 

72 

69 

84 

80 

70 

68 

69 

67 

70 

75 

70 

85 

73 

67 

73 

1 

57 

56 

58 

56 

55 

58 

57 

55 

52 

55 

59 

57 

55 

53 

55 

53 

54 

53 

53 

58 

56 

56 

56 

56 

56 

56 

54 

56 

53 

53 

56 

55 

4 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

68 

64 

65 

67 

78 

64 

65 

63 

67 

61 

66 

70 

61 

59 

63 

66 

62 

66 

80 

72 

63 

62 

60 

61 

62 

62 

64 

65 

75 

67 

63 

65 

5 

56 

53 

56 

54 

56 

55 

55 

55 

53 

55 

56 

55 

52 

53 

55 

55 

53 

54 

55 

55 

54 

56 

55 

54 

54 

53 

54 

54 

56 

55 

54 

SAN  SREGORIO  3  SE 

MAX 

71 

68 

69 

71 

82 

72 

70 

68 

66 

66 

66 

68 

63 

63 

66 

74 

66 

71 

74 

83 

72 

69 

67 

69 

67 

66 

66 

68 

76 

71 

63 

69, 

6 

55 

45 

57 

53 

48 

48 

48 

46 

50 

50 

56 

53 

46 

53 

54 

46 

46 

43 

42 

43 

45 

55 

53 

51 

53 

54 

50 

49 

41 

50 

49 

SAN  JOSE 

MAX 

77 

76 

75 

83 

94 

83 

81 

79 

84 

77 

75 

82 

72 

80 

76 

85 

60 

84 

94 

98 

79 

79 

77 

61 

75 

76 

81 

82 

87 

84 

66 

80, 

8 

59 

52 

52 

56 

58 

62 

60 

55 

53 

55 

59 

55 

55 

55 

56 

53 

55 

54 

55 

63 

56 

57 

57 

58 

57 

57 

52 

54 

53 

54 

53 

SAN  Luis  OBISPO  POLY 

MAX 

77 

76 

78 

79 

83 

86 

85 

86 

76 

77 

74 

72 

79 

72 

69 

69 

79 

82 

84 

80 

82 

74 

74 

76 

77 

75 

82 

69 

76 

76 

68 

T7, 

2 

49 

52 

50 

52 

51 

58 

56 

52 

52 

52 

54 

54 

52 

52 

55 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

53 

53 

52 

52 

53 

52 

52 

49 

49 

50 

SAN  MATEO 

MAX 

84 

80 

77 

78 

76 

71 

61 

70 

67 

70 

78 

77 

79 

91 

69 

77 

72 

69 

71 

72 

75 

69 

73 

86 

86 

66 

76, 

3 

57 

60 

61 

55 

70 

63 

64 

59 

65 

65 

54 

55 

60 

55 

63 

61 

57 

57 

55 

56 

54 

56 

55 

52 

64 

54 

58, 

0 

SANTA  Clara  university 

MAX 

81 

83 

88 

83 

96 

92 

83 

81 

82 

85 

80 

81 

78 

84 

88 

86 

87 

83 

85 

79 

82 

88 

89 

81 

87 

66 

65 

82 

83 

86 

85 

84, 

5 

Mm 

51 

54 

50 

57 

56 

63 

59 

66 

62 

52 

54 

53 

56 

59 

54 

63 

59 

57 

61 

60 

53 

59 

64 

67 

62 

59 

60 

53 

56 

52 

54 

57, 

3 

SANTA  CRU2 

MAX 

85 

83 

84 

80 

80 

85 

82 

79 

76 

76 

82 

80 

74 

70 

68 

77 

78 

82 

78 

72 

71 

77 

79 

78 

75 

73 

70 

72 

72 

60 

67 

76. 

3 

MIN 

50 

47 

48 

48 

53 

53 

52 

51 

43 

42 

55 

48 

48 

46 

54 

47 

49 

49 

44 

44 

54 

56 

55 

52 

54 

52 

53 

54 

44 

50 

46 

49. 

7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

70 

70 

72 

71 

78 

90 

82 

75 

74 

80 

69 

72 

78 

65 

67 

70 

75 

75 

75 

90 

85 

69 

72 

72 

74 

69 

66 

72 

70 

62 

73 

3 

51 

54 

54 

56 

56 

55 

56 

54 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

53 

52 

54 

53 

54 

55 

54 

55 

54 

54 

53 

53 

53 

53 

51 

51 

53. 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 

81 

78 

82 

83 

95 

100 

94 

93 

86 

96 

85 

80 

91 

79 

78 

80 

96 

92 

90 

97 

101 

87 

89 

90 

93 

87 

84 

84 

83 

92 

82 

68. 

1 

55 

50 

53 

52 

50 

58 

62 

54 

47 

55 

55 

55 

56 

53 

53 

52 

50 

48 

48 

56 

56 

53 

54 

52 

52 

53 

46 

54 

45 

46 

53 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

75 

75 

74 

74 

74 

80 

74 

72 

70 

67 

67 

74 

73 

72 

63 

66 

69 

69 

72 

80 

74 

66 

63 

69 

68 

66 

66 

66 

66 

70 

60 

70. 

3 

ft      •  • 

49 

47 

47 

50 

54 

53 

53 

53 

48 

50 

53 

46 

50 

52 

53 

50 

50 

51 

47 

46 

52 

54 

52 

52 

52 

51 

53 

52 

43 

49 

46 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

MAX 

S5 

80 

84 

81 

88 

94 

90 

90 

89 

90 

85 

84 

90 

88 

83 

78 

88 

87 

66 

100 

102 

95 

67 

83 

83 

62 

88 

82 

83 

90 

85 

87. 

1 

62 

53 

52 

58 

59 

59 

68 

64 

57 

58 

56 

59 

66 

54 

52 

55 

59 

62 

62 

67 

62 

60 

56 

58 

58 

56 

54 

56 

60 

58 

54 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

87 

84 

89 

90 

94  100 

99 

94 

93 

91 

90 

86 

91 

89 

88 

80 

91 

91 

87 

95 

99 

90 

90 

90 

90 

88 

89 

85 

85 

94 

86 

90. 

2 

MIN 

59 

49 

50 

53 

58 

61 

66 

55 

50 

52 

59 

55 

57 

53 

52 

52 

54 

54 

55 

64 

61 

58 

57 

51 

52 

54 

61 

66 

54 

53 

53 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

94 

88 

93 

95 

97 

01 

97 

01 

103 

102 

101 

94 

93 

96 

96 

86 

95 

104 

97 

97 

100 

100 

98 

100 

101 

99 

95 

92 

90 

90 

74 

95, 

8 

MIN 

63 

64 

66 

67 

73 

76 

71 

74 

75 

74 

69 

65 

66 

68 

60 

62 

65 

71 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

72 

66 

61 

62 

61 

61 

52 

67. 

1 

AUBERRY 

MAX 

89 

92 

95 

97  100 

97 

99 

01 

00 

101 

95 

93 

95 

92 

88 

94 

99 

95 

96 

98 

97 

96 

98 

100 

100 

95 

89 

88 

88 

68 

80 

94. 

7 

MIN 

56 

58 

60 

60 

68 

69 

63 

<>8 

72 

72 

63 

59 

61 

61 

58 

56 

59 

64 

64 

62 

64 

62 

65 

66 

64 

61 

54 

54 

53 

57 

49 

61. 

4 

BAKERSFiELD  WB  AiRPORT 

MAX 

89 

96 

95 

97 

01 

98 

104 

04 

01 

103 

96 

94 

99 

95 

87 

94 

103 

96 

96 

100 

100 

96 

100 

101 

100 

97 

94 

92 

89 

94 

79 

96. 

6 

MIN 

66 

64 

65 

68 

74 

76 

72 

73 

73 

73 

70 

66 

68 

66 

63 

64 

68 

72 

69 

71 

73 

70 

70 

73 

73 

70 

66 

64 

65 

64 

58 

66. 

7 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

89 

88 

91 

92 

96 

97 

97 

99 

99 

98 

96 

90 

91 

88 

89 

93 

100 

98 

93 

94 

95 

95 

97 

97 

97 

95 

91 

86 

85 

87 

87 

93. 

3 

MIN 

67 

66 

71 

69 

75 

76 

75 

74 

75 

79 

73 

71 

69 

70 

69 

69 

68 

73 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

71 

65 

64 

64 

64 

70. 

2 

See  Refereoce  Notes  FoUowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

« 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BlackkElls  corner 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

63 

9 1 
62 

93 
64 

95 
67 

71 

102 
75 

71 

70 

lOl 
73 

101 

70 

67 

66 

63 

62 

60 

60 

63 

58 

66 

97 

65 

64 

101 
66 

95 
66 

102 
68 

102 
70 

99 
64 

96 
61 

96 
63 

92 
59 

89 
57 

94 
57 

96.6 
64,9 

e«L*VER»S  BIS  TREES 

MAX 
MIN 

'•2 

46 

79 
47 

49 

52 

87 
54 

87 
54 

56 

48 

50 

47 

46 

48 

8  3 
48 

80 
49 

77 
45 

8  3 
48 

67 
47 

64 
48 

83 
51 

88 
53 

67 
50 

88 
52 

90 
52 

88 
50 

88 
48 

82 
43 

79 
43 

77 
43 

77 
43 

77 
43 

84,2 
48.2 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

9  1 
S5 

56 

91 
57 

58 

68 

102 
67 

69 

67 

99 
62 

66 

55 

9 1 
55 

58 

94 
54 

92 
52 

88 
52 

96 
64 

99 
62 

95 
63 

99 
63 

102 
66 

96 
59 

95 
61 

97 
59 

99 
59 

97 
59 

90 
56 

90 
67 

87 

56 

94 

57 

92 
51 

95.5 
59.1 

catmEys  vy  bull  run  Rh 

MAX 
MDJ 

58 

57 

92 
58 

60 

68 

67 

67 

65 

64 

73 

6° 

57 

61 

59 

55 

88 
69 

58 

64 

64 

96 
66 

98 
66 

99 
64 

98 
64 

99 
63 

100 
63 

too 

62 

93 
53 

90 
53 

90 
54 

89 
56 

91 
48 

96,6 
60,9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 

50 

82 
52 

54 

60 

69 

60 

66 

55 

62 

58 

55 

54 

54 

8  5 
54 

8  1 
52 

85 
54 

56 

85 
54 

56 

89 
57 

9  1 
58 

94 
59 

95 
58 

92 
57 

90 
55 

86 
51 

83 
50 

61 
47 

81 
47 

80 
49 

67.4 
54.7 

COALINCA 

MAX 
MIN 

57 

61 

97 
62 

65 

72 

'  72 

'70 

67 

66 

'65 

98 
63 

61 

63 

62 

9  1 
69 

96 
57 

99 
60 

62 

98 
64 

1 0 1 
64 

1 0 1 
67 

100 
65 

102 
66 

102 
64 

103 
68 

98 
64 

94 

60 

92 
53 

90 
67 

90 
57 

79 
57 

97.5 
62.9 

CORCORAN  IRRIG  DtST 

MAX 
MIN 

58 

58 

95 
60 

61 

67 

10  3 
72 

68 

105 
67 

68 

103 
66 

L03 
66 

61 

64 

59 

59 

58 

63 

67 

63 

66 

1 0 1 
66 

'65 

102 
65 

63 

102 
66 

L  00 
62 

97 
60 

94 
57 

94 

58 

92 
57 

94 

56 

98.0 
62.7 

OENAIR  )  NNE 

MAX 
MIN 

58 

55 

58 

55 

58 

61 

65 

66 

57 

58 

56 

66 

92 
67 

54 

53 

54 

55 

57 

57 

55 

64 

59 

62 

66 

97 
57 

9  1 
55 

69 
65 

88 
59 

9  1 
59 

9  1 
59 

80 
56 

93.3 
67,2 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

8  2 
41 

42 

88 
45 

46 

50 

52 

53 

52 

55 

57 

48 

46 

45 

46 

8  2 
45 

89 
46 

93 
45 

48 

92 
45 

9  3 
47 

94 

50 

93 
50 

94 

60 

96 
46 

82 
39 

82 
40 

84 

40 

74 
42 

89.6 
46.6 

EieCTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

52 

50 

92 
51 

62 

56 

'60 

66 

63 

56 

'60 

55 

96 
50 

56 

55 

9 1 
64 

94 
55 

9  7 
56 

66 

99 
54 

99 
69 

99 
69 

96 
57 

96 
67 

98 
57 

97 
54 

96 
63 

89 
50 

88 
54 

89 
49 

90 
51 

89 

52 

95.2 
55.2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

90 
55 

94 
57 

96 
58 

98 
56 

70 

1 0 1 
68 

66 

66 

103 
62 

66 

98 
58 

95 
67 

60 

94 

58 

9l 
55 

95 
69 

1 0  3 
56 

98 
58 

97 
62 

101 
62 

lOl 
65 

96 
62 

99 
61 

i  0  1 
63 

1 0 1 
60 

96 
61 

90 
60 

92 
56 

90 
56 

94 
66 

69 
56 

96.  6 
60.4 

FRESNO  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 

58 

96 

60 

61 

67 

69 

67 

69 

64 

67 

63 

57 

62 

56 

89 
67 

95 
59 

60 

64 

63 

'62 

64 

99 
63 

L  02 
63 

64 

61 

98 
60 

92 
56 

90 
56 

90 
65 

94 
56 

69 
54 

96.6 
61.2 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

95 
56 

57 

96 
58 

98 
59 

62 

'70 

69 

64 

'62 

'63 

62 

55 

56 

58 

56 

9  1 
58 

59 

'61 

101 
62 

'62 

1 03 
65 

103 
63 

L  0 1 
64 

103 
62 

'63 

61 

98 
54 

93 
53 

9  1 
54 

93 
63 

95 
52 

99.4 
59.8 

SUNT  FOREST 

MAX 
MIN 

1>6 

46 

75 
49 

53 

54 

55 

65 

52 

55 

54 

56 

51 

50 

49 

47 

44 

47 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

85 
54 

8  2 
54 

53 

48 

46 

72 
45 

47 

39 

79.0 
50.4 

6LENNVILLE 

MAX 
MIN 

47 

47 

69 
50 

54 

56 

62 

55 

53 

56 

57 

54 

49 

52 

50 

47 

46 

46 

47 

52 

50 

50 

50 

94 
52 

51 

46 

43 

8  3 
45 

85 
49 

82 
41 

90,9 
50.2 

6RANT  GROVE 

MAX 
MIN 

45 

40 

70 
46 

50 

52 

53 

53 

46 

S3 

56 

46 

50 

50 

46 

41 

48 

47 

54 

62 

53 

53 

55 

56 

57 

57 

56 

50 

45 

68 
46 

69 
46 

68 
42 

74.3 
49,9 

HANFORD 

MAX 
MIN 

93 
56 

55 

95 
56 

97 
58 

LO I 
64 

'65 

103 
64 

L  03 
62 

L02 
62 

'61 

60 

93 
65 

60 

65 

92 
55 

94 

56 

59 

61 

58 

99 
55 

98 
63 

98 
60 

99 
61 

61 

99 
61 

96 
56 

55 

90 
53 

89 
53 

93 
55 

90 
52 

96.9 
66.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

Mm 

62 
52 

60 
52 

63 
53 

67 
54 

89 
57 

90 
59 

89 
59 

90 
59 

89 
55 

93 
57 

90 
57 

56 

54 

56 

85 
54 

85 
65 

53 

69 
56 

64 
54 

55 

89 
55 

90 
66 

92 
57 

93 
56 

91 
57 

90 
54 

51 

82 
61 

80 
48 

82 
46 

80 
49 

86.9 
54.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
42 

69 
43 

73 
44 

74 
46 

77 
51 

75 
53 

76 
53 

77 
46 

78 
50 

77 
57 

75 
51 

72 
47 

73 
48 

72 
46 

70 
43 

74 
43 

77 
46 

76 
49 

7  3 
46 

7  3 
47 

75 
46 

76 
47 

75 
49 

77 
50 

77 
48 

75 
48 

70 
43 

66 
41 

66 
40 

65 
42 

64 
35 

73.1 
46.6 

IDRIA 

MAX 
MDJ 

87 
57 

66 
60 

86 
62 

94 
65 

96 
71 

95 
73 

96 
72 

96 
69 

97 
70 

96 
71 

94 
64 

92 
64 

9  1 
66 

90 
64 

88 
56 

88 
62 

93 
66 

92 
67 

92 
66 

92 
67 

96 
70 

95 
69 

97 
69 

98 
70 

98 
71 

94 

67 

67 
62 

87 
62 

85 
57 

84 
62 

82 
60 

91.9 
65.2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

97 
71 

96 
71 

95 
72 

96 
74 

1 04 
60 

1 00 
83 

107 
80 

79 

102 
79 

66 

75 

96 
73 

'72 

96 
72 

93 
66 

95 
70 

74 

74 

73 

75 

76 

101 
76 

L  0  1 
77 

76 

79 

L  0 1 
74 

70 

69 

94 
69 

94 

69 

84 

62 

98.9 
74.1 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

9  J 
60 

94 
58 

98 
63 

97 
62 

97 
72 

98 
75 

^70 

L02 
71 

'70 

LOl 
69 

99 
65 

95 
56 

67 

96 
66 

9  3 
69 

98 
65 

63 

72 

96 
69 

66 

'65 

to  1 

68 

61 

67 

69 

97 
59 

56 

9 1 
57 

92 
56 

9  1 
55 

87 
56 

96.7 
63.5 

kettuenan  city  1  SSW 

MAX 
MIN 

96 
64 

90 
64 

95 
65 

99 
66 

LOO 
67 

105 
77 

102 
78 

105 
76 

74 

'71 

70 

92 
66 

67 

99 
66 

97 
62 

90 
60 

61 

74 

'72 

65 

74 

^73 

75 

70 

'70 

72 

63 

65 

90 
63 

90 
64 

94 

59 

98.9 
68.3 

kettleman  station 

MAX 
MIN 

90 
63 

95 
63 

97 
64 

99 
67 

103 
77 

1 02 
76 

104 
76 

106 
75 

103 
72 

103 
74 

95 
67 

95 
66 

99 
66 

96 
64 

90 
61 

94 
64 

73 

72 

97 
67 

70 

75 

72 

74 

70 

72 

9  7 
72 

60 

92 
66 

90 
60 

95 
63 

86 
56 

97.7 
68.3 

knights  ferry  2  SE 

MAX 
MIN 

88 
56 

66 
54 

91 
55 

92 
59 

95 
66 

99 
65 

too 

71 

100 
64 

96 
62 

96 
65 

96 
58 

90 
65 

61 

90 
54 

89 
54 

8  7 
56 

92 
59 

67 

59 

58 

59 

68 

59 

94 

56 

97 
53 

55 

90 
49 

90 
51 

69 
49 

90 
53 

92 
50 

93.3 
67.5 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

86 
59 

91 
56 

91 
59 

9! 
56 

99 
64 

100 
70 

101 
65 

100 
65 

97 
60 

99 
63 

95 
61 

92 
55 

9  3 
69 

9  1 
57 

92 
60 

92 
61 

98 
59 

96 
62 

95 
58 

60 

96 
62 

95 
72 

95 
61 

9  7 
60 

97 
56 

69 

53 

54 

88 
54 

93 
54 

8  5 

51 

94,3 
59.6 

LEMON  Cove 

MAX 
MIN 

94 
58 

94 
57 

95 
59 

96 
63 

101 
71 

96 
69 

102 
69 

102 
70 

99 
65 

101 
69 

94 
63 

102 
59 

97 
65 

93 
60 

88 
59 

95 
60 

L  02 
66 

95 
63 

97 
63 

99 
64 

98 
64 

9  7 
62 

99 
68 

99 
66 

64 

96 
61 

57 

54 

90 
55 

9  1 
60 

86 
57 

96.3 
62.6 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

91 
56 

95 
56 

95 
59 

100 
61 

102 
67 

99 
66 

103 
65 

103 
64 

101 
64 

102 
66 

96 
62 

94 
56 

96 
60 

94 
59 

88 
56 

95 
58 

102 
61 

63 

96 
61 

I  0  I 
62 

62 

99 
62 

'62 

'63 

'62 

60 

55 

54 

9  1 
55 

95 
58 

54 

96.7 
60.5 

LOCI 

MAX 
MIN 

83 
56 

67 
51 

89 
49 

94 
57 

99 
60 

97 
60 

96 
68 

93 
59 

95 
55 

92 
64 

85 
54 

92 
66 

68 
63 

86 
54 

8  3 
53 

94 
64 

95 
57 

9 1 
53 

95 
57 

56 

9  I 
61 

61 

65 

55 

53 

53 

51 

53 

50 

53 

52 

90.  1 
55.3 

LOS  BANCS 

MAX 
MIN 

88 
56 

92 
53 

92 
53 

97 
67 

99 
63 

101 
65 

102 
66 

1 00 
66 

98 
58 

97 
62 

93 
59 

94 
56 

9  3 
62 

64 
56 

86 
65 

95 
65 

59 

60 

67 

'60 

65 

59 

59 

66 

57 

60 

54 

55 

54 

52 

53 

93.6 
58.1 

MADERA 

MAX 
MIN 

94 
57 

90 
59 

94 
59 

96 
59 

96 
65 

103 
68 

1  04 
67 

105 
66 

104 
62 

101 
66 

101 
61 

95 
60 

96 
57 

92 
58 

88 
66 

62 

62 

63 

63 

'66 

'm' 

63 

'62 

'"l 

59 

56 

57 

56 

56 

53 

97.1 
60.6 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

77 
61 

61 
50 

83 
51 

69 
56 

96 
69 

89 
62 

89 
60 

90 
68 

9  1 
55 

9O 
60 

8  I 
52 

86 
56 

8  7 
56 

53 

79 
50 

80 
52 

51 

66 

56 

70 

60 

61 

60 

59 

59 

52 

61 

51 

60 

58 

50 

86.4 
56.2 

MARICOPA 

MAX 

MIN 

91 
66 

97 
66 

97 
68 

99 
71 

102 
75 

100 
78 

105 
77 

106 
76 

103 
78 

105 
76 

98 
73 

97 
68 

66 

96 
66 

89 
63 

95 
64 

66 

72 

99 
71 

73 

74 

66 

72 

73 

74 

69 

67 

63 

66 

67 

57 

98.3 
69.6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

101 
59 

101 
57 

93 
57 

98 
58 

104 
66 

102 
66 

105 
65 

103 
63 

103 
60 

100 
62 

98 
69 

95 
56 

96 
59 

95 
56 

95 
66 

96 
57 

61 

62 

60 

62 

64 

62 

62 

61 

57 

60 

62 

56 

56 

56 

54 

97.5 
59.4 

MODESTO 

MAX 

Mm 

86 
57 

69 
54 

91 
55 

96 
57 

100 
61 

101 
65 

104 
66 

96 
62 

97 
56 

97 
60 

88 
58 

94 
57 

91 
60 

89 
54 

96 
54 

95 
56 

98 
68 

95 
59 

95 
57 

98 
61 

94 
6 1 

91 

92 
58 

94 
5  7 

92 

88 

87 

96 

90 

91 

63 

92.1 
57.5 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

Mm 

86 
55 

88 
53 

69 
54 

96 
57 

98 
62 

100 
65 

100 
70 

97 
62 

93 
57 

96 
59 

90 
57 

96 
55 

94 
57 

94 

65 

88 
54 

96 
56 

98 
61 

98 
57 

95 
56 

98 
66 

97 
63 

93 
59 

92 
60 

94 
58 

93 
56 

91 
56 

90 
50 

86 
54 

87 

55 

68 
65 

78 

55 

92.9 
57.4 

NORTH  Fork  ranger  STA 

MAX 

Mm 

89 
54 

66 
53 

90 
56 

92 
57 

94 

63 

96 
64 

95 
65 

97 
63 

98 
59 

98 
68 

96 
60 

93 
56 

90 
57 

93 
67 

90 
54 

85 
53 

92 
56 

97 
60 

92 
57 

94 

63 

95 
60 

97 
61 

96 
60 

97 
61 

98 
61 

96 
57 

92 
52 

87 
49 

86 
51 

87 
51 

87 
47 

92.9 
57.3 

OAKDAlE  WOODWARD  DAM 

MAX 

Mm 

87 
55 

66 
52 

90 
55 

90 
57 

96 
64 

100 
65 

100 
71 

100 
63 

97 
57 

96     96  68 
61     65  66 
See  Reference  N 

94      90  90 
60     56  53 

ales  Following  Stali 

86  94 
56  68 
oa  Index 

97 
60 

95 
58 

97 
65 

100 

66 

95 
58 

92 
60 

94 
56 

95 
55 

95 
51 

91 
54 

96 
54 

35 
51 

90 
54 

91 
64 

93.1 
57.7 
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Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

0P4NGE  COVE 

MAX 
MIN 

95 
S7 

91 
59 

95 
60 

95 
62 

99 
68 

102 
69 

95 
69 

103 
67 

104 
65 

101 
70 

102 
63 

95 
59 

94 
62 

97 

60 

94 
57 

99 
59 

95 

101 

99 

98 

100 

100 

98 

99 

101 

98 

98 

92 

91 

90 

91 
58 

96.8 
62.0 

P4N0CHE  CREEK 

MAX 

Mm 

92 
54 

87 
56 

91 
56 

93 
57 

96 
58 

100 
58 

103 

103 

101 

101 

98 

90 

94 

94 

88 

86 

94 

100 

97 

95 

99 

86 

64 

86 

86 

88 

81 

77 

75 

77 

81 

91.1 

POBTEPVILLE 

MAX 

ivnN 

95 
59 

90 
60 

94 
62 

94 
65 

99 
69 

101 
74 

99 
67 

102 
68 

101 
69 

99 
69 

100 
64 

93 
6  1 

93 

97 
64 

93 

99 
6  1 

93 

101 

95 

97 

99 

98 

99 

100 

100 

99 

96 

92 

92 

'o 

94 

96.2 
63,6 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

87 
47 

86 
49 

88 
50 

97 
49 

96 
54 

84 

60 

95 
56 

87 
54 

97 
54 

86 
56 

96 
52 

85 
52 

84 
5 1 

86 

84 
5 1 

93 
50 

85 

84 

93 

84 

84 

96 

87 

87 

90 

86 

78 

78 

77 

76 
46 

75 

64.2 
51,4 

SALT  SPoINOS  PWR  HOUSE 

MAX 

84 
51 

82 
54 

85 
56 

90 
60 

91 
66 

91 
67 

91 
63 

90 
66 

93 
63 

93 
68 

92 
63 

86 
60 

89 

86 

85 

85 

90 

89 

88 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

90 

85 

84 

63 

61 

79 

86.3 
60,2 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

Mm 

87 
59 

88 
59 

90 
61 

92 
63 

96 

70 

99 
75 

100 
78 

104 
70 

loo 

68 

97 
69 

96 
60 

89 
62 

95 
6  5 

87 

78 
56 

no 

59 

95 

100 

97 

94 

99 
69 

96 

95 

95 

99 
62 

102 

90 

85 

60 

90 
62 

73 

92.5 
63.6 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

88 
50 

86 
49 

89 
53 

91 
55 

99 
59 

98 
6  1 

100 
64 

99 
62 

98 
52 

101 
6  3 

100 
58 

90 
54 

97 

91 
56 

92 
5  3 

93 
54 

92 

96 

95 

97 

98 

99 

98 

99 

100 

102 

93 

99 

87 
50 

86 
50 

89 
52 

94,6 
55.4 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

78 
47 

81 

87 
43 

89 
43 

87 
42 

92 
4l 

97 
46 

98 
53 

91 
5 1 

90 
50 

87 
50 

66 
49 

85 
54 

63 
52 

91 
49 

84 

46 

66 
46 

85 
46 

86 
46 

66 

89 

69 

89 

90 
5  3 

90 

88 

90 
48 

81 

78 

78 

74 

85,6 
47,5 

STOCKTON  W6AP 

MAX 
MIN 

85 
60 

90 
56 

92 
58 

98 
60 

102 
64 

101 
68 

100 
72 

99 
64 

100 
60 

97 
62 

88 
60 

97 
60 

89 
63 

89 
56 

86 
55 

96 
59 

99 
62 

95 

98 

101 

95 
65 

95 

96 

97 
60 

95 
59 

92 

89 

88 
59 

93 
58 

89 
56 

64 

53 

99,4 
60.5 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

88 
57 

85 
51 

97 
52 

89 
55 

94 

59 

99 
63 

98 
65 

97 
60 

94 
55 

94 
57 

93 
56 

98 
55 

91 
58 

89 
5  3 

86 
5  3 

82 
55 

92 

96 
56 

91 
56 

94 
6  3 

97 
62 

90 

89 
56 

90 

92 
55 

90 

90 

85 
56 

65 

89 

86 
5  3 

90.7 
56,3 

STOCICTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

62 
58 

90 
58 

92 
5  I 

97 
5  3 

101 
58 

101 
62 

100 
6  3 

99 

5  5 

99 

95 

87 

95 

94 

86 

86 

95 

97 

101 

99 

95 

95 

96 

95 

89 

98 

89 

93 

91 

80 

93.3 
54.7 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

75 
55 

80 
50 

83 
52 

99 
58 

98 
57 

94 
66 

87 
58 

98 
60 

86 
64 

87 

92 

90 
59 

82 

84 

97 

89 

91 

85 

63 

86 

68 

86 

68 

91 

85 

80 

79 

75 
56 

84 

76 

69 

83,9 
56.2 

TEJON  RaNCHO 

MAX 
MIN 

94 
59 

93 
6  1 

93 
64 

95 
6  7 

101 
7  1 

98 

101 

102 

101 

100 

98 

95 
65 

97 

93 

97 
59 

93 

99 

97 

97 

96 

99 

96 

102 

100 

98 

96 

93 

93 

85 

91 

68 

96,3 
66,8 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

94 

63 

90 
62 

94 
64 

94 
64 

97 
69 

100 
69 

97 
6  7 

101 
65 

102 

100 

100 
66 

93 
67 

95 

96 

92 
6  1 

92 
60 

99 

104 

97 

96 

98 

96 

100 

103 

100 

98 

91 

90 

98 

90 

96,3 
63,4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

NUN 

85 
5  1 

87 
54 

88 
5  5 

93 
56 

96 
59 

96 
62 

96 

95 
62 

97 

98 

96 

92 

92 

90 

87 
59 

90 

93 

92 

92 

96 

96 

94 

97 

97 

96 

95 

67 

65 

86 

86 

64 

92,1 
57,2 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

91 
6  1 

90 
52 

89 
49 

89 

95 
63 

99 
65 

101 

99 
59 

98 

95 

95 

99 

91 

93 

88 

86 

97 

97 

98 

94 

99 

96 

95 

94 

95 

94 

94 

67 

87 

91 

89 

93,4 
57,4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

80 
60 

85 
56 

87 
57 

98 
62 

101 
66 

98 
74 

97 
72 

94 
64 

99 
57 

92 
61 

80 
54 

95 
59 

89 
61 

92 
57 

83 
57 

95 
56 

95 
64 

93 
63 

97 
55 

101 
72 

94 
66 

94 
61 

94 
59 

96 
57 

92 
58 

66 
57 

89 
57 

88 
58 

97 
61 

89 
57 

71 
53 

60)4 

VISALIA 

MAX 
MIN 

93 

60 

89 

60 

93 
61 

94 
62 

97 
68 

101 
68 

96 
69 

101 
67 

102 
65 

99 
66 

100 
64 

93 
60 

92 
63 

96 
60 

92 
58 

86 
59 

93 
65 

100 
65 

95 
63 

96 
63 

98 
68 

96 
64 

96 
65 

96 
64 

99 
64 

96 
63 

97 
56 

91 
55 

90 
57 

88 
59 

92 
54 

95,3 
62.5 

WASCO 

MAX 
MIN 

94 
6  3 

89 

94 

95 

99 

101 

98 

70 

102 

99 

99 

100 

95 

97 

97 

94 

89 

94 

100 

96 

97 

99 

100 

96 

100 
62 

101 
72 

99 

99 
62 

97 

93 

86 

92 

96.6 
65.4 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
«      «  • 

MAX 
MIN 

85 

86 

93 
49 

94 

94 

90 

95 

95 

94 

92 

94 

91 

91 

91 

86 

91 

94 

91 

92 

93 

96 

95 

96 

96 

96 

99 

86 

86 

86 

65 

76 

91.0 
54.8 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

84 
56 

85 
56 

89 
60 

87 
65 

87 
66 

93 
6  3 

96 

96 

92 

90 

87 
59 

68 
59 

87 
58 

83 

85 
55 

90 
52 

93 
60 

91 

95 
6  7 

95 
62 

92 
58 

93 
6  1 

98 
6  3 

96 
65 

95 

bb 

88 
58 

82 

80 
59 

80 
53 

60 
52 

76 
57 

86.8 
60,6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

74 
66 

77 

94 

74 

82 
67 

77 
69 

74 

71 
6 1 

73 

81 
69 

76 
68 

74 

66 

73 
69 

73 
66 

76 
65 

72 
64 

72 
63 

72 

76 

74 

60 

76 
60 

73 
60 

74 
64 

73 
66 

75 
69 

73 
69 

73 

73 
68 

75 

69 

76 
6  7 

74 

68 

74.8 
65.7 

BARRETT  0AM 

MAX 

Mm 

92 

89 
59 

89 

94 

90 

97 

96 

102 
65 

97 

95 

95 

88 

94 
59 

90 

85 
52 

87 
5 1 

93 

95 

93 

96 

95 
49 

93 

96 

102 
5  7 

99 
59 

99 
59 

90 

85 

63 

83 
49 

82 
5  3 

92.1 
58,0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MDJ 

93 
56 

89 

90 
59 

93 

94 

66 

97 

92 

99 

99 
66 

97 

96 
64 

93 
6  3 

93 

92 
55 

98 
53 

86 
5  3 

94 
6 1 

99 

95 
6  3 

94 
5 1 

92 
55 

91 
56 

95 
60 

100 
6  7 

100 
65 

97 
59 

89 

80 
5  3 

61 
45 

81 
48 

78 
45 

92.1 
59.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

75 

78 

80 

79 

76 

74 

82 

83 

79 

80 

91 

82 

81 

77 

76 

39 

80 

62 

81 

77 

80 
39 

62 
38 

84 
38 

64 
39 

82 

80 

77 

78 

74 

39 

76 
3 1 

74 
34 

68 
39 

78.8 
42.5 

BONITA 

MAX 

Mm 

75 

76 

79 

79 

78 

81 

82 

79 

79 

78 

78 

78 

76 

75 
63 

76 
60 

79 
60 

60 
60 

81 

85 
62 

80 

83 
6  1 

84 

84 

79 
55 

83 
55 

60 

75 
59 

75 

78 

76 

60 

75 

78.9 
60.5 

BURBANK  we  AIRPORT 

MAX 

Mm 

84 
63 

84 

88 
59 

92 
65 

88 
66 

93 
68 

96 

99 
66 

90 
68 

86 
66 

93 
66 

96 
64 

83 
65 

77 
63 

81 
62 

68 
54 

93 
57 

91 
67 

92 
65 

66 
59 

88 
57 

92 
58 

94 

60 

95 
65 

92 
65 

63 
63 

76 
63 

77 

62 

79 
61 

77 
60 

67 

60 

86.5 
62.7 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

72 
59 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

72 

75 

76 
59 

72 
58 

71 
58 

72 
6 1 

74 
61 

74 
61 

75 
60 

77 
59 

77 
58 

74 
57 

74 
58 

72 
62 

74 

62 

75 
62 

77 
60 

72 
56 

75 
56 

73 
6  3 

75 
61 

76 
6 1 

74 

60 

74,2 

56,9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

87 

86 

87 

88 

95 
58 

100 

97 

104 
'*9 

99 

95 

95 
54 

85 
50 

90 
49 

82 

76 
55 

79 
47 

91 
49 

97 

95 
5 1 

94 
49 

95 
53 

90 
49 

92 
5 1 

92 
52 

95 
52 

92 
53 

83 
53 

77 
54 

80 
48 

62 
52 

79 
57 

89,3 
52,2 

CAMPO 

MAX 

Mm 

88 

88 

91 

90 

92 

95 

100 

100 

94 

94 

90 

94 

92 

85 

98 
48 

94 
48 

99 

93 

95 
59 

93 
49 

92 

97 

100 

100 

97 
6 1 

90 

83 

90 
4  1 

82 
39 

80 

77 

91,4 
54,2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

88 

93 

94 

96 

93 

100 

103 

105 

98 

91 

99 
6  3 

91 
59 

86 
6  1 

81 
62 

84 
59 

93 
49 

102 

93 

94 

60 

92 

86 
5  3 

97 
52 

101 
55 

96 
59 

94 

6  1 

95 

62 

79 
58 

82 
54 

80 
53 

76 
60 

91.5 
56.2 

chula  vista 

MAX 

Mm 

70 

71 

71 

71 

73 

75 

71 

72 
66 

72 

71 

71 
64 

72 

75 

75 

72 
64 

74 
60 

73 
63 

74 
65 

74 

75 

73 
6  1 

CLaREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

86 

85 

90 

91 

90 

93 

94 

99 

90 

87 

85 
62 

87 
60 

63 

80 
62 

92 
60 

89 
52 

91 
56 

91 

93 
6  1 

89 
5  7 

97 
5 1 

91 
54 

96 
5  7 

93 
60 

93 
6  I 

89 
59 

79 
6  1 

79 

60 

79 
59 

76 
59 

75 
58 

87.5 
59,4 

CORONA 

MAX 

Mm 

88 
57 

89 
55 

92 
58 

94 
62 

93 
64 

95 
64 

98 
62 

102 
64 

92 
68 

95 
64 

87 
63 

89 
62 

85 
62 

67 
62 

84 
59 

90 
54 

94 
56 

95 
66 

97 
61 

95 
66 

89 
53 

93 
54 

95 
53 

95 
62 

95 
62 

91 
61 

60 
59 

82 
63 

81 
59 

60 
54 

75 
59 

90,2 
60.3 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

78 
62 

75 
60 

71 
60 

78 
62 

81 
63 

78 
66 

77 
63 

84 
64 

81 

65 

79 
65 

79 
6'' 

80 
62 

77 
65 

75 
63 

74 

61 

73 
57 

73 
59 

79 
64 

61 

62 

79 
58 

76 
58 

77 
56 

73 
59 

77 
62 

77 
62 

78 
62 

76 
63 

75 

62 

74 

62 

75 
61 

75 

62 

76.9 
61.6 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

93 
51 

85 
51 

92 
53 

90 
56 

95 
59 

100 
63 

94 
55 

99 
55 

98 
63 

97 
59 

99 
56 

93 
53 

92 
51 

95 
46 

66 
50 

91 
51 

99 
61 

93 
56 

95 
53 

95 
51 

96 
50 

96 
53 

97 

56 

98 
58 

99 

60 

96 
54 

96 
49 

93 
45 

66 
47 

94 

46 

65 
51 

93.8 

53.6 

CUYAMACA 

MAX 

Mm 

86 
46 

84 
49 

83 
52 

85 
53 

87 
56 

89 
62 

90 
59 

92 
59 

93 
58 

90     88  88 
59     64  59 

See  Reforence  N 

89     88  85 
52     48  44 

□tes  FoUowing  Stati 

86  91 
45  47 

on Icdex 

92 
61 

90 
62 

86 
59 

95 
56 

86 
54 

90 
52 

94 
53 

91 
52 

92 
54 

85 
56 

82 
55 

77 
47 

80 
39 

79 
39 

67.2 
53.2 

CALIFORNIA 
AUGUST  1954 
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CALIFORNIA 
AUGUST  196'> 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

g 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

87 

90 

96 

97 

94 

98 

103 

105 

101 

93 

88 

93 

90 

8  1 

65 

96 

101 

99 

97 

92 

91 

97 

102 

1 00 

95 

87 

80 

77 

6  1 

76 

92 

4 

MIN 

57 

55 

56 

60 

6ft 

69 

64 

66 

66 

64 

61 

60 

58 

61 

56 

52 

56 

54 

62 

57 

55 

56 

59 

63 

65 

60 

56 

58 

55 

53 

55 

59 

2 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

to 

86 

86 

91 

88 

87 

95 

98 

95 

91 

91 

85 

90 

86 

63 

86 

92 

94 

92 

98 

92 

94 

97 

100 

97 

98 

88 

83 

82 

8ft 

62 

90 

5 

MIN 

62 

58 

62 

63 

64 

62 

61 

62 

66 

63 

63 

60 

59 

62 

60 

55 

57 

59 

62 

57 

51 

55 

57 

60 

62 

61 

6ft 

64 

61 

5ft 

60 

60 

2 

ELSINORE 

MAX 

95 

98 

98 

100 

101 

106 

108 

101 

98 

98 

95 

91 

90 

93 

103 

99 

101 

97 

96 

100 

107 

105 

102 

93 

87 

86 

86 

83 

80 

96 

ft 

MIN 

50 

60 

63 

58 

56 

6ft 

62 

64 

62 

61 

59 

57 

53 

52 

57 

70 

62 

50 

51 

54 

56 

58 

60 

56 

58 

56 

53 

56 

48 

57 

4 

ESCONDIDO 

MAX 

85 

87 

86 

86 

89 

90 

94 

89 

88 

86 

87 

85 

62 

82 

67 

87 

89 

93 

69 

89 

89 

92 

92 

95 

89 

61 

79 

78 

78 

76 

96 

5 

Mm 

63 

69 

59 

62 

63 

63 

64 

62 

64 

6ft 

62 

63 

61 

63 

60 

59 

59 

65 

62 

56 

58 

53 

55 

60 

65 

6« 

63 

63 

60 

53 

60 

61 

2 

FONTANA  KAISER 

MAX 

90 

90 

93 

96 

95 

96 

100 

105 

9ft 

91 

90 

93 

90 

87 

87 

94 

97 

96 

97 

97 

92 

95 

101 

100 

97 

97 

87 

83 

94 

83 

79 

92 

8 

MIN 

67 

67 

74 

73 

76 

70 

76 

73 

67 

79 

66 

65 

65 

62 

65 

74 

73 

71 

68 

63 

59 

66 

66 

68 

71 

6ft 

63 

63 

61 

59 

67 

67 

8 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

82 

85 

86 

8ft 

84 

91 

92 

93 

85 

85 

63 

65 

82 

79 

61 

87 

69 

88 

97 

89 

92 

93 

95 

90 

94 

86 

80 

8  1 

79 

80 

75 

86 

2 

MIN 

62 

58 

62 

63 

63 

62 

62 

64 

i6 

6ft 

62 

63 

63 

63 

61 

58 

58 

66 

63 

58 

59 

53 

54 

63 

60 

6ft 

62 

63 

61 

56 

60 

61 

2 

HENSHAW  CAM 

MAX 

90 

86 

87 

92 

92 

92 

93 

98 

102 

9ft 

92 

91 

92 

92 

85 

86 

94 

97 

92 

93 

90 

91 

9ft 

100 

99 

95 

86 

82 

80 

80 

79 

90, 

8 

MIN 

51 

52 

59 

59 

62 

62 

60 

60 

63 

6ft 

60 

59 

60 

51 

ft7 

47 

53 

58 

60 

48 

ftS 

46 

ft9 

5ft 

59 

53 

48 

49 

41 

ftft 

49 

53 

9 

IOVLLKIlB  RANOER  STA 

MAX 
MIN 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

85 

97 

87 

90 

89 

92 

96 

96 

93 

92 

90 

91 

68 

83 

85 

92 

9ft 

93 

93 

89 

69 

93 

97 

98 

95 

87 

80 

77 

60 

76 

72 

86 

7 

MIN 

*9 

55 

59 

62 

61 

59 

61 

63 

65 

77 

61 

61 

60 

51 

51 

52 

60 

66 

61 

51 

ft9 

52 

57 

62 

61 

56 

46 

4ft 

42 

47 

ftft 

56 

3 

LASUNA  BEACH 

MAX 

7* 

73 

75 

76 

75 

76 

75 

77 

75 

75 

75 

75 

7ft 

73 

73 

75 

73 

76 

77 

77 

73 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

73 

72 

72 

72 

74 

5 

MIN 

6J 

62 

63 

60 

63 

65 

60 

64 

65 

66 

66 

66 

6ft 

6ft 

59 

56 

56 

62 

60 

62 

6l 

55 

55 

61 

63 

6ft 

65 

65 

63 

56 

6ft 

61 

9 

LA  MESA 

MAX 

73 

77 

62 

76 

77 

86 

85 

86 

78 

76 

76 

77 

75 

7ft 

76 

62 

8ft 

80 

89 

62 

8* 

66 

82 

8l 

67 

81 

74 

74 

73 

76 

71 

79 

4 

MIN 

61 

60 

62 

6ft 

63 

64 

6ft 

66 

63 

63 

62 

6ft 

62 

62 

61 

61 

60 

65 

64 

62 

61 

58 

59 

63 

63 

66 

63 

63 

61 

60 

62 

62 

3 

LOMPOC 

MAX 

76 

71 

68 

70 

76 

82 

78 

74 

69 

68 

70 

70 

66 

70 

72 

70 

70 

76 

71 

77 

76 

71 

68 

70 

70 

66 

67 

70 

73 

71 

70 

71 

6 

MIN 

55 

55 

55 

5ft 

52 

56 

54 

5ft 

5ft 

54 

54 

53 

50 

55 

51 

46 

49 

49 

49 

50 

52 

48 

5ft 

53 

55 

5ft 

53 

55 

53 

50 

55 

52 

7 

LONC  BEACh 

MAX 

7* 

78 

6ft 

77 

77 

67 

89 

80 

75 

76 

76 

76 

7ft 

75 

76 

S3 

64 

80 

66 

81 

81 

86 

86 

78 

81 

78 

75 

77 

73 

73 

73 

79 

1 

MIN 

6* 

62 

64 

65 

65 

67 

65 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

66 

65 

59 

64 

67 

66 

6ft 

61 

61 

62 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

6ft 

64 

6 

LONG  BEACH  W6  AP 

MAX 

74 

76 

80 

78 

78 

65 

84 

85 

77 

76 

77 

76 

75 

7ft 

77 

80 

62 

81 

66 

81 

80 

el 

6ft 

80 

83 

76 

74 

73 

72 

73 

71 

78 

4 

MIN 

6* 

62 

64 

6ft 

65 

65 

64 

65 

67 

67 

65 

65 

65 

66 

63 

57 

61 

66 

64 

61 

61 

59 

60 

63 

63 

6ft 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

7ft 

72 

77 

78 

75 

74 

81 

77 

77 

77 

76 

75 

73 

74 

73 

72 

78 

77 

73 

73 

74 

7ft 

77 

75 

75 

74 

73 

74 

73 

71 

74 

9 

MIN 

6'> 

62 

62 

6ft 

64 

64 

6ft 

66 

68 

67 

66 

66 

66 

65 

64 

60 

61 

66 

64 

62 

62 

62 

60 

65 

6ft 

6ft 

65 

6ft 

64 

64 

63 

63 

9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

80 

80 

80 

87 

86 

84 

85 

92 

85 

85 

84 

eft 

80 

77 

79 

60 

84 

66 

86 

82 

83 

85 

66 

89 

66 

62 

77 

75 

77 

77 

70 

82 

ft 

MIN 

6'. 

62 

63 

66 

65 

67 

65 

68 

68 

67 

67 

65 

65 

6ft 

64 

59 

61 

66 

66 

63 

62 

62 

63 

6ft 

65 

64 

65 

63 

63 

64 

63 

64 

3 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

93 

89 

90 

93 

95 

93 

97 

100 

101 

95 

93 

91 

92 

90 

85 

93 

96 

96 

93 

94 

92 

92 

99 

99 

99 

96 

88 

79 

90 

81 

77 

92 

0 

MIN 

60 

56 

61 

68 

66 

68 

69 

78 

73 

70 

66 

68 

68 

55 

56 

60 

68 

70 

68 

63 

63 

66 

65 

76 

73 

65 

53 

53 

48 

52 

50 

63 

8 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

78 

73 

7ft 

78 

79 

76 

81 

62 

81 

80 

79 

76 

80 

76 

70 

74 

80 

76 

76 

76 

76 

76 

82 

80 

78 

78 

75 

72 

70 

68 

64 

76 

5 

MIN 

52 

52 

53 

53 

56 

56 

5ft 

60 

61 

58 

58 

58 

55 

5ft 

52 

46 

56 

56 

55 

54 

56 

52 

5ft 

56 

60 

58 

52 

48 

46 

46 

43 

54 

0 

MOUNT  WILSON  FC  J38  B 

MAX 

7<» 

77 

78 

82 

80 

82 

87 

68 

85 

63 

81 

S3 

60 

7ft 

76 

82 

68 

83 

81 

79 

79 

68 

90 

68 

82 

77 

79 

71 

73 

72 

55 

79 

9 

MIN 

56 

56 

59 

63 

62 

63 

66 

68 

68 

66 

66 

6ft 

62 

56 

54 

56 

63 

64 

62 

60 

58 

62 

66 

67 

65 

60 

56 

54 

50 

55 

39 

60 

3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

73 

73 

72 

75 

75 

74 

72 

76 

74 

75 

74 

7ft 

7ft 

73 

72 

71 

71 

76 

75 

71 

71 

72 

72 

7ft 

72 

75 

73 

72 

73 

77 

70 

73 

3 

MIN 

63 

63 

65 

6ft 

57 

6ft 

63 

6ft 

66 

66 

65 

67 

65 

65 

64 

65 

62 

66 

64 

63 

63 

61 

59 

63 

63 

66 

65 

62 

63 

62 

63 

63 

6 

OCEANSIDE 

MAX 

74 

7ft 

76 

76 

75 

77 

75 

78 

77 

76 

77 

75 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

79 

77 

76 

75 

76 

78 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

75 

76 

0 

MIN 

63 

60 

60 

6ft 

63 

63 

66 

56 

63 

63 

65 

66 

64 

6ft 

64 

54 

61 

65 

63 

62 

62 

57 

57 

64 

6ft 

66 

64 

65 

63 

57 

57 

62 

1 

OJAI 

MAX 

87 

88 

93 

96 

95 

97 

100 

105 

98 

92 

86 

91 

66 

81 

82 

91 

99 

97 

95 

90 

69 

97 

99 

98 

95 

89 

78 

76 

60 

80 

72 

90 

4 

MIN 

53 

55 

51 

58 

59 

64 

61 

61 

61 

59 

57 

58 

55 

59 

54 

49 

51 

61 

58 

52 

5ft 

51 

51 

58 

60 

57 

57 

55 

52 

53 

60 

56 

3 

OXNARD 

MAX 

73 

7ft 

71 

76 

76 

78 

78 

77 

77 

73 

7ft 

75 

71 

72 

74 

74 

72 

75 

75 

73 

72 

73 

7ft 

75 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

73 

8 

MIN 

57 

56 

57 

57 

60 

6ft 

60 

58 

60 

58 

60 

61 

59 

60 

56 

52 

54 

60 

58 

57 

60 

54 

54 

57 

60 

60 

58 

57 

54 

58 

60 

57 

9 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

78 

76 

80 

83 

82 

82 

85 

90 

69 

85 

85 

85 

63 

86 

61 

S5 

68 

86 

85 

85 

85 

66 

91 

90 

90 

87 

80 

76 

80 

78 

80 

94 

1 

MIN 

53 

58 

57 

60 

66 

65 

6' 

69 

66 

67 

67 

6ft 

63 

55 

55 

56 

63 

65 

64 

59 

57 

61 

66 

69 

65 

61 

56 

50 

49 

52 

45 

60 

3 

PASADENA 

MAX 

86 

85 

87 

91 

90 

91 

9ft 

96 

93 

88 

86 

88 

64 

82 

82 

69 

90 

90 

92 

89 

83 

90 

9ft 

94 

92 

89 

62 

76 

30 

76 

78 

87 

7 

MIN 

62 

60 

58 

6ft 

65 

68 

6ft 

67 

68 

66 

65 

63 

6ft 

6ft 

63 

55 

57 

66 

63 

59 

59 

58 

61 

63 

6ft 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

62, 

4 

PERHIS 

MAX 

92 

93 

9ft 

96 

99 

97 

10ft 

104 

96 

9ft 

9ft 

98 

91 

92 

95 

96 

99 

97 

97 

94 

9ft 

96 

103 

101 

102 

93 

85 

83 

63 

80 

78 

94 

2 

MIN 

56 

5ft 

55 

62 

62 

70 

63 

65 

68 

65 

62 

62 

56 

59 

55 

53 

56 

66 

61 

55 

51 

53 

52 

62 

55 

51 

57 

54 

55 

51 

53 

58 

2 

POMONA 

MAX 

87 

87 

92 

93 

91 

95 

96 

101 

90 

88 

68 

69 

86 

63 

85 

92 

93 

93 

95 

90 

90 

94 

97 

95 

95 

99 

81 

31 

a  1 

79 

77 

89 

8 

MIN 

57 

56 

58 

62 

62 

67 

62 

63 

66 

6ft 

6ft 

61 

63 

6ft 

63 

52 

55 

65 

61 

55 

55 

53 

55 

61 

60 

61 

63 

62 

61 

60 

60 

60 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

69 

90 

93 

92 

9  1 

96 

96 

101 

95 

94 

90 

93 

9  1 

65 

87 

94 

96 

94 

99 

94 

9ft 

96 

103 

100 

99 

90 

65 

82 

62 

81 

78 

'2, 

0 

MIN 

55 

55 

59 

62 

63 

61 

59 

63 

66 

63 

60 

59 

56 

58 

55 

47 

53 

67 

61 

50 

ft7 

49 

54 

57 

59 

54 

59 

60 

54 

47 

57 

57. 

1 

REDLANOs 

MAX 

92 

93 

95 

99 

99 

96 

10ft 

107 

101 

97 

9ft 

95 

92 

87 

87 

96 

100 

97 

99 

98 

96 

98 

10ft 

101 

100 

92 

82 

83 

83 

80 

79 

94, 

5 

MIN 

59 

56 

59 

65 

60 

69 

67 

66 

68 

68 

62 

6ft 

61 

63 

59 

54 

59 

67 

64 

59 

56 

57 

60 

66 

6ft 

60 

61 

62 

59 

56 

56 

61, 

6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  f  3 

MAX 

90 

69 

92 

93 

95 

97 

99 

104 

94 

93 

90 

91 

87 

65 

87 

93 

96 

95 

97 

93 

92 

95 

100 

99 

98 

90 

84 

8ft 

64 

81 

76 

91  , 

6 

MIN 

60 

55 

58 

63 

65 

68 

63 

65 

68 

67 

63 

63 

62 

6ft 

60 

54 

56 

66 

62 

57 

54 

55 

55 

62 

62 

61 

61 

62 

59 

55 

59 

60, 

8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

95 

9  1 

92 

95 

96 

97 

98 

100 

105 

96 

9ft 

92 

93 

90 

85 

88 

94 

98 

97 

96 

95 

93 

96 

102 

101 

101 

91 

63 

84 

64 

82 

93, 

7 

MIN 

58 

53 

56 

61 

62 

67 

62 

63 

65 

66 

61 

61 

60 

62 

57 

52 

54 

63 

59 

55 

50 

53 

54 

60 

61 

61 

62 

61 

59 

54 

59 

59, 

1 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

68 

85 

9  I 

93 

93 

92 

99 

100 

100 

88 

89 

87 

66 

86 

81 

90 

97 

97 

93 

90 

87 

92 

100 

100 

97 

94 

84 

76 

77 

77 

75 

89, 

9 

Mm 

59 

57 

60 

67 

67 

68 

67 

73 

69 

68 

6ft 

63 

60 

54 

50 

54 

63 

68 

66 

62 

58 

60 

63 

69 

68 

61 

57 

56 

52 

49 

55 

61  , 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

95 

9ft 

96 

99 

99 

99 

103 

108 

102 

98 

96 

97 

9ft 

69 

90 

98 

102 

98 

99 

98 

95 

99 

105 

104 

103 

94 

85 

85 

67 

82 

78 

95, 

9 

MIN 

60 

57 

56 

6ft 

66 

70 

66 

67 

69 

69 

6ft 

6ft 

62 

64 

60 

54 

57 

67 

63 

56 

55 

55 

57 

64 

63 

60 

63 

64 

60 

56 

59 

61, 

7 

SANDBERG  WB 

MAX 

82 

82 

90 

87 

69 

88 

86 

9  1 

93 

90 

86 

S3 

86 

77 

76 

65 

93 

88 

89 

68 

86 

92 

93 

93 

90 

84 

79 

72 

81 

73 

58 

84, 

9 

MIN 

56 

56 

62 

65 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

65 

6ft 

6ft 

58 

57 

58 

66 

68 

66 

6ft 

63 

68 

71 

73 

69 

64 

55 

49 

56 

47 

44 

63  , 

0 

SAN  OIEGO  w6  AIRPORT 

MAX 

79 

77 

77 

73 

77 

77 

76 

73 

74 

74 

76 

78 

79 

83 

77 

76 

78 

78 

77 

Si 

77 

74 

73 

72 

73 

70 

76. 

1 

MIN 

62 

6ft 

66 

67 

66 

67 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

65 

64 

66 

67 

66 

66 

67 

65 

65 

63 

63 

67 

65 

67 

65 

63 

64 

64 

64 

65  . 

SAN  FERNANDO 

MAX 

8  7 

69 

92 

96 

92 

97 

10ft 

100 

96 

90 

87 

90 

88 

80 

64 

92 

99 

96 

95 

90 

90 

97 

100 

98 

93 

87 

82 

79 

91 

79 

75 

90. 

5 

MIN 

61 

56 

56 

62 

64 

68 

62 

63 

65 

64 

63 

59 

61 

63 

59 

51 

55 

60 

60 

55 

52 

53 

57 

59 

62 

56 

61 

59 

56 

54 

59 

59, 

3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

65 

85 

67 

91 

89 

91 

93 

98 

89 

89 

66 

66 

85 

81 

64 

89 

90 

91 

93 

68 

89 

69 

93 

95 

92 

87 

64 

'9 

61 

79 

77 

87, 

6 

MIN 

63 

61 

62 

62 

65 

66 

63 

62 

67 

66 

66 

6ft 

65 

65 

6ft 

54 

57 

66 

62 

56 

60 

56 

57 

62 

62 

67 

67 

62 

61 

62 

62 

62. 

5 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 

98 

99 

103 

104 

101 

106 

111 

103 

102 

101 

103 

100 

93 

96 

101 

106 

103 

100 

100 

102 

102 

111 

no 

105 

96 

91 

91 

90 

86 

62 

99, 

8 

MIN 

57 

52 

55 

61 

62 

61 

62 

62 

66 

61 

62 

63 

59 

58 

50 

48 

53 

65 

60 

53 

46 

49 

51 

57 

59 

55 

57 

57 

46 

48 

51 

56, 

4 

SAN  PEORO 

MAX 

74 

7ft 

71 

7ft 

76 

76 

79 

76 

78 

76 

75 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

77 

76 

75 

71 

72 

7ft 

75 

7ft 

75 

74 

69 

.  1 

71 

69 

73, 

9 

MIN 

62 

61 

6ft 

6ft 

65 

66 

63 

65 

64 

66 

65 

6ft 

65 

6ft 

6ft 

61 

62 

64 

66 

63 

61 

61 

62 

62 

63 

6ft 

63 

64 

62 

64 

63 

63. 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Dayol  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

1  ^ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

00 
6* 

80 
63 

83 
65 

85 
64 

82 
65 

87 
67 

85 
63 

89 
63 

84 

66 

82 
62 

81 
67 

81 
66 

80 
65 

79 
65 

80 
A3 

81 

60 

62 
59 

89 
66 

86 
64 

86 
64 

83 
62 

85 
60 

86 
60 

85 
65 

85 
64 

83 
67 

79 
66 

78 
65 

78 
64 

78 

60 

78 
64 

82.6 
63,8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

76 
60 

76 
60 

73 

58 

76 

60 

79 
59 

80 
64 

79 
61 

76 
61 

80 
63 

79 
60 

73 
60 

74 

60 

74 
62 

74 

61 

74 
59 

75 
61 

78 
57 

83 
61 

82 
58 

80 
59 

71 

59 

77 
55 

76 
60 

79 

60 

78 
58 

78 
6  1 

73 
59 

73 

59 

72 

58 

73 
58 

73 
62 

76.3 
59.8 

SANTA  Barbara  faa  ap 

MAX 

75 

61 

74 

5<? 

74 

57 

76 
62 

75 
58 

77 
62 

73 
59 

80 
59 

80 
61 

77 
58 

74 

62 

75 

60 

73 
60 

73 
57 

75 

58 

75 
56 

72 
58 

'6 
61 

75 
58 

71 
58 

72 
57 

73 
54 

78 
58 

76 
60 

74 
58 

68 
60 

74 

56 

74 

57 

73 
57 

73 
54 

74 
56 

74.6 
58.5 

SANTA  CATALINA  wBAP 

MAX 

7*. 

60 

75 
5<) 

79 
62 

83 
71 

86 
68 

90 
66 

95 
73 

98 
82 

88 
72 

83 
63 

78 
63 

80 
61 

74 
62 

73 
60 

70 
59 

84 

58 

88 
72 

90 
67 

86 
75 

78 
60 

88 
59 

85 
70 

95 
73 

91 
61 

83 
63 

76 
62 

68 
61 

70 
59 

70 
60 

70 
60 

67 
59 

81.1 
64,5 

SANTA  HaRIA  WB  airport 

MAX 

75 
48 

76 
52 

75 

50 

72 
54 

81 
52 

84 
57 

78 
53 

72 
51 

71 
52 

70 
55 

71 
54 

71 
48 

68 
48 

69 
53 

70 
52 

72 
49 

72 

50 

78 
53 

73 
47 

76 
50 

73 
54 

72 
5  1 

71 
53 

71 
53 

72 
53 

67 
53 

66 
52 

71 

55 

73 
53 

68 
49 

68 
54 

72.6 
51,9 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

68 
61 

70 
63 

68 
63 

69 
64 

68 
67 

78 
67 

77 
60 

74 

65 

76 
68 

71 
67 

70 
66 

76 
65 

71 
66 

70 
64 

76 
65 

72 
65 

71 
66 

70 
65 

71 

66 

71 

60 

68 
61 

65 
62 

69 
62 

70 
64 

68 
64 

69 
66 

69 
63 

67 
63 

72 
65 

69 
63 

66 
64 

70.7 
64,2 

SANTA  PAULA 

MAX 

78 
52 

77 
53 

83 
54 

86 
56 

87 
56 

83 
56 

78 
57 

79 
55 

78 
58 

76 
59 

78 
51 

78 
49 

81 
49 

80 
51 

82 
55 

78 
52 

76 
58 

79 

50 

63 
55 

81 
55 

75 
55 

78 

50 

72 

60 

79.5 
64,2 

SUNLAND 

MAX 

88 
58 

90 
54 

96 
55 

97 
65 

95 
64 

97 
68 

105 
73 

106 
69 

101 
67 

91 
63 

89 
63 

91 

60 

91 
58 

82 
59 

86 
59 

92 
51 

101 
59 

99 
66 

98 
62 

94 
56 

90 
54 

99 
57 

103 
60 

97 
64 

96 
64 

89 
58 

32 
69 

77 

60 

79 
55 

77 

55 

65 
57 

91.7 
60,7 

TORRANCE 

MAX 

78 
63 

79 
64 

73 
62 

SO 
62 

82 
63 

79 
66 

82 
71 

86 
71 

83 
64 

80 
67 

79 
64 

80 
63 

78 
65 

74 
64 

76 
64 

7« 

60 

78 
62 

84 

63 

83 
63 

79 

75 
60 

75 
57 

78 
62 

83 
70 

73 
62 

78 
64 

75 
63 

74 

62 

76 
63 

75 
66 

73 
63 

78.4 
63,8 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

78 
63 

78 
60 

82 
62 

84 
50 

83 

60 

86 
66 

85 
59 

88 
53 

82 
62 

80 
60 

80 
65 

82 
63 

80 
63 

80 
64 

78 
60 

80 
56 

83 
54 

84 
62 

88 
59 

82 
57 

83 
56 

86 
52 

86 
54 

83 
58 

86 
58 

33 
63 

80 
63 

77 
63 

76 
62 

76 
54 

73 
62 

91.7 
69.6 

twitchell  dam 

MAX 

78 
49 

80 
50 

79 
48 

81 
54 

88 
55 

88 
59 

91 

57 

85 
52 

82 
49 

78 
50 

75 
55 

80 
49 

77 
49 

73 
55 

72 
54 

83 
48 

85 
53 

61 

52 

82 
53 

78 
53 

78 
52 

76 
49 

79 
53 

79 
53 

73 
53 

69 
52 

74 

55 

76 
48 

74 

47 

70 
54 

78.9 
52.0 

UCLA 

MAX 
MIN 

76 
65 

75 
66 

74 
64 

80 
67 

79 

68 

80 
67 

80 
66 

84 

70 

82 
71 

79 
69 

77 
68 

78 
67 

76 
69 

74 
67 

75 
66 

74 
64 

78 
64 

79 
68 

60 
69 

78 
64 

76 
63 

76 
63 

79 
65 

64 
69 

80 
68 

73 
66 

76 
66 

73 
66 

73 

66 

76 
64 

68 
66 

77,3 
66,5 

UPLAND  3  N 

MAX 

Mm 

92 
56 

91 
53 

95 

55 

98 
63 

98 
64 

97 
67 

101 
63 

105 
67 

91 
68 

93 
64 

90 
61 

93 
60 

90 
57 

85 
6  1 

88 
56 

94 
49 

97 
5  1 

96 
65 

97 

62 

93 
56 

94 

52 

92 
52 

105 
66 

101 
59 

100 
62 

92 
56 

81 
57 

83 
57 

94 

55 

93 
53 

79 

55 

92.8 
56,5 

VANDENBERfi  AFB 

MAX 
MIN 

70 
53 

67 
55 

65 
54 

65 
53 

73 
52 

75 
55 

71 
52 

64 

55 

63 
56 

63 
55 

66 
55 

66 
51 

63 
50 

68 
54 

69 
53 

64 
53 

62 
51 

66 
52 

65 
51 

69 
50 

71 
54 

65 
50 

60 
53 

62 
53 

62 
53 

60 
52 

63 
52 

65 
54 

65 
51 

66 
50 

66 
54 

65,9 
52,7 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

76 
62 

78 
56 

79 
61 

78 
61 

79 
62 

81 
62 

81 
65 

86 
61 

82 
65 

79 
64 

79 
63 

79 
64 

77 
63 

76 
63 

76 

60 

79 
57 

79 
61 

81 
64 

86 
61 

82 
59 

82 
58 

80 
56 

82 
54 

83 
54 

85 
60 

80 
64 

76 
63 

74 
63 

74 
61 

74 
54 

72 
61 

79.2 
60.7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

90 
51 

85 
54 

90 
58 

96 
60 

95 
62 

94 

60 

99 
59 

100 
64 

96 
64 

94 
65 

93 
63 

95 
60 

93 
60 

90 
60 

88 
47 

95 
48 

100 
55 

95 
62 

94 
59 

91 
49 

92 
45 

96 
46 

101 
63 

100 
58 

97 
59 

93 
54 

66 
52 

81 
43 

S3 
41 

93 
43 

78 
41 

92.4 
54,4 

YORBA  LINDA 
•      •  • 

MAX 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNw 

MAX 
MIN 

105 

80 

102 
76 

104 

80 

105 
85 

106 
75 

105 
80 

107 
82 

lU 
80 

113 
82 

110 
95 

112 
85 

103 
77 

109 
80 

106 
78 

106 
72 

104 
68 

106 
72 

110 
78 

96 
76 

109 
76 

106 
72 

106 
72 

109 
75 

112 
77 

109 
80 

106 
82 

109 
72 

103 
76 

102 
69 

98 
72 

100 
67 

106.1 
76,8 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

97 
6* 

95 
69 

101 
61 

100 
70 

102 
71 

101 

78 

105 
74 

106 
73 

106 
74 

104 

80 

103 
79 

105 
72 

104 

70 

103 
66 

98 
60 

98 
58 

104 
62 

97 
76 

102 
71 

101 
66 

102 
66 

102 
64 

106 
65 

105 
63 

101 
66 

100 
67 

98 

62 

93 

62 

92 
60 

95 

59 

9l 
54 

100,5 
67,2 

BEAUMONT   I  E 

MAX 
MIN 

93 
55 

93 
56 

96 
58 

98 
65 

99 
67 

96 
68 

101 
65 

102 
68 

99 
69 

98 
69 

96 
66 

96 
65 

95 
61 

91 
57 

90 
51 

97 
51 

102 
57 

97 
69 

96 
63 

96 
57 

96 
54 

98 
53 

104 
58 

101 
64 

100 
67 

95 
60 

88 
57 

85 
58 

85 
55 

9* 
♦9 

80 
54 

96,1 
60,2 

BISHOP  UB  AIRPORT 

MAX 
MIH 

93 
50 

94 

53 

98 
53 

100 
56 

94 

60 

95 
59 

98 
59 

100 
58 

101 
58 

88 
66 

99 
60 

100 
59 

99 
59 

96 
55 

94 
51 

97 
49 

96 
46 

89 
66 

97 
52 

93 
59 

96 
55 

99 
54 

101 
54 

100 
57 

99 
67 

96 
65 

91 

53 

94 
48 

67 
54 

90 
49 

81 

52 

95,4 
66,6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

75 
49 

75 
55 

69 
57 

74 
53 

73 
50 

68 
51 

68 
51 

75 

78 

76 
51 

74 

52 

75 
53 

76 
53 

74 

60 

76 
64 

71 

63 

70 
52 

69 
51 

70 
49 

72 
46 

71 
48 

75 

74 

75 
47 

73 
54 

66 
43 

67 
44 

69 
42 

75 

TO 

69 
40 

72,4 
50,9 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

96 
77 

96 
77 

99 
77 

106 
78 

104 
81 

107 
77 

111 

77 

111 
84 

107 
82 

107 
84 

104 
81 

105 
80 

104 
76 

103 
77 

103 
74 

107 
74 

109 
74 

106 
82 

107 
79 

107 
76 

105 
72 

108 
71 

111 
69 

1  1  1 
74 

105 
78 

104 
77 

101 
71 

99 
74 

99 
67 

100 
64 

100 
66 

104,6 
75,8 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
81 

99 
81 

101 
82 

107 
83 

101 
86 

109 
82 

113 
85 

111 
87 

109 
90 

110 
87 

104 
85 

108 
87 

107 
82 

106 
85 

104 

80 

107 

30 

110 
81 

107 
38 

112 
86 

108 
83 

106 
82 

110 
78 

113 
79 

109 
82 

104 
84 

107 
83 

103 

30 

102 
79 

102 
74 

102 
71 

103 
73 

106,1 
82.1 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

96 
72 

98 
77 

97 
75 

99 
77 

103 
77 

98 
75 

105 
75 

109 
76 

104 
78 

103 
77 

106 
79 

98 
73 

104 
74 

102 
69 

102 
64 

102 
64 

104 
65 

107 
72 

104 
76 

107 
77 

105 
66 

106 
66 

109 
67 

104 
74 

100 
70 

104 
71 

100 
64 

96 
59 

99 
62 

98 
60 

102,3 
71,0 

8RAI.ILEY  2  SW 

MAX 
MIN 

99 

77 

97 

78 

97 
76 

100 
78 

103 
77 

96 
75 

108 
79 

113 
80 

107 
83 

105 
83 

106 
81 

104 
74 

105 
78 

104 
77 

102 
72 

102 
73 

106 
73 

109 
83 

106 
77 

110 
75 

109 
69 

106 
67 

107 
75 

112 
75 

103 
79 

101 
76 

106 
69 

103 
73 

102 
64 

99 
66 

98 
63 

104.0 
75.1 

CANTIL 

MAX 
MIN 

97 
66 

100 
62 

101 
63 

103 
68 

103 
72 

103 
78 

107 
71 

109 
71 

107 

72 

106 
79 

106 
81 

103 
72 

103 
66 

99 
64 

98 
61 

100 
67 

105 
56 

100 
70 

103 
78 

101 
64 

102 
63 

105 
65 

107 
66 

107 
65 

106 
70 

96 
78 

100 
75 

93 
62 

96 
61 

95 
59 

85 
55 

101.5 
67,4 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
68 

97 
68 

98 
71 

98 
77 

103 
72 

101 
78 

105 
77 

107 
77 

106 
79 

106 
83 

102 
81 

105 
76 

104 
72 

100 
72 

99 
65 

98 
62 

104 
67 

94 
78 

103 
76 

100 
70 

100 
69 

104 

70 

106 
73 

105 
76 

102 
76 

101 
76 

97 
71 

95 
67 

92 
64 

95 
65 

89 
58 

100,4 
72.  1 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

112 
86 

109 
87 

112 

92 

112 
84 

108 
81 

111 
83 

115 
90 

118 
92 

119 
98 

119 

98 

115 
97 

114 
94 

114 
93 

113 
93 

112 
88 

111 
86 

114 

75 

113 
86 

112 
64 

112 
89 

112 
64 

116 

80 

116 
61 

117 
89 

116 
93 

116 
92 

111 

91 

106 
87 

107 
79 

106 
76 

106 
78 

112.7 
87,3 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

96 
61 

88 
62 

92 
59 

92 
60 

91 
60 

90 
61 

86 
58 

88 
51 

91 
52 

90 
68 

87 
57 

87 
60 

89 
55 

93 
66 

93 
56 

93 
53 

93 
54 

90 
61 

87 
59 

89 
51 

66 
56 

65 
54 

83 
46 

89.6 
56,8 

EAGLE  Mountain 

MAX 
MIN 

98 
79 

98 
78 

94 
78 

99 

no 

103 
86 

100 
85 

105 
86 

110 
91 

106 
89 

101 
86 

107 
66 

101 
84 

106 
80 

101 
82 

101 
82 

102 
80 

104 
79 

107 
87 

104 

85 

106 
87 

106 
81 

104 
81 

lOe 

83 

106 
62 

104 
82 

101 

82 

103 
76 

98 
78 

96 
75 

97 
74 

97 
72 

102.4 
81.9 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

99 
78 

98 
77 

105 
76 

104 
77 

102 
77 

109 
76 

112 
78 

109 
82 

103 
81 

106 
83 

103 
61 

106 
78 

106 
77 

102 
75 

103 
70 

105 
71 

111 
74 

108 
84 

113 
60 

1  1  1 
76 

107 
74 

111 
66 

1 1  3 
70 

108 
75 

102 
79 

108 
77 

105 
66 

101 
73 

100 
65 

99 
65 

99 
60 

105.4 
75.1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

88 
60 

83 
60 

87 
64 

95 
64 

91 
71 

94 

69 

92 
73 

97 
76 

100 
77 

97 
73 

96 
72 

93 
73 

92 
73 

89 
64 

81 
56 

81 
59 

92 
63 

95 
70 

94 

70 

92 
67 

91 
67 

92 
70 

97 
71 

99 
77 

97 
74 

92 
71 

66 
60 

80 
64 

75 
55 

85 
58 

78 
62 

90.4 
66.5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

94 
77 

95 
76 

99 
76 

103 
82 

99 
79 

106 
77 

112 

80 

108 
86 

105 
85 

101 
82 

102 
78 

103 
82 

103 
81 

102 
80 

101 
77 

105 
76 

109 
79 

106 
86 

108 
80 

107 
78 

104 
75 

108 
76 

1  1  I 
75 

105 
31 

101 

80 

104 
79 

101 
73 

100 
76 

99 
71 

99 
75 

99 
72 

103.2 
78.3 

HAIUEE 

MAX 
MIN 

96 
66 

91 
62 

90 
63 

93 
67 

93 
62 

92 
61 

93 
67 

87 
67 

86 
67 

86 
69 

94 

70 

97 
66 

96 
65 

93 
65 

91 
61 

90 
60 

92 
61 

76 
61 

86 
64 

96 
64 

93 
65 

95 
65 

98 
63 

99 
65 

97 
66 

96 
64 

95 
58 

91 
64 

94 
64 

87 
63 

87 
58 

92.6 
64,0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIH 

98 
62 

98 
76 

94 
76 

100 
77 

lol 

79 

105 
80 

loo 

83 

Ho 

83 

105 
87 

103 
83 

105 
80 

104 

80 

104 
80 

101 
78 

101 
74 

100 
73 

106 
72 

108 
85 

103 
79 

107 
77 

106 
70 

105 
69 

109 
69 

110 
73 

103 
78 

99 
77 

102 
68 

99 
73 

96 
64 

97 
64 

95 
62 

102.4 
76.2 

IMPERIAL 

MAX 

MIN 

99 
79 

98 
78 

100 
77 

105 
79 

97 
78 

105 
78 

110 
72 

108 
82 

104 
84 

104 

84 

102 
82 

104 
79 

104 
79 

102 
79 

102 
75 

106 
75 

110 
76 

104 
34 

106 
62 

109 
81 

103 
76 

109 
72 

111 

78 

105 
78 

101 
79 

106 
76 

102 
75 

100 
74 

99 
68 

99 
72 

98 
68 

103.6 
77,4 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
■< 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

99 

98 

102 

106 

95 

108 

114 

109 

106 

106 

10  3 

107 

105 

106 

106 

107 

110 

106 

1 10 

I  1  1 

1  06 

1  I  0 

1 12 

106 

104 

108 

104 

103 

101 

101 

99 

105,3 

Mm 

78 

78 

77 

79 

78 

76 

82 

84 

85 

84 

81 

79 

78 

78 

74 

73 

86 

83 

80 

71 

70 

74 

78 

79 

78 

73 

74 

67 

71 

67 

77,1 

INDEPENDENCE 

MAX 

9  7 

9  7 

97 

9 1 

94 

102 

90 

99 

99 

9  7 

95 

97 

90 

96 

94 

100 

99 

98 

98 

91 

94 

MIN 

59 

64 

65 

62 

64 

64 

64 

66 

64 

60 

56 

61 

60 

66 

65 

62 

64 

66 

60 

58 

55 

INDtO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

98 

99 

97 

100 

104 

1 04 

108 

114 

105 

106 

105 

102 

103 

103 

107 

109 

109 

I  1  3 

107 

106 

107 

110 

104 

98 

107 

I  04 

100 

99 

98 

104,3 

MIN 

78 

77 

76 

80 

75 

78 

86 

84 

76 

82 

79 

75 

75 

76 

70 

74 

74 

82 

84 

81 

79 

78 

74 

76 

76 

71 

73 

69 

69 

65 

63 

76,0 

INYOKERN 

MAX 

96 

98 

102 

101 

102 

1 00 

106 

106 

106 

104 

106 

104 

102 

100 

97 

100 

103 

102 

103 

103 

102 

105 

106 

105 

104 

101 

98 

1 00 

96 

94 

90 

101  ,4 

MDJ 

65 

62 

62 

62 

63 

75 

68 

69 

70 

72 

79 

65 

67 

58 

57 

55 

68 

73 

72 

63 

63 

64 

63 

65 

70 

66 

69 

59 

69 

58 

59 

65  ,  1 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

1  0  I 

96 

99 

L02 

112 

103 

106 

112 

111 

L  02 

llO 

105 

106 

105 

104 

104 

108 

111 

105 

108 

107 

1  06 

109 

112 

109 

106 

106 

102 

100 

99 

98 

105,3 

Mm 

79 

78 

78 

80 

84 

83 

81 

86 

87 

85 

85 

81 

80 

83 

79 

80 

78 

88 

85 

87 

78 

76 

79 

79 

82 

80 

77 

76 

75 

74 

72 

80,5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

7^ 

76 

79 

8  1 

82 

80 

85 

88 

84 

84 

83 

8  1 

79 

76 

73 

82 

86 

82 

80 

78 

80 

85 

87 

86 

83 

79 

77 

68 

76 

70 

63 

79,5 

MIN 

53 

54 

54 

59 

59 

62 

58 

60 

63 

64 

63 

59 

59 

55 

55 

69 

56 

62 

59 

66 

54 

55 

56 

59 

65 

59 

63 

54 

46 

52 

45 

57,0 

LANCASTER 

MAX 

91 

95 

100 

98 

100 

98 

101 

105 

103 

102 

100 

100 

98 

92 

90 

98 

103 

99 

99 

99 

101 

103 

104 

103 

100 

94 

95 

85 

93 

89 

71 

97,  1 

MIN 

61 

61 

60 

65 

66 

73 

71 

67 

72 

69 

68 

66 

69 

60 

54 

49 

53 

71 

6! 

61 

60 

58 

63 

64 

67 

71 

66 

66 

57 

53 

53 

62,7 

LLANO  ShAHNEE  HILL  RCH 

MAX 

90 

90 

92 

93 

93 

88 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

93 

9  1 

89 

92 

96 

89 

94 

92 

94 

96 

98 

96 

95 

90 

90 

90 

85 

87 

76 

91.9 

MIN 

58 

59 

64 

68 

65 

70 

69 

64 

72 

73 

73 

67 

64 

61 

57 

66 

63 

72 

72 

65 

67 

67 

68 

71 

70 

68 

65 

60 

58 

57 

46 

64,8 

LUCERNE  VALLEY  1  S5W 

MAX 

97 

94 

97 

96 

97 

98 

100 

103 

101 

L  0  1 

102 

99 

96 

97 

97 

102 

96 

98 

99 

98 

101 

103 

1  0  1 

100 

95 

95 

92 

92 

92 

85 

97,5 

MIN 

60 

59 

59 

69 

65 

72 

70 

68 

72 

76 

71 

66 

61 

59 

58 

60 

70 

65 

65 

62 

63 

67 

65 

62 

60 

60 

55 

55 

58 

58 

50 

63,2 

MECCA  3  SE 

MAX 

96 

97 

96 

99 

103 

99 

103 

111 

105 

98 

1 0 1 

1 00 

102 

105 

105 

108 

107 

103 

1  06 

1  10 

104 

1  0  1 

lOl 

1 00 

100 

96 

96 

102 , 1 

MIN 

81 

81 

79 

80 

80 

79 

80 

80 

81 

81 

82 

78 

79 

'9 

73 

80 

80 

72 

68 

68 

70 

73 

79 

79 

70 

70 

64 

66 

65 

75,7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

85 

85 

86 

90 

90 

9  1 

96 

97 

95 

95 

9  1 

9  I 

89 

88 

87 

92 

95 

93 

92 

9  1 

92 

96 

97 

94 

91 

9  1 

9  1 

83 

84 

84 

8  1 

90,4 

65 

67 

67 

73 

70 

73 

77 

80 

76 

76 

77 

72 

68 

68 

68 

75 

75 

76 

74 

75 

75 

80 

78 

72 

68 

68 

64 

66 

67 

64 

71,8 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

93 

95 

98 

99 

98 

98 

99 

99 

100 

L  0  3 

98 

102 

97 

92 

90 

94 

98 

96 

97 

96 

96 

99 

101 

101 

98 

92 

94 

87 

89 

88 

86 

95,9 

MIN 

66 

62 

61 

68 

70 

76 

72 

76 

76 

78 

81 

78 

68 

67 

58 

67 

68 

76 

74 

67 

62 

66 

72 

72 

72 

74 

72 

56 

61 

58 

52 

67,9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

89 

87 

90 

85 

88 

89 

96 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

9  1 

92 

91 

94 

9  1 

90 

9  I 

94 

95 

97 

96 

92 

90 

90 

86 

87 

85 

82 

90,7 

MIN 

66 

65 

67 

67 

59 

66 

72 

78 

72 

73 

71 

66 

67 

63 

63 

61 

62 

64 

64 

61 

61 

62 

65 

69 

74 

71 

59 

66 

56 

59 

58 

65,4 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

too 

100 

104 

108 

107 

108 

114 

112 

106 

1 10 

100 

1  06 

104 

106 

104 

107 

110 

106 

I  10 

105 

105 

1 1 0 

1 1 2 

1 10 

107 

105 

100 

1 00 

100 

99 

98 

105,6 

MIN 

80 

83 

90 

81 

81 

83 

86 

88 

90 

86 

79 

81 

79 

83 

8  1 

80 

88 

86 

86 

78 

77 

75 

83 

86 

80 

79 

80 

77 

76 

74 

81,4 

PALMDALE 

MAX 

90 

92 

98 

97 

98 

97 

102 

102 

100 

99 

98 

98 

96 

91 

88 

96 

100 

98 

95 

95 

98 

101 

103 

102 

99 

96 

90 

82 

89 

85 

77 

95,2 

MIN 

58 

59 

62 

68 

70 

76 

71 

66 

68 

73 

72 

63 

63 

65 

56 

55 

60 

74 

69 

68 

66 

65 

68 

66 

73 

72 

67 

59 

60 

61 

54 

65,4 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

97 

101 

too 

100 

101 

104 

106 

101 

104 

103 

102 

99 

94 

93 

96 

103 

99 

1 0 1 

102 

106 

10  5 

101 

98 

96 

87 

92 

89 

7  3 

98,3 

MIN 

57 

57 

60 

65 

68 

77 

69 

66 

66 

69 

70 

64 

57 

62 

55 

52 

6  7 

75 

69 

64 

67 

64 

62 

61 

71 

68 

62 

59 

58 

56 

54 

63,3 

PALM  SPRINGS 

MAX 

102 

100 

103 

106 

105 

I  10 

116 

113 

107 

112 

110 

107 

107 

104 

109 

108 

110 

1 08 

1 1 1 

111 

108 

1 12 

1 1* 

1  13 

115 

107 

115 

99 

100 

98 

96 

107,6 

MIN 

78 

79 

77 

80 

80 

81 

81 

81 

84 

82 

82 

83 

79 

75 

68 

68 

84 

78 

73 

69 

68 

71 

74 

80 

75 

69 

66 

62 

64 

59 

74,9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

101 

97 

99 

103 

108 

104 

109 

114 

109 

103 

93 

100 

103 

104 

103 

106 

108 

1  1  I 

107 

109 

108 

105 

110 

113 

10  7 

104 

10  3 

1 0 1 

99 

102 

101 

104,6 

MIN 

77 

80 

80 

32 

83 

85 

86 

90 

90 

87 

77 

77 

81 

81 

82 

83 

82 

87 

86 

84 

82 

81 

81 

86 

83 

81 

80 

79 

77 

79 

75 

82.1 

RANDSBURG 

MAX 

93 

95 

93 

100 

98 

97 

101 

103 

102 

100 

101 

100 

99 

96 

91 

95 

100 

94 

97 

97 

98 

101 

99 

102 

1 00 

98 

96 

95 

90 

90 

80 

96,8 

MIN 

65 

63 

62 

65 

71 

74 

73 

76 

78 

72 

75 

70 

63 

66 

62 

69 

68 

73 

72 

66 

64 

66 

65 

69 

77 

65 

63 

62 

58 

68 

52 

67.2 

SOUIRREl  inn  2 

MAX 

70 

73 

77 

76 

78 

79 

83 

84 

82 

84 

78 

79 

76 

7  1 

71 

76 

82 

78 

78 

76 

80 

83 

86 

80 

79 

74 

75 

66 

72 

69 

59 

76.6 

MIN 

55 

57 

60 

64 

63 

64 

64 

66 

66 

67 

66 

65 

63 

59 

56 

60 

56 

52 

62 

54 

52 

51 

54 

59 

67 

63 

52 

53 

53 

66 

45 

58,8 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

101 

99 

103 

108 

102 

109 

115 

109 

106 

109 

102 

107 

102 

103 

103 

107 

110 

1  06 

I  10 

1  09 

106 

1 1 0 

1  1 2 

106 

100 

106 

103 

LOO 

99 

99 

95 

105,0 

MIN 

80 

79 

79 

79 

80 

80 

87 

84 

80 

84 

81 

78 

79 

77 

72 

72 

73 

82 

84 

80 

77 

75 

71 

70 

79 

74 

75 

68 

69 

67 

65 

76,  8 

TRONA 

MAX 

103 

100 

101 

104 

102 

104 

102 

107 

109 

108 

105 

107 

106 

105 

102 

99 

104 

106 

105 

103 

104 

107 

108 

108 

105 

101 

102 

96 

97 

103,8 

MIN 

66 

65 

72 

71 

72 

79 

6* 

71 

77 

84 

83 

73 

71 

77 

65 

62 

65 

74 

75 

66 

70 

72 

69 

73 

77 

72 

70 

67 

63 

69 

60 

70,7 

TWENTVNINE  PALMS 

MAX 

99 

96 

100 

102 

103 

104 

108 

108 

106 

106 

106 

105 

103 

102 

101 

103 

106 

105 

106 

104 

103 

106 

108 

107 

102 

99 

97 

96 

95 

94 

102,7 

MIN 

72 

73 

73 

76 

75 

79 

7  7 

78 

78 

77 

74 

76 

74 

71 

67 

66 

68 

81 

75 

75 

70 

69 

71 

71 

74 

71 

68 

64 

67 

62 

60 

72,0 

valyErmo  ranger  STA 

MAX 

89 

91 

94 

93 

92 

90 

96 

99 

97 

97 

95 

94 

94 

93 

90 

92 

98 

9  3 

93 

93 

96 

98 

98 

95 

92 

89 

8  7 

86 

57 

60 

49 

57 

63 

67 

69 

67 

65 

63 

60 

69 

53 

52 

50 

40 

60 

61 

57 

50 

51 

60 

63 

55 

59 

54 

61 

48 

46 

48 

38 

66'5 

VICTORVlLLE  PUMP  PLANT 

95 

90 

95 

99 

96 

99 

100 

103 

106 

103 

103 

101 

101 

97 

90 

90 

96 

101 

96 

100 

98 

100 

103 

104 

100 

97 

95 

97 

85 

93 

87 

97.4 

MIN 

63 

56 

58 

67 

67 

73 

66 

66 

67 

73 

70 

64 

61 

61 

57 

50 

56 

69 

65 

56 

58 

58 

68 

61 

66 

63 

57 

69 

53 

62 

53 

61.3 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

66 

64 

64 

68 

64 

60 

60 

62 

68 

68 

67 

62 

52 

68 

64 

62 

63 

60 

68 

64 

62 

64 

67 

67 

68 

60 

58 

62 

60 

57 

60 

62.9 

MIN 

42 

38 

40 

38 

39 

42 

43 

38 

42 

42 

40 

41 

40 

38 

38 

32 

33 

31 

30 

38 

32 

36 

37 

40 

40 

32 

34 

32 

30 

36 

38 

37,1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

54 

54 

55 

57 

53 

50 

47 

50 

54 

57 

47 

54 

65 

56 

54 

48 

53 

55 

46 

52 

49 

54 

58 

58 

66 

56 

54 

60 

48 

48 

42 

52,4 

Mm 

29 

37 

38 

39 

38 

36 

37 

37 

41 

38 

39 

39 

38 

36 

35 

32 

34 

36 

33 

34 

36 

39 

38 

38 

36 

34 

32 

32 

32 

30 

26 

35,5 

TEMPERATURE  AKD  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       119°  on  the  10+  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:        24°  on  the  29th  at  Bridgeport 

Greatest  Total  Precipitation:     1.  98  Inches  at  White  Mountain  2 
Least  Total  Precipitation:       0.00  inch  at  217  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:  i.08  inches  on  the  6th  at  White  Mountain  2 
Greatest   Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  Twin  Lakes  and  Meyers  4  SW 


See  Relerence  Notes  FoUowUig  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

  AUGUST  196* 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  ^ 

NORTH  COAST 

01 

DUTT0N5  LANDING 

EVAP 

•  35 

.  36 

.38 

.33 

.  30 

.35 

if? 

1 

1  if 

1 

1  ?i 

'al 

1 

* 

*fti 

.31 

•  41 

9.37 

120 

92 

231 

102 

90 

89 

130 

1  nn 

1  07 

1  70 

04 

74 

•  f 

119 

1  n7 
I 

118 

112 

196 

3893 

MAX 

S2 

84 

85 

8  3 

87 

90 

86 

85 

83 

86 

81 

82 

86 

82 

77 

8 1 

86 

82 

83 

88 

98 

91 

84 

82 

90 

90 

81 

82 

81,1 

MIN 

52 

51 

52 

52 

57 

58 

60 

57 

56 

57 

57 

56 

56 

56 

54 

54 

57 

55 

96 

96 

97 

97 

96 

56 

54 

53 

53 

92 

94 

90 

99,0 

FEONOALE  2  NW 

EVAP 

•  16 

.20 

.22 

•  1 7 

•  20 

.18 

.16 

1  a 
.18 

•  18 

.14 

.13 

4.79 

W I  NO 

30 

29 

42 

28 

29 

32 

42 

36 

'39 

'25 

'11 

'37 

*34 

'29 

*34 

27 

'29 

'37 

47 

"41 

'11 

'24 

'23 

'31 

'27 

'34 

'24 

'34 

31 

39 

26 

972 

MAX 

6b 

86 

88 

87 

85 

85 

84 

83 

87 

83 

79 

85 

85 

79 

34 

83 

83 

81 

80 

86 

85 

94 

76 

76 

74 

73 

79 

81 

80 

80 

79 

82,1 

MIN 

61 

55 

59 

63 

60 

60 

59 

60 

60 

61 

60 

58 

61 

57 

57 

55 

59 

58 

93 

94 

97 

60 

98 

99 

55 

57 

92 

59 

92 

99 

94 

97,9 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.57 

.33 

.37 

.36 

.25 

.30 

.31 

.35 

.23 

•  24 

.34 

.36 

.34 

.15 

•  49 

•  27 

.32 

.28 

.29 

.23 

.34 

.31 

.31 

•  32 

.31 

•  31 

•  36 

.34 

•  28 

.37 

.36 

9.99 

WIND 

28 

3U 

25 

29 

28 

33 

27 

3U 

9q 
£f 

32 

29 

27 

26 

929 

MAX 

86 

88 

88 

90 

93 

91 

91 

92 

93 

93 

85 

89 

89 

90 

87 

89 

8? 

87 

88 

93 

91 

90 

92 

92 

89 

96 

96 

84 

96 

84 

93 

99,9 

MIN 

58 

56 

56 

59 

60 

60 

61 

61 

60 

59 

62 

57 

59 

60 

60 

59 

5, 

58 

58 

61 

61 

62 

63 

63 

60 

55 

56 

96 

93 

92 

91 

99,9 

trinitv  dam  vista  pt 

EVAP 

•  28 

.25 

.30 

■  30 

.33 

.  34 

• 

.31 

*«n 

•  30 

.32 

.30 

a  30 

•  34 

.36 

.  36 

.32 

•  32 

.34 

•  39 

•  30 

.27 

•  37 

.30 

.20 

9^99 

WIND 

53 

40 

39 

41 

45 

38 

'  34 

'»l 

*38 

'43 

'  33 

'  0 

*40 

38 

37 

36 

42 

56 

44 

40 

34 

42 

39 

43 

42 

96 

49 

39 

1333 

TULELAKE 

EVAP 

.18 

.23 

.30 

.29 

.30 

.34 

.24 

.33 

•  32 

•  34 

.30 

.32 

.28 

.26 

•  31 

•  33 

.34 

.35 

a27 

.31 

.30 

.37 

.33 

.34 

.33 

•  33 

.30 

.27 

.24 

.10 

.10 

9,99 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

8ERRYESSA  LAKE 

EVAP 

•  43 

.39 

.30 

.41 

a  52 

.45 

45 

45 

.40 

38 

49 

45 

30 

40 

•  30 

.38 

.40 

a  30 

.39 

.40 

.  42 

46 

•  37 

•  36 

.39 

.  30 

.46 

12,36 

WIND 

122 

75 

61 

60 

62 

56 

'43 

46 

66 

47 

'ao 

92 

64 

74 

'|5 

56 

49 

'60 

43 

48 

39 

90 

"90 

60 

60 

70 

loi 

'95 

71 

43 

170 

2099 

MAX 

S8 

89 

91 

92 

96 

96 

92 

93 

91 

96 

91 

88 

9* 

93 

88 

90 

91 

93 

93 

96 

99 

90 

94 

93 

92 

99 

84 

86 

99 

92 

94 

91,4 

MIN 

59 

59 

62 

63 

64 

64 

62 

62 

63 

58 

60 

63 

66 

64 

61 

99 

60 

60 

61,3 

CHICO  EXPERTMENT  5TA(A1 

EVAP 

• 

: 

1.01 

.28 

.39 

.41 

.39 

: 

: 

•  07 

.38 

.26 

.32 

.31 

ft 

ft 

.90 

.35 

ft 

.70 

.29 

ft 

ft 

•  81 

.31 

•  29 

•  27 

.28 

ft 

ft 

■  09 

10,07 

MIND 

60 

31 

137 

73 

24 

249 

1299 

DAVIS  1  W5W 

EVAP 

.36 

.32 

.34 

,30 

.31 

.31 

.42 

.40 

.38 

•  32 

.34 

.32 

•  37 

.35 

•  31 

.29 

.2^ 

.39 

a39 

.39 

.41 

.32 

.31 

•  29 

.31 

•  30 

•  31 

.90 

■  44 

10,79B 

WIND 

121 

101 

85 

63 

46 

44 

74 

81 

91 

54 

125 

97 

56 

88 

121 

73 

63 

99 

40 

108 

64 

78 

63 

79 

75 

99 

76 

112 

179 

128 

244 

2809 

89 

88 

90 

91 

9V 

95 

95 

94 

90 

5' 

92 

88 

97 

91 

97 

86 

90 

92 

93 

87 

93 

94 

90 

93 

90 

99 

89 

- 

90 

94 

82 

90,4 

MIN 

54 

54 

58 

62 

60 

64 

59 

55 

56 

" 

61 

^' 

56 

66 

63 

58 

60 

56 

" 

98 

97,7 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

38 

36 

36 

40 

38 

38 

39 

30 

j2 

90 

30 

.  3C 

36 

.39 

.36 

39 

•  31 

.39 

•  33 

28 

.26 

.31 

•  36 

10,66 

WIND 

89 

59 

'62 

*»9 

*32 

*29 

'50 

49 

*53 

42 

'78 

'70 

*43 

»9 

74 

46 

33 

'99 

'51 

49 

36 

72 

57 

92 

65 

72 

64 

'59 

47 

26 

112 

1739 

LAKESHORE 

EVAP 

38 

•  34 

.  32 

.29 

'lo 

•  27 

.  30 

.27 

.24 

•  19 

9,99 

'26 

'22 

'18 

'l4 

'16 

16 

'l7 

22 

'18 

23 

*26 

*19 

'26 

*25 

'25 

*22 

'2« 

*17 

"so 

19 

17 

'21 

*19 

*26 

21 

*30 

34 

22 

20 

29 

679 

LAKE   SPAULDINQ  OAM(e 

EVAP 

•  35 

.33 

.37 

.41 

.41 

.41 

45 

42 

•  46 

•  96 

.41 

.37 

a4l 

.95 

* 

.84 

.47 

.44 

•  45 

•  41 

.37 

.49 

.30 

■  29 

11.97 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.38 

.33 

.38 

.31 

.36 

.39 

.41 

.34 

.40 

•  38 

.36 

.31 

.37 

.32 

.31 

.26 

.34 

.38 

.31 

.40 

.39 

.34 

.32 

•  33 

.34 

•  32 

.34 

.29 

.30 

.32 

■  36 

10,41 

WIND 

1033 

MAX 

92 

91 

93 

94 

99 

94 

97 

96 

97 

97 

96 

92 

98 

97 

94 

94 

9< 

99 

93 

96 

100 

99 

97 

97 

96 

96 

92 

91 

90 

94 

99 

94,9 

MIN 

60 

59 

58 

57 

63 

64 

65 

64 

61 

60 

60 

60 

64 

63 

58 

59 

62 

61 

61 

63 

66 

63 

69 

64 

62 

62 

99 

59 

61 

61 

94 

61,2 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

ft 

.77 

.29 

.31 

.20 

.34 

ft 

• 

•  99 

.30 

.29 

.30 

.26 

ft 

ft 

.7* 

.28 

.32 

.37 

.27 

; 

ft 

•  92 

.29 

.90 

•  29 

.29 

ft 

ft 

.99 

9,79 

MIND 

10 

12 

ft 

13 

* 

47* 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.36 

.36 

.33 

.23 

36 

10.74 

WIND 

'59 

'44 

'39 

'45 

'45 

53 

44 

43 

'51 

*49 

*4l 

'92 

46 

'it 

*47 

'It 

*6C 

'49 

'68 

'78 

'68 

*40 

44 

'90 

*4l 

'9' 

*67 

'94 

'96 

*59 

°93 

1649 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

03 

•  : 

29 

a  45 

^'62 

11,2* 

WIND 

ft 

ft 

*40 

'25 

*27 

'32 

'l9 

ft 

ft 

60 

'19 

14 

38 

'92 

ft 

ft 

'9! 

*43 

71 

io7 

'97 

ft 

ft 

'21 

*23 

'90 

'34 

ft 

ft 

293 

1222 

WHISKEyTOHN  res  (A) 

EVAP 

'2° 

39 

30 

49 

.  36 

.35 

'll 

11,)* 

WIND 

%« 

'32 

'30 

'65 

37 

*48 

35 

'30 

'29 

*24 

*35 

iol 

*37 

*29 

4e 

*3t 

*9l 

'e9 

61 

46 

*22 

'3' 

*28 

*60 

'39 

*96 

'90 

'to 

128 

1*03 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

03 

BOCA 

EVAP 

*'o 

32 

.31 

b32 

.27 

.25 

10,0* 

MIND 

'78 

'64 

'32 

'25 

'27 

*19 

*31 

'24 

'33 

*23 

'l5 

'27 

'27 

34 

*31 

29 

*9« 

'6! 

36 

's! 

•1? 

16 

'30 

'26 

*42 

*99 

*36 

'71 

23 

*99 

11*7 

FLEMING   FISH  AND  CAME 

EVAP 

•  36 

*'I 

•  39 

•  34 

.3! 

a  33 

.32 

.2! 

.30 

.31 

•  4C 

•  19 

9.9* 

WIND 

36 

29 

24 

30 

39 

*  « 

* 

6S 

2] 

3e 

31 

32 

2C 

9  22 

"ir 

10 

16 

4 

32 

41 

903 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.26 

.20 

.24 

.24 

.22 

.22 

.21 

.18 

•  23 

•  22 

.16 

.27 

.22 

.20 

•  23 

.23 

.13 

•  31 

al7 

.16 

.23 

.23 

.14 

•  32 

.21 

.22 

•  21 

.20 

•  20 

.19 

.19 

*,«2 

WIND 

1* 

34 

16 

19 

15 

9 

10 

13 

15 

10 

9 

17 

14 

16 

13 

ft 

ft 

42 

21 

22 

16 

13 

16 

19 

15 

20 

16 

17 

2« 

21 

26 

912 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0* 

BUPLIN5AME 

EVAP 

.28 

.21 

.24 

.30 

.30 

.30 

.30 

.27 

•  29 

•  23 

.25 

.19 

.23 

•  22 

•  19 

.21 

.30 

•  24 

a30 

.27 

.23 

.28 

.29 

•  23 

.21 

.23 

•  23 

.19 

•  29 

.16 

■  17 

7,»7 

MIND 

17 

30 

50 

40 

IC 

3e 

20 

51 

39 

4C 

1 1 

2 1 

9 

21 

20 

932 

MAX 

9* 

94 

94 

93 

95 

95 

87 

86 

86 

85 

87 

84 

83 

84 

91 

91 

90  90 

94 

90 

89 

86 

82 

81 

82 

85 

96 

99 

92 

91 

90 

89,9 

MIN 

60 

57 

58 

59 

57 

61 

60 

58 

56 

58 

60 

56 

56 

57 

56 

55 

56 

96 

56 

61 

60 

62 

59 

91 

59 

59 

99 

97 

97 

57 

95 

57,9 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

.38 

.33 

.34 

.33 

.31 

.52 

.32 

.42 

•  39 

•  34 

.28 

.34 

.39 

•  32 

•  32 

.27 

.30 

•  39 

.33 

.37 

.38 

.39 

.34 

•  33 

.32 

.34 

•  32 

.34 

.22 

.29 

■  S7 

10,99 

NEWARK  (F) 

EVAP 

ft 

ft 

L.02 

.26 

.29 

.40 

.40 

ft 

ft 

•  95 

.29 

.32 

.30 

•  28 

ft 

ft 

.98 

•  29 

.29 

.39 

.37 

ft 

ft 

•  94 

.36 

.12 

•  30 

.26 

ft 

ft 

■  94 

9,*4 

WIND 

ft 

* 

460 

125 

70 

86 

93 

ft 

ft 

313 

168 

159 

110 

138 

ft 

ft 

361 

99 

87 

96 

96 

ft 

ft 

272 

100 

120 

111 

113 

ft 

ft 

290 

9*»7 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.37 

.36 

.30 

.44 

.34 

.36 

.42 

.37 

•  39 

•  30 

.37 

.30 

.36 

•  34 

•  34 

.28 

.30 

.30 

.34 

.39 

.39 

.39 

.33 

•  30 

.30 

.33 

.33 

.26 

.30 

.34 

■  39 

10.9* 

CAMP  PAROEE(C) 

EVAP 

30 

29 

38 

.24 

.29 

.39 

.34 

.34 

.3! 

•  39 

.32 

.27 

'Vi 

9,99 

WIND 

28 

30 

28 

21 

*23 

19 

'26 

21 

'26 

'21 

'27 

'23 

'22 

27 

32 

29 

20 

29 

27 

23 

23 

31 

25 

'2! 

'21 

'21 

'2! 

'22 

'It 

19 

791 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMp 

EVAP 

.35 

.42 

.41 

a40 

.93 

.43 

.49 

.46 

•  41 

13,90 

WIND 

'67 

66 

*64 

"61 

"57 

'50 

'49 

*37 

'48 

'54 

*70 

'78 

'53 

'se 

'73 

56 

48 

37 

50 

69 

42 

94 

51 

*43 

*4e 

92 

'90 

*47 

*6S 

'46 

*6! 

1734 

MAX 

90 

87 

90 

91 

92 

94 

92 

95 

95 

92 

92 

88 

90 

91 

90 

88 

90 

93 

91 

90 

9i 

93 

92 

93 

93 

«i 

96 

91 

•  ! 

■6 

97 

90,9 

MIN 

59 

63 

69 

67l  66 

6< 

67 

67 

96 

63,9 

HETCH  HETCHY(A1 

EVAP 

.28 

.27 

.23 

.23 

.28 

.27 

.22 

.28 

•  28 

•  22 

.23 

.30 

.24 

•  24 

•  22 

.26 

.22 

.29 

a21 

.24 

.29 

.29 

.26 

.29 

.25 

•  28 

.26 

.29 

.23 

■  20 

.23 

7,*6 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW(D) 

EVAP 

."•5 

.51 

.45 

.45 

.60 

.60 

.30 

.30 

•  51 

.60 

.60 

.60 

.45 

•  60 

•  40 

.37 

.49 

.47 

a5l 

.64 

.96 

.93 

•  90 

,60 

.99 

•  60 

.61 

.44 

.60 

.49 

■  49 

19.79 

WIND 

109 

107 

100 

103 

104 

70 

54 

86 

87 

76 

89 

120 

67 

91 

89 

76 

59 

104 

49 

96 

66 

61 

79 

100 

63 

77 

102 

73 

96 

99 

191 

27li 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.37 

.31 

ft 

.71 

.37 

.37 

.44 

.41 

•  40 

.40 

.44 

.32 

.33 

•  33 

.32 

.28 

.31 

.38 

.39 

.38 

■  34 

.41 

•  39 

•  34 

•  34 

•  33 

.32 

.31 

■  29 

■  49 

lt,09B 

WIND 

36 

32 

ft 

53 

33 

21 

26 

25 

24 

30 

45 

30 

31 

29 

34 

29 

19 

19 

19 

33 

17 

30 

25 

25 

23 

24 

* 

48 

ft 

44 

*2*B 

LOOKE) 

EVAP 

.36 

•  31 

.34 

•  28 

.27 

.31 

.26 

•  26 

.25 

.30 

.37 

.33 

.32 

.40 

.27 

•  29 

.27 

.30 

•  29 

.30 

•  30 

.29 

.29 

.24 

«,Z6B 

WIND 

73 

53 

64 

65 

27 

33 

44 

42 

37 

37 

54 

51 

45 

94 

96 

38 

28 

39 

96 

14 

67 

63 

90 

40 

60 

60 

40 

44 

33 

33 

•9 

1499 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  296  - 


CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 


Station 

Day  01  Month 

AUGU 

ST  1964 

1 

1  ^ 

3 

1  ^ 

1  ^ 

g 

7 

g 

1  ^ 

13 

14 

IS 

1  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  30 

31 

"ANOEVILLE  ISL4N0 

'  EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

'  .30 

90 
61 

.30 

20 
91 
56 

.37 

60 
90 
56 

.23 

20 
94 
59 

.30 

20 
97 
64 

.37 

30 
95 
65 

.30 

40 
93 
62 

.30 

40 
93 
99 

.30 

30 
91 
58 

.30 

40 
1  93 
61 

.30 

40 
91 
58 

.30 

30 
94 
56 

.30 

20 
99 
59 

.20 

20 
81 

.30 

40 

59 

.  31 

3C 

61 

.3t 

2C 
81 
9f 

.36 

20 

9; 

.♦t 

6C 
9< 
6 

.35 

30 
96 
6! 

.3e 

5C 
9! 
6< 

.30 

60 
91 
60 

.29 

40 
92 
62 

.23 

4C 
93 
6C 

.3C 
4C 
9J 
9! 

.30 

30 
90 
59 

.20 

10 
90 
96 

.29 

20 
90 
97 

.36 

60 
90 
60 

.25 

20 
89 
58 

.22 

20 
70 
90 

9.28 

1090 
90.6 
59^5 

OAKDSLE   UOOOWACD  [)AH(B) 

EVAP 
WIND 

.31 

96 

.«1 

77 

.*5 

83 

.'•6 

72 

.«8 
65 

.47 

52 

.27 

68 

.59 

60 

.55 

76 

.51 

71 

.46 

55 

.36 

135 

,45 

72 

.46 

112 

.37 
94 

.31 

6C 

.31 

4C 

4] 

9C 

>{  .50 
75 

.3E 

in 

.67 

18 

'ts 

.39  .38 

89,  88 

.63 
89 

•  43 

92 

.29 

39 

.36 

92 

.44 

96 

.34 

83 

12.96 

2268 

PANOCHE  CBFEK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.91 

90 
90 
it 

.53 

e* 

8« 
60 

.30 

71 
93 
61 

."•5 
67 

.53 

78 
92 
65 

.60 
75 
94 
79 

.67 

69 
95 
73 

.72 
ft 

97 
67 

.60 
ft 

94 
62 

.58 

216 
92 
76 

.60 

84 
92 
62 

.49 

96 
96 
59 

.99 

79 
90 
62 

.60 

75 
92 
60 

•  66 

97 

90 
60 

.47 

69 

90 
62 

.93 

7C 
91 
62 

.74 

62 

9; 
62 

.91 

72 

93 
^' 

.55 
134 
86 

60 

.71 

68 
93 
62 

.58 

1  66 
93 
63 

.60 

72 
97 
63 

.94!  .49 
68  67 
92  91 
66l  99 

.97 
79 
68 

62 

.97 
93 
67 
97 

.69 

60 
65 
96 

.65 

lOi 
86 

96 

.69 

136 
83 
56 

.79 

117 
89 
94 

17.19 
2696 
90.6 
62,6 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE'S) 

EVAP 

.32 

.25 

.27 

.29 

.22 

.32 

.31 

.34 

.35 

.34 

.32 

.32 

.26 

.32 

.29 

.25 

.33 

.30 

.29i  .41 

.30  .37 

.30 

.33 

.41  .36 

.30 

.26 

.38 

.28 

.19 

9.96 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.60 

28! 
S3 
56 

.50 

166 
89 
57 

.60 

182 
88 
57 

.90 

141 
92 
58 

.59 

109 
93 
61 

.65 

141 
94 
65 

.80 

214 
88 
65 

.75 

166 
98 
63 

.69 

175 
92 
62 

.68 

191 
94 
61 

.66 

282 
86 
58 

.60 

263 
86 
58 

.60 

195 
95 

59 

.60 

344 
82 
54 

.55 

365 
77 
54 

.65 

237 
80 
97 

.95 

116 
92 
56 

It; 

94 
62 

.601  .60 
163  143 

93i  90 
60  60 

.76  .65 

206  222 
95  90 

6O'  60 

.95 

191 
94 
61 

.50  .52:  .60 
1271  1361  166 
99    99  92 
62     62  60 

.64 

272 
69 
99 

.95 

326 
82 
54 

.69 

299 
79 
54 

.59 

160 
66 
97 

.69 

399 
75 
52 

16.38 
6692 
69.0 
58.8 

STOCKTPN  MOwRY  BRI06E 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.«0 

105 
67 
58 

.60 
*5 

55 

.35 

50 

56 

.35 
40 

59 

.30 

IS 

64 

.30 

25 

65 

.60 

40 

68 

.65 

40 

62 

.*0 

26 

60 

.«0 

40 

61 

.40 

105 
91 
98 

.30 

50 
99 
58 

.40 

90 
95 
60 

.40 

60 
89 
56 

.30 

40 
91 
57 

ft 
ft 

ft 

.35 

60 
96 
60 

.3! 

2! 
96 
61 

.35 

15 
99 
66 

.30 

10 
99 
66 

.30 

25 
97 
63 

.30 

25 
95 
61 

.30 

20 
95 
62 

.30 

10 
95 
61 

.30 

70 
95 
58 

.30 

50 
90 
99 

.30 

69 
91 
98 

.30 

29 
90 
98 

.30 

20 
91 
59 

.05 

90 
68 
55 

9.69 

1280 
94.0 
60.0 

TRACY  PUMPING  PLANT(A) 

EVAP 
WIND 

.*> 

303 

.53 

267 

.52 

271 

.39 

155 

.53 

105 

.75 

211 

.76 

204 

.60 

173 

.60 

138 

.69 

293 

.71 

403 

.30 

197 

.69 

304 

.57 

295 

.39 

220 

.33 

119 

.76 

189 

.96 

212 

.66 

100 

.62 

TO 

.66 

179 

.*7 

196 

.56 

220 

\t\ 

.51 

176 

.99 

370 

.68 

226 

.67 

67 

.92 

113 

.90 

363 

.36 

346 

16.37 
6972 

•      •  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT(A> 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.55 

17 
96 
59 

.35 

28 
94 
57 

.30 

12 
92 
58 

.22 

10 
96 
54 

.32 

30 
97 
59 

.22 

9 
99 
67 

.26 

11 
96 
64 

.70 

26 
99 
66 

.12 

14 
99 
64 

.14 

12 
86 
61 

.24 

23 
96 
95 

.29 

23 
96 
62 

.30 
24 

99 
63 

.25 

28 
101 
50 

.27 

30 

99 

.33 

20 
96 
92 

.35 

30 
9C 
51 

'l2 

93 
67 

.28 

22 

95 

.40 

21 

48 

.30 

20 

5! 

.37 

15 

54 

.33 

5 
98 
99 

.60 

0 

96 

.30 

35 

60 

.30 

10 
97 
96 

.30 
15 
92 
97 

.20 
10 
92 
98 

.25 

29 
92 
93 

.29 

20 
98 
61 

.20 

25 
96 
39 

9.36 
962 
96.7 
96.9 

CACHUMA  DAM<B) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

38 
88 
59 

.30 

33 
87 
57 

.30 

33 
67 
58 

.29 

32 
66 
58 

.26 

24 
90 
59 

.36 

26 
91 
69 

.37 

31 
91 
63 

.38 

33 
93 
99 

.39 

37 
91 
59 

.30 

36 
89 
99 

.26 

34 
66 
58 

.27 

31 
82 
97 

.28 

31 
88 
56 

.26 

35 
66 
56 

*♦* 

61 
98 

.25 

39 
63 
99 

.2! 

26 
87 
57 

.3* 
'30 

88 

.30 

33 
67 
96 

.36 
60 

66 
56 

.39 

27 
90 
56 

.27 

30 
87 

" 

.  30 

39 
86 

.27 

29 
86 
96 

.26 

31 
88 
56 

.27 

3) 
87 
98 

.26 
36 
86 
98 

•  26 

46 
61 
55 

.21 
36 
62 
56 

.22 
27 
66 
94 

.2) 
39 
66 
59 

6.96 

1033 
86.8 
57,8 

CHULA  VISTA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

ft 
* 

ft 
ft 

.65 

304 
63 
59 

.26 

112 
83 
63 

.21 

60 
82 
63 

.17 
7* 
61 
64 

.25 

122 
65 
64 

ft 

.60 

283 
89 
64 

.19 

84 
82 
63 

.20 

96 
81 
63 

.2« 

103 
63 
62 

.16 

87 
77 
62 

ft 
ft 

• 

.74 

275 
84 

62, 

.29 

102 
84 

.26 

79 
67 
64 

.26 

97 
67 
64 

.26 

82 
86 
62 

ft 
ft 

ft 
ft 

.77 

303 
84 
60 

.21 
75 
69 
61 

.26 

72 
69 
69 

.28 

107 
63 
61 

.26 

106 
81 
62 

ft 
ft 

ft 
• 

.77 

280 
60 
60 

7,23 
2929 

RIVERSIDE  ExP  STA  (B) 

EVAP 
WIND 

ft 

37 

.29 

30 

.29 

32 

.35 

30 

.37 

33 

.31 

30 

.39 

27 

.35 

27 

.36 

24 

.26 

27 

.32 

32 

.35 

26 

.19 

29 

.26 

33 

.26 

32 

.23 

29 

.2^ 
23 

.361 
28 

.26 

23 

.37 

27 

■r. 

.31 

25 

.32 

25 

.31 

24 

.26 
26 

.36 

31 

.32 
67 

.25 

39 

■  26 

33 

.26 

29 

.17 

27 

•.to 

•46 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 

«e 

.33 

65 

.27 
»0 

.35 

57 

.31 
46 

.33 

40 

.39 

63 

.36 

92 

.39 

92 

.32 

66 

.25 
54 

.39 

91 

.27 
45 

.20 
47 

.21 

ft 

.65 

119 

.26 

96 

.29 

61 

.31 

40 

.26 
96 

.31 

61 

.32 

47 

.28 

64 

.23 

59 

.90 

62 

.28 

96 

.20 

33 

.26 
46 

.20 
47 

.15 
38 

6.65 
1626 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.«3 

1«6 
96 
72 

.55 

121 
96 
71 

.75 

55 
104 
73 

.70 

61 
104 
61 

.25 

26 
103 
77 

.39 

40 
106 
78 

.67 

31 
108 

60 

.75 

49 

109 
79 

.78 

48 
105 
78 

.99 

57 
105 
81 

.60 
48 

102 
82 

.90 

64 

109 
78 

.90 

70 
103 
75 

.50 

104 
100 
74 

.45 

99 
99 
72 

.60 

43 
102 
69 

1.20 

20 
102 
69 

ft 

69 

100 
76 

1.09 

9 

106 
77 

.39 

81 

105| 
72 

.69 

3 

10) 
71 

.79 

22 
109 
71 

.60 

24 

109 
72 

.90 

30 
109 
79 

.90 
40 

105 
75 

.79 

45 
102 
76 

"92 

100 
71 

'66 

101 

.69 

92 
96 
69 

•  19 

168 

I 

23.27 
1902 

101.2 
74.7 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.35 

23 
110 
80 

.39 

20 
110 
79 

.31 

11 
108 
81 

.<>4 

19 
109 
79 

.38 

14 
108 
79 

.34 

U 
109 
82 

.«ei 

39 
110 
76 

.50 
25 

112 
76 

.32 

loJ 

81 

.24 

9 

100 
71 

.29 

10 
106 
79 

.35 

10 
112 
82 

.3<> 

11 

108 
82 

.38 

21 
109 
76 

.42 

27 
109 
72 

.36 

29 
107 
71 

.35 

16 
106 
72 

.37 

16| 
1061 
72 

.37 

22 
106 
77 

.51; 
36 

iio| 

71, 

.57 

49 

106 
66 

.62 

27 
109 

681 

.42 

27 
109 

69' 

.60 
11 

109 
72 

.22 

6 

104 
74 

.26 

6 

106 
77 

.69 

96 
106 
68 

.37 

34 
106 
66 

.62 

48 

106 
67 

.36 

19 
101 
67 

•  36 

36 

102 
66 

11. •{ 
691 
107,0 
76,3 

(A) 
(B) 
(C) 
(D> 
(E) 
(F) 
(G) 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  ol  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      ft      •  1 

sacramento  ' 
Drainage  02 

twin  lakes  snowfall 

SN  ON  SND 

ft      ft  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

MEYERS  4  SW  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  297  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  \ 

COUNTY 

1   DRAINAGE  I  \ 

LATITUDE 

3 
o 

ACTON  escoNDi  Fczbiez 

oe 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118 

17 

flOELANTO 

SAN  BCRDINO 

IS 

34  35 

25 

AOIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41  12 

120 

57 

ALAMO  1  N 

0064 

04 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122 

02 

aloebpoint 

01 

HUMBOLDT 

ALISO  CN  OAT   HT    FC  itUb 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

ALPINE 

0136 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

ALTAOENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

alturas  pangeo  station 

0161 

MODOC 

21 

41  29 

120 

32 

AHeOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

34  34 

115 

45 

ANGIOLA 

OZ04 

05 

TULARE 

q 

35  59 

119 

29 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

17 

38  34 

ANTrOCH  FIBBEBOARP  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

38  01 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

37  59 

44  : 

0235 

06 

01 VERSIDE 

33 

33  33 

APACHE  CAMP 

0239 

06 

VENTURA 

30 

34  52 

20 

APPLE  VALLEY 

024i. 

SAN  BEPDINO 

15 

34  31 

APROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120 

ARROYO  seco 

0322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121 

29 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

0327 

It 

LOS  ANGElES 

34  13 

118 

10 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

36  29 

119 

50 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ORANGE 

26 

33  55 

93 

ATLAS  ROAD 

0372 

01 

NAPA 

38  25 

122 

15 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

36  28 

40 

AUBERRY 

FRESNO 

27 

37  05 

29 

02 

1 

11  n 

04 

AVALON  PLEASLtfiE  P1E» 

06 

LOS  ANGELES 

33 

AVILS  eEACH 

5  LUIS  OBISPC 

AIUSA  CITY  PARK   FC  I'ti 

LOS  ANGELES 

26 

34  OB 

BAOGEP 

0422 

TULARE 

36  38 

119 

01 

BADGER  PASS 

0425 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119 

40 

BAKER 

07 

35  16 

SAKE"  <5  NNW 

0437 

07 

SAN  BERDINO 

35  23 

07 

SAKEPSFIELO  we  AIRPORT 

05 

KERN 

10 

35  25 

BALCM  POWER  HOUSE 

0449 

FRESNO 

11 

05 

BALL   MOUNTAIN  LOOItOUT 

02 

TEHAMA 

23 

39  56 

122 

BARNESOM  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

33  56 

51 

BARRETT  DAM 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

8ARST0W 

SAM  BEROINO 

15 

34  54 

BARTON  FLAT 

05  34 

FRESNO 

11 

36  49 

lie 

53 

BATES  RIDGE 

0543 

I 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119 

55 

SESRTRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

52 

BEAUMONT 

0606 

06  RIVERSIDE 

33  56 

8FAUM0NT  PUMPING  PLANT 

Ot 

RIVERS  IDE 

58 

BEAUMONT    1  E 

RIVERSIDE 

33  56 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

Tuolumne 

37 

38  00 

47 

BEL  AlH  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118 

27 

BEN  LOMOND 

06  74 

04 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122 

BENTON    INSPECTION  STA 

0634 

07 

MONO 

37  51 

lis 

29 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

4 

37  52 

122 

15 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

02 

23 

38  33 

122 

14 

BEswrci;  T  s 

0715 

01 

SISic  I'OU 

12 

41  52 

122 

eiEBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41  07 

121 

08 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

01 

TRINITY 

35 

123 

15 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

28 

34  15 

116 

55 

eiG  BEAR  LAltE  0AM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

116 

58 

BIG  BEND  PANGER  STA 

0747 

e 

39  18 

120 

31 

6IG  DALTON  0AM  FC223BE 

0759 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

BIG  PINE  CPEEK 

0767 

INYO 

19 

37  08 

118 

29 

BIG  PINES  PARK  FC  830 

0779' 

LOS  ANGELES 

34  23 

117 

41 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

MONTEREY 

36  15 

121 

47 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0796 

LOS  ANGELES 

U 

34  18 

lie 

11 

BIRMINGHAM  GEN  KOSP 

0918 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  U 

118 

30 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

oeH  O'^ 

19 

37  15 

118 

35 

BISHOP  PASS  SNO  COURSE 

0821 

FRESNO 

37  06 

119 

BISHOP  W6  AIRPORT 

0822 

INYO 

19 

37  22 

22 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

i 

INYO 

19 

37  22 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

B 

SANTA  CLARA 

4 

37  18 

122 

10 

BLACKS  MOUNTAIN 

02 

LASSEN 

21 

40  46 

12 

BLACKWELLS  CORNER 

ID 

35  37 

119 

52 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

02 

PLACER 

a 

39,7 

120 

42 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

31 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

123 

BLUE  LAKE  PEDWOOD  CP 

1^ 

40  55 

123 

blythe 

07 

RIVERSIDE 

33  37 

6LYTHE  7  W 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114 

43 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0921 

01 

RIVERSIDE 

33  37 

43 

BOCA 

0931,  03 

NEVADA 

36 

39  23 

06 

flOftlTA 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117 

02 

aOONVILLE  MNTNC  STA 

097; 

01 

MENDOCINO 

17 

39  01 

123 

22 

0979 

KERN 

35  00 

117 

39 

BORREGO  DESERT  PARK 

0993 

07 

SAN  DIEGO 

33  16 

116 

25 

BORSEGO  SPRINGS  3  NNE 

09e( 

SAN  DIEGO 

33  17 

21 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

04 

SANTA  CRUZ 

37  09 

122 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

32  40 

116 

17 

BOUQUET  CANTON 

loi; 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

22 

BOWMAN  DAM 

1018 

o: 

NEVADA 

S 

39  27 

120 

40 

BflAOLEY 

MONTEREY 

24 

35  52 

120 

BRANSCOMB  2  NW 

1046 

MENDOCINO 

123 

40 

BPAWLEY  2  SW 

IMPERIAL 

32  57 

115 

33 

1050 

01 

12 

41  34 

122 

08 

BPEA  CITY 

1056 

ORANGE 

26 

33  55 

117 

54 

BPEA  DAM 

ORANGE 

33  53 

117 

56 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

37  53 

BRIDGEPORT 

o: 

38  IS 

BRIDGEPORT    PANGER  STA 

107* 

03 

MONO 

38  17 

17 

BRIOGEVILLE  ft  NNW 

01 

HUMBOLDT 

40  32 

8R0CKWAY  SUMMIT 

PLACER 

36 

39  16 

120 

04 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

02 

YOLO 

23 

38  46 

122 

09 

SRUSH  CREEK  RANGER  STA 

11  3C 

02 

BUTTE 

8 

39  41 

121 

20 

1133 

02 

PLACER 

39  00 

120 

35 

BPYSON 

04  MONTEREY 

24 

35  48 

121 

05 

eUCKHOPN 

114< 

SHASTA 

21 

40  52 

121 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

o; 

8 

39  54 

20 

BUCKS  LAKE 

1161 

PLUMAS 

8 

121 

12 

BUENA  VISTa 

1170 

SAN  BENITO 

36  46 

121 

11 

8ULLAR0S  BAR  PWR  HOUSE 

o; 

39  25 

BUMBLEfiEE  TRAILER  PARK 

1187 

05 

TUOLUMNE 

38  12 

eURBANK  FD  FC2261 3 

LOS  ANGELES 

13 

ne 

18 

eURBANK  wa  AIRPORT 

1  194 

LOS  ANGELES 

34  12 

118 

22 

6URLINGAME 

1206 

0' 

SAN  MATEO 

37  35 

122 

BURNEY 

02 

21 

4C  53 

121 

40 

BURNT  Ranch  i  s 

121! 

01 

TfllMTY 

35 

40  48 

123 

28 

eURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122 

BUTTE  LAKE 

123- 

02 

LASSEN 

121 

18 

BUTTONWILLOW 

05 

KERN 

35  24 

28 

CABAZON 

i25t 

07 

RIVERSIDE 

33  55 

47 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

06 

SAN  DIEGO 

32  40 

CACHUMA  DAM 

1253 

06 

SNTA  BABeaRA 

32 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

34  23 

34 

1277 

05 

CALAVERAS 

27 

38  17 

19 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

38  12 

120 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

0' 

ALAMEDA 

11 

37  29 

121 

CALEJtlCO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

(J  32  41 

28 

CALIFORNIA  HOT  SPGS  PS 

I  300 

TULARE 

35  53 

41 

CALISTOGA 

1312 

38  35 

122 

CALLAHAN  RANGER  STA 

o: 

12 

41  18 

122 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

34  09 

CAMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

32  37 

116 

28 

CAMP  Pardee 

1429 

0' 

38  15 

120 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

SIERRA 

39  38 

120 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120 

41 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

e 

39  27 

121 

03 

CANBV  11  SW 

1475 

02 

21 

41  22 

121 

03 

CANBY  Ranger  station 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120 

52 

canoga  Park  piepce  col 

06 

LOS  ANCELES 

118 

CANTIL 

KERN 

35  18 

58 

02 

1 

121 

05 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1511 

OPANGE 

33  55 

117 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

06 

SAN  BERDINO 

2i 

117 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

40  05 

121 

09 

OBSERVATION 
TIME  AND  I 
TABLES 


10451  SA 
495  MID 
17201 


6800 
2613 
304'^! 
2605 


299,     8B  MIO 


614o| 
4130] 
12721 


10060| 
68621 


410P  MIC 

9390 

233d 


3136 
5770 

2630  5P 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK    J  CUZZILLO 

TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBRE60  PRODUCTS  CORP 

u  s  BUR  Reclamation 
CORPS  of  engineers 

KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS   RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
HERSChEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 


HARBOR  MASTER 
I  MRS   MARSHALL   C  ELLIS 
I  AZUSA  CI lY  PARK 
1  MRS  LUCILLE  E  WEOOLE 

a  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  ME THE NY 
L    A   WTR  ♦   PWR  OEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 
'  P  G  ■•■  £  COMPANY 

s,  copps  OF  Engineers 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
I  SAN  DIEGO  WAlEfi  DEPT 
'  SO  CALIF   WATER  CO 
SJ  CORPS  Of  ENGINEERS 

&  U  S  WEATHER  BUREAU 
a  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  BEAUMONT    IRRlG  DIST 
I  BEAUMONT    IRPIG  DIST 
I  U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
,  MIKE   MC  NALLY 
I  MRS  NELSON   T  SHAW 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 
I  UNIVERSITY  OF  CALIF 


HARVEY   0  FRYER 
a  U  S  WEAlHEP  BUREAU 
j  EARL   R.  ELZEA 
I      US  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LJC  FIRE  0 
I     I  KENNETH   V,  SIMPSON 
!  U  S  FOREST  SERVICE 
;  GERALD  M  THRASHER 
S!  DEPT  WATER  RESOURCES 
'  U  S  FOREST 


STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

CALIF  ELEC  POWER  CO 
a  CORPS  OF  ENGINEERS 
IJ  ,  U  S  WEATHER  BUREAU 
j  yNION  CAPBIOE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
a  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  DEAN  SAMS 

IJ  i  U  S  WEAlMEfl  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  OIV  OF  FSTPT 
STATE   DJV  OF  FSTRY 
'  FED  AVI  AT  ION  AGENCY 
I       HAROLD  M  PABST 
I  R  H  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
01  GIORGIO  FRUIT 
VINCENT    0  LOCATELLI 


THE  i 


.  JUG 


OEPT 

NEVADA  IRRIC  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRr 
JOHNSTON 
SERVICE 
WEATHEP  BUREAU 


6REA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  P  HUNT 
CORPS  ( 


ST 


ERNEST  A  WEFERLING 
MPS   ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  *  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ORA  LEE  MARTIN 
P  G   '   E  COMPANr 
ROBERT  HUNTER 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHEP  BUREAU 
CITY   OF  BURLINGAME 

MRS  BUTH  C  ESTES 


LASSEN  VOLCANIC   NATL  P 
eUENA    VISTA   W   S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   IRRlG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E   BAT   MUN  UTL  01  Si 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   VIRGINIA   L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF 
CORPS  OF 
P  G  +  E  COMPANY 


STATION 

INDEX  NO. 

z 
g 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

1 

i  LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

0 
P 
< 
u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  Divi: 

TEMP. 

EVAP. 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

A 

36  29 

121  44 

425 

5P 

5P 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

MARIPOSA 

27 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

C 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

01 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

1040 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

1606 

01 

SI  SKI  YOU 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDARVILLE 

1614 

MODOC 

18 

41  32 

120  ID 

4670 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  PH 

1624 

02 

BUTTE 

23 

121  40 

522 

P  G  +  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

39  29 

121  14 

2575 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTh  FC  24  D 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWOfiTH  RESERVOIR 

1682 

LOS  ANGELES 

13 

118  37 

912 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1697 

05 

37 

37  58 

U9  55 

SA 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

H 

MRS  C  6  KROEKER 

CHICO  EXPERIMENT  ST* 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4F 

C 

U  S  PLANT    INIRO  GRDN 

CHIOUI TO  CPEEK 

1737 

MADERA 

27 

119  23 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

chuchupate  Ranger  sta 

VENTURA 

10 

119  01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

" 

32  36 

117  06 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  42 

121  19 

138 

9P 

JAMES  0  GOODRIDGE 

CLAftEMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

1201 

bf 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSV 

1784 

23 

38  25 

121  32 

eA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clarks  valley  MUOD  rcm 

1785 

02 

GLENN 

23 

39  33 

122  24 

410 

DICK  MUOD 

CLFAR  CREEK 

1799 

SI  Ski  YOU 

41  43 

123  27 

JOHN  n  JAROINE 

clearlakE  highlands 

1806 

02 

LAKE 

23 

38  58 

1  22  38 

1360 

C   IVAN  6LENDINN1NG 

CLOVEfiDALE   3  SSE 

01 

SONOMA 

22 

33  46 

122  59 

320 

BA 

ELMER  W  OLSON 

CLOVEROALE   11  W 

18  40 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

1820 

c 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

37  32 

119  17 

7002 

u 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1864 

27 

36  09 

120  21 

671 

6P 

6C 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1867 

FRESNO 

27 

36  08 

120  21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA   14  WNW 

1969 

05 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640 

MRS  CHARLES  HOWELL 

1886 

01 

35 

41  05 

122  42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39  57 

121  43 

3180 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  07 

3675, 

ELMERTa  B.  BENNETT 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1905 

MONTEREY 

4 

36  13 

12J_4I 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

SHASTA 

122  09 

13 

U  S  F  >  W  L  SERVICE 

COLFAH 

1912 

02 

PLACER 

39  06 

120  58 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CC 

COLGATE  POWER  HOUSE 

19161  02 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

585 

P  0  +  e  COMPANY 

COLUSA  1  5SW 

1948 

02 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6(1 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

196: 

CONTRA  COSTA 

37  59 

121  59 

195 

li 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

02 

EL  DORADO 

1 

38  53 

121  01 

1525 

W  a  THRELKEL 

COPCO  NO  1  0AM 

01 

1  KI 

12 

41  59 

122  20 

2703 

CORCORAN  IRRlG  DIST 

KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

BA, 

a. 

c 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2021 

i 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

487 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710'  4P 

'A 

CORONA  FIRE  OEPT 

CORRAL  1 TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

264: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

118  11 

10600 

DEPI  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

01 

MENOOC INO 

39  47 

123  15 

1385 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  PiveR  RS 

2084 

01 

MENOOC 1  NO 

39  SO 

123  05 

1514 

•1 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA   TEMPLE    FC  193 

2090l  06 

LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

07 

RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2275 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

07 

IMPER 1 AL 

32  44 

115  58 

250 

"1 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

0, 

TULARE 

10 

36  34 

118  20 

10720| 

; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

01 

SAN  DIEGO 

17 

32  53 

116  17 

1500, 

c 

ROBERT   A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  I  H 

2147 

DEL  NORTE 

41  46 

124  12 

40'  4P 

t: 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

DEL  NORTE 

17 

124  05 

120' 

CAL   DIV  BEACH  *  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

124  12 

50 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

45251 

8a| 

c 

CLUB  SAN  MORITZ 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

8A 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

0( 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

117  51 

5370, 

U  S  FOREST  SERVICE 

»CULV£R  CITY 

2214 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

lie  23 

75 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

2218 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1265 

5P 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2255,  8A 

8A 

JOHN  S  POWELL 

223" 

0( 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

CUYAMA  RANCH 

2248 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

119  40 

2170 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

0( 

SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

119  29 

2749 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

6 

34  52 

116  52 

1975 

c 

COOL   WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257;  07 

SAN  BERDINO 

6 

34  52 

116  47 

1915 

FEO  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

SHASTA 

21 

41  06 

121  31 

3320 

HARLEy  neuerburg 

DAVENPORT 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

8A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  1  WSW 

2294 

YOLO 

2: 

38  32 

121  45 

•  A 

8A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

02!  MOOOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650; 

c 

OEAlH  VALLEY 

2319 

INYO 

36  28 

116  52 

-     194(  4P 

US   NAT    PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

33  39 

116  23 

PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

'i 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

39  IB 

120  51 

3700 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

35  47 

119  15 

323 

H 

DELANO  FIRE  OEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  POAD  CAMP 

2369 

STaNI SLAUS 

2' 

37  25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIB  3  NNE 

2389 

STANISLAUS 

37  34 

120  47 

137 

5P 

5P 

KEN  C.  BRAtTON 

2402 

o; 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STA 

2406 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

LOS  ANGELES 

26 

117  50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

2458 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DONftER  MEMORIAL  ST  PR 

2467,  03 

NEVADA 

31 

39  19 

120  14 

CALIF  DlV  BEACH  *  PKS 

DOS  PIOS 

2490  01 

MENDOCINO 

39  43 

123  21 

92 

ooublebunk  meadow 

2492 

05 

35  57 

118  36 

6200 

•; 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FO  FC107C 

2494 

LOS  ANGELES 

33  56 

118  OS 

116 

5P 

OOWNEY  FIRE  DEPT 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

o; 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

2895 

aA 

c 

LASSEN 

40  02 

120  06 

4240 

JUNIUS  M  Dl XON 

DOYLE  ^ 

2506 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  Reservoir 

2916 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

118  12 

1511 

:: 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

37  45 

120  06 

W  D   MC  LEAN 

DUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

38  53 

121  58 

MRS.  NANCY  LYNN  GOO0MA^ 

DUNN  SIDING 

2570 

07 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

161( 

EARL  K  WOaSER 

ounsmuir  Ranger  sta 

2572 

SISK I  YOU 

41  13 

122  16 

2420 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

o; 

17 

39  12 

122  18 

20 

8A 

8^ 

DAN  STEELE 

EACLE  MOUNTAIN 

2598 

RIVERSIDE 

115  27 

97  3 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

39  22 

122  31 

1205 

Si 

SA 

ORLANO  UNIT   WU  ASSN 

EAST  VIDETTE  meadow 

265) 

TULARE 

i; 

118  23 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  0AM 

2709 

01 

SAN  01  EGO 

32  53 

116  49 

600 

c 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTflO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

30 

5F 

c 

EL  CENTRO  water  DEPT 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

38  20 

120  40 

715 

P  G  +  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

LOS  ANCELES 

2- 

118  34 

2075 

51 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

2749 

o: 

DEL  NORTE 

42  00 

123  43 

CAlIF  DEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

31 

37  56 

119  14 

9641 

CALIF  ELEC  power  CO 

ELLIOTT 

2760 

0' 

SAN  JOAOUIN 

39  14 

121  11 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

2775 

ORANGE 

21 

33  49 

117  47 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

28 

117  20 

12B' 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  37 

117  19 

130' 

JOHN  L  SWING 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

DARWIN  M  T]NC 

ESCONOIDO  PARK  HILL 

2869 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  04 

850 

CITY  Of  ESCONDIDO 

ETIWANDA 

299! 

06 

SAN  BERDINO 

34  09 

117  31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

41  28 

122  54 

2912 

c 

LAWRENCE  £  6UCHNER 

»EUREKA  W8  CITY 

o: 

124  10 

MIC 

Mil 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

e;(cheouer  reservoir 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

MERCED  iRRIG  DIST 

EKETER   FAUVER  RANCH 

TULAPE 

36  21 

119  04 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFI ELD 

SOLANO 

23i  38  15 

122  03 

1' 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

5F 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

tie  26 

3060 

6A 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

117  15 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL    RIVER  MILL  INTAKE 

296' 

o; 

SHASTA 

41  01 

121  28 

4P 

PACIFIC  GAS  *  £LEC»  CO 

FEATHER  FALLS 

BUTTE 

39  36 

121  15 

296' 

c 

A  S  MENDICHI 

FERGUSON  Ranch 

30201  02 

2>  40  21 

122  27 

MRS  L  1  SA  FERGUSON 

FERNOALE  8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

IT  40  30 

124  20 

MRS  H  S  HIERONYMUS 

, FERNOALE  2  NW 

3030 

01 

HUMBOLOT 

7 

124  17 

POLLIN   Z  BOYTON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

0' 

AMADOR 

16 

38  31 

120  42 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FI6UER0A  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3151 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

3050 

VENTURA 

29 

34  24 

lie  56 

SA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

.  FIVE  POINTS  5  SSW 

3093 

0' 

FRESNO 

36  21 

120  09 

285 

6P 

6P 

RAYMOND  Thomas  ranch 

FLE'ilNG  FISH  AND  GAME 

3087 

LASSEN 

18 

120  19 

4000 

5P 

CAL  OEPT  FISH  *  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

FRESNO 

27 

37  16 

118  58 

7344 

c 

SO  CALIF  EOISON  CO 

FOLSOM  0AM 

3113 

o; 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

8A 

Of 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3118 

SAN  BERDINO 

28 

34  11 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTaNA  KAI SEP 

3120 

SAN  BERDINO 

28 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

8A 

MRS  e  E  ESLICK 

FORESTHILL   RANGER  STA 

3134 

o: 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

8' 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS   OF  SALMON 

3151 

o: 

SISK lYOU 

12 

41  15 

123  19 

1270 

MRS  MARJORIE  a  GEORGE 

FORT  8IDWELL 

3157 

MODOC 

18 

41  51 

120  08 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BPAGG 

MENDOCINO 

17 

39  27 

123  48 

8< 

8A 

c 

CALIF  +  WESTERN  fi  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

o: 

17 

39  24 

123  49 

UP 

UP 

U  S  WB  OBSERVER 

-  29B  - 
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STATION 

1     INDEX  NO.  1 

;;>ivisiON  \ 

COUNTY 

DRAINAGE  t  j 

u 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

PHECIP- 

specialI 

FORT  DICK  1  NNE 

3173 

01 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

CARL  C  CRAMER 

FOftT  JONES  RANGE"  STA 

U  S  FORE  ST  SERV ICE 

3191 

01 

FRFEOOH  8  NNH 

3232 

0* 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

3242 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

325T 

U  S  WEATHER  eufiEAU 

3261 

0'- 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

32791  06 

ORANGE 

31- 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  0AM 

3295,  06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117  53 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J28e;  06 

330 

garbeRville 

3320 

MRS  n  £  PANCOAST 

3338 

o; 

194C 

3357 

01 

394 

03 

897t 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

3381 

02 

3384 

02 

9A 

3387 

214< 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

EL  DORADO 

5400 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

3397 

TULARE 

9 

36 

34 

119  46 

6412 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

3*>02 

06 

1550 

6P 

06 

SAN  DIEGO 

367 

5P 

5P 

341-; 

1050 

3422 

04 

1350 

3450 

06 

530 

5P 

3452 

06 

822 

5P 

3463 

3140 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

KERN 

350O! 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLO  ROCK  RANCH 

3489 

IMPERIAL 

32 

53 

114  52 

485 

COLD  ROCK  RANCH 

02 

3240 

GONZALES  9  ENE 

23501 

MRS  ALTA  M  60GUE 

GRACE  MEADOW 

352S 

05 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

3543 

1 1 

.10000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

11 

6600 

8A 

8A| 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

356<. 

50851 

6P 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571  02 

NEVADA 

2640 

8A 

9A 

RAYMOND  SHINE 

3578 

01 

210 

GREENVIEW 

3614 

SISKIYOU 

2818 

MRS  EMMA  R  PEPEIRA 

GREENVILLE  RANGEP  STA 

02 

PLUMAS 

40 

08 

120  56 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

3649 

3930 

3669 

2825> 

gRoveland  ranger  STA 

05 

3145! 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

3693 

01 

115 

JOSEPH  E  BUTTNER 

3440 

3710 

07 

381C 

'3 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

3714 

04 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

45601 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORO 

3747 

KINGS 

11 

36 

20 

119  40 

242:  5P| 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3751 

1100 

c 

3761 

01 

1090;  SA 

.J 

C  H 

32C 

OLIN  LEWIS 

3791 

02 

9A 

c 

3800 

02 

5801 

3821 

33481 

c 

3824 

3015 

3855 

07 

13T0I  9A 

HAYFORK  Ranger  station 

3B59 

01 

TRINITY 

234CT 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

37 

39 

121  59 

935 

c 

MRS  MARY   JO  DRENNAN 

3875 

01 

102 

6P 

6P 

3878 

01 

102 

1630] 

3914 

06 

2700 

eA 

|C 

3925 

2160 

4F 

3928 

04 

27651 

IC 

HESP£R I  A 

SAN  8ER0INO 

31951 

ss 

1 

HETCH  metchy 

05 

3970 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

02 

NEVADA 

14B0 

8< 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

39 

30 

119  49 

9650 

s 

OEPT  OF  WIR  RESOURCES 

3987 

2900 

9A 

6A 

02 

2960 

8A 

4012 

9500 

s 

4017 

2650 

5P 

4022 

04 

285 

5f 

4025 

04 

284 

c 

4035 

04 

2578 

4074 

01 

375 

8A 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

346 

9A 

8A 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

HUMBOLDT 

35 

41 

02 

123  39 

315 

MRS  DOROTHY  HC  COLLUM 

4097 

2510 

c 

4100 

01 

550 

4120 

09 

7100 

1  ^ 

4144 

06 

c 

4148 

05 

7800 

4166 

02 

770 

4170 

3220 

4176 

05 

7020 

5P 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

RIVERSIDE 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYA^POH 

4191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123  27 

1260 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

4202 

01 

1250 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

4204 

05 

2650 

4211 

5397 

5P 

5P 

C  H 

4223 

07 

6P 

6P 

4224 

07 

5( 

MH 

MIC 

4232 

3950 

C  H 

4235 

07 

917! 

c 

4259 

07 

8A 

INYOkERN 

4278 

01 

KERN 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  ARHITaGE 

4280 

KERN 

35 

41 

117  41 

222( 

MID 

4283 

290 

4288 

0! 

1 

39 

06 

120  51 

2930 

4297 

922 

4374 

02 

21 

5300 

5P 

4399 

10 

4680 

o: 

SAN  6ERD1N0 

2780 

5P 

44i; 

SAN  DIEGO 

4215 

c 

33 

33 

116  39 

3650 

7P 

JUNCAL  DAM 

01 

SNTA  BARBARA 

3; 

2075 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

05 

FRESNO 

37 

18 

119  06 

9110 

s 

SO  CALIF  EOISON  CO 

4467 

07 

SAN  BEAD [NO 

4325 

9A 

01 

SONOMA 

9A 

KEL  S£YVILLE 

4491 

02 

23 

122  50 

1385 

KENTF 1  ELD 

9A 

05 

SAN  JOAOUIN 

172 

451f 

10 

3650 

'KERN  R 1 VER  Ph  no  1 

4520 

o; 

970 

5P 

5P 

4523 

2703 

kettleman  city  1  SSW 

4534 

KINGS 

11 

36 

00 

310 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

settleman  station 

4536 

KINGS 

11 

36 

120  05 

508 

6P 

61 

P  G  ♦  E  COMPANY 

23 

121  52 

2648 

UA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

t I NG  CITY 

455! 

0< 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121  08 

320 

5P 

c 

4577 

01 

12 

31 

124  02 

25 

5P 

M[0 

c 

KNEELANO   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

2356 

01 

STANI SLAUS 

37 

120  39 

315 

9A 

SA 

9A, 

2: 

39 

37 

490 

6P 

6P 

6f 

MRS*  FRANCES  £•  SWANK 

460: 

IT 

52 

123  57 

146 

6P 

1 

38 

120  09 

5750 

c 

LA  CRESCENTA  FC  251 

462! 

LOS  ANGELES 

119  15 

1566 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

37 

55 

122  06 

535 

SA 

ftOSS  fi  SANBORN 

ULAGUNA  BEACH 

06 

ORANGE 

33 

33 

117  47 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4651 

ORANGE 

3: 

33 

33 

117  48 

2t< 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

04 

37 

19 

122  16 

670 

6P 

JAMES   C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

0' 

ALPINE 

34 

38 

29 

120  01 

7500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

467; 

SAN  BERDINO 

1! 

15 

117  11 

5205 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

119  53 

4  662 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

TRINITY 

01 

3164 

c 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  PILL5BURY  2 

4699 

01 

LAKE 

25 

122  59 

1740 

5P 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

2: 

39 

02 

122  55 

1347 

5P 

GEORGE  fi  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

37 

13 

118  37 

9065 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

■2 

SPECIAL  1 

LAKESHORE 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40  53 

122  23 

10T5 

9t 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

445 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

39  29 

122  00 

180 

C 

LAKE  SPAULDING 

02 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

5P 

LAKE  SPAULDING  0AM 

02 

NEVADA 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

LAKE  WOHLFOBD 

SAN  DIECO 

33  10 

117  00 

1500 

LA  MESA 

4735 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

in  01 

530 

5P 

6P 

LANCASTER 

4747 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  09 

2391 

4767 

04 

24 

35  23 

120  10 

C 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

39  41 

120  58 

'• 

BUTTE 

39  41 

121  29 

506(  5P 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

01 

SISKIYOU 

12 

121  31 

4T70  8A 

81 

LA  VERNE  HTS  FC  560  8 

06 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  45 

1235 

6P 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENOOC INO 

39  42 

123  29 

1640 

LE8EC 

05 

KERN 

34  50 

118  52 

3585 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

LOS  ANGELES 

34  05 

119  53 

1600 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

2: 

39  09 

122  26 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

37  14 

120  19 

255'  5P 

5P 

4e8< 

EL  DORADO 

38  35 

121  01 

640, 

LEMON  COVE 

05 

TULARE 

36  23 

119  02 

5P 

495: 

05 

TULARE 

36  11 

119  04 

395 

7P 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

02 

PLUMAS 

39  50 

120  13 

5730i 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986 

LOS  ANCELES 

13 

34  19 

118  18 

2750: 

c 

LITTLE  VALLEY 

4988 

02 

2: 

121  11 

4180 

LIVERMORE  2  SSW 

04 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

541 

7A 

7i 

LLANO  SHAWNEE  MILL  RCH 

5002 

0' 

LOS  ANGELES 

15 

34  ?e 

117  45 

LOCK WOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

24 

35  56 

121  05 

8^ 

LOCKWOOO  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

205 

T*i 

5032 

121  17 

401  5P 

5rt  5P 

LOMPOC 

5064 

SNTA  BARBARA 

32 

120  27 

5P; 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36  27 

116  03 

3790' 

c 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  37 

121  23 

420, 

8^ 

»LONG  BEACH 

5082 

11 

LOS  ANGELES 

13^  33  46 

lie  12 

lOP 

LONG  BEACH  WB  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

MID 

MIO 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

5088 

o: 

SIERRA 

18 

39  41 

120  01 

5060 

lOB 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

MODOC 

21 

41  12 

121  12 

416<^ 

9^ 

LORAINE 

5096  05 

KERN 

10 

36  IB 

2720" 

LOS  ALAMOS 

5107 

SNTA  BARBARA 

120  17 

565) 

aj 

5114J  06 

119  23 

99 

Mia 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

51  15 

LOS  ANGELES 

13!  34  03 

119  14 

312 

z 

MIO 

c 

LOS  BANDS 

5116 

MERCEO 

J  „  03 

120  51 

125.     6Pi     7  A 

LOS  BANDS  ARBURUA 

5119 

0! 

MERCED 

2' 

36  53 

120  56 

661 

LOS  GATOS 

5123;  04 

SANTA  CLARA 

37  14 

121  58 

5P 

5P 

LOS  GATOS  4  SW 

5125!  04 

SANTA  CLARA 

4^  37  11 

122  02 

221' 

9A 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32   34  33 

119  47 

5P 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

285 

c 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

5160 

05 

TUOLUMNE 

119  63 

6500 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162'  06 

SAN  DIEGO 

3: 

116  56 

500 

c 

5171 

02 

120  15 

4936 

9A 

LUCERNE  VALLEY  I  SSW 

5192 

07 

SAN  BEROINO 

116  57 

3040 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

121  27 

35  5i 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BEROINO 

z\ 

117  20 

1160 

c 

LYTLE  CREEK  PH 

5215 

SAN  BEROINO 

117  27 

2250 

2P  1 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

21 

34  14 

117  29 

2760 

9A 

■C 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

02 

LASSEN 

3'  5B 

120  28 

5300; 

8A| 

MAOERA 

5233 

05 

MADERA 

'r 

120  04 

268 

eA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

TRINITY 

123  32 

2775, 

BA 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

122  47 

2395 

5294 

07 

119  02 

9500 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

119  19 

3390 

MANOEVILLE  ISLAND 

5296 

05 

SAN  JOAOUIN 

121  34 

10 

VAfi  VAR 

MAN2ANITA  LAKE 

5311 

SHASTA 

121  34 

BA 

BA 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SALANO 

122  16 

52 

MID 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

695 

8P 

MARIPOSA 

5346 

05 

MAR  1 POSA 

2' 

37  29 

119  59 

2011 

MARKLEEVILLE 

5356,  03 

ALPINE 

119  47 

5546 

C 

MARTINEZ  3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

122  09 

221 

MARTINEZ  3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

122  06 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

537T 

0' 

CONTRA  COSTA 

122  08 

9A 

9A 

MARYSVILLE 

5389 

YUBA 

121  36 

64 

9A 

MATHER 

5400 

TUOLUMNE 

MC  CARTHY  POINT 

o; 

TEHAMA 

MC  CLOUD 

54  4* 

02 

SISKIYOU 

122  08 

C  H 

MEADOW  LAKE 

5496 

C5 

FRESNO 

2' 

37  05 

119  26 

^1 

MECCA  3  SE 

5502 

RIVERSIDE 

33  33 

116  02 

8A 

8-^ 

MEDICINE  LAKE 

5505 

OJ 

12 

41  35 

121  37 

6726 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

166 

7A 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

14 

37  18 

120  29 

169 

'•M 

5535 

o: 

120  29 

166 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

FRESNO 

2" 

120  52 

1166 

5f1 

MEYERS  4  SW 

5571 

03 

EL  DORADO 

36 

33  49 

120  01 

6470 

7H 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

38  51 

120  01 

6342 

2P 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39  03 

120  44 

3650 

MIODLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

39  45 

122  37 

1122 

SA] 

: 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

o: 

LASSEN 

18 

120  21 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BEROINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

3P 

3P 

MILL   CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BEROINO 

21 

4945 

c 

MILO  5  N£ 

5669 

0! 

TULARE 

36  17 

US  46 

3  4  00 

5679 

02 

2: 

40  21 

121  36 

8A 

C  H 

MINERAL  KING 

5690 

05 

TULARE 

118  35 

797^ 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

40  11 

123  47 

263 

c 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

400 

5P 

c 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

0- 

SAN  BEROINO 

34  56 

115  32 

4310 

5t 

5P 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

n 

36  45 

9700 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MH 

MODESTO  2 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

c 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

35  03 

118  ID 

2735 

ei 

MOJAVE  2  ESE 

5758 

07 

KERN 

35  02 

119  09 

2680 

SS 

5777 

0'. 

118  ID 

6000 

MONO  LAKE 

5779 

MONo"^ 

38 

38  01 

119  09 

6520 

5( 

5P 

MONTAGUE    3  NE 

01 

12 

41  45 

122  29 

2640 

c 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

385 

6P 

b( 

MONTlCELLO  0AM 

5818 

02 

NAPA 

38  30 

122  07 

505 

9A 

MOORPARK  1  SSE 

5823 

06 

VENTURA 

34  17 

119  53 

520 

MORENA  DAM 

5840 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

c 

MORGAN  HILL  2  E 

04 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

225 

MORGAN  HILL   6  WNW 

5946 

SANTA  CLARA 

37  09 

121  46 

660 

c 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

37  08 

350 

c 

5963 

07 

34  03 

116  34 

2590 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

° 

115 

8A 

8A 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

MID 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

0- 

SAN  BEROINO 

35  28 

115  32 

473? 

5E 

6P 

MT  BALDT  FC  eSG 

5900 

06 

SAN  SERDINO 

2f 

117  39 

4275 

mt  baloy  notch 

5901 

SAN  SERDINO 

34  17 

117  37 

7735 

MOUNT  OANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

1 

38  45 

120  40 

3409 

c 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

6915 

CONTRA  COSTA 

121  56 

2100 

7A 

TA 

MT.  GIVENS 

01 

FRESNO 

z: 

37  17 

9500 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

UP 

IIP 

5941 

01 

S  I  S  K 1  Y  OU 

i-< 

122  00 

4250 

MOUNT  MADONNA 

5973 

04 

SANTA  CRUZ 

37  01 

121  43 

1900 

c 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

5980 

02 

23 

U2  12 

7641 

BA 

MOUNT    SHASTA  SLOPE 

5982 

23 

41  22 

122  14 

7500 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

02 

SISKIYOU 

23 

41  19 

MIC 

C  HJ 

MOUNT   TaMALPAIS   2  SW 

01 

MARIN 

IT 

37  54 

122  36 

1475 

c 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

06 

LOS  ANGELES 

118  04 

5709 

4f 

MUIR  WOOOS 

6027 

01 

MARIN 

17 

122  34 

171 

9A 

MUMBO  BASIN 

6032 

TRINITY 

35 

41  12 

122  32 

5700 

NACIMIENTO  DAM 

6066 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

35  46 

120  53 

770 

8A 

8A 

NAPA 

6065 

NAPA 

36  16 

122  17 

16 

rNAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

6F 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

39  10 

123  34 

220 

NEEDLES 

6119 

SAN  BEROINO 

5 

34  50 

480 

c 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BEROINO 

5 

114  37 

913 

MIC 

MID 

NEENACH 

6122 

07 

LOS  ANGELES 

15 

118  35 

2690 

NEVADA  CITY 

6136 

NEVADA 

39  16 

121  01 

2600 

8^ 

8A 

NEWARK 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

10 

9A 

BA 

HEWeURY  PARK   4  SW 

VENTURA 

33 

34  09 

780 

5F 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

119  32 

1243 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

LOS  ANGELES 

34  22 

119  31 

1342 

c 

NEWMAN   2  NW 

6166 

05 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

5F 

u  s  BUR  Reclamation 

HELIX   IRRlG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LI8BEY 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  LOUIE  A.  AMASON 
I  EDWARD  E  DOWNING 

KEfiN  CO  FIRE  OEPT 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

MATTHEW  J  KEEGAN 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

IVAN  R  LEHMAN 

KAWEAH  LEMON  CO 

FRANK  OE  CHAINE 
.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES  1 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MRS  KATHERINE  E  HINOS 
;  MRS  M  1  OUARTERMAN  j 
;  MRS  £  A  EBERLE  1 
:  ARCHIE  M  WEFERLING  I 
I  SAN  DIEGO  WATER  CO  I 
I  LODI   SEWAGE  TREAT  PL  , 
I  LOMPOC  WATER  TREAT.  PL.! 

I  L  A  WTR  +  PWR  DEPT  | 
'  EDWARD  C  GERLACH 

JOHN  W  TEED  I 

I  U  S  WEATHER  BUREAU  I 

i  CHARLES  H  GRAY  1 

!  CHARLES  Shepherd 

;  CHARLES  W  POOLE  ! 
HENRY  R  CEWE  I 
U  S  WEATHER  BUREAU  I 
LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

ROGER  C  RICE  ' 
ARBURUA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS  | 
iSADOfl  MILLER 
U  S  FOREST  : 
KERN  CO  FSTRY  - 
■  HETCH  HETCHY  1 
SAN  DIEGO  V 
ROLLO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PRITCHAR[ 

STATE  DIV  OF  HWYS 
!  SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  Olv  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   M  E  MAHNKE 


ZUCKERMAN-mA«jD£VILL£ 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S   NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  OAS  CO 
MRS  GA6RIELLE  WILSON 
ELOISE  6  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
EPIC  JAMES  8ENS0N 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DERI 


:  DEPT 


i  U  S  WEATHER  BUREAU 

royce  c  wheeler 

RADIO   STATION  kRFM 
'  D  e  W  ALEXANDER 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK    F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
!  MERCED  IRRlG  DIST 
i  HORACE  C  SWATZEL 

I  N  £  BENSON 
I  STATE  OF  CALIFORNIA 
I  R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
,  SO  CALIF  EOISON  CO 
I  SO  CALIF  EOISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
j  CORPS  OF  ENGINEERS 


ROBERT  8.  STEVENS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  8EACH 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DiST 
,  CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KOOL  RADIO  STATION 
>  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 


PKS 


BRUCE  A.  KOSENA 
ROBERT  J  REGARD 
U  S  euR  RECLAMATION 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
:  MRS  THELMA  F  DOWNER 
,  MANUEL  V  ROSE 
I  U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES  A  FREEMAN 
I  MORRO  BAY  F  P  DIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
I  FOREST  SERVICE 
BALOY   SKI    LIFT  INC 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

DIV  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.  EOISON  CO. 
I  S  WB  OBSERVER 
I  S  FOREST  SERVICE 
lACK   I  SCHELL 

MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
<  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 
I  S  we  OBSERVER 

I  s  NAT  Park  service 

i  DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
N  F  ALLEMANT 

ONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 

WTfi  .  PWR  DEPT 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
lANCHO  SIERRA  VISTA 
.  A  CO  FIRE  OEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 


STATION  INDEX 


STATION 


NEWPORT  BEHCH  HARBOft 
NICOLAUS  R2 
NIGHTINGALE 
NILAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK  RANGER  STA 
NOVATO  e  WNW 
OAKOALE  WOODWARD  OAH 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  we  AIRPORT  !  6335  04 


6207]  06 

6252; 

6290; 

6  305 


ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

HAP  IN 
STANISLAUS 
SISKIYOU 
ALAMEOA 


OAKVILLE    1  W 
OAKVILLE   *.    ";w  «  2 
OCCIOENTAL 
OCEANSIDE 

OCEANS lOE  PUMPING  PL 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  RDG 


OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  PESVR 
ORANGE  COVE 
ORICK  PPAIPIE  CREEK  I 


I  6351   01,  NAPA 

j  63561  Oil  NAPA 
6370  01  SONOMA 
637T  06    SAN  PIEGO 
6379  06  SAN  DIEGO 
63B3  07  SAN  DIEGO 
6395  05  FfiESNO 
6399  06  VENTuPA 
6'.32l  06  ORANGE 
61.52  02  PLUMAS 


OPOVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STA 

OSTRANDER  LAKE 

OXNARD 

OZENA 

pacheco  pass 
pacific  house 
pacoims  0am  fc  33  a-e 
Paicines  ohrwall  Ranch 
palmoale 

palmoale  faa  airport 
palm  springs 

palm  springs  tramway 
palo  alto  city  hall 

PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VEROeS  EST  FCJO 

PANOCME 

PANOCHE  C^EEK 

PARADI SE 

PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 

PARK.FIELD 
PARKFIELO   7  NNW 
PASAOENS 

PASKENTA   RANGER  STA 

PASO  ROSLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

PASO  HOBLES  PAA  AP 

PATHWAY 

PAYNES  CREEK 

PEAR  LAKE 


PERRIS 
PETALUHA  F 
PIEDRA 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PlSNfO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PL4CERV1LLE 

PLACERVILLE  IFG 
PLACEPVILLE   OISP  PLANT 
PLASKETT 
PLATINA 

PLUMAS   EUREKA   STATE  PK 
POINT  ARENA 
POINT  ARGUELLO  WB 
PT  aRGUELLO  light  STA 
POINT  PIEORAS 


PORT   CHICAGO  NAVAI 

PORTEWVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY  Ph 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 


6455 
6*65 
6'.73 
6A76 

6  5  06 
6  5  08 
6521 
6525 


SE 


MEADOW 


PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 

auiNCY  Ranger  station 

RAMONA  SPAULOING 

RANCH ITA 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMONO  9  N 

RED  BLUFF  W6  AIRPORT 

REDDING  i  SE 

REDDING  FIRE  STA  2 
REDLANOS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPfiESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
(RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  P  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 

flOBEflTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
SOCKLIN 
ROSE  MaBIE 
ROU.ND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  £ 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
"SACRAMENTO  W8  CITY 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEhEN  CREEf 

SAINT  HELENA 

SAINT   HELENA   U  WSW 

SA1.1T  HELENA  7  NE 

SAINT  JOHN 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
SAN  CLEMENTE  DAM 

SANDBEPG  PTL  FC130B 


02  SHASTA 

06  LOS  ANGELES 

06  ORANGE 

05  FRESNO 

01  HUMBOLDT 

02  GLENN 

01  HUMBOLDT 

02  BUTTE 
02  BUTT 


662<t  07 
6627 
6639 


EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
07j  LOS  ANGELES 
07  RIVERSIDE 


07  RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
,  SAN  DIEGO 
.:  LOS  ANGELES 
-  SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BEROINO 

MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO 


6726 
6730 
6736 
671.2 
6754;  051 
6761  02  TEHAMA 
67671  05  TULARE 

68161  Qt\  RIVERSIDE 
6S26i  01'  SONOMA 
6857'  05'  FfiESNO 
6862!  06'  VENTURA 
689II  06]  LOS  ANGELES 
6926;  04  SAN  BENI  TO 
VENTURA 
SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
EL  --ORADO 


EL  DORADO 
EL  DORADO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNIA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 

CONTRA  COSIA 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENOOCINO 

MENDOC INO 

SAN  OTEGO 

nl  VEPSIOE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

KERN 

FfiESNO 

MAR  I PDSA 

TEHAMA 

SHASTA 


SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

san  beroino 
Tuolumne 
sacramento 
sacramento 


NAPA 
GLENN 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERy 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1780 
7700 
738  7A 


700|     5P  SF 


1890' 

2755! 
15461 


BA     BA  8A 


367  MID  MID 


591  UP  UP 


2300 
7200 
3409  8A 


626     5P  5P 


1015     8A     SA  8ACC 


10000 
9000 
2117 
5965 
7900 


NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES   S  HALE 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARIN  COUNTY  FIRE  OEPT, 
S  SN  JOAOUIN  IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIOE  WATER  OEPT 

PACIFIC  TEL*TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HEfiSCMEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTO  RESOURCES 


I  MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL   DIV   BEACH  *  PARKS 

:  ORLAND  UNI T  WU  ASSN  I 
E    J  ANOefiSON 

j  CITY  OF  OROVILLE  I 

1  ROBERT   £    SK 1 NNEfl 

I  STATE  DIV  OF  FSIRY  I 

i  DWR  +  NATL  PARK  SERVICE] 
CITY  OF  OXNARO 
JEFF  SUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION  I 
1  FLOYD  «  POOLE  I 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRHALL 
I  PALMDALE   IRRIG  OIST  [ 
'  FED  AVIAT ION  AGENCY  , 
1  PALM  SPGS  FIRE  DEPT  I 


I  PALM  SPRINGS 
ENGINEERING  OEPT  I 
JAMES  A  BELL 

I  PALOMAP  OesERVATOftT  I 
SUPT  OF  STREETS  t  PARKS 
MISS  LILY  BERG  I 
EMPLOYEE  ENTERPRISER 
PACIFIC  GAS*ELEC  CO 

i  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT  ! 

I  HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  MOPRISON  ! 
PASADENA  WATER  OEPT  i 
U  S  FOREST  SERVICE  i 
CITY  OF  PASO  ftOBLES  I 
FRANCIS  F  NELSON 
FEO  AVIAT ION  AGENCY 
HUDSON  Ranch  ' 
^  MRS.  MART  M.  WRIGHT  ' 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
i  PETALUMA  F|Se  DEPT 
I  MRS   IDA  M  AKERS 
,  VENTURA   COUNTY  FCD 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
,  U  S  NAT  PARI  SE"VICt 

CAMULOS  Ranch 
'  POL  ICE  DEPARTMENT 
;  P  G  ♦  E  COMPANY 


INST  FST  GENEI ICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  St  CAL  DEPT  WiR 
MRS  PEGGY  COODAKER 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
JAMES  D  MOUNGOVAN 

CLOSED  7/1/64 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 


Sl  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
WILLIAM  A  OESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 


NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 


PKS 


KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  w  SCHALL 
u  s  WEATHER  Bureau 

CITY  or  BEDDING 

redoing  fire  chief 
peolands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsoh  state  prison 
calif  div  beach  ■ 
city  of  richmond 
u  s  army  depot 
riverside  fire  oept 
citrus  exp  station 


DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  £NG 
MRS  MARIAN  L  6ERTAGNA 
STATE   DIV  OF  HWYS 
HETCH  heTCHT  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UNI VERSI Tt  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ASREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  8ENE0ICT 

SALINAS  Rural  f  o 

FEO  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  0AM  OPERATORS 

JOE  CAQRAL  JR 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN   BERNARDO  RANCHO 

JOHN  H  SHIELDS 

S  6  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR  t  lEL  CO 


FIRE  DEPT 


SANOBEBG  PTL  FC1308 
SANDBERC  WB 
*SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  FELIPE   HIGHWAY  SIA 
SAN 


San  FRANCISCO  hb  ap 

S    F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

SAN  GABBIEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

rSAN  JOSE 


SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SAN  PEDRO 

SAN  RAFAEL 

lA  FIBE  STATION 
lA  BIVER  Ph  3 


A  ANA  RIVER   PH  I 

A  ANITA   FERN  FC432 

A  BARBARA 

A  BARBARA  FAA  AP 

a  BAHBAflA  TV  PEAK 

A  CATalINA  WBAP 

A  CLARA  UNIVERSITY 

A  CRUZ 

A  FE  DAM 

A  MARGARITA  2  SW 

A  MARGARITA  BOOST 
A  MARIA  WB  AIRPORT 
A  MONICA 
A  MONICA  PIER 

A  ROSA 
A  YNEZ 
lAGO  OAH 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

EPS  BAR  RANGER  STA 

YSCOTlA 
SEABSVILLE  LAKE 

STOPOL  SSE 
SECRET  VALLEY 


A6S0HPT ION  PLANT 
SHELTER  COVE 

IGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  £ 


LVtRADO  RANGER  STA 

squoc  south  fork  cmp 

aggs  spgs  las  lohas 

aCk  canyon 

.oughhouse  6  s£ 
sno-j  creek  upper 
snow  flat 

soda  springs  1  e 

SOLEDAO 
SOMESBAR  1  W 
SOHIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 

SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 

so  ENTRANCE  YOSEH 


TE 


SOUIH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

spreckels  hwy  bridge 
springville  7  ene 
sPt-iNGviLLE  Ranger  sta 

SPfllNGVlLLE  TULE  hOWKS 
SOUAW  VALLEY 
SiJUIfifiEL   INN  1 
SOUIRREL    INN  2 

ANDISH  I  E 
ANDISH-HICKEY  ST  PK 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
AlE  LAKES 
IRLING  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 
OCKION  WSAP 

on  fire  station 
ockton  howry  bridge 
ontforo  cooley  ranch 

onyford  ranger  sta 

GOflGE  RESERVOIR 
OJTS  MEADOW 
RawBERRy  valley 
SJEY  RANCH 
SUW^lT  MEADOW 


SUSANVILLE 

AIRPORT 
1  WNW 

SUTTER  HILL  Ranger  sta 
taft 

TAH0£  city 
TALBOT  CAMP 
TEHACMAPI 

TEHACHAPI  RANGER  STA 
TEJON  RANCHO 

TER^IO 

THE  CEOARS 

The  geysers 
Thermal  faa  aiRPORt 
Thousand  oaks 
Three  rivers  6  se 
three  rvrs  edison  ph  2 

three  RVRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 
TBaCY   PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  Cfl  FC  470 
TULEFIELO 


INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

i  DRAINAGE  X  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34  45 

4025 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

7740 

SAN  DIEGO 

117  10 

19 

LOS  ANGELES 

7750 

LOS  ANGELES 

Z720 

7753 

KERN 

35  00 

7755 

SANTA  CLARA 

37  01 

365 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

34  19 

us  30 

1250 

7767 

04 

SAN  FRANC  I  SCO 

37  46 

12Z  30 

32 

7769 

04 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

SAN  FR ANC I  SCO 

777( 

LOS  ANGELES 

Z( 

34  09 

117  54 

LOS  ANGELES 

2( 

34  12 

117  52 

1481 

7785 

LOS  ANGELES 

34  06 

U8  06 

SAN  MATEO 

37  18 

122  20 

355 

7810 

06 

RIVERSIDE 

3; 

33  47 

1535 

7813 

RIVERSIDE 

3J 

1560 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

7621 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

bZO 

7837 

06 

ORANGE 

33 

33  36 

730 

7846 

05 

MERCED 

27 

37  03 

121  04 

277 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

36  18 

120  40 

315 

7864 

04 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

56  3 

7870 

VENTURA 

119  27 

7876 

06 

33 

33  43 

10 

7880 

01 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

40| 

06 

ORANGE 

26 

117  52 

u3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  06 

117  06 

1970 

7894 

06 

SAN  aERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2765 

LOS  ANGELES 

13 

2035 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  25 

119  41 

7905 

SNTA  BARBARA 

34  26 

7909 

SNTA  BARSARA 

32 

34  32 

119  57 

7910 

06 

LOS  ANGELES 

33  24 

118  25 

I56e 

7912 

0< 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

e<^ 

7916 

SANTA  CRuZ 

4 

36  59 

122  01 

125 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1200 

7933 

SN  LUIS  O8P0 

24 

35  22 

120  38 

uoo 

7946 

Ob 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

238 

7950 

LOS  ANGELES 

64 

7953 

LOS  ANGELES 

3: 

15 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

263 

7965 

0] 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

7987 

06 

ORANGE 

28 

855 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

118  27 

2106 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  06 

2169 

8045 

01 

40  29 

124  06 

139 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

8072 

SONOMA 

1" 

36  21 

122  49 

145 

8074 

o: 

LASSEN 

18 

40  3t 

120  16 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

74C 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  67 

680 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

124  04 

8173 

02 

EL  DORADO 

1375 

8175 

02 

SHASTA 

23 

4C  30 

121  51 

3935 

8207 

02 

SIERRA 

8 

39  34 

120  38 

4170 

o; 

SIERRA 

39  35 

120  22 

8230 

LOS  ANGELES 

i: 

33  48 

116  10 

IOC 

8243 

06 

ORANGE 

28 

117  39 

1095 

8266 

SNTA  BARBARA 

30 

2500 

8272 

03 

SONOMA 

22 

3S  41 

123  08 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

1730 

8293 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 

160 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

8318 

05 

MAR  I POSA 

37  50 

119  30 

8700 

8332 

U2 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6885 

S338 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  20 

195 

3346 

01 

SISKIYOU 

12 

123  29 

550 

8346 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

465 

8349 

06 

VENTURA 

34  17 

119  03 

510 

01 

SONOMA 

17 

122  27 

8353 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1749i 

8354 

MONO 

38 

38  21 

119  27 

8376 

SAN  FRANCISCO 

4 

37  42 

U3  00 

8380 

05 

MAR  I POSA 

14 

37  30 

119  38 

^  21 

8390 

07 

SAN  BERDINO 

34  04 

116  49 

7120 

S406 

07 

INYO 

19 

37  1  1 

lie  34 

9580 

84  16 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

680 

MONTEREY 

24 

36  36 

60 

8455 

TULARE 

36  10 

TULARE 

36  06 

1053 

8463 

TULARE 

36  12 

118  39 

4070 

8474 

PLACER 

39  12 

120  14 

6235 

SAN  BERDINO 

li 

34  14 

117  15 

5239 

84  79 

07 

SAN  BERDINO 

34  14 

5680 

8487 

03 

LASSEN 

18 

40  22 

120  24 

4030 

6490 

01 

MENDOCINO 

7 

123  44 

850 

6499 

OS 

TUOLUMNE 

34 

38  08 

120  22 

1130 

6510 

05 

FRESNO 

11 

36  56 

118  35 

10300 

6544 

02 

BUTTE 

8 

39  54 

121  32 

3518 

6554 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  56 

122  20 

u 

8558 

27 

37  54 

121  15 

22 

6560 

SAN  JOAOUIN 

37  58 

121  18 

11 

8562 

05 

SAN  JOAOUIN 

2- 

37  51 

121  23 

15 

8576 

02 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

116B 

8587 

02 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

SOO 

8571 

02 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

02 

YUBA 

39  34 

121  06 

3784 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

120  23 

390 

FRESNO 

37  05 

6240 

J6 

LOS  ANGELES 

i: 

34  16 

116  16 

1460 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

121  50 

86 

6697 

SNTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

105 

6700 

06 

VENTURA 

33 

34  16 

118  40 

1085 

8701 

03 

LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4170 

8702 

LASSEN 

16 

40  23 

120  33 

8703 

LASSEN 

40  26 

120  40 

4555 

8713 

AMADOR 

16 

38  23 

120  46 

1586 

8752 

KERN 

10 

35  09 

119  26 

1025 

PLACER 

120  09 

8771 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

05 

KERN 

35  08 

116  27 

KERN 

10 

35  08 

U8  27 

KERN 

10 

35  02 

116  45 

1425 

8873 

LASSEN 

16 

40  52 

120  27 

5300 

saei 

o; 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

8885 

01 

SONOMA 

22 

36  48 

122  49 

1600 

8892 

07 

RIVERSIDE 

33  36 

116  10 

-  120 

8905 

0( 

VENTURA 

US  51 

810 

8912 

TULARE 

36  22 

118  51 

2200 

8914 

TULARE 

36  26 

118  53 

950 

o; 

TULARE 

36  26 

US  52 

1140 

8928 

AMADOR 

38  26 

120  27 

2355 

8967 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  36 

745 

8973 

33 

33  48 

118  20 

110 

8992 

0< 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

8997 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

9001 

ALAMEDA 

27 

37  48 

61 

9024 

01 

TRINITY 

35 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

9043 

o: 

NEVADA 

39  20 

120  11 

5960 

9049 

LOS  ANGELES 

i; 

34  2  3 

116  05 

4645 

9052 

05 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SA     SA  8A 
7A  7A 
5P|  5P 


5fJ 

Uf»  4Pl 
Miol  MIO 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FBANCISCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U   S  WEATHER  BUREAU 
;  PASADENA  WATER  DEPT 
■  ORBIN  R,  WATKInS 
I  CITY  FIRE  DEPARTMENT 
1  POMPONIO  RANCH 
I  BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSIBY 
U  S  FOREST  SERVICE 


j  MRS  GAYE  D  DAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 
I  CAL  STATE  POLY  COL 
I  CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MARINE  EXCHANGE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
.  SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
■  SO  CALIF  EDISON  CO 


,  SO  ( 


LIF  I 


II  SON  I 


'1  li 


PKS 


;  LOUIS  LUEBKERI 

SANTA  BARBARA  SWG>  TR. 

FED  AVIATION  AGENCY 
j  TV  STATION  KEYT 
I  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  UNIV  OF    SANTA  CLARA 
:  ROBERT  E  BURTON 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

;  RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
,  L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
■  U  S  FOREST  SERVICE 

PACIFIC  LUMBER  CO 

GEO  A  NAMMENS 
,  MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  BUR  RECLAMAT ION 
'  SMELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACH| 
THEODORE  e  HEUSNEH 
MRS  JANICE  M  SUTIEH 


MRS.  FRANCES 
U  S  FOREST 
GEORGE   1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  lEITHOLD 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

■  MRS  MABEL  VAN  VLECK 

]  PALM  SPR INGS  WTR  CO 
.  OEPT  WATER  RESOURCES 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N   FRANC lONI 

,  MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON   INVESTMENT  CO 

I  8ERYLW00D  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 

■  STATE  DIV  OF  HWYS 
I  U  S  COAST  GUARD 

I  U   S  NAT   PARK  SERVICE 

S,  CALIF.   EDISON  CO. 

CALIF  ELEC  power  CO 

R  S  HUTCHISON 

MRS  BERTHA  HENNES 
;  ELM£R  A  SUTTON 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  P  G  ♦  E  COMPANY 

SOUAW  VALLEY  STATE  PK 

SOUIRREL    INN  HOLD  CO 

LEflOY  KEMP 


CAL  DIV  BEACH  * 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  OEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPER-WHEELER  CO 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  DIV  8EACH  ♦  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  K.N  FIRE  STA 

CLOSED  7/16/64 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 
DARYL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS   ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 

SULO  £  LAKSO 
Sj  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS   FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
P  G  +  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CAflaONA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  4-  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
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CONTI^AJEO 


STATION  INDEX 


STATION 

r  INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  :  | 

■      "  ■ 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

- 

OBSERVER 

'— — — — — — — -—  

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

U 
H 

0 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Ptemp. 

1  PRECIP. 

< 

1  SPECIAL 

TEMP.  J 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL  1 



9063 

OJ 

S I SK I TOU 

121  28 

4035 

5( 

5P 

:  H 

— - — —  

9512 

06 

10 

2680 

10 

4035 

3P 

EO  FILIPELLI 

6280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STANI slaus 

CARL  A  PEARSON 

8A 

U  &  BUR  RECLAMATION 

WEST  POINT   3  Sw 

2400 

ORANGE 

THE    IRVINE  COMPANY 

5290 

TWEF^TYNINE  PALMS 

SAN  BERDINO 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WET  MEADOW 

9200 

P  G       E  COMPANY 

in 

SNIA  BARBARA 

SANTA  MARIA  VLY  WCO 

rUKtAH 

MENDOCINO 

39  09 

CITY  FIRE  OEPARIMENI 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

*■ 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

fiOSCOE  G  WIL6EB 

UI^IAH  WSM 

01 

MENDOC 1  NO 

22 

39  oe 

123  16 

1900 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

wHiSREYTowN  Res 

9621 

02 

SHASTA 

23 

0 

1310 

a* 

ftEC 

10150 

SA 

LOS  ANGELES 

124701  8A 

ei 

SAN  BERDINO 

LIBERTY  GROVES  CORP 

EOGAR  J  SCmUETTE 

32C 

5P 

8A 

c 

Wl LL 1 T  S  1  NE 

9684 

01 

n 

4P 

LOUI S  L  8ERTAI N 

520C 

=. 

VACAVILLE 

SOLANO 

38  22 

6P 

E  H  UHL 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

39  32 

122  12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLAPD 

04 

0 

24 

120  42 

950 

c 

9722 

06 

33 

l475i 

c 

SA 

135 

SA 

8A 

3705 

3P 

2700 

ss 

367 

MIC 

MID 

9200 

06 

695 

BA 

5671 

5P 

'1 

9273 

01 

22 

1260 

9A 

U  C  AOR  EXI£N  SERV 

06 

33 

45 

STAR  FREE  PRESS 

1600 

9301 

05 

27 

7520 

6  800, 

07 

15 

2e5E 

BA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

405 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

93'.5 

LOS  ANGELE5 

29 

34  29 

SP 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TOftKVILLE 

MENDOCINO 

38  55 

123  16 

iiooj 

c 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39  49 

120  11 

FRANK  OOTTA 

TOSEMITE   NATIONAL  PARK 

9855 

05 

MAR  1 POSA 

14 

119  35 

5P 

C  H 

U    S  NAT    PARK  SERVICE 

9367 

05 

119  IB 

35* 

it 

TULARE  CO  C  OF  C 

9866 

01 

SI  Ski  you 

12 

2625 

i: 

U  S  FOREST  SERVICE 

9378 

06 

33 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

02 

1 

120  47 

ERNEST  fi  STEWARD 

VOLLMERS 

9386 

02 

23 

40  57 

122  26 

135^ 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

02 

23 

40  28 

121  52 

2200 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

POINT  ARCUELLO  WB 

7015 

SNTA  BARBARA 

33 

367 

MID 

<  J 

CLOSED  7/1/64 

05 

2 

38  U 

?; 

CLARION   E   VAN  SCHAICK 

8701 

o; 

18 

4170 

9^.20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

MILTON  M,  BRINTON 

942  3 

CONIftA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

SA 

"\ 

RAY   I  WHlTTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS   S   VANASEK  i 

WALNUT  CftEEK  t  E 

9<i£7 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

320 

»j 

■ 

ERNA  G  IRVING 

! 

WALNUT  GftOVe 

9428 

0< 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

2  3i 

INACTIVE  4/20/61  ; 

1 

WALNUT  PTl  STA  FC102C 

9ii3l 

06 

LOS  ANGELES 

2( 

34  00 

117  52 

488 

L  A  CO  F1B£  DEPT 

WARNE"  SPRINGS 

9<.*7|  06 

SAN  01  EGO 

33  17 

3180 

4P 

z 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

Qi 

KERN 

lu  35  36 

333 

8A 

KERN  CO  FSTRT  +  F  D 

UASIOJA  PHOENIX  RANCH 

SNiA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2370 

: 

PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  HATERHORKS 

9473 

SANTA  CRU2 

36  56 

BA 

WAWONA  RANGER  STATION 

91.82 

o; 

MARIPOSA 

14 

37  32 

396; 

: 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

weaveRville  HASGER  STA 

94  9C 

01 

TRINITY 

35 

40  44 

122  56 

2050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

01 

SISKIYOU 

41  25 

122  23 

3630 

81 

6K 

CHESTER   1  KIMREY 

X  DRAINAGE  CODE  1-AMERlCAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  lO-KERN  ll-KINCS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  IT-NORTH  COAST  IB-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJABO  21-PIT  22-RlISSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTAYNE2 
33-SOUTH  COAST    34-STANlSLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE  3a-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  ClLmatologist,  Weather  Bureau  Office.  557  Federal  Office  Building.  SO  Fulton  Street,  San  Franclaco, 
California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  ihc  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tmies  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S,  T,  .  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m..  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations:   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  19-51. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  followmg  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;      Monthly  and  seasonal  snowlall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  m  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
LN'TERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

-     No  record  m  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  ihf  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  it;  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distributior  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  lor  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

It      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington.  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


ipy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
■spondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1964 


Statloa 

Temperature 

Precipitation 

g,i 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

i 

0 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oJ  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  Mote 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

St 

=  1 

S» 

«"! 

•       #  « 

NORTH  COAST 

DbAINAGE  01 

ALOERPOINt 

86  •  I 

47.0 

66.6 

106 

25» 

41 

21 

41 

10 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AN<3UTN  PAC  UNION  COL 

euiM 

46. 6M 

69. OM 

98 

24 

38 

9 

92 

5 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

89.8 

44  .  2 

67,0 

106 

25 

37 

1 1 

24 

17 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

83  •  3 

35  7 

59.5 

95 

24 

29 

21 

162 

3 

0 

4 

0 

.11 

.11 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

8  3*9 

38.3 

61.1 

99 

24 

32 

21* 

130 

7 

0 

2 

0 

.26 

.26 

1 

T 

0 

1 

0 

0 

CLOVEROALE  3  SSE 

85*6 

49,7 

67.7 

- 

2.* 

107 

25 

42 

29* 

46 

9 

0 

0 

0 

,00 

,35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVE  LO 

85,5 

62  2 

101 

24 

35 

28* 

106 

6 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

67.2 

57  4 

93 

24 

39 

26 

242 

1 

0 

0 

0 

•  14 

•  13 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DUTTONS  LANDING 

80a  3M 

50*0M 

69  .  2M 

99 

20 

42 

14 

75 

7 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

79«8 

39,  5 

59.7 

93 

24 

34 

18* 

165 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

17* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

61  0 

49,4 

99,2 

■ 

1.2 

83 

24 

45 

18 

286 

0 

0 

0 

0 

.07 

■ 

,57 

•  04 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

FERNOALE   2  NW 

65. 

59.6 

87 

24 

37 

27 

279 

0 

0 

0 

0 

,07 

•  05 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

84.7 

39.9 

60.  3 

2,0 

97 

25 

31 

21 

144 

10 

0 

4 

0 

,02 

,76 

•  02 

2 

.0 

0 

0 

0 

Q 

FORT  BRAGG 

47.4 

96.0 

8 1 

25 

41 

6 

271 

0 

0 

0 

0 

,06 

,33 

,01 

27* 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

64  .  2 

94.4 

76 

23 

38 

8 

312 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  jONES  RANGER  STA 

64.0 

34.7 

99.4 

93 

25* 

29 

21 

164 

4 

0 

7 

0 

,  19 

•  18 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

68*3 

47,3 

57.6 

91 

21 

»2 

9* 

224 

1 

0 

0 

0 

,00 

,46 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GRATON   I  W 

62.9 

46.7 

64.6 

,  1 

101 

24 

3e 

10 

81 

9 

0 

0 

0 

.00 

•  36 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

87.7 

42.6 

69,2 

1,4 

102 

25 

38 

28 

44 

16 

0 

0 

0 

.13 

_ 

•  61 

•  10 

1 

,0 

0 

I 

0 

0 

HEAlOSBURG 

87.7 

51,4 

69,6 

1,6 

108 

24 

42 

28* 

10 

11 

0 

0 

0 

T 

•  36 

T 

8* 

,0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

76.8 

40,1 

56,5 

92 

25 

34 

2 

200 

1 

0 

0 

0 

,06 

•  06 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

HOOPA 

85.3 

45.8 

69,6 

99 

25* 

40 

11 

36 

6 

0 

0 

0 

.01 

,01 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

79.8 

49*  3 

64,6 

,5 

100 

25 

42 

14 

84 

7 

0 

0 

0 

.00 

,35 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

69.2 

47.  1 

58,2 

95 

24 

43 

26* 

217 

2 

0 

0 

0 

.12 

,07 

17 

,0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

M 

M 

101 

24 

36 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

87*5 

37.8 

62.7 

102 

24 

32 

10 

96 

11 

0 

1 

0 

•  31 

.31 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

LAvA  BEDS  NAT  MONUMENT 

72.7 

41.3 

57.0 

85 

25 

30 

19 

232 

0 

0 

3 

0 

.07 

.05 

2 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBrON  RS 

73.0 

28.8 

50,9 

85 

25 

21 

21* 

418 

0 

0 

24 

0 

.12 

,08 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

83.0 

66.4 

2 

104 

24 

42 

26 

52 

9 

0 

0 

0 

.00 

•  18 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

7 1  •  7 

42  .  7 

57.2 

99 

24 

36 

26* 

247 

3 

0 

0 

0 

.25 

.21 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORLEANS 

89.9 

43,9 

66.9 

103 

24* 

41 

18* 

15 

21 

0 

0 

0 

•  00 

,87 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  «  2 

83.0 

66  0 

3 

104 

24 

^2 

27 

56 

8 

0 

0 

0 

,00 

,17 

,00 

•  0 

0 

0 

Q 

Q 

POINT  ARENA 

65.9 

91 

25 

39 

276 

2 

0 

0 

0 

,00 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

M 

105 

23 

38 

30 

0 

0 

0 

,00 

55 

00 

•  0 

0 

0 

Q 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

84.4 

46.5 

65,5 

106 

24 

44 

30* 

47 

6 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

86.  3 

48,9 

67,6 

,1 

106 

24 

40 

26 

29 

9 

Q 

0 

,00 

- 

,24 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

86.4 

45  .  5 

66.0 

101 

25 

42 

22* 

34 

11 

0 

0 

0 

,12 

,09 

2 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

SAN  RAFAEL 

82.5 

91.4 

67,0 

101 

24 

42 

8 

53 

10 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

83.4 

49  •  0 

66  ,  2 

.  I 

104 

25 

42 

28* 

51 

8 

0 

0 

0 

,00 

,27 

,00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SCOTIA 

69.7 

48.5 

59,1 

2,0 

98 

25 

44 

21 

193 

2 

0 

0 

0 

,03 

,48 

,03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  Cove 

SONOMA 

85. 7M 

46,  9 

66«  IM 

102 

24* 

39 

10 

54 

11 

0 

0 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

Q 

Q 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

78.9 

47,  3 

63#  I 

94 

25 

39 

29* 

67 

3 

0 

0 

0 

,75 

,42 

1 

•  0 

0 

2 

Q 

Q 

TULELAKE  //H 

77,5 

31,9 

5*, 7 

87 

24 

24 

2 

302 

0 

0 

16 

0 

,02 

.51 

•  02 

1 

.  0 

0 

0 

Q 

UKIAH 

88.1 

*7.2 

67.7 

1,7 

108 

23 

42 

28* 

25 

13 

0 

0 

0 

,00 

,33 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  ranger  STA 

64.4 

38.7 

6 1  «6 

2,5 

100 

25 

32 

1 1 

123 

7 

0 

1 

0 

,68 

,13 

,67 

•  0 

0 

1 

Q 

WEED   1  5 

74.4 

35.  I 

88 

25 

30 

2 

299 

0 

0 

7 

0 

,26 

,11 

0 

0 

2 

Q 

Q 

WiLLITS  1  NE 

83.1 

38.5 

60«  8 

100 

23 

33 

11* 

137 

8 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

Q 

Q 

yreka 

79.  9 

41.8 

60.9 

3,3 

93 

25 

37 

18 

131 

2 

0 

0 

0 

,13 

,32 

13 

2 

•  0 

0 

1 

Q 

Q 

DIVISION 

61,8 

- 

1.9 

,06 

,45 

•       •  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

77.7 

36,9 

57.3 

90 

24 

26 

18 

227 

1 

0 

3 

0 

06 

,06 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

79.6 

31.1 

55,4 

2.1 

90 

25 

26 

10* 

283 

1 

0 

21 

0 

•  24 

,19 

,24 

J 

•  0 

0 

Q 

Q 

AUBURN 

66.3 

53.2 

69,8 

2,6 

101 

24 

46 

29* 

25 

14 

0 

0 

0 

.04 

,27 

04 

0 

0 

Q 

Q 

BERRYESSA  LAKE 

85.4 

95.5 

70,5 

102 

25 

49 

26* 

17 

9 

0 

0 

0 

,00 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

70.  1 

50.4 

60,3 

2,6 

85 

24 

34 

1 

152 

0 

0 

0 

0 

,05 

,58 

*05 

*0 

0 

^ 

BOWMAN  DAM 

71.7 

46.4 

59,1 

- 

3,2 

84 

24 

35 

1 

177 

0 

0 

0 

0 

,02 

- 

,72 

,02 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

87. 9M 

46  •  8M 

68, 4M 

3,7 

102 

25 

42 

29* 

31 

12 

0 

0 

0 

,00 

19 

00 

,0 

0 

0 

0 

BURNEY 

78,1 

33.2 

55,7 

93 

25 

28 

16* 

271 

1 

0 

15 

0 

,44 

•  0 

0 

Q 

CANYON  DAM 

74, 7M 

55, 8M 

3,4 

88 

24 

3j 

10 

270 

0 

0 

3 

0 

•  34 

,20 

*34 

0 

Q 

CENTERVILLE  PH 

93,2 

4e!7 

71,0 

- 

1,9 

107 

24* 

42 

2 

3 

21 

0 

0 

0 

•  67 

,44 

182 

I 

lo 

0 

1 

1 

0 

CHESTER 

77. 7M 

32. 5M 

55, IM 

88 

24 

27 

29 

292 

0 

0 

0 

•  54 

,02 

,54 

1 

,0 

0 

1 

1 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

67.4 

92.7 

70.1 

2.4 

102 

24 

46 

2 

7 

13 

0 

0 

0 

.74 

.41 

,74 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLARKSBURG 

83.5 

52,4 

68,0 

99 

24 

45 

29* 

30 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

clearlake  highlands 

87.6 

42.7 

65,2 

102 

25 

34 

11 

70 

13 

0 

0 

0 

•  05 

,05 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

63.4 

54.1 

68.8 

2,5 

loo 

23 

41 

2 

26 

5 

0 

0 

0 

.00 

.36 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA   I  SSW 

66.0 

92.1 

70,1 

2,0 

102 

24 

44 

26 

13 

13 

0 

0 

0 

.38 

.22 

.36 

1 

•  0 

0 

I 

0 

0 

DAVIS   1  WSW 

A4,<* 

91.2 

67,8 

3.3 

99 

25 

42 

29 

35 

9 

0 

0 

0 

,00 

.17 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

77, IM 

39, 7M 

58, 4M 

3.0 

89 

26 

32 

2 

196 

0 

0 

1 

0 

,00 

,62 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OE  SABLA 

a2.0M 

49.  IM 

65. 6M 

1.7 

97 

24 

39 

2 

63 

6 

0 

0 

0 

1.59 

.93 

1.58 

1 

.0 

0 

I 

1 

1 

DOBBINS  Colgate 

83,6M 

48. 2M 

65. 9M 

96 

24* 

40 

2 

63 

6 

0 

0 

0 

.04 

.29 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

79,6 

41.1 

60,4 

96 

25 

33 

2 

150 

3 

0 

0 

0 

,04 

,04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

84,5 

49,6 

67.2 

3,1 

100 

25 

41 

28 

44 

9 

0 

0 

0 

.03 

,22 

•  03 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

86,4 

53,4 

69.9 

102 

24* 

48 

10 

16 

11 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

65.0 

54,4 

69,7 

103 

24 

48 

27* 

17 

10 

0 

0 

0 

,05 

•  05 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  306  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  196^ 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  NormaJ 

s 

Dale 

Lowest 

2 
a 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

GreatesI  Day 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

?. 

ft 

Max. 

Min. 

Dale 

Tola! 

Max.  Depth 

,? 

c5 
a 

Dale 

.10  or  More 

o 

0 

s 

1.00  or  More 

Degree! 

si 

S  » 

"£ 

si 

si 

ei.o 

5*.0 

67,5 

9* 

25» 

*1 

2 

90 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.1 

3*.l 

57,6 

• 

*.* 

93 

29 

29 

10 

21* 

2 

0 

9 

0 

.18 

• 

,29 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

7*. 2 

37,0 

55.6 

85 

2* 

27 

2 

276 

0 

0 

* 

0 

.97 

,09 

.57 

1 

T 

0 

1 

1 

0 

68*4 

*5,  1 

66.8 

100 

23 

*0 

28* 

30 

13 

0 

0 

0 

.03 

,21 

.03 

.0 

0 

Q 

0 

Q 

it.i 

50.1 

68.3 

10* 

2* 

*2 

29* 

25 

6 
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Precipitation 


GEORGETOWN  RANGER  5TA 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKE  SPAUlDiNG 
LAKE  SPAULOING  DAM 
LAS  PLUMAS 

MAN2ANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  SHASTA  wB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

ORLANO 

OROVILLE 

PARADISE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

REDDING  Fire  sta  no  2 

ROCKLIN 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  wB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SIERRA  CITY 

SIERRAvILlE  ranger  STA 

soda  springs  i  e  //r 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 

turntable  creek 
twin  lakes 

upper  lake  ranger  sta 

vacaville 

volta  power  house 

WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 
DIVISION 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE  5  5SE 

FLEMING  Fish  and  game 

FORT  BIDWELL 
MEYERS  *  SW 
MONC  LAKE 

SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHrE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WOODFOROS 
DIVISION 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

AVUA  BEACH 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BURLINGAME 
CARMEL  VALLEY 

CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HOLLISTER 

KING  CITY 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  307  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  196* 

Continued  
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92 

24 

90 

10 

139 

2 

0 

0 

0 

T 

•  22 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7U1M 

48, 4M 

59 

8M 

89 

2* 

39 

4 

159 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

p 

,1 

98 

24 

46 

30 

27 

s 

0 

0 

0 

,00 

•  13 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

76.0 

49,7 

62 

9 

- 

2,5 

99 

29* 

43 

29. 

110 

3 

0 

0 

0 

,10 

.01 

•  10 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MATEO 

76.2 

54.6 

65 

4 

96 

24 

44 

9 

75 

9 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81, 3M 

52, 6M 

67 

OM 

,  2 

96 

24 

47 

30. 

30 

6 

0 

0 

0 

,00 

.15 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

77,2 

47.1 

62 

2 

- 

1,1 

96 

24. 

40 

9 

107 

5 

0 

0 

0 

•  20 

.07 

•  20 

1 

•  0 

0 

\ 

0 

Q 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

73,9 

93,0 

63 

9 

96 

24 

49 

1 1 

105 

4 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

82,6 

47,6 

69, 

1 

99 

25 

40 

11 

68 

9 

0 

0 

0 

,00 

•  14 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

watsonville  waterworks 

71,6 

47,3 

59, 

9 

91 

2S. 

40 

9 

181 

3 

0 

0 

0 

,11 

•  11 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

63, 

9 

- 

1.2 

,02 

- 

•  16 

•       •  • 

SAN  JOAQuIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

93, 7M 

55, 9M 

69, 

8M 

- 

.8 

100 

24 

*7 

13. 

23 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  14 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ANTiocH  Pumping  plant 

84,3 

51,0 

99 

24 

43 

29 

32 

7 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

Q 

ASH  MOUNTAIN 

88.0 

57,4 

7 

3.9 

98 

25 

46 

2 

11 

16 

0 

0 

0 

,59 

.34 

•  99 

1 

.0 

0 

1 

I 

0 

auberry 

86.0 

52,7 

69, 

4 

2.7 

97 

16 

44 

2 

10 

9 

0 

0 

0 

.27 

.00 

,27 

1 

.0 

0 

I 

0 

0 

BAKERSFIElD  MB  AIRPORT 

R 

88.3 

59,7 

74, 

0 

2.5 

100 

24 

51 

28 

1 

14 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

I 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

86.6 

60,6 

73, 

6 

95 

16 

51 

2 

5 

8 

0 

0 

0 

,66 

,66 

1 

•  0 

0 

1 

I 

0 

blackwells  corner 

BUTTONWILLOW 

88. 6 

55,2 

71. 

9 

100 

26 

51 

29 

2 

14 

0 

0 

0 

.24 

,24 

1 

•  0 

0 

I 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

75,7 

41,1 

58. 

4 

4.3 

86 

29. 

31 

2 

199 

0 

0 

1 

0 

,57 

•  10 

•  57 

I 

•  0 

0 

I 

I 

Q 

CAMP  PARDEE 

86,6 

93,1 

69, 

9 

• 

3.9 

100 

25 

48 

28. 

18 

13 

0 

0 

0 

.15 

.06 

•  15 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

86.5 

51.8 

69, 

2 

97 

25. 

43 

2 

24 

11 

0 

0 

0 

•  29 

•  25 

1 

,0 

0 

I 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

90 

25. 

37 

2 

79 

2 

0 

0 

0 

,70 

•  69 

•  0 

0 

I 

Q 

COAL INGA 

90. 'i 

54^3 

72I 

4 

2.2 

100 

24 

49 

2 

1 

20 

0 

0 

0 

,40 

,32 

,40 

1 

,0 

0 

I 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

88,1 

53.9 

71, 

0 

99 

26 

50 

29. 

4 

13 

0 

0 

0 

,30 

•  30 

1 

,  0 

0 

0 

Q 

DENAIR  3  NNE 

87,0 

48.9 

68, 

0 

• 

2,9 

98 

24. 

42 

30 

15 

13 

0 

0 

0 

T 

•  15 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

81.3 

37.9 

59. 

6 

• 

3,9 

92 

24 

33 

9. 

159 

1 

0 

0 

0 

,08 

.37 

•  08 

•  0 

0 

0 

0 

(J 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

87,4 

47,7 

67. 

6 

4,7 

97 

24 

43 

28. 

24 

19 

0 

0 

0 

•  01 

• 

.29 

•  01 

1 

,0 

0 

0 

Q 

0 

FIVE  POINTS  ?  SSW 

89.1 

91,3 

70. 

2 

99 

24 

44 

7 

3 

16 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

Q 

Q 

FRESNO  WB  AIRPORT 

p 

88.6 

93,4 

71. 

0 

3.2 

98 

24 

48 

2 

3 

14 

0 

0 

0 

.00 

.  10 

•  00 

•  0 

0 

Q 

Q 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

89.3 

50,9 

70. 

1 

100 

25 

46 

29* 

12 

19 

0 

0 

0 

•  25 

•  25 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

GIANT  FOREST 

70.2 

42.4 

56. 

3 

- 

2.9 

78 

17 

30 

2 

252 

0 

0 

2 

0 

U14 

•  79 

U  14 

1 

,0 

0 

I 

GLENNVILLE 

95 

22 

35 

7 

86 

7 

0 

0 

0 

•  21 

•  21 

1 

,0 

0 

I 

0 

Q 

GRANT  GROvE 

66.2 

44,4 

55! 

3 

75 

25 

32 

1 

281 

0 

0 

1 

0 

1.11 

UU 

1 

•  0 

0 

1 

1 

J 

HANFORD 

89,6 

50,1 

69, 

9 

• 

3,0 

97 

25. 

46 

10. 

4 

18 

0 

0 

0 

,00 

.09 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

79, 9M 

46, IM 

63, 

OM 

* 

3,2 

90 

25 

37 

2 

80 

1 

0 

0 

0 

.49 

.03 

,49 

1 

•  0 

0 

I 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

66.3 

38,5 

52. 

4 

• 

72 

25. 

30 

1 

370 

0 

0 

2 

0 

•  0 

0 

lORIA 

85.2 

5  7  ,  2M 

71. 

U7 

96 

24 

*0 

1 

19 

6 

0 

0 

0 

,00 

.08 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

89.9 

65,6 

77. 

8 

2,8 

99 

25 

98 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

,16 

.04 

•  16 

1 

I 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

90.1 

55,7 

72. 

9 

96 

24. 

43 

30 

2 

20 

0 

0 

0 

,01 

•  01 

•  0 

0 

Q 

Q 

Q 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

88,9 

58,4 

73. 

7 

99 

25 

52 

28. 

1 

19 

0 

0 

0 

.17 

•  17 

I 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

89,5 

60,0 

74. 

8 

100 

24 

52 

28 

I 

19 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

85,7 

48,3 

67. 

0 

98 

25 

43 

7. 

31 

11 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

87,6 

51,0 

3.3 

97 

24 

45 

1 

7 

12 

0 

0 

0 

.04 

•  09 

,04 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 
LINDSAY 

88.4 

54,5 

71! 

9 

3,5 

99 

24 

49 

29. 

3 

12 

0 

0 

0 

.26 

.14 

.26 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

88.8 

92,7 

70. 

8 

2.7 

101 

24 

46 

9 

2 

13 

0 

0 

0 

.05 

.06 

.05 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOD! 

LOS  BANCS 
MADERA 

MAnDEVILLE  ISLAND 

84.9 

49,2 

67. 

1 

1,5 

97 

24 

42 

17 

26 

11 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

86,0 

50,6 

68, 

3 

4,8 

96 

24 

45 

28. 

14 

10 

0 

0 

0 

.24 

.11 

.24 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

87.9 
82,7 

52.2 
51.9 

70, 
67. 

1 
3 

3,1 

99 
95 

29 
24 

47 
43 

2 
13 

14 
42 

14 
7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

,00 
,00 

.12 

.00 
.00 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

MARICOPA 

89.3 

60.3 

74, 

8 

3,6 

101 

29 

53 

28. 

1 

13 

0 

0 

0 

.04 

.07 

•  04 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1964 

Continued    


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Average 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

No.  ol  Days 

3 

0 

o 

1 
2 

From  Norma] 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Q 

Max. 

Mln. 

Date 

1 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

* 

o 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

J 

& 
6 
Q 

%% 
%\ 

s  > 
«l 

«  J 

0  o 

^1 

MERCED  FIRE  STATION  2 

69.3 

51,7 

70,5 

1,6 

99 

24 

46 

28« 

6 

18 

0 

0 

0 

.00 

,13 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

85.7 

50.3 

68,0 

• 

2,8 

99 

24 

45 

28 

17 

12 

0 

0 

0 

,00 

,19 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

86.0 

50,4 

68,2 

5,0 

95 

24e 

45 

28« 

16 

6 

0 

0 

0 

.00 

,16 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

48,9 

66,5 

94 

25* 

41 

2 

41 

6 

0 

0 

0 

,00 

,43 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

8S.0 

51,5 

68,3 

3,7 

96 

25 

46 

9* 

20 

10 

0 

0 

0 

,25 

,12 

.25 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ORANGE  COvE 

87.7 

53,6 

70,7 

• 

3.0 

98 

25 

48 

28e 

7 

14 

0 

0 

0 

,48 

,38 

.48 

1 

.0 

0 

I 

0 

0 

PANOCHE  CpEEK 

74.9 

M 

M 

87 

25 

0 

0 

0 

0 

,02 

.02 

1 

,0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVI LLE 

88.6 

53,7 

71,2 

3.2 

101 

25 

48 

29» 

3 

14 

0 

0 

0 

,41 

,34 

,41 

1 

,0 

0 

I 

0 

0 

POSEY  3  E 

75.* 

44,8 

60,1 

83 

24« 

33 

2 

150 

0 

0 

0 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

82.2 

54,4 

68.3 

92 

24 

40 

2 

34 

2 

0 

0 

0 

,07 

.07 

1 

,  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

83.8 

55,9 

69.9 

96 

25 

46 

8 

20 

8 

0 

0 

0 

,27 

.27 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

50N0RA  RS 

85.1 

47,2 

66,2 

* 

5,4 

98 

25 

40 

2 

43 

7 

0 

0 

0 

.32 

,03 

.32 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

76. 6M 

42, 5M 

59, 6M 

87 

24 

33 

2 

158 

0 

0 

.48 

,48 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  wBAP 

86.7 

53,3 

70,0 

- 

2,7 

98 

24 

48 

29» 

8 

12 

0 

0 

0 

,00 

,19 

,00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

8  3.2 

50,3 

66.8 

3.0 

95 

25 

45 

28  ♦ 

31 

5 

0 

0 

0 

.08 

,10 

,08 

I 

" 

° 

° 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

88. CM 

48, 6M 

97 

24« 

42 

1 

0 

0 

0 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

78,6 

45,4 

62^0 

86 

24 

37 

29e 

95 

0 

0 

0 

0 

!oo 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

TtJUiN  H«nH.nU 

89.9 

59,2 

74,6 

• 

1.0 

99 

25 

48 

28 

2 

2 1 

.00 

,15 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

89.2 

53,3 

71.3 

- 

2,0 

98 

25* 

47 

3 

2 

15 

0 

0 

0 

.45 

.32 

,45 

I 

.0 

0 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

84.9 

49,8 

67.4 

1,5 

98 

2  3 

40 

7 

31 

6 

0 

0 

0 

,09 

.39 

,09 

1 

0 

° 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

85.2 

51.4 

96 

25 

40 

14 

27 

8 

0 

0 

0 

09 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

84.9 

56,6 

70^8 

97 

24 

50 

10« 

5 

10 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

V  I  5>*L  1  « 

87.1 

54,9 

71.0 

4.2 

96 

25 

49 

9« 

4 

10 

0 

0 

0 

.37 

,43 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

WASCO 

87.9 

56,7 

72,3 

- 

3,3 

98 

26> 

52 

28. 

2 

12 

0 

0 

0 

,16 

,09 

.1* 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

84.0 

46,3 

65,2 

,  3 

92 

24 

38 

9 

38 

2 

0 

0 

0 

,12 

• 

,43 

.12 

1 

.  0 

° 

1 

0 

0 

DIVISION 

68.3 

2,6 

•  19 

.03 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

86.3 

54.5 

70,4 

99 

9 

44 

7 

I 

9 

0 

0 

0 

.  02 

.02 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

73.3 

63.7 

68.5 

2,4 

90 

24 

59 

30. 

1 

1 

0 

0 

0 

.05 

.08 

•  05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  Dam 

87. 7M 

48. 4M 

68, IM 

4,8 

98 

10 

41 

30 

16 

I  I 

,00 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

86.5 

52,9 

69,7 

95 

12 

43 

1 

23 

12 

0 

0 

0 

,46 

.11 

,41 

25 

.0 

0 

I 

0 

0 

BIG  BEAR  l.AKE 

73.3 

32,5 

52,9 

79 

1 1 

19 

355 

0 

0 

17 

0 

T 

25. 

.  0 

0 

0 

° 

" 

BONITA 

79.2 

57,3 

68*3 

,8 

89 

9« 

50 

22. 

2 

0 

0 

0 

0 

•  00 

,16 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

nURBANK  WB  AIRPORT  R 

83.8 

56,6 

70,2 

2.4 

97 

23e 

49 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

T 

,27 

T 

25. 

,0 

0 

0 

0 

0 

CA6RILL0  NAT  MONUMENT  R 

72.2 

59,5 

65,9 

77 

24 

55 

10 

4 

.09 

.09 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

84.4 

50,0 

67.2 

101 

24 

44 

28. 

31 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

^1 

,0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

88.1 

45,1 

66,6 

97 

9 

36 

5. 

25 

13 

0 

0 

0 

,07 

.07 

,0 

0 

0 

° 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

88.0 

51,9 

70,0 

100 

23* 

45 

8. 

0 

13 

0 

0 

0 

0 1 

.01 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

71. 5M 

59, 6M 

65, 6M 

1,1 

78 

25 

53 

22 

16 

0 

0 

0 

0 

,00 

.14 

.00 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLArEMONT  POMONA  COL 

84.5 

54,3 

69,4 

3,1 

98 

23 

48 

30 

6 

0 

0 

0 

,02 

> 

.23 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

86.6 

53,3 

70,0 

- 

2,1 

100 

23 

*2 

30 

1 

11 

0 

0 

0 

,34 

.21 

.17 

25. 

.0 

0 

2 

0 

0 

CULVER  CITY 

76. 7M 

57, 2M 

67, OM 

86 

24 

50 

8 

9 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,  0 

" 

0 

CUYAMA 

85.5 

44.3 

64,9 

94 

17. 

38 

27 

56 

10 

0 

0 

0 

,20 

1 

,0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMACA 

82.4 

44,  1 

63,3 

1.8 

89 

12e 

33 

30 

84 

0 

0 

0 

0 

loo 

.67 

,00 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

86.8 

53.0 

69,9 

98 

11 

48 

29. 

8 

10 

0 

0 

0 

.02 

• 

.16 

,02 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

87.8 

55,2 

71,5 

102 

10 

45 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

.26 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

92. 2M 

49, 9M 

71,1m 

3 1 8 

101 

23 

35 

" 

8 

19 

0 

0 

0 

,00 

• 

,00 

0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

81.5 

55,1 

68,3 

3.1 

93 

9 

48 

5. 

1 

2 

0 

0 

0 

.08 

,27 

24 

.0 

0 

I 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

89. 9M 

62, 3M 

76, IM 

102 

23 

53 

29 

0 

0 

0 

0 

Io7 

,07 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

85.4 

56,1 

70,8 

99 

9 

47 

22 

0 

9 

0 

Q 

T 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

87.2 

43,7 

65,5 

95 

24 

38 

30. 

38 

10 

0 

0 

0 

.26 

,26 

25 

.0 

0 

I 

0 

0 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

81.3M 

41,6 

61, 5M 

87 

!!♦ 

2 

113 

0 

0 

0 

0 

1.18 

1.04 

25 

,0 

0 

2 

I 

JULIAN  WYNOLA 

84.5 

49,0 

94 

9 

38 

2. 

34 

7 

0 

0 

0 

,02 

.25 

,02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

laguna  beach 

74,5 

55,8 

65)2 

2,2 

84 

24 

49 

30 

26 

0 

0 

0 

0 

,41 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  MESA 

79.8 

58,8 

69.3 

90 

24 

53 

19 

0 

\ 

Q 

Q 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

73.2 

49,3 

61,3 

94 

23 

41 

9 

117 

1 

0 

0 

0 

,00 

J  7 

.00 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

79,3 

60,6 

70,0 

■ 

,  2 

95 

9 

55 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

• 

,0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  wB  AP 

77,0 

57.8 

67,4 

3.9 

91 

9 

52 

30 

g 

2 

0 

0 

0 

,06 

T 

25. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

73,2 

60.2 

66,7 

1.8 

86 

24 

55 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

.17 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

80,2 

60,1 

70,2 

1.7 

92 

23e 

55 

30 

0 

0 

.00 

- 

.23 

,00 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

87.8 

59.0 

73,4 

93 

24« 

42 

1 

5 

11 

0 

0 

0 

.27 

,21 

.27 

.0 

0 

I 

0 

0 

MT  BALDY  notch 

67.8 

45,7 

56,8 

77 

12 

34 

2 

245 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

75,8 

54,0 

64,9 

83 

U 

39 

1 

46 

0 

0 

0 

0 

06 

,00 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

70,9 

59,0 

65,0 

1.7 

77 

24 

53 

8 

20 

0 

0 

0 

0 

!io 

06 

,0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

74.9 

58,0 

66,5 

79 

3 

53 

22. 

3 

0 

0 

0 

T 

.13 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJA I 

87.5 

52,5 

70,0 

.8 

101 

24* 

44 

2 

2 

11 

0 

0 

0 

,00 

> 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

74.3 

54,3 

64,3 

.2 

93 

22 

48 

30 

50 

2 

0 

0 

0 

,00 

.08 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

81. 4M 

53,5 

67, 5M 

86 

15 

41 

18 

20 

0 

0 

0 

0 

04 
*T 

,26 

,04 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

85,3 

56.8 

71.1 

1.3 

97 

9 

51 

30. 

0 

9 

0 

0 

0 

- 

T 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

89,8 

50.2 

70.0 

102 

11 

42 

19 

7 

17 

0 

0 

0 

•  lo 

.20 

.16 

25 

,0 

0 

1 

0 

0 

POMONA 

87.8 

54.2 

71.0 

,5 

102 

23 

47 

30 

11 

0 

0 

0 

»01 

.01 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

88.9 

49.3 

69,1 

101 

9 

41 

30 

1 

13 

0 

0 

0 

•  08 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANOS 

89.9 

55,1 

72,5 

,8 

100 

23 

49 

30. 

0 

18 

0 

0 

0 

.10 

.18 

.09 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

88,2 

53.9 

71,1 

2,2 

100 

23» 

47 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

,21 

.12 

,15 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

88,7 

53.0 

70,9 

100 

24» 

48 

30. 

3 

13 

0 

0 

0 

•  16 

,38 

,15 

25 

,0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

87.2 

56,3 

71,8 

95 

23 

48 

21. 

6 

12 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

91.6 

54,0 

72,8 

1.5 

100 

9 

47 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

•  07 

.  15 

,05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  wB  119. 

78.5 

57,1 

67,8 

1.5 

87 

12 

43 

2* 

34 

0 

0 

0 

0 

.00 

.21 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1964 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

>> 
a 

S 
0 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

3 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

1 
g 

1.00  or  More 

kl 

•°l 

s| 

OBJ 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

7't»2 

61.2 

67.7 

■  2.2 

62 

9 

1 9 

0 

Q 

0 

,15 

•  00 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

86*0 

5  3,3 

1.4 

^99 

^9 

42 

30 

12 

0 

0 

0 

J 

18 

T 

16 

•  0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

85.9 

50 

30* 

Q 

9 

0 

0 

0 

T 

y 

24 

•  0 

Q 

0 

SAN  JACINTO 

9  5  «  2 

48 1 3 

71  fi 

103 

23* 

40 

29* 

Q 

24 

0 

0 

0 

•  20 

.13 

•  19 

23 

•  0 

1 

Q 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

81.9 

59,0 

-  .5 

94 

9 

54 

30* 

0 

3 

0 

0 

0 

,07 

.11 

•  04 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

7A,7 

57,1 

66.9 

.1 

91 

22 

52 

30* 

8 

I 

0 

0 

0 

.01 

.04 

.01 

18 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

76,6 

56.3 

66.5 

96 

23 

48 

28 

16 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

26* 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

77,2 

61,3 

69.3 

•  .9 

95 

24. 

55 

8 

8 

3 

0 

0 

0 

.05 

.15 

.05 

24 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

•  2.4 

2 

0 

0 

0 

J 

•  0 

Q 

0 

SANTA  HONlCA  PIER 

69,0 

60,7 

64.9 

75 

10 

95 

10 

22 

0 

0 

0 

0 

.00 

00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

80. 7M 

50. 7M 

65. 7M 

103 

23 

43 

4 

42 

4 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

87.6 

54.7 

71.2 

»02 

23 

45 

7 

4 

14 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

11  *  ? 

60. 4M 

9X 

53 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

81.1 

^7  QM 

•  3  5 

2 

0 

0 

0 

• 

.26 

.41 

29 

Q 

I 

Q 

0 

twitchell  Dam 

77.0m 

48  .  6M 

07 

24» 

28 

107 

2 

0 

0 

0 

.  14 

.14 

1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

UCLA 

72.0 

59,8 

65.9 

84 

24 

56 

30* 

24 

0 

Q 

0 

0 

T 

T 

25* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

89.1 

52,1 

70.6 

100 

23. 

46 

30* 

1 

16 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

vandenberg  afb 

R 

vista  2  NNE 

77 

^6*Q 

50 

.  , 

0 

Q 

0 

Q 

,00 

.00 

_ 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

• 

5,6 

,9 

A 

OA 

3  J 

20 

20 

10 

0 

0 

0 

• 

.09 

.22 

24 

• 

1 

0 

YORBA  LINDA 

67  9 

•  1.9 

.08 

^  y 

•      «  • 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

97.7 

65,5 

81.6 

107 

1 3 

57 

2 

Q 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  0 

0 

Q 

0 

o  A  0  ^  TOIU 
riH  K  3  1  U  n 

9  3.1 

56,4 

74  8 

1 00 

^3 

46 

3 

25 

0 

0 

0 

00 

.00 

•  0 

0 

Q 

0 

BCAl  iMHUT     1  r 
Bt"*U~UiN  1     1  t 

71.  6M 

98 

1 1  ♦ 

45 

19 

Q 

16 

0 

0 

0 

.10 

25 

.  0 

1 

Q 

0 

HlanU''    WD  MlKfUKI 

87*9^ 

44*2^ 

65  9 

•  2.3 

14* 

10 

0 

0 

0 

*00 

.19 

.00 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

63.6M 

42, 5M 

53. IM 

74 

6 

27 

I 

359 

0 

0 

z 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

bl ythe 

of  *  1 

•  2.9 

12 

56 

30 

0 

0 

0 

.00 

.33 

,00 

0 

0 

0 

Q 

0 

DLTTHC    r^A  AIRrUKI 

Oft 

71,7 

l09 

5 

30 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

.  00 

,00 

0 

0 

0 

0 

OUKHcljU    ah'HIlNuo    5  NNt 

60, 8M 

70*AM 

J  a* 

_  f 

30 

0 

0 

0 

.18 

,18 

25 

0 

I 

0 

99  7 

82*3 

• 

108 

1 3 

'6 

22* 

30 

0 

0 

0 

T 

.29 

25 

*0 

0 

0 

0 

0 

cantil 

94,0 

55,9 

75)0 

102 

12 

49 

30 

0 

26 

Q 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

L^AUutll    "AA  AIKFOKT 

61,2 

76.8 

100 

1 1 

51 

2 

0 

24 

Q 

Q 

Q 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UcATH  VAl,LtT 

1  ns*i 

76,  1 

*  .2 

111 

16* 

t>6 

30 

0 

30 

Q 

.00 

.11 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

81  •6M 

1 

13* 

40 

49 

0 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

96  ,  7 

73,5 

85.1 

104 

14* 

68 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

,  02 

•  02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  S5W 

100,6 

65,3 

83.0 

-  3.3 

110 

12 

56 

22 

0 

30 

Q 

,00 

.26 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FA  I RMONT 

82,9 

59,  3 

71  1 

•  2.4 

92 

^  2 

50 

3 

Q 

0 

Q 

T 

* 

«  22 

T 

25 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

99  •  1 

70,  2 

84.7 

107 

^2 

25 

30 

Q 

•  00 

*  A 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HA  I  buEE 

85,2 

54  •  3M 

69  8M 

•  3.3 

^  3 

48 

3 

4 

0 

0 

0 

'nn 

,16 

•  00 

0 

0 

0 

0 

havfield  pumping  Plant 

97,4 

65,4 

61  4 

107 

1 3 

59 

30 

30 

0 

0 

0 

*06 

_ 

*0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

99,2 

68,3 

83I8 

-  2.2 

107 

12 

61 

20 

0 

30 

0 

0 

Q 

loo 

•  37 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

101,2 

84.0 

109 

J? 

58 

22 

30 

0 

0 

0 

,00 

•  00 

0 

0 

0 

Independence 

66.6m 

49*6M 

68  a  IM 

93 

14 

44 

3 

0 

0 

0 

T 

•  17 

T 

1 

•  0 

0 

0 

Q 

0 

iNOio  u  s  Date  garden 

100.  1 

66  ,  4 

83.3 

•  2.8 

106 

14* 

56 

22* 

30 

0 

0 

0 

.07 

■ 

.36 

25 

0 

0 

0 

0 

I nyokern 

9  3,  2M 

46 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

24 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

98,9 

'll' 

107 

13» 

65 

30 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

T 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

76,3 

90  •  9 

63.6 

3^ 

2 

60 

0 

Q 

0 

Q 

,  14 

,14 

29 

0 

I 

0 

LANCASTER 

9O.  3 

50  •  7 

70  5 

OR 

J} 

43 

29* 

19 

Q 

Q 

T 

T 

24 

*ft 

0 

0 

0 

0 

85,  IM 

57.0M 

71. IM 

9 1 

11* 

43 

2 

12 

9 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  5E 

99. OM 

6S.3M 

82. 2M 

105 

24* 

56 

22 

0 

30 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

8  3,7 

74. 4M 

92 

12* 

54 

1 

0 

3 

Q 

T 

T 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MO JA VE 

32*7^ 

43 

24 

T 

T 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

89,0M 

52. 7M 

70.9M 

9» 

12* 

45 

2 

2 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

63.9 

56.9 

70.4 

92 

12 

48 

22 

3 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

99.4 

72.4 

85.9 

109 

12 

66 

3* 

0 

29 

^ 

^ 

® 

,02 

.02 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PAL^'DALE 

89. 3M 

55. *M 

72. 4M 

•  2.0 

97 

U 

44 

2 

2 

12 

0 

0 

0 

T 

•  IS 

T 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

90,9 

53.2 

72.1 

99 

U 

40 

2 

4 

20 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

101,4 

63.7 

82.6 

•  1.5 

111 

12 

57 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

.19 

•  19 

.  14 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  PESERVOIR 

99,8 

75.2 

87.5 

107 

13* 

70 

23* 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

29* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

randsburg 

87.5 

59.5 

73.5 

99 

12* 

42 

7 

3 

10 

0 

0 

0 

.01 

.01 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

72.1 

5*. 7 

63.4 

-  1.7 

79 

12« 

*3 

1 

67 

0 

0 

0 

0 

,07 

.99 

.07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  Faa  airport 

100,3 

66.2 

83.3 

107 

12 

57 

22 

0 

30 

0 

0 

0 

.18 

.18 

24 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

94,9 

61.5 

78.2 

-  2.1 

102 

13 

51 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

96,0 

61.2 

78.6 

104 

12 

93 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VALVERMO  RANGER  STA 

86*9 

45.0 

66.0 

93 

19 

33 

2 

35 

10 

0 

0 

0 

,00 

•  32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

69,4 

51.3 

70.4 

97 

13* 

42 

2 

9 

14 

0 

0 

0 

,00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

57.0 

28.6 

42.8 

62 

23* 

16 

2 

661 

0 

0 

28 

0 

T 

T 

1 

T 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

46.4 

27.5 

37.0 

51 

17 

8 

2 

836 

0 

0 

29 

0 

1,20 

1,20 

1 

12.0 

5 

1 

1 

1 

I 

DIVISION 

74.7 

.  2.6 

.09 

.27 

See  Reference  Notes  Follotwing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  01 
AUDEBPOINT 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 
BtG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVILLE  MNTNC  5TA 

BRANSCO^B  2  Nm 
BRIOGEVILLE  «.  NNw 
BURNT  RA^CH  1  S 
CALI5T0GA 

CALLAHAN  RANGER  5TA 
CA2ADER0 

CECILVILlE  SAl^YER 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROAlE  3  SSE 
COPCO  NO  1  0AM 

COVELO 

CRESCENT  CITY   I  N 
CRESCENT  CITY    ?  ENE 
CUMMING5 
DOS  BIOS 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEV 
EUREKA  MB  CITY 

ferndale  a  5SW 

FERNDALE  2  Nw 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  9BAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  5TA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASauET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON   1  W 

GREENVIEw 

GUERNEvlLLE 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 


healdsbuhg 
healdsburg  no 

HILTS 

honeydew  2 
hoopa 


SW 


hoopa  2  SE 

hopland  largo  station 

lOLEwlLD  Hwy  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAhATh 

knights  valley 

KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    t  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  #  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAhYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKA6GS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR   1  W 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VlSTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  <.  mSw 
UPPEP  MATTOLE 
WEAVEHVILLE  RANGER  STA 
WEED   I  S 
WILLITS  I  NE 


.23     .18  .05 


.00 
•  U 
.50 
,00 


13     14     15  I  16     17  18 


22     23  24 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTUBAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 
BOhMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PM 
BULLARDS  bar  PwR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY   11  SkN 


Sm  lafwanc*  notM  loUowing  Slatioa  Indnc. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CAN8Y  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CABI80U  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHKO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
C0HA5SET   I  NNE 
COLEI^AN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

tOLUSA  1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  Creek  power  house 

OE  5A8LA 

dobbins  colgate 
downieville  range"  sta 

dunnigan 

ounsmuir  Ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 
fall  river  mill  intake 

ferguson  ranch 
folsom  0am 

f0re5thill  ranger  sta 

FRENCH  QuLCH 
GARDEN  VALLEY  Z  5 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  Gulch  rs 

HARRY  ENGLE6RIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
H0BERG5 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAkE  SPAuLDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MAN2ANITA  LAkE  / 

marvsville 
mc  clouo 

MiDDLETQwN 
MINERAL 

MONTICELLQ  DAM 
wnUNT  oanahEb 
MOUNT   SHASTA   5K.I  BOWL 
MOUNT   SHASTA  W8  CITY     //R  ; 
NEVADA  CITY 

NIC0LAU5  2 
ONO 

ORLANO 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  HANGER  STA 
PAYNES  CREEK  I 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE  j 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG  j 
PLATINA  ! 
PORTOLA  1 
QUINCY  RANGER  STATION 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RiO  VISTA 

ROCKLIN 

round  mountain  1  nne 
sacramento  w6  airport  r 
sacramento  w6  city  r 
saint  john 
shasta  dam 

shingle  springs 
shingletown  2  e 
sierra  city 

sierraville  hanger  sta 
soda  springs  ie         //»  ■ 

stirling  city  hs 
stonyford  coolev  ranch 

STONYFORD  ranger  STA 
STONY  GORGE  RESERVOlfi 
STRAwBEHRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE    7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VflCAVlLLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
V0LLMER5 

VOLTA  POWER  HOUSE 


1.9B    I. '52  .06 


.85  .SO 
.00 
1,59  1,58 


.66     .e<>  .02 


13     14  15 


16     17  18 


25     26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


whiskEytown  BES 
williams 

WILLOWS 
WINTEQS 

WOODLAND   1  WNW 


03 

BOCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  S5E 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BlOwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 
MEYERS  SW 
MEYERS    INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 
STANDtSH  I  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODFORD S 


ALAMO    I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5w 
BRADLEY 
8URLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
61LR0Y 

GILROY  u  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNm 

HERNANDEZ  2  Nw 
HOLLISTEh 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSW 
LOCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
NWRTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORflO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  *LT0  city  HALL 

PALOMA 

PARKFIELO 

PASO  ROBLES 

PASO  robles  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAJNT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

5  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  Ap 
5  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORlO  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOLEDAD 

5PRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 


*0« 
■  15 
•  09 


25     26     27     28     29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1964 


Day  of  Month 


Station 

ToU 

1   j   2   [  3 

4   I   5   1  6 

7      8  9 

10  j  11  [  12 

13  1  14  15 

16     17  1  18 

19  I  20  21 

22  1  23  1  24 

2S     28  27 

28  1  29  {  30 

31 

WALNUT  CREeiC  *•  E 
WAISONVILLE  UJIERUOBKS 
URIOHTS 

.00 

■  u 

,00 

.11 

• 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  0^ 

ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

,11 

•  00 
.00 
.S5 
.27 

.17 

.55 

l2T 

9AKERSFIEL0  WB  AIRPORT  R 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
6UTT0NWILL0W 
CALAVERAS  BIG  TREES 

T 

.2A 
.57 

T 

.24 
.57 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COALINGA 
COALINGA  U  WNW 

.IS 

'.TO 
.•lO 
.00 

.15 
.25 

.69  .01 
.40 

CORCORAN  IRRIG  OlST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

.30 

•  00 

•  00 
T 

•  Ot 

.30 

T 

.08 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  SSW 

•  01 

•  13 

•  01 
.00 

•  00 

.01 
.13 
.01 

FRESNO  WB  AIRPORT  R 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

.00 

•  25 
I^IA 

•  21 

Ml 

.25 
1.14  T 

.21 
1.11 

GROVELANO  RANGER  5TA 

HANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

.48 

.06 
.00 

,48 

,49 
,06 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

.07 

•  00 

•  00 
.00 
.!« 

,07 
.16 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  city  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  S£ 
LE6EC 

.01 
.  17 
.00 
.00 
.06 

,01 
.17 

,06 

le  grand 
lehman  ranch 
lemon  cove 

LINDSAY 
LODI 

•  0« 

.2' 

•  05 
.00 

•  04 

,26 
.05 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANDS 

LOS  BANCS  ARBURUA 

MADERA 

mandevillE  island 

.00 

!oc 

.00 
.00 

.24 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENOOTA  DAM 

•ot 

!2( 

•  93 

•  03 

.04 

•  34 

•  26 

•  93 

•  03 

MERCED  FIRE  STATION  2 

mERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  Nw 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

•  00 

•  00 

•  00 

•  00 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CHEEK 
PATHWAY 

.25 
.48 
.00 
,02 
,20 

.25 
,48 

.02 

.19  ,01 

PIEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

•  47 

,00 
,00 
,07 

,47 
.41 

.07 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

,00 

l27 
.00 
.32 

.13 
•  27 

.32 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

■»» 

.19 
.00 
.OS 

,48 
,49 
.19 

.08 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

VEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

,00 

!o( 

,00 
,45 

.08 
.45 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELO 
TURLOCK 

,09 
.09 
.00 
.08 
.17 

.09 
.09 

.08 
.17 

VISALIA 

WALLACE   I  SE 

WASCO 

WESThAVEN 

WEST  POINT  3  Sw 

.43 
.00 
.16 
.16 
.02 

.43 

.16 
.16 
,02 

WHITE  ROCK 
WOFFORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

t 

.12 

T 

.12 

ea  loUowing  Station  Indsz. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONOI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  wT  FZ  '•'•ft 

ALPINE 

ALTflOENA 

ANZA 

ARBOYO  SECO  B5  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NQ  I 
AVALON  PlEASuOE  PIER 
A2U5A  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  QAM 
BEAUMONT 

BEAUVONT   PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  /, 
BIG  DAlTON  dam  FC2238E 
BIG  TUJUnGA  dam  FC<.iDE 
BONITfl 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FO  FC22613 
BURBANK  wa  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  0AM 

CAMPC 

CANOGA  Park  pierce  col 
chat5w0pth  fc  z*.  d 
cmula  vISTA 
claremont  pomona  col 

COLBYS  FC  53  n 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  Iti 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FCIOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 
ESCONOI DO 
FILLMORE   1  MNW 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARRDUES  flCH 
FULLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENOAlE   STAPEN  FC295G 
GLENOORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FCib'* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HENSHAw  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IOylLWILO  ranger  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  vERNE  WTS  FC   560  8 
LECHU2A  PT   STA  FC  352B 
LOCKMOOO  MESA 
LOHPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  we  Ap 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wP  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  Pw 
LYTLE  creek  ranger  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK    1  SSE 

MT  8AL0Y  FC  flSG 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  wIlSON  FC  33fi  6  /, 

nEmbury  park  4  sw 

NEWHALL   SOlEDAO  FC  32C 

NEWPORT  BEACh  harbor 

NIPOMO  2  NV. 

OCEANSIOE 

OJAI 

OLINOA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARD 

OZENA 

pACOtMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOHAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC*3D 

PASADENA 

PERRI5 

PIEORA  BLANCA  6R0  STA 
PINE  CANYON  PS  FC32ie 

PlHU  2  ESE 

PT  ARGuElLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
HAMONA  SPAULDIN6 

HANCHITA 
REDLA'"^DS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EKP  STA 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANOaeRG  WB  //R 
SAN  DIEGO  W8  AIRPORT  H 

SAN  OIMAS  FIRE  wD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SflN  f'ABBlEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC^t^SBE 
5AN  GABBIEL  Ft«E  DEPT 

SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVFR  PH  #  I 
SANTA  ANITA  FERN  fC^iZ 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  P|ER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  0AM 
SAUGU5  PWR  PL  NO  I 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL  FC 

SOMIS  3  NE 

50M1S  3  NW 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

5UEY  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLANO   3  N 

VALLEY  CENTER  b  N 
VANDENBERG  AFB  R 
VAN  NUY5  FC  I5B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   5TA  FC120 

ViSTA  2  NNE 
WALNUT   PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIEP  FC    Iflb  D 
YORBA  LiNDA 


AOELANTO 
APPLE  vAlLEY 
BAKER  9  NN',* 
BARSTOw 
BEAUMONT   I  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK   FC  836 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2  /. 
BISHOP  we  AIHPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTNE  FAA  AIRPORT 
B0RRE60  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAwLEy  2  SW 
CABAZON 
CALExlCO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDJNG 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSw 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAlwEE 

mayfielo  pumping  Plant 
hesperia 

I-^PERIAL 

imperial  faa  4p 
independence 

indio  u  s  date  garden 
inyokern 

inyokern  armitage 
iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 
lake  arrowhead 
lancaster 

LLANO  SHAwNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA   3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MOHONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACh 
NIGHT INGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PAlMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 


.00 
,00 
.00 


.00 

T  ' 
.00 


10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


27     28     29     30  31 
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Continued 


PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL   INN  l 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  Ranger  sta 

VICTORVILLE  PUMP  PLA 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h- 

Relative   fiumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1 

O  l/l 
"  CL 

o 

-  l/l 
o  a 

a 

-  a 

E 

o 

- »/) 
o  a 

Trace 

,01-09 

.10-49 

66  -OS 

1  00-1.99 

200 
and  over 

Total 



BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

30 

8 

6.8 

20++ 

32 

25 

56 

38 

26 

40 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

16 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.5 

BLUE  CANVON  WB  AIRPORT 

6.8 

25++ 

11 

24  + 

34 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0.8 

BURBAN<  WB  AIRPORT 

19 

13 

5.9 

23++ 

16 

24 

78 

53 

43 

74 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2.3 

EUREKA  WB  CITY 

NW» 

6.1 

29 

NW» 

21 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

71 

4.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

31 

16 

6.7 

19 

NW 

17 

76 

45 

26 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

0.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

11 

6.8 

22++ 

13 

24 

84 

62 

55 

78 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

16 

9.5 

25% 

W 

1 

61 

64 

65 

78 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.2 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

42 

29 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

O.B 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

12 

9.6 

23++ 

29 

S 

75 

68 

60 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

11 

7.6 

33 

N 

20 

55 

37 

22 

45 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

97 

l.l 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

12 

8.7 

32 

NW 

21 

74 

49 

29 

62 

0 

0 

0 

0 

0 

-0 

0 

99 

0.6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SANDBERG  WB 

11.3 

33++ 

36 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

30 

12 

7.0 

20 

NW 

8+ 

84 

66 

69 

84 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

73 

3.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

1* 

10.7 

31 

W 

17 

77 

62 

54 

73 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.1 

SAN  FRANCISCO  FED  BLOG 

W» 

50 

8.9 

28 

SW» 

25 

721 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

78 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

64 

62 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.1 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

29 

12 

B.4 

33++ 

3* 

21 

56 

42 

28 

48 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.6 

«  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$  8i00  A.M. 
«  PEAK  GUST 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        111'  on  the  16+  at  Death  Valley  and  on  the  12th 
at  Palm  Springs 

Lowest  Temperature:         8°  on  the  2d  at  Bodie  and  White  Mountain  2 

Greatest  Total  Precipitation:        1.98  inches  at  Cohasset  1  NNE 

Least  Total  Precipitation:  0.00  inch  at  258  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:    1.92  inches  on  the  1st  at  Cohasset  1  NNE 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      12.0  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:    6  inches  on  the  1st  at 

Manzanita  Lake 


S««  T»t«nnc«  notM  following  SuUon  IndttX. 
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DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  of  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

»      tt  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 

81 

6  5 

80 

78 

86 

93 

93 

92 

78 

63 

92 

91 

76 

60 

86 

76 

67 

104 

108 

108 

91 

83 

63 

78 

74 

66,1 

53 

43 

46 

46 

55 

53 

46 

45 

46 

42 

44 

48 

48 

47 

43 

46 

56 

43 

42 

56 

41 

48 

91 

52 

49 

42 

42 

42 

90 

42 

47.0 

AMGWIN  PAC  UNION  COU 

MAX 

6  0 

76 

73 

68 

78 

82 

84 

75 

63 

92 

86 

77 

85 

91 

89 

60 
42 

90 

95 

96 

89 

70 

66 

72 

74 

60 

81,1 

46 

52 

58 

45 

46 

44 

43 

36 

46 

43 

43 

46 

52 

52 

46 

50 

65 

60 

59 

57 

72 

52 

46 

40 

39 

43 

49 

48.8 

BTG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

93 

67 

9  1 

90 

80 

63 

93 

95 

94 

89 

88 

98 

97 

78 

85 

90 

62 

69 

101 

105 

106 

96 

90 

90 

91 

87 

89.8 

50 

42 

45 

42 

45 

45 

45 

42 

41 

37 

44 

46 

44 

46 

44 

46 

42 

44 

48 

39 

44 

48 

46 

47 

43 

41 

43 

43 

42 

44.2 

CALLAHAN   RANGER  STA 

MAX 

64 

77 

6 1 

86 

65 

68 

69 

82 

86 

88 

80 

77 

85 

6 1 

75 

87 

90 

95 

93 

84 

8 1 

83 

82 

80 

83.3 

3e 

32 

35 

37 

36 

36 

38 

35 

34 

33 

33 

35 

40 

35 

36 

35 

42 

32 

35 

37 

29 

36 

41 

40 

39 

36 

36 

32 

34 

37 

39.7 

CECILVILLE  SAWVER 

MAX 

62 

82 

76 

61 

85 

86 

90 

85 

66 

90 

90 

86 

80 

86 

75 

80 

92 

97 

99 

90 

83 

83 

63 

80 

SO 

83.9 

34 

32 

36 

41 

35 

39 

40 

33 

36 

36 

37 

39 

44 

37 

36 

41 

35 

34 

40 

41 

32 

33 

46 

90 

48 

40 

39 

38 

39 

37 

38.3 

CLOVERDaLE  3  S5E 

MAX 

78 

77 

74 

60 

86 

84 

78 

80 

88 

98 

86 

81 

90 

100 

66 

92 

102 

104 

107 

85 

70 

70 

76 

60 

65,6 

47 

45 

50 

53 

44 

45 

47 

50 

45 

43 

44 

44 

42 

44 

47 

50 

61 

49 

54 

62 

63 

60 

61 

63 

64 

55 

60 

43 

42 

43 

49.7 

COVELO 

MAX 

66 

66 

79 

6  3 

87 

89 

90 

66 

62 

96 

90 

75 

83 

69 

78 

8  7 

96 

101 

100 

95 

6 1 

80 

80 

80 

65,5 

MIN 

35 

35 

36 

39 

37 

41 

42 

37 

37 

36 

35 

39 

40 

39 

39 

40 

40 

37 

39 

42 

37 

41 

46 

47 

43 

38 

37 

36 

36 

36 

38,8 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 

64 

6  3 

66 

68 

68 

65 

60 

59 

66 

66 

69 

66 

64 

66 

69 

67 

66 

81 

66 

93 

82 

59 

66 

55 

63 

63 

67,2 

41 

47 

45 

50 

49 

44 

42 

41 

41 

48 

47 

50 

53 

44 

44 

52 

54 

46 

43 

53 

60 

92 

99 

61 

50 

39 

42 

49 

49 

47 

47,6 

duttons  landing 

MAX 

72 

80 

89 

79 

68 

71 

76 

77 

75 

76 

90 

70 

79 

85 

99 

90 

87 

97 

93 

96 

70 

70 

67 

80.3 

MIN 

51 

48 

48 

48 

:>1 

51 

48 

46 

47 

42 

46 

50 

57 

48 

48 

53 

64 

60 

55 

59 

66 

47 

43 

47 

60.0 

ELK  VALLEV 

MAX 

83 

82 

78 

73 

60 

62 

84 

87 

82 

78 

64 

8  2 

74 

76 

82 

75 

75 

84 

90 

93 

85 

77 

79 

81 

72 

69 

79.8 

MIN 

37 

35 

37 

38 

39 

39 

38 

40 

34 

37 

36 

37 

44 

40 

36 

41 

51 

34 

36 

42 

36 

43 

93 

46 

42 

37 

37 

38 

40 

41 

39.5 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

62 

62 

57 

57 

58 

57 

62 

60 

58 

60 

55 

56 

62 

61 

61 

63 

61 

69 

62 

56 

61 

67 

74 

63 

67 

56 

66 

64 

61 

69 

61,0 

MIN 

52 

49 

52 

50 

51 

50 

49 

47 

52 

47 

47 

48 

53 

50 

50 

62 

52 

45 

47 

50 

47 

48 

52 

53 

49 

48 

48 

48 

46 

48 

49.4 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

65 

66 

64 

6  1 

59 

60 

66 

64 

62 

61 

59 

58 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

64 

65 

71 

75 

87 

74 

60 

64 

60 

64 

72 

65.4 

MIN 

46 

44 

51 

48 

51 

51 

43 

41 

47 

45 

45 

47 

53 

45 

45 

45 

51 

42 

42 

50 

40 

41 

46 

49 

42 

47 

37 

44 

49 

44 

45. T 

FOREST  GLEN 

MAX 

70 

65 

80 

90 

90 

88 

85 

77 

78 

82 

86 

90 

92 

89 

83 

9  1 

91 

75 

80 

87 

76 

79 

92 

96 

97 

95 

65 

63 

84 

82 

84.7 

MIN 

38 

40 

35 

39 

32 

33 

37 

36 

35 

32 

34 

36 

37 

34 

37 

37 

40 

35 

35 

35 

31 

37 

43 

41 

40 

34 

32 

35 

34 

34 

39.9 

FORT  BRAGG 

MAX 

63 

65 

68 

63 

61 

63 

60 

62 

63 

64 

55 

56 

57 

64 

64 

67 

66 

64 

64 

70 

63 

67 

76 

79 

61 

63 

58 

67 

60 

62 

64.6 

MIN 

45 

47 

46 

46 

44 

41 

46 

44 

44 

46 

45 

45 

48 

45 

46 

47 

49 

48 

47 

48 

53 

53 

54 

57 

91 

49 

50 

46 

46 

46 

47.* 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

64 

64 

6  1 

61 

62 

59 

61 

65 

63 

57 

57 

58 

65 

66 

65 

65 

66 

65 

69 

65 

70 

74 

76 

75 

60 

58 

66 

63 

61 

66 

64.2 

MIN 

40 

42 

41 

41 

43 

41 

43 

38 

39 

40 

50 

48 

51 

41 

41 

43 

51 

44 

45 

50 

46 

45 

49 

61 

46 

50 

50 

40 

48 

42 

44,6 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

67 

75 

82 

8  5 

85 

82 

83 

82 

79 

84 

66 

68 

86 

86 

83 

89 

89 

75 

83 

82 

74 

87 

91 

93 

93 

90 

85 

85 

86 

80 

84,0 

MIN 

41 

31 

33 

35 

36 

35 

38 

33 

33 

30 

32 

33 

39 

36 

33 

33 

44 

30 

34 

38 

29 

54 

39 

37 

36 

35 

32 

32 

34 

39 

34,7 

FORT  ROSS 

MAX 

65 

67 

74 

62 

64 

62 

63 

65 

60 

59 

59 

65 

66 

67 

72 

62 

69 

72 

77 

71 

91 

86 

76 

89 

66 

57 

63 

66 

66 

70 

68,3 

MIN 

42 

46 

45 

45 

45 

43 

49 

46 

42 

45 

48 

46 

44 

44 

45 

44 

47 

46 

52 

50 

50 

94 

52 

63 

94 

62 

51 

48 

44 

45 

47,3 

GRATON  1  w 

MAX 

74 

84 

94 

85 

76 

74 

72 

72 

77 

80 

76 

75 

76 

66 

94 

90 

82 

86 

99 

94 

08 

95 

98 

101 

93 

65 

66 

72 

75 

89 

82,9 

MIN 

43 

44 

44 

46 

45 

43 

50 

51 

43 

38 

44 

41 

47 

42 

47 

45 

45 

45 

55 

62 

93 

61 

50 

52 

50 

52 

48 

39 

44 

41 

46,7 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

74 

70 

eo 

88 

91 

85 

90 

87 

79 

87 

90 

92 

95 

91 

91 

93 

92 

78 

86 

90 

74 

86 

96 

99 

102 

94 

90 

90 

89 

89 

87,7 

MIN 

47 

48 

40 

43 

42 

42 

44 

40 

39 

41 

42 

41 

45 

42 

41 

42 

60 

39 

41 

45 

40 

42 

49 

47 

49 

40 

40 

36 

43 

41 

42,6 

HEAlOSBuRG 

MAX 

79 

89 

95 

94 

64 

8  1 

77 

77 

82 

67 

66 

79 

81 

92 

100 

87 

86 

96 

103 

90 

92 

103 

107 

108 

65 

73 

73 

79 

80 

88 

87,7 

MM 

46 

49 

48 

50 

49 

49 

52 

52 

49 

42 

48 

47 

53 

46 

49 

49 

49 

57 

62 

67 

62 

68 

55 

68 

93 

96 

51 

42 

49 

44 

91,4 

HILTS 

MAX 

62 

59 

71 

81 

79 

73 

78 

79 

65 

77 

62 

83 

85 

62 

73 

83 

86 

62 

71 

76 

72 

72 

64 

89 

92 

74 

79 

60 

80 

74 

76.8 

MIN 

40 

34 

36 

39 

44 

42 

41 

40 

35 

37 

38 

42 

50 

43 

39 

39 

42 

35 

37 

37 

35 

43 

45 

46 

49 

37 

43 

38 

36 

39 

40,1 

HOOPA 

74 

74 

81 

88 

68 

S3 

87 

79 

74 

85 

69 

69 

92 

78 

82 

90 

89 

73 

83 

86 

66 

87 

96 

99 

99 

9  1 

68 

67 

84 

77 

85,3 

MIN 

43 

43 

45 

46 

47 

45 

44 

47 

42 

43 

40 

44 

47 

47 

47 

47 

57 

46 

45 

51 

41 

47 

50 

50 

49 

44 

46 

42 

46 

44 

45,8 

KEnTFIElD 

69 

73 

8  1 

90 

79 

75 

73 

66 

72 

77 

79 

77 

72 

74 

64 

9  3 

78 

77 

86 

98 

90 

66 

94 

96 

1 00 

60 

63 

63 

72 

73 

79,8 

MIN 

51 

47 

47 

47 

49 

46 

49 

45 

43 

43 

44 

46 

47 

42 

48 

47 

60 

50 

50 

61 

58 

68 

56 

57 

94 

96 

90 

56 

49 

46 

49,3 

KLAMATH 

MAX 

67 

65 

68 

69 

7  3 

63 

63 

66 

68 

6  1 

6  I 

60 

66 

72 

68 

75 

74 

82 

95 

61 

96 

72 

69  2 

MIN 

44 

46 

44 

45 

46 

45 

43 

45 

44 

44 

43 

44 

53 

46 

45 

47 

65 

46 

45 

52 

43 

60 

55 

53 

48 

43 

62 

51 

50 

46 

47!  I 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

80 

84 

9 1 

69 

63 

82 

92 

97 

89 

100 

101 

99 

7  I 

74 

76 

89 

MIN 

49 

3S 

39 

43 

41 

41 

40 

44 

60 

64 

46 

54 

36 

38 

37 

38 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

70 

79 

87 

89 

65 

63 

8  1 

75 

82 

87 

86 

68 

84 

86 

93 

93 

93 

95 

96 

94 

98 

101 

102 

93 

78 

79 

76 

69 

ea 

87  9 

MIN 

34 

44 

38 

39 

35 

38 

40 

37 

34 

32 

33 

37 

39 

36 

36 

39 

38 

39 

46 

46 

44 

40 

40 

35 

36 

35 

36 

37 

39 

36 

37,8 

LAVA  BEDS  NAT  MONU'^ENT 

MAX 

51 

55 

66 

75 

78 

69 

74 

73 

70 

71 

77 

78 

82 

79 

70 

75 

60 

63 

64 

74 

66 

64 

77 

83 

85 

80 

to 

76 

74 

74 

72,7 

MIN 

37 

34 

39 

44 

43 

41 

46 

40 

38 

42 

46 

46 

48 

46 

39 

41 

45 

32 

30 

43 

32 

35 

48 

46 

46 

38 

37 

46 

49 

46 

41,3 

MOUNT  HFBrON  RS 

58 

57 

67 

76 

79 

70 

74 

76 

66 

73 

79 

8  1 

8  1 

77 

70 

7 1 

62 

61 

67 

76 

96 

66 

77 

82 

69 

78 

74 

76 

75 

T3 

73  0 

MIN 

30 

21 

25 

29 

29 

30 

29 

26 

27 

27 

25 

29 

33 

26 

27 

28 

40 

26 

27 

36 

21 

30 

34 

34 

33 

26 

29 

26 

27 

30 

28l8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

75 

83 

90 

90 

80 

70 

70 

70 

78 

80 

60 

79 

74 

8  1 

86 

86 

84 

86 

99 

99 

92 

96 

96 

104 

98 

7X 

68 

73 

7 1 

80 

63,0 

Mm 

50 

49 

48 

46 

52 

54 

52 

46 

47 

45 

45 

47 

47 

46 

48 

48 

61 

49 

47 

52 

94 

62 

56 

56 

96 

64 

49 

42 

46 

46 

49.7 

nDT^K    Ddaidtp      d  c  c  ^ 
UKlt^   f^HAlHlc   LKtt^  PK 

77 

75 

67 

65 

67 

65 

65 

67 

70 

72 

70 

67 

68 

69 

79 

72 

66 

70 

72 

69 

75 

90 

96 

99 

87 

63 

59 

55 

71 

71,7 

MIN 

40 

39 

42 

45 

50 

38 

36 

40 

39 

38 

40 

36 

51 

42 

38 

46 

65 

38 

40 

47 

36 

43 

49 

53 

44 

36 

36 

49 

48 

40 

42,7 

ORLEANS 

76 

83 

90 

90 

91 

90 

86 

76 

89 

90 

92 

92 

93 

8  7 

93 

90 

92 

90 

90 

87 

10  3 

103 

95 

94 

92 

90 

60 

76 

89  9 

MIN 

48 

50 

42 

43 

42 

44 

43 

45 

42 

41 

42 

43 

41 

46 

46 

43 

43 

41 

43 

43 

42 

46 

45 

48 

47 

48 

43 

42 

44 

42 

43,9 

DPTAI  IIWA    C  t  as    CTA    «  ^ 
f'CTMLW'^'*    PiRC    blA   *  £ 

72 

83 

92 

86 

79 

/a 

76 

72 

79 

80 

74 

66 

72 

82 

96 

82 

77 

86 

100 

96 

1 04 

96 

73 

69 

72 

75 

83 

83,0 

Mm 

51 

43 

44 

45 

47 

46 

60 

50 

43 

45 

46 

49 

51 

44 

46 

47 

54 

47 

53 

54 

62 

97 

51 

51 

53 

56 

42 

43 

51 

48 

49,0 

POINT  ARENA 

62 

67 

65 

66 

57 

60 

6  1 

61 

65 

65 

63 

69 

60 

63 

6  3 

65 

60 

69,9 

Mm 

43 

42 

42 

46 

47 

47 

45 

42 

39 

41 

41 

46 

49 

49 

42 

43 

92 

43 

50 

52 

47 

46 

54 

53 

48 

49 

49 

43 

49 

90 

46.3 

POTTER  vAllEY  ph 

74 

84 

94 

96 

66 

87 

90 

92 

90 

87 

92 

98 

104 

103 

95 

84 

MIN 

39 

42 

43 

41 

44 

39 

40 

40 

43 

42 

41 

49 

45 

46 

45 

SO 

53 

50 

44 

36 

RICHARDSON  GROvE  ST  PK 

77 

76 

83 

91 

68 

60 

66 

61 

62 

64 

87 

89 

69 

79 

79 

94 

68 

75 

80 

86 

76 

66 

101 

106 

104 

91 

76 

72 

76 

73 

84,4 

Mm 

51 

44 

44 

48 

50 

50 

47 

4a 

44 

44 

45 

44 

44 

44 

46 

46 

48 

45 

45 

49 

44 

44 

50 

53 

50 

46 

49 

44 

47 

44 

46,9 

SAINT  HELENA 

MAX 

72 

88 

94 

93 

79 

76 

76 

76 

84 

86 

88 

79 

80 

88 

97 

84 

65 

94 

99 

94 

87 

98 

103 

106 

85 

74 

75 

60 

79 

88 

86,3 

Mm 

42 

44 

45 

46 

49 

55 

53 

47 

50 

41 

41 

43 

48 

44 

46 

46 

46 

50 

59 

56 

66 

66 

51 

53 

57 

57 

46 

40 

43 

43 

48,9 

SALYER   RANGER  STATION 

MAX 

74 

73 

80 

68 

90 

91 

89 

68 

75 

87 

90 

90 

92 

80 

84 

91 

92 

74 

65 

88 

80 

87 

95 

100 

101 

93 

88 

86 

84 

78 

86,4 

Mm 

44 

45 

45 

47 

45 

47 

45 

48 

43 

44 

45 

45 

46 

48 

46 

46 

48 

46 

45 

45 

42 

42 

47 

50 

90 

44 

44 

44 

49 

44 

49,9 

See  Reference  Notes  foUowmg  Slation  Indei 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SAN  RAFAEl 

MAX 

73 

81 

91 

90 

77 

71 

71 

70 

77 

79 

76 

76 

71 

80 

94 

94 

77 

87 

99 

97 

86 

94 

98 

101 

100 

79 

66 

70 

69 

81 

82 

.5 

MIN 

50 

51 

46 

42 

45 

46 

46 

46 

52 

49 

51 

51 

53 

60 

56 

68 

54 

61 

68 

59 

58 

54 

53 

52 

51 

48 

51 

,4 

SANTA  I^OSA 

MAX 

73 

76 

85 

92 

89 

81 

79 

77 

73 

80 

91 

78 

73 

77 

87 

95 

81 

84 

90 

100 

93 

86 

96 

100 

104 

81 

71 

71 

76 

76 

S3 

.4 

MIN 

'.S 

45 

48 

48 

46 

^' 

45 

48 

5 1 

45 

47 

46 

48 

49 

51 

64 

56 

61 

63 

54 

62 

55 

61 

42 

44 

44 

49 

,0 

SCOTIA 

MAX 

64 

66 

68 

71 

65 

61 

65 

65 

65 

69 

74 

67 

66 

67 

67 

76 

76 

66 

67 

71 

65 

70 

S3 

95 

98 

65 

65 

68 

60 

65 

69 

.7 

MIN 

5  3 

46 

52 

49 

50 

45 

45 

46 

45 

46 

46 

49 

49 

51 

50 

54 

46 

45 

51 

44 

46 

61 

54 

49 

49 

46 

50 

60 

47 

48 

,5 

3r  CLICK  ^-UVC 

MAX 

MIN 

SONOMA 

MAX 

76 

83 

93 

83 

82 

73 

75 

76 

81 

83 

83 

83 

76 

88 

96 

91 

SI 

91 

102 

93 

90 

97 

102 

102 

94 

72 

75 

78 

86 

66 

.7 

MIN 

45 

4  3 

42 

43 

4  1 

52 

47 

45 

4  1 

39 

43 

41 

52 

43 

44 

43 

46 

44 

51 

49 

58 

62 

46 

50 

49 

58 

50 

40 

42 

41 

46 

,6 

TRINITV  DAM  VISTA  PT 

MAX 

63 

60 

70 

79 

84 

78 

80 

75 

72 

77 

60 

82 

86 

82 

So 

85 

85 

74 

79 

83 

70 

75 

87 

90 

94 

90 

78 

77 

75 

78 

78 

.9 

MIN 

40 

39 

45 

48 

45 

47 

49 

45 

45 

44 

47 

47 

51 

45 

47 

47 

51 

42 

47 

49 

50 

54 

55 

63 

51 

49 

48 

45 

39 

46 

47 

,3 

TLLELAKE 

MAX 

60 

69 

78 

81 

79 

77 

77 

75 

73 

79 

60 

83 

82 

79 

S3 

82 

79 

68 

76 

76 

69 

80 

84 

87 

86 

78 

78 

78 

75 

73 

77 

.6 

MIN 

34 

24 

28 

30 

36 

29 

34 

32 

29 

27 

28 

3 1 

34 

34 

29 

29 

46 

27 

29 

41 

33 

32 

39 

35 

34 

33 

30 

29 

29 

32 

31 

,9 

UKIAH 

MAX 

7S 

94 

93 

95 

87 

88 

82 

76 

85 

90 

90 

90 

80 

85 

99 

93 

78 

85 

96 

86 

90 

104 

106 

106 

96 

78 

80 

80 

82 

SI 

88 

,1 

Mm 

48 

45 

45 

45 

48 

47 

56 

45 

47 

59 

48 

50 

53 

54 

52 

50 

48 

42 

43 

45 

47 

,2 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

68 

64 

78 

87 

88 

83 

85 

81 

78 

81 

87 

67 

91 

86 

S4 

92 

90 

76 

84 

88 

78 

81 

93 

99 

100 

92 

83 

82 

82 

81 

84 

,4 

MIN 

45 

42 

37 

40 

37 

40 

39 

38 

38 

33 

32 

36 

41 

38 

37 

36 

46 

36 

37 

51 

34 

39 

44 

45 

40 

36 

36 

36 

34 

36 

38 

,7 

WEED  1  S 

59 

59 

70 

77 

80 

73 

77 

71 

67 

74 

76 

77 

82 

SO 

74 

76 

79 

69 

70 

76 

63 

69 

60 

83 

88 

83 

75 

74 

75 

76 

74 

,4 

MIN 

32 

30 

32 

33 

34 

34 

35 

40 

32 

36 

37 

35 

33 

35 

38 

33 

32 

33 

40 

36 

37 

40 

38 

33 

35 

38 

39 

39 

36 

,1 

MILLITS   I  NE 

68 

77 

85 

86 

86 

80 

80 

69 

79 

83 

85 

82 

76 

80 

92 

90 

84 

80 

92 

85 

90 

96 

100 

98 

95 

82 

73 

72 

73 

76 

83 

.1 

MIN 

41 

38 

36 

39 

54 

38 

40 

39 

33 

34 

33 

34 

43 

39 

37 

37 

46 

35 

39 

43 

39 

40 

42 

44 

42 

38 

38 

39 

40 

36 

38 

5 

yreka 

68 

60 

76 

SO 

85 

77 

85 

84 

71 

79 

84 

84 

89 

86 

so 

83 

72 

70 

76 

S3 

70 

75 

67 

91 

93 

87 

SO 

82 

81 

80 

79 

,9 

MIN 

46 

39 

39 

40 

45 

43 

45 

40 

38 

40 

4  1 

41 

44 

44 

41 

41 

42 

37 

38 

42 

38 

40 

43 

64 

44 

44 

43 

40 

40 

41 

41 

>8 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RAnGER  STATION 

56 

71 

80 

80 

78 

77 

75 

71 

75 

79 

81 

83 

80 

77 

82 

S2 

74 

71 

79 

78 

70 

81 

87 

90 

88 

82 

79 

78 

75 

7S 

77 

7 

MIN 

37 

30 

34 

40 

36 

33 

40 

36 

31 

40 

40 

41 

42 

34 

34 

36 

38 

26 

34 

36 

34 

36 

41 

45 

42 

33 

39 

36 

37 

45 

36 

9 

ALTURA5  RANGER  STATION 

MAX 

54 

57 

72 

83 

82 

80 

64 

72 

74 

78 

82 

86 

88 

so 

78 

SO 

S7 

71 

80 

62 

79 

80 

85 

87 

90 

66 

84 

85 

81 

80 

79 

6 

MIN 

38 

26 

28 

30 

35 

3 1 

34 

3  1 

26 

26 

28 

32 

35 

34 

30 

26 

41 

28 

30 

29 

33 

29 

38 

36 

31 

29 

30 

29 

27 

31 

31 

1 

AUBURN 

MAX 

61 

72 

82 

90 

91 

86 

80 

81 

79 

84 

90 

93 

90 

89 

84 

93 

93 

81 

88 

96 

99 

90 

93 

101 

99 

91 

79 

76 

78 

81 

86 

3 

Mm 

49 

49 

50 

55 

58 

49 

48 

50 

48 

49 

58 

59 

52 

50 

53 

58 

63 

53 

53 

60 

56 

61 

60 

60 

65 

52 

47 

46 

46 

48 

53 

2 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

69 

73 

83 

88 

94 

87 

81 

79 

74 

81 

89 

92 

84 

66 

89 

94 

92 

SO 

89 

93 

93 

S3 

95 

98 

102 

88 

76 

74 

76 

81 

85 

4 

MIN 

50 

51 

54 

57 

55 

55 

53 

5  3 

49 

52 

52 

55 

51 

53 

54 

55 

54 

55 

61 

62 

66 

6S 

67 

65 

61 

55 

5 1 

49 

50 

53 

55 

5 

BlUE  CANYON  WB  AtPPORT 

MAX 

47 

66 

70 

72 

69 

66 

65 

63 

67 

70 

74 

75 

71 

70 

79 

75 

63 

72 

77 

68 

66 

76 

SI 

85 

76 

71 

68 

64 

67 

69 

70 

1 

Mm 

34 

38 

51 

51 

49 

48 

46 

46 

45 

53 

55 

56 

52 

49 

54 

54 

49 

49 

6 1 

49 

43 

52 

60 

63 

57 

55 

5 1 

49 

49 

56 

50 

4 

BrwMAN  DAM 

MAX 

45 

68 

73 

75 

70 

68 

77 

65 

69 

73 

75 

76 

73 

72 

82 

75 

64 

79 

72 

71 

64 

73 

70 

84 

62 

73 

71 

69 

69 

73 

71 

7 

i"im 

35 

36 

46 

48 

47 

44 

43 

44 

41 

49 

51 

52 

52 

46 

52 

50 

47 

48 

48 

49 

43 

45 

43 

48 

48 

51 

49 

45 

43 

48 

46 

4 

BROOKS  FARNHAM  ranch 

MAX 

72 

74 

85 

92 

95 

85 

82 

85 

92 

95 

95 

85 

87 

95 

95 

85 

84 

90 

88 

84 

96 

100 

102 

92 

77 

77 

86 

87 

9 

Mm 

45 

43 

45 

49 

46 

49 

44 

44 

47 

50 

45 

49 

50 

49 

60 

48 

44 

55 

72 

68 

54 

43 

42 

42 

48 

46 

8 

BURNEV 

MAX 

59 

58 

74 

81 

82 

78 

80 

74 

71 

76 

91 

83 

85 

81 

81 

84 

62 

76 

74 

62 

68 

73 

84 

88 

93 

66 

80 

77 

77 

77 

78 

1 

Mm 

40 

28 

30 

31 

36 

32 

35 

35 

32 

28 

26 

33 

37 

34 

32 

31 

41 

28 

29 

33 

41 

32 

40 

37 

34 

35 

32 

31 

29 

33 

33 

2 

CANYON  DAM 

MAX 

48 

67 

75 

77 

72 

73 

74 

70 

74 

77 

80 

82 

72 

78 

79 

81 

68 

70 

70 

76 

63 

76 

78 

88 

87 

84 

76 

73 

78 

74 

7 

Mm 

33 

32 

34 

35 

36 

36 

35 

34 

32 

3 1 

34 

39 

39 

35 

39 

37 

42 

35 

39 

37 

42 

42 

48 

44 

39 

37 

35 

33 

36 

36 

9 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

89 

85 

90 

93 

94 

89 

85 

83 

86 

93 

94 

95 

95 

93 

98 

99 

93 

92 

97 

98 

90 

101 

107 

107 

103 

99 

92 

85 

64 

87 

93 

2 

Mm 

49 

42 

46 

49 

49 

46 

45 

46 

43 

47 

50 

53 

47 

47 

49 

55 

61 

46 

49 

50 

48 

62 

60 

59 

57 

46 

44 

43 

44 

47 

46 

7 

CHESTER 

MAX 

51 

68 

79 

80 

79 

76 

74 

78 

79 

62 

78 

81 

80 

79 

75 

80 

86 

88 

85 

78 

77 

76 

78 

77 

7 

Mm 

33 

28 

29 

33 

33 

29 

28 

28 

32 

34 

31 

36 

30 

29 

37 

40 

41 

42 

33 

32 

31 

27 

31 

32 

5 

CHico  Experiment  sta 

MAX 

70 

81 

87 

91 

87 

81 

80 

80 

63 

90 

92 

91 

83 

90 

93 

90 

89 

88 

94 

86 

84 

96 

101 

102 

100 

90 

76 

79 

82 

as 

87 

4 

Mm 

53 

46 

54 

53 

54 

53 

52 

52 

48 

49 

52 

54 

48 

53 

52 

55 

56 

48 

6 1 

68 

57 

54 

69 

61 

68 

53 

50 

46 

50 

51 

62, 

7 

CLARKSBURG 

MAX 

66 

73 

82 

90 

92 

82 

78 

78 

75 

81 

88 

90 

80 

77 

86 

92 

91 

81 

86 

93 

68 

84 

93 

99 

98 

65 

74 

70 

75 

80 

63 

6 

Mm 

50 

50 

51 

53 

53 

52 

52 

52 

48 

45 

50 

52 

52 

50 

52 

58 

64 

50 

57 

54 

61 

54 

65 

56 

64 

57 

61 

45 

45 

60 

52. 

4 

CiEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 

75 

72 

90 

92 

93 

90 

87 

83 

80 

62 

88 

91 

92 

87 

89 

95 

91 

80 

69 

96 

88 

84 

97 

100 

102 

96 

81 

76 

79 

S3 

87. 

6 

Mm 

43 

37 

38 

42 

40 

43 

42 

45 

35 

35 

34 

40 

37 

37 

41 

38 

40 

41 

48 

52 

58 

58 

63 

56 

48 

48 

38 

35 

36 

35 

42, 

7 

CCLFAX 

MAX 

61 

78 

85 

86 

83 

79 

78 

76 

80 

85 

89 

88 

82 

81 

89 

67 

78 

82 

91 

94 

88 

95 

100 

94 

68 

80 

76 

72 

77 

79 

S3, 

4 

Mm 

44 

41 

51 

55 

56 

59 

53 

51 

50 

55 

59 

62 

54 

53 

53 

58 

63 

49 

58 

61 

53 

56 

56 

60 

64 

57 

6 1 

48 

48 

52 

54, 

1 

COLUSA   1  SSw 

MAX 

73 

83 

90 

94 

90 

84 

80 

81 

83 

90 

93 

92 

88 

89 

95 

93 

88 

88 

94 

89 

S6 

96 

100 

102 

93 

86 

76 

78 

82 

85 

86 , 

0 

MIN 

46 

50 

46 

50 

52 

48 

50 

50 

46 

45 

48 

52 

47 

49 

60 

51 

52 

54 

63 

55 

59 

64 

66 

60 

68 

53 

48 

44 

46 

61 

52. 

1 

OAViS  1  WSM 

MAX 

69 

73 

82 

91 

92 

85 

80 

77 

78 

81 

88 

92 

86 

80 

88 

93 

91 

82 

66 

90 

66 

82 

94 

96 

99 

S6 

77 

73 

75 

81 

84, 

4 

MIN 

47 

48 

47 

51 

48 

48 

49 

49 

47 

47 

48 

52 

46 

49 

56 

54 

53 

52 

67 

5  7 

62 

6  1 

65 

58 

57 

54 

44 

43 

42 

45 

51. 

2 

Deer  creek  power  house 

MAX 

52 

69 

76 

78 

77 

73 

70 

72 

78 

82 

76 

76 

82 

78 

76 

82 

79 

72 

84 

88 

68 

89 

74 

74 

75 

85 

1 

Mm 

42 

32 

37 

39 

38 

36 

36 

37 

37 

41 

42 

36 

40 

42 

42 

37 

40 

38 

42 

46 

48 

43 

42 

40 

38 

38 

39! 

7 

DE  5A6LA 

MAX 

55 

75 

79 

82 

82 

79 

75 

77 

82 

85 

85 

84 

80 

90 

90 

82 

SI 

89 

79 

91 

96 

97 

94 

86 

79 

73 

74 

78 

0 

Mm 

41 

39 

46 

47 

49 

46 

44 

47 

47 

49 

54 

49 

47 

53 

52 

61 

46 

5  1 

47 

51 

60 

69 

66 

55 

46 

43 

43 

46 

49. 

1 

Dobbins  Colgate 

MAX 

60 

77 

85 

87 

88 

78 

80 

89 

69 

90 

88 

90 

90 

80 

96 

96 

90 

78 

74 

76 

77 

81 

6 

Mm 

45 

40 

45 

52 

44 

43 

43 

49 

45 

56 

67 

44 

51 

50 

66 

62 

69 

48 

44 

41 

42 

46 

4s! 

2 

oownieville  ranger  sta 

MAX 

55 

56 

76 

82 

83 

81 

78 

74 

75 

76 

82 

86 

86 

81 

SO 

92 

83 

73 

83 

85 

79 

74 

87 

91 

96 

81 

82 

77 

76 

77 

79. 

6 

Mm 

43 

33 

36 

39 

39 

37 

38 

38 

38 

39 

40 

42 

43 

38 

41 

41 

43 

39 

41 

40 

42 

53 

52 

62 

44 

43 

42 

40 

39 

38 

41. 

1 

EAST  park  reservoir 

MAX 

66 

64 

82 

86 

90 

87 

83 

80 

79 

81 

86 

88 

92 

83 

88 

92 

90 

80 

87 

92 

84 

81 

94 

97 

100 

93 

78 

74 

77 

81 

84. 

5 

Mm 

48 

42 

48 

51 

47 

49 

48 

48 

45 

44 

44 

51 

45 

48 

53 

46 

54 

48 

57 

50 

60 

62 

66 

62 

54 

49 

44 

41 

42 

47 

49. 

8 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

74 

85 

91 

91 

89 

77 

72 

72 

85 

87 

87 

87 

75 

85 

96 

94 

S3 

93 

98 

97 

86 

95 

102 

102 

98 

85 

69 

75 

76 

83 

86. 

4 

Mm 

52 

51 

49 

52 

54 

53 

54 

51 

50 

48 

50 

53 

53 

52 

52 

58 

54 

51 

62 

65 

59 

62 

56 

56 

55 

57 

50 

49 

50 

56 

63. 

4 

FOLSOM  DAM 

MAX 

64 

72 

84 

90 

93 

86 

79 

80 

77 

83 

90 

93 

87 

so 

82 

93 

93 

81 

88 

95 

89 

87 

91 

103 

99 

81 

78 

73 

77 

81 

85. 

0 

Mm 

54 

53 

55 

62 

54 

51 

50 

50 

48 

51 

53 

55 

50 

51 

53 

56 

62 

54 

58 

64 

60 

56 

61 

63 

66 

55 

46 

49 

5C 

50 

64, 

4 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

49 

63 

77 

84 

86 

82 

77 

77 

75 

77 

84 

88 

88 

82 

82 

88 

87 

75 

86 

92 

82 

78 

88 

94 

94 

87 

80 

75 

75 

78 

SI. 

0 

Mm 

42 

41 

51 

55 

54 

51 

50 

49 

47 

54 

59 

62 

54 

52 

56 

69 

53 

61 

67 

57 

55 

57 

68 

70 

62 

54 

54 

48 

47 

60 

64. 

0 

See  Refetence  Notes  Following  Slation  Index 
-   319  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1964 


See  Reference  Notea  FoUowing  Stalion  Index 
-   320  - 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

67 
41 

60 
30 

76 

30 

84 
32 

84 

36 

31 
34 

82 
35 

78 
36 

76 
33 

79 
29 

83 
30 

83 
34 

68 
36 

83 
36 

83 
35 

86 
31 

66 
41 

77 
31 

76 
32 

63 
34 

66 
36 

73 
34 

85 
36 

91 
40 

93 
34 

89 
36 

82 
33 

78 
34 

80 
32 

33 

34|i 

JESS  VALLEY 

MAX 

Mm 

47 

33 

66 
27 

76 
33 

78 
39 

73 
37 

73 

36 

72 
39 

69 
38 

72 
33 

76 
38 

78 
39 

81 
41 

79 
43 

76 
40 

77 
34 

62 
36 

75 
45 

65 
29 

72 
31 

70 
37 

66 
30 

77 
33 

61 
41 

86 
47 

32 
43 

76 
36 

76 
39 

76 
36 

77 
37 

38 

37I0 

LAKEPORT 

MAX 
MDJ 

75 
40 

80 
40 

86 
44 

95 
46 

95 
43 

88 
46 

86 
47 

64 
45 

61 
40 

66 
41 

91 
40 

90 
45 

86 
43 

89 
43 

90 
44 

91 
45 

89 
49 

89 
42 

95 
46 

95 
48 

84 
47 

96 
64 

100 
58 

99 
55 

97 
51 

90 
44 

80 
43 

77 
40 

64 
42 

43 

45!* 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

62 
48 

81 
44 

88 
52 

88 
47 

89 
46 

68 
53 

73 
47 

78 
50 

86 
42 

87 
46 

69 
44 

96 
49 

36 
58 

94 
46 

96 
50 

86 
49 

82 
51 

67 
54 

94 
51 

78 
52 

76 
53 

96 
56 

101 
63 

104 
61 

90 
64 

86 
51 

ai 

44 

62 
42 

82 
42 

45 

5o!l 

LAKE  5PAULDING 

MAX 
MIN 

48 

35 

67 
36 

75 
40 

74 
44 

75 
46 

75 
42 

70 
42 

69 
42 

71 
34 

75 
36 

78 
41 

77 
48 

74 
50 

79 
36 

84 
46 

82 
42 

78 
48 

76 
39 

82 
45 

79 
47 

70 
43 

81 
56 

82 
57 

86 
56 

66 
51 

76 
42 

72 
40 

71 
36 

72 
33 

36 

42)9 

LAKE  SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

48 
35 

74 
41 

75 
40 

74 
44 

75 
42 

69 
42 

71 
34 

75 
36 

76 
41 

70 
50 

79 
45 

64 
46 

32 
42 

76 
45 

77 
44 

66 
43 

79 
53 

80 
53 

16 

66 

86 
53 

72 
40 

70 
38 

71 
42 

47 

43!e 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

67 
52 

82 
51 

86 
56 

90 
60 

87 
61 

82 
57 

83 
55 

82 
67 

85 
52 

92 
59 

91 
62 

94 

66 

92 

60 

90 
63 

97 
54 

94 
65 

68 
57 

90 
55 

96 
56 

93 
64 

36 
60 

97 
56 

101 
62 

104 
63 

96 
69 

89 
66 

77 
52 

76 
51 

80 
54 

57 

86  •  3 
68.1 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

47 

31 

40 
29 

62 
35 

71 
38 

72 
39 

69 
39 

68 
36 

65 
38 

64 
32 

66 
38 

72 
41 

74 
43 

75 
37 

71 
40 

68 
45 

73 
40 

74 
40 

64 

37 

62 
38 

70 
37 

58 
26 

62 
35 

73 
53 

78 
66 

64 
45 

74 
40 

70 
40 

66 
37 

67 
32 

66 
3* 

67,6 
38.4 

MARYSVILLE 

MAX 

Mm 

70 
51 

75 
49 

84 
53 

92 
55 

96 
53 

90 
50 

85 
61 

83 
62 

83 
48 

86 
53 

91 
53 

94 
54 

92 
48 

64 
52 

39 
61 

95 
53 

94 
52 

82 
54 

67 
58 

94 
66 

67 
59 

85 
59 

97 
61 

102 
58 

102 
64 

92 
54 

63 
49 

76 
46 

60 
49 

52 

87.8 
53. S 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

58 
43 

63 
29 

73 
32 

80 
36 

80 
37 

76 
36 

79 
37 

71 
41 

70 
33 

75 
31 

78 
32 

60 
37 

63 
40 

60 
38 

78 
37 

84 
37 

60 
41 

74 
32 

75 
36 

80 
36 

66 
33 

76 
39 

67 
47 

91 
49 

92 
42 

63 
41 

78 
35 

75 
32 

76 
32 

34 

76.9 
36.8 

MINERAL 

MAX 

Mm 

47 
33 

46 
29 

69 
34 

76 
34 

77 
35 

73 
34 

72 
33 

72 
34 

66 
30 

70 
32 

75 
35 

77 
38 

79 
31 

75 
34 

74 

39 

78 
38 

79 
40 

62 
34 

77 
40 

78 
39 

74 
38 

68 
46 

80 
5* 

85 
55 

85 
41 

80 
37 

76 
39 

74 
35 

69 
29 

32 

36)7 

mcnticello  dam 

MAX 

Mm 

71 
48 

74 

50 

86 
51 

90 
54 

94 
53 

87 
51 

84 
51 

79 
50 

78 
46 

33 
49 

88 
61 

91 
52 

88 
50 

63 
62 

89 
54 

97 
55 

92 
53 

38 
54 

90 
65 

95 
61 

91 
59 

86 
65 

96 
66 

101 
6* 

102 
62 

89 
56 

78 
48 

74 
46 

79 
49 

50 

It'.l 

McuNT  Shasta  wb  city 

MAX 

Mm 

56 
37 

70 
31 

79 
38 

81 
40 

73 
49 

80 
43 

72 
41 

71 
44 

75 
35 

78 
37 

81 
36 

84 
42 

61 
44 

72 
50 

77 
45 

80 
41 

66 
49 

66 
40 

76 
41 

61 
44 

68 
40 

80 
42 

65 
46 

91 
45 

65 
51 

78 
39 

76 
39 

76 
36 

77 
36 

77 
39 

76  9 
41.4 

NEVADA  CITY 

MIN 

55 
47 

59 
34 

73 
38 

81 
41 

83 
41 

81 
39 

77 
39 

76 
36 

75 
39 

76 
40 

83 
43 

85 
46 

68 
43 

80 
40 

77 
42 

66 
44 

83 
47 

74 
39 

78 
40 

79 
42 

79 
41 

75 
42 

86 
47 

91 
48 

92 
47 

85 
46 

60 
42 

76 
41 

73 
39 

73 
41 

41^9 

ORLAND 

MAX 

Mm 

68 
52 

70 
52 

84 

50 

87 
54 

90 
53 

89 
51 

63 
49 

81 
49 

81 
46 

85 
49 

91 
54 

93 
60 

94 
47 

84 
50 

93 
54 

96 
53 

92 
52 

84 
54 

89 
63 

96 
66 

66 
61 

86 
63 

98 
73 

102 
69 

103 
56 

92 
53 

80 
47 

78 
44 

60 
46 

49 

54)0 

OPOV I LLE 

Mm 

69 
55 

72 
50 

83 
61 

90 
58 

93 
57 

89 
59 

84 
53 

82 
55 

82 
51 

86 
56 

92 
58 

93 
60 

93 
52 

84 
65 

91 
57 

96 
64 

93 
58 

81 
54 

91 
63 

96 
53 

69 
59 

90 
65 

102 
66 

106 
66 

103 
63 

94 

57 

82 
52 

76 
50 

79 
52 

83 

55 

57)4 

PARAD I SE 

62 
47 

62 
47 

78 
52 

84 
56 

88 
58 

84 
53 

80 
54 

76 
50 

78 
47 

81 
50 

86 
60 

89 
62 

90 
51 

82 
52 

86 
65 

92 
64 

87 
56 

76 
55 

65 
59 

90 
53 

84 
58 

82 
53 

94 
66 

98 
70 

99 
69 

90 
52 

79 
49 

75 
47 

75 
47 

51 

63.1 
66.2 

PL ACER VI LLE 

Mm 

55 
44 

63 
40 

72 
44 

88 
41 

87 
47 

85 
42 

79 
44 

77 
44 

72 
43 

SI 
45 

67 
48 

90 
63 

87 
46 

81 
43 

82 
48 

38 
51 

89 
47 

75 
44 

64 
47 

91 
47 

65 
47 

85 
49 

65 
51 

95 
54 

93 
55 

90 
49 

78 
42 

72 
41 

74 

42 

44 

81.9 
46.1 

Mm 

50 
42 

64 
44 

76 
52 

86 
56 

67 
55 

86 
52 

79 
51 

78 
50 

76 
51 

79 
56 

87 
60 

90 
61 

68 
58 

63 
53 

31 
61 

86 
60 

89 
58 

74 

65 

32 
62 

91 
59 

85 
59 

82 
62 

86 
66 

96 
72 

96 
66 

80 
60 

78 
56 

74 
49 

74 
49 

7  J 
55 

ii'.y 

D  1  A  T  t  U  A 

Mm 

61 
45 

79 
31 

85 
46 

67 
45 

65 
56 

83 
54 

79 
44 

74 
41 

79 
39 

34 
37 

35 
40 

90 
44 

63 
43 

86 
56 

90 
41 

87 
45 

81 
55 

84 
50 

90 
49 

65 
53 

80 
37 

92 
56 

95 
56 

98 
49 

91 
48 

85 
44 

74 

38 

78 
38 

76 
37 

40 

45l* 

PGR  TOL  A 

Mm 

55 
30 

74 

23 

30 
26 

83 
29 

79 

27 

76 
25 

75 
26 

72 
27 

75 
26 

79 
28 

80 
31 

81 
32 

79 
33 

79 
25 

60 
31 

83 
30 

78 
41 

74 
26 

77 
30 

75 
28 

68 
41 

76 
41 

81 
35 

65 
40 

84 

29 

60 
34 

73 
32 

77 
27 

78 
26 

28 

77.3 
30.3 

niiTwrv  dam^pd  ^tatihw 

Mm 

60 
37 

55 
33 

79 
28 

36 
31 

87 
31 

83 
29 

86 
30 

80 
29 

78 
27 

81 
29 

84 

32 

85 
34 

86 
35 

64 
29 

86 
32 

91 
31 

87 
42 

76 
30 

85 
30 

90 
31 

83 
40 

76 
31 

90 
35 

94 
32 

99 
33 

89 
33 

66 
34 

63 
30 

83 
29 

32 

32^0 

□  Cn    Hi  llCf    i.iR  AtDOnDT 
K  C  Li    DLUrr  "IKHL"*! 

Mm 

69 
51 

85 
51 

88 
53 

92 
57 

89 
59 

84 
56 

81 
54 

79 
54 

63 
51 

90 
54 

92 
56 

94 
59 

84 
55 

92 
55 

97 
65 

92 
57 

84 
56 

88 
64 

95 
64 

83 
67 

86 
63 

98 
66 

103 
73 

104 
68 

93 
60 

82 
56 

78 
52 

81 
47 

62 
50 

52 

57)6 

DpnniNf^  Fior  cta  wrt  y 

Mm 

70 
51 

86 
52 

90 
61 

92 
60 

91 
62 

92 
62 

86 
56 

62 
55 

86 
5* 

90 
56 

92 
60 

97 
62 

93 
56 

94 

57 

99 
65 

97 
60 

89 
59 

90 
60 

96 
63 

94 
67 

68 

60 

98 
68 

103 
68 

107 
78 

105 
65 

93 
59 

84 
51 

83 
51 

64 
54 

85 
51 

91.2 
59.4 

KULKL  1 

Mm 

74 
49 

76 
42 

83 
42 

92 
50 

95 
52 

39 
50 

62 
50 

63 
48 

80 
45 

85 
47 

93 
47 

93 
60 

90 
50 

83 
49 

87 
48 

95 
50 

95 
53 

83 
46 

88 
46 

96 
64 

68 
58 

88 
49 

95 
50 

102 
55 

100 
60 

92 
55 

SO 
49 

75 
45 

60 
45 

81 
48 

87.4 
49.4 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT 

Mm 

74 

50 

84 
52 

90 
52 

94 
57 

35 
53 

81 
53 

80 
53 

'9 
51 

83 
48 

90 
50 

93 
51 

86 
53 

81 
52 

88 
52 

94 
66 

94 
56 

82 
55 

90 
52 

96 
64 

91 
66 

86 
63 

95 
66 

103 
57 

99 
58 

89 
60 

78 
53 

73 
51 

76 
46 

82 
50 

53 

53!8 

SACRAMENTO  wB  CITY 

Mm 

73 
51 

82 
52 

89 
54 

92 
56 

84 
56 

78 
53 

77 
53 

77 
51 

82 
47 

89 
52 

92 
53 

84 

55 

79 
52 

87 
54 

93 
57 

90 
56 

80 
54 

87 
56 

93 
62 

68 
66 

85 
61 

94 
59 

99 
59 

98 
62 

65 
61 

76 
54 

71 
50 

75 
50 

80 
50 

84 
64 

84.7 
54.7 

SHASTA  DAM 

Mm 

64 
48 

65 

50 

81 
53 

87 

60 

89 
62 

85 
62 

87 
56 

79 
68 

77 
56 

83 
56 

87 

60 

69 
60 

95 
69 

85 
61 

86 

60 

92 
62 

88 
59 

81 
57 

84 

62 

88 
68 

77 
59 

82 
60 

92 
63 

93 
75 

97 
64 

91 
62 

84 
55 

80 
54 

60 
54 

80 
55 

Ull 

SIERRA  CITY 

Mm 

52 
40 

57 
36 

81 
45 

32 
45 

78 
42 

78 
42 

76 
39 

73 
36 

75 
38 

80 
42 

83 
42 

32 
61 

80 
45 

60 
43 

86 
43 

83 
47 

74 
47 

79 
45 

80 
52 

77 
44 

73 
46 

83 
56 

87 
56 

92 
60 

36 
47 

81 
43 

79 
44 

77 
40 

79 
38 

81 
36 

78.5 
44.4 

SIERRAVILLE  RAnGER  sta 

Mm 

52 
31 

55 
21 

72 
26 

80 
30 

81 
28 

76 
25 

75 
23 

76 
37 

72 
28 

75 
29 

78 
32 

80 
33 

80 
33 

79 
28 

80 
34 

80 
31 

82 
48 

71 
33 

74 

29 

76 
29 

75 
26 

71 
30 

82 
36 

66 
34 

83 
32 

63 
37 

79 
32 

80 
27 

79 
28 

30 

sols 

SCDA  SPRINGS  1  E 

Mm 

49 

30 

38 
27 

63 
27 

68 
34 

68 
34 

67 
31 

62 
31 

66 
30 

62 
31 

65 
29 

68 
36 

69 
36 

70 
39 

69 
32 

67 
38 

73 
38 

69 
41 

59 
35 

65 
35 

69 
33 

70 
34 

56 
34 

69 
35 

72 
47 

77 
40 

71 
42 

68 
37 

71 
33 

66 
33 

67 
33 

65.6 
34.5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

67 
52 

84 
44 

89 
52 

90 
53 

69 
52 

87 
52 

62 
50 

84 
49 

84 
46 

90 
46 

91 

50 

94 

55 

85 
49 

91 
50 

95 
57 

95 
52 

88 
66 

89 
50 

94 

66 

94 

55 

84 
62 

95 

70 

100 
66 

102 
61 

98 
56 

90 
60 

SO 
47 

79 
45 

82 
46 

64 
49 

88.6 
52.6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

51 

40 

79 
37 

80 
40 

80 
50 

82 
50 

78 
49 

77 
48 

75 
45 

81 
46 

82 
46 

63 
53 

86 
64 

84 
52 

86 
60 

86 
46 

66 
49 

90 
46 

85 
46 

85 
53 

85 
62 

75 
46 

86 
68 

92 
65 

95 
65 

66 
66 

88 
63 

80 
52 

77 
44 

75 
41 

42 

81.8 
49.5 

TURNTABLE  CREEK 

Mm 

66 
49 

62 
49 

83 
51 

89 
59 

92 
65 

83 
67 

80 
53 

86 
56 

91 
5  7 

97 
57 

87 
59 

91 

60 

92 
59 

86 
59 

95 
60 

80 
60 

92 
69 

100 
74 

100 
63 

94 

61 

83 
52 

84 
53 

67.0 
57.3 

TKIN  LAKES 

MAX 

Mm 

40 
28 

60 
22 

65 
30 

67 
36 

66 
33 

62 
35 

63 
30 

60 
40 

58 
45 

66 
37 

71 
41 

68 
37 

62 
31 

67 
43 

71 

39 

63 
40 

64 
33 

71 
42 

64 
33 

53 
31 

65 
40 

67 
48 

72 
44 

73 
36 

68 
45 

66 
35 

65 
36 

64 
34 

66 
33 

64.3 
36.4 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

71 

38 

81 
39 

89 
42 

92 
44 

91 
40 

87 
44 

81 
43 

81 
38 

87 
38 

90 
37 

90 
42 

86 
42 

94 
41 

94 
42 

86 
41 

90 
42 

96 
44 

93 
45 

86 
43 

96 
60 

101 
58 

99 
53 

99 
49 

92 
41 

79 
46 

78 
40 

62 
40 

82 
40 

86.4 
42.9 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

73 

50 

83 
49 

89 
47 

92 
51 

91 
61 

80 
47 

77 
49 

78 
47 

80 
42 

83 
46 

90 
48 

37 
50 

84 
45 

66 
48 

95 
65 

94 
53 

83 
54 

90 
49 

95 
70 

94 
56 

86 
66 

94 
74 

100 
61 

100 
58 

98 
62 

83 
66 

74 
41 

76 
41 

79 
45 

66 
49 

87.0 
52.0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

59 
42 

78 
42 

83 
53 

84 

55 

66 
54 

63 
52 

60 
49 

76 
47 

79 
47 

85 
48 

86 
63 

91 
5b 

89 
52 

86 
52 

91 
61 

91 
52 

87 
51 

86 
56 

92 
68 

90 
53 

82 
61 

93 
58 

97 
66 

98 
67 

98 
60 

67 
62 

80 
48 

77 
45 

78 
49 

82 
50 

65.1 
52.7 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

age  • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

1  " 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WHISKEYTOWN  BE5 

MAX 
MIN 

f.3 
48 

61 
48 

80 
53 

87 
57 

90 
62 

87 
56 

87 
53 

80 
52 

78 
52 

83 
53 

88 
56 

91 
60 

97 
65 

88 
56 

68 
57 

93 

55 

90 
67 

82 
68 

84 

58 

91 
64 

78 
55 

82 
56 

94 
65 

9S 
68 

100 
59 

92 
65 

84 

50 

79 
49 

80 
50 

61 
91 

85.2 
65.7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

72 

70 

68 

90 
52 

92 
51 

88 
51 

87 

84 
52 

82 
50 

86 

92 

90 
5  1 

90 

91 

50 

92 
52 

94 
53 

93 
53 

61 
58 

84 
59 

66 
60 

94 

62 

94 
61 

96 
67 

92 
65 

92* 
62 

90 
52 

90 
49 

63 
45 

79 
47 

84 

91 

87.5 
53,7 

WILLOWS 

MAX 

66 
S2 

70 
51 

84 
51 

89 

91 

67 

63 
51 

80 
51 

46 

63 
50 

69 
54 

90 
56 

91 
49 

82 
51 

92 
56 

96 

62 

91 
53 

83 
56 

90 
59 

96 
66 

87 
56 

61 

65 

98 
74 

102 
66 

104 
57 

89 
53 

79 
46 

77 
44 

80 
47 

82 

90 

86.5 
54.4 

WINTERS 

MAX 
MIN 

73 
47 

73 
52 

84 

50 

92 
55 

95 
51 

86 
51 

84 
52 

55 

82 
48 

83 
52 

90 
53 

93 
57 

93 
60 

85 
53 

90 
60 

95 
54 

94 
58 

83 
57 

91 
72 

90 
61 

89 
65 

86 
67 

97 
79 

101 
60 

100 
59 

94 
67 

82 
49 

76 
47 

79 
50 

S2 
91 

67. 4 
55.7 

WOODLAND  1  WNW 
*       *  * 

MAX 
MIN 

70 
48 

74 
49 

81 
47 

91 
51 

93 
46 

88 
47 

83 
47 

50 

44 

83 
48 

89 
49 

94 
54 

89 
45 

81 
50 

68 
54 

92 
51 

92 
54 

83 
53 

85 
64 

91 
57 

66 
60 

82 
60 

93 
59 

97 
57 

99 
55 

90 
50 

80 
42 

75 
43 

78 
43 

S2 
4a 

85.6 
50.9 

N0BTHEA5T  INTERIOR 
BASIN  03 

BnCA 

MAX 
MIN 

S4 

25 

54 

27 

70 
21 

78 
24 

60 
21 

76 
19 

73 
19 

19 

7  I 
21 

75 
23 

77 
24 

79 
25 

60 
29 

78 
21 

78 
21 

77 
22 

82 
21 

70 
23 

70 
27 

72 
22 

74 
31 

63 
26 

74 

35 

78 
31 

81 
24 

61 
23 

79 
27 

76 
23 

77 
24 

78 
23 

74.4 
24.0 

BCDIE 

MAX 

MIN 

45 
14 

55 
6 

67 
12 

69 
12 

68 
25 

62 
14 

67 
14 

23 

12 

64 
19 

68 
19 

68 
24 

69 

20 

65 
24 

67 
32 

70 
25 

62 
31 

57 
35 

62 
22 

63 
12 

54 

23 

61 
27 

64 
38 

68 
29 

70 
21 

68 
26 

66 
20 

64 

17 

66 
15 

72 
20 

64,4 
21.1 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

56 
27 

71 
18 

79 
21 

81 
23 

76 
22 

71 
25 

78 
21 

22 

18 

76 

25 

79 
22 

79 

25 

78 
24 

75 
25 

77 
25 

60 
21 

70 
42 

68 
25 

72 
20 

73 
20 

60 
19 

70 
19 

74 
24 

76 

26 

80 
26 

80 
27 

79 
24 

75 
21 

78 
21 

S3 

22 

74.6 

23.3 

CEDARVULE 

MAX 
MIN 

54 
41 

55 
33 

71 
36 

77 
45 

63 
47 

77 
44 

76 
49 

75 
41 

45 

75 
41 

82 
44 

63 
48 

86 
50 

83 
52 

77 
42 

77 
44 

66 
44 

70 
38 

76 
37 

76 
48 

66 
35 

66 
36 

78 
46 

81 
48 

82 
46 

86 
44 

76 
41 

75 
45 

SO 

45 

T8 
49 

76.2 
43.5 

DCNNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

47 

28 

48 
26 

70 
28 

75 
30 

75 

30 

73 
27 

69 
25 

29 

28 

71 
29 

74 
32 

75 
34 

77 
35 

74 
29 

74 

30 

77 

30 

76 
37 

67 
29 

69 
30 

72 
26 

70 
31 

63 
32 

74 

35 

75 
35 

81 
30 

77 
35 

75 
32 

73 
28 

73 
28 

73 
29 

71.2 
30.4 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

58 
39 

55 
27 

73 
30 

60 
38 

85 
43 

62 
34 

60 
39 

45 

33 

76 
37 

83 
42 

84 
42 

66 
42 

84 
40 

78 
43 

76 
34 

87 
44 

75 
40 

71 
33 

75 
35 

69 
39 

66 
36 

78 
39 

82 
43 

85 
43 

88 
41 

80 
39 

SO 
36 

79 

38 

79 
40 

77,8 
38.4 

Fleming  fish  and  game 

MAX 
MIN 

59 
42 

71 
26 

81 
34 

84 
33 

83 
38 

79 
37 

80 
37 

32 

34 

85 
36 

64 

39 

81 
35 

76 
42 

85 
35 

73 
40 

77 
33 

75 
35 

68 
39 

79 
33 

83 
36 

86 
43 

88 
35 

81 
41 

60 
38 

80 
34 

60 
33 

S3 

36 

79.0 
36.2 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

■> 

MFYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

54 

28 

66 
26 

75 
32 

76 
31 

73 

29 

67 
26 

72 

26 

26 

29 

73 
34 

74 

36 

76 
35 

75 
36 

74 
29 

76 
33 

76 
38 

67 
45 

67 
32 

70 
30 

71 
31 

58 

35 

71 
33 

74 
37 

77 
35 

78 
34 

75 
36 

75 
32 

72 
29 

73 

29 

71 

31 

71.9 
32.2 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
41 

70 
30 

78 
36 

81 
41 

80 
42 

79 
40 

80 
42 

41 

43 

77 
43 

76 
40 

82 
42 

80 
43 

76 
44 

76 
45 

81 
40 

74 
55 

69 
42 

70 
39 

76 
36 

73 
31 

75 
33 

75 
40 

80 
43 

ei 

45 

79 
43 

77 
40 

76 
38 

75 
39 

77 
39 

76.5 
40.9 

50UAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

50 
39 

51 
25 

68 
27 

74 
31 

73 
32 

72 
28 

68 
26 

29 

31 

70 
34 

73 
34 

74 
36 

75 
38 

74 
29 

74 
31 

76 
33 

76 
33 

66 
29 

68 
35 

70 
31 

70 
35 

55 
40 

69 
40 

72 
41 

75 
34 

78 
40 

75 
34 

75 
30 

72 

30 

74 

32 

70,2 
33.0 

SLSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
39 

72 

27 

79 
32 

85 
37 

81 
40 

79 
37 

79 
37 

76 
38 

78 
32 

62 
34 

84 
37 

66 
37 

83 
42 

79 
39 

78 
36 

65 
40 

74 

50 

74 
33 

77 
34 

67 
37 

67 
37 

76 
36 

84 
45 

85 
41 

87 
37 

86 
40 

86 
42 

81 
35 

84 
36 

•  2 

38 

79.2 
37.5 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

51 
28 

52 
29 

60 
34 

68 
37 

73 
35 

72 
34 

67 
32 

70 
35 

66 
35 

70 
36 

71 
38 

73 
39 

74 
39 

75 
38 

67 
35 

67 
36 

75 
52 

66 
36 

64 

35 

65 
36 

68 
40 

54 
42 

62 
5 1 

67 
42 

70 
37 

70 
36 

75 
37 

70 
36 

65 
39 

70 
36 

67.2 
37,0 

TFRmO 

MAX 
MIN 

52 
35 

69 
23 

77 
25 

81 
29 

76 

30 

76 

30 

77 
33 

7  1 
32 

77 
29 

78 
32 

79 
33 

82 
36 

79 
34 

75 
41 

78 
40 

83 
30 

70 
42 

69 
25 

77 
24 

68 
32 

65 
30 

66 
30 

83 
39 

79 
40 

83 
27 

78 
33 

77 
30 

77 
24 

77 
29 

78 
31 

75.2 
31.5 

TruCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

48 

30 

50 
26 

70 
28 

75 
31 

76 
29 

72 
28 

70 
27 

71 
32 

69 
31 

72 
30 

75 
32 

76 
33 

77 
36 

75 

28 

76 
31 

77 
30 

79 
47 

66 
28 

70 
33 

72 
29 

70 
30 

63 
32 

74 
40 

77 
37 

81 
31 

79 
40 

75 
33 

75 
29 

75 
29 

74 

30 

71.9 
31.6 

WOOOFORDS 
*       tt  « 

MAX 
MIN 

57 
36 

68 
36 

75 
33 

82 
42 

79 
46 

79 
45 

76 
43 

74 
46 

77 
41 

76 
47 

61 
46 

62 
49 

80 
50 

75 
47 

76 
43 

83 
47 

73 
44 

67 
43 

71 
39 

75 
40 

63 
32 

71 
38 

75 
42 

79 
47 

83 
50 

61 
53 

80 
46 

78 
45 

76 
46 

83 

48 

76.0 
43.8 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AUILA  BEACH 

MAX 

MIN 

77 

50 

90 
59 

62 
56 

71 

53 

73 
54 

72 
53 

80 
54 

71 
46 

75 
44 

73 
46 

73 

50 

73 
50 

72 
60 

73 

50 

69 
49 

69 
51 

69 
57 

80 
57 

70 
53 

70 
53 

73 
56 

60 
50 

97 
54 

87 
56 

71 
54 

66 
57 

62 
59 

70 
44 

74 
45 

90 
49 

75.  1 
52.0 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

68 
46 

70 
49 

72 
48 

74 
49 

75 

50 

76 
46 

75 
48 

76 
46 

75 
45 

77 
42 

78 
40 

76 
42 

79 
44 

80 
48 

90 
49 

T6 

48 

80 
47 

S3 
46 

69 
45 

86 
44 

69 
46 

90 
49 

94 
52 

98 
51 

82 
50 

77 
49 

75 
46 

73 
47 

74 
46 

79 
47 

79.5 
47.2 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

65 
55 

74 
52 

82 
53 

68 
54 

62 
53 

63 
54 

68 
55 

63 
54 

67 
54 

65 
51 

64 
51 

61 
52 

66 
54 

71 
54 

83 
53 

62 
53 

67 
53 

74 
53 

91 
66 

76 
66 

64 
66 

90 
65 

86 
62 

89 
60 

67 
57 

60 
53 

64 
54 

64 
55 

63 
52 

Tl 
94 

71.0 
55.0 

BURLINGAMF 

MAX 
MIN 

72 
54 

79 
47 

60 
46 

61 
46 

71 
45 

70 
50 

72 
48 

74 
47 

72 
47 

71 
44 

71 
45 

70 
46 

71 
44 

76 
47 

81 
46 

85 
48 

80 
48 

84 
47 

96 
50 

90 
64 

61 
49 

91 
58 

91 
54 

94 

50 

90 
54 

74 
55 

71 
52 

72 
57 

70 
52 

72 
46 

78.4 
49.3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

71 
45 

83 
44 

68 
46 

72 
47 

69 
42 

63 
50 

71 
52 

7  1 
46 

70 
39 

73 
36 

76 
39 

69 
46 

70 
46 

79 
46 

66 
47 

77 
40 

72 
51 

81 
46 

93 
52 

64 
56 

82 
49 

90 
52 

96 
56 

96 

60 

77 
45 

73 
54 

69 
50 

72 
46 

70 
42 

74 

38 

77.3 
47.0 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

71 
55 

74 
52 

82 
52 

89 
53 

89 
51 

76 
52 

73 
53 

71 
54 

71 
48 

78 
50 

60 
52 

80 
64 

71 
56 

73 
51 

83 
53 

91 
52 

80 
54 

77 
66 

86 
59 

99 
63 

87 
63 

87 
58 

94 
57 

92 
57 

99 
61 

73 
56 

66 
53 

68 
54 

74 
52 

74 
91 

80.4 
54.4 

GILROY 

MAX 

Mm 

63 
45 

75 
44 

84 
46 

94 
49 

90 
47 

79 
47 

66 
55 

7  3 
48 

44 

83 
42 

88 
47 

67 
48 

81 
48 

77 
46 

86 
46 

95 
47 

79 
45 

77 
44 

87 
47 

94 
50 

92 
47 

89 
46 

95  too 
51  56 

105 
56 

86 
52 

71 
53 

72 
45 

76 
44 

77 
42 

83.2 
47.6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

62 
54 

66 
54 

68 
48 

73 
46 

66 
48 

60 
52 

56 
52 

6  1 
54 

64 
52 

62 
49 

62 
50 

61 
51 

60 
50 

63 
54 

66 
49 

68 
48 

60 
52 

63 
47 

67 
48 

77 
48 

73 
49 

64 
51 

79 
52 

76 
52 

78 
52 

60 
53 

60 
53 

62 
56 

63 
54 

69 
46 

66.2 
50.9 

HOLLISTER 

MAX 

Mm 

72 
47 

86 
46 

94 
46 

92 
44 

76 
46 

67 
50 

73 
51 

72 
49 

72 
49 

77 
4? 

81 
40 

78 
45 

73 
44 

60 
43 

92 
44 

78 
47 

73 
52 

84 
50 

96 

88 

66 

94 

99  103 

85 

67 

65 

73 

73 
93 

80 
41 

61.0 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

73 
43 

82 
43 

94 
45 

81 
45 

76 
50 

78 
46 

78 
41 

80 
45 

82 
46 

76 
61 

80 
52 

92 
44 

68 
45 

74 
54 

82 
46 

92 
44 

90 
46 

91 
43 

95 
45 

96  104 
47  50 

100 
49 

76 
52 

71 
52 

75 
40 

75 
42 

78 
49 

63.7 
46.3 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

Mm 

67 
52 

73 
47 

82 
48 

90 
50 

92 
49 

80 
49 

75 
49 

78 
47 

76 
44 

82 
47 

89 
47 

87 
49 

75 
51 

70 
48 

87 
47 

95 
54 

88 
52 

73 
46 

69 
46 

93 
55 

91 
52 

85 
51 

91 
56 

97 
56 

100 
59 

93 

52 

74 
53 

71 
46 

79 
48 

79 
46 

83.0 
49.9 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

71 
50 

80 
48 

89 
48 

86 
50 

78 
49 

73 
48 

72 
53 

76 
47 

78 
44 

80 
46 

78 
53 

73 
52 

71 
52 

61 
46 

92 
50 

83 
49 

75 
50 

85 
47 

94 
47 

90 
48 

85 
57 

92 
55 

96 
55 

96 
57 

90 
56 

77 
54 

72 
52 

72 
47 

70 
5* 

79 
46 

SI. 2 
50.3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

68 
52 

72 
50 

83 
49 

91 
51 

92 
48 

80 
52 

80 
51 

75 
52 

71 
48 

77 
46 

80 
50 

74 
52 

74 
56 

76 
50 

86 
50 

93 
51 

82 
54 

76 
53 

88 
53 

98 
57 

91 

60 

68   102  102 
59     56  59 

01 
59 

83 
57 

67 
53 

67 
54 

74 
9J 

74 
49 

32.2 
92. S 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

65 
52 

73 
51 

79 
51 

62 
48 

56 
50 

57 
52 

67 
54 

65 
52 

63 
48 

64 
48 

63 
50 

61 

60 

64 

51 

66 
52 

80 
46 

66 
48 

66 
51 

70 
48 

83 
51 

71 
54 

78 
52 

87 
53 

92 
61 

95 
62 

69 
56 

60 
65 

64 
53 

65 
91 

69 
90 

69 
91 

69.3 
91,7 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOHRO  BAY  FIRE  DEPT 

65 

67 

87 

69 

62 

63 

64 

65 

66 

66 

62 

62 

61 

65 

64 

60 

65 

60 

70 

8  1 

64 

68 

73 

89 

74 

63 

61 

67 

67 

66 

67. 

2 

MIN 

i,T 

52 

53 

47 

46 

47 

53 

52 

51 

47 

50 

49 

50 

52 

51 

52 

49 

49 

52 

53 

53 

55 

51 

44 

46 

44 

50. 

2 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

61 

70 

79 

89 

91 

79 

70 

75 

74 

80 

87 

89 

81 

69 

86 

90 

39 

76 

84 

89 

69 

37 

90 

95 

100 

90 

72 

68 

70 

77 

81. 

9 

MIN 

62 

64 

46 

46 

44 

50 

59 

63 

45 

47 

54 

66 

48 

49 

65 

65 

58 

60 

65 

72 

65 

60 

44 

46 

49 

93 

94. 

6 

MOUNT  HAMILTON 

56 

69 

76 

78 

75 

66 

66 

63 

73 

78 

74 

72 

71 

79 

77 

62 

7  1 

75 

78 

68 

7  7 

82 

89 

79 

7  I 

66 

60 

66 

72. 

0 

MIN 

59 

6  3 

55 

53 

50 

46 

62 

69 

55 

59 

49 

50 

59 

57 

50 

60 

65 

66 

61 

50 

46 

50 

94. 

4 

NACIMIEnTo  OAM 

65 

75 

85 

92 

69 

86 

93 

92 

96 

92 

94 

92 

90 

89 

88 

94 

96 

8  1 

86 

93 

97 

89 

95 

99 

104 

9  1 

76 

76 

79 

81 

88. 

8 

MIN 

50 

50 

46 

46 

47 

42 

42 

43 

42 

42 

43 

45 

46 

49 

52 

47 

49 

52 

47 

50 

52 

54 

55 

51 

51 

42 

43 

44 

*7, 

0 

NEWARK 

66 

66 

68 

86 

78 

67 

69 

76 

72 

73 

74 

72 

65 

66 

76 

87 

73 

70 

61 

92 

6  1 

86 

89 

92 

94 

76 

69 

64 

76, 

0 

MIN 

57 

53 

54 

54 

56 

57 

56 

55 

50 

53 

55 

54 

53 

54 

56 

58 

54 

55 

60 

60 

58 

61 

62 

60 

55 

56 

51 

95, 

6 

nt^l  flWn  AtDDODT 
UAKLMrJU     WD  MiKKUKI 

66 

74 

80 

69 

62 

63 

68 

66 

70 

68 

67 

63 

65 

71 

83 

6ft 

67 

75 

84 

75 

87 

89 

66 

87 

69 

63 

65 

67 

62 

69 

71, 

6 

MIN 

56 

54 

54 

56 

57 

57 

56 

56 

55 

53 

54 

55 

57 

57 

55 

55 

57 

53 

54 

59 

62 

65 

59 

61 

60 

56 

56 

57 

54 

53 

96, 

6 

PALD    «LTU    LIIT  nftLL. 

65 

70 

79 

86 

78 

72 

74 

76 

75 

73 

71 

72 

70 

69 

78 

89 

7  1 

73 

79 

93 

83 

85 

91 

94 

95 

76 

71 

66 

66 

77, 

2 

MIN 

45 

48 

5 1 

5 1 

50 

48 

46 

46 

50 

46 

53 

45 

47 

49 

54 

46 

51 

50 

52 

50 

50 

54 

54 

51 

54 

51 

45 

44 

49, 

2 

PASO  ROBLFS 

76 

83 

93 

95 

93 

79 

78 

75 

85 

92 

94 

92 

85 

88 

94 

93 

82 

85 

94 

94 

94 

93 

98 

100 

96 

75 

72 

75 

80 

87 

87 

3 

MIN 

42 

45 

42 

41 

41 

44 

43 

37 

35 

37 

43 

44 

42 

51 

42 

46 

48 

42 

42 

43 

40 

40 

42 

46 

47 

47 

54 

36 

36 

40 

«2, 

6 

aAtn  daqi  cc   cla  &d 
rflSU    KUDLtD    rMM  MK 

MAX 

75 

84 

93 

96 

91 

74 

60 

75 

88 

94 

100 

91 

83 

86 

93 

90 

79 

86 

93 

96 

86 

93 

99 

102 

88 

73 

75 

76 

82 

97 

86 

9 

MIN 

43 

46 

45 

49 

47 

42 

39 

42 

47 

48 

48 

49 

47 

48 

52 

46 

47 

47 

45 

46 

47 

51 

52 

48 

47 

39 

41 

43 

46 

1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

73 

83 

95 

94 

94 

62 

79 

79 

87 

94 

97 

97 

85 

90 

96 

95 

84 

68 

94 

94 

88 

95 

100 

104 

98 

83 

77 

76 

83 

90 

89 

2 

MIN 

42 

44 

42 

47 

39 

43 

41 

36 

38 

42 

47 

42 

41 

41 

47 

50 

48 

43 

46 

49 

47 

47 

50 

54 

51 

48 

47 

38 

40 

41 

44 

4 

MAX 

71 

86 

86 

68 

67 

65 

65 

65 

67 

66 

64 

64 

65 

66 

64 

64 

60 

65 

68 

64 

66 

70 

90 

90 

69 

65 

65 

65 

66 

ao 

69 

3 

Mm 

47 

57 

55 

52 

51 

54 

54 

45 

43 

42 

49 

51 

51 

47 

50 

50 

66 

53 

50 

50 

53 

52 

51 

57 

53 

57 

56 

43 

48 

91 

90 

9 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

6S 

76 

69 

61 

69 

66 

65 

68 

65 

65 

65 

63 

67 

66 

56 

61 

64 

59 

75 

61 

70 

70 

7  1 

7  1 

65 

63 

66 

65 

66 

69 

66 

0 

Mm 

43 

52 

50 

49 

48 

50 

48 

46 

45 

47 

49 

47 

41 

44 

45 

48 

49 

46 

47 

47 

51 

48 

51 

50 

52 

54 

52 

46 

4T 

44 

47 

9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

69 

76 

82 

90 

91 

81 

75 

76 

78 

60 

85 

60 

77 

75 

85 

93 

83 

7  7 

88 

95 

91 

85 

93 

99 

98 

87 

73 

70 

74 

74 

82 

7 

Mm 

51 

46 

45 

47 

50 

53 

52 

47 

47 

46 

46 

46 

53 

52 

49 

48 

49 

48 

47 

55 

52 

58 

55 

56 

57 

57 

50 

52 

50 

90 

90 

9 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

72 

80 

90 

92 

86 

76 

80 

60 

86 

91 

95 

90 

85 

93 

93 

80 

9  1 

92 

86 

91 

97 

99 

69 

82 

79 

78 

78 

S6 

86 

2 

Mm 

40 

34 

36 

40 

40 

30 

32 

33 

32 

39 

44 

46 

39 

36 

41 

44 

41 

39 

39 

40 

42 

39 

42 

46 

46 

41 

36 

35 

35 

39 

38 

7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

73 

83 

88 

87 

84 

84 

75 

76 

77 

79 

78 

74 

69 

32 

92 

92 

76 

86 

95 

94 

66 

93 

96 

99 

95 

78 

71 

72 

72 

78 

82 

8 

Mm 

50 

47 

47 

50 

51 

46 

47 

46 

46 

47 

49 

48 

53 

46 

45 

52 

53 

48 

55 

53 

59 

56 

53 

55 

55 

50 

48 

50 

49 

♦  9 

49 

9 

RICHMOND 

MAX 

66 

68 

77 

66 

67 

60 

62 

65 

65 

7  1 

69 

68 

67 

71 

72 

83 

66 

73 

75 

94 

80 

85 

93 

91 

95 

66 

62 

63 

67 

63 

73 

0 

Mm 

56 

52 

52 

58 

55 

55 

56 

55 

56 

54 

52 

52 

55 

56 

56 

55 

55 

54 

67 

60 

62 

62 

60 

59 

58 

55 

54 

94 

54 

99 

55 

8 

SAINT  MARvS  COLLEGE 

MAX 

69 

77 

88 

87 

79 

67 

70 

68 

74 

63 

BO 

76 

65 

81 

90 

81 

70 

85 

93 

93 

33 

90 

95 

96 

92 

66 

67 

65 

66 

77 

79 

0 

Mm 

53 

45 

42 

45 

52 

52 

53 

50 

46 

41 

48 

5  I 

53 

52 

45 

47 

52 

43 

41 

42 

56 

54 

49 

53 

61 

54 

54 

50 

50 

91 

49 

9 

SALINAS  2  E 

MAX 

69 

78 

96 

68 

64 

61 

70 

69 

69 

66 

69 

67 

69 

72 

84 

68 

70 

73 

89 

79 

82 

92 

95 

97 

77 

65 

68 

72 

67 

71 

74 

3 

Mm 

49 

45 

46 

48 

50 

53 

54 

53 

47 

47 

49 

52 

52 

53 

49 

50 

37 

47 

46 

46 

47 

49 

53 

56 

54 

57 

53 

45 

48 

48 

49 

4 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

70 

78 

86 

67 

64 

62 

70 

68 

69 

69 

70 

66 

67 

73 

84 

64 

70 

73 

86 

75 

82 

92 

95 

98 

70 

64 

67 

71 

67 

71 

73 

,7 

Mm 

51 

47 

48 

50 

52 

56 

57 

52 

46 

50 

53 

53 

54 

55 

51 

52 

66 

48 

47 

48 

47 

50 

56 

56 

56 

56 

53 

47 

50 

49 

51 

,9 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

76 

83 

93 

95 

92 

90 

8  1 

61 

90 

94 

98 

95 

91 

90 

95 

97 

97 

67 

95 

98 

98 

96 

99 

104 

98 

91 

61 

79 

62 

89 

91 

,  1 

Mm 

44 

44 

44 

44 

44 

39 

40 

37 

38 

38 

39 

46 

37 

36 

43 

47 

45 

42 

46 

47 

48 

48 

49 

51 

52 

42 

45 

38 

38 

40 

43 

,0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

65 

68 

70 

65 

56 

57 

66 

63 

65 

67 

59 

58 

61 

65 

68 

67 

62 

66 

73 

76 

82 

90 

75 

77 

72 

68 

63 

67 

62 

69 

67 

,3 

Mm 

55 

50 

49 

54 

52 

55 

56 

49 

59 

59 

56 

47 

58 

49 

61 

60 

61 

60 

60 

60 

60 

54 

53 

54 

54 

53 

54 

59 

53 

94 

55 

,3 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

67 

78 

83 

69 

63 

66 

70 

71 

70 

68 

67 

64 

65 

76 

89 

74 

67 

6  1 

90 

74 

83 

90 

89 

92 

72 

62 

64 

65 

61 

66 

73 

,2 

Mm 

56 

52 

51 

53 

51 

55 

53 

51 

51 

50 

51 

52 

57 

53 

52 

52 

55 

52 

54 

57 

63 

58 

57 

58 

56 

53 

53 

54 

53 

48 

53 

,7 

S  f  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

64 

70 

80 

60 

56 

56 

64 

62 

66 

62 

62 

60 

62 

69 

82 

62 

65 

74 

87 

74 

82 

91 

69 

92 

63 

60 

61 

65 

60 

69 

69 

,0 

Mm 

55 

56 

57 

53 

52 

53 

55 

55 

52 

50 

51 

51 

55 

54 

56 

52 

55 

56 

59 

62 

69 

66 

66 

63 

55 

53 

56 

55 

52 

93 

55 

.8 

SAN  QRECORIO  2  SE 

MAX 

67 

73 

78 

59 

59 

66 

69 

67 

72 

65 

65 

62 

73 

82 

66 

69 

72 

66 

69 

83 

87 

67 

89 

70 

62 

67 

70 

59 

68 

71 

,  1 

Mm 

52 

45 

39 

49 

52 

54 

52 

49 

47 

49 

50 

54 

54 

43 

41 

50 

43 

43 

46 

44 

46 

50 

50 

46 

63 

62 

52 

50 

46 

48 

,4 

SAN  JOSE 

MAX 

71 

79 

89 

83 

75 

74 

77 

76 

77 

76 

76 

66 

70 

79 

90 

76 

72 

82 

94 

83 

66 

94 

96 

98 

86 

76 

74 

72 

77 

80 

,3 

Mm 

53 

51 

53 

57 

50 

53 

55 

52 

47 

51 

53 

53 

53 

50 

52 

56 

55 

50 

52 

57 

69 

56 

59 

62 

60 

57 

53 

51 

46 

54 

>o 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

67 

73 

84 

86 

75 

69 

65 

70 

67 

73 

75 

73 

68 

68 

77 

75 

72 

69 

68 

87 

83 

75 

91 

99 

99 

80 

70 

65 

67 

71 

76 

,0 

Mm 

51 

50 

56 

48 

51 

52 

53 

49 

44 

46 

46 

50 

52 

45 

44 

47 

49 

44 

52 

52 

52 

52 

5 1 

58 

52 

54 

54 

43 

43 

91 

49 

,7 

SAN  MATEO 

MAX 

69 

77 

83 

80 

66 

64 

67 

69 

71 

72 

66 

66 

65 

77 

90 

33 

70 

81 

93 

87 

64 

92 

93 

96 

87 

64 

66 

67 

68 

72 

76 

,2 

Mm 

55 

50 

50 

61 

44 

56 

53 

58 

52 

49 

46 

57 

47 

52 

52 

52 

54 

62 

69 

57 

60 

61 

60 

60 

59 

54 

59 

55 

52 

91 

54 

,6 

SANTA  Clara  university 

MAX 

77 

76 

75 

72 

69 

80 

89 

79 

73 

64 

95 

91 

es 

92 

96 

96 

90 

75 

76 

73 

68 

76 

81 

,3 

Mm 

47 

49 

64 

54 

52 

49 

50 

53 

56 

49 

49 

55 

52 

56 

57 

59 

58 

59 

48 

50 

55 

47 

52 

•  6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

75 

82 

91 

79 

69 

68 

70 

69 

77 

73 

74 

73 

75 

73 

83 

68 

77 

75 

91 

81 

84 

91 

96 

96 

73 

66 

68 

70 

72 

74 

77 

.2 

Mm 

45 

44 

43 

46 

50 

54 

53 

46 

40 

47 

48 

50 

47 

45 

44 

45 

5  1 

43 

45 

46 

43 

46 

50 

54 

52 

56 

46 

45 

44 

42 

47 

,1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

62 

67 

76 

84 

78 

63 

64 

69 

66 

70 

72 

70 

63 

66 

76 

64 

68 

70 

78 

92 

62 

84 

92 

96 

94 

74 

63 

64 

67 

63 

73 

Mm 

52 

52 

51 

52 

52 

53 

53 

5  1 

53 

47 

46 

5  I 

5 1 

52 

5  \ 

5  3 

52 

5  1 

5  I 

53 

59 

63 

62 

60 

58 

66 

52 

52 

52 

50 

53 

|o 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

68 

76 

82 

91 

91 

77 

73 

77 

74 

31 

86 

87 

76 

74 

80 

93 

87 

78 

89 

95 

91 

84 

91 

98 

99 

91 

70 

71 

73 

76 

82 

,6 

Mm 

53 

42 

43 

46 

45 

51 

47 

42 

45 

41 

40 

46 

42 

49 

48 

46 

49 

46 

52 

50 

52 

57 

49 

52 

52 

55 

50 

49 

42 

45 

47 

•  <> 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

58 

69 

72 

84 

64 

64 

62 

67 

65 

67 

64 

69 

65 

69 

68 

85 

61 

71 

72 

86 

77 

62 

91 

91 

91 

66 

66 

66 

69 

67 

71 

,6 

•      •  » 

Mm 

48 

45 

46 

45 

46 

52 

50 

47 

40 

48 

48 

49 

46 

47 

43 

49 

52 

44 

44 

45 

46 

47 

50 

52 

51 

55 

53 

43 

44 

44 

47 

,3 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FiBREBOArD  ML 

MAX 

70 

82 

84 

91 

87 

81 

79 

76 

79 

86 

80 

80 

78 

82 

94 

81 

60 

83 

97 

93 

68 

94 

100 

96 

68 

73 

72 

72 

75 

83 

,7 

Mm 

52 

58 

52 

57 

49 

53 

49 

47 

56 

65 

66 

47 

60 

61 

56 

56 

61 

69 

64 

66 

62 

61 

60 

62 

59 

52 

48 

91 

90 

55 

,9 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

89 

89 

86 

8  1 

76 

80 

8  1 

87 

85 

63 

80 

86 

94 

36 

8  1 

89 

93 

91 

85 

92 

99 

98 

90 

76 

73 

73 

79 

84 

,3 

MIN 

49 

52 

47 

51 

46 

52 

43 

48 

45 

47 

52 

52 

46 

47 

58 

52 

50 

55 

62 

67 

60 

57 

53 

54 

56 

53 

46 

44 

43 

47 

51 

.0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

64 

75 

80 

90 

91 

92 

85 

84 

87 

94 

96 

96 

96 

87 

84 

89 

97 

86 

80 

91 

90 

92 

90 

94 

96 

96 

91 

84 

81 

80 

68 

.0 

Mm 

52 

46 

52 

58 

63 

58 

55 

55 

54 

57 

64 

59 

60 

57 

56 

60 

60 

55 

66 

60 

59 

54 

60 

64 

66 

64 

58 

55 

52 

94 

57 

,4 

AUBERRY 

MAX 

79 

77 

88 

90 

90 

82 

82 

83 

85 

92 

96 

93 

85 

83 

87 

97 

30 

79 

87 

89 

61 

86 

94 

95 

91 

86 

81 

78 

79 

83 

86 

.0 

Mm 

49 

44 

48 

55 

58 

54 

51 

61 

51 

64 

63 

63 

56 

50 

62 

56 

57 

49 

60 

54 

51 

51 

53 

57 

59 

51 

51 

47 

46 

49 

52 

,7 

BAkERSFiElD  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

81 

87 

92 

95 

87 

86 

88 

87 

91 

93 

95 

90 

85 

90 

95 

86 

83 

89 

93 

85 

93 

93 

100 

96 

92 

81 

77 

79 

83 

88 

,3 

Mm 

58 

54 

56 

61 

63 

56 

55 

66 

56 

60 

63 

66 

63 

57 

61 

63 

61 

69 

63 

62 

57 

57 

61 

64 

72 

66 

56 

61 

53 

97 

69 

,7 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1964 


Station 


Day  oi  Month 


BALCH  Power  house 

BUACKWELLS  CORNER 
8UTT0NWILL0W 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 
CATHEVS  VY  BULL  RUN  RH 
CMERRY  VALLEY  DAM 
C0ALIN6A 

CORCORAN   IRRI6  DIST 
DEnAIR  J  NNE 
DUDLEYS 

ElECTRA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  S5W 
FRESNO  wB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
6LENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFOOD 
HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

KERN  RIvER  PH  NO  1 
KERN  RIvER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 

LEMON  Cove 

LINDSAY 
LOO  I 

LOS  BANDS 
MADERA 

mandeville  island 
maricopa 

merced  fire  station  z 

MODESTO 
NEWMAN   2  NW 

NORTH  Fork  ranger  sta 
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MAX 
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MAX 
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MAX 
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MAX 
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MAX 
MIN 


MAX 
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Mm 


MAX 
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MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
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MAX 
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MAX 
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MAX 
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MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


69  76 
^3  51 


78  74 
57  52 


51     48  48 


59  72 
45  43 


51  60 
39  37 


76  81 
51  49 


75  72 
53  52 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


75  82 
47  47 


70  81 
49  43 


74  81 
49  53 


73  82 
51  48 


67  75 
51  47 


56  47 

33  30 


64  74 
36 


50  48 
32  33 


81 
50  48 


55  63 
42  37 


46  59 
30  32 


78  73 
40  46 


74  80 
59  58 


74  85 
52  46 


74  74 
54  56 


74  81 
53  56 


62  75 
46  44 


75  80  89 
45     46  49 


73  79 
55  49 


74  80 
55  48 


73  82 
47  47 


76  81 
45  48 


61  75 
49  47 


73  80 
46  56 


73  79 
55  55 


75  82 
46  49 


74  81 
46  50 


73  79 
45  51 


63  67 
44  41 


88  89  88 
62     63  62 


79  77 
41  40 


80  82  81 
48     48  47 


95  96  93 
60     53  56 


93 
56 


92 
62 


95 
66 


92  91  88 
49     49  45 


97  95 
56  50 


86  82 
42  41 


68  69  68 
45      45  44 


81  83  81 

46  46  46 

68  67  66 

40  39  36 

87  89  85 

59  61  58 

93  95  89 

68  68  66 


91  87 
50  48 


92  85 
58  52 


94  88 
64  60 


85  80 
49  48 


90  80 
51  52 


96  94 
53  49 


86  30 
48  48 


96  88 
65  58 


93  91 
54  49 


89  81 
50  47 


89  85 
50  46 


89  88 
52  49 


82  81 
45  46 


63  67 
41  34 


85  88 
46  47 


76  78 
43  42 


66  63 
35  35 


86  90 
64  64 


90  88 
48  49 


87  86 

53  55 


86  90 
54  56 


86  81 
43  44 


84  86 
49     5  0 


83  83  88 
58     58  58 


86  86 
52  54 


73  73 

38  36 

83  83 

49  49 

83  84 

48  48 

76 
43 

90  91 

50  53 

86  86 

51  50 

82  82 

44  49 


34     34  33 


86  90  91 
44      45  48 


86     86  87 


82  38 
46  47 


69  69 
33  42 


86     88  89 


49      49  47 


86  32  80 
47     48  45 


81 
45 


91  93  94 
64     66  67 


93  95 
61  62 


39     43  46 


91  96 
58  57 


81 
60 


45     54  51 


88 
40 


94  96 
56  58 


96  99 
51  66 


89  91 
44  45 


70 
40 


93 
71 


94 

62 


45     64  56 


91  93 
49  55 


95  95 
51  67 


95  95 
53  55 


89  90 
50  52 


93     95  93 


90 
53 


48     62  54 


92  83  36 
66     61  59 


46      40  41 


82 
50 


49      46  48 


87  86  89 
45      44  49 


80  87 
40  40 


84  87 
58  59 


87  90 
62  66 


88  87 
48  63 


31  91 
48  53 


87  91 
57  61 


86  84  89 
45     47  52 


95  93  80 
64     66  58 


81  83  72 
43     43  38 


91  97  80 
58     63  53 


85  85 
47  49 


98 
55 


79 
53 


85     89     93     92     83  81 
51      49      54      54      48      49  53 

See  RefeieDce  Notes  FoUowricg  Station  Index 
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89 
40 


95  94  85 
58     49  47 


91  99 
56  57 


78  71 
47  46 


91  90  76 
42     45  38 


73  73  67 
51     49  42 


95     93  85 


68     62  68 


55     42  49 


94     86  86 


97     88  86 


95  89  34 
54     49  48 


87  88  86 
58     61  60 


74  79  77 
40      43  44 


82  87  89 
57     56  49 


69  71 
44  45 


93 
52 

83 


92 
62 


90 
53 


90 
52 


90     90  89 


85  91  93 
49     53  47 


84  87 
43  39 


68  66 
47  43 


46     46  49 


84  88  88 

69  62  56 

93  93  93 

66  71  64 

90  39  84 

51  60  51 

86  90  92 

56  58  58 


89  91 
48  47 


78  87  86 
44     51  49 


86  89  93 
59     61  63 


95  100 
55  60 


91 
54 


48     50  51 


93  93 
50  54 


92  93 
58  58 


95  91 
44  42 


62  66 
43  45 


64  72  72 
38     45  46 


96  94 
65  70 


92  95 
58  60 


84  91 

60  58 


94  97 
54  51 


95  99 
57  60 


94  101 
51  54 


94  97 
52  55 


93  96 
52  65 


92  95 
55  61 


89  92 
56  51 


85  96  too 
57     66  65 


91  89  86 
67     66  63 


99  100 
56  58 


86  81  80 
46     44  44 


100 
63 


97  96 
60  57 


85 
51 


95  35  76 
53     49  48 


87  34  78 
44      42  40 


96  90  80 
56     49  44 


96  89  82 
62     56  51 


100 
59 


70  67 
49  44 


95  87 
52  48 


87  80 
63  52 


99  94  90 
77     70  65 


95  91 
60  54 


95 
53 


99  89  32 
69     64  54 


97  89  82 
65     56  50 


58     54  46 


83  68 
58  46 


94  82 
72  57 


32  79  82 
56     54  56 


79  80 
51  53 


80  79 
49  49 


80 
47 


81 
50 


46     45  46 


80 
50 


83 
45 


81 

50 


63  82  83 
46     46  47 


69  68 
42  42 


74  75 
47  48 


67  67  6» 
46     45  45 


80  82  85 
47     49  47 


80  78  78 
44     43  44 


64  71 
36  40 


78  83 
60  62 


90 
43 


49     47  47 


79  80  84 
50     50  46 


85 
52 


84 

47 


80  81  86 
46     49  48 


76  79  84 
45     48  46 


79  82 
46  49 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

□akoalE  woodward  dam 

MIN 

kZ 
63 

73 
46 

82 
51 

90 
61 

92 
53 

87 
49 

83 
47 

81 
49 

80 
46 

6 1 
49 

89 
53 

9  1 
55 

9  1 
48 

6 1 

50 

65 
52 

90 
58 

51 

50 

49 

54 

50 

66 
50 

89 
55 

93 
56 

96 
61 

54 

46 

75 
46 

76 
49 

80 
49 

65,0 
51.5 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

69 
51. 

73 
48 

80 
52 

89 
57 

92 
55 

93 
53 

85 
50 

85 
51 

87 
49 

88 
54 

95 
56 

60 

55 

52 

54 

59 

56 

52 

56 

58 

51 

et 

51 

91 
53 

95 
57 

98 
60 

56 

52 

83 
48 

80 
*9 

82 
51 

67,7 
53.6 

PANULMt  l,Kttlt 

MAX 
MIN 

62 

65 

70 

77 

81 

79 

7  7 

69 

7  1 

80 

43 

71 

79 

82 

87 

53 

72 
46 

70 
46 

64 
49 

68 
50 

74,9 

PDk T  t K  V  I LL  t 

MAX 
MIN 

76 
54 

74 
50 

80 
51 

88 
54 

92 
56 

93 
56 

87 
61 

86 
50 

66 
51 

86 
54 

94 
56 

95 
60 

55 

50 

52 

56 

56 

51 

53 

56 

93 
54 

84 
52 

91 
53 

96 
55 

101 
59 

61 

92 
53 

84 
46 

61 
46 

82 
92 

66.6 
53.7 

POSEY  3  E 

MAX 

Mm 

55 
<.I 

66 
33 

72 
41 

77 
45 

76 
46 

77 
42 

40 

75 
36 

41 

50 

8 1 

50 

51 

47 

44 

42 

42 

48 

42 

45 

44 

45 

76 
46 

62 
53 

83 
52 

60 
52 

49 

46 

75 
46 

71 
42 

76 
42 

76.4 
44.6 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 
42 

74 
40 

8  I 
47 

8  3 
57 

82 
58 

80 
49 

52 

48 

47 

56 

60 

61 

57 

54 

53 

55 

65 
52 

80 
50 

8  7 
57 

87 
59 

80 
55 

66 
64 

89 
70 

92 
73 

90 
63 

86 
56 

8  I 
55 

76 
47 

77 
44 

81 
47 

62.2 
54.4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

62 
51 

74 

51 

79 
54 

88 
59 

9  1 
57 

87 
53 

51 

46 

53 

56 

57 

60 

52 

55 

56 

61 

54 

79 
56 

56 

62 

61 

85 
57 

68 
56 

94 

62 

96 
66 

93 
58 

73 
53 

74 

52 

77 
52 

60 
54 

83.8 
55.9 

SCNORA  PS 

MAX 
MIN 

55 

41 

70 
40 

79 
45 

90 
47 

92 
48 

89 
45 

84 
44 

8  3 
45 

8  I 
44 

46 

50 

53 

49 

45 

48 

62 

50 

46 

46 

49 

47 

62 
48 

89 
50 

93 
53 

96 
54 

51 

47 

79 
44 

77 
44 

61 
45 

85.1 
47.2 

5C  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

55 
36 

70 
33 

78 
39 

82 
43 

80 
43 

75 
43 

38 

72 
38 

37 

45 

82 
46 

47 

47 

43 

45 

47 

41 

41 

44 

40 

78 
41 

64 
46 

87 
50 

80 
49 

46 

43 

70 
41 

73 
39 

78 
*l 

76,6 
42,5 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

75 
4e 

83 
51 

92 
52 

94 
58 

87 
54 

82 
53 

8  1 
53 

8  1 
51 

8  1 
4< 

53 

9  1 
57 

56 

46 

52 

54 

56 

52 

55 

55 

54 

58 

91 
54 

95 
54 

96 
60 

95 
61 

54 

48 

77 
50 

81 
48 

85 
SO 

66,7 
53,3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

73 
48 

74 
49 

80 
49 

87 
51 

90 

4e 

8  3 
48 

8  0 
49 

79 
47 

46 

49 

86 
53 

54 

46 

49 

52 

54 

50 

52 

50 

51 

69 

84 

50 

88 
52 

93 
56 

95 
68 

66 

46 

73 
45 

74 
46 

77 
46 

83.2 
50,3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

75 
42 

84 
45 

46 

49 

49 

46 

48 

49 

60 

51 

48 

51 

51 

56 

91 
48 

97 
51 

97 
51 

96 
55 

51 

45 

76 
44 

83 
45 

87 
44 

86.0 
48,6 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

8  I 
44 

43 

8  1 
41 

80 
41 

54 

51 

38 

37 

43 

46 

50 

49 

52 

50 

43 

44 

47 

48 

44 

43 

73 
42 

79 
55 

64 
42 

86 
46 

83 
55 

77 
56 

62 
42 

7S 
40 

71 
37 

82 
38 

78,6 
45,4 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

7  3 
54 

73 
52 

85 
55 

9  1 
64 

94 
64 

58 

52 

52 

53 

57 

61 

64 

58 

56 

61 

65 

62 

56 

60 

63 

56 

90 
59 

95 
66 

98 
72 

99 
76 

67 

52 

61 
48 

77 
50 

63 
56 

89,9 
59,2 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

56 

50 

47 

53 

56 

55 

50 

50 

8  7 
48 

93 
55 

97 
55 

56 

57 

55 

53 

52 

56 

86 
53 

88 
53 

90 
56 

91 
51 

87 

50 

93 
53 

95 
65 

98 
57 

97 
55 

90 
53 

83 
52 

83 
46 

85 
56 

89,2 
53,3 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

43 

42 

47 

50 

50 

46 

40 

47 

47 

51 

53 

56 

54 

50 

51 

53 

51 

47 

49 

51 

51 

86 
52 

98 
56 

96 
56 

94 
66 

53 

62 
50 

76 
47 

79 
46 

82 
47 

64.9 
49.8 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

64 
47 

52 

8 1 
52 

89 
54 

9  3 
51 

85 
48 

41 

8  1 
46 

45 

50 

52 

53 

46 

40 

55 

59 

53 

55 

65 

64 

50 

85 
49 

89 
66 

96 
61 

96 
58 

52 

45 

74 
46 

76 
47 

79 
49 

85,2 
51.4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

74 

53 

83 
52 

88 
50 

93 
64 

82 
65 

76 
55 

80 
66 

'7 
53 

82 
52 

88 
50 

91 
53 

79 
66 

73 
55 

87 
55 

94 

63 

91 
58 

62 
57 

89 
59 

95 
67 

92 
59 

67 
6S 

91 
63 

96 
65 

97 
56 

92 
69 

84 

59 

Tl 

58 

75 
52 

72 
54 

65 
53 

84.9 
56.6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

73 
55 

73 
51 

79 
54 

87 
58 

91 
55 

92 
51 

84 
49 

84 
52 

86 
49 

66 
52 

93 
57 

94 
59 

94 
56 

86 
61 

84 
57 

88 
60 

95 
57 

83 
52 

82 
59 

69 
61 

91 
50 

88 
55 

69 
57 

92 
61 

96 
66 

96 
60 

89 
53 

81 
60 

69 
50 

80 
50 

67.1 
54,9 

WASCO 

MAX 
MIN 

78 
57 

52 

60 
53 

87 
52 

92 
67 

93 
56 

58 

54 

88 
60 

56 

9  1 
60 

9  3 
62 

60 

55 

85 
67 

09 
58 

60 

56 

57 

57 

55 

84 
56 

92 
57 

95 
60 

96 
62 

61 

56 

61 

52 

79 
53 

80 
54 

87,9 
56,7 

YrSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 
MIN 

43 

43 

46 

48 

51 

46 

40 

39 

38 

45 

52 

49 

49 

50 

47 

50 

46 

46 

49 

49 

48 

85 
42 

90 
45 

92 
51 

68 
48 

55 

47 

61 
44 

80 
42 

85 
42 

84,0 
46,3 

south  coast 

Drainage  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

53 

50 

58 

59 

54 

48 

44 

53 

65 

64 

93 
63 

65 

60 

82 
46 

8  1 
49 

48 

60 
50 

55 

48 

55 

60 
52 

89 
53 

93 
61 

89 
68 

79 
56 

55 

52 

86 
53 

62 
45 

65 
50 

86,3 
54.5 

avalon  pleasure  pier 

MAX 

Mm 

69 

62 

62 

61 

63 

66 

65 

60 

62 

61 

66 

66 

63 

64 

65 

67 

66 

66 

61 

61 

64 

70 
59 

72 
60 

90 
62 

87 
69 

68 

68 

71 
62 

69 
61 

69 
59 

73.3 
63.7 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

46 

45 

48 

50 

49 

43 

44 

45 

46 

55 

95 
56 

96 
57 

58 

90 
46 

82 
43 

62 
44 

85 
46 

80 
51 

75 
45 

92 
45 

64 
45 

89 
51 

93 
51 

86 
56 

82 
52 

50 

67 
49 

89 
44 

85 
41 

87.7 
48.4 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

43 

44 

52 

56 

54 

56 

49 

52 

56 

59 

93 

60 

95 
61 

57 

90 
48 

8  1 
47 

85 
54 

94 
56 

52 

65 
45 

90 
58 

89 
44 

63 
57 

86 
58 

93 
62 

90 
54 

53 

49 

66 
52 

87 
49 

82 
50 

86.5 
52.9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

38 

19 

26 

32 

31 

31 

30 

34 

36 

35 

38 

41 

40 

28 

78 
37 

29 

32 

69 
30 

70 
31 

7 1 

26 

68 
35 

67 
34 

72 
40 

71 
55 

69 
37 

31 

29 

72 
28 

74 

20 

72 
21 

73,3 
32.5 

BONITA 

MAX 

Mm 

61 

52 

51 

55 

61 

60 

6C 

50 

50 

50 

8  5 
52 

61 

60 

59 

60 

76 

60 

7 1 
63 

62 

78 
50 

60 

61 

77 
50 

80 
52 

79 
60 

78 
59 

57 

64 

77 
57 

76 
69 

73 
64 

79.2 
57.3 

BllRBANK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
57 

89 
61 

89 
53 

88 
54 

8 1 
54 

78 
59 

8  1 
56 

8  7 
49 

97 
54 

92 
59 

60 

63 

59 

57 

60 

59 

59 

59 

52 

51 

56 

93 
53 

97 
56 

95 
66 

81 
65 

61 

57 

81 
53 

78 
53 

66 
51 

83.8 
56.6 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

59 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

56 

56 

55 

59 

68 

67 

59 

73 

57 

72 

56 

68 

62 

73 
60 

73 
57 

59 

72 

56 

70 
57 

74 
58 

77 
62 

72 
62 

73 
61 

61 

68 
61 

70 
60 

69 
58 

72.2 
59.5 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

72 
54 

78 
44 

55 

45 

51 

51 

53 

44 

45 

47 

46 

46 

49 

48 

48 

50 

53 

54 

45 

61 

52 

84 
50 

94 
59 

101 
56 

100 
57 

53 

55 

74 
44 

76 
46 

76 
45 

84.4 
50,0 

CAMPO 

MAX 

Mm 

36 

36 

45 

45 

36 

38 

38 

93 
41 

53 

53 

54 

95 
51 

9  1 
54 

41 

8  3 
36 

92 
42 

85 
49 

54 

40 

45 

84 
41 

83 
53 

69 
41 

85 
66 

84 
55 

82 
46 

45 

69 
46 

85 
40 

90 
40 

86, 1 
45,1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

52 

45 

48 

9  I 
47 

9  1 
47 

8  5 
54 

85 
52 

88 
45 

97 
46 

95 

53 

100 
55 

95 
57 

91 
53 

83 
50 

79 
50 

87 
48 

60 
57 

76 
58 

68 
48 

85 
48 

80 
56 

92 
50 

100 
51 

96 
61 

64 

60 

82 
61 

86 
57 

85 
52 

82 
47 

94 
47 

88,0 
51.9 

chula  vista 

MAX 

Mm 

69 
63 

55 

7  3 

55 

60 

72 
62 

7  1 
54 

75 
57 

75 

59 

74 

60 

73 
65 

72 
62 

68 
61 

70 
63 

69 
64 

69 
64 

70 
54 

69 
62 

70 
53 

70 
55 

74 
60 

78 
60 

72 
60 

69 
62 

68 
60 

71.5 
59.6 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

53 

52 

55 

55 

51 

57 

50 

60 

58 

59 

9  I 
60 

90 
62 

8  5 
57 

78 
51 

79 
51 

86 
51 

77 
51 

7  1 
51 

63 
51 

82 
50 

73 
56 

90 
63 

98 
57 

95 
64 

64 
61 

78 
60 

6 1 
56 

81 
49 

78 
49 

65 
48 

84.5 
54.3 

CORONA 

MAX 

Mm 

81 
59 

92 
50 

92 
48 

90 
51 

85 
62 

86 
55 

85 
50 

91 
50 

96 
52 

94 
53 

93 
61 

92 
55 

88 
55 

82 
52 

84 
56 

83 
51 

79 
56 

75 
59 

86 
50 

62 
49 

82 
55 

94 

53 

100 
52 

94 
64 

82 
59 

60 
67 

80 
60 

81 
53 

60 
51 

85 
42 

66.6 
53.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

75 
59 

81 
55 

81 
55 

BO 
57 

73 
59 

76 

60 

74 
58 

'5 

50 

84 
55 

81 
54 

78 

59 

77 
59 

75 
56 

77 
55 

76 

58 

76 
58 

70 
60 

72 
60 

71 
55 

77 
60 

62 
54 

82 
55 

66 
62 

76 
63 

74 

62 

74 
56 

71 
56 

71 
52 

76.7 
67.2 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

75 
50 

68 
41 

72 
41 

86 
45 

88 
46 

90 
45 

92 
43 

85 
39 

89 
45 

93 
52 

92 
51 

92 
48 

94 
46 

86 
43 

82 
44 

86 
46 

94 
46 

65 
44 

77 
44 

87 
46 

92 
44 

78 
40 

86 
44 

92 
50 

92 
46 

67 
41 

86 
38 

84 
39 

76 
40 

76 
40 

85.6 
44.3 

See  Relerence  Notes  Following  StalioQ  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CUVAMAC* 

MAX 

74 

73 

83 

67 

89 

87 

84 

85 

85 

86 

69 

89 

88 

84 

86 

85 

86 

84 

70 

79 

63 

78 

77 

84 

75 

77 

77 

83 

32 

80 

82 

.4 

MIN 

44 

39 

36 

44 

52 

48 

43 

40 

44 

47 

54 

54 

59 

51 

40 

38 

♦  3 

40 

38 

36 

45 

46 

47 

60 

46 

49 

36 

37 

43 

33 

44 

.1 

DRY  CANVON  RESERVOIR 

MAX 

68 

78 

87 

91 

93 

89 

62 

66 

88 

96 

98 

97 

94 

88 

78 

84 

90 

82 

76 

90 

89 

84 

69 

95 

93 

64 

78 

66 

37 

84 

66 

.8 

MIN 

S4 

50 

49 

52 

52 

52 

49 

46 

50 

55 

57 

60 

57 

52 

49 

51 

53 

53 

51 

53 

54 

54 

58 

59 

62 

69 

50 

49 

48 

49 

" 

,0 

EL  CAPITAN  0AM 

MAX 

78 

85 

92 

94 

95 

88 

65 

86 

95 

102 

96 

95 

93 

91 

79 

83 

85 

79 

76 

85 

66 

82 

91 

97 

91 

82 

84 

85 

88 

84 

87 

•  8 

MIN 

57 

56 

56 

52 

56 

56 

55 

51 

56 

63 

64 

61 

59 

54 

55 

54 

56 

59 

53 

50 

51 

48 

49 

63 

56 

64 

55 

54 

55 

45 

55 

.2 

ELSINORE 

MAX 

84 

94 

98 

98 

95 

89 

91 

95 

100 

96 

100 

99 

95 

85 

66 

94 

86 

79 

95 

94 

69 

101 

94 

84 

89 

91 

85 

95 

92 

.2 

MIN 

54 

49 

49 

48 

49 

51 

45 

47 

52 

52 

56 

59 

56 

39 

35 

48 

47 

57 

48 

49 

53 

46 

59 

55 

50 

43 

46 

49 

.9 

E-ICONDIDO 

MAX 

78 

85 

89 

85 

83 

79 

80 

86 

93 

90 

88 

86 

64 

78 

78 

76 

74 

74 

78 

78 

78 

85 

86 

88 

76 

76 

76 

79 

76 

78 

81 

.5 

MIN 

58 

49 

50 

48 

46 

59 

56 

52 

52 

56 

56 

58 

58 

58 

57 

54 

60 

56 

49 

56 

57 

49 

52 

59 

58 

58 

59 

58 

57 

56 

55 

.1 

FONTANA  KAISER 

MAX 

80 

95 

95 

93 

91 

87 

91 

98 

95 

95 

90 

88 

82 

86 

83 

92 

87 

81 

96 

102 

101 

89 

82 

85 

87 

85 

90 

39 

^  9 

MIN 

59 

57 

62 

67 

66 

63 

61 

63 

65 

70 

68 

54 

57 

56 

57 

64 

60 

57 

59 

81 

71 

71 

61 

63 

62 

53 

56 

62 

.3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

82 

90 

93 

90 

83 

82 

84 

91 

99 

95 

92 

89 

89 

75 

61 

81 

76 

76 

62 

82 

30 

87 

90 

96 

83 

83 

83 

34 

81 

SI 

85 

.4 

MIN 

60 

50 

51 

49 

59 

56 

57 

59 

53 

56 

56 

60 

61 

58 

58 

57 

60 

60 

49 

52 

59 

47 

51 

57 

59 

57 

62 

57 

57 

53 

56 

.1 

HENSHAW  DAM 

MAX 

74 

77 

89 

92 

93 

90 

84 

88 

91 

94 

93 

94 

93 

87 

82 

S3 

92 

84 

68 

86 

68 

84 

84 

95 

89 

63 

79 

86 

87 

84 

87 

.2 

MIN 

43 

42 

42 

43 

44 

39 

39 

40 

42 

49 

52 

53 

54 

39 

39 

41 

45 

50 

41 

42 

40 

39 

44 

48 

49 

48 

45 

43 

38 

38 

43 

.7 

IOyLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

70 

82 

84 

87 

87 

80 

84 

82 

84 

87 

67 

85 

80 

60 

77 

80 

80 

60 

82 

75 

79 

78 

77 

84 

31 

,3 

MIN 

39 

33 

42 

44 

44 

40 

40 

42 

41 

43 

49 

40 

47 

46 

45 

46 

44 

40 

38 

36 

39 

44 

42 

41 

43 

45 

41 

40 

34 

40 

41 

•  6 

JULIAN  WVNOLA 

MAX 

76 

85 

91 

92 

87 

82 

85 

92 

94 

93 

93 

90 

86 

77 

84 

84 

85 

71 

84 

65 

80 

80 

66 

78 

78 

78 

86 

65 

82 

66 

64 

.5 

MIN 

38 

38 

53 

50 

50 

42 

47 

47 

54 

53 

55 

58 

55 

41 

43 

53 

54 

50 

44 

51 

42 

56 

50 

60 

52 

48 

48 

49 

43 

45 

49 

.0 

LASUNA  BEACH 

MAX 

75 

78 

77 

77 

75 

71 

73 

'5 

82 

83 

SO 

76 

75 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

69 

71 

75 

76 

64 

75 

72 

72 

71 

71 

72 

74 

.5 

MIN 

63 

55 

52 

51 

53 

59 

50 

50 

52 

56 

56 

58 

54 

57 

60 

56 

56 

59 

52 

53 

61 

50 

52 

60 

64 

64 

63 

55 

54 

49 

.8 

LA  MESA 

MAX 

77 

83 

87 

83 

79 

77 

79 

67 

85 

88 

86 

83 

83 

72 

74 

76 

74 

71 

77 

77 

74 

80 

85 

90 

78 

78 

77 

78 

77 

78 

79 

.8 

MIN 

62 

55 

59 

55 

60 

60 

59 

59 

54 

61 

62 

62 

62 

59 

58 

61 

61 

60 

63 

56 

60 

54 

55 

62 

61 

60 

62 

59 

58 

96 

58 

.3 

LCMPOC 

MAX 

71 

85 

81 

71 

65 

67 

69 

70 

71 

68 

67 

66 

68 

66 

74 

74 

66 

72 

81 

76 

79 

83 

94 

85 

76 

71 

70 

70 

68 

70 

73 

,2 

MIN 

49 

46 

45 

52 

52 

52 

51 

42 

41 

51 

50 

52 

48 

49 

52 

46 

54 

54 

46 

48 

53 

47 

50 

50 

53 

64 

55 

43 

45 

49 

49 

,3 

LONG  BEACH 

MAX 

80 

86 

86 

84 

73 

70 

76 

85 

95 

89 

87 

84 

76 

71 

73 

73 

73 

73 

60 

70 

71 

87 

92 

89 

73 

74 

84 

73 

73 

79 

79 

,3 

MIN 

61 

59 

59 

59 

60 

63 

59 

56 

59 

62 

64 

63 

60 

61 

62 

61 

64 

60 

57 

60 

61 

57 

59 

65 

65 

65 

64 

60 

57 

55 

60 

>6 

LONG  BEACH  wB  AP 

MAX 

74 

83 

84 

79 

74 

71 

76 

79 

91 

84 

84 

62 

76 

70 

71 

74 

72 

72 

75 

70 

70 

84 

90 

88 

73 

73 

73 

72 

72 

75 

77 

,0 

MIN 

58 

55 

55 

55 

57 

61 

56 

54 

56 

59 

62 

60 

58 

58 

60 

60 

63 

61 

56 

56 

57 

53 

56 

60 

64 

62 

59 

56 

54 

52 

.3 

LrS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

78 

72 

70 

72 

72 

72 

80 

75 

74 

75 

71 

73 

71 

71 

67 

71 

69 

69 

74 

77 

79 

66 

79 

71 

71 

66 

70 

70 

73 

,2 

MIN 

61 

59 

59 

61 

61 

61 

60 

55 

59 

61 

62 

63 

60 

69 

61 

61 

62 

61 

59 

56 

61 

57 

60 

64 

66 

64 

60 

60 

56 

56 

60 

,2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

75 

85 

85 

81 

78 

78 

77 

80 

92 

85 

85 

65 

81 

76 

77 

79 

73 

72 

75 

76 

78 

86 

92 

91 

80 

76 

76 

76 

77 

76 

80 

,2 

MIN 

61 

58 

61 

59 

59 

62 

61 

56 

60 

63 

64 

64 

61 

56 

60 

60 

62 

60 

57 

57 

60 

57 

60 

66 

64 

63 

61 

57 

56 

55 

60 

1 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

77 

85 

93 

93 

92 

88 

84 

89 

92 

92 

93 

93 

92 

90 

80 

88 

89 

80 

88 

89 

87 

87 

91 

93 

88 

81 

83 

64 

35 

39 

67 

8 

MIN 

42 

50 

64 

67 

63 

64 

54 

60 

68 

69 

64 

68 

66 

54 

53 

58 

59 

54 

49 

55 

56 

60 

66 

66 

60 

56 

55 

62 

59 

57 

59 

0 

MT  baldy  notch 

MAX 

60 

58 

70 

76 

74 

72 

70 

66 

70 

76 

76 

77 

74 

68 

66 

72 

72 

59 

60 

66 

68 

64 

64 

60 

62 

66 

68 

66 

66 

66 

67 

8 

Mm 

36 

34 

38 

52 

52 

46 

46 

46 

45 

46 

54 

52 

52 

46 

50 

54 

48 

40 

48 

43 

42 

42 

42 

40 

48 

44 

48 

46 

46 

44 

45 

7 

MCUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

59 

73 

76 

77 

77 

72 

73 

75 

60 

82 

83 

62 

77 

72 

82 

82 

76 

67 

76 

79 

74 

76 

60 

75 

72 

76 

74 

76 

73 

79 

75 

8 

MIN 

39 

46 

54 

55 

56 

52 

53 

52 

56 

59 

61 

61 

56 

52 

51 

60 

56 

46 

54 

54 

50 

50 

61 

53 

57 

64 

56 

54 

53 

58 

54 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

71 

73 

74 

73 

69 

69 

70 

72 

74 

74 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

67 

70 

70 

74 

77 

75 

70 

70 

68 

68 

68 

70 

9 

MIN 

63 

59 

57 

56 

58 

61 

55 

53 

57 

59 

60 

60 

60 

61 

61 

62 

63 

60 

57 

57 

57 

55 

57 

62 

64 

64 

64 

58 

55 

56 

59 

0 

OCEANS  I DE 

MAX 

76 

77 

79 

78 

76 

74 

74 

74 

77 

78 

77 

76 

73 

72 

74 

74 

72 

73 

73 

74 

75 

74 

77 

76 

76 

75 

75 

73 

74 

73 

74 

9 

MIN 

63 

53 

55 

56 

61 

60 

56 

55 

55 

55 

58 

54 

60 

60 

61 

60 

63 

60 

57 

53 

53 

53 

55 

60 

61 

63 

63 

59 

61 

56 

56 

0 

OJAI 

MAX 

80 

92 

93 

91 

87 

78 

85 

89 

96 

98 

97 

94 

36 

78 

81 

64 

78 

75 

89 

89 

80 

97 

101 

101 

89 

80 

62 

85 

79 

90 

87 

5 

MIN 

53 

44 

50 

47 

49 

55 

47 

46 

49 

54 

57 

57 

52 

52 

51 

50 

57 

59 

56 

49 

59 

47 

55 

66 

64 

61 

52 

46 

46 

46 

5 

OXNARD 

MAX 

73 

77 

81 

75 

70 

72 

72 

73 

75 

75 

73 

72 

71 

70 

73 

72 

66 

71 

72 

70 

73 

93 

92 

35 

79 

71 

71 

70 

72 

70 

74 

3 

MIN 

59 

51 

51 

56 

57 

55 

53 

49 

49 

51 

54 

54 

50 

51 

51 

56 

59 

59 

52 

57 

60 

51 

52 

61 

61 

61 

61 

49 

50 

48 

54 

3 

P4L0MAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

70 

80 

84 

85 

84 

84 

82 

85 

85 

64 

84 

63 

80 

86 

85 

81 

60 

80 

81 

82 

77 

82 

82 

75 

73 

81 

61 

84 

61 

4 

MIN 

43 

44 

53 

56 

57 

55 

53 

53 

67 

62 

62 

63 

59 

50 

51 

59 

56 

41 

50 

53 

53 

51 

55 

57 

54 

60 

52 

53 

49 

53 

5 

PASADENA 

MAX 

79 

69 

90 

88 

86 

81 

83 

87 

97 

94 

91 

90 

87 

81 

60 

84 

78 

72 

84 

81 

80 

92 

95 

94 

90 

60 

80 

83 

79 

85 

86 

3 

MIN 

58 

53 

56 

55 

51 

59 

56 

51 

57 

58 

60 

62 

58 

56 

58 

57 

59 

59 

52 

52 

59 

52 

58 

66 

62 

63 

60 

54 

51 

51 

56 

8 

PERRIS 

MAX 

79 

93 

97 

97 

95 

85 

89 

94 

97 

96 

102 

95 

95 

67 

82 

90 

85 

73 

92 

92 

83 

90 

97 

95 

85 

82 

87 

87 

82 

90 

89, 

8 

MIN 

54 

51 

45 

51 

59 

49 

49 

46 

52 

53 

66 

57 

55 

49 

45 

44 

43 

51 

42 

48 

54 

46 

49 

60 

56 

56 

52 

46 

44 

44 

50 

2 

POMONA 

MAX 

80 

92 

94 

92 

87 

83 

86 

90 

99 

95 

94 

93 

88 

81 

83 

67 

80 

75 

87 

84 

82 

95 

102 

97 

88 

62 

84 

35 

32 

86 

87, 

8 

MIN 

54 

49 

50 

50 

51 

57 

55 

48 

51 

53 

56 

59 

55 

55 

57 

53 

59 

56 

50 

46 

58 

51 

53 

62 

59 

63 

60 

53 

51 

47 

54, 

2 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

83 

92 

96 

96 

89 

86 

89 

94 

101 

97 

97 

94 

92 

62 

84 

87 

81 

r6 

85 

90 

84 

94 

99 

91 

61 

83 

36 

87 

85 

38 

68, 

9 

MIN 

48 

43 

47 

48 

46 

49 

42 

43 

53 

53 

55 

57 

55 

48 

48 

44 

54 

57 

43 

47 

49 

46 

51 

65 

54 

49 

55 

43 

45 

41 

3 

REDLANDs 

MAX 

81 

94 

97 

96 

92 

86 

90 

95 

99 

98 

96 

97 

94 

84 

82 

91 

82 

71 

95 

90 

87 

94 

100 

94 

65 

80 

86 

87 

63 

90 

89. 

9 

MIN 

56 

52 

54 

56 

54 

55 

49 

52 

56 

58 

60 

62 

58 

52 

55 

52 

57 

56 

50 

52 

56 

55 

56 

65 

59 

59 

56 

52 

49 

49 

55. 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

MAX 

82 

95 

95 

94 

88 

85 

87 

92 

100 

96 

95 

94 

90 

82 

83 

86 

80 

75 

88 

85 

64 

94 

100 

97 

80 

60 

34 

85 

60 

69 

68. 

2 

MIN 

57 

50 

51 

51 

51 

56 

51 

51 

53 

53 

56 

60 

56 

52 

55 

51 

58 

57 

48 

49 

56 

49 

51 

64 

59 

60 

58 

53 

53 

47 

9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

78 

82 

96 

96 

94 

90 

85 

89 

93 

100 

98 

96 

96 

92 

82 

83 

89 

81 

75 

89 

68 

84 

94 

100 

96 

81 

31 

85 

86 

31 

68. 

7 

MIN 

55 

51 

51 

51 

51 

55 

50 

50 

50 

55 

56 

59 

55 

51 

54 

51 

56 

57 

48 

49 

54 

52 

53 

65 

59 

49 

56 

49 

51 

48 

5  3 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

73 

85 

91 

91 

90 

66 

84 

85 

93 

93 

92 

92 

91 

67 

77 

90 

91 

76 

89 

88 

84 

67 

95 

94 

86 

63 

82 

85 

85 

89 

87, 

2 

t>IIN 

49 

54 

60 

64 

58 

50 

52 

53 

61 

60 

64 

65 

60 

53 

48 

49 

53 

54 

52 

62 

48 

68 

66 

63 

61 

54 

54 

57 

55 

53 

56  » 

3 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

MAX 

83 

97 

99 

97 

94 

89 

92 

95 

100 

99 

98 

98 

94 

68 

85 

93 

83 

74 

97 

93 

89 

93 

99 

95 

86 

83 

86 

90 

85 

92 

91. 

6 

Mm 

56 

50 

51 

53 

49 

56 

49 

50 

52 

54 

58 

61 

57 

52 

54 

50 

56 

59 

48 

49 

57 

56 

54 

62 

60 

60 

56 

50 

51 

47 

0 

SANDBERG  wB 

MAX 

59 

73 

83 

84 

62 

72 

77 

77 

83 

84 

85 

87 

82 

73 

84 

83 

78 

67 

78 

81 

71 

77 

64 

84 

60 

75 

78 

76 

76 

83 

78. 

5 

Mm 

43 

43 

62 

63 

60 

54 

54 

54 

58 

65 

67 

63 

57 

54 

59 

67 

53 

46 

69 

60 

53 

54 

65 

63 

56 

55 

55 

57 

55 

58 

57. 

1 

SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

75 

78 

79 

77 

73 

73 

73 

77 

82 

81 

79 

75 

74 

70 

72 

72 

69 

71 

73 

70 

71 

73 

77 

79 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

74. 

2 

Mm 

64 

59 

59 

62 

62 

62 

62 

58 

61 

62 

62 

64 

62 

61 

61 

62 

63 

61 

57 

62 

61 

58 

58 

62 

63 

63 

63 

62 

62 

59 

61. 

2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

80 

92 

91 

92 

88 

81 

80 

89 

98 

99 

97 

95 

91 

85 

83 

90 

80 

76 

88 

36 

81 

94  101 

97 

85 

80 

85 

85 

82 

89 

86. 

0 

MIN 

53 

58 

54 

50 

47 

55 

56 

46 

52 

54 

56 

59 

54 

54 

53 

52 

58 

55 

49 

47 

56 

50 

56 

52 

64 

63 

56 

50 

4T 

42 

53. 

3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

79 

90 

92 

87 

84 

87 

84 

88 

99 

94 

91 

90 

87 

62 

80 

84 

77 

72 

32 

81 

82 

9* 

97 

98 

86 

81 

81 

84 

80 

84 

85. 

9 

Mm 

57 

53 

52 

52 

54 

59 

57 

50 

53 

55 

57 

59 

56 

55 

54 

56 

60 

60 

52 

60 

60 

52 

54 

62 

60 

64 

61 

54 

57 

50 

56. 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

85 

99 

101 

103 

98 

93 

96 

99 

101 

101 

102  100 

98 

88 

92 

100 

88 

77 

99 

96 

92 

98  103 

91 

86 

87 

95 

96 

92 

98 

95, 

2 

Mm 

51 

46 

45 

46 

46 

47 

40 

42 

49 

51 

53 

57 

54 

50 

45 

45 

51 

56 

42 

44 

53 

47 

46 

65 

53 

50 

51 

42 

40 

41 

48. 

3 

See  Beterence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  196* 


L^nnnuea 

Station 

Day  oi  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  AnA  FIRE  station 

MIN 

T9 
61 

66 
55 

87 
58 

85 
55 

83 
60 

77 
62 

78 
63 

83 
55 

94 

56 

60 

69 
60 

86 
61 

69 

59 

61 

59 

75 
63 

75 

60 

79 
56 

76 
67 

62 

64 

56 

61 

63 

66 

63 

78 
58 

78 
64 

79 
54 

81.9 
59.0 

SANTA  BARBARA 

MIN 

76 
59 

84 
54 

63 
55 

79 
57 

75 
60 

72 
59 

7  3 
56 

75 
53 

63 
54 

64 
55 

62 
61 

60 

53 

56 

64 

57 

72 
59 

68 
59 

74 
52 

73 
59 

7 1 
69 

53 

69 
57 

62 
62 

62 

61 

62 

72 
56 

73 
56 

77 
52 

76.7 
67.1 

enkiTA    BaDDADA    CAA  ad 
SANTA    DAKBAMA    hHA  **K 

MAX 
MIN 

80 
56 

85 
52 

79 
56 

75 
61 

75 
64 

73 
59 

76 
55 

78 
54 

8  1 
54 

57 

59 

60 

63 

58 

56 

58 

63 

73 
57 

76 
51 

69 
69 

59 

53 

63 

60 

58 

61 

56 

72 
48 

72 
50 

74 
49 

76.6 
56.3 

CAmTA    TATAI  T/SJA  wrap 

MAX 
MIN 

69 
60 

80 
63 

81 
69 

75 
60 

74 
56 

71 
57 

57 

55 

9  3 
69 

72 

66 
76 

70 

57 

57 

59 

60 

70 
66 

71 
66 

72 
60 

76 
56 

72 
58 

89 
60 

95 
74 

95 
68 

62 

60 

69 
58 

74 
57 

71 
57 

60 
59 

77.2 
61.3 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
47 

87 
49 

64 
49 

69 
49 

65 
51 

65 
52 

50 

42 

43 

47 

47 

48 

48 

46 

7  I 
50 

72 
47 

67 
65 

73 
46 

60 
46 

75 
47 

50 

46 

49 

51 

50 

56 

46 

68 
40 

66 
45 

72 
47 

72.7 
48.0 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

73 
65 

70 
66 

7  1 
66 

68 
58 

56 

63 

62 

57 

59 

75 
55 

73 
61 

62 

60 

61 

66 
61 

61 

67 
61 

70 
61 

69 
60 

65 
58 

58 

58 

59 

66 

66 

63 

63 

67 
59 

65 
69 

66 
57 

69.0 
60.7 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

52 

51 

49 

43 

46 

53 

75 
47 

79 
45 

85 
47 

89 
49 

78 
51 

75 
47 

73 
51 

76 
47 

76 
50 

79 
59 

77 
51 

59 

45 

63 

66 

59 

61 

69 

76 
46 

74 
46 

76 
47 

60.7 
50.7 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

72 
56 

48 

56 

54 

51 

49 

87 
45 

47 

96 
60 

100 
60 

97 
62 

96 
61 

90 
61 

79 
61 

80 
61 

66 
50 

8  1 
54 

70 
67 

9  1 
50 

87 
52 

55 

56 

60 

68 

66 

60 

56 

84 
49 

60 
46 

90 
46 

87.6 
54.7 

TORRANCE 

MAX 

Mm 

73 
66 

80 
54 

8  3 
63 

60 
54 

61 

62 

62 

65 

66 

8  5 
57 

80 
59 

69 

77 
61 

73 
61 

77 
56 

76 

70 

74 
61 

8  1 
66 

72 
60 

63 

63 

66 

64 

70 

62 

62 

70 
66 

72 
58 

73 
53 

77.9 
60.4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

57 

49 

50 

49 

48 

46 

77 
46 

47 

96 
49 

86 
52 

8  7 
56 

82 
55 

80 
55 

77 
64 

76 
58 

60 
52 

75 
52 

74 
56 

78 
49 

75 
52 

51 

48 

60 

56 

62 

62 

61 

76 
56 

78 
50 

79 
46 

61.1 
52.4 

ThITCHELL  0AM 

MAX 
MIN 

72 
50 

66 
50 

86 
59 

78 
44 

70 
51 

50 

51 

40 

39 

45 

46 

47 

49 

44 

46 

45 

54 

7  7 
52 

50 

47 

57 

59 

53 

55 

55 

70 
38 

70 
40 

79 
45 

77.0 
46.6 

UCLA 

MAX 
MIN 

70 
61 

75 
62 

76 
63 

75 
59 

69 
58 

61 

61 

58 

56 

62 

7S 
61 

62 

60 

58 

60 

61 

66 
60 

58 

65 
67 

66 
66 

7 1 
60 

60 
57 

76 
62 

84 

65 

72 
64 

7  I 

60 

68 

60 

67 
57 

68 

68 
56 

72.0 
59.8 

UPLAND  3  N 

MAX 
MD) 

50 

48 

52 

53 

9  1 
50 

8  5 
46 

89 
47 

92 
47 

100 
57 

96 

56 

97 

59 

95 
61 

90 
56 

83 
47 

62 
49 

91 
47 

62 
52 

74 

56 

90 
48 

68 
49 

82 
53 

94 
52 

'57 

96 
65 

58 

66 

52 

69 
46 

80 
47 

90 
46 

89.1 
52.1 

VANOENBERC  AFB 

MAX 
MIN 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

76 
60 

81 
54 

84 
54 

61 
52 

76 

57 

74 

59 

74 
55 

78 
56 

69 
54 

86 
58 

83 
58 

80 
56 

78 
50 

73 
56 

73 
56 

74 
55 

72 
61 

72 
58 

75 
55 

74 
55 

73 

61 

63 

85 
6 1 

74 

74 
58 

74 

60 

74 
66 

73 
58 

75 
53 

77.3 
56.4 

MARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

7  7 
37 

86 
36 

92 
44 

45 

9  1 
46 

68 
39 

69 
38 

69 
40 

93 
48 

94 
53 

95 
54 

96 

60 

89 
54 

87 
41 

89 
39 

9  1 
45 

90 
49 

82 
49 

86 
42 

68 
42 

83 
44 

63 
49 

69 
51 

68 
60 

81 
60 

62 
46 

89 
43 

66 
44 

64 
37 

91 
40 

88,2 
45.6 

YOPBA  LINDA 

MAX 
MIN 

«      •  « 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAkER  9  NNW 

MAX 

Mm 

63 

57 

59 

99 
65 

103 
66 

103 
66 

66 

66 

'70 

69 

7* 

'77 

^67 

64 

99 
66 

100 
67 

71 

61 

97 
63 

86 
62 

93 
60 

98 
64 

99 
74 

96 
66 

95 
66 

63 

63 

95 

60 

97,7 
65.5 

BARSTON 

MAX 
MIN 

55 

47 

46 

47 

50 

60 

52 

54 

95 
60 

96 
61 

65 

66 

100 
62 

9 1 
62 

56 

56 

95 
62 

87 
58 

90 
66 

96 
53 

82 
62 

86 
64 

96 
55 

92 
61 

93 
64 

93 
61 

92 
57 

92 
51 

90 
50 

92 
50 

93,1 
56,4 

BFAUMONT   1  E 

MAX 

Mm 

52 

47 

51 

52 

49 

90 
49 

92 
46 

49 

96 
56 

97 
55 

56 

93 
58 

61 

49 

95 
50 

66 
55 

79 
54 

90 
45 

93 
63 

87 
51 

86 
56 

94 
56 

91 
65 

66 
56 

63 
54 

90.5 
52.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
41 

60 
40 

87 
40 

9 1 
44 

92 
43 

40 

66 
40 

66 
39 

68 

37 

69 
48 

92 
45 

93 
47 

93 
47 

93 
46 

9 1 
65 

90 
44 

86 
44 

84 

51 

84 
48 

67 
39 

48 

84 
43 

89 
50 

91 
49 

90 
43 

46 

45 

86 
40 

87 
40 

88 
42 

87.5 
44.2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

4  1 
27 

S3 
29 

62 
39 

64 
44 

71 

74 

65 

63 
43 

62 
43 

62 
45 

65 
44 

68 
42 

67 
46 

65 
40 

63 
41 

67 
44 

66 
40 

59 
46 

62 
55 

46 

44 

45 

41 

44 

65 
41 

66 
43 

66 
45 

63.6 
'•2.5 

BLVTHE 

MAX 

Mm 

97 
61 

97 
62 

103 
57 

107 
61 

107 
64 

106 
69 

101 
67 

102 
67 

103 
71 

103 
76 

106 
77 

106 
72 

104 
76 

104 
64 

60 

101 
63 

101 
66 

96 
69 

98 
63 

97 
56 

92 
66 

92 
61 

97 
59 

97 
70 

94 
66 

95 
61 

97 
60 

101 
61 

100 
63 

102 
56 

100.3 
64.9 

Bl  VTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 

71 

^65 

66 

109 

76 

103 
72 

'si 

76 

103 
81 

106 
79 

108 

'°3 

'77 

66 

101 
70 

72 

74 

67 

65 

95 
71 

94 
71 

99 
66 

96 
74 

94 

72 

95 
66 

'67 

101 
68 

69 

101 
64 

100.6 
71.7 

BCRREGO   SPRINGS   3  NNE 

MAX 

Mm 

60 

53 

53 

'§6 

^62 

'57 

102 
58 

62 

1 00 
68 

'70 

'73 

'70 

67 

57 

63 

63 

61 

^60 

100 
61 

94 
66 

93 
66 

99 
60 

94 
64 

90 
62 

92 
62 

64 

55 

96 
56 

98.3 
60.8 

BRAwlEY  2  SW 

MAX 

Mm 

98 
66 

98 
64 

98 
60 

64 

67 

'72 

^63 

70 

'7! 

74 

101 
73 

72 

76 

'71 

'58 

63 

66 

63 

60 

59 

98 
62 

96 
56 

95 
60 

100 
67 

94 
64 

92 
62 

95 
64 

97 
61 

60 

99 
57 

99.7 
64.9 

CANTIL 

MAX 

Mm 

77 
60 

68 
53 

95 
51 

98 
52 

55 

96 
56 

94 
51 

94 
49 

97 
49 

98 
56 

loo 

61 

102 
63 

95 
64 

68 

96 
56 

53 

96 
68 

89 
62 

92 
62 

93 
48 

66 
62 

91 
63 

97 
50 

96 
65 

93 
64 

94 
69 

94 
62 

94 
53 

9 1 
48 

92 
45 

94.0 
56.9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

61 
57 

86 
51 

94 

57 

97 
62 

97 
65 

96 
62 

94 
59 

94 
61 

97 
62 

96 
65 

66 

97 
70 

97 
6S 

94 
63 

95 
61 

60 

94 
68 

86 
61 

68 
60 

95 
55 

63 
59 

65 
58 

92 
60 

9 1 
63 

92 
67 

90 
62 

63 

91 
56 

91 
56 

90 
55 

92.4 
61.2 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

1  09 
72 

95 
74 

103 
67 

106 
67 

106 
72 

108 
70 

1 06 
76 

105 
61 

105 
76 

108 
75 

77 

111 
78 

111 
88 

76 

^76 

74 

'76 

103 
82 

102 
80 

101 
68 

102 
76 

100 
77 

107 
62 

107 
85 

106 
63 

83 

102 
77 

103 
75 

103 
69 

102 
66 

105.3 
76.1 

DEEP  SP.(ING5  COLLEGE 

MAX 

Mm 

83 
42 

8 1 
43 

79 
41 

64 
44 

46 

62 
46 

82 
46 

40 

80 
41 

82 
49 

46 

49 

86 
51 

49 

47 

46 

50 

77 
57 

52 

42 

80 
44 

77 
42 

82 
46 

84 
50 

82 
47 

84 
62 

60 
42 

42 

80 
42 

81.6 
46.1 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

93 
66 

92 
71 

92 
69 

96 
72 

1 04 
77 

103 
74 

101 
71 

73 

99 
75 

74 

loo 

78 

63 

104 
84 

78 

74 

74 

77 

97 
74 

73 

69 

94 
72 

89 
72 

9 1 
73 

96 
73 

92 
73 

9 1 
71 

92 
72 

95 
71 

97 
70 

96 
69 

96.7 
73.5 

EL  CENTrO  2  SSW 

MAX 

Mm 

62 

60 

61 

64 

66 

67 

^65 

72 

'71 

74 

75 

74 

76 

69 

58 

102 
62 

66 

64 

61 

61 

96 
62 

94 
66 

100 
61 

92 
71 

91 
66 

96 
62 

96 
65 

'63 

64 

102 
60 

100.6 
65.3 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

50 

51 

79 
53 

68 
58 

65 

66 
65 

77 
55 

56 

62 

64 

68 

70 

66 

62 

60 

61 

61 

51 

52 

60 

66 
61 

76 
63 

82 
52 

68 
63 

89 
66 

64 
59 

77 
60 

59 

60 

81 
57 

82.9 
59.3 

GOLD  ROcK  RANCH 

MAX 

Mm 

67 

66 

67 

75 

73 

72 

73 

76 

77 

76 

77 

77 

77 

76 

98 
67 

99 
68 

69 

70 

66 

98 
70 

96 
71 

97 
66 

94 

66 

90 
67 

92 
62 

94 
66 

97 
69 

69 

66 

101 
64 

99. 1 
70.2 

HAlwEE 

MAX 

Mm 

80 
53 

76 
51 

80 
46 

84 
51 

69 
54 

90 
53 

89 
50 

84 
54 

87 
56 

87 
56 

89 
56 

92 
55 

93 
60 

90 
55 

84 
56 

68 
54 

86 
54 

87 
59 

82 
54 

S2 
51 

67 

73 

83 
65 

87 

55 

88 
64 

85 
57 

83 
56 

62 
58 

84 
49 

82 
49 

65.2 
54.3 

HAyFIELB  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

92 
60 

91 
66 

93 
59 

101 
61 

104 
63 

103 
66 

100 
60 

99 
68 

101 
76 

99 
68 

102 
77 

105 
75 

107 
77 

103 
66 

96 
66 

98 
64 

96 
66 

97 
67 

93 
65 

95 
64 

97 
61 

96 
60 

90 
72 

96 
72 

96 
66 

90 
60 

91 
62 

96 
62 

96 
61 

97 
55 

97,4 
65.4 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

98 
66 

96 
67 

100 
63 

105 
67 

105 
70 

104 
74 

100 
68 

103 
72 

100 
72 

100 
76 

105 
76 

107 
76 

106 
79 

103 
74 

98 
63 

96 
64 

100 
70 

93 
66 

97 
64 

99 
61 

96 
64 

92 
63 

99 
63 

93 
69 

91 
69 

94 

66 

97 
66 

99 
66 

99 
67 

100 
64 

99,2 
68.3 

See  Reference  Noles  Following  Slatioa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

ago  ■ 

I 

2 

3 

4 

1  ^ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

13 

14 

1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

Imperial  faa  ap 

MAX 

99 

b  7 

98 
69 

103 

106 
65 

108 
68 

107 

103 
67 

103 
72 

102 
7 1 

102 
75 

107 
75 

109 

107 
7  7 

104 

101 

101 

103 

95 

99 

100 

96 
63 

96 
58 

100 
61 

95 
70 

93 
67 

95 
63 

99 
65 

102 
64 

100 
65 

102 
60 

101.2 
66.8 

INDEPENDENCE 

MAX 

K2 
46 

77 
46 

79 

85 
48 

90 
48 

87 
45 

90 
46 

90 
52 

93 
54 

89 
54 

90 
5  J 

90 
52 

91 
5  3 

88 

76 

85 

89 

92 

88 

83 

46 

85 

66.6 
49.6 

inoio  u  s  date  garden 

MAX 

96 
66 

97 
67 

100 

102 
67 

107 
78 

106 

102 
6  1 

100 
6  1 

101 
60 

100 
66 

100 
74 

108 
79 

108 
79 

106 
72 

101 

97 

99 

100 

94 

103 

99 

98 

96 
63 

104 

96 
65 

92 
65 

93 
67 

95 
67 

99 
68 

101 
6* 

100.1 
66,4 

INvOKERN 

MAX 

B2 
53 

89 
52 

93 

96 
54 

97 
52 

93 

94 
46 

92 
51 

95 
56 

96 
57 

96 
61 

99 
63 

97 
60 

94 
56 

96 
56 

97 
55 

93 

90 
54 

90 

93 

88 

90 

95 

96 

92 

91 

91 
56 

94 

93 
49 

93.2 
56,5 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

97 
68 

93 
68 

95 

102 
70 

10<> 
72 

lOT 

103 
69 

101 
70 

lOl 
75 

101 

102 

106 

107 

105 

99 

loo 

102 

loo 

95 

96 
7  1 

96 
7 1 

92 
67 

90 
67 

91 
75 

95 
74 

94 
67 

95 
68 

97 
66 

99 
69 

99 
65 

96.9 
71.7 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

62 
46 

73 
37 

79 

79 
55 

86 
53 

73 

75 
54 

75 
51 

80 
55 

80 
53 

63 
53 

62 
57 

77 
58 

72 
57 

63 
46 

60 
50 

75 
55 

74 
46 

77 
46 

77 
46 

72 
46 

72 

52 

79 
52 

77 
57 

75 
48 

71 
54 

75 
48 

73 
57 

72 
47 

•  I 

76.3 
50,9 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

75 

86 
45 

93 
43 

96 

94 

86 
57 

90 
46 

88 
4g 

93 
50 

94 
53 

96 

96 

91 

85 

95 

96 
48 

89 

86 

90 
49 

92 

82 

68 

93 

94 
52 

92 
55 

90 
55 

90 
51 

86 
44 

89 
43 

91 

90,3 
50.7 

LI ANO  SHAWNEE  HILL  RC^ 

MAX 

74 
4S 

77 
43 

89 
5  3 

90 
59 

91 
58 

86 
56 

87 
50 

85 

50 

89 
62 

91 
64 

91 
64 

90 

68 
62 

85 

86 

89 

86 

80 

80 

87 

74 

84 

84 

65 

84 
55 

63 
54 

83 

85,1 
57.0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSw 

MAX 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

101 
62 

104 
65 

105 
73 

99 
76 

102 
75 

105 
75 

103 
63 

100 

96 

97 

98 
67 

95 

101 

96 

98 

97 

105 

98 

94 

91 

95 
66 

98 

96 
62 

99.0 
65.3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

78 
54 

81 
56 

86 

90 
69 

89 
77 

88 

85 
65 

64 

66 

86 
67 

89 
69 

92 
72 

92 
75 

86 

63 

85 

86 

83 

81 

80 

72 

77 

86 

64 

79 

76 

61 

81 

81 

82 
63 

85 

83.7 
65.1 

MOJAVE 

MAX 
MIN 

53 

48 

52 

50 

50 

47 

56 

57 

57 

64 

66 

63 

93 
53 

94 
50 

9« 
69 

81 
59 

86 
53 

91 

81 
45 

86 
53 

67 

86 

90 

90 

90 

69 

89 

90 
49 

52.7 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 
MIN 

79 
5  2 

80 
45 

82 

92 
48 

93 
49 

88 

89 
47 

87 
49 

89 
52 

93 
53 

95 
52 

95 
55 

92 
62 

86 
50 

92 
55 

9* 

91 
61 

85 
59 

62 
52 

91 

90 

69 

90 

39 

90 
33 

89.0 
52,7 

MruNTAiN  PASS 

MAX 
MIN 

79 

79 
5  I 

87 
50 

91 
55 

90 
60 

84 
65 

87 
56 

66 

84 
64 

86 
56 

89 
59 

92 
6  1 

68 

84 
56 

89 

87 

86 

62 
57 

60 

81 

80 

75 

82 

ao 

78 

82 

60 

89 

84 

92 

89 

63.9 
56.9 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

96 

100 
66 

104 

107 

104 

79 

102 
75 

102 

102 
72 

103 
78 

106 

109 

104 

100 

98 

101 

99 

96 

95 

95 

86 

92 

99 

96 

95 

95 

99 

100 

99 
69 

102 
68 

99.4 
72.4 

PALMOALF 

MAX 
MIN 

77 

84 

93 
50 

94 

92 

89 
6  I 

89 

88 

91 

94 

97 

94 

69 

65 

93 

93 

90 

85 

88 

69 

87 

93 

92 

89 
6  3 

64 
59 

87 

87 
50 

88 
49 

89 

89.3 
55.4 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 

83 

93 
44 

97 

96 

89 
58 

93 

91 

95 
5  3 

97 

99 

97 

94 

69 

93 

95 

90 

88 

87 

93 

81 

66 

93 

89 

91 

90 

92 

90 

91 

89 

90.9 
53.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 

99 

104 
60 

108 

106 

105 
62 

100 
59 

101 

102 
65 

104 
7 1 

109 
72 

111 

108 
7  3 

105 

100 

101 

101 
65 

98 
60 

101 

101 

97 

95 

102 

101 

95 

93 

96 

101 

101 

102 
6l 

101.4 
63.7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

100 

95 

97 
70 

104 

107 

106 
82 

103 

103 

99 

101 

104 

107 
8 1 

107 

105 

96 

97 

102 

100 

96 

96 

97 

67 

96 

100 

99 

93 

96 

96 

100 

100 
72 

99.8 
75.2 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

75 

80 

91 
59 

94 

94 

89 
62 

89 
42 

82 

90 
59 

92 
65 

95 

95 

91 
65 

89 

90 

92 

88 

85 
54 

63 
62 

82 
6  1 

76 

82 

86 

68 

87 

67 

88 

88 

85 

87 
96 

87.5 
59,5 

SOUIRREl    INN  2 

MAX 
MIN 

59 

69 

74 
56 

75 

72 

73 
60 

71 
55 

71 
54 

74 
56 

77 
59 

79 
60 

79 
6  3 

73 
59 

66 

77 
52 

77 

71 

69 
50 

71 
56 

75 

72 

69 
50 

74 

74 

69 
j3 

69 

71 

70 

68 

79 
33 

72,1 
54.7 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 

99 

103 
59 

105 

106 

102 
69 

100 

100 

100 

101 

106 
75 

107 

106 

100 

99 

102 

101 

95 

102 

100 
62 

97 

98 

105 

98 

93 

92 

96 

96 

100 

102 
64 

100.3 
66.2 

TRONA 

MAX 
MIN 

87 
62 

85 
5 1 

89 
53 

96 
56 

100 
63 

100 
56 

97 

95 

95 

97 

99 
63 

101 

102 

96 

94 

59 

97 
59 

99 

97 

93 

90 

97 

83 
69 

92 
66 

98 
66 

99 

95 

93 

9* 

57 

94 

55 

92 
52 

94.9 
61,5 

TWENTYNINE  PAlmS 

MAX 
MIN 

88 

90 

100 
54 

102 

102 

99 
62 

99 

96 

100 
62 

100 
65 

102 

104 

101 

98 

97 

98 

96 

92 
62 

92 

94 
53 

93 

S8 

95 

93 

69 

93 

95 

96 

93 

99 
99 

96.0 
61.2 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
40 

79 

33 

89 
40 

91 
45 

92 

91 
43 

68 
38 

66 
40 

90 
48 

91 
51 

92 
52 

92 
56 

91 
51 

85 
42 

93 
42 

90 
46 

89 
54 

81 
42 

81 
43 

86 
43 

87 
44 

81 
51 

68 
52 

87 

50 

84 
51 

65 
47 

87 
43 

86 

39 

64 
38 

85 

40 

66.9 
45.0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

74 
48 

79 
42 

88 
47 

93 
51 

97 
52 

92 
53 

89 
48 

69 
48 

90 
55 

94 
55 

95 
57 

97 
60 

97 
58 

93 
55 

88 
46 

94 
52 

95 
54 

88 
52 

85 
50 

67 
47 

93 
54 

81 
47 

84 
48 

86 
56 

67 
58 

86 
57 

90 
50 

69 
47 

67 
45 

90 
44 

89.4 
51.3 

WHITE  MOUNTAIN  I 

MAX 
MIN 

52 
24 

42 

18 

50 
26 

60 
24 

59 
26 

54 
25 

56 
26 

58 
25 

56 
26 

56 
32 

56 
30 

60 
32 

62 
32 

59 
32 

58 
29 

60 
29 

60 
34 

59 
29 

57 
28 

55 
24 

56 
30 

54 
32 

62 
33 

56 
32 

60 
32 

60 
32 

56 
32 

56 
26 

54 

28 

60 
29 

57.0 
28.6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

40 
9 

33 
8 

39 
28 

46 
32 

48 

33 

48 
29 

48 
32 

46 
28 

44 
26 

44 
27 

46 

22 

49 
30 

46 

30 

50 
32 

50 
27 

46 
26 

51 
28 

42 
24 

43 
22 

48 

30 

43 
24 

46 

20 

48 
34 

50 
33 

50 
36 

46 
34 

50 
32 

50 
30 

46 
30 

47 

22 

46.4 
27.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  327  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 

H  < 

NOOTH  COAST 
ORAI^AGE 

OUTTONS  LAMJING 

01 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

137 
75 
52 

68 
79 
53 

*62 

82 
52 

'72 

85 
52 

'92 

82 
54 

* 

* 

.58 

421 
76 
50 

•  20 

108 
75 
50 

•  22 

55 
81 
52 

•  22 

66 
80 
51 

ft 

ft 
* 

.63 

299 
78 
50 

.24 

76 
80 
52 

•  27 

62 
84 
53 

•  24 

161 
78 
53 

•  21 

80 
81 
53 

.27 

76 
82 
53 

•  43 

67 
87 
53 

.40 

116 
84 
56 

.46 

112 
77 
56 

.38 

69 
87 
55 

.23 

47 
84 

55 

.28 

67 
88 
57 

ft 
ft 

403 

.67 
• 

76 
90 

.20 

127 
76 
90 

.14 

64 
72 
90 

7.96 
2907 
80.4 
92.6 

FERN04LE  2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 

29 
82 
55 

.17 

37 
81 
51 

.18 

29 
81 
58 

.10 

21 
80 
56 

.06 

34 

66 
55 

.11 

31 
76 
54 

.15 

28 
88 

.12 

32 
83 

.15 

23 
80 
56 

•  15 

30 
80 
55 

•  12 

26 
72 
53 

.03 

24 
66 
53 

.10 

40 
75 
55 

.11 

20 
76 
52 

.13 

26 
79 
55 

•  14 

28 
79 
54 

.14 

29 
79 
59 

•  13 

27 
78 
51 

.11 

30 

11 

.18 

49 
76 
56 

.13 

40 
75 

49 

.19 

28 
79 
49 

.19 

27 
81 
93 

.14 

43 

82 
55 

.14 

23 
80 
93 

.13 

45 
72 
53 

.11 

19 
72 
48 

.07 

21 
72 
48 

.08 

39 
7 1 
46 

.11 

34 
76 
47 

3.77 
910 
77.3 
52,9 

KN1GHI5  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 

41 

13 

.29 

14 

11 

11 

•  10 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

* 

ft 

" 

162 

.23 

20 

.18 

50 

.15 

13 

•  26 

117 

.24 

19 

.33 

.20 

.13 

IS 

•  19 

12 

.18 

13 

.16 

14 

•  19 
19 

619 

LAKE  PILLSBURY  no  2 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 

35 
75 
49 

.21 

25 
82 
63 

.16 

22 
85 
53 

.25 

25 
84 
55 

.25 

25 
83 
52 

.22 

26 
82 
54 

.23 

33 
82 
52 

.22 

34 
79 
53 

.21 

21 
81 

58 

•  24 

24 
62 
49 

•  25 

22 
80 
52 

.18 

29 
81 
51 

.20 

26 
82 
50 

.22 

31 
83 

50 

.23 

22 
62 
52 

•  30 

83 
52 

.18 

83 
52 

•  25 

64 
53 

.23 

65 
51 

.28 

29 
85 
51 

.30 

85 
52 

•11 
81 
56 

,30 

88 
61 

,30 

68 
58 

.27 

86 
52 

.22 

79 
52 

.18 

76 
50 

.16 

77 
91 

.17 

77 
50 

.18 

78 
90 

6.88 

82.0 
52,8 

TRIMTV  0AM  VtSTA  PT 

EVAP 
WIND 

.11 

49 

.13 

39 

.15 

48 

.18 

43 

.25 

50 

.18 

44 

•  22 

43 

.22 

50 

.18 

45 

•  22 

43 

•  22 

48 

.22 

39 

.23 

37 

.21 

45 

.22 

41 

.22 

42 

.22 

42 

•  17 

41 

.25 

48 

.18 

39 

.30 

104 

.26 

99 

.24 

57 

•  39 

.30 

46 

.24 

40 

.20 

46 

.19 
49 

.18 

38 

.19 

39 

6,35 
1421 

TULELAKE 

fVAP 

.15 

.13 

.20 

.20 

.26 

.20 

•  26 

.24 

.27 

•  21 

.26 

.24 

.26 

.25 

.27 

.25 

.30 

.23 

.24 

.29 

.22 

.21 

.17 

.30 

.30 

.28 

.20 

.21 

.26 

.24 

7.10 

SACOAMfNTO 
DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.15 

90 
83 
51 

.30 

31 
80 
52 

.25 

42 
86 
54 

.27 

37 
89 
56 

.33 

41 
89 
57 

.30 

52 
86 
57 

.24 

72 

82 
56 

•  20 

95 
83 
55 

.28 

80 
78 
56 

•  23 

38 
84 
53 

.30 

35 

65 
53 

.30 

33 
86 
54 

.30 

93 
81 
55 

.28 

77 

82 
56 

.25 

32 
85 
56 

.28 

25 
89 
55 

.30 

75 
85 
55 

.20 

44 

81 
56 

.40 

97 
84 
56 

.37 

57 
66 
59 

.45 

144 
87 
56 

.47 

79 
57 

.35 

87 
59 

•  40 

90 
63 

.35 

92 
62 

.35 

83 
55 

.24 

79 
93 

.12 

77 
« 

.15 

81 
54 

.28 

79 
94 

S.69 

83.9 
95,6 

CHico  Experiment  sta 

(A) 

EVAP 
WIND 

.16 

7 1 

.13 

IG 

.19 

1 7 

.22 

23 

• 

•  73 

97 

•  23 

46 

ft 

ft 

ft 

.64 

84 

ft 
ft 

ft 
ft 

.67 

85 

•  27 

32 

.28 

36 

.26 
64 

.22 

37 

ft 
ft 

ft 
ft 

.95 

153 

.28 

.24 

•  31 

.33 

34 

: 

ft 

.96 

.12 
14 

.18 

13 

toil 

OAVIS   I  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 

176 
73 
49 

.21 

76 
80 
51 

.32 

86 
81 
53 

.29 

36 
88 
58 

.35 

66 
87 
54 

.30 

79 
85 
52 

•  26 

94 
83 
52 

•  27 

132 
80 
50 

.30 

1  37 
81 
49 

•  21 

55 
82 
55 

.27 

43 
87 
55 

.30 

52 
86 
57 

.34 

117 
84 
50 

.23 

80 
82 
52 

•  28 

85 
87 
53 

.42 

111 
86 
55 

.38 

116 
85 
54 

•  25 

79 
81 
55 

.68 

267 
79 
55 

.50 

149 
62 
57 

.81 

344 

60 
52 

.71 

73 
54 

.34 

66 
57 

•  40 

87 
60 

.34 

90 
59 

.33 

63 
54 

.24 

80 
46 

.20 

77 
47 

.23 

77 
47 

.20 

SO 
90 

10.22 

62,5 
93,1 

fOLSOW  DAM 

EVAP 

.15 

114 

.17 

62 

.25 

53 

.33 

67 

.30 

36 

.30 

54 

.26 

57 

•  24 

46 

.22 

63 

•  22 

44 

.22 

25 

•  22 

30 

.28 

76 

•  21 

58 

.22 
41 

•  22 

35 

.28 

67 

.23 

48 

.30 

70 

.30 
59 

.35 

69 

.40 

.30 

.30 

.27 

.30 

.22 

.22 

.19 

.19 

7,98 

LAKE5H0RE 

EVAP 
WIND 

•  03 

12 

•  15 

13 

.25 

20 

.24 

16 

.26 

19 

.18 

17 

.22 

20 

•  20 

23 

.23 

16 

.26 

16 

•  34 

22 

•  27 

21 

.28 

18 

•  23 

19 

•  26 

23 

.25 

25 

•  22 

17 

.27 

23 

.23 

20 

.33 

57 

•  20 

22 

•  24 

23 

.29 

22 

.29 

18 

.27 

14 

.22 

18 

.18 

17 

.16 

17 

.16 

19 

.20 

24 

6.17 

607 

LAKE   SPAULOING  DAM 

(8 ) 

.06 

.11 

.30 

•  32 

« 

.57 

•  72 

•  29 

•  29 

•  30 

ft 

.62 

•  40 

.39 

•  37 

.31 

•  34 

ft 

ft 

.•24 

98 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

MAX 
MIN 

.21 

51 
80 
51 

.17 

28 
81 
52 

.22 

23 
90 
54 

•  28 

26 
89 
56 

.31 

29 
91 
58 

.27 

30 
89 
57 

.23 

31 
88 
57 

•  22 

35 
86 
56 

.22 

36 
83 
52 

.23 

25 
65 
53 

•  27 

27 
86 
54 

•  26 

27 
86 
55 

.26 

34 
68 
55 

•  22 

27 
86 
56 

.24 

27 
66 
57 

•  30 

26 
92 
59 

.i8 

33 

ee 

,6 

.26 

27 
89 
56 

.42 

64 
87 
57 

.41 

46 
87 
60 

•  46 

6 1 
67 
5! 

.41 

83 
59 

.34 

89 
59 

.37 

37 
92 
63 

.33 

93 
62 

.30 
54 
86 
57 

.22 

37 
84 
53 

.17 

31 
80 
92 

.18 

26 
81 
51 

.17 

22 
83 
93 

8.29 

66,6 
99.7 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 
NINO 

.02 

14 

•  17 

48 

.19 

17 

•  25 

27 

• 

ft 

ft 

•  83 

50 

-.18 

23 

.20 

14 

•  25 

19 

ft 

ft 

ft 
ft 

•  78 

100 

.25 
54 

•  21 

10 

.27 

24 

.19 

21 

ft 

ft 

.95 

148 

.41 

97 

.25 

36 

.34 

'I 

.30 

19 

ft 
ft 

: 

.92 

29 

.19 
9 

u 

6.94B 

822 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.04 

58 

•  10 
46 

.24 

67 

.26 

51 

.29 

51 

.26 

52 

.30 

49 

•  20 

39 

.24 

44 

•  26 

52 

•  29 

53 

•  26 

57 

.17 

43 

•  26 

45 

.30 

57 

.31 

50 

.31 

59 

.22 

51 

.21 

65 

.36 

50 

.30 

74 

.20 

58 

.32 

50 

.34 

57 

.31 

36 

.27 
48 

.25 

39 

.15 

31 

.20 

37 

.16 

36 

7.38 
1901 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

•  08 
41 

•  08 

27 

•  23 

76 

.23 
41 

• 

* 

ft 
ft 

.92 

143 

•  20 

25 

.23 

59 

.28 

18 

•  17 

29 

ft 
ft 

•  83 

137 

.43 

71 

.  37 

76 

•  31 

35 

.31 

64 

ft 

ft 
ft 

..22 

300 

.38 

101 

.40 

82 

.55 

104 

.38 

47 

ft 
ft 

ft 

ft 

.70 

69 

.19 

29 

.20 

2S 

8.69 

1602 

whiskeytown  res 

(A ) 

EVAP 
WIND 

•  02 

36 

•  18 

37 

•  18 

43 

.28 

25 

.39 

64 

.28 

30 

•  30 

27 

.26 

28 

.21 

27 

.27 

32 

•  24 

34 

•  30 

29 

•  30 

24 

•  26 

30 

.25 
54 

.36 
41 

•  39 

34 

.24 

76 

.29 

42 

•  33 

74 

.45 

88 

'11 

'It 

*47 

24 

'24 

*20 

*21 

'26 

*23 

1194 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

03 

BOCA 

EVAP 
WIND 

•  08 

55 

•  11 

33 

•  19 

25 

.21 

20 

.23 

24 

.30 

46 

•  31 

27 

•  26 

36 

.30 

63 

.25 

25 

•  24 

29 

.23 

25 

•  25 

29 

.23 

32 

•  22 

17 

.21 

23 

.23 

53 

.18 

39 

.27 

41 

.25 

33 

.26 

70 

.28 

99 

.29 

58 

.29 

70 

.29 

33 

.29 

39 

.18 

19 

.20 

32 

.1« 

20 

.22 

19 

6,96 
1126 

Fleming  fish  and  game 

EVAP 
WIND 

•  12 

37 

.15 
4 

.21 

11 

.22 

18 

30 
28 

.28 

29 

•  25 

26 

.26 

45 

.24 

21 

ft 

ft 

.71 

73 

.26 

26 

.22 

28 

•  26 

34 

ft 
ft 

*62 

'37 

'35 

*33 

IlO 

.21 

25 

.26 

39 

.19 

19 

.27 

32 

.25 

20 

.17 

14 

.20 

23 

.19 

22 

.211 
30 

6.92 

877 

1  **MUC  till 

WINE 

» 

12 

.06 

14 

.13 

16 

.14 

15 

.25 

20 

.10 

12 

•  14 

20 

•  12 

14 

.18 

19 

.07 

19 

.06 

18 

.13 

19 

.11 

11 

.14 

28 

•  13 

» 

.09 

.18 

22 

.09 

16 

.14 

37 

.13 

16 

.19 

51 

.12 

63 

« 14 

36 

.  12 

31 

.11 

13 

.09 

14 

.13 

29 

•  07 

16 

.08 

17 

.OS 

20 

3,48 
698 

CENTRAL  COAST 
OR  A I N AGE 

BURL  I NGAME 

WIND 

MAX 

MIN 

.15 

20 
86 
55 

•  17 

21 
88 
54 

•  15 

U 
90 
53 

.30 
49 
84 

55 

.18 

27 
81 
50 

.20 

8 
78 
54 

•  15 

21 
80 
52 

•  24 

13 
80 
53 

•  15 

8 
81 
53 

.15 

22 
79 
53 

•  24 

46 
78 
54 

.15 

25 
84 
53 

.15 
24 
78 
54 

.18 

5 
86 
53 

.15 

10 
90 
54 

•  20 

10 
91 
56 

.15 

73 
90 
54 

.15 

11 
91 
53 

.23 

10 
92 
54 

.21 

19 
92 
56 

.20 

13 
89 
55 

.30 
44 

91 
57 

.30 
ft 

91 
96 

.26 
ft 

93 
99 

.30 

29 
93 
59 

.28 

25 
88 
57 

.30 

11 
86 
94 

.17 

30 
74 
97 

.15 
44 

74 
54 

.19 

14 
77 
92 

6.08 
639 
89,2 
54,6 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.10 

•  19 

.27 

.33 

.21 

.19 

.28 

.28 

•  17 

.24 

.25 

•  23 

.25 

.35 

.23 

•  25 

.26 

.14 

.28 

.26 

.30 

.28 

.31 

.31 

.34 

.26 

.19 

.18 

.18 

.14 

7,25 

NE  wARK 

WIND 

.22 

129 

.24 

109 

.30 

108 

.33 

81 

ft 

ft 

ft 
ft 

1.27 
453 

ft 

.49 

196 

•  20 

168 

ft 
ft 

ft 

.63 

366 

.23 

91 

•  29 

64 

.25 

25 

•  19 

116 

ft 
ft 

ft 
ft 

.97 

269 

.46 

109 

•  39 

65 

.33 

63 

.31 

46 

ft 
ft 

ft 
ft 

.73 

381 

.21 

138 

.24 

86 

8,24 

3087 

•       •  # 

SAN  JOAQUIN 
DRAT  NAGE 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.21 

.21 

.17 

.20 

.30 

.30 

•  27 

.20 

•  30 

•  22 

.21 

.28 

.30 

•  23 

•  29 

•  25 

.44 

.23 

.22 

.29 

.26 

.24 

.29 

.16 

.19 

7,81 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.06 

17 

.16 

17 

.20 

18 

.25 

21 

•  28 
22 

.24 

21 

•  21 

25 

.16 

21 

•  19 

24 

■  21 

19 

•  20 

16 

.23 

15 

.22 

21 

.16 

20 

.17 

16 

15 

21 

17 

.23 

21 

" 

22 

.26 

22 

.24 

20 

.23 

16 

.29 

18 

.27 

28 

.18 

28 

.14 

24 

.12 

18 

.14 

19 

6.07 

600 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMp 

WINU 
MAX 
MIN 

.04 

45 
61 
54 

.21 

51 
79 
54 

.25 

45 
82 
53 

.28 

42 

87 
56 

.37 

52 
87 
59 

.41 

42 
88 
57 

•  30 

42 
83 
54 

.24 

J7 
84 
53 

.26 

38 
65 
56 

•  32 

37 
83 
56 

.29 

36 
87 
58 

.33 

39 
90 
61 

.36 
56 

88 
58 

.26 

57 
62 
56 

.33 
44 

82 
56 

.30 

37 
85 
60 

.31 

38 
69 
62 

•  29 

64 
76 
55 

.24 

43 
83 
59 

•  32 

36 
65 
60 

.40 

56 
85 
50 

.29 
54 

79 
94 

.  34 

40 

83 
52 

•  39 

99 
87 
57 

.41 

59 
88 
58 

.34 

38 
87 
62 

.29 

41 
85 
59 

.22 

37 
81 
55 

.  18 

29 
80 
99 

.22 

43 
79 
95 

1329 
83,4 
56,9 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.10 

.15 

.  16 

.20 

.22 

•  19 

•  15 

ft 

•  19 

.20 

.20 

.21 

.15 

.22 

.16 

.23 

.15 

.15 

.20 

.25 

.19 

.21 

.21 

.21 

.18 

.16 

.19 

.14 

.12 

5,01 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

<D) 

EVAP 
WIND 

.26 

70 

.28 

98 

.37 

94 

.36 

55 

.43 

73 

.45 

75 

•  30 

56 

•  36 
64 

.44 

112 

•  41 

72 

.35 

74 

.30 

60 

.60 

91 

.45 

93 

.29 

52 

.33 

53 

.42 

70 

.30 
99 

.41 

84 

•  42 

85 

.54 

107 

.30 

78 

.49 

46 

.37 

44 

.44 

61 

.45 
64 

.31 

200 

.30 
85 

.19 
78 

.09 

22 

10,93 
2395 

See  reference  notes  lollowi  ng  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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Station 

Day  01  Month 

Total 
Avg. 

„ 

_ 

*' 

10 

12 

13 

14 

15 

Id 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KNIGHTS  FERRY  Z  SE 

EVAP 

•  12 

.24 

.26 

.31 

•  28 

.  24 

.  22 

.24 

.23 

•  25 

.30 

.30 

.22 

.23 

20 

7. 

36S 

MIND 

23 

16 

17 

28 

20 

22 

20 

19 

24 

20 

12 

26 

38 

32 

26 

15 

*21 

29 

*29 

*U 

'31 

7 

'10 

I 

• 

'54 

*29 

'23 

'25 

654 

LOO  I 

EVAP 

•  13 

•  22 

•  22 

.21 

.31 

•  18 

.21 

.21 

.21 

.24 

•  25 

28 

19 

.23 

.26 

3 1 

54 

7. 

12 

WIND 

39 

42 

26 

27 

48 

36 

38 

51 

51 

33 

41 

66 

*59 

52 

39 

24 

67 

71 

*71 

*40 

183 

*59 

21 

*13 

72 

*22 

'56 

*»9 

'55 

*32 

1483 

manoevillE  island 

EVAP 

•  11 

•  23 

•  20 

.25 

.23 

•  25 

.15 

.20 

.23 

.15 

•  23 

.25 

.22 

.15 

►22 

.25 

•  20 

.30 

.37 

.30 

.60 

.30 

.23 

.23 

.15 

.30 

.20 

.15 

.15 

.15 

6. 

95 

WIND 

30 

30 

10 

0 

10 

10 

20 

30 

20 

10 

10 

30 

30 

10 

20 

10 

30 

70 

90 

40 

250 

60 

10 

0 

20 

110 

50 

50 

40 

20 

1120 

MAX 

64 

a4 

90 

92 

90 

87 

87 

84 

86 

90 

90 

88 

87 

88 

87 

81 

82 

85 

.8 

HIN 

51 

56 

55 

59 

57 

" 

53 

55 

52 

57 

58 

58 

51 

53 

58 

57 

54 

58 

55 

59 

54 

52 

56 

60 

60 

56 

50 

49 

52 

53 

55 

,2 

OAKDALE  wOODwARD  DAM 

(B) 

EVAP 

•  10 

•  21 

•  23 

.39 

.39 

.34 

.23 

.36 

.25 

.26 

•  27 

.41 

.33 

.26 

.29 

•  25 

•  39 

•  33 

.28 

.35 

.35 

.44 

.16 

.28 

.39 

.21 

.36 

.22 

.18 

.14 

6. 

65 

WIND 

129 

61 

61 

31 

50 

70 

64 

71 

76 

48 

44 

71 

119 

92 

71 

52 

88 

79 

75 

66 

109 

73 

47 

46 

27 

77 

118 

61 

64 

69 

2129 

panocme  creek 

EVAP 

•  19 

•  36 

•  51 

.52 

.58 

.56 

.45 

,30 

.36 

.30 

•  38 

.45 

.45 

.37 

.40 

.45 

•  38 

•  34 

.40 

.49 

.55 

.51 

.40 

.38 

.38 

.41 

.30 

.24 

.21 

.29 

11. 

91 

WIND 

59 

76 

116 

76 

87 

57 

77 

55 

63 

72 

59 

67 

86 

77 

83 

108 

57 

115 

109 

133 

117 

151 

80 

73 

62 

73 

63 

2458 

MAX 

62 

76 

80 

83 

85 

84 

80 

80 

88 

88 

88 

86 

81 

83 

84 

89 

76 

80 

81 

84 

76 

85 

85 

38 

66 

62 

79 

76 

76 

81 

.8 

MIN 

49 

51 

51 

53 

55 

52 

53 

54 

52 

55 

57 

58 

53 

53 

55 

55 

56 

54 

53 

55 

53 

52 

53 

57 

60 

57 

53 

51 

51 

52 

53 

.8 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE (G) 

EVAP 

•  05 

•  15 

.23 

.28 

•  31 

.26 

.27 

.24 

.20 

.30 

•  30 

.30 

.27 

.27 

.25 

.26 

•  22 

.20 

.37 

.30 

.36 

.38 

.52 

.43 

.31 

.27 

.20 

.20 

.16 

.16 

8. 

02 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

•  13 

•  20 

.35 

.45 

.45 

.45 

.50 

.40 

.45 

.40 

.30 

.45 

.50 

.41 

.38 

.35 

•  45 

.41 

.4, 

.45 

.49 

.50 

.44 

.36 

.51 

.58 

.38 

.25 

.30 

.30 

12. 

06 

WIND 

165 

95 

104 

100 

162 

281 

355 

284 

240 

112 

104 

169 

296 

242 

128 

80 

244 

251 

134 

92 

123 

127 

81 

75 

145 

321 

307 

202 

163 

119 

5301 

MAX 

62 

83 

83 

89 

84 

79 

74 

78 

79 

85 

88 

89 

81 

80 

85 

87 

89 

74 

82 

83 

85 

78 

84 

88 

90 

83 

74 

75 

80 

81 

81 

,7 

MIN 

51 

51 

53 

53 

55 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

57 

" 

54 

56 

53 

54 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

60 

56 

51 

51 

51 

S3 

53 

.4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EvAP 

•  25 

.20 

" 

" 

" 

- 

■ 

" 

" 

.15 

.20 

.30 

.30 

.25 

.20 

.20 

•  25 

.20 

.25 

.25 

.35 

.25 

.20 

.25 

.30 

.25 

.20 

.15 

.15 

.20 

6. 

91B 

WIND 

10 

1  5 

'- 

10 

40 

45 

5 

50 

MAX 

82 

88 

89 

90 

89 

82 

86 

90 

90 

90 

85 

89 

89 

86 

ii 

90 

92 

92° 

85 

8*2 

80 

82 

84 

86 

.9 

MIN 

50 

55 

57 

59 

58 

52 

54 

58 

60 

58 

55 

50 

56 

55 

60 

62 

53 

58 

52 

53 

53 

54 

56 

.5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

•  21 

.26 

.30 

.35 

.51 

.43 

.30 

.36 

.27 

.25 

.34 

,60 

.44 

.15 

.44 

.39 

•  37 

.32 

.48 

.38 

.56 

.37 

.30 

.37 

.54 

.41 

.40 

.25 

.29 

.32 

10. 

96 

WIND 

140 

65 

54 

62 

182 

302 

237 

182 

191 

48 

92 

249 

321 

174 

115 

72 

299 

149 

92 

130 

87 

48 
48 

136 

219 

251 

133 

211 

110 

4454 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT (A) 

EVAP 

.18 

.21 

.31 

.30 

.33 

.32 

.15 

.46 

.34 

.40 

.25 

,33 

.32 

.30 

.22 

.23 

•  27 

.28 

.05 

.30 

.22 

.28 

.30 

.30 

.20 

.20 

.19 

.23 

.26 

.22 

7. 

95 

WIND 

36 

30 

19 

20 

30 

26 

28 

26 

15 

25 

23 

27 

30 

20 

25 

17 

23 

15 

10 

30 

20 

22 

28 

30 

20 

20 

10 

20 

5 

15 

665 

MAX 

91 

89 

" 

95 

86 

92 

90 

83 

83 

88 

88 

90 

98 

88 

85 

88 

88 

88 

68 

97 

86 

86 

86 

90 

90 

82 

83 

84 

84 

80 

87 

,1 

MIN 

49 

45 

45 

47 

49 

44 

41 

49 

49 

56 

56 

56 

50 

50 

50 

50 

50 

53 

47 

47 

46 

48 

48 

50 

54 

54 

55 

53 

49 

48 

49 

,6 

CACHUMA  DAM 

(B) 

EVAP 

•  17 

.24 

.32 

.30 

.24 

.22 

.20 

.21 

.22 

.22 

.28 

.25 

.20 

.17 

.20 

.19 

•  22 

.18 

.21 

.26 

.25 

.21 

.30 

.47 

.31 

.22 

.17 

.15 

.15 

.15 

6. 

88 

WIND 

41 

56 

37 

30 

35 

35 

43 

27 

36 

29 

34 

35 

29 

27 

34 

26 

33 

34 

38 

37 

43 

35 

55 

69 

40 

32 

28 

26 

33 

26 

1065 

MAX 

77 

78 

83 

86 

83 

82 

76 

81 

79 

82 

84 

83 

82 

78 

79 

82 

78 

79 

82 

80 

82 

62 

80 

SO 

,5 

67 

49 

53 

54 

54 

56 

55 

53 

52 

53 

55 

55 

54 

53 

53 

55 

55 

57 

52 

53 

57 

53 

54 

55 

55 

56 

58 

49 

49 

52 

54 

,3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  22 

.28 

.24 

.21 

* 

« 

.71 

.23 

.23 

.24 

.21 

.20 

tt 

.47 

.24 

.22 

•  23 

.15 

ft 

.40 

.16 

.23 

.17 

.16 

.15 

ft 

ft 

.51 

.19 

.19 

6. 

24 

WIND 

77 

97 

90 

83 

255 

68 

86 

76 

73 

99 

* 

205 

89 

78 

84 

105 

ft 

172 

87 

74 

82 

58 

67 

ft 

ft 

243 

89 

91 

2548 

MAX 

76 

81 

82 

S3 

81 

31 

81 

82 

84 

83 

81 

79 

80 

79 

71 

77 

76 

79 

78 

81 

76 

60 

77 

76 

79 

,4 

MIN 

59 

55 

56 

57 

■ 

60 

54 

55 

58 

59 

59 

60 

58 

59 

61 

59 

' 

53 

59 

54 

54 

56 

59 

' 

59 

60 

59 

57 

,6 

RIVERSIDE  ExP  STA 

(B) 

EVAP 

.25 

.31 

.33 

.28 

.26 

.22 

.31 

.30 

'.33 

.32 

.29 

.28 

.28 

.24 

.18 

•  20 

.13 

.11 

.22 

.22 

.27 

.36 

.41 

.  17 

.15 

.15 

.18 

.21 

.17 

7. 

36B 

W 1 ND 

33 

30 

23 

25 

24 

27 

24 

26 

23 

24 

23 

23 

23 

78 

27 

32 

20 

29 

40 

26 

44 

52 

32 

23 

20 

19 

26 

18 

814 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

•  14 

.37 

.45 

.27 

.32 

.21 

.22 

.20 

.25 

.28 

.29 

.26 

.18 

.15 

.17 

•  23 

•  17 

.18 

ft 

ft 

.83 

.26 

.33 

.45 

.26 

.15 

.12 

.15 

.15 

.20 

7. 

26 

WIND 

73 

92 

72 

41 

52 

48 

37 

41 

49 

61 

46 

38 

51 

34 

39 

51 

39 

39 

ft 

ft 

171 

51 

66 

64 

55 

31 

21 

55 

43 

35 

1485 

MAX 

87 

65 

80 

75 

76 

77 

81 

MIN 

11 

55 

56 

59 

59 

44 

47 

53^ 

tt      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

•  75 

.75 

.45 

.45 

•  60 

.75 

.75 

.90 

.60 

.52 

.46 

.45 

.90 

.60 

.50 

•  51 

•  73 

.62 

.75 

.45 

.93 

.60 

.70 

.68 

.60 

.64 

.50 

.53 

ft 

.61 

18, 

26 

WIND 

211 

155 

32 

18 

28 

94 

88 

85 

81 

29 

20 

15 

51 

121 

28 

22 

51 

109 

104 

29 

169 

107 

99 

86 

64 

86 

52 

45 

ft 

17 

2096 

MAX 

- 

91 

92 

97 

97 

95 

94 

93 

95 

97 

99 

98 

98 

95 

95 

95 

94 

95 

95 

92 

93 

91 

93 

94 

94 

95 

94 

93 

94 

95 

94 

,6 

MIN 

- 

61 

63 

61 

66 

65 

62 

63 

63 

69 

68 

69 

73 

65 

66 

65 

63 

68 

65 

61 

61 

63 

66 

70 

72 

70 

69 

65 

66 

65 

65 

,7 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.39 

•  38 

.33 

.37 

.38 

.41 

.33 

.28 

.30 

,30 

.30 

.33 

.33 

.41 

.45 

,34 

.25 

.37 

.36 

.33 

.29 

.31 

.31 

.29 

.24 

.25 

.25 

.27 

.30 

.32 

9. 

77 

MIND 

64 

63 

17 

19 

19 

30 

20 

6 

6 

12 

14 

15 

25 

65 

25 

12 

47 

66 

20 

7 

16 

21 

16 

15 

15 

10 

19 

17 

26 

714 

MAX 

100 

99 

100 

100 

103 

103 

102 

99 

104 

104 

105 

105 

103 

106 

too 

97 

99 

101 

94 

98 

96 

96 

04 

98 

91 

97 

97 

98 

99 

97 

99 

,5 

MIN 

63 

63 

64 

65 

67 

67 

65 

65 

64 

70 

72 

73 

75 

63 

65 

65 

66 

64 

64 

64 

65 

62 

63 

67 

70 

70 

69 

68 

65 

64 

66 

,2 

HOJAVE 

EVAP 

.43 

.30 

.38 

.44 

.51 

.59 

.26 

.48 

.42 

,41 

.44 

.45 

.59 

.59 

.54 

•  20 

.50 

.50 

.40 

.44 

.49 

,38 

.40 

.41 

.30 

.44 

.32 

.25 

.34 

.29 

12, 

49 

MIND 

iOd 

108 

47 

48 

139 

144 

75 

59 

80 

62 

94 

81 

126 

196 

139 

22 

loo 

218 

124 

84 

146 

83 

95 

90 

46 

124 

69 

61 

80 

63 

3011 

MAX 

74 

81 

87 

88 

84 

82 

82 

81 

84 

87 

90 

89 

84 

82 

87 

87 

83 

77 

82 

79 

84 

82 

89 

94 

95 

82 

92 

80 

61 

84 

84 

,1 

MIN 

50 

46 

53 

54 

55 

53 

49 

51 

53 

56 

61 

61 

60 

54 

51 

51 

58 

53 

52 

54 

53 

49 

40 

37 

60 

56 

53 

52 

50 

51 

52 

,5 

MAX  AND  MIN   IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  reierence  notes  ioUowi  ng  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1964 


Day  of  month 

STATION  AND  DEPTH 

TIME 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 
4  INCHES 

9  AM 

86 

66 

85 

66 

87 

88 

87 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

85 

86 

88 

85 

84 

83 

84 

80 

81 

86 

83 

83 

83 

83 

83 

81 

MAX 
M 1 N 

107 
63 

106 
83 

106 
81 

107 
83 

109 
84 

108 
85 

108 
83 

106 

87 

109 
87 

108 
89 

110 
89 

111 
88 

111 

90 

111 

87 

107 
81 

105 
82 

106 
84 

105 
82 

103 
81 

103 
80 

102 
80 

101 
77 

97 
78 

102 
81 

100 
82 

100 
80 

102 
81 

103 
80 

103 
81 

102 
79 

105 . ; 
82.  < 

8  INCHES 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

90 

89 

90 

89 

88 

88 

87 

86 

66 

87 

86 

86 

87 

85 

87 

86 

89. 

MIN 

96 
90 

95 
89 

95 
88 

95 
89 

96 
90 

96 
90 

96 
90 

96 
90 

96 
91 

96 
91 

97 
92 

97 
92 

97 
92 

98 
92 

97 
89 

94 
88 

94 
89 

94 
88 

93 
87 

93 
87 

92 
67 

92 
85 

90 
84 

90 
86 

91 
85 

90 
85 

91 
86 

91 
86 

92 
86 

91 
85 

94.  C 
88 . 

12  INCHES 

9  AM 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

89 

83 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

90.  e 

20  INCHES 

9  AM 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

90 

89 

69 

86 

68 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

90.  ( 

39  INCHES 

9  AM 

89 

69 

88 

88 

88 

88 

68 

88 

86 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

87. 

79    I NC  HES 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

65 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

65. 

DAVIS    1  WSW 

1  In  L  n  L  3 

MIN 

80 
58 

82 
58 

86 
66 

94 
70 

95 
70 

94 
69 

92 
68 

89 
66 

88 
66 

89 
67 

93 
69 

95 
71 

94 
68 

90 
68 

92 
72 

93 
71 

94 
70 

89 
69 

87 
72 

90 
72 

90 
70 

85 
70 

94 
72 

94 
73 

97 
74 

91 
69 

88 
65 

85 
63 

85 
64 

86 
65 

90  . 
66. 

RIVERSIDE  CI TRUS  EXP  S TA 

c  T  fl  T  1  n  M  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
71 

75 
71 

75 
72 

75 
72 

74 
71 

74 
71 

73 
70 

73 
70 

74 
70 

74 
71 

75 
71 

75 
72 

75 
72 

74 
72 

72 

70 

72 

69 

70 
69 

69 
67 

68 
65 

69 
66 

70 
67 

70 
67 

72 
68 

71 

70 

70 
67 

68 
66 

69 
56 

68 
54 

67 
55 

67 
64 

71. 
58. 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
63 

64 
63 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 

63 

64 
53 

64 

63 

64 
63 

65 
64 

66 
65 

66 
66 

67 
66 

66 

66 

67 
66 

70 
67 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
68 

68 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
67 

67 
67 

67 
66 

55 
66 

56. 
65. 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


-  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.      READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  AT   18   INCH  DEPTH  ON  7  A.  M.   SEPT  21,   OFF   7  A.  M.  SEPT   23,    148  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.  - 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
JESS  VALLEY 

MAN2ANITA  LAKE 

MINERAL 

SODA  SPRINGS  1  E 
TWIN  LAKES 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

6 

2.0 

2 

T 
0.5 

T 

12.0 

5 

3 

1 

T 

See  refeience  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

d  s 

Q  I 

i  COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PEIECIP.  1 

SPECIAL  1 

 E  D  F  •   -flE  " 

0014  0 

6  LOS  ANGELES 

29 

34  30 

US  17 

2920 

5P 

: 

J  C  FASSOLD 

0O2'>  0 

7  SAN  BERDINO 

15 

34  35 

117  25 

2845 

SS 

0029  1 

2  MOOOC 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

4   CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

410 

7A 

FRANK  J  CuZilLLO 

OOee  01  HUMBOLDT 

435 

9A 

9A 

MRS  CORA  C  OLSEN 

0115  0 

6.  LOS  ANGELES 

34  19 

2367 

5P 

TIDEWATER  OIL  CO 

0136  06.  SAN  DIEGO 

1735 

SS 

SS 

ALP  1  NE  FIRE  OEPT 

6i  LOS  ANGELES 

13 

1121 

0161  ( 

2  MODOC 

:  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOV 

01T6  01|  SAN  BERDINO 

3*  3* 

115  45 

635 

: 

STATE  OIV  OF  HWYS 

020*  0!|  TULARE 

9 

35  59 

119  29 

205 

5P 

0212  0 

17 

122  26 

1815 

6P 

&P 

02271  Oil  CONTRA  COSTA 

lOA 

lOA 

0232!  Oi  CONTRA  COSTA 

0235.  06:  RIVERSIDE 

391! 

SA 

02  391  0 

6l  VENTURA 

30 

34  52 

496& 

: 

02o't  OTI  SAN  BERDINO 

15 

34  31 

2935 

5P 

<•    SN   LUIS  OBPO 

35  07 

105 

0322  0*.  MONTEREY 

24 

36  14 

eoc 

: 

AftROrO  SECO  RS  FC  508C 

0327  C 

6;  LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

5t 

U  S  FOREST  SERVICE 

5  TULARE 

9 

36  29 

118  50 

1708 

8A 

8A 

0335  < 

6  ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

360 

7A 

0372'  0 

la 

38  25 

122  15 

1735 

: 

037*.  05'  TULARE 

9 

36  26 

s 

0379  05  FRESNO 

27 

37  05 

2010 

SP 

0383  02  PLACER 

1 

38  54 

121  04 

1292 

7A 

6  LOS  ANGELES 

33 

33  21 

US  19 

3 

8A 

8A 

OtOS  C 

4  S  LUIS  OBISPO 

35  10 

32 

4P 

6  LOS  ANGELES 

34  08 

610 

8A 

BADGER 

0'.22;  0 

5  TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

c 

MRS  LUCILLE  e  MEDDLE 

Ohib]  0 

5  MARIPOSA 

: 

37  40 

119  40 

7300 

1  S 

0436  07  SAN  BERDINO 

35  16 

940 

F 

0437  07  SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

1045 

BA 

SA 

0442'  0 

10 

119  03 

495  MIC 

MIO 

0449,  05  FRESNO 

U.  36  55 

119  05 

1720 

4P 

0468   02  TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6900 

0509  0 

6  ORANGE 

33  56 

117  51 

575 

5P 

[; 

BOY  scouts  OF  AMERICA 

0514  06  SAN  DIEGO 

It 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

0519  0 

7  SAN  BERDINO 

15 

34  64 

2142 

4P 

4P 

BARTON  FLAT 

0534:  05  FRESNO 

>» 

36  49 

118  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6  SNIA  BARBARA 

30 

34  65 

119  55 

5165 

i  S 

0596  ( 

5  TULARE 

36  41 

113  52 

6800 

06  06  ( 

6  RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  58 

2613 

8A 

BEAUMONT    IRRIG  DISI 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

26 

116  58 

3045 

IS 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRfilO  OlST 

BEAUMONT    1  E 

0609  07  RIVERSIDE 

116  58 

2605 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

0617  0 

5  TUOLUMNE 

37 

33  00 

119  47 

65001 

s 

HETCH  HETCHT  wTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

6  LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

J 

5P 

c 

BEN  LOHONO 

0674  I 

4    SANTA  CRU2 

37  05 

122  06 

504 

37  51 

118  29 

5461 

HlC 

BERKELEY 

4  ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

et 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

23 

38  33 

122  14 

480 

8A 

8A 

OTI  5'  .J 

1'  SI  EHYOy 

12 

122  14 

6140 

s 

0731   02  LASSEN 

21 

41  07 

121  oe 

4130 

f 

0738  C 

1  TRINITY 

35 

40  45 

123  15 

1272 

8A 

8A 

0741  0 

6  SAN  BERDINO 

28 

34  15 

116  55 

6745 

5P 

5P 

0742    56,  SAN  BERDINO 

28 

116  58 

7* 

:  H 

07'.7  0 

2  PLACER 

( 

39  16 

120  31 

5739 

BA 

0756  0 

34  10 

i( 

BIG  PINE  CREEK 

0767   07  INTO 

37  08 

118  29 

10060 

aiG  PINES  PAR*;  FC  836 

0779^  07  LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

6662 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

0T9O|  0 

4  MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

8A 

0798,  0 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  18 

lie  u 

2317 

5f 

oeie  06'  LOS  angeles 

34  1  I 

lie  30 

722 

c 

0819  C 

r  INYO 

19 

37  16 

3164; 

MID 

0821  0 

5I  FRESNO 

37  06 

1 1040| 

7'  INTO 

19i  37  22 

4103,  MID 

MID 

0824  1. 

7;  INYO 

37  22 

9390 

3R 

3P 

4    SANTA  CLARA 

122  10 

2330 

9A 

0367  02|  LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

BLACKWELLS  CORNER 

0875  0 

5  KERN 

10 

35  37 

119  62 

644 

lOA 

lOA 

DEAN  SAMS 

0397  I 

2  PLACER 

S 

39  17 

120  42 

6280 

MID 

hid| 

C  MJ 

0900  0 

1   DEL  NORTE 

12 

41  24 

4808 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

0903.  0 

1  HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

975 

0921.;  0 

7  RIVERSIDE 

5 

33  37 

263 

4P 

092Si  0 

7  RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390' 

C 

0927,  0 

7  RIVERSIDE 

5 

33  37 

MID 

mid; 

0931  0 

3  NEVADA 

39  23 

553: 

8A 

e;^ 

.A 

0943.  03!  MONO 

38 

38  13 

119  01 

8370 

5P 

5P 

0966  Ob',  SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

106 

5P 

5P| 

600NVILLE  MNTNC  STA 

0973.  I- 

1'  MENDOC  INO 

39  01 

123  22 

342 

SA 

STATE  OIV  OF  HWYS 

0979;  OtI  kern 

6 

35  00 

117  39 

: 

09631  07  SAN  OlEGO 

116  25 

74; 

SA 

09361  07  SAN  DIEGO 

33  17 

625 

BA 

BA 

oOULDE"  C  LOCATELLI  P 

1005  C 

SANTA  C«Ul 

37  09 

122  12 

2175 

: 

7,  SAN  DIEGO 

32  -0 

116  17 

3350 

9A 

1013  C 

6  LOS  ANGELES 

29 

116  22 

3055 

MID 

1016  1 

a 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

5P 

4  MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

8A 

li  MENDOCINO 

39  hi 

123  40 

1460 

BRAWLEV  2  SW 

1048  1 

7:  IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-  100 

8A 

6A 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

1050!  01  SISKIYOU 

12 

122  08 

5759 

26 

33  55 

117  54 

345 

8A 

8REA  0AM 

105T|  06'  ORANGE 

33  53 

11 7  56 

275 

: 

BRENTWOOD  6  Sm 

1060  05  CONTRA  COSTA 

21 

37  53 

121  47 

325 

: 

BR  lOGEPORT 

38 

38  16 

if 

9P 

H 

BRIDGEPORT  HANGER  STA 

1076  ( 

3|  MONO 

" 

119  17 

6560 

: 

BR  1 OCEV I LL£   u  \NW 

1030  C 

1  HUMBOLDT 

40  32 

2050 

8A 

BROCICWAT  SUMMIT 

1096  C 

3  PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

s 

1112  C 

2  YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

9A 

9A 

: 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130  C 

2  BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133  1 

2  PLACER 

1 

39  00 

120  35 

BRYSON 

4  MONTEREY 

24 

36  48 

121  06 

92: 

: 

SUCKHORN 

2  SHASTA 

21 

121  51 

3771 

3P 

BUCKS  CREEK  Ph 

2  PLUMAS 

* 

121  20 

1760 

2P 

BUCKS  LAKE 

1161  1 

2  PLUMAS 

121  12 

5200 

BUENA  VISTA 

U70  C 

4  SAN  BENITO 

20 

121  11 

1640 

: 

BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

1160  L 

2  YUBA 

8 

39  25 

121  09 

8A 

BUMBLEBEE   TRAILER  PARK 

1137  C 

5  TUOLUMNE 

37 

38  12 

120  00 

5760 

c 

BURBANK  FD  FC226I3 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  18 

680 

5P 

BURBANK  WB  AIRPORT 

Will 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

724 

MID 

MIO 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAME 

12  06  C 

4  SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

41^ 

1214  (, 

2  SHASTA 

121  40 

3127 

BA 

8A 

BURNT  RANCH  1  S 

1216  C 

1  TRINITY 

3! 

123  28 

2150 

BURTON  RANCH 

4  CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

560 

8A 

BUTTE  LAKE 

1237  C 

2  LASSEN 

121  18 

6060 

s 

BUTTONWILLOW 

1244  C 

5  KERN 

35  24 

268 

8A 

BA 

CABAZON 

J250  C 

7  RIVERSIDE 

j3  56 

116  47 

1815 

5P 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252  C 

6  SAN  DIEGO 

32  40 

117  14 

410 

5P 

5P 

6  SNTA  BARBARA 

3; 

34  35 

119  59 

3A 

8A 

8A 

: 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272  C 

7  SAN  BERDINO 

34  23 

4  780 

: 

SAN  6ER01NO  CO  FCO 

1277 

5  CALAVERAS 

27 

120  19 

4696 

BA 

8A 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

1280 

5  CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1261  ( 

4  ALAMEDA 

1] 

37  29 

121  49 

305 

7A 

CALEX I  CO  2  NE 

1266  i 

7  IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

5P 

CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 

5  TULARE 

9 

35  63 

118  41 

2950 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALI S lOGA 

1312 

1  NAPA 

17 

33  35 

122  35 

364 

6P 

1316 

1  SISKIYOU 

41  8 

122  48 

6P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

6  SAN  BERDINO 

26 

34  09 

116  59 

577( 

c 

1424 

6  SAN  DIEGO 

33 

116  28 

5P 

5P 

CAMP  PARDEE 

1428 

5  CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

651 

BA 

SA 

: 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

2  SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5566 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

4  SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

2  YUBA 

f 

39  27 

121  03 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBT   11  SW 

1475 

2  MOOOC 

21 

121  03 

450C 

aA 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

2  MOOOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

6  LOS  ANGELES 

13 

118  34 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I L 

1488 

7  KERN 

35  18 

201( 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

2  PLUMAS 

f 

40  10 

4555 

5P 

5P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

6  ORANGE 

26 

33  55 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

6  SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEHVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP. 

EVAP. 

SPECIAL  1 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

02 

PLUMAS 

40  05 

121  09 

2986 

5P 

P  G  +  e  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

153i 

MONTEREY 

36  29 

425 

5f 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

catheys  vy  bull  run  RH 

MARIPOSA 

21 

37  24 

120  03 

1426 

9A 

9A 

: 

WM  h  ALISON 

CAiADERO 

1602 

01 

22 

38  32 

123  08 

5P 

MISS  HAZEL  L  80ROTRA 

CECILVILLE  SAWYER 

16  06 

01 

SISKIYOU 

41  06 

123  03 

(.( 

6P 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

CEDARVILLE 

MODOC 

16 

41  32 

SA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTEPVILLE  PH 

02 

BUTTE 

39  47 

121  40 

52; 

4P 

4P 

P  G  *  £  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39  29 

121  14 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1660 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAR 

LONNIE  BATWAY 

chatsworth  re  servo I r 

1682 

06 

13 

34  14 

118  37 

912 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  68 

119  55 

4766 

8A 

8A 

hetch  hetcm  wtr  sup 

CHESTER 

02 

3 

40  18 

121  13 

4530 

4P 

MRS  C  B  KftOEKER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

4P 

4F 

c 

U  S  PLANT    INTRO  ORDN 

CHIQulTO  CREEK 

1737 

MADERA 

37  30 

119  23 

7290 

s 

DEPT  OF  WIR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  64 

121  36 

125 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME   HATCH  RANCH 

1743 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

c 

EVERETT  C  HATCH 

ChucmuPate  Ranger  STA 

1754 

VENTURA 

10 

34  <.8 

119  01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

SAN  DIEGO 

32  36 

117  06 

9 

BA 

8A 

eA 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

23 

38  ^2 

121  18 

13f 

9P 

JAMES  D  GOODRIDGE 

CLARE MONT    POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  43 

6P 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKSBURG 

1784 

02 

YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

SA 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

clarks  valley  muod  PCH 

1765 

02 

GLENN 

23 

39  33 

122  24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

SISKIYOU 

12 

41  43 

123  27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

LAKE 

23 

33  58 

122  36 

c 

C   IVAN  GlENDINNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

01 

SONOMA 

22 

33  46 

122  59 

32< 

BA 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE   11  W 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

123  13 

FRANK  S  ORNBAUN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

05 

MADERA 

27 

37  32 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

FRESNO 

27 

36  09 

120  21 

- 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA  1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

120  21 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINCA   14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

1640' 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  PS 

1886 

01 

35 

41  05 

122  42 

2500 

k 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

2; 

39  57 

31S0 

8A 

WALTER  Roach 

COLBYS  FC  63  D 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  07 

3675 

4P 

ELMERIA  a.  BENNETT 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

2; 

40  24 

122  09 

420| 

BA 

U  S  F  *  w  L  SERVICE 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

8 

39  06 

120  58 

2418 

4P 

4P 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  C( 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

58! 

4P 

P  G  t  E  COMPANY 

COLUSA  1  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  59 

1951 

8A 

HOWARD  R  LEE 

COOL 

1935 

02 

EL  DORADO 

1 

121  01 

1525 

8A{ 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41  59 

122  20 

2703 

4P 

I 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CORCORAN  IHRIG  OlST 

2012 

05 

KINGS 

36  06 

200 

8A 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

2! 

39  54 

122  22 

487 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

4P 

'A 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

264, 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

0" 

INYO 

19 

36  29 

10600! 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

covelo 

2081 

MENDOCINO 

123  16 

8A 

BA 

GRANT   W  HANCOCK 

covelo  eel  river  RS 

2084 

01 

MENDOC INO 

39  50 

123  05 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVINA    TEMPLE   FC  193 

2090 

06 

LOS  ANGELES 

2( 

34  05 

117  52 

57! 

5P 

WILLIAM  6  TEMPLE 

2103 

07 

33  26 

116  30 

2275 

COYOTE  WELLS 

2111 

07 

IMPERIAL 

32  «4 

115  58 

250 

3P 

1 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABIREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

36  34 

113  20 

10720 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  OlEGO 

32  53 

116  17 

1500 

: 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

124  12 

40 

4P 

PAC  POWER  +  LIGHT  Co 

CRESCENT  CITY  7  EnE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

8> 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

crescent  city  MNTC  STA 

215C 

01 

DEL  NORTE 

11 

124  12 

50 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

07 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  16 

4525 

: 

CLUB  SAN  M0R1I2 

CROCKETT 

04 

CONTRA  COSTA 

36  02 

122  13 

9 

8A 

8A 

CtH  SUGAR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

LOS  ANGELES 

26 

34  19 

117  51 

5370 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

fCULVER  CITY 

221< 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

lie  23 

75 

4P 

CUMMINOS 

2216 

01 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1266 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2256 

8A 

JOHN  i  ROWELL 

2239 

06 

SAN  OlEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

6A 

HELIX    IRRIGATION  OlST 

CUYAMA  RANCH 

2248 

0( 

SN  LUIS  OBPO 

30 

2170 

f 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA   RANGER  STATION 

2249 

SNlA  BARBARA 

30 

34  51 

2749 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

19761 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

01 

SAN  BERDINO 

34  52 

116  47 

1915.  MID 

MIO 

f 

FED  AVIATION  AGENCY 

OANA  2  SE 

2269 

02 

Sha  s  t  a 

21 

41  06 

121  31 

eA 

HARLEY  NEUERBURG 

oavenport 

2290i  04 

SANTA  CRU2 

37  01 

122  12 

273' 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  1  WSW 

2294 

02 

2: 

38  32 

51 

" 

8AC0 

DAVIS  CREEK 

02 

MODOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

8A 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

230( 

02 

MOOOC 

21 

41  13 

121  23 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

07 

36  28 

116  52 

-  194 

4P 

US  NAT  Park  service 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

RIVERSIDE 

33  39 

116  23 

1200. 

SA 

PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2334 

02 

NEVADA 

( 

39  18 

120  51 

3700 

3P 

3P 

P  G  t  £  COMPANY 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35  47 

119  15 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2  369 

0'. 

STANISLAUS 

37  25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

OENAIR  3  NNE 

2389 

37 

37  34 

137 

5P 

5P 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

P  G  ♦  £  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

33  59 

117  50 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

2458 

02 

YUBA 

( 

39  21 

121  12 

1550 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

MENDOCINO 

1 

39  43 

123  21 

927 

8A 

FRANK  L  WHITE 

D0UBLE8UNK  MEADOW 

2492 

05 

TULARE 

36  57 

116  36 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FO  FC107C 

LOS  ANGELES 

33  66 

lie  06 

116 

5P 

DOwNEY  FIRE  OEPT 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

120  50 

2895 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

16 

40  02 

120  06 

4240 

lOP 

OOYLE   5  SSE 

2606 

LASSEN 

18 

39  57 

120  06 

4386 

FRANK  H  Rowland 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

Ot 

LOS  ANGELES 

34  29 

118  32 

1515 

8A 

L  A  WTH  »  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

37  45 

120  06 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

OUNNIGAN 

2563 

02 

YOLO 

2; 

38  53 

121  58 

63 

9A 

MRS.   NANCY   LYNN  &OOOMA^ 

DUNN  SIDING 

2570 

07 

SAN  BERDINO 

15 

35  03 

U6  26 

1610 

4P 

EARL  K  WOBSEB 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2420 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DUTTONS  LANDING 

2580 

38  12 

122  13 

20 

8A 

BA 

8A 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

01 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

39  22 

122  31 

120! 

eA 

8A 

orland  unit  WU  ASSN 

EAST  VIDETIE  MEADOW 

2663 

05 

TULARE 

11 

36  44 

118  23 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EL  CAPITAN  0AM 

2  709 

SAN  DIEGO 

26 

32  53 

116  49 

600 

8A 

SAN  DIEOO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  2  SSw 

2713 

01 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

AMADOR 

38  20 

715 

5P 

5P 

P  G  +  E  COMPANY 

ElI;aBETh  lahE  FCi266 

2735 

LOS  ANGELES 

34  36 

118  34 

2075 

E  E  STUDLEY 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

1711 

5P 

5P 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

38 

37  56 

119  14 

9645 

HID 

CALIF  ElEC  power  CO 

ELLIOTT 

2760 

SAN  JOAOUIN 

38  14 

121  11 

90 

7A 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  "lODENA 

2775 

06 

ORANGE 

117  47 

c 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

oe 

RIVERSIDE 

128! 

5P 

SP 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

ELSINOHE  4  SSE 

2812 

R  t  VERS  1 DE 

28 

33  37 

117  19 

1305 

c 

JOHN  L  EwlNG 

ESCONOIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6f 

6P 

DARWiN  M  TING 

escondido  park  hill 

2869 

SAN  OlEGO 

33  07 

117  04 

350 

: 

CITY  OF  ESCONDIDO 

ET I  WANDA 

2895 

SAN  BEROINO 

1390 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

2912 

: 

LAWRENCE  £  BUCHNER 

'EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

124  10 

43 

MIO 

:  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EKCHEOUER  RESERVOIR 

2920 
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484 

5P 
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EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

06 
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119  04 
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: 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

2933 

02 

SOLANO 

36  15 

122  03 

: 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

19 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  42 

118  26 

3060 

6A 

FALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33  21 

117  15 
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: 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL   RIVER   MILL  INTAKE 

02 

SHASTA 

121  26 

4P 

P  G  +  £  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

121  15 

2966 

c 

A  S  MEND  1  CHI 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

temama 

40  21 

122  27 
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7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

40  30 

124  20 

1445 

8A 

MRS   H  S  HIERONYMUS 

FERNDALE  2  NW 

HUMBOLDT 

124  17 

10 

5P 

5( 

5f 

ROLLIN  Z  BOYTON 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

120  42 

2100 

8A 

c 

WENTWORIH  LYNCH 

F  IGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

SNTA  BARBARA 

120  00 

3160 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

30  5C 

VENTURA 

34  24 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

6F 

6P 

RAYMOND  IHOMAS  RANCH 

FLEMING  F ISH  AND  GAME 

3087 

03 

18 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

5P 

5F 

CAL  OEPT   FISH  +  GAME 

FLORENCE  LAKE 

05 

FRESNO 

37  16 

118  53 

7344 

c 

SO  CALIF  ED i SON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

8A 

SA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3118 

2E 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

06 

SAN  BEROINO 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

313C 

01 

TRINITY 

35 

40  23 

123  20 

2340 

3A 

MRS  8  £  eSLlCK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

02 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41  15 

123  19 

1270 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORI  BIDWELL 

3157 

MODOC 

120  OB 

4498 

5P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 
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30 

8A 

8A 

c 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

-  331  - 
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FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

24 

123 

61 

HP 

?  IP 

U  S  WS  OBSERVER 

FORT  DICK  1  NNE 

DEL  NORTE 

09 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

FOfiT  JONES  6  ESE 

SISKIYOU 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  HANGEfl  STA 

SISKIYOU 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

6P 

61 

C  A  CALL 

SANTA  CRUZ 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

SHASTA 

eA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRESNO 

321 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FRESNO 

410 

eA 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARfiOUES  fiCH 

ORANGE 

117 

55 

3L5 

MISS  M  ARROUES 

FULUERTON  DAM 

3265 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

ORANGE 

117 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILI-E 

HUMBOLDT 

7A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEr  Z  S 

EL  DORADO 

1940 

R  C  KYLE 

GASOUET   RANGER  STATION 

DEL  NORTE 

58 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

8970 

Mil 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

EL  DORADO 

2701 

SA 

c 

WILLIAM  6REEDL0VE 

GEORGETOWN  Ranger  sta 

EL  DORADO 

3001 

eA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GER8ER  RA\CH 

SANTA  CLARA 

2140 

MRS  HILDA  DRAGHl 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

5400 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

3397 

05 

TULARE 

■ 

36 

6412 

SA 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

31 

119 

41 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA  wTR  OEP 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

367 

5P 

5P 

SAN  OIEGO  COUNTY 

SANTA  CLARA 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROf  8  NE 

SANTA  CLARA 

z 

WILLIAM   J  KICKHAM 

GILROY  I't  ENE 

SANTA  CLARA 

1350 

8A 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC295G 

LOS  ANGELES 

530 

5P 

RALPH  SIAPENHORST 

GLENDORA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES 

8Z2< 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVlLLE 

KERN 

18 

3140  6P 

KERN  CO  FSTRY  t  f  0 

GLENNVILLE  FULTON  flj 

KERN 

3500 

: 

y  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3^.89 

07 

IMPERIAL 

32 

53 

114 

52 

4851  6P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

324( 

JOHN   F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO 

|c 

MRS  ALTA  H  BOGUE 
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TUOLUMNE 

8900' 

S 

METCM  HETCHY  wTR  SUP 

GRANITE  BASIN 

FRESNO 
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GRANT  GROVE 

TULARE 

6600 

SA 

8A 

K  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
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6P 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 
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8A 

: 
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SONOMA 

bt 

6P 
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MRS  EMMA  R  PEREIRA 
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3621 

02 

PLUMAS 

e 

40 

08 

120 

56 

3560 
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U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 
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3930 

: 
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GROVELANO  Z 

3669 

05 

TUOLUMNE 

2825 

: 

DUANE  J  COX 
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3672 

05 

TUOLUMNE 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE 

3683 

SONOMA 

115 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CyN  lower  FC364 

3703 

06 

LOS  ANGELES 

2450 

3P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

LOS  ANGELES 
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5P 

JAMES  P  KINDRED 
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07 
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7A 

7A 
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01 
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BA 

BA 

c  H 
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06 
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02 
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BA 

c 
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02 
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02 
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c 
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02 
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BA 

P  G  +  E  COMPANY 
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07 
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9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINI TY 
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U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

ALAMEDA 

37 

39 
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58 

J 

MRS  MARY    JO  ORENNAN 

3875)  01 

SONOMA 

22 

lOi 

6P 

1 

HEALOSBURG  FIRE  OEPI 

HEALOSBURG  NO  2 

3878 

01 
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6A 

WALDO  F  IVERSON 

HEMET 

3696 

06 

RIVERSIDE 
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LAKE  HEMET  MUN  WATER 
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33 
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!A 

6> 

VISTA   IRRIC  OIST 

HERNANDEZ  2  NW 
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SAN  BENITO 

20 

25 
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55 
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HERNANDEZ  7  SE 
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SAN  BENITO 
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SAN  6ERDIN0 
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05 
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SA 
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eA 
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30 
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SA 
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HUMBOLDT 

35 

02 
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39 

BA 
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HOPLAND  3  NE 

4097 

02 

LAKE 

39 
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JOHANNA  J  COUCH 
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01 
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39 
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CLIFFORD  W  CRAWFORD 
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05 
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37 
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37 
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45 
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02 
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33 
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5P 
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05 
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34 

12 
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22 
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4P 
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05 
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27 

37 

13 
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5P 
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HURKEY  CREEK  PAPk 

06 
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33 

33 

41 
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c 
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4191 

01 
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01 
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41 

54 
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46 
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5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 
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25 
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4P 

4P 
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IDYLLWILD  RANGER  STA 

06 
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33 

33 
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5397 

5P 

5P 
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U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 
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07 

IMPERIAL 

6P 

6P 
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IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

5£ 
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FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 
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IS 

48 
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7A 
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L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
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4235 

07 
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36 
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: 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

INCIO  0  S  DATE  GARDEN 
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07 
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33 

U6 

15 

11 

8A 

8A 
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07 
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5P 

5P 
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07 
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6 
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MID 

U  S  N  0  T  S 

I  ONE 
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05 

AMADOR 

38 

20 

56 
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BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  KILL 

4288 

02 

PLACER 

2930 

BA 

CLAYTON  RUSH 

IRON  MOUNTAIN 
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7A 

7A 
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JESS  VALLEY 
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ol 
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5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 
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05 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

27ac 

5P 

ERNEST  M  VETTER 

4412 

06 

SAN  DIEGO 

4215 

: 

ZENOS  Y  COLEMAN 

06 

SAN  DIEGO 

3650 

7P 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

2075 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

06 

FRESNO 

27 

06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

34 

10 

116 

8A. 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

'•480 

01 

SONOMA 

22 

leoo 

MRS  RUTH  F  RUaiNOW 

KELSEYVILLE 

02 

LAKE 

1385 

KENTFIELD 

4500 

MARIN 

90 

9A 

HENflY   H  MULLER 

KERLIN6ER 

05 

SAN  JOAOUIN 
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PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIvER  INTAKE  NO  3 

05 

TULARE 

7A 

MRS  LiLA  LOFBERG 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

28 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RItfER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

35 

lie 

2703 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

05 

KINGS 

11 

310 

BA 

BA 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

KINGS 

11 

36 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  C  +  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

\l 

41 

52 

2648 

llA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

12 

121 

08 

5P 

5P 

c 

STATE  OlV  OF  FSTRY 

KLA'IATH 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

31 

124 

25 

5P 

MID 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4587 

HUMBOLDT 

38 

123 

2356 

c 

MRS.  EORA  L.  MOORE 

KNIGhIS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANI SLAUS 

48 

120 

315 

8A 

SA 

RAYMOND  WILLMS 

KOftBEL 

4693 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

430 

6P 

6P 

6P 

MRS.  FRANCES  E.  SWANK 

01 

HUMBOLDT 

17 

52 

123 

97 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

ICVBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  OORAOO 

1 

38 

120 

09 

5750 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTfl  FC  2S1 

462S 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

37 

55 

122 

06 

535 

3A 

ROSS  R  SANBORN 

(LACUNA  BEACH 

4647 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

35 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LACUNA  BEACH  2 

46S0 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

37 

19 

122 

16 

670 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

38 

29 

120 

7500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117 

11 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4679 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

53 

4662 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

4690 

01 

TRINITY 

7 

40 

01 

123 

24 

3164 

c 

LEONARD  H  Ml LLER 

4698 

LAKE 

7 

39 

25 

122 

59 

1740 

SP 

5P 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

02 

122 

55 

1347 

5P 

5P 

GEOROE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

LAKE SHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULOING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LArTONVILLE 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 

LEMON  COvE 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VV 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LOCKWOOO  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODl 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  MB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 


LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA  j  5218 
MADELINE  MNTNC  STA  f  5231 


MAO  t 


MAMMOTH  POOL 

MANOEVlLLE    I SLAND 

MANZANITA  LAKE 
j  MARE  ISLAND 
I  MARICOPA 
j  MARIPOSA 

MARKLEEVlLLE 

MARTINEZ  3  S 

MARTINEZ  3  SSE 
I  MARTINEZ  FIRE  STATION 

[ MARYSVILLE 
I  MATHER 

MC  carthy  point 

I MC  CLOUO 
MEADOW  LAKE 
MECCA  3  SE 

DAM 


MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS  INSPECTION  STA 

CHIOAN  BLUFF 

DOLE TOWN 

LFORO  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 
NERAL 


TCH6LL  CAVERNS 
TCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

mojave  2  ese 
monache  meadows 

mono  lake 
montague  3  ne 
monterey 
monticello  0am 
moorpark  1  sse 
morena  dam 
morgan  hill  2  e 
morgan  hill  6  wnw 
morgan  hill  scs 
morongo  valley 

morro  bay  fire  dept 
morho  bay  3  n 

AIN  PASS 
LOY  FC  850 

ldy  notch 

DANAHER 
DIABLO  N  GATE 
GIVENS 


HEBRON  RS 
MADONNA 

Shasta  ski  bowl 
shasta  slope 
shasta  wb  city 

TAMALPAIS  Z  SW 

wilson  fc  338  b 
muir  woods 
mumbo  basin 
nacimiento  dam 

NAPA 

'NAPA  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWHALL  RANGER  STA  C 


I  5244 
5258 
5264 


INYO 
SHASTA 
SAN  OIEGO 

NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 

LOS  ANGELES 
COLUSA 
MERCED 
EL  DORADO 


TULARE 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOAOUIN 

SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 


LOS 


SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
LASSEN 


MADERA 

SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

SALANO 

KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


02l  YUBA 

Osl  TUOLUMNE 

02|  TEHAMA 
SISKIYOU 
FRESNO 
RIVERSIDE 

01 
05 


FRESNO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
PLACER 
LAKE 
LASSEN 

san  berdino 
san  berdino 
Tulare 


TULARE 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 


MONO 
SISKIYOU 
MONTEREY 
NAPA 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

SAN  BERDINO 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SI SKIYOU 
MARIN 
LOS 
MAR  IN 
TRINITY 
SAN  LUIS  OBPO 
NAPA 

NAPA 

MENOOC INO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


Q 

U 

40 

53 

122 

23 

25 

32 

52 

116 

54 

445 

23 

29 

00 

leo 

19 

120 

3B 

20 

120 

39 

10 

117 

00 

32 

34 

42 

118 

09 

35 

23 

120 

39 

41 

120 

58 

4975 

39 

41 

121 

29 

i: 

121 

4770 

26 

34 

07 

1235 

39 

t2 

123 

29 

34 

50 

118 

52 

34 

05 

118 

53 

39 

09 

122 

26 

37 

14 

120 

15 

38 

35 

121 

01 

36 

23 

119 

02 

513 

36 

u 

119 

04 

8 

39 

50 

120 

13 

5730 

13 

19 

118 

18 

2750 

40 

54 

121 

39 

121 

34 

28 

117 

35 

58 

121 

05 

32 

59 

15 

07 

17 

34 

39 

120 

36 

27 

118 

03 

27 

37 

37 

121 

420 

13 

33 

lie 

12 

34 

33 

US 

09 

39 

120 

01 

12 

121 

12 

35 

26 

34 

45 

120 

17 

33 

56 

23 

34 

03 

lie 

14 

270 

37 

03 

120 

51 

2' 

36 

53 

120 

56 

860 

37 

14 

121 

58 

365 

37 

11 

122 

02 

47 

35 

37 

119 

41 

38 

01 

119 

53 

32 

37 

116 

56 

39 

41 

120 

15 

34 

26 

116 

57 

35 

63 

121 

27 

2C 

06 

117 

20 

1160 

21 

12 

2250 

14 

04 

120 

26 

36 

120 

04 

27 

123 

32 

51 

47 

37 

37 

02 

37 

119 

19 

38 

02 

121 

34 

23 

40 

32 

121 

34 

585C 

1^ 

06 

122 

16 

52 

35 

05 

119 

23 

37 

29 

56 

38 

42 

119 

37 

58 

122 

08 

37 

58 

122 

06 

38 

01 

122 

08 

39 

09 

36 

37 

53 

119 

5i 

23 

121 

3800 

21 

41 

16 

122 

08 

3300 

05 

119 

26 

33 

33 

116 

02 

35 

121 

37 

36 

47 

120 

22 

37 

120 

29 

37 

19 

120 

29 

168 

36 

42 

120 

52 

38 

49 

120 

01 

36 

38 

51 

120 

6342 

1 

39 

03 

120 

45 

1122 

120 

21 

34 

05 

117 

02 

05 

56 

36 

17 

118 

21 

36 

36 

26 

lie 

7975 

40 

11 

123 

47 

12 

400 

* 

34 

56 

115 

32 

4310 

36 

45 

lie 

43 

37 

39 

121 

00 

37 

38 

121 

35 

03 

118 

10 

35 

02 

09 

36 

13 

lie 

10 

3B 

01 

119 

09 

41 

45 

12! 

23 

36 

36 

121 

54 

385 

2; 

38 

30 

122 

07 

905 

34 

17 

53 

32 

41 

116 

31 

37 

08 

121 

37 

37 

09 

121 

46 

37 

08 

121 

34 

34 

35 

22 

120 

51 

35 

25 

120 

51 

6 

35 

26 

115 

32 

4739 

Zi 

117 

39 

4275 

37 

3e 

45 

120 

40 

37 

121 

56 

37 

17 

37 

20 

121 

39 

41 

47 

122 

00 

20 

01 

121 

22 

122 

12 

23 

41 

22 

122 

14 

7500 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

13 

14 

118 

04 

17 

37 

54 

122 

34 

171 

35 

41 

12 

122 

32 

5700 

35 

46 

120 

53 

770 

17 

38 

18 

122 

17 

16 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

17 

39 

5 

34 

50 

460 

5 

37 

913 

15 

lie 

35 

39 

01 

2600 

37 

31 

02 

10 

33 

34 

09 

58 

780 

29 

34 

23 

32 

1243 

29 

34 

1342 

HELIX  IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
COMPANY 
COMPANY 
'O  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
F  EDISON  CO 
IMMERMAN 


ESCONO 


'I  . 

5P     5R  5P 


}[  MIOj  MIO 
IICJ  MIO 


ABE  £ 

C  LiaSEY 
COMPANY 
PARK  SERVICE 
LOUIE  A.  AMASON 
EDWARD   £  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 

KAWEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  CATHERINE  E  HINDS 
MRS  H   I  UUARTERMAN 
MRS  £  A  EBERLE 


°1  k 


I  SAN  OIEGO  WATER  CO 

■  CITY  OF  LODl  ' 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL.' 

L  A  WIR  *  PWR  DEPT  I 

EDWARD  C  6ERLACH  ! 

JOHN  W  TEED  I 

U  S  WEATHER  BUREAU  | 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  SHEPHERD  I 

;  CHARLES  W  POOLE  ' 
I  LAUREN  PAYNE 
JUS  WEATHER  BUREAU 

'  LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

1  ROGER  C  RICE 

I  ARBURUA  RANCH 

!  CITY  OF  LOS  GATOS 

;  ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D  ' 

5  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
I  SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

ROLLO  LARSEN  , 

MRS  FRANCE  PRITChARO 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BERNARDINO  FCD 

SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  FOREST  SERVICE  I 

STATE  OIV  OF  HWYS 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

I  U  S  FOREST  SERVICE 

I,  MRS  M  E  MAHN».£ 

6  DEPT  WATER  RESOURCES 

5  SO.  CALIF.  EOlSON  CO. 
ZUCKERMAN-MANDEVILLE 

I       U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
I  SIGNAL  UIL  AND  GAS  CO 
'  MRS  GABRIELLE  WILSON 
'  ELOISE  8  FAIRBANKS 
!  MARGARET    S  PLUMMER 
1  EfilC  JAMES  BENSON 
I  CITY  FIRE  DEPARTMENT  ^ 

!  MARYSVILLE  FIRE  DEPT  \ 
I  CITY  SAN  FRANCISCO 

6  U  S  WEATHER  BUREAU 

I    ■  ROyCE  C  WHEELER  ' 
I  RADIO  STATION  KRFM 
D  8  W  ALEXANDER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
:  FRANK    F   HOI lOZA  ' 
I  CITY  OF  MERCED  | 
j  MERCED   IRRIG  OIST  | 

I  HORACE  C  SWAIZEL  i 
I       N  E  BENSON  : 
STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL  j 

'  STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE  i 
SO  CALIF  EDISON  CO  | 
SO  CALIF  EOlSON  CO  ! 
MRS  ETHEL  WALKER  j 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  6.  STEVENS 
HAROLD  R  CHACE 
DIV  BEACH 
^  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
KDOL  RADIO  STATION 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 


PKS 


MONO  INN 

BRUCE  A.  KOSENA 

ROBERT  J  RENARO 

U  S  BuR  RECLAMATION 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT  3AL0Y  SKI   LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
SO, CALIF.   EDISON  CO. 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 

JACK   1  SCHELL 
MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  t  PKS 
U  S  W8-06SERVER 
U   S  NAT    PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL  . 


MASONITt 


CORPORATION 


CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
DEPT 

CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
ERRA  vISTA 
RE  DEPT 
FOREST  SERVICE 


-  332  - 


CONTIHUEO 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LATITUDE 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HAReOfi 

36 

NICOLAUS  i 

NIGHTINGALE 

R 1  VERS [ DE 

IMPER 1 AL 

N 1 POMO  2  NW 

37 

NOVATO  B  WNW 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

STANISLAUS 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

i: 

41 

50 

OAKVILLE  *  SW  ■  2 

OCCIDENTAL 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

SAN  DIEGO 

OCOTILLO  WELLS 

OILFIELDS  JOAQUIN  RDC 

OJAI 

VENTURA 

OLINDA 

6432 

01 

ORANGE 

I, 

33 

55 

IB 

OROVILLE 

BUTTE 

OROVILLE  eniOGE 

652" 

02 

BUTTE 

39 

31 

32 

OSTRANDER  LAKE 

37 

38 

12 

It 

VENTURA 

42 

PACHECO  PASS 

37 

04 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

6602 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

36 

PALMOALE 

°j 

LOS  ANGELES 

34 

35 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

R 1  VERS  1 DE 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

11 

37 

27 

MONT  ERE Y 

24 

36 

21 

PALOMAR  MT  OeSERVATOfiY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

PALOS  VERDES  EST  FCtBO 

LOS  ANGELES 

PANOCHE 

05 

SAN  6ENIT0 

36 

PANOCHE  CREEK 

36 

PARADISE 

8UTTE° 

23 

PARADISE  MEADOW 

66B« 

05 

TUOLUMNE 

37 

38 

03 

PARKFl ELD 

PARKFIELD  7  NNW 

MON  T  E  K  E  Y 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  06P0 

PATHWAY 

KERN 

1 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

; 

SAN  BENITO 

11 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

691.6 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

02 

1 

38 

696'> 

1 

38 

01 

PLAT INA 

02 

23 

22 

PLUMAS 

HENDOC 1  NO 

33 

POINT  PIEDRAS  SLANCAS 

SN  LUIS  06P0 

POMONA 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

porteRville 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 

POTTE"  VALLEY   3  NNW 

MENDOC I  NO 

POTTE"  VALLEY  3  SE 

MENDOC 1  NO 

MENDOC 1  NO 

POWAY  VALLEY 

PRADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

RED  BLUFF  W9  AIRPORT 

TEHAMA 

REDOING  1  SE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

34 

REDLANDS 

SAN  8ER01NO 

03 

REDWOOD  VALLEY 

MENDOC I  NO 

22 

HEPRESA 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

CONTRA  COSTA 

37 

02 

23 

3B 

09 

RIVERSIDE  FIRE  STA  B  3 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

RIVERSIDE  EXP  STA 

RIVERSIDE 

10 

27 

ROCKLI N 

7516 

02 

I 

38 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

27 

37 

19 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

10 

35 

58 

23 

40 

Running  springs  i  e 

7600 

SAN  SERDINO 

IS 

34 

12 

SACHES  springs 

7623 

05 

TUOLUMNE 

37 

06 

SACRAMENTO  wa  AIRPORT 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

7637 

02 

23 

40 

10 

76<»1 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

76<.3 

01 

17 

38 

30 

SAINT  HELENA  i*  WSW 

01 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

02 

23 

38 

7666 

23 

39 

SAINT  MARyS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

37 

50 

7669 

MON  T  E  R  E  Y 

24 

36 

40 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

40 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

5ALS1PUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

SALT  SPRINGS  PwP  HOUSE 

7689 

05 

16 

38 

30 

7698 

35 

53 

SAN  ANDREAS  Z  S 

7702 

OS 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

23 

10 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7711, 

MONTEREY 

24 

SAN  AROO 

7716 

MONTEREY 

24 

36 

01 

SAN  8EN1T0 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36 

116  27 

115  31 

120  30 

119  30 
122  43 

120  52 
122  51 


122  25 
122  28 
122  59 


120  53 
122  37 
IIB  06 


122  12 
I  123  32 
;  121  33 
I  121  34 


119  19 
121  11 

120  30 
118  24 

121  22 
I  118  06 
,  lia  05 


,  116  39 
122  OB 
I  121  30 


120  50 

120  35  I 

121  38 


120  28  I 

lie  09 

122  32 

120  41 


120  42 
116  32 
120  57 


121  41 
117  23 
117  20 


122  28 

122  32 

122  22 

122  00 

122  06 
121  37 
121  36 
120  30 

120  24 

120  13 

123  35 

120  40 

121  15 

120  54 

121  05 
117  16 
121  42 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1  IS 


3065 

1307; 


I890| 
2755| 
15461 
6580 
2260 
5165 


197i     SA  8A 


393     8A  8A 


239 
10000 
9000 
2117 
5965 
7900 
17 
23 


5P  5P 
5P  5P 
MID  MID 


RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  OlST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT 
S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELOT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
HALF   HILL  RANCH 
PACIFIC  TEL+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSChEL  I 


DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OlST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
!  CAL  DIV  BEACH  ♦  PARKS 
'  ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
I  ROBERT  E  SKINNER 

j  STATE  DIV  OF  FSIHY 
&  DWR  *  NAlL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD 
JEFF  SUTLER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FlOYO  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  OhRWALL 
PALMDALE   IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 


j  PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
'  ENGINEERING  DEPT  1 
!  JAMES  A  BELL  ' 
I  I  PALOMAR  OBSERVATORY  j 
I  SUPT  OF  STREETS  &  PARKS 
I  MISS  LILT  BERG  ; 

EMPLOYEE  ENTERPRISER 
I  PACIFIC  GAS+ElEC  CO 

^  hetch  hetchy  wtr  sup 

'  metro  water  district 

i  herbert  h  durham  ' 
i  raulston  p  morrison 

pasadena  water  dept  : 

u  s  forest  service  i 

city  of  paso  robles  ! 

FRANCIS  F  NELSON  j 

FED  AVIATION  AGENCY  | 
HUDSON  RANCH 

MRS*  MARY  M.  WRIGHT  i 


i|  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
!  PETALUMA  FIRE  OEPT 
I  MRS  IDA  H  AKERS 
VENTURA  COUNTY  FCO 
L  A  CO  FIRE  DEPl 
U  S  NAT  Park  SERVICE 


P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  WT« 
MRS  PEGGY  GOOOAKEH 
PLUMAS  EUREK-A  ST.  PK. 
JAMES  D  MOUNGOVAN 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 


U  S  NAvAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
WILLIAM  A  OESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 


NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 


KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RICHARD  W  SCHALL 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 


REDDING  FIRE  CHIEF 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  EXP  STATION 


PKS 


DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HEICH  hEICHY  hTR  sup 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EOWiN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  Rural  f  d 

FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  0AM  OPERATORS 

JOE  CA6SAL  JR 
P  G  ♦  £  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BEIJNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 

Pi 

£; 

SPECIAL 

7734 

LOS  ANGELES 

34  45 

402 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SAN08ERG  WB 

7735 

Oi 

LOS  ANGELES 

2S 

34  4  5 

116  44 

451 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

)SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

32  44 

117  10 

IS 

Mil 

MI. 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

0( 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  46 

95' 

8/ 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBAPK  FLAT 

7760 

LOS  ANGELES 

Zt 

34  12 

272C 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGOlO  RANCH 

7753 

05 

35  00 

119  11 

145C 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 

7765 

04 

SANTA  CLARA 

2C 

37  01 

121  20 

365 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

06 

LOS  ANGELES 

34  17 

116  26 

971 

ss 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

776; 

Oi 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  30 

125C 

c 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FfiANCISCC 

37  46 

122  30 

32 

5F 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  W6  AP 

7769 

04 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

t 

MIC 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'S  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

04 

SAN  FfiANCISCC 

37  47 

122  25 

52 

MIC 

MIC 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  Ph 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

2< 

117  54 

5f 

PASADENA  WATER  OEPT 

06 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  52 

1461 

5f 

c 

ORBIN  R,  WATKINS 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

1: 

34  06 

lie  06 

45C 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  fiREGORlO  2  SE 

7B07 

SAN  MATEO 

37  16 

122  22 

275 

7: 

GARY   J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

116  58 

153S 

7F 

BYRON  JOHANSEN 

7B13 

06 

Rl VERSI DE 

33 

33  47 

116  56 

156C 

: 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

SAN  jOAOuiN  EXP  Range 

ill- 

MADERA 

27 

37  06 

119  44 

HOC 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SAN  JOSE 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

7C 

MIC 

'  '' 

7834 

2C 

36  49 

121  31 

62C 

c 

MRS  GAYE  D  DAY 

EAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

73C 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

05 

27 

37  03 

121  04 

277!  8A 

6J 

6' 

U  S  8UR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

35  18 

120  40 

315!  7* 

If 

: 

CAL  STATE  POLY  COL 

'SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

3C 

6F 

5F 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

119  27 

563 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7876 

33  43 

5F 

5F 

CLOSED  8/31/64 

17 

37  68 

122  32 

4F 

4F 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

SF 

5F 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  06 

117  06 

I970j 

SO  CALIF  EDISON  CO 

7894 

06 

26 

34  09 

U7  03 

2766| 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

7697 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

116  01 

2035 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  25 

119  41 

5 

4F 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  26 

119  60 

MIC 

Mil 

FEO  AVIATION  AGENCY 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

7909 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  67 

40  OD 

TV  SIaT ion  KEYT 

SANTA   CaTALINA  WBAP 

7910 

06 

LOS  ANGELES 

33  24 

118  26 

1668'  MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTfl  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  66 

ee 

5F 

5F 

UNIV  OF    SANTA  CLARA 

SANTa  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

5F 

5F 

ROBERT  E  BURTON 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

i: 

34  07 

117  58 

427 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120  38 

1200; 

6F 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

BA 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTa   MARIA    we   al RPORT 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  64 

120  27 

231 

MIC 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

7950 

LOS  ANGELES 

34  01 

lie  29 

4P^ 

CITY    SANiA  MONICA 

(SANTA  MONICA  PlER 

7963 

06 

33 

34  00 

118  30 

ts 

5P 

5p1 

S  M  LIFEGUARD  SEfi 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

4P 

8: 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167;  7fl 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNE2 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

6001 

C 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANT 1  AGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33  47 

865] 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 

SAUGUS  PWR  PL  NO  I 

8011 

0( 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105, 

6. 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

2169. 

U  S  FOREST  SERVICE 

8045 

01 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139!  8* 

BA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SE49SVILLE  LAKE 

e06B 

04 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

bK 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

1' 

38  21 

122  49 

145! 

SECRET  VALLEY 

6074 

03 

LASSEN 

40  31 

120  16 

444C, 

6A1 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

34  10 

lie  28 

740' 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  0AM 

8135 

02 

2: 

40  43 

122  25 

1076  BA 

6a'     6fl.C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8168 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

9^ 

SHELL  OIL  CO 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

6|0 

5P 

5P 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

EL  DORADO 

I 

38  40 

120  55 

1375' 

THEODORE  B  H£uSN£ft 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3536 

71^ 

MRS  JANICE  M  SUTIEh 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

8 

39  34 

120  38 

4170'  5P 

6P 

LEE  WITmYCOMBE 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

B21B 

02 

39  35 

120  22 

4975 

BA 

6A^ 

U  S  FOREiT  SERVICE 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

33  48 

ne  10 

100 

6P 

c 

GEORGE   1  OSbORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

6243 

06 

ORANGE 

26 

33  46 

1095 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CM" 

8266 

SNTA  BARBARA 

30;  34  46 

119  46 

2500 

I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

SONOMA 

22 

38  41 

123  OB 

1930 

a  a; 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

8276 

0' 

MONTEREY 

24 

36  06 

120  40 

1730. 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

05 

SACRAMENTO 

16 

36  28 

121  05 

160 

MRS  MABEL  VAN  VLECK 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

o; 

Rl  VERSIOE 

33  52 

116  41 

1940' 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

MARIPOSA 

37  50 

119  30 

8700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

6332;  02 

NEVADA 

39  19 

120  22 

6365:  8A 

Bfi 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEDAD 

6338 

MONTEREY 

21 

36  26 

121  20 

196 

BA 

JOHN  N  FRANCIONi 

S0MES8AR  1  W 

8346 

01 

SI  SKI  YOU 

41  23 

123  29 

5S0 

BA 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

SOMIS  3  NE 

6346 

VENTuRfi 

34  17 

84 

LAWION  INVESTMENT  CO 

SOMIS  3  NW 

6349 

VENTURA 

34  17 

119  03 

510 

B^ 

BERYLWOOO  INVEST  CO 

SONOMA 

8351 

01 

SONOMA 

1' 

38  1  7 

122  27 

20 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  69 

120  23 

BA 

6; 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

36 

38  21 

119  27 

6886 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8376 

04 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  OO 

27 

^  „ 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

14 

37  30 

119  38 

5120 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

07 

SAN  BERDINO 

34  04 

7120 

6P 

S.  CALIF.  EDISON  CO. 

SOUTH  LAKE 

84  06 

07 

37  11 

118  34 

9580 

s 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

SPAORA  PAC  FC   356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

2£ 

34  03 

117  49 

680 

4P 

R  S  HUTCHISON 

sppeckels  hwy  bridge 

8446 

MONTEREY 

24 

60 

BA 

MRS  BERTHA  HlNNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8455 

TULARE 

36  10 

I  18  42 

2470 

ELMER  A  SUTTON 

SPBINGVILLE  RANGER  ETA 

8460 

06 

TULARE 

36  08 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPPINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

36  12 

4070 

P  G  +  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

6474 

03 

PLACER 

39  12 

120  14 

6235 

BA 

8A 

SOUAW  VALLEY   STATE  PK 

SOUIRPEL   INN  1 

6476 

07 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  15 

5239 

5P 

SOUIRREL    INN  HOLD  CO 

SOUIRREL    INN  2 

8479 

07 

SAN  BERDINO 

34  14 

117  14 

5660 

6P 

5P 

LEROY  KEMP 

STANDI SH  1  E 

8487 

18 

40  22 

120  24 

4030 

STANDISH-HICkEY  ST  PK 

01 

MENDOCINO 

39  53 

123  44 

660 

BA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

06 

TUOLUMNE 

34 

36  08 

120  22 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

36  56 

lie  35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  fiS 

8544 

02 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3518 

8A 

: 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

27 

37  66 

122  20 

11 

: 

CITY  OF  STOCKTON 

'STOCKTON  WSAP 

8568 

05 

27 

37  54 

121  16 

22 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  STATION 

8560 

05 

27 

37  56 

121  18 

11 

8A 

8A 

STOCKTON  F|RE  DEPT 

STOCKTON  MOwRY  bridge 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

5E 

5P 

5P 

stonyford  cooley  Ranch 

8578 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

6580 

02 

23 

39  23 

122  33 

1166 

BA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

6587 

02 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

600 

6P 

5P 

: 

ORLANO  UNIT  WU  AbSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

6300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

39  34 

121  06 

3764 

5P 

5P 

SOPER-WHEELEP  CO 

SUEY  RANCH 

8627 

SN  LUIS  08P0 

30 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

11 

37  06 

119  13 

s 

DEPT  OF  WTP  RESOURCES 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

7P 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

: 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  41 

120  34 

105 

: 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

6700 

06 

VENTURA 

34  16 

118  40 

BA 

SUSANA  ikN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

120  33 

4149 

MID 

DAVID  BARR 

SUSANVtLLE  1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4565 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

1566 

6A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8752 

05 

KERN 

10 

36  09 

119  28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  t  FO 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6228 

8A 

8A 

8A 

DARYL  K  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

8771 

02 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPl 

8826 

05 

KERN 

35  06 

118  27 

3975 

tP 

6P 

MRS   ANITA  COWAN 

TEHACMAPI   RANGER  STA 

6832 

05 

KERN 

10 

35  06 

lie  27 

3975 

c 

KERN  CO  F IRE  OEPT 

05 

10 

35  02 

lie  45 

1425 

6P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEP/O 

6873 

03 

LASSEN 

IB 

40  52 

120  27 

6300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

8861 

02 

PLACER 

39  16 

120  21 

5900 

s 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

8886 

22 

1600 

MRS  FAYE  OEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

6892 

07 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

MID 

MID 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

B90S 

06 

VENTURA 

33 

34  11 

116  51 

5P 

VENTURA  CO  FIPE  OEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

05 

TULARE 

36  22 

2200 

c 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

8914 

05 

TULARE 

36  28 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

THREE  RvRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

36  28 

lie  52 

1140 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

c 

P  G  *  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

IIB  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

no 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

117  36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  43 

121  26 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

06 

27 

37  42 

121  26 

BA 

6A 

TRACY  PUMPING  Plant 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37  48 

121  35 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

40  48 

122  46 

2500 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

117  23 

1695 

BA 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

LOS  ANGELES 

13 

34  23 

118  05 

4646 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFIELD 

9052 

05 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

7A 

K.ERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

6P 

5P 

5P 

TULELAKE  IRRlG  D1:>T 
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STATION  INDEX 


USTIN    IfiVINE  RANCH 
WENTYNINE  PALMS 
WIN  LAKES 
WITCHELL  OAH 
'URIAH 
UKIAH  4  W5W 

UNTON  OIL  STEARNS  A6S 

UPLAND  3  N 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

UPPER  MATTOLE 

UPP  SAN  LEANDRO  FILTER 

UPPER  TfiES  PINOS 

VACAVILLE 

VALLETON 

VALLEY  CENTEfi  6  N 

valyehmo  Ranger  sta 
vandenberg  af6 
van  nuvs  fc  156 

VENADO 
VENTURA 

VERMTLION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

NCENT  FIRE  STA  FC120 

NTON 

SALIA 
STA  i  NNE 

volcanoville 
vollmers 

volta  power  house 
wallace  1  se 
wal'-iar  school 
walnut  creek  2  ese 
walnut  creek  2  ehe 
walnut  creek  4  e 

WALNUT  GROvE 

WALNUT  PTL    STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 


COUNTY 


TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  eERDINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SAN  6ER0INO 

LAKE 

LAKE 

HUMBOLDT 

ALAMEDA 

SAN  BENITO 

SOLANO 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDlNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 
SAN  DIEGO 
EL  DORADO 
SHASTA 

CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


WASIOJA  PHOENIX  RANCH       9<i68|  Ob' 
watsonville  waterworks  I 

WAWONA  RANGER  STATION  | 
WEAVERVILLE  RANGER  STA  | 
WEED  1   S  9''9^|  Oil 

UELDON  1  WSW  9512|  05  KERN 


KERN 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 
TRINITY 


34  11 
38  37 
34  17 


AO  57 

40  ze 

36  11 

37  57 
37  53 
37  54 
37  54 

36  14  ' 


16  02 

20  03 

20  19 

23  12 

23  16 


22  10 

21  OZ 

22  00 


18 

It 

;o  47 

2  26 
21  52 

:0  58 
2  05 

2  o; 

2  01 
21  59 


2  56 
22  23 

16  le 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


16751 
37051  3P 
367  MID 


75Z0i 
285B' 
31351 
4945 


354]     BA  BA 


3965' 
2050, 
3630 
2680 


U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
U  S   NAT   PARK  SERVICE 
P  6  +  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCD 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 


UNION  ( 


.  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SChUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOe 
E  BAT  MUN  UTL  DIST 
ELDON  FANCHER 


MRS  I 


CURTIS 


JOHNSON  NURSERY 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  AIR  FORCE 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

JOHN  B  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 

SO  CALIF   EDISON  CO 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

FRANK  OOTTA 

TULARE  CO  C  OF  C 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 
MfiS   IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  ♦  £  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SChAICK 
MILTON  H.  BfilNTON 
RAY   I  WHITTEMORE 

I  TOMAS  S  VANASEK 

i  ERNA  G  IRVING 

I  INACTIVE  4/20/61 
I  L  A  CO  FIRE  OEPT 

WARNERS  RESORT  CO 
I  KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

PMOENIX  RANCH 
I  LOUIS  BECHIS 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
'  CHESTER   I  KIMREY 
'  VERNON  J  BLOUNT 


WENOEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WESTvILLE 

W£T  MEADOW 

WHEATLAND   2  NE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

WHISKEYIOWN  RES 

WHITE   MOUNTAIN  I 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC  106  0 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  RANCH 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOPFORO  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
Y0R9A  LINDA 


YOSEMITE  NATIONAL  I 
YREKA 
CLOSED  STATIONS 


LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 

YU8A 


VENTURA 


SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
COLUSA 
MENDOCINO 
MENOOC INO 
MODOC 
GLENN 
RIVERSIDE 

YOLO 

KERN 

FRESNO 

ALPINE 

YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 

SISKIYOU 


120  04 

119  40 

119  59 

120  33 

120  39 

118  32 

121  24 

119  13 
119  20 


122  09 
12  3  21 

123  19 
120  45 
122  12 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


101     Spl  5P 


ED  FILIPELLl 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
W  B  MANKER 

DEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILBER 
U  S  6UR  RECLAMATION 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS  JESSIE  A  PAYEN 
WHITTIER  WATER  OEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  BRIGGS 
HOWARD  R  ALLARD 


S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
I    I  MRS  WILMA  C  BARR 
'  U  C  AGR  EXTEN  SFSV 
'  MARVIN  E  WARE 
S,  U  S  WEAlMEfl  BUREAU 
I  VORBA  LINOA  WATER  CO 
I  MRS  LOLA   A  HUL6ERT 
1     1  U   S   NAT   PARK  SERVICE 

('us  FOREST  SERVICE 


CLOSED  8/31/64 


!  I 


I  DRAINAGE  CODE:  I-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTBAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  3-FEATHEB  0-KAWEAH  10-KERN  11-KINCS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  Z9-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTAYNEZ 
33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS    35-TRINlTY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE  3B-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 

DIMENSIONAL  UNITS-.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  «■-»•     T-mr,.™.,,-.      "tj  .  . 

.he  sun,s  or  the  negative  de^Hunes  of  average  dail,  .empera.uTes",rr  sT- P.'^  ^ 'rupP^^enta^Da^r^^Lre  di ^^1^="^ ITin^ l/u^raTtenTo^de^  """'"^ 

AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  a.  6:00  a.  m.  ,  P.  S  T      and  Mt    Sl^strWB  Cltv^.  8  „^    P  ^^^^  ^- '^^ '  '""P"  '<='■  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 

and  Wind"  table,  and  snowfall  in  .he  "Snowrall  and  Sn'ow  -on"  G^iu^d"  Uble^l'enTubulhe'd.  are  l^r^Ve  e,rdlg"'a"rohs":vanio:;  "'^-'^  Temperature"  table.  "Evaporation 

—  — «  and  W^d-  .able.    Ma,  and  M„  „  "Evapora.,o„  and  Wmd"  uble 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  ot  sn.,w    eleei   „r  i^,      th.        .        <^       ,     ,  ..... 

for  succe.s.ve  observations:   consequently,  occasional  drif.ing  and  Cher  causes  of  locll  vtH:MU.;''"^7hfs„:l;a::  mirresul.  ^a^^^^^  '"'^ 
^miALL.^^  Entr.es  of  snowfall  u,  the  "Climatologlcal  Data"  .able,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  .n  ,he  "Seasonal  Snowfall"  .able,  mclude  snow  and  slee..    En.ries  of  snow  on  ground  u,clude  snow. 
NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  followmg  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  endmg  with  the  precedmg  June  data  wUl  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  m  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■M-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  mch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data    if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sou  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  wiU  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Slate,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary, )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-WB-Asheville.  N.  C. -11/13/64-2350 


-  335  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


In  Coopeiation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 
STATE  OF  CAUFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


ASHEVILLE:  1964 


CALIFORNIA  -  OCTOBER  1964 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     108°  on  the  6+  at  Death  Valley 

Lowest  Temperature:     6°  on  the  25th  at  Bodie 

Greatest  Total  Precipitation:     6.79  inches  at  Cazadero 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  9  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:     3.10  inches  on  the  28th  at  Cazadero 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:  14.0  inches  at  White  Mountain  2 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  14  inches  on  the  29th  at 

White  Mountain  2 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  October  1964  was  unusually 
warm  over  the  entire  State.  Positive  departures 
from  the  normal  ranged  from  less  than  1°  at 
some  central  and  north  coast  locations  to  nearly 
6°  in  the  Sierras.  Many  of  the  first  order  sta- 
tions reported  only  3  to  6  days  of  below  normal 
temperatures  during  the  entire  month.  At  Burbank, 
this  was  the  second  warmest  October  of  record, 
and  at  Sacramento  it  was  the  sixth  warmest  in  a 
record  going  back  to  1877.  The  maximum  of 
89°  on  the  22d  at  Sacramento  equalled  the 
record  for  that  date,  and  new  records  were 
set  for  the  dates  in  San  Diego  on  the  19th  and 
20th.  The  97°  on  the  19th  at  San  Diego  was 
the  highest  ever  recorded  so  late  in  the  fall, 
and  was  the  warmest  temperature  observed 
there  since  September  1963.  This  was  the  first 
above  normal  monthly  mean  temperature  at 
San  Diego  in  6  months  and  the  greatest  positive 
departure  in  over  a  year. 

PRECIPITATION:  Rainfall  was  limited,  in  most 
areas  to  the  last  few  days  of  the  month.  Totals 
were  greater  than  normal  in  most  of  the  central- 


coastal  and  valley  areas,  but  were  below  normal 
in  the  northern  and  southern  parts  of  the  State 
and  along  the  Sierras.  Fresno  reported  the  wettest 
October  since  1936,  and  Sacramento  had  the 
heaviest  rainfall  on  the  28th  and  29th  ever 
recorded  on  those  dates.  The  rain  in  Burbank 
brought  to  a  close  a  period  of  139  consecutive 
days  without  measurable  precipitation. 

The  first  rain  of  the  season  resulted  in  the 
usual  power  failures  caused  by  the  wetting 
of  dust-covered  insulators.  Repair  crews  worked 
overtime  for  several  days  restoring  service  in 
some  areas.  The  first  snow  in  the  high  Sierras 
temporarily  blocked  transcontinental  highways, 
but   traffic   was    resumed  after  a  few  hours. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

,1 

B 

Data 

Lovrest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola] 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Steel 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

S  t 

l;l 

S  * 

aldebpoint 

45 

62,6 

0^ 

^ 

,  ^ 

5 

0 

1 

0 

1.79 

.95 

29 

*« 

3 

1 

0 

ANGtilN  PAC  UNION  COL 

75  •  9 

50,2 

63*1 

38 

25 

142 

2 

0 

0 

0 

1.69 

.  96 

26 

,  0 

0 

4 

1 

0 

dIo    dak    KfliNyt"    DIM!  1  U0( 

82.0 

42,1 

62,  1 

4 

34 

19. 

120 

0 

0 

1.24 

.56 

29 

,0 

0 

3 

1 

0 

CALLAHAN  ranger  ST a 

75.3 

35,3 

55.3 

88 

5 

25 

17 

295 

12 

0 

.54 

.37 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

^C^ti  nTl   1   C  CAU.VCQ 

78.9 

37,0 

56 

95 

4 

25 

18* 

227 

0 

* 

0 

1.07 

.63 

29 

,0 

0 

3 

1 

0 

CLOVERDALt   3  S5E 

81.5 

50,7 

66,  1 

2.8 

100 

3 

44 

1 2 

73 

9 

0 

0 

0 

4.57 

2.19 

1.68 

28 

,  0 

° 

4 

3 

3 

COVELO 

78.9 

37.6 

5  8,3 

93 

2  7 

I  7 

216 

5 

0 

9 

0 

1,05 

.68 

28 

a  0 

2 

I 

0 

CRESCENT  CITY   I  N 

61,. 0 

47.9 

56,0 

80 

19 

40 

17 

2^0 

0 

0 

0 

0 

1.87 

,55 

29 

,0 

0 

5 

2 

0 

outtons  Landing 

77. 6M 

47, 5M 

62,6M 

92 

5* 

38 

8 

98 

3 

0 

0 

0 

1,71 

,82 

30 

.0 

0 

2 

2 

0 

Elk  vallEy 

72.1 

38.9 

55,5 

88 

^* 

292 

^ 

0 

6 

^ 

1,16 

,45 

,0 

EUREKA  wB  City  r 

60  .  5 

49,3 

•  5 

42 

306 

0 

0 

0 

0 

1.82 

* 

1,37 

1.10 

28 

3 

1 

1 

FERNDALE   2  NW 

56  1 

19 

39 

269 

0 

0 

0 

0 

2.59 

I  .42 

26 

0 

0 

FOREST  GLEN 

76!*M 

34, 3M 

55, 

3,0 

01 

5 

25 

17 

295 

3 

1 0 

0 

2,58 

_ 

1,46 

1,50 

28 

.0 

0 

4 

2 

I 

rORT  DK**uy 

6<>.l 

47,9 

56.0 

77 

20 

39 

17 

270 

0 

0 

0 

0 

2.57 

- 

.21 

1,84 

29 

•  0 

0 

3 

2 

I 

cnoT  no&fi^  av/tatton 
rUKl    OKAUu  MVIMll'-'rj 

63. 7M 

46  ,7M 

55  •2M 

74 

l9 

39 

22  * 

296 

Q 

^ 

0 

^ 

3.03 

1  •95 

28 

.  0 

3 

2 

FORT  jONtS  RANSER  STA 

77.5 

3  3,3 

55  , 

9l 

6 

^ 

2 

0 

13 

0 

•  29 

_ 

^ 

^ 

FORT  ROSS 

66.  3 

46,0 

57,2 

80 

19 

4 1 

2  36 

0 

0 

0 

0 

4*45 

2  12 

2  8 

'0 

1 

OKA'  Uli    1  " 

78.0 

46,3 

62,2 

2.6 

2 

37 

17 

104 

0 

4.22 

2.06 

2^20 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

U&DDv    r  LMD    DAhi^PD  ^TA 
MMKrT    ^M~r'    KA^ljtK  31** 

77.7 

40,1 

58,9 

2.1 

94 

7 

29 

17 

199 

.93 

- 

3.14 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

62.5 

49,  5 

66,0 

3.9 

100 

2 

42 

26 

63 

0 

3,50 

1.33 

1,57 

2  9 

.0 

' 

^ 

2 

HILTS 

73.6M 

36  ,  7M 

55  ,  2M 

89 

6 

2  7 

18 

302 

0 

0 

9 

0 

,36 

,25 

29 

.  0 

1 

0 

hoopa 

76.1 

45,0 

60,6 

90 

7* 

35 

22 

153 

2 

0 

0 

0 

.38 

,20 

29 

.  0 

2 

0 

0 

KENTF I ElD 

77.6 

48,8 

63,2 

3.1 

3 

43 

12 

91 

3.63 

1.44 

1,85 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

KLAMATH  R 

65. S 

48,3 

57.1 

85 

18 

38 

17 

243 

1.33 

•  51 

28 

,0 

0 

3 

I 

0 

KNIGHTS  Valley 

83.  1 

40,1 

6  1 ,  6 

98 

3  1 

1 7 

1 18 

B 

0 

1 

0 

2,34 

,95 

2  9 

,0 

^ 

^ 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

83.0M 

36, 2M 

59  ,  6M 

9*> 

J, 

6 

0 

9 

0 

0 

LAvA  BEDS  NAT  MONUMENT 

68.9 

40,0 

54  ,  5 

84 

6 

27 

1 7 

320 

0 

0 

1 

0 

09 

04 

30. 

*0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

68.5 

26,0 

48,3 

83 

7 

12 

17 

511 

0 

24 

0 

.10 

•  06 

26 

,0 

0 

0 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

79,5 

46,3 

63,9 

2,2 

95 

3 

40 

15 

68 

0 

^ 

^ 

1.48 

.26 

uu 

29 

,0 

0 

3 

1 

1 

ORlCK  PRAIRIE  CREEK  PK 

67.9 

44  .  8 

56.4 

83 

^ 

33 

263 

^ 

1.61 

.60 

29 

,  0 

0 

' 

^ 

ORLEANS 

77.8 

42.1 

60,  0 

92 

34 

162 

4 

0 

0 

0 

85 

2  91 

56 

29 

0 

0 

2 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  #  2 

79.0 

46.2 

63,6 

2.1 

fit 

2 

17 

75 

7 

0 

0 

0 

2^42 

1.34 

1.53 

29 

,0 

0 

3 

2 

1 

POINT  AREnA 

64,8 

47.1 

56,0 

20« 

39 

22 

272 

Q 

0 

4,06 

2.15 

29 

,0 

0 

4 

2 

2 

POTTER  VAlLEY  PH 

85, 5M 

40. 7M 

63, IM 

98 

5 

32 

17 

0 

0 

1,61 

- 

1.12 

.53 

29. 

.0 

0 

^ 

3 

0 

KlLHAKUjUrj    uKUvt    31  K^ 

77,0 

6  I  •  2 

92 

38 

20, 

125 

2 

0 

3,25 

1,52 

29 

.0 

0 

2 

2 

SAINT  HELENA 

3  7 

4* 

38 

18 

71 

10 

0 

0 

0 

2,18 

.45 

1,21 

29 

.0 

0 

3 

2 

I 

SALYER  RANGER  STATION 

77)9 

44)5 

6l!2 

90 

13. 

37 

25* 

134 

3 

0 

0 

0 

1,05 

,49 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  RAFAEl 

79.5 

52,0 

65.8 

2 

<»6 

26« 

46 

6 

0 

0 

0 

3,20 

1.55 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

SANTA  ROSa 

81.0 

46.5 

63,8 

S 

97 

* 

39 

9 

0 

0 

0 

2  31 

.77 

* 

29 

0 

0 

3 

3 

0 

SCOT  I A 

68.8 

48,7 

58,8 

1.0 

86 

*  1 

1 8 

187 

0 

0 

0 

0 

2,73 

.  78 

1^  19 

29 

,0 

0 

* 

2 

^ 

SHELTER  COVE 

M 

M 

M 

1,95 

ft 

1  •  1 0 

26 

1 

SONOMA 

81. 0 

44,7 

62,9 

96 

3 

36 

17 

83 

^ 

0 

0 

2.36 

1,56 

29 

,0 

0 

4 

1 

I 

71,6 

43,1 

57,4 

85 

7 

34 

18« 

235 

? 

1.78 

U16 

29 

,0 

0 

3 

1 

1 

TULELAKE  //R 

72,2 

29.7 

51.0 

86 

5 

15 

1 7 

429 

0 

I" 

.22 

.71 

•  1 1 

2  9 

*o 

0 

0 

UKIAH 

81.8 

47,1 

64,5 

3.1 

98 

4* 

8  1 

° 

1,97 

02 

I  •  08 

26 

• 

0 

^ 

weaverville  ranger  sta 

79.0 

36.0 

57,5 

3.0 

95 

5 

26 

1 7 

2  33 

4 

0 

9 

0 

2.31 

1  38 

29 

0 

WEED  I  S 

69.6 

34.2 

51,9 

82 

7 

20 

17 

399 

.92 

,40 

28 

,0 

0 

3 

0 

0 

wILLITS   1  NE 

79.2 

39.6 

59,4 

93 

4, 

27 

17 

172 

0 

1.68 

.72 

28 

,0 

0 

3 

2 

0 

YREkA 

73.5 

37.5 

55,5 

2,0 

89 

7 

28 

1 7 

291 

0 

.30 

* 

1,15 

•  21 

29 

,0 

0 

0 

Q 

DIVISION 

59,1 

2,0 

1  92 
• 

,75 

*       *  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

73.9 

36.0 

55,0 

90 

4 

2  I 

1 7 

305 

1 

0 

11 

0 

62 

IS 

3  ^ 

0 

0 

2 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

75.7 

26.6 

51,2 

3*2 

92 

6* 

1 3 

1 7 

423 

2 

0 

23 

0 

*45 

*30 

0 

0 

AUBLRN 

82. <> 

52.5 

67,5 

I 

6* 

42 

25 

57 

0 

2.38 

,65 

1.37 

29 

!o 

0 

2 

2 

BERRYESSA  LAKE 

81.6 

53.5 

67,6 

94 

5* 

48 

17* 

44 

0 

2.30 

1,29 

1^12 

30 

,0 

0 

2 

1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

68.  1 

50.8 

59,5 

5.7 

62 

4 

36 

29 

197 

0 

0 

0 

2.12 

1  ,46 

2  9 

,0 

0 

2 

BOWMAN  DAM 

71.2 

47,3 

59,3 

6.2 

84 

36 

30 

on 

189 

0 

0 

0 

0 

I  56 

2,27 

1,27 

29 

,0 

0 

1 

BROCKS  FArnhAM  ranch 

83, 2M 

47, OM 

65,  IM 

1.7 

97 

6 

36 

24 

75 

0 

0 

0 

1,48 

,52 

,82 

29 

,0 

0 

0 

BURNEY 

75.1 

29,7 

90 

5 

1 8 

17 

381 

0 

2  I 

,29 

,17 

29 

,0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

69,6 

34,6 

52.  1 

2,9 

84 

6 

29 

25, 

392 

^ 

0 

,61 

1.67 

.50 

29 

,0 

0 

I 

0 

CENTERVILLE  PH 

87,1 

46,5 

66,8 

3.2 

99 

5, 

37 

24 

57 

18 

0 

0 

1,65 

.52 

1.35 

29 

.0 

0 

1 

1 

CHESTER 

72.  3M 

29, SM 

51. IM 

66 

4 

22 

23 

426 

0 

0 

0 

.09 

1.86 

,04 

27 

,0 

0 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

83.2 

49,9 

66,6 

3,6 

95 

6, 

42 

17 

59 

9 

0 

0 

0 

1.69 

.23 

1,22 

29 

.0 

0 

1 

1 

CLARKSBURG 

80.8 

49,6 

65.2 

93 

5 

43 

25. 

64 

6 

0 

0 

0 

1.73 

1,01 

29 

.0 

0 

2 

1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

81.7 

39,1 

60,4 

96 

5» 

30 

24. 

163 

7 

0 

7 

0 

1.66 

.55 

,69 

28 

,0 

0 

2 

0 

COLFAX 

78. 6M 

52, 9M 

65, 8M 

4,4 

9 1 

6* 

43 

24 

74 

4 

0 

0 

0 

1,75 

1.73 

29 

.0 

0 

I 

1 

LULUoH  I 

80. A 

48.  I 

64,3 

1.2 

95 

5 

42 

18 

78 

5 

0 

0 

0 

1,43 

.65 

.93 

29 

,0 

0 

1 

0 

DAVIS  1  WSW 

81.0 

48.0 

64,5 

1.3 

94 

5. 

42 

25. 

67 

4 

0 

0 

0 

1,72 

.96 

.84 

30 

.0 

0 

2 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

71. 6M 

38. 2M 

54, 9M 

2,4 

63 

6 

33 

25. 

308 

0 

0 

0 

0 

1.75 

1.79 

1.49 

29 

.0 

0 

1 

I 

DE  SABLA 

77.5 

47,2 

62,4 

69 

6« 

39 

30 

123 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.03 

1.95 

29 

.0 

0 

1 

I 

DOBBINS  Colgate 

80. 9M 

47, 6M 

64,  3M 

93 

19 

38 

26 

99 

0 

0 

0 

1.42 

,95 

1.26 

29 

.0 

0 

1 

I 

OOWNIEVILLE  ranger  STA 

77.0 

38,4 

57,7 

91 

5 

33 

26. 

224 

1 

0 

0 

0 

1.26 

1,05 

.90 

29 

.0 

0 

1 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

81.0 

46,1 

63.6 

2.7 

95 

5 

35 

17 

95 

7 

0 

0 

0 

2.12 

1.05 

28 

,0 

0 

2 

1 

FAIRFiElO  police  STA 

81.8 

50,4 

66,1 

95 

4 

41 

20 

49 

6 

0 

0 

0 

2.23 

1,70 

29 

,0 

0 

I 

1 

FOLSOM  DAM 

81.9 

53.6 

67,9 

95 

4 

45 

18. 

48 

7 

0 

0 

0 

1.79 

1,22 

29 

,0 

0 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  NormaJ 

HighesI 

1  Date 

« 

Q 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

« 

a 

1    .10  or  More  | 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

5  S 
<^< 

S  1. 

no 

s  > 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

78,6 

52.4 

65.5 

93 

6* 

42 

29 

97 

4 

0 

0 

0 

2,30 

1,34 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

GRASS  VALLEY 

80.0 

49.9 

66.0 

3,3 

94 

7 

41 

30 

89 

5 

0 

0 

0 

1.76 

-  1,03 

1,23 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

HAT  Creek  ph  no  l 

76.7 

31.0 

53.9 

1.1 

91 

6. 

21 

17 

342 

3 

0 

20 

0 

,15 

-  1.15 

,07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

70.7 

35.7 

63.2 

86 

5* 

19 

17 

368 

0 

9 

0 

,57 

.74 

,53 

29 

.  0 

0 

I 

lakeport 

79.6 

43.3 

61.5 

93 

6. 

33 

17 

133 

5 

0 

0 

0 

2,08 

.34 

1,02 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

lakeshore 

81.5 

46.5 

64,0 

97 

5» 

36 

24 

101 

10 

^ 

3,94 

1,81 

29 

.0 

0 

3 

3 

2 

lAke  spaulding 

72.6 

40.2 

56.4 

5.7 

84 

5» 

28 

26 

263 

0 

0 

3 

0 

1,94 

•  2.01 

1 . 36 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAKE  SPAULDING  DAM 

M 

43. 8M 

M 

82 

5 

36 

30» 

0 

0 

0 

0 

1,69 

1.14 

29 

.0 

0 

3 

1 

I 

LAS  PLUMAS 

82,6 

57,6 

70,  1 

3,0 

94 

4« 

46 

24 

37 

? 

1,65 

-  .83 

1,32 

29 

,0 

0 

3 

1 

MAN2ANITA  LAKE  // 

66,  7 

37,4 

52,  1 

80 

5 

31 

25 

394 

,82 

,69 

29 

T 

0 

2 

1 

0 

MARY  SV I LLE 

63.2 

50,7 

67,0 

2.5 

96 

6 

43 

24 

52 

1,45 

.33 

1  ,04 

29 

,0 

0 

3 

1 

1 

MC  CLOUD 

73.4 

36,0 

54,7 

3.2 

89 

5 

^4 

17 

316 

0 

0 

8 

0 

2,05 

.  1,44 

.80 

28 

,0 

0 

4 

2 

0 

MINERAL 

69.8 

36,9 

62,9 

4,6 

84 

5. 

28 

25 

369 

0 

0 

7 

0 

1,56 

•  2,35 

.  84 

29 

,0 

0 

3 

1 

0 

monticello  dam 

62.6 

51,6 

67,  1 

96 

5 

46 

25 

47 

0 

1,77 

•  95 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

MOUNT   ShASTA  w8  CITY  //R 

70,2 

40,  1 

65,2 

3,3 

87 

5 

33 

18. 

302 

0 

1.11 

-  1,33 

.71 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEVADA  CITY 

73.9 

39.9 

56,9 

2,0 

85 

7. 

33 

18 

246 

^ 

1,53 

-  1,22 

1,17 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

ORLAND 

82,6 

49.2 

66,0 

1,7 

97 

5» 

39 

24 

69 

9 

0 

0 

0 

1,28 

.22 

,67 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

oroville 

e'>,o 

53.6 

66,6 

96 

5. 

45 

24 

37 

11 

0 

0 

0 

1.28 

1,04 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

PAPADI SE 

80,0 

53,9 

67,0 

92 

6 

43 

24 

72 

0 

0 

2,31 

1,60 

29 

,0 

0 

3 

1 

PLACERV I LLE 

78,3 

44.8 

61,6 

4,5 

91 

5 

36 

24 

129 

0 

0 

0 

1.82 

-  .27 

1,31 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

placerville  ifg 

79.0 

65,9 

67,5 

92 

7» 

44 

29 

70 

0 

0 

1.95 

1,63 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

PLATINA 

M 

M 

M 

32 

24 

0 

1 

0 

2,55 

1,05 

28 

.0 

0 

3 

2 

1 

PORTOLA 

74.0 

29,0 

61,5 

3,9 

88 

3 

2 1 

23 

412 

0 

0 

25 

0 

,28 

-   1  .06 

,23 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

QUINCY  RANGER  STATION 

80.0 

30,3 

55,2 

4,5 

92 

7* 

20 

23 

297 

0 

2 1 

0 

,42 

-  2.01 

.26 

29 

.0 

0 

1 

0 

RED  8LUFF  WB  AIRPORT  R 

82.3 

52,4 

67,6 

2,0 

98 

4 

41 

24 

56 

9 

0 

0 

0 

1.19 

.  .18 

.64 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

REDDING  Fire  STA  NO  2 

84.9 

55.2 

70,  1 

4,7 

100 

4 

44 

24 

49 

1 5 

0 

1.89 

.38 

.83 

29 

,0 

0 

3 

2 

0 

ROCKLIN 

82.2 

47,  1 

64.7 

2,0 

96 

4 

37 

17 

76 

7 

0 

0 

0 

l.ao 

.73 

1.20 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

81.2 

52,2 

66.7 

3,  ^ 

96 

4 

44 

24 

49 

7 

0 

0 

0 

1,72 

.95 

.87 

28 

.0 

0 

2 

2 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

SHASTA  DAm 

79.1 

57,2 

68.2 

95 

6 

49 

25. 

56 

5 

0 

0 

0 

4.41 

2.45 

29 

.0 

0 

4 

3 

2 

b  I       f^A    L  I  T  T 

76.8 

43,9 

60.4 

91 

4 

31 

26 

167 

0 

0 

.88 

.75 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

sierraville  ranger  5TA 

74,5 

30,  1 

52,3 

3,6 

87 

6* 

2 1 

23 

386 

0 

0 

19 

0 

.21 

-  1.62 

.  18 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1  E  //R 

64,2 

34,9 

49.6 

78 

4« 

26 

26 

471 

0 

0 

12 

0 

1,10 

.65 

29 

1.9 

2 

29 

2 

1 

0 

82,8 

48,  1 

65.6 

3,2 

96 

5» 

3  7 

17 

72 

10 

0 

0 

0 

2,12 

1.00 

.  86 

28 

.0 

0 

2 

Q 

STRAWBERRY  VALLEY 

75,3 

44,0 

69,7 

90 

4 

36 

31. 

182 

1 

0 

0 

0 

2.59 

1.88 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

TURNTABLE  QREEK 

82aOM 

54, 7M 

68. 4M 

98 

5 

46 

24 

66 

0 

0 

0 

3.18 

1.56 

29 

.0 

0 

4 

2 

2 

TWIN  LAKES 

62,8 

34,4 

46,6 

6,6 

74 

3. 

25 

25 

500 

0 

0 

12 

0 

1.34 

-  .93 

1.31 

29 

10.5 

4 

29 

1 

1 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

82. 4M 

41, 9M 

62, 2M 

96 

4 

31 

17 

He 

8 

0 

1 

0 

2.09 

.87 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

VACAVILLE 

82.9 

49,9 

66,4 

3,2 

94 

19 

42 

24 

48 

9 

0 

0 

0 

2.32 

1.15 

1.96 

29 

.0 

0 

3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

80.9 

50.3 

65,6 

93 

4 

41 

24 

83 

5 

0 

0 

0 

1.49 

-  .80 

.94 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

whiskeytown  res 

60.5 

53.5 

67,0 

96 

6 

43 

24 

70 

8 

0 

0 

0 

4.49 

1.94 

29 

.0 

0 

4 

3 

2 

WILLIAMS 

82.6 

49.4 

66,0 

95 

7» 

42 

27. 

57 

6 

0 

0 

0 

1.25 

.65 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLOWS 

82.9 

49.7 

66,3 

1,9 

97 

5« 

40 

24 

66 

10 

0 

0 

0 

1.18 

.26 

.62 

29 

,0 

0 

2 

2 

0 

l.i  1  M  T  C  □  Q 

W  1  N  1  t  H  D 

62.6 

51.2 

66,9 

95 

6* 

45 

25. 

51 

8 

0 

0 

0 

2.74 

1  .42 

29 

,0 

0 

3 

2 

2 

WOODLAND   1  WNW 

81.6 

46,9 

65,4 

I.  1 

95 

7* 

40 

24 

61 

6 

0 

0 

0 

1,60 

.62 

.60 

29 

,0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

61,7 

3,7 

1.68 

-  ,40 

#       *  ♦ 

NORTHEAST  INTERIOR 

D  A  C  T  M                                          n  ) 

Boca 

72.8 

23.2 

48,0 

86 

4 

11 

24. 

618 

^ 

0 

29 

0 

.48 

.48 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

BOD  IE 

60.9 

19.3 

40,  1 

73 

2 

6 

25 

753 

0 

0 

30 

0 

1.45 

1.40 

29 

6.0 

2 

29 

1 

1 

1 

BRIDGEPORT 

72. 7M 

21. 3M 

47. OM 

83 

3 

1 1 

26. 

551 

0 

0 

29 

0 

.21 

.21 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDARVILLE 

71.9 

40.7 

66,3 

5.5 

86 

7 

26 

17 

267 

0 

0 

3 

0 

.24 

-  ,93 

.16 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

70.1 

29.9 

60,0 

83 

4 

23 

24. 

461 

0 

0 

20 

0 

.55 

.36 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

74. 8M 

36. 6M 

65, 7M 

88 

7 

26 

24. 

281 

0 

0 

9 

0 

.15 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

73.8 

33.3 

53,6 

87 

6 

21 

18 

347 

0 

0 

12 

0 

.15 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIOWELL 

■'3,4 

34.7 

54.  1 

4.0 

87 

5 

23 

17 

332 

0 

0 

12 

0 

.29 

-  ,82 

.20 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

69.  1 

32.4 

50,8 

eo 

6« 

25 

25. 

437 

0 

0 

17 

0 

.64 

.64 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

MONO  LAKE 

71,3 

37,9 

54,6 

84 

3 

30 

31. 

316 

0 

0 

6 

0 

,36 

.36 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUAM  VALLEY 

70,5 

31,6 

51,1 

81 

4 

22 

31 

426 

0 

0 

15 

0 

.97 

.64 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

76, 2M 

34,  3M 

55, 3M 

4,1 

88 

6 

2  4 

18. 

304 

0 

0 

0 

.11 

-  ,81 

.06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHCE  CITY 

M 

36,  1 

M 

76 

4 

30 

31. 

0 

0 

10 

0 

,76 

-  1,14 

.57 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

TERMO 

70,9 

27,7 

49,  3 

84 

6 

12 

17 

480 

0 

0 

23 

0 

,32 

.32 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

7  1 ,  2M 

31,5M 

51,4M 

5,8 

84 

4 

23 

24* 

415 

0 

0 

18 

0 

.42 

-  1.40 

.33 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODFORDS 

71,5 

56  2 

33 

30 

215 

0 

0 

0 

0 

,25 

.24 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

51,7 

3,6 

,46 

-  .82 

«      «  « 

CEK'TRAL  COAST 

Drainage 

AvILA  BEACH 

74.3 

53,2 

63,8 

103 

19 

4  7 

13 

86 

4 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

78.4 

47,0 

62,7 

91 

4 

39 

13 

84 

4 

0 

0 

0 

4,44 

2.85 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

BERKELEY 

69.8 

53,6 

61,7 

,4 

84 

19. 

50 

17 

116 

0 

0 

0 

0 

1,28 

.11 

.66 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

BURL INGAME 

74.  1 

49,9 

62,0 

84 

20. 

43 

17 

94 

0 

0 

0 

0 

1,18 

.60 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

CARMEL  VALLEY 

79.8 

48,2 

64,0 

98 

20* 

39 

12 

86 

6 

0 

0 

0 

,69 

.40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

CROCKETT 

77.3 

53,0 

65,4 

93 

4 

47 

18 

50 

3 

0 

0 

0 

1,56 

.73 

.83 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

GILROY 

62.2 

47,4 

64,8 

98 

3 

40 

20 

67 

9 

0 

0 

0 

1,19 

1.02 

29 

,0 

0 

2 

1 

I 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

66.2 

50,0 

68,1 

66 

20 

44 

17. 

212 

0 

0 

0 

0 

1,89 

.75 

29 

,0 

0 

3 

3 

0 

HOLLISTER 

81.5 

46,7 

64.1 

1,5 

97 

20 

40 

1 

72 

7 

0 

0 

0 

1,30 

.81 

.66 

29 

,0 

0 

2 

2 

0 

KING  CITY 

82. 3 

46,4 

64.4 

2,5 

98 

4* 

39 

17 

69 

9 

0 

0 

0 

1,50 

1.21 

1.14 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 

Continued    


SUtlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

V 
D) 

•2 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Grealest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

1    Max.  Depth  1 

1    on  Ground  | 

Dale 

1    .10  or  Mors  | 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

si 

LIVERMORE   2  SSW 

81  .'• 

49.  1 

65,3 

2.7 

96 

5 

40 

17 

62 

7 

0 

0 

0 

.85 

.26 

,66 

29 

.0 

0 

2 

I 

0 

LOS  SAT05 

78.6 

49,5 

64,1 

2,3 

92 

3 

43 

17 

67 

3 

0 

0 

0 

1.26 

.17 

,84 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

78,3 

50,9 

64,6 

93 

4 

45 

25. 

67 

4 

0 

0 

0 

1.11 

,67 

30 

•  0 

0 

1 

MONTEREY 

70,8 

52,8 

61,8 

91 

20 

46 

11 

136 

1 

0 

0 

0 

.78 

,43 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

67,8 

50,7 

59.3 

99 

2  1 

45 

25* 

195 

2 

0 

0 

0 

1.69 

1.12 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

79,8 

55,8 

67,8 

96 

4 

43 

25 

79 

8 

0 

0 

0 

1.52 

,97 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

70, 6M 

56, OM 

63, 3M 

6.6 

85 

4 

39 

27 

135 

0 

0 

0 

0 

.83 

-  ,41 

,61 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

nacimiento  dam 

6^,8 

48,5 

67,2 

100 

5 

42 

13 

54 

16 

0 

0 

0 

1.20 

1,01 

29 

.  0 

0 

1 

NEWARK 

7*,6M 

54,9 

64, 8M 

87 

3 

50 

17 

49 

0 

0 

0 

0 

.67 

,58 

29 

,0 

0 

1 

1 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

70,7 

55,2 

63.0 

1,9 

65 

20. 

49 

17 

75 

0 

0 

0 

0 

1.46 

,68 

.72 

28 

,0 

0 

2 

2 

0 

PALC  ALTO  CITY  HALL 

73,9 

48,0 

61,0 

88 

20 

40 

20 

126 

0 

Q 

0 

0 

.80 

.61 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

PASO  ROBLES 

85,7 

44,4 

65,1 

100 

4 

37 

14 

60 

15 

0 

0 

0 

1.05 

.72 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

84,5 

46,7 

65,6 

100 

6 

41 

25. 

67 

14 

0 

0 

0 

.83 

.63 

28 

•  0 

0 

2 

I 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

86,1 

45.9 

66,0 

101 

4 

38 

25. 

80 

17 

0 

0 

0 

1.84 

1.20 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

PISMO  BEACH 

69,7 

51.6 

60,7 

99 

19 

42 

11 

165 

2 

0 

0 

0 

1.56 

1.22 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

63.7 

48.7 

66,2 

78 

21 

40 

12 

268 

0 

0 

0 

0 

2.19 

1.61 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

79,2 

48.7 

64,0 

92 

5. 

33 

20 

70 

3 

0 

0 

0 

1.18 

.74 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

PRIEST  VAlLEY 

82.  1 

40.7 

61,4 

96 

4. 

30 

26 

138 

10 

0 

2 

0 

1,37 

,  82 

,70 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

REDliOOO  CITY 

77.8 

49.6 

63,7 

2.5 

90 

3* 

42 

17 

60 

2 

0 

0 

0 

1.30 

,50 

.84 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

K  1  ^n'^U^'L' 

73.4 

54.0 

63.7 

90 

20 

48 

3 

73 

1 

0 

0 

0 

1,60 

•  91 

29 

,0 

0 

3 

2 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

77.2 

47.3 

62.3 

90 

3 

38 

17 

100 

1 

0 

0 

0 

1.19 

.67 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

SALINAS  2  E 

75,4 

49.7 

62,6 

1.7 

95 

20^ 

39 

IT 

106 

4 

0 

0 

0 

.85 

.32 

.61 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

SALINAS  FaA  AP 

75.8 

51.6 

63,7 

97 

20. 

41 

17 

77 

4 

0 

0 

0 

.71 

.69 

28 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

87.5 

45,4 

66,5 

104 

19 

35 

26 

52 

15 

0 

0 

0 

1.62 

.96 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

c    F    OTCWMnNn  ^IIN^FT 

p 

66.7 

52,5 

59,6 

84 

21. 

45 

17 

166 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.67 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

70,2 

51,5 

60,9 

.4 

85 

19. 

46 

23. 

135 

0 

0 

0 

0 

1.26 

,52 

.75 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

70,7 

55,4 

63,1 

1.7 

86 

19« 

50 

12 

100 

0 

0 

0 

0 

1.90 

1.01 

1.27 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAN  GREGORIO  2  SE 

71.0 

47,6 

59,3 

95 

19 

36 

17 

181 

1 

0 

0 

0 

1.18 

.75 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  JOSE 

R 

77,4 

50.2 

63.8 

1.4 

90 

3* 

43 

17 

62 

2 

0 

0 

0 

.96 

.40 

.70 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAf^l    1  IIT^    nRtCOn    Dfll  V 
oAn)    LUIj    UtSlaHU  rULT 

78,3 

50  b 

64  4 

1  .  4 

98 

21 

44 

1 1 

74 

5 

0 

0 

0 

1.43 

.73 

1.10 

29 

.0 

0 

3 

1 

SAN  MATEO 

74. 6M 

53. 5M 

64,  IM 

68 

19* 

47 

17 

69 

0 

0 

0 

0 

.89 

.62 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

77,0 

51.8 

64,4 

2,7 

90 

3. 

45 

17 

59 

2 

0 

0 

0 

1.10 

.53 

.60 

29 

,0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

76.4 

47,9 

62,2 

2,4 

100 

20 

40 

17. 

no 

3 

0 

0 

0 

1.67 

.29 

.98 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

74.1 

52.9 

63,5 

88 

20. 

48 

16. 

82 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.67 

30 

,0 

0 

2 

2 

0 

79.7 

63,0 

93 

4 

40 

21. 

84 

3 

0 

0 

0 

1.02 

.18 

.76 

29 

,0 

0 

2 

1 

0 

mATSONVILLE  watermorks 

73.7 

48.1 

60.9 

97 

2 1 

41 

17. 

146 

4 

0 

0 

0 

1.10 

1.04 

29 

,0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

63.1 

2,5 

1.34 

.52 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  fiBreboard  ml 

79.4 

54.5 

67.0 

3,8 

95 

4 

45 

26. 

44 

4 

0 

0 

0 

1.38 

.82 

.96 

29 

•  0 

0 

2 

1 

0 

ANTiocH  Pumping  plant 

83.2 

48.6 

65.9 

102 

5 

40 

8 

48 

7 

0 

0 

0 

1.34 

1.03 

29 

.0 

0 

2 

1 

t 

ASH  MOUNTAIN 

70  2 

97 

3 

43 

3 1 

31 

U 

0 

0 

0 

1.54 

.55 

,93 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

AUBERRY 

8l!l 

51I5 

66.3 

4)4 

95 

5 

41 

31. 

74 

9 

0 

0 

0 

1.98 

.T5 

1,61 

29 

.0 

0 

'2 

1 

1 

bakersfielo  wb  airport 

R 

84.6 

57.4 

71.0 

4,2 

97 

3 

49 

26. 

17 

10 

0 

0 

0 

.67 

.35 

,39 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

82.5 

57.8 

70.2 

95 

4 

47 

31. 

36 

7 

0 

0 

0 

1.92 

1,41 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

blackwells  corner 

84. 3M 

55. 3M 

69, 8M 

97 

5 

46 

25 

31 

10 

0 

0 

0 

.87 

.71 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

BUTTONW 1 LLOW 

85.3 

53.1 

97 

13 

25 

26 

11 

0 

0 

0 

,63 

.44 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

75.4 

40.6 

58,0 

4,6 

88 

7. 

32 

26 

221 

0 

0 

1 

0 

3.25 

.50 

1.91 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

CAMP  PARDEE 

83.0 

53,9 

68,5 

3.4 

<t 

46 

26 

47 

10 

0 

0 

0 

2.78 

1.81 

1,58 

29 

.0 

0 

2 

2 

2 

CATMEYS  VY  BULL  RUN  RH 

82.7 

51,5 

67,1 

95 

7 

43 

25* 

55 

7 

0 

0 

0 

1.62 

1,56 

29 

.0 

0 

1 

1 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

76, 8M 

45, 8M 

61,3M 

90 

5 

33 

29 

148 

1 

0 

0 

0 

2.08 

1,69 

29 

.0 

0 

3 

1 

I 

COAL  I NGA 

85.4 

3  ^ 

97 

5« 

43 

27 

34 

12 

0 

0 

0 

,73 

.49 

,53 

29 

,0 

0 

2 

1 

0 

CORCORAN   IRRI6  DIST 

84.2 

52^5 

68.4 

97 

13 

44 

26 

36 

10 

0 

0 

0 

.76 

.64 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

OENAIR  3  NNE 

82.3 

46,6 

64,5 

1.8 

95 

12* 

39 

26 

71 

8 

0 

0 

0 

1,98 

1.43 

1.06 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

DUDLEYS 

77,6 

38,5 

58.1 

3.4 

91 

6* 

31 

26. 

216 

3 

0 

3 

0 

3.02 

1.16 

1.98 

29 

.0 

0 

3 

2 

I 

electra  Power  house 

83.2 

48.6 

65.9 

2.3 

95 

4* 

40 

24 

61 

9 

0 

0 

0 

1.86 

.24 

1.46 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

84.  3M 

51  .9M 

68,  IM 

97 

11 

26 

10 

0 

0 

0 

.80 

.76 

29 

.0 

0 

2 

1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

84.3 

52,2 

68,3 

3.7 

96 

4. 

44 

26 

41 

10 

0 

0 

0 

K23 

.87 

29 

.0 

0 

2 

1 
1 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

85,3 

52.0 

68,7 

97 

7. 

43 

24 

36 

10 

0 

0 

0 

1,46 

1.39 

29 

.0 

0 

1 

I 

GIANT  FOREST 

65,9 

42,9 

54,4 

4,9 

78 

6 

30 

30. 

323 

0 

3 

0 

1.90 

.22 

.98 

29 

3.0 

3 

29 

3 

2 

0 

GLENNVILLE 

80, IM 

40,  IM 

60, IM 

93 

6« 

31 

27 

166 

6 

0 

1 

0 

1.03 

.66 

29 

.0 

0 

30. 

2 

1 

0 

GRANT  GROVE 

65.3 

45,6 

55,5 

77 

3 

31 

30 

290 

0 

0 

3 

0 

2,27 

1.35 

29 

6.0 

5 

3 

2 

I 

HANFORD 

85.0 

48,9 

67,0 

3,4 

96 

12 

38 

26 

54 

11 

0 

0 

0 

,95 

.58 

.85 

29 

.0 

1 

0 

hETCH  hetchy 

77. 7M 

45. OM 

61. 4M 

4,7 

90 

36 

27 

141 

2 

0 

0 

0 

1,85 

-  .12 

1  .66 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

63.5 

37,2 

50.4 

3.3 

74 

5. 

28 

30 

446 

0 

0 

8 

0 

.62 

29 

10.0 

5 

29 

IDRIA 

79.9 

56.5 

68,2 

5.0 

92 

3 

42 

27 

62 

4 

0 

0 

0 

1,47 

.94 

.0 

0 

2 

2 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

86.  1 

64.5 

75,3 

5,0 

101 

11 

54 

27. 

5 

12 

0 

0 

0 

,58 

.03 

,39 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

85.7 

50,8 

68,3 

99 

2 

35 

26 

50 

13 

0 

0 

0 

,44 

.25 

26 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   I  SSW 

85.1 

57.2 

71,2 

97 

13 

48 

26 

20 

10 

0 

0 

0 

1,21 

1.03 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

KETTLEMAN  STATION 

84.6 

60.  I 

72,4 

96 

12. 

50 

25. 

22 

10 

0 

0 

0 

1,15 

.99 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

82.9 

49.3 

66,  1 

96 

13 

40 

27. 

61 

7 

0 

0 

0 

1,74 

.75 

1.63 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

LE  GRAND 

84.1 

50.4 

67,3 

3,5 

95 

3 

42 

26 

41 

10 

0 

0 

0 

1,35 

1.25 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

LEMCN  COVE 

83.  3 

53.3 

68.  3 

2,6 

95 

12. 

42 

26 

44 

10 

0 

0 

0 

1.23 

.53 

.68 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

LINDSAY 

84.  3 

51.0 

67.7 

3,7 

96 

5 

43 

26 

41 

10 

0 

0 

0 

1.14 

.72 

.66 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

LODI 

80.5 

48,7 

64.6 

3.4 

94 

3 

39 

17 

72 

7 

0 

0 

0 

1.79 

.87 

1.29 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOS  BANOS 

80,7 

50,7 

65.7 

1.5 

93 

12. 

44 

18 

53 

6 

0 

0 

0 

2,69 

2.25 

1.36 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

MADERA 

84,7 

51,8 

68.3 

4.  1 

97 

4 

43 

25 

42 

11 

0 

0 

0 

1.06 

.57 

1.05 

29 

.0 

0 

1 

1 

1 

MANDEVILLE  ISLAND 

78.0 

50,8 

64.4 

90 

4. 

41 

26 

73 

2 

0 

0 

0 

1.29 

.65 

.69 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARICOPA 

85.0 

59,5 

72.3 

4.2 

97 

3 

49 

31. 

11 

10 

0 

0 

0 

.93 

.66 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
OCTOBER  196* 


Continued 


MERCED  FIpE  STATION  2 
MODESTO 

newman  2  nw 

north  fork  ranger  sja 

oakdale  woodward  dam 

orange  cove 
pancche  Creek 
porterville 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  LUIS  DAM 
50N0RA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPl 

TEJCN  RANcHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
DIVISION 


SOlTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


ALPINE 

avalon  pleasure  pier 
barrett  dam 

bealmont  pumping  plant 
big  bear  lake 

BONITA 

BURPANK   we   AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 
CAMFO 

canoga  park  pierce  col 
Chula  vista 

CLAbEMONT   POMONA  COL 

CORCNA 

CULVER  CITY 

CUYAmA 
CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAn  DAM 
ELSINORE 

ESCCNDIDO 
FONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 
HENSHAW  DAM 

idyllwIld  ranger  sta 

JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACh 
LA  MESA 
LOMFOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  fi 

MILL  CRtEK  NO  2 

MT  EAlDY  notch 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

OJAI 

OxNARO 

PALCMAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRIS 

pomcna 

ramcna  spaulding 

REOlANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  *  3 
RIVERSIDE   ExP  STA  B 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNABDINO  CO  HOSP 

SANCBER6  XB  //R 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■5 
Q 

Lowest 

Date 

No,  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

0 

1 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Degree  I 

«  < 

."J 
"* 

,°l 

e'l.O 

50,6 

67.3 

4, 

2 

95 

12» 

42 

17 

47 

10 

0 

0 

0 

1.67 

1.18 

1,36 

29 

.0 

0 

2 

1 

I 

81.7 

49.1 

65,4 

2, 

8 

95 

3 

41 

24 

60 

8 

0 

0 

0 

1,35 

.77 

1.19 

28 

•  0 

0 

2 

1 

1 

BO, 7 

50.2 

65,5 

4 

91 

4. 

43 

24 

58 

5 

0 

0 

0 

1,49 

1.02 

1,24 

29 

.0 

0 

2 

1 

81.1 

47,8 

64,5 

95 

7» 

6 

0 

0 

0 

.96 

1,86 

29 

•  0 

Q 

82.0 

51,0 

66,5 

3, 

2 

94 

4 

42 

25. 

53 

7 

0 

0 

0 

U30 

.64 

1,30 

29 

.0 

0 

I 

1 

1 

84.1 

52,7 

68,4 

4, 

I 

95 

13. 

44 

26 

37 

10 

0 

0 

0 

1,07 

.47 

,96 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

M 

M 

M 

44 

25 

Q 

.82 

,80 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

85.4 

51,9 

68,7 

3. 

5 

96 

6* 

44 

26. 

32 

11 

0 

0 

0 

1.32 

.83 

.80 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

75,6 

40,9 

58,3 

6 

3 1 

208 

0 

0 

I 

0 

1.13 

,61 

28 

.0 

0 

2 

2 

Q 

79.4 

53,8 

66,6 

92 

4 

41 

31. 

81 

4 

0 

0 

0 

1.89 

1.75 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

81.5 

54,8 

66.2 

92 

13. 

47 

25 

42 

6 

0 

0 

0 

1.33 

1.14 

29 

.0 

0 

2 

1 

82,7 

47,2 

5 

40 

2  5 

73 

9 

0 

0 

0 

2,60 

.99 

2,08 

29 

.0 

0 

3 

1 

73. 3M 

41,7M 

57I5M 

86 

4 

32 

30. 

235 

0 

0 

3 

0 

3.15 

2,51 

29 

.5 

I 

29 

2 

2 

} 

81.5 

52.1 

66.8 

2, 

8 

94 

3 

45 

25. 

50 

5 

0 

0 

0 

1,68 

1.05 

1,17 

28 

.0 

0 

2 

2 

79.7 

49.6 

64.7 

2, 

5 

91 

4 

41 

24 

61 

2 

0 

0 

0 

1.79 

1.17 

1,18 

29 

.0 

0 

2 

2 

82,6 

46.2 

64,4 

95 

3 

35 

24 

74 

9 

0 

0 

0 

1,15 

,93 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

75,0 

44,2 

59,6 

89 

5 

34 

26 

171 

0 

0 

0 

0 

.29 

,15 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

84.2 

57.0 

70,6 

4. 

6 

96 

3 

45 

26 

25 

8 

0 

0 

0 

.81 

.19 

.71 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

85.4 

0 

13. 

41 

26 

36 

12 

0 

0 

0 

1,77 

.  96 

.92 

29 

.0 

0 

2 

2 

0 

81,5 

49,2 

65^4 

6, 

6 

95 

4 

42 

31. 

78 

6 

0 

0 

0 

2.61 

.25 

1.99 

29 

.0 

0 

3 

1 

I 

82,0 

51.8 

66,9 

93 

5. 

42 

26 

44 

7 

0 

0 

0 

.95 

.95 

29 

.0 

0 

1 

1 

0 

80,9 

53.6 

67,3 

94 

3 

45 

31. 

40 

5 

0 

0 

0 

1.03 

.74 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

82,4 

53,4 

67,9 

1, 

8 

93 

13. 

43 

26 

39 

8 

0 

0 

0 

.83 

.40 

.65 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

54,1 

13 

2  6 

2  ^ 

8 

0 

0 

0 

.65 

.38 

,43 

29 

.0 

0 

2 

Q 

Q 

78.2 

44,  1 

61I2 

5. 

9 

93 

4 

33 

27 

147 

4 

0 

0 

0 

2.35 

.67 

2,17 

29 

.0 

0 

2 

1 

I 

65,9 

4. 

2 

1,49 

.57 

85,8 

57,8 

71.8 

100 

6 

44 

27 

25 

14 

0 

0 

0 

.35 

,35 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

71, 2M 

62. 6M 

66, 9M 

3. 

5 

88 

2  1 

55 

27 

16 

0 

0 

0 

0 

,12 

-  ,48 

,08 

28 

•  0 

0 

0 

0 

0 

86,4 

50.6 

68.5 

4, 

2 

102 

7 

38 

31 

34 

13 

0 

0 

0 

.22 

-  ,43 

,13 

15 

.0 

0 

I 

0 

0 

5  3  5 

100 

5 

39 

30 

63 

12 

0 

0 

0 

.16 

,92 

,16 

30 

,0 

0 

1 

0 

Q 

69)3 

3o!6 

50,0 

82 

4. 

21 

25 

458 

0 

0 

20 

0 

.52 

,32 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

61,1 

56,8 

69,0 

4, 

7 

98 

20 

45 

31 

11 

5 

0 

0 

0 

,02 

-  ,48 

,02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

83,4 

57.4 

70,4 

4, 

1 

100 

6. 

48 

31 

18 

11 

Q 

0 

0 

.37 

•  ,12 

,22 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

72,8 

60.4 

66,6 

95 

20 

54 

27 

26 

2 

0 

0 

0 

.07 

,02 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

51.6 

20. 

45 

13. 

32 

12 

0 

0 

0 

1.28 

28 

.0 

0 

2 

2 

Q 

84,1 

47,4 

65,8 

97 

6. 

34 

30. 

76 

12 

0 

0 

0 

.39 

,37 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

87.2 

52,7 

70,0 

104 

5. 

43 

31 

20 

17 

0 

0 

0 

.44 

.25 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

73, 3M 

59, 3M 

66,  3M 

3, 

8 

95 

21. 

50 

31 

28 

2 

0 

0 

0 

T 

.  ,49 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

83,9 

56,2 

70,  1 

4. 

5 

100 

6. 

47 

27 

23 

11 

0 

0 

0 

.33 

-  ,43 

.30 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

86,1 

5  3  ,  1 M 

3 

101 

6 

29 

21 

11 

0 

0 

0 

.04 

,50 

.04 

29 

•  0 

0 

0 

0 

Q 

77, 7M 

57, OM 

67. 4M 

98 

21 

50 

31 

19 

2 

0 

0 

0 

.48 

.39 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

82. 2m 

43, 5m 

62. 9M 

96 

4. 

36 

25 

116 

8 

0 

0 

0 

,76 

.43 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

77,4 

43,7 

60.6 

5 

6 

89 

7. 

34 

31 

154 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  ,88 

.31 

16 

•  0 

0 

2 

0 

0 

85.3 

53,9 

69,6 

101 

7. 

47 

27. 

36 

13 

0 

0 

0 

.58 

,12 

.42 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

8  7,8 

56,4 

72,1 

104 

7 

45 

1 

10 

16 

0 

0 

0 

.22 

.17 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

89,9 

51,7 

70,8 

4 

6 

105 

5 

40 

20 

6 

16 

0 

0 

0 

.14 

-  ,41 

.07 

29. 

,0 

0 

0 

0 

0 

81.3 

55.8 

68,6 

4 

4 

96 

4 

44 

31 

15 

9 

0 

0 

0 

.31 

-  ,53 

.30 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

88,5 

63,  3 

75,9 

105 

5 

45 

25 

16 

16 

0 

0 

0 

.20 

.19 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

66.7 

54,2 

70,5 

103 

6 

41 

31 

10 

12 

0 

0 

0 

.12 

.11 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

82,9 

44,6 

63,9 

98 

7 

34 

31 

92 

12 

0 

0 

0 

.77 

.55 

16 

.0 

0 

2 

I 

0 

78.4 

41,8 

60,  1 

89 

6. 

27 

31. 

161 

0 

0 

3 

0 

.37 

.28 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

80.7 

48,9 

64,8 

96 

6 

35 

26. 

107 

1 1 

0 

0 

0 

.45 

.45 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

74.7 

55.6 

65,2 

I 

8 

95 

20 

47 

31. 

38 

2 

0 

0 

0 

.14 

-  ,41 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

82.4 

59. 5M 

71. OM 

96 

20 

51 

27 

5 

7 

0 

0 

0 

.04 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.0 

49.2 

61.6 

99 

19 

41 

1 3 

129 

3 

0 

0 

0 

2,02 

1.31 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

79.1 

60,5 

69,8 

4 

0 

96 

20 

54 

31. 

5 

6 

0 

0 

0 

,20 

-  .19 

,09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

77.2 

57,7 

67.5 

1 

0 

95 

20. 

50 

31. 

23 

5 

0 

0 

0 

.18 

.01 

.13 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

74,3 

59,7 

67,0 

2 

1 

94 

20 

53 

31. 

21 

2 

0 

0 

0 

.30 

-  .09 

.21 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

80,5 

60,4 

70,5 

3 

1 

96 

20 

52 

30 

5 

7 

0 

0 

0 

,33 

-  .08 

.25 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

84,9 

60,  3 

72,6 

99 

20 

45 

JO* 

41 

13 

0 

0 

0 

,28 

-  ,84 

.24 

29 

•  0 

0 

1 

0 

0 

63.9 

44,4 

54,2 

76 

6. 

32 

30 

334 

0 

0 

1 

0 

.70 

,50 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

72,5 

55,1 

63,8 

84 

5 

40 

30. 

1 14 

0 

0 

0 

0 

*  79 

,60 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

71,4 

58.3 

64,9 

I 

7 

89 

20 

50 

31 

44 

0 

0 

0 

0 

.03 

-  ,42 

,02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.8m 

56, 9M 

66, 4M 

99 

20 

49 

30 

23 

2 

0 

0 

0 

.32 

,25 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

85,7 

52,7 

69,2 

4 

8 

104 

4 

45 

25 

26 

13 

0 

0 

0 

1.09 

,53 

,76 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 

74.3 

54,4 

64.4 

2 

2 

96 

20 

47 

31. 

56 

2 

0 

0 

0 

.74 

.34 

,45 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

78,0 

51,9 

65.0 

90 

4 

38 

30 

88 

1 

0 

0 

0 

,56 

,44 

15 

.  0 

0 

1 

0 

0 

84,9 

58,0 

71,5 

5 

3 

100 

6 

49 

31. 

6 

10 

0 

0 

0 

,47 

-  ,24 

,39 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

87,0 

52,3 

69,7 

101 

39 

31 

23 

15 

0 

0 

0 

,14 

.10 

,0 

0 

1 

0 

0 

86,9 

54,4 

70,7 

6 

5 

103 

5 

45 

31 

10 

14 

0 

0 

0 

.23 

-  ,49 

.19 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

87,8 

52,0 

69.9 

104 

6 

39 

30 

25 

15 

0 

0 

0 

,30 

.27 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

67.2 

56,6 

71.9 

6 

8 

103 

6. 

46 

30 

16 

16 

0 

0 

0 

,18 

-  .62 

.14 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

86.7 

54,2 

70.5 

4 

8 

101 

6. 

44 

31. 

13 

16 

0 

0 

0 

.12 

-  ,41 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

87.7 

54,0 

70.9 

103 

6. 

45 

30 

21 

17 

0 

0 

0 

,08 

.05 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

85.2 

59,5 

72,4 

99 

5 

47 

26 

30 

17 

0 

0 

0 

.46 

-  ,72 

.43 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

89.0 

54.  1 

71.6 

5 

4 

106 

5 

44 

31 

10 

16 

0 

0 

0 

.11 

-  ,74 

.08 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

3 

H 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

j    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

°  S 

o  i 

s» 

/  o 

So 
o« 

SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

R 

76.5 

60.6 

68.6 

2,5 

97 

19 

52 

31 

8 

2 

0 

0 

0 

.02 

,47 

.02 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

86.6 

56,0 

70.8 

5,0 

102 

6* 

46 

27 

16 

0 

.<•! 

,07 

.26 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

85.1 

56,8 

71.0 

lOU 

19 

47 

31 

e 

10 

0 

0 

0 

.26 

.19 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JACINTO 

91.6 

49,7 

70.7 

5.9 

107 

4 

3  7 

3 1 

1  7 

18 

0 

0 

0 

.11 

.58 

,07 

1 5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

82.  1 

58,8 

70,5 

4.9 

100 

19 

60 

31 

5 

8 

0 

0 

0 

.05 

- 

.46 

.04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

75.  1 

56, OM 

65, 6M 

2.5 

95 

20* 

50 

31 

31 

2 

0 

0 

0 

.80 

.31 

.66 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

73. <. 

55,0 

64.2 

94 

20» 

46 

19 

61 

0 

0 

0 

1.00 

.43 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  CATALINA  W8AP 

78,0 

64,1 

71,1 

5.8 

97 

4 

61 

27. 

52 

7 

0 

0 

0 

.26 

.68 

.23 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

R 

73.8 

48.0 

60.9 

.5 

99 

19 

42 

14. 

142 

3 

0 

0 

0 

1.64 

1.04 

1.33 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

67,9 

60.3 

64.1 

80 

20 

54 

30. 

60 

0 

0 

0 

0 

.36 

.22 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  PAULA 

SI. CM 

M 

M 

97 

20 

0 

0 

0 

.64 

,39 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SUNLAnD 

85,  1 

57.5 

71,3 

103 

6 

46 

27 

28 

14 

0 

0 

0 

,56 

,40 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

TORRANCE 

77.1 

60, BM 

69, OM 

5.0 

95 

20 

50 

27 

20 

3 

0 

0 

0 

.15 

.22 

,09 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRvlNE  RANCH 

81.7 

54.6 

68.2 

3.5 

100 

19 

44 

31 

16 

7 

0 

0 

.09 

_ 

.38 

,07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

twitchell  dam 

78, 9M 

50,  IM 

64, 5M 

99 

19 

41 

14 

78 

6 

0 

0 

0 

1.76 

1,34 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

U  C  L  * 

77.3 

62,2 

69.8 

94 

20 

56 

1 

6 

3 

0 

0 

0 

,49 

,37 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

UPLAND  3  N 

86.8 

55,2 

71.0 

t04 

5. 

43 

27 

28 

15 

0 

0 

0 

,29 

29 

,0 

0 

1 

0 

0 

VANCENBERG  AFB 

R 

69.2 

50,7 

60,0 

1.6 

98 

20 

45 

10 

179 

3 

0 

0 

0 

1.86 

1.44 

1,44 

28 

,0 

0 

3 

1 

1 

vista   2  NnE 

79.6 

57,  1 

68.4 

95 

19 

•>e 

31 

28 

0 

0 

.32 

,30 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

83.9 

46,5 

65,2 

5.5 

97 

6 

34 

26 

74 

10 

0 

0 

0 

.57 

- 

.18 

,67 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

Y0R6A  LINDA 

82. 8M 

56. 7M 

69. 8M 

3,7 

99 

6 

48 

31. 

10 

0 

0 

0 

.16 

_ 

.42 

,10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67.7 

4,1 

.<>4 

.26 

*       «  • 

soltheast  desert 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

93,2 

62.2 

77.7 

105 

7. 

51 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

29. 

,0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

88,2 

54.5 

71.4 

100 

6 

43 

31 

15 

1 3 

0 

0 

0 

T 

T 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEALMONT   1  E 

M 

M 

M 

87 

41 

30 

0 

0 

0 

.21 

,21 

29 

.0 

0 

I 

0 

0 

BISHOP  AIRPORT 

R 

82,3 

40,8 

61.6 

95 

1 

8 

0 

3 

0 

,37 

.  06 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

60. 9M 

40. 5M 

50, 7M 

70 

3 

26 

30. 

434 

0 

0 

4 

0 

,26 

,13 

29. 

T 

0 

2 

0 

0 

BLYTHE 

9<>,6 

59.5 

77.1 

3.7 

105 

5 

'•9 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

,33 

.06 

,33 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

BlYTHE  FAA  AIRPORT 

9^,9 

65.8 

80,4 

105 

6» 

67 

25 

0 

2  2 

T 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS   3  NNE 

93, OM 

59. 7M 

76, 4M 

104 

5 

50 

27. 

0 

20 

0 

0 

0 

.28 

,20 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRADLEY  2  SW 

9<>,8 

61.1 

78,0 

2,2 

106 

7 

62 

30. 

0 

22 

0 

0 

0 

.06 

.18 

,04 

1 6 

,0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

89.  1 

50.5 

69.8 

102 

5 

40 

31 

16 

17 

0 

0 

0 

.31 

,16 

7 

,0 

0 

2 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

87.3 

59.1 

73.2 

100 

5 

49 

30. 

7 

14 

0 

0 

0 

.20 

,20 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

97,9 

67.5 

82.7 

5,7 

108 

6» 

56 

25 

0 

0 

.02 

- 

.08 

,02 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

74, OM 

41. 3M 

57, 7M 

85 

10* 

31 

31 

224 

0 

0 

1 

0 

,28 

,24 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

92,3 

68.6 

80.5 

104 

5 

6  1 

30. 

19 

0 

0 

0 

,31 

•  3 1 

0 

El  CENTRO  2  ssw 

95,5 

61.9 

78.7 

3,8 

106 

8. 

50 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

,22 

_ 

.03 

.22 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

80. <> 

57,7 

69,1 

6.2 

9* 

7 

46 

27 

51 

6 

0 

0 

0 

.46 

- 

.02 

.38 

29 

,0 

0 

i 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

9*. 7 

65,8 

80.3 

107 

6 

55 

30 

0 

22 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAKEE 

81,5 

50,1 

65,8 

4.3 

92 

9« 

*1 

30 

63 

7 

0 

0 

0 

.10 

- 

.33 

.09 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

93, 9M 

61. OM 

7  7  .  5M 

104 

7* 

52 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

0 

IMPERIAL 

93,5 

66.0 

79.3 

"•.S 

105 

5 

56 

30. 

0 

20 

0 

0 

0 

.24 

_ 

.03 

.24 

15 

,0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

82, 8M 

47.  IM 

65, OM 

92 

8, 

38 

26 

65 

Q 

,11 

* 

.28 

.09 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

96.5 

62.  1 

79.3 

3.8 

106 

13 

60 

27. 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

- 

.23 

T 

16. 

,0 

0 

0 

0 

0 

INYCKERN 

88.4 

50.3 

69.4 

100 

6 

38 

30 

40 

15 

0 

0 

0 

,10 

.06 

•  0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

95,0 

66.8 

80.9 

106 

5 

59 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

,04 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

73,2 

48,5 

60.9 

87 

4 

35 

30 

161 

0 

0 

0 

0 

,66 

.42 

29 

,0 

0 

2 

0 

0 

LANCASTER 

85,9 

48.5 

67,2 

99 

6 

39 

31. 

48 

12 

0 

.30 

.21 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

79, 6M 

57. 4M 

68, 5M 

92 

5 

45 

30. 

45 

3 

0 

0 

0 

.23 

.23 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

.00 

.00 

MECCA   3  SE 

93,8 

61,7 

77,8 

103 

13 

55 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

79,9 

63, 8M 

71, 9M 

94 

4 

47 

30 

19 

2 

0 

0 

0 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

85,2 

53,0 

69,  I 

97 

6 

43 

3 1 

.30 

2  9 

0 

0 

2 

0 

Q 

MOJAVE   2  ESE 

85,5 

52.2 

68,9 

97 

6* 

*1 

19 

30 

12 

0 

0 

0 

.20 

!io 

29. 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

79,5 

53.5 

3  7 

30 

61 

4 

0 

0 

0 

.01 

.01 

29  ■ 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

93,8 

65.6 

79.7 

106 

4 

55 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

.06 

.06 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

PAL^OALE 

8  4.  9M 

53. 3M 

69.  IM 

5.5 

96 

6* 

42 

31 

34 

12 

0 

0 

0 

.26 

.11 

.20 

29 

,0 

0 

1 
I 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

85,3 

51.3 

68.3 

100 

6 

38 

31 

43 

12 

0 

0 

0 

.22 

.26 

.13 

29 

.0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

96.6 

60.9 

78,8 

*.7 

106 

11* 

49 

26. 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

95.5 

69,6 

82,6 

106 

7» 

6U 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.  00 

,00 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANC5BURG 

83.5 

57,8 

70,7 

95 

5 

45 

30. 

32 

8 

0 

0 

0 

.22 

.12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

69.9 

52.0 

61,0 

5.8 

82 

4 

36 

30 

160 

0 

0 

0 

0 

,<>3 

1.50 

,28 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

95.0 

62.6 

78,8 

105 

12* 

63 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

,  12 

T 

15. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

90.3 

55.0 

72.7 

4,7 

103 

6 

44 

31 

17 

19 

0 

0 

0 

,06 

,06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

twEntynine  palms 

90.0 

58.0 

74.0 

101 

4 

49 

26 

2 

15 

0 

0 

0 

,00 

.16 

,00 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  HANGER  STA 

81.1 

43.8 

62.5 

92 

7» 

33 

28 

125 

6 

0 

0 

0 

,38 

,30 

.0 

0 

1 

0 

0 

victohvillE  pump  plant 

87.0 

50.  1 

68,6 

99 

7» 

40 

31 

36 

13 

0 

0 

0 

,  12 

,12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

54.5 

26.5 

40,5 

64 

2 

14 

30 

756 

0 

0 

26 

0 

,95 

,95 

29 

4.0 

4 

30. 

1 

I 
1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

44,4 

25.4 

34.9 

54 

2 

10 

30 

930 

0 

3 

27 

0 

1,45 

1,40 

29 

14.0 

14 

29 

1 

1 

DIVISION 

70,6 

4.5 

,21 

.24 

See  Reference  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


19    20  21 


NNW 


DRAINAGE  01 
AlDERPOINT 

ANGwIN  PAC  union  COL 
eiG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
600NVILLE  MNTNC  STA 

BRANSCOHB  2  Nw 
BRIDGEVILLE 
BURNT  RANCH 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE  5A;.¥ER 
CLEAR  CREEK 
CLOvERDALE  S  55E 
COPCO  NO  I  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY   I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RI05 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  KB  CITY 
FERNDALE  8  SSW 
FERNDALE  2  NM 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICK  I  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON  1  u 

GREENVIEm 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEAlDSBURG 
HEAlDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  largo  STATION 
lOLEWILO  HHY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  BANGER  STA 
OAKVILLE   I  VI 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  »  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAV^YERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOHESBAR  I  w 

SONOMA 

STANDI5H-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //I 
UK  I  AH 

UKIAH  t  wSh 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS  1  NE 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT//R 
60MMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BuCKHORN 

BUCKS  CREEK  PM 
BOLLARDS  BAR  PmR  HOUSE 

BURNEY 

CAKPTONVILLE  OS 
CANBY  II  SH 


1.69 
1.2> 


3.03 
2.83 
1.A2 
2.2« 


l.OS 
l.tT 

1.  ^0 

2.  sa 


:  3* 

1.19 
2.60 


i.te 

.61 
2.3« 
6.69 


1.09 
3.20 
2.31 


2.31 
.92 
1.68 


1.96 
l.«8 
2,99 


.2*  T 
■  01 

.01 


1.0«  9,10  2,60 


,16     ,29     ,69  T 
,2*  1,6)  1,62  1,23 


1,10  .68 
.82  l.«9 
1,62  ,80 


,98  1.86 
1,99  ,T1 
.99  ,29 


2.96  .98 
1.29  1.69 
.62  .69 

,20  T 

1,69  2,20 
,10  ,30 
1,83  1,91 


.86 


.69 


1.69  1.9? 
1,17  2,69 

,06  .29 
2.TT  2.90 

,10  ,20 

,19  ,92 


1.23  ,8T 

.60  1,19 

1,36  ,36 

,06  .02 

,66  1,61  1,08 


.11  .72 


.71 


20  1,11 

.09     .31  ,12 

1,19     ,69  ,19 

1,63  1,66  1,08 


,66 


,60 


,96 
,69  1,99 
1,60  1.19 


1,00  1,99  ,99 


.20  1,19  1,19 
,89  1,10  T 
,90  2.90  2,80 


,36 


•  99 


.97  1,96 
,92  1,98 
.69  1,16 
.06  .11 
1.08  ,67 

1,06  .89 
2.76  1.12 
,61  1,38 


,01  1,97  1,00 
.27  ,91  1,12 
,09  1,09  1,68 


B  nole,  following  SiaUod  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11      12     13     14  15 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGEP  5TA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEARlAKE  HIGHLANDS 
COHASSET    I  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  I  S5W 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  Se 
OAvIS    I  WSW 

OAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 
OE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOwNIEvlLLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  WILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
F0L50M  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  HANGER  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  PS 
HARRY  ENGLE8RIGHT  DAM 
HAT   CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
hOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
lOwA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  KEE6AN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MAN2ANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  SOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //H 

NEVADA  CITY 

MCOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
POPTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT  R 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

RQCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  I  NNE 
SACRAMENTO  wB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SAINT  JOHN 
SHASTA  0AM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGIETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  5TA 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

STIRLING  CITY  RS 
STONVFOPO  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMEHS 

VOLT*  POWER  HOUSE 


1.66 

1.2* 
1.75 
1.32 

l.*3 


,Z5 

1.4B 
1.T9 
1.79 
2.3ai 
1.3'^ 

1.62 


1.27 
.15 
I.<>6 
».37 


1.22 

2. OB 
3.94 
1.94 
1.69 
1.69 

1.62 


1.46 
2.05 
2.82 


3.16 
1.34 
3,27 
2.09 


27 

28 

29 

30 

— 01 

— DA 

•  04 

,06 

!o2 

!51 

•  29 

.23 

.35 

.02 

T 

.19 

.37 

.93 

•  04 

.03 

T 

•  27 

.15 

•  22 

.09 

T 

.47 

.01 

.02 

.09 

.01 

.63 

T 

.66 

.97 

.03 

*  IC 

• 

*76 

*93 

.40 

.65 

.19 

.02 

.73 

«0L 

.09 

.22 

04 

* 

•  21 

22 

93 

07 

T 

.05 

.22 

*68 

.02 

,70 

.84 

.02 

.38 

.05 

10 

• 

.78 

.84 

,0B 

*49 

*18 

•  SO 

.33 

!95 

!04 

•  04 

.09  1 

.28 

.09 

.06 

.90 

.90 

T 

.23 

.92 

.79 

,19 

•  11 

ll09 

!l9 

•  01 

.13  1 

.70 

.39 

.05 

•  Tl 

70 

05 

02 

.02  1 

^22 

*55 

.09  1 

!32 

!42 

•  21 

.97  : 

.23 

.07 

,04  , 

.30 

•  09 

1 .34 

*30 

T 

,10  1 

,75 

.11 

,11  1 

,23 

.42 

,06 

.26 

.02 

04 

1  04 

41 

*03  I 

*02 

*22 

!o5 

Io7 

T  I 

.07 

.39 

•  25 

2,02  1 

.80 

.30 

•  42 

.97  I 

.08 

.02 

,11  1 

•  51 

.50 

T 

T 

•  53 

.04 

•  13 

•  52 

.16 

,06 

j2 

1  02 

1*40 

'73  ] 

*9l 

!l4  1 

!35 

.45 

.12  1 

•  14 

.43 

.19  I 

.01 

• 

.79 

•  75 

.08 

.u 

\il 

.04 

20 

• 

•  02 

X 

*07  ] 

*04 

*13 

.23 

'ao 

.49 

•  22 

1,21 

•  89 

•  43 

.09 

.49 

•  84 

•  19 

.04  I 

'63 

*2T 

iTl 

.15 

•  25 

30 

1*00  ] 

'55 

*95 

!04 

I59 

!67 

!o2 

.0« 

.14  1 

•  04 

•  01 

.17  1 

•  09 

•  09 

01 

*30  1 

60 

*40 

!04 

l!25  1 

'03 

•  26 

.33 

.14 

•  66 

T 

I°2  1 

U> 

'Ao 

•  47 

1.05 

•  97 

.06 

.03 

•  25 

.02 

.06 

•  26 

.04 

64 

. . 

'63 

•^2 

83 

01 

T 

.98 

|80 

.04 

.03 

.86 

•  41 

.32 

*02 
* 

*B7 
* 

'es 

•  19 

1.26  2 

•  45 

.55 

.44 

02 

*S2 

89 

i06 

!76 

.09 

.01 

.18 

.02 

.38 

1I79  1 

'39 

.04 

.09 

1.92 

83 

.32 

.86 

74 

.20i 

.49 

.25  1 

88 

.13 

1.00  1 

56 

.49 

T  I 

31 

.03 

.64 

1.17  1 

42 

.02 

.36 

.87 

89 

.01 

.14  1 

96 

.22 

T 

20 

.06  1 

19 

.19 

1.27  2 

10 

.22 

.11 

.24 

94 

.19 

erence  nolea  loUowing  Station  Indei. 
-  347  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15  16 


16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

■  2T 
•  1' 

l^*0 
•  29 

lt9* 
.69 

■  81 

•  16 

•  0* 

,90 

•  62 

■  02  . 

•  10 

1**2 

L.22I  • 

•  10 

•  10 

.TO 

T 

• 

•  09 

1«*0 

T  . 

T 

•  21 

T 

T 

•  U 

•  08 

•  01 

•  96 

•  18 

•  01 

•  02 

•  IS 

T 

•  09 

•*9 

•  SO 

.09 

•  19 

•  03 

•  01 

•  20 

•  09 

a  06 

•  90 

•  29 

T 

•  01 

T 

•  A* 

T 

T 

•▼2 

•  21 

T 

,96 

•  03 

•  91 

.01 

•  02 

•  09 

•09 

•  b« 

•  29 

T 

.12 

•  01 

•  0* 

,0* 

•  09 

•  ST 

•  1* 

T 

T 

•  92 

T  I 

■  09 

•  99 

06 

•  06 

•  u 

•  01 

•  24 

«0S 

•  92 

•  2T 

•  01  • 

•  0* 

•  29 

1^*9 

•  09 

•  01  • 

•  62 

2,99 

•  9T 

•  09 

•  99 

•  66 

•  01 

•  02 

•  IT 

2.19 

.64 

•  06 

1.09 

.19 

•  29 

1*01 

.2T 

•  15 

,60 

•  49 

•  09 

•  T9 

•  20 

•  29 

•  02 

•  02 

•  21 

U19 

•  06 

•*o 

•  28 

•  01 

•  09 

WOO 

•  10 

•  19 

.69 

.90 

•  09 

■  89 

•  67.  , 

•  09 

1.99 

1 

•  41  1  , 

•  09 

Ul* 

■  08  • 

•  10 

1.02 

•ot'  • 

T 

.T9 

•  60 

•  94  , 

•  69 

1.22 

•  62 

.66 

.02 

•  96 

1.1* 

•  OS 

•  T9 

•  20 

T  . 

•  90 

,76 

.071 

■  02 

•  66 

■  itI 

•  1* 

U*9 

.09 

•  99 

•  96 

.071  , 

•  10 

2^00 

•  82l  « 

•  01 

•  96 

.67 

.06 

■  10 

•  10 

.67 

•  24  . 

•  01  T 

T 

•  *9 

•  2* 

.10 

•  08 

•  96 

.08 

•  0*  T 

•  96 

1*  12 

•  IT 

•  99 

1*20 

*99 

.06 

•  09 

•  97 

.49 

•  01 

•  19 

.61 

.OT 

•  19 

UOl 

•  0* 

•  98 

.09 

•09 

,72 

,71 

•  06 

l«2l 

•09 

•  61 

•  19 

•  ST 

•  99 

•02 

•  29 

•  46 

T 

T 

•  90 

•  T2 

•  09 

•  16 

•  69 

.04 

T 

T 

•  6* 

1.20 

T 

•  2^ 

■  09 

•  0> 

•  02 

.99 

•  1* 

!l2 

.T4 

•  92 

•  6T 

.TO 

T 

T 

•  29 

.94 

•  21 

•  10 

•  91 

•  99 

•  96 

•  6T 

•  1* 

•  91 

•  94 

T 

■  69 

•  02 

•  11 

WOO 

•  04 

•  01 

•  TO 

.96 

•  19 

•  29 

1.22 

.02 

•  89 

•  0* 

•  12 

•  96 

.87 

•  01 

T 

T 

•  91 

.T9 

T 

•  OA 

•  9T 

1.2T 

T 

•  *2 

•  T9 

T 

T 

T 

.22 

•  TO 

•  0* 

•  19 

UIO 

•  14 

•  09 

•  62 

•  24 

•  *9 

•  60 

.09 

•  98 

.98 

•  11 

T 

T 

.09 

•  ** 

1.19 

.OT 

T 

•  22 

1.96 

•  15 

T 

•  T9 

•  99 

.09 

1.00 

•  69 

.09 

.04 

.64 

.6T 

•  01 

•  92 

.49 

.02 

•  01 

.06 

■  T6 

.20 

WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WitLOMS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


03 

BOCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLEfiV  LAKE  /, 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOWEUL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  5TA 
MEYERS  * 

MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CHEEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDISH  I  E 
SUSANvILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TEBMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENOEL  10  SE 
WOODFORDS 


ALAMO  I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 
BUPLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERSER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSw 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *•  SU 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

RAICINES  OHRwALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BlANCAS 
PORT  CHICAGO  NAyAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  0AM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  W6  Ap 
S  F  FEDERAL  BuILDInG 
SAN  GHEGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEOAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  filter 


1*181 
l.T6| 
4.44i 
1.20 
2.96 

1.26| 
1.91 
1.18' 
1.04 


1.12 
1*69 
1.98 


U84 
1.56 
2.19 

uie 


use 

1.26 
1.90 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WALNUT  CREEK  l.  E  1*18: 
hATSONVILLE   WATERWORKS  I. 10 

WRIGHTS  ,  2.95; 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBRE60ARD  MU 
ANTICCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRV 

BAKERSflELD  W8  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
6LACKWELL5  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VV  BULL  RUN  HH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA    U  WNW 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLETOwN  LYNCh  RANCH 
FIVE  POINTS  5  S5W  .91 

FRESNO  WB  AIRPORT  R  1,23 

FfllANT  GOVERNMENT  CAMP  1.46 

GIANT  FOREST  '  1.90 

GLENNVILLE  I  li03 

GRANT  GROVE  I  Z.ZT 

GROVELAND  RANGER  STA  2,67 

HANFORD  .95; 

HETCH  HETCHY  1,85; 

HUNTERS  DAM  3.26' 
IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KCRLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  I 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY    I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

le  grand 
lehman  ranch 
LEMON  cove 

LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 
LOS  BANOS 
LOS  BANOS  ARBURUA 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MERCEV  HOT  SPRINGS 
MODESTO  i  1.35 

NEWMAN  2  NW  |  1*49 

NORTH  FORK  RANGER  STA  |  2,** 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PAT T I  WAY 

PIEDRA 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
StOUGMHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGVILLE  7  EnE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWHY  BRIDGE 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THREE  RVRS  EDISON  pH  2 

TIg'eR  creek  Ph  2.61 

tracy  car80na  ,95 
tracy  pumping  plant  1,03 
tulefield 

TURLOCK 

VISALIA 
WALLACE    1  SE 
WASCO 
MESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


10     11      12      13     14     15      16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


T  1.98 
.06  1,96 
,28  1,69 


•92  •19 
•  90  UOS 
•TZ  1,98 

.04  1,49 
.08  1,51 
.07  1,64 
•06  I, TO 
•19  ,T« 


•  ZT 


•  IT 


•14  1,68 
•94  2^29 
•69  •BZ 


T  U29 
•  03  U91 
•39  ,88 
,47  ,66 
•06  l,Z9  •A* 


.17  1,16  1.36 


1*19  ,16 
•  19  W24 
•98  1.86 


•02  1^47 

,21  •SZ 

•IZ  1^14 

•22  2^08 

•6Z  2,91 

•79  ^96 

,32  1,97 

1^17  .91 

.OS  1,18 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 


Day  of  Month 


13  14 


15 


ACTON  ESCONDI  FC2bl9E 

ALISO  CN  OAT  "^T  FC  '.46 

ALPINE 

ALTADENA 

AN2A 

AflROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  U3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  /, 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  K*tfcOt 
BOMTA 

eOUQUET  CANYON 
6REA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  w9  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  2*.  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0L6YS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  1*53 
CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOV-NEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  0AM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE   I  WNW 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
fULLERTON  ARfiOUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC296G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HA1NE5  CyN  lower  FC36't 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

henshaw  dam 
hoegees  fc  60  a 
loyllwild  ranger  sta 

julian  wynola 
juncal  dam 

LA  CPESCENTA  FC  25l 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE   2  EnF 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT   STA  FC  3526 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
L^TlE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK    I  SSE 

MT  BAlDy  FC  850 

MT   BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  / 

NEWBURY  PARK  <•  Sk^ 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBoR 

NIPOMO  2  NW 

OCEANSIOE 

OJAl 

OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC   ST  BE 

OXNAPO 

OZENA 

PACOIMA  DAW  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC*3D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARQUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPaULDING 

RANCHITA 
REDL" NDS 

RIvEftSIDE  FIRE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SAL5IPUEDES  GAGING  STA 


.37 
.07 
1.28 


.04 
.32 
.90 


.05! 
.39 
1.15 


16     17  18 


,0<f  ,05 
,03  .19 


.01  .21 
,0<.  .28 
T  .*.5 


.02 
.25 


22  I  23  1 

 1  L 

24 

25     26  27 

 1  1  

28 

 L 

29 

 L 

30 

.16 

.46 

09 

• 

!oi 

.01 

•  04 

*04 
I 

'la 
• 

•  21 

•  16 

1 5 

!32 

.3' 

T 

.  38 

,02 

.22 

■ 

I 

.08 

.03 

_ 

•  02 

•  IS 

'o2 

T 

.69 

•  f 

T 

In 

•  29 

.03 

.30 

.30 

*nl 

12 

T 

.09 

{39 

.41 

,33 

T 

.13 

!42 

•  03 

.15 

'01 

.2T 

!32 

.01 

!l9 

.02 

•  03 

!oe 

I40 

.01 

'o2 

*28 

,19 

!'i 

* 

Io9 

•  13 

*  I 

T 

T 

.27 

•  03 

•  16 

.90 

.01 

•  OT 

T 

,64 

1.31 

T 

.Ot 

.09 

.13 

•  47 

•  01 

*09 

*21 

T 

!08 

!29 

I 

,20 

!29 

•  01 

.49 

,20 

i'O 

.16 

.60 

.19 

!29 

•  02 

,39 

ft* 

•  ' 

.04 

!04 

•  09 

*  s' 

.TO 

.29 

.49 

!o3 

.12 

.01 

25 

19 

*99 

!l2 

.49 

.17 

.30 

•  02 

.01 

l.>0 

.61 

T 

.04 

.19 

T 

•  01 

T 

•  14 

T 

.07 

•  03 

.69 

UIB 

S«fl  relei«DC«  noi«s  following  Slalion  Index. 
-  350  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

SAN  ANTONIO  CVN  MOuTH 

.<>6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  PTL  FC130B 

.77 

SANOBERG  w6 

//R 

SAN  DIEGO  we  AIRPORT 

ft 

.02 

SAN  DIMAS  FIRE  wO  fC9b 

.13 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PM 

!38 

SAN  GABRIEL  DM  FC^iSBE 

.SO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

.26 

SAN  JACINTO 

.11 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  filvER  PM   •  I 

IST 

SANTA  ANITA  FERN  fC-il 

.68 

SANTA  BARBARA 

,80 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

1.00 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  mBAP 

.26 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

I.6» 

SANTA  MOMCA 

.<>8 

SANTA  MONICA  PIER 

.36 

SANTA  PAuLA 

SANTIAGO  DAM 

!lS 

SAUGUS  PwR  PL  NO  1 

.S6 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

.07 

SIGNAL  MILL  FC 

.18 

sot*  IS  3  NE 

SOW  1 5  3  Nrt 

.61 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

.12 

SUEY  RANCH 

1.54 

SUNLAND 

.S6 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

'.it 

TOPANOA  PATROL  STA  FCfc 

.*5 

TORRANCE 

.IS 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

.09 

TWITChELL  dam 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

!o8 

UCLA 

.*9 

UPLAND  3  N 

.33 

VALLEY  CENTER  6  N 

.38 

VANDENBERG  AFB 

R 

1.86 

VAN  NUY5  FC  15B 

.39 

VENTURA 

.76 

VINCENT  FIRE  STA  FCUO 

.49 

VISTA  Z  NNE 

.32 

HALNUT  PTL  STA  FC102C 

.03 

WARNER  SPRINGS 

.57 

WHITTIER  FC   106  0 

.13 

YORBA  LINDA 

.16 

... 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

ADELANTO 

.10 

APPLE  VALLEY 

BAKER  1  NHU 

T 

BARSTOw 

7 

BEAUMONT   I  E 

.21 

BENTON   INSPECTION  STA 

■  63 

BIG  PINES  PARK  FC  636 

BISHOP  CREEK  INTAKE  Z 

//H 

•  20 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

.37 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

<26 

BLYTHE 

.33 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BORREGO  DESERT  PARK 

.39 

BORREGO  springs  3  NNE 

•  28 

BOULEVARD 

•  «0 

BRAWLEY  2  Sw 

•  06 

CABAZON 

CALEIICO  2  NE 

'.SI 

CANTIL 

•  31 

COYOTE  WELLS 

•  08 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

•  20 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

!oo 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

•  28 

DUNN  SIDING 

T 

EAGLE  MOUNTAIN 

.31 

EL  CENTRO  2  SSW 

.22 

FAIRMONT 

.'•6 

GOLD  ROCK  RANCH 

.00 

HAIwEE 

.10 

hayfielo  Pumping  plant 

.00 

HESPERIA 

.22 

IMPERIAL 

.24 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

.U 

INDIC  U  S  DATE  GARDEN 

T 

INYOKERN 

.10 

inyokern  armitage 

.15 

IRON  MOUNTAIN 

.04 

JOSHUA  THEE 

.04 

Day  of  Month 


9    ,  10     II  12 


13     14     15      16     17  18 


KEE  RANCH  / 
LAKE  ARQOmhEAD 
LANCASTER 

LLANO  5MA-NEE  HILL  RCM 
LUCERNE  VALLEV   1  SSw 

MECCA  3  5E 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAvE  2  ESE 
MOfeONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AJRPORT 
NIGHTINGALE 
NTLAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMOALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PARKER  RESERVOIR 


.401 

.oo: 

.101 


.13 
.26 
.32 


.07 
.01  ,17 


.16 
.20 


•01     .01  .01 


I, OS 

•  231 

•  U'  1.33 


.10 
,06 


T        T  T 


.05  .19 

T  T 


•  1» 
,26 


.02 
.0<>  .2* 


BB  lollowmg  Station  Index. 
351  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


Station 

Tot 

1   1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   [  9 

10     11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

10     on  01 

l9  Zi 

00       00  OA 
ZZ       Zo  a4 

oc      oc  m 
ZO      ZD  z/ 

28  1 

29  1  30 

31 

RANOSBURG 
SNOM  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRHEL   INN  2 

.22 
.07 
1.2S 
.24 
.43 

.68 

.22 

.03 
.03 

T  T 

T  .15 

.04 

•  10 

.24 

•  12 
.12 

•  2B 

THERMAL  FAA  AfRPORT 
TRONA 

TwENTYNINE  PALMS 

valyErmo  ranger  STA 

VICTORvtLLE  PUMP  PLANT 

T 

*06 
.00 
.38 
.12 

T 

T 

.02 

T 

T 

•  06 

.06 

T 

.30 

.12 

WHITE  MOU.VTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  ^ 

.95 
t.4S 

T 

.09 

•  95  T 
1.40 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StatioD 

Wind  direction 

Wind 

speed 
P  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Pievdiling 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

1,- 

O  Q. 
O 

>j' 

10:00  AM 
PST 

T 

a.  t- 

1/1 

o 
-f 

10,00  PM 
PST 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

50-99 

661-001 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

10 

5 

6.1 

26++ 

02 

28 

58 

43 

32 

50 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

1.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

17 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

2.2 

BLUE  CANVON  WB  AIRPORT 

5.5 

19++ 

19 

7 

38 

■ 

1 

0 

1 

1 

0 

4 

2.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

16 

7 

6.0 

23++ 

16 

15 

76 

51 

43 

71 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

3.0 

EUREKA  WB  CITY 

Nf 

5.0 

24 

1 

1 

3 

2 

0 

1 

0 

7 

54 

6.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

12 

7 

5.4 

24 

NW 

28 

77 

51 

34 

63 

0 

' 

' 

1 

0 

0 

3 

93 

2.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

11 

6.  1 

21++ 

28 

27 

84 

65 

57 

78 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

e 

4.3 

LOS  ANGELES  WB  AI RPORT 

26 

13 

8.5 

2491 

W 

27+ 

84 

64 

70 

81 

1 

1 

0 

0 

0 

e 

4.7 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

46 

36 

2 

0 

2 

1 

0 

0 

5 

3.5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

32 

10 

6.7 

23++ 

27 

12 

78 

74 

64 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

3 

4.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

33 

10 

6.3 

26 

S 

7 

56 

40 

28 

49 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

4 

84 

3.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

8 

5.7 

25 

SW 

12 

75 

56 

38 

66 

0 

1 

0 

2 

0 

0 

3 

90 

3.1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

° 

1 

0 

2 

0 

0 

3 

SANDBERG  WB 

10. 1 

32++ 

06 

20 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

2.5 

SAN  01  EGO  WB  AIRPORT 

30 

11 

b.'l 

20 

NE 

15 

85 

67 

67 

83 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

63 

4.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

22 

9.* 

32 

W 

15 

82 

69 

58 

7 

0 

0 

2 

0 

0 

9 

3.9 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

Wf 

50 

7.1 

26 

Wf 

11 

75$ 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

4 

79 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

3.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

63 

65 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

7 

3.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

9 

7.6 

21++ 

10 

2  8+ 

71 

56 

39 

63 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

3 

2.8 

f  TO  a  COMPASS  POINTS  ONLY 
I  8,00  A.M. 
a  PEAK  GUST 


Se*  r«fe,eace  aoiet  following  Station  Indoi. 
-  352  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

o 
at 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•      «  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

AlDERPOINT 

MAX 

81 

79 

85 

96 

93 

93 

93 

78 

80 

78 

85 

92 

61 

77 

76 

61 

87 

86 

86 

86 

78 

71 

70 

73 

56 

60 

67 

70 

79.5 

MIN 

46 

45 

44 

47 

52 

48 

53 

44 

46 

56 

45 

43 

42 

54 

53 

43 

35 

36 

32 

36 

38 

38 

38 

51 

47 

42 

51 

54 

53 

51 

49 

46i7 

AN6HIN  PAC  union  COL 

MAX 

8» 

88 

90 

91 

87 

68 

60 

77 

81 

62 

84 

77 

72 

79 

86 

81 

87 

85 

64 

61 

65 

60 

61 

55 

56 

55 

64 

60 

75,9 

MIN 

50 

57 

62 

60 

60 

59 

49 

44 

52 

54 

56 

51 

42 

48 

52 

46 

45 

65 

53 

59 

59 

56 

42 

41 

38 

40 

42 

42 

48 

46 

45 

50,2 

BIO  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

86 

88 

92 

96 

97 

67 

96 

84 

85 

62 

88 

9S 

90 

82 

83 

78 

65 

86 

86 

68 

85 

85 

81 

72 

71 

56 

62 

59 

68 

82,0 

MIN 

43 

43 

44 

45 

50 

47 

51 

43 

43 

42 

41 

44 

44 

44 

45 

41 

34 

34 

34 

35 

35 

36 

36 

35 

36 

38 

41 

52 

51 

50 

49 

42 , 1 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

76 

63 

86 

87 

88 

86 

84 

76 

77 

79 

85 

80 

76 

76 

75 

79 

60 

81 

79 

79 

76 

71 

65 

57 

63 

60 

59 

62 

76,3 

MIN 

J6 

32 

37 

38 

43 

42 

49 

34 

34 

31 

34 

40 

39 

33 

38 

30 

25 

28 

29 

29 

29 

30 

29 

29 

31 

36 

48 

45 

47 

33 

35 

36,3 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

81 

89 

92 

96 

92 

94 

81 

76 

79 

78 

83 

81 

81 

86 

66 

78 

80 

81 

86 

89 

86 

78 

75 

74 

68 

60 

59 

59 

66 

78,9 

MIN 

38 

39 

4} 

45 

45 

46 

52 

39 

37 

35 

40 

35 

36 

35 

3* 

53 

25 

25 

27 

29 

34 

34 

38 

35 

34 

34 

40 

44 

44 

38 

35 

37,0 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

86 

93 

100 

96 

98 

89 

86 

77 

86 

86 

87 

88 

67 

79 

85 

ai 

76 

•  5 

91 

96 

94 

93 

90 

63 

67 

65 

67 

60 

62 

60 

71 

81,5 

MIN 

ii 

57 

56 

50 

52 

50 

48 

46 

51 

53 

54 

44 

47 

51 

52 

57 

47 

46 

60 

54 

52 

60 

47 

47 

46 

47 

50 

53 

54 

54 

53 

50,7 

COVELO 

MAX 

81 

83 

90 

93 

90 

90 

91 

76 

80 

81 

83 

87 

65 

74 

75 

83 

84 

86 

85 

82 

80 

77 

70 

70 

67 

66 

63 

65 

78,9 

MIN 

39 

38 

39 

42 

46 

46 

47 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

35 

38 

41 

27 

30 

31 

31 

31 

32 

31 

29 

31 

33 

42 

50 

50 

41 

40 

37,6 

CRESCENT  CITY   I  N 

MAX 

6i 

66 

74 

69 

61 

54 

66 

67 

64 

63 

67 

61 

67 

65 

65 

78 

80 

74 

70 

60 

55 

55 

56 

61 

60 

59 

63 

64 

60 

64,0 

MIN 

47 

43 

46 

52 

49 

49 

49 

63 

47 

53 

48 

52 

64 

50 

52 

41 

40 

43 

41 

43 

44 

45 

45 

43 

49 

48 

51 

55 

54 

49 

61 

47,9 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

75 

84 

92 

92 

76 

74 

73 

75 

81 

74 

78 

87 

86 

89 

88 

60 

64 

65 

67 

65 

66 

70 

77,6 

MIN 

47 

48 

51 

50 

52 

51 

38 

47 

48 

40 

44 

49 

42 

47 

46 

47 

47 

46 

45 

62 

52 

55 

48 

47.5 

ELK  VALLEY 

MAX 

71 

80 

82 

88 

86 

87 

78 

75 

71 

77 

82 

62 

70 

70 

61 

75 

77 

77 

76 

76 

79 

70 

61 

65 

56 

57 

60 

59 

60 

72,1 

MIN 

41 

34 

41 

42 

46 

45 

50 

42 

39 

39 

38 

38 

43 

42 

50 

36 

27 

29 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

37 

45 

44 

48 

46 

42 

38 

38.9 

EUREKA  we  CITY 

MAX 

ii 

61 

72 

58 

57 

63 

66 

62 

57 

56 

62 

62 

62 

66 

77 

70 

63 

51 

52 

55 

54 

56 

57 

63 

58 

63 

61 

64 

60.5 

MDl 

iO 

46 

48 

50 

49 

49 

51 

50 

50 

60 

48 

53 

52 

49 

61 

45 

42 

45 

52 

48 

45 

45 

46 

46 

51 

49 

64 

56 

64 

62 

62 

49,3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

6S 

65 

69 

71 

66 

55 

75 

69 

64 

62 

64 

70 

67 

70 

63 

62 

70 

77 

69 

61 

54 

60 

69 

60 

62 

61 

60 

66 

64 

69 

64,8 

MIN 

»0 

40 

43 

41 

60 

49 

50 

48 

51 

53 

46 

54 

53 

48 

50 

44 

39 

40 

49 

44 

42 

44 

44 

50 

49 

44 

49 

56 

51 

47 

49 

47,3 

FOREST  GLEN 

MAX 

81 

80 

86 

90 

91 

86 

90 

75 

78 

80 

80 

66 

84 

75 

66 

70 

81 

79 

80 

79 

78 

77 

75 

68 

70 

50 

66 

67 

76,4 

MIN 

34 

34 

34 

37 

41 

42 

44 

34 

34 

34 

35 

34 

34 

32 

36 

53 

25 

27 

26 

27 

29 

27 

27 

26 

31 

35 

40 

46 

47 

44 

34,3 

FORT  BRAGG 

MAX 

64 

63 

68 

75 

62 

60 

57 

69 

65 

64 

59 

57 

62 

67 

62 

75 

77 

70 

62 

60 

56 

60 

62 

63 

62 

61 

68 

66 

64,1 

MIN 

48 

46 

47 

51 

60 

51 

49 

46 

48 

50 

46 

47 

49 

49 

49 

51 

39 

43 

50 

48 

42 

43 

43 

50 

46 

47 

48 

54 

54 

50 

50 

47,9 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

6S 

64 

73 

58 

60 

60 

60 

65 

66 

62 

69 

60 

66 

68 

72 

74 

69 

64 

62 

56 

60 

61 

62 

60 

59 

67 

63,7 

MIN 

46 

41 

46 

49 

50 

61 

46 

46 

51 

61 

43 

50 

50 

44 

47 

49 

41 

40 

45 

41 

39 

39 

50 

52 

42 

43 

54 

56 

50 

46,7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

79 

83 

85 

87 

89 

91 

90 

80 

75 

79 

86 

68 

83 

76 

67 

76 

78 

79 

80 

80 

80 

78 

76 

66 

68 

68 

65 

62 

63 

77,5 

Mm 

36 

29 

35 

36 

44 

39 

45 

35 

33 

29 

31 

34 

43 

33 

42 

27 

21 

23 

23 

24 

23 

24 

24 

23 

28 

37 

60 

41 

47 

36 

34 

33.3 

FORT  ROSS 

MAX 

71 

75 

75 

63 

66 

62 

64 

66 

67 

6) 

64 

57 

67 

69 

79 

80 

75 

72 

66 

56 

60 

60 

62 

62 

63 

62 

67 

65 

66,3 

MIN 

51 

47 

50 

*8 

50 

48 

47 

41, 

44 

44 

42 

48 

50 

48 

51 

51 

41 

45 

53 

49 

46 

45 

46 

49 

43 

46 

54 

54 

55 

51 

60 

48,0 

GRATON  1  W 

MAX 

86 

94 

93 

65 

85 

78 

72 

81 

82 

84 

85 

76 

72 

82 

78 

80 

86 

90 

90 

88 

87 

74 

63 

64 

65 

60 

60 

60 

69 

66 

78,0 

MIN 

46 

46 

48 

55 

60 

48 

47 

47 

43 

42 

45 

39 

49 

41 

46 

47 

37 

38 

42 

44 

42 

42 

43 

51 

44 

46 

52 

55 

66 

56 

46 

46,3 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

80 

85 

90 

93 

93 

66 

94 

76 

80 

77 

82 

86 

86 

80 

69 

75 

64 

81 

80 

78 

76 

77 

73 

66 

73 

55 

68 

63 

66 

77,7 

MIN 

44 

38 

42 

44 

48 

46 

47 

43 

42 

42 

40 

40 

43 

43 

47 

34 

29 

31 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

34 

36 

45 

47 

49 

50 

46 

40,1 

HEALOSBuRG 

MAX 

93 

100 

98 

96 

89 

67 

80 

86 

88 

90 

91 

71 

80 

68 

92 

96 

95 

94 

93 

67 

66 

66 

71 

61 

63 

61 

77 

68 

62,5 

Mm 

54 

52 

53 

50 

64 

51 

51 

48 

46 

45 

50 

44 

49 

45 

49 

59 

48 

43 

46 

50 

46 

47 

49 

46 

49 

42 

64 

66 

66 

48 

48 

49,5 

HILTS 

MAX 

75 

74 

77 

83 

86 

89 

86 

78 

72 

70 

76 

82 

80 

74 

63 

72 

66 

76 

77 

77 

77 

78 

75 

70 

62 

63 

65 

61 

59 

73,6 

MIN 

40 

34 

35 

43 

47 

45 

45 

37 

38 

35 

37 

37 

42 

37 

37 

32 

29 

27 

32 

30 

30 

30 

31 

30 

33 

40 

43 

42 

47 

36 

36,7 

HOOPA 

MAX 

78 

61 

68 

67 

90 

62 

90 

76 

80 

80 

84 

63 

77 

78 

69 

71 

76 

75 

76 

77 

77 

77 

76 

69 

71 

58 

61 

61 

65 

76,  I 

MIN 

«S 

45 

48 

48 

52 

53 

56 

50 

46 

46 

46 

48 

48 

♦  7 

39 

45 

39 

36 

37 

37 

37 

35 

38 

43 

41 

42 

45 

49 

63 

60 

50 

45,0 

KENTFIElO 

MAX 

81 

86 

93 

92 

90 

82 

78 

76 

79 

75 

83 

86 

65 

73 

81 

79 

80 

63 

90 

90 

87 

79 

63 

66 

62 

65 

63 

64 

65 

71 

77,6 

MO) 

49 

50 

52 

49 

63 

51 

51 

60 

48 

47 

48 

43 

45 

47 

49 

60 

44 

44 

50 

49 

50 

49 

45 

50 

50 

46 

49 

49 

56 

53 

48 

46,8 

KLAMATH 

MAX 

72 

76 

77 

63 

64 

54 

72 

69 

69 

63 

61 

67 

68 

70 

60 

66 

85 

63 

75 

58 

55 

60 

60 

60 

62 

58 

68 

61 

66 

62 

65,8 

MIN 

52 

45 

49 

49 

60 

60 

50 

60 

49 

53 

60 

53 

64 

51 

52 

42 

38 

43 

45 

44 

40 

41 

42 

50 

60 

46 

48 

54 

54 

51 

52 

46,3 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

90 

96 

94 

96 

67 

86 

75 

81 

86 

89 

87 

75 

77 

64 

80 

82 

8  3 

90 

92 

90 

91 

89 

86 

83 

80 

76 

73 

70 

73 

68 

67 

83,1 

MIN 

36 

42 

44 

44 

49 

46 

45 

40 

40 

40 

40 

36 

39 

40 

39 

34 

31 

39 

38 

36 

36 

38 

37 

37 

34 

38 

53 

42 

43 

43 

42 

40,1 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

es 

92 

91 

94 

91 

92 

85 

79 

83 

87 

69 

84 

75 

80 

6 1 

87 

88 

90 

89 

88 

79 

77 

77 

76 

76 

77 

76 

66 

83,0 

MIN 

35 

33 

38 

37 

46 

44 

46 

38 

39 

37 

34 

35 

35 

34 

37 

37 

26 

28 

29 

26 

29 

28 

26 

26 

36 

48 

49 

48 

41 

40 

36,2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

75 

65 

76 

78 

81 

64 

82 

75 

74 

68 

73 

80 

75 

70 

59 

71 

76 

74 

78 

72 

70 

67 

61 

»6 

50 

52 

49 

56 

66,9 

MIN 

42 

42 

45 

40 

36 

44 

46 

42 

40 

39 

42 

39 

46 

41 

37 

36 

27 

36 

39 

42 

42 

43 

42 

36 

37 

40 

42 

41 

42 

35 

37 

40,0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

74 

67 

75 

77 

80 

78 

83 

73 

68 

64 

73 

82 

74 

71 

61 

72 

72 

75 

76 

72 

72 

69 

60 

61 

51 

57 

52 

48 

68,5 

MIN 

32 

23 

30 

32 

39 

36 

40 

31 

29 

21 

27 

29 

38 

22 

32 

24 

12 

19 

19 

18 

19 

21 

16 

17 

24 

31 

43 

41 

42 

29 

32 

26,0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

85 

92 

95 

87 

66 

78 

75 

76 

60 

82 

86 

60 

77 

82 

8 1 

90 

90 

89 

92 

88 

76 

66 

63 

67 

66 

66 

66 

75 

67 

MIN 

46 

47 

47 

51 

51 

51 

50 

50 

47 

46 

49 

46 

47 

44 

40 

49 

41 

43 

48 

46 

47 

48 

47 

61 

48 

46 

56 

58 

55 

54 

47 

46|3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

70 

75 

83 

80 

73 

71 

71 

70 

67 

64 

66 

67 

68 

71 

64 

69 

82 

81 

75 

67 

56 

58 

60 

56 

65 

57 

58 

62 

66 

62 

Mm 

51 

38 

42 

45 

47 

48 

46 

44 

45 

47 

44 

51 

52 

48 

46 

40 

33 

39 

41 

40 

37 

40 

36 

46 

47 

47 

47 

53 

52 

48 

46 

44*6 

ORLEANS 

MAX 

84 

90 

90 

91 

86 

92 

67 

80 

82 

63 

85 

83 

76 

81 

80 

80 

83 

60 

78 

79 

78 

77 

75 

68 

73 

56 

59 

61 

57 

62 

77,8 

MIN 

43 

40 

42 

45 

47 

45 

47 

47 

43 

41 

42 

42 

44 

47 

40 

44 

34 

35 

34 

34 

34 

36 

34 

39 

39 

43 

47 

50 

53 

49 

47 

42,1 

PETALUMA  FIRE  STA  «  2 

MAX 

82 

96 

95 

90 

80 

60 

71 

79 

84 

85 

89 

74 

71 

82 

79 

82 

88 

93 

92 

90 

90 

69 

65 

65 

69 

65 

60 

62 

74 

68 

79  0 

Mm 

49 

46 

48 

61 

52 

51 

50 

52 

49 

46 

47 

47 

52 

42 

44 

47 

41 

44 

44 

43 

42 

43 

50 

52 

51 

46 

65 

56 

55 

50 

47 

46!2 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

63 

70 

77 

62 

62 

67 

71 

67 

61 

60 

61 

69 

66 

62 

63 

81 

81 

70 

65 

64 

58 

57 

60 

61 

60 

60 

61 

64 

MIN 

51 

43 

47 

49 

49 

50 

47 

45 

50 

49 

41 

43 

46 

49 

50 

52 

60 

42 

46 

46 

42 

39 

43 

49 

42 

43 

51 

54 

56 

47 

47 

47)1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

90 

96 

97 

97 

98 

63 

86 

90 

90 

90 

76 

82 

90 

92 

92 

90 

76 

72 

72 

66 

72 

85,5 

Mm 

41 

44 

46 

48 

50 

40 

40 

42 

43 

39 

44 

43 

32 

36 

36 

38 

37 

38 

35 

42 

40 

42 

40,7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

80 

79 

87 

92 

90 

86 

84 

73 

79 

77 

85 

64 

77 

78 

80 

72 

70 

76 

85 

66 

63 

84 

82 

67 

71 

70 

67 

57 

59 

63 

65 

77,0 

Mm 

45 

46 

45 

47 

47 

48 

48 

54 

47 

46 

46 

43 

43 

48 

48 

45 

39 

39 

38 

36 

39 

39 

39 

39 

45 

46 

49 

53 

64 

53 

50 

45.3 

SAINT  HELENA 

MAX 

93 

98 

96 

98 

88 

88 

76 

65 

86 

89 

94 

82 

80 

86 

86 

82 

88 

91 

96 

93 

93 

91 

TO 

TO 

66 

70 

60 

63 

61 

74 

68 

82.6 

MIN 

46 

48 

49 

49 

62 

50 

47 

44 

44 

44 

46 

44 

45 

44 

45 

49 

40 

38 

44 

44 

42 

42 

44 

47 

42 

46 

53 

56 

56 

48 

45 

46,3 

salyer  ranger  station 

MAX 

78 

81 

87 

90 

69 

65 

90 

78 

80 

79 

82 

67 

90 

78 

80 

73 

70 

72 

79 

80 

60 

60 

80 

79 

76 

72 

74 

57 

62 

61 

65 

77,9 

Mm 

44 

45 

45 

48 

49 

51 

61 

60 

45 

45 

46 

45 

46 

47 

50 

46 

39 

37 

37 

37 

37 

38 

36 

37 

37 

42 

42 

52 

54 

50 

50 

♦♦.» 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  SAFAEL 

MAX 

86 

94 

92 

69 

65 

81 

73 

60 

80 

81 

64 

el 

73 

82 

81 

76 

79 

64 

91 

92 

90 

90 

83 

67 

62 

67 

69 

65 

68 

72 

71 

79 

MIN 

53 

53 

59 

52 

55 

56 

54 

53 

50 

50 

54 

49 

9  \ 

47 

46 

93 

53 

53 

52 

48 

92 

51 

46 

56 

56 

94 

54 

49 

92 

'o 

SANTA  BOSA 

MAX 

85 

89 

96 

97 

91 

83 

81 

76 

83 

85 

86 

90 

66 

77 

86 

86 

61 

84 

90 

94 

93 

92 

90 

61 

66 

65 

70 

63 

65 

64 

79 

Q 

MIN 

46 

48 

50 

50 

5 1 

47 

45 

40 

40 

40 

39 

42 

43 

44 

91 

49 

49 

51 

54 

55 

47 

45 

46 

9 

SCOTIA 

MAX 

72 

67 

72 

86 

74 

71 

56 

75 

71 

68 

62 

69 

69 

68 

73 

67 

62 

67 

80 

83 

60 

67 

66 

63 

61 

6l 

67 

61 

61 

69 

68 

MIN 

49 

45 

47 

5  3 

52 

SO 

50 

44 

90 

52 

9 1 

45 

41 

49 

44 

43 

43 

43 

45 

49 

46 

50 

56 

55 

53 

93 

48 

I7 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 

90 

94 

96 

93 

67 

67 

73 

83 

84 

67 

89 

73 

77 

85 

83 

82 

63 

90 

91 

92 

90 

88 

75 

66 

66 

70 

65 

66 

63 

74 

68 

MIN 

44 

46 

45 

50 

46 

42 

44 

42 

43 

4 1 

40 

45 

36 

37 

40 

40 

40 

40 

46 

52 

44 

49 

94 

55 

96 

90 

44 

44 

,7 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

78 

77 

80 

83 

6* 

79 

65 

75 

74 

80 

79 

72 

74 

70 

64 

66 

77 

74 

75 

73 

74 

73 

69 

64 

99 

53 

96 

92 

97 

MIN 

44 

45 

47 

48 

5 1 

44 

44 

*' 

43 

34 

34 

39 

41 

41 

42 

41 

40 

39 

42 

44 

45 

43 

!l 

tulelake 

MAX 

73 

76 

82 

81 

66 

65 

64 

74 

60 

73 

72 

71 

62 

62 

74 

79 

77 

77 

76 

75 

74 

70 

61 

98 

62 

96 

99 

95 

2 

MIN 

33 

26 

36 

39 

38 

38 

38 

30 

24 

27 

32 

29 

15 

18 

2 1 

21 

20 

19 

19 

19 

26 

32 

39 

41 

42 

33 

31 

29 

,7 

UK  I  AH 

MAX 

89 

96 

96 

96 

94 

93 

87 

83 

84 

91 

90 

61 

75 

80 

77 

71 

83 

92 

93 

94 

92 

92 

80 

72 

64 

61 

64 

61 

63 

71 

66 

61 

,6 

MIN 

48 

52 

45 

45 

45 

54 

37 

40 

41 

43 

42 

42 

40 

43 

92 

94 

92 

54 

94 

49 

45 

47 

,1 

WEAVERVILLE  RAN6ER  5TA 

MAX 

80 

65 

90 

93 

95 

79 

91 

60 

79 

79 

65 

87 

62 

76 

78 

Tl 

69 

76 

87 

68 

86 

87 

68 

S4 

79 

70 

67 

55 

99 

57 

66 

79 

•  0 

MIN 

41 

47 

36 

36 

34 

34 

36 

38 

35 

39 

36 

26 

27 

26 

28 

29 

29 

28 

28 

32 

35 

41 

48 

48 

47 

41 

36 

,0 

WEED  1  S 

MAX 

76 

69 

77 

80 

80 

60 

62 

70 

70 

69 

73 

78 

74 

66 

73 

67 

57 

66 

69 

73 

75 

75 

74 

73 

70 

60 

98 

54 

95 

93 

60 

69 

MIN 

62 

30 

30 

37 

40 

44 

46 

34 

34 

31 

33 

35 

40 

33 

33 

36 

20 

21 

27 

28 

26 

28 

28 

29 

29 

40 

45 

45 

49 

33 

36 

34 

[2 

WILLITS  1  NE 

MAX 

SI 

92 

93 

93 

89 

86 

83 

76 

83 

86 

82 

72 

76 

73 

68 

80 

■  8 

89 

66 

66 

68 

85 

78 

67 

68 

62 

69 

62 

68 

67 

79 

2 

MIN 

36 

41 

43 

41 

40 

27 

31 

30 

3 1 

31 

32 

30 

42 

40 

50 

50 

39 

.6 

YREKA 

MAX 

82 

73 

81 

81 

83 

86 

89 

73 

77 

83 

81 

75 

74 

66 

61 

65 

70 

80 

77 

79 

79 

76 

73 

64 

66 

57 

61 

61 

61 

... 

MIN 

42 

36 

38 

41 

40 

37 

41 

4| 

43 

39 

34 

2g 

30 

30 

31 

3 1 

31 

32 

J 1 

33 

40 

4 1 

41 

40 

36 

37 

',f 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AO  I N  RAhjGER  STATION 

MAX 

76 

82 

66 

90 

88 

85 

80 

79 

63 

60 

75 

72 

68 

62 

70 

74 

76 

83 

79 

79 

76 

74 

69 

61 

96 

63 

59 

99 

61 

MIN 

38 

39 

35 

3 1 

40 

4 1 

38 

38 

2 1 

3 1 

32 

32 

30 

30 

32 

32 

36 

lo 

alturas  Ranger  stat i on 

MAX 

78 

76 

64 

86 

92 

92 

89 

85 

78 

60 

80 

76 

76 

66 

65 

77 

75 

79 

64 

82 

79 

76 

79 

64 

69 

55 

66 

90 

60 

75 

MIN 

28 

3 1 

30 

35 

34 

27 

20 

2  7 

26 

28 

25 

29 

1 3 

1 7 

20 

20 

1  g 

1 7 

16 

1 8 

19 

3 1 

36 

26 

!6 

Auburn 

MAX 

85 

89 

92 

94 

93 

94 

93 

65 

67 

90 

90 

79 

83 

(3 

76 

l" 

85 

89 

90 

86 

87 

73 

71 

72 

73 

67 

69 

99 

70 

82 

MIN 

59 

64 

93 

54 

94 

93 

92 

48 

50 

56 

43 

42 

43 

46 

49 

48 

52 

',i 

berryessa  lake 

MAX 

87 

90 

93 

94 

94 

93 

93 

61 

86 

87 

69 

82 

76 

64 

65 

80 

65 

87 

90 

90 

86 

87 

66 

71 

66 

70 

62 

69 

61 

72 

Bl 

M'N 

56 

59 

61 

60 

60 

52 

55 

54 

56 

50 

" 

90 

49 

56 

96 

" 

90 

53 

',i 

Blue  canyon  wb  airport 

MAX 

75 

77 

78 

62 

60 

79 

69 

69 

72 

73 

71 

69 

71 

66 

62 

61 

74 

77 

75 

73 

73 

69 

66 

55 

97 

94 

53 

42 

99 

99 

66 

1 1 

MIN 

^  \ 

»9 

51 

92 

56 

49 

5 1 

55 

39 

36 

36 

39 

50 

•  S 

bowman  dam 

MAX 

79 

62 

64 

63 

81 

78 

74 

76 

73 

69 

71 

66 

69 

71 

79 

80 

75 

76 

71 

68 

67 

98 

55 

53 

93 

60 

97 

7 1 

,2 

MIN 

48 

52 

55 

?5 

45 

47 

50 

" 

43 

52 

50 

39 

36 

47 

3 

MAX 

88 

90 

96 

96 

97 

92 

65 

ee 

69 

90 

60 

86 

86 

60 

64 

93 

91 

79 

77 

70 

62 

62 

63 

71 

83 

,2 

MIN 

;  I 

46 

55 

56 

59 

46 

45 

47 

42 

4 1 

45 

49 

39 

39 

" 

47 

,0 

BURNEY 

MAX 

76 

76 

85 

86 

90 

69 

88 

60 

76 

79 

69 

62 

80 

76 

7S 

69 

63 

70 

79 

63 

S3 

79 

78 

65 

64 

64 

52 

93 

98 

62 

75 

.  I 

MIN 

33 

29 

32 

33 

4  I 

40 

40 

33 

26 

27 

29 

30 

3 1 

2  5 

28 

18 

20 

22 

20 

22 

2 1 

38 

49 

29 

29 

,7 

CANYON  DAM 

MAX 

78 

80 

76 

82 

80 

84 

73 

71 

75 

80 

76 

74 

70 

69 

68 

66 

70 

71 

70 

71 

70 

64 

71 

60 

96 

94 

46 

60 

52 

69 

i6 

MIN 

30 

36 

37 

38 

44 

42 

42 

34 

35 

31 

34 

33 

38 

33 

39 

39 

30 

29 

30 

30 

31 

30 

29 

29 

30 

40 

39 

34 

|6 

CENTERVILLE  PH 

95 

96 

97 

99 

99 

97 

97 

67 

89 

91 

92 

92 

91 

90 

88 

84 

68 

94 

96 

95 

90 

90 

90 

81 

74 

71 

70 

66 

64 

74 

73 

87 

MIN 

49 

50 

53 

54 

95 

57 

47 

46 

47 

46 

42 

48 

39 

42 

40 

47 

50 

43 

46 

9 

CHESTER 

81 

86 

84 

64 

81 

73 

75 

80 

75 

73 

75 

70 

69 

69 

73 

73 

72 

76 

77 

77 

77 

74 

66 

97 

93 

94 

61 

59 

MIN 

33 

32 

38 

36 

36 

31 

28 

26 

29 

33 

26 

30 

24 

25 

25 

23 

23 

24 

22 

40 

40 

29 

29 

8 

CHico  Experiment  sta 

90 

93 

94 

95 

94 

95 

93 

86 

86 

66 

90 

68 

66 

87 

63 

81 

83 

89 

90 

69 

87 

67 

85 

75 

66 

70 

67 

62 

62 

70 

67 

83 

MIN 

51 

55 

53 

94 

63 

60 

6l 

51 

49 

49 

9 1 

95 

46 

42 

49 

43 

44 

47 

45 

94 

9 1 

49 

9 

CLARKSBURG 

84 

87 

89 

92 

93 

91 

91 

8 1 

65 

65 

90 

79 

74 

62 

•  4 

71 

80 

85 

86 

91 

66 

87 

75 

68 

63 

69 

68 

67 

65 

70 

80 

8 

MIN 

50 

51 

52 

54 

54 

58 

56 

49 

90 

9  J 

5  J 

9  I 

50 

43 

92 

43 

46 

46 

" 

96 

" 

90 

49 

6 

CLEARLAkE  HIGHLANDS 

86 

67 

95 

96 

96 

94 

94 

77 

83 

86 

86 

89 

65 

78 

80 

77 

75 

11 

87 

69 

91 

90 

87 

81 

77 

70 

71 

97 

60 

96 

68 

8 1 

MIN 

38 

36 

40 

43 

55 

47 

46 

40 

40 

40 

37 

36 

49 

39 

4  I 

30 

32 

30 

34 

41 

49 

" 

" 

39 

39 

1 

COLFAX 

S4 

89 

90 

91 

90 

91 

76 

80 

64 

62 

84 

65 

76 

62 

78 

71 

76 

81 

85 

65 

85 

S3 

75 

69 

63 

63 

64 

69 

66 

63 

76 

6 

MIN 

54 

58 

59 

60 

63 

62 

62 

49 

90 

93 

56 

59 

46 

54 

52 

47 

49 

*^ 

52 

92 

9 

COLUSA  1  S5W 

88 

90 

93 

92 

95 

92 

86 

85 

86 

67 

67 

79 

83 

62 

7$ 

82 

88 

69 

65 

83 

66 

73 

69 

65 

69 

62 

61 

60 

70 

69 

80 

4 

MIN 

50 

49 

50 

52 

58 

55 

59 

47 

46 

47 

46 

'* 

44 

*' 

43 

43 

43 

49 

44 

44 

92 

*^ 

46 

48 

1 

DAVIS  1  WSW 

84 

87 

86 

94 

94 

91 

92 

62 

87 

87 

68 

62 

77 

85 

8* 

77 

to 

•  6 

69 

85 

65 

66 

73 

70 

63 

69 

66 

64 

63 

69 

81 

0 

MIN 

50 

48 

53 

53 

52 

54 

56 

45 

46 

43 

" 

" 

*^ 

43 

45 

44 

*^ 

42 

" 

54 

95 

47 

*S. 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

82 

79 

62 

81 

82 

83 

00 

76 

77 

77 

75 

74 

72 

72 

70 

70 

70 

72 

74 

74 

73 

69 

64 

62 

99 

56 

96 

96 

96 

71 

6 

MIN 

40 

39 

42 

43 

45 

45 

40 

39 

40 

36 

36 

'* 

34 

36 

36 

36 

" 

" 

34 

40 

46 

42 

38 

" 

38, 

2 

DE  SABLA 

MAX 

84 

65 

86 

89 

89 

89 

86 

78 

61 

62 

83 

81 

78 

78 

74 

85 

85 

85 

82 

82 

81 

71 

64 

61 

96 

57 

98 

66 

63 

77, 

9 

MIN 

46 

50 

53 

53 

56 

54 

56 

46 

46 

45 

9  3 

45 

*' 

43 

47 

47 

45 

40 

40 

40 

49 

46 

49 

39 

*' 

♦7, 

2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

64 

86 

91 

90 

89 

86 

87 

•  5 

66 

80 

82 

79 

75 

93 

90 

89 

91 

85 

60 

66 

64 

96 

64 

60 

60, 

9 

MIN 

48 

51 

54 

93 

53 

52 

93 

46 

95 

42 

48 

49 

38 

46 

49 

42 

40 

*7, 

6 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

79 

66 

66 

68 

91 

69 

88 

79 

78 

78 

61 

83 

81 

77 

79 

74 

71 

78 

82 

64 

S3 

82 

82 

76 

72 

60 

66 

61 

60 

92 

61 

77 , 

0 

MIN 

36 

41 

42 

42 

43 

44 

43 

43 

42 

39 

39 

39 

36 

36 

36 

36 

" 

*' 

S3 

'* 

49 

44 

40 

" 

36. 

4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

82 

87 

90 

94 

95 

94 

92 

64 

63 

85 

68 

86 

85 

76 

83 

«4 

7S 

62 

65 

90 

88 

86 

91 

10 

73 

66 

67 

55 

96 

60 

68 

61, 

0 

MIN 

47 

47 

50 

51 

59 

56 

58 

43 

47 

46 

46 

47 

41 

40 

46 

48 

35 

47 

43 

45 

42 

42 

41 

39 

39 

43 

90 

51 

93 

42 

45 

46. 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

89 

92 

94 

95 

89 

87 

85 

62 

64 

87 

90 

64 

76 

64 

64 

84 

61 

86 

91 

92 

89 

88 

82 

67 

»4 

6S 

67 

69 

69 

73 

71 

61. 

8 

MIN 

50 

50 

54 

53 

57 

57 

55 

53 

51 

92 

50 

51 

52 

46 

51 

55 

43 

42 

47 

41 

47 

47 

51 

50 

49 

49 

94 

96 

94 

90 

43 

90. 

4 

FOLSOM  DAM 

MAX 

84 

86 

91 

95 

94 

91 

94 

61 

63 

66 

87 

91 

86 

78 

86 

62 

79 

60 

(5 

90 

87 

S9 

87 

70 

69 

63 

68 

69 

73 

61 

70 

81. 

9 

MIN 

53 

60 

65 

60 

59 

59 

58 

53 

93 

54 

55 

58 

52 

52 

51 

55 

45 

»5 

57 

96 

55 

57 

51 

47 

46 

46 

90 

96 

92 

92 

93 

93, 

8 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

86 

68 

92 

93 

91 

93 

79 

81 

81 

63 

66 

65 

79 

84 

77 

75 

78 

63 

89 

65 

65 

84 

75 

70 

6* 

62 

63 

69 

67 

92 

63 

78. 

6 

MIN 

56 

60 

62 

64 

63 

58 

50 

53 

93 

98 

58 

93 

52 

53 

49 

49 

92 

96 

56 

57 

56 

53 

47 

45 

63 

44 

90 

43 

42 

44 

43 

92, 

4 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 


Station 

Day  ol  Month 

Ui 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

oi 
> 

< 

SRASS  VALLEY 

MAX 

Mm 

SI 
50 

81 
49 

90 
58 

92 

60 

92 
59 

92 
61 

94 
56 

83 
46 

83 
46 

84 
50 

84 
56 

89 
56 

86 
43 

79' 
46 

84 
50 

81 
90 

73 
46 

T8 
48 

84 

53 

86 
59 

86 
54 

87 
54 

64 

90 

76 
44 

72 
43 

65 
43 

68 
45 

64 

50 

63 
42 

51 
41 

64 
43 

80.0 
49.9 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
1»IIN 

78 

)4 

77 

30 

86 
29 

89 
33 

9l 
40 

91 
40 

90 
43 

88 
35 

76 

30 

78 
29 

82 
30 

82 
31 

82 
32 

79 
27 

76 

28 

70 
33 

68 

21 

76 
26 

79 
25 

82 
22 

82 
23 

82 
22 

62 

22 

76 
22 

76 
27 

66 
32 

63 
41 

55 
44 

54 
44 

99 

37 

64 

30 

76.7 
31.0 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

72 
37 

77 
31 

82 
37 

85 
39 

85 
48 

83 
47 

79 
43 

72 
39 

69 
36 

76 
32 

80 
39 

76 
42 

72 
38 

72 

33 

68 
35 

55 
35 

66 

19 

71 
26 

76 
38 

61 
34 

75 
35 

74 

30 

73 
32 

70 
30 

67 

30 

57 
37 

52 
37 

63 
39 

58 
39 

53 
39 

56 
32 

70.7 
35.7 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

84 
43 

87 
45 

90 
46 

90 
49 

93 
55 

93 
51 

92 
52 

77 
42 

85 
42 

83 
44 

85 
43 

85 
44 

77 
40 

82 
41 

81 
44 

79 
44 

75 
33 

83 
36 

83 
36 

68 
39 

89 
39 

83 
38 

62 
40 

76 
37 

72 
36 

70 
40 

62 
50 

60 
53 

59 
50 

65 
41 

63 
43 

79.6 
43.3 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

89 
46 

95 
54 

96 
56 

97 
50 

97 
52 

94 
49 

SO 
50 

84 
44 

87 
46 

90 
52 

88 
43 

85 
44 

79 
43 

63 
40 

80 
44 

79 
45 

83 
45 

90 
95 

92 
46 

91 
47 

87 
41 

94 

42 

81 
40 

73 
36 

66 
40 

68 
50 

94 
50 

67 
62 

97 
92 

72 
47 

62 
43 

81.9 
46.9 

LAKE  SPAULOING 

MAX 
MIN 

78 
40 

81 
44 

82 
48 

84 

48 

84 
48 

83 
47 

82 
46 

73 
»1 

73 
48 

75 
46 

78 
46 

77 
40 

72 
38 

74 

36 

72 
36 

66 
40 

74 
42 

74 
41 

80 
36 

79 
42 

78 
38 

76 
38 

74 
37 

TO 
82 

66 
34 

61 
26 

96 

36 

54 
46 

93 
36 

60 
32 

59 

38 

72.6 
40.2 

LAKE  SPAULDINO  DAM 

MAX 
MIN 

77 
43 

78 
47 

82 
46 

)3 

51 

43 

46 

45 

48 

47 

45 

41 

39 

45 

43 

46 

47 

48 

49 

37 

37 

39 

41 

36 

36 

43,8 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

91 
60 

91 
63 

94 
65 

94 
66 

92 

68 

91 

68 

88 
64 

84 

56 

83 
58 

86 
58 

88 

56 

93 
64 

92 
51 

86 
9* 

82 
58 

78 
96 

83 
56 

68 
90 

92 
61 

88 
61 

85 

61 

85 

60 

76 
97 

70 
46 

69 
48 

69 
50 

70 
55 

66 
57 

66 
54 

72 
50 

66 
52 

82.6 
97.6 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
38 

65 
37 

77 
42 

78 
43 

80 
48 

77 
46 

78 
46 

68 
34 

68 
37 

69 
35 

70 
35 

72 
42 

69 
42 

65 
36 

68 
37 

66 
33 

58 
32 

62 
34 

70 
36 

75 
39 

78 
98 

72 
37 

72 

37 

66 
33 

65 
31 

57 
33 

52 
37 

51 
39 

51 
37 

45 
32 

92 

32 

66.7 
37.4 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
53 

90 
54 

92 
56 

95 
56 

96 
60 

95 

58 

94 
57 

86 
51 

85 
50 

67 
51 

89 
52 

91 
54 

89 
49 

76 
49 

86 
47 

85 
99 

84 
45 

84 
47 

87 
49 

68 
48 

68 
48 

86 
49 

89 
46 

76 
43 

73 
44 

67 
48 

70 
52 

63 
50 

66 
52 

62 
49 

72 
48 

83.2 
90.7 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

73 
35 

76 

38 

83 
41 

87 
44 

89 
48 

88 
43 

84 
45 

73 
36 

73 
36 

75 
33 

79 
36 

80 
35 

77 
34 

70 
30 

73 

33 

69 

30 

62 
24 

71 
27 

80 
35 

82 
33 

84 
32 

81 
33 

63 
32 

77 
28 

76 
30 

60 
39 

98 
42 

49 
45 

94 
45 

49 
40 

61 
39 

73.4 
36.0 

MINERAL 

MAX 
MIN 

71 
33 

79 
40 

78 
41 

84 
42 

84 
49 

82 
44 

81 
44 

70 
35 

69 
32 

71 
33 

74 

40 

79 
37 

73 
39 

69 
30 

70 
31 

69 
34 

60 
30 

68 
33 

66 
40 

76 
37 

SO 
39 

74 
35 

79 
35 

70 
29 

67 
26 

60 
29 

60 
34 

49 

40 

91 

39 

46 

33 

98 
33 

69.6 
35.9 

monticello  dam 

MAX 
MIN 

87 
54 

92 
53 

92 
53 

95 
56 

96 
59 

92 
60 

94 
59 

78 
51 

84 

51 

86 
53 

89 
52 

89 
53 

65 
49 

78 
50 

67 
51 

86 
93 

82 
47 

85 
47 

86 
49 

91 
49 

86 
49 

86 
49 

88 
48 

68 
48 

72 
46 

66 
48 

71 
50 

61 
56 

65 
55 

64 
51 

73 
50 

82.6 
51.6 

MOUNT  Shasta  wb  city 

MAX 
MIN 

69 
44 

76 
41 

86 
42 

83 
45 

87 
50 

8* 
47 

72 
49 

72 
36 

70 
43 

76 
36 

SO 
41 

77 
50 

71 
41 

74 
35 

69 
42 

96 
38 

61 
33 

70 
33 

76 
35 

76 
36 

78 
J7 

74 

36 

78 
35 

71 
34 

60 
34 

59 
39 

50 
43 

54 
47 

52 
44 

60 
40 

54 

37 

70,2 
40.1 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

75 
41 

79 
42 

80 
44 

85 
44 

13 
46 

83 
47 

85 
48 

79 
41 

75 
42 

75 
40 

76 
41 

80 
42 

81 

39 

75 

38 

76 

37 

79 
39 

6» 
39 

72 
33 

79 
34 

79 
35 

76 
)6 

76 
39 

77 
35 

74 
3* 

66 
35 

62 
36 

64 
41 

62 
50 

62 
46 

52 
40 

60 
38 

73,9 
39,9 

ORLANO 

MAX 

Mm 

85 
51 

91 
54 

94 
51 

97 
55 

97 
60 

95 
58 

94 
55 

86 
49 

85 
48 

88 

50 

90 
49 

89 
51 

87 
44 

76 
45 

87 
48 

82 
49 

78 
90 

87 
57 

90 
99 

92 
44 

86 

42 

87 
44 

87 
42 

77 
39 

70 
42 

67 
44 

69 
51 

58 
52 

61 

92 

61 
48 

72 
49 

62,8 
49.2 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

86 
56 

92 
57 

94 

58 

96 

60 

96 
63 

95 
62 

95 
63 

87 
54 

86 

53 

86 
55 

90 
57 

9l 
57 

90 
51 

78 
49 

87 
56 

85 
96 

80 
46 

89 
90 

91 
48 

92 
49 

89 
90 

89 
91 

68 
49 

78 
45 

72 
47 

67 
50 

70 
96 

65 
57 

69 
94 

66 

50 

72 
93 

64,0 
63.6 

PARADISE 

MAX 

MIN 

82 

56 

87 
51 

88 
64 

91 
64 

92 
64 

90 
65 

90 
63 

84 

50 

80 
51 

82 
54 

85 
56 

86 
61 

66 
45 

76 
46 

83 
55 

80 
54 

77 
94 

81 
94 

87 
6) 

88 
62 

85 
98 

65 
99 

69 
94 

76 
43 

70 
46 

66 
44 

66 
47 

59 
50 

68 
49 

57 
46 

68 
46 

SO.O 
99.9 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

80 
45 

84 
49 

89 
49 

90 
51 

91 
52 

89 
53 

90 
52 

80 
46 

78 
48 

80 
45 

84 
45 

85 
45 

66 
41 

75 
43 

60 
43 

80 
45 

72 
40 

79 
41 

80 
49 

65 
42 

83 
44 

8* 
43 

82 
41 

74 
36 

67 
38 

64 
40 

69 
46 

65 
50 

66 
49 

58 
43 

64 
42 

78.3 

44, a 

PLACERVILLE  IFQ 

MAX 
MIN 

80 
57 

83 
60 

91 
62 

92 
67 

92 
67 

91 
67 

92 
63 

80 
54 

79 
56 

82 
57 

S3 
60 

86 
60 

88 
55 

78 
97 

84 
56 

80 
51 

73 
53 

77 
56 

63 

60 

86 

60 

86 

59 

87 
59 

79 
97 

75 
49 

70 
48 

63 
47 

69 
47 

66 
54 

65 
44 

53 
46 

64 

46 

79,0 
55,9 

PLATINA 

MAX 
NUN 

75 

70 
48 

81 
44 

62 
48 

86 
38 

87 
46 

82 
42 

86 
44 

89 
37 

S2 

32 

62 
35 

63 
39 

56 
46 

57 
46 

94 
49 

66 
37 

96 
40 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

81 
29 

84 

32 

88 
31 

86 
32 

83 
36 

81 
36 

82 
34 

82 
32 

76 

30 

80 
31 

81 
10 

77 
29 

76 

29 

75 
26 

70 
26 

69 
39 

67 
24 

»9 

29 

73 
23 

61 
24 

81 
23 

78 
23 

75 
21 

74 

22 

70 
22 

61 

22 

63 
29 

57 
42 

97 
39 

59 
31 

56 
26 

74,0 
29,0 

QUINCV  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

83 
31 

89 
30 

91 
32 

92 
34 

92 
37 

85 
39 

92 
38 

81 
33 

84 

30 

84 

30 

85 
30 

86 
30 

62 
33 

76 
29 

SO 
27 

78 
28 

76 
23 

76 
22 

81 
22 

63 
21 

83 
24 

63 
25 

84 

20 

80 
23 

80 
25 

69 
25 

71 
36 

68 
47 

60 
44 

59 
40 

65 
32 

80.0 
30.3 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
57 

95 
54 

95 
55 

98 
57 

95 
64 

95 
61 

85 

62 

86 
53 

88 

52 

91 
52 

89 
51 

87 
54 

60 
49 

86 
50 

82 
51 

79 
56 

84 
57 

91 
99 

93 
50 

87 
49 

88 
46 

89 
48 

80 
43 

71 
41 

69 
45 

69 
49 

61 
54 

62 
66 

60 
55 

73 
50 

65 
50 

82,8 
52,4 

REDOING  FIRE  5TA  NO  2 

MAX 
MIN 

91 
57 

95 
61 

98 
63 

too 

64 

97 
64 

96 
65 

92 
63 

91 

55 

89 
53 

92 
59 

89 
56 

68 

60 

65 
51 

66 
93 

84 
53 

SO 
98 

85 
57 

92 
97 

96 
55 

91 
59 

90 
47 

99 
91 

90 
49 

78 
44 

68 
48 

69 
52 

63 
53 

61 
53 

60 
54 

75 
49 

66 
48 

84.9 
55,2 

RCCKLIN 

MAX 

Mm 

85 
48 

88 
48 

92 
53 

95 
55 

94 
55 

93 
54 

93 
56 

84 

47 

80 
47 

86 
47 

86 
49 

92 
50 

90 
47 

77 
42 

85 
42 

84 
47 

79 
37 

80 
40 

89 
49 

88 
45 

88 
45 

88 
49 

86 
47 

72 
43 

71 
42 

67 
44 

69 
44 

70 
4S 

71 
50 

61 
50 

69 
49 

82.2 
47.1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
52 

91 
55 

94 
57 

95 
57 

93 
60 

93 
59 

81 
58 

83 
61 

87 
53 

86 
52 

90 
54 

83 
53 

75 
50 

85 
46 

84 
51 

80 
93 

81 
51 

89 
91 

89 
50 

66 
50 

87 
47 

86 
47 

70 
52 

71 
44 

63 
46 

70 
48 

67 
56 

66 
56 

66 
56 

71 
53 

67 
50 

81.2 
92.2 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 
65 

90 
67 

91 
65 

95 
65 

94 
65 

92 
62 

80 
56 

80 
56 

83 
60 

85 
56 

66 
56 

83 
52 

75 
94 

81 
54 

78 
55 

71 
99 

77 
96 

66 
65 

86 
63 

89 
57 

61 
57 

66 
57 

80 
49 

71 
49 

66 
52 

66 
62 

57 
51 

59 
52 

65 
52 

67 
52 

T9.1 
97,2 

SIERRA  CITY 

MAX 

87 
40 

87 
51 

90 
50 

91 
49 

89 
52 

89 
54 

78 
49 

79 
42 

79 
44 

83 
46 

84 
46 

79 
43 

77 
40 

78 
42 

74 
36 

71 
42 

76 
43 

79 
48 

81 
48 

84 
48 

81 
42 

85 
49 

78 
44 

76 
43 

65 
35 

62 
31 

61 
40 

56 
47 

56 
41 

63 
37 

62 
36 

76.8 
43.9 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

83 
34 

79 
33 

87 
32 

86 
33 

83 
36 

87 
36 

78 
37 

77 
41 

78 
31 

78 
29 

76 

30 

84 

30 

77 
34 

73 
26 

75 
32 

72 
42 

70 
23 

66 
23 

72 
24 

75 
23 

79 
23 

78 
23 

76 
21 

76 
22 

73 
22 

66 
26 

66 
33 

63 
41 

60 
37 

52 
31 

59 
23 

74,5 
30.1 

SODA  SPRINGS   I  E 

MAX 

Mm 

69 
36 

74 
36 

78 
39 

78 
43 

77 
38 

74 
42 

74 
44 

66 
43 

66 
38 

65 
35 

70 
35 

71 
38 

66 
40 

62 
32 

64 
35 

60 
41 

96 

30 

61 

30 

64 

30 

70 
36 

72 
34 

69 
34 

67 
31 

63 
29 

62 
28 

52 
26 

63 
28 

51 
36 

49 

32 

36 
31 

90 
31 

64,2 
34.9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

90 
51 

90 
52 

95 
54 

96 
55 

96 
61 

94 

58 

86 
57 

84 
48 

85 

50 

89 
49 

68 
49 

86 
50 

78 
44 

85 
44 

84 
49 

60 
47 

85 
37 

68 
43 

92 
42 

91 
46 

88 
42 

91 
44 

92 
42 

77 
39 

70 
43 

65 
45 

65 
52 

59 
63 

59 
53 

70 
46 

70 
46 

82.6 
48.1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

84 
44 

86 
44 

88 
48 

90 
50 

88 
5J 

88 
52 

77 
52 

77 
42 

77 
43 

80 
42 

82 
46 

78 
42 

76 
45 

76 
40 

73 
42 

70 
43 

77 
40 

84 

50 

86 
47 

82 
46 

81 
45 

82 
44 

76 
42 

68 
38 

62 
36 

62 
39 

54 
44 

68 
49 

55 
42 

62 
37 

57 
36 

76,3 
44.0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

85 
56 

85 
61 

98 
61 

97 
63 

96 
60 

82 
58 

85 
53 

92 
57 

82 
52 

60 
51 

83 
52 

81 
54 

86 
54 

93 
65 

92 
58 

87 
57 

93 
56 

B2 
46 

68 
50 

56 
49 

60 
52 

55 
48 

67 
47 

82.0 
54.7 

TVvIN  LAKES 

MAX 
MIN 

74 
36 

72 
42 

74 
37 

73 
40 

72 
42 

71 
41 

67 
44 

64 
47 

65 
33 

66 
32 

69 
37 

67 
36 

62 
34 

61 
31 

60 
35 

57 
43 

64 
28 

65 
36 

70 
33 

7  1 
36 

32 

6  7 
31 

27 

60 
26 

25 

27 

36 

39 

42 
29 

46 

26 

51 
27 

62.8 
34.4 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

88 
42 

93 
43 

94 
44 

96 
46 

95 
55 

92 
50 

91 
48 

83 
39 

85 
41 

68 
41 

77 
40 

61 
39 

79 
43 

74 
43 

31 

84 

89 
36 

91 
37 

90 
36 

66 
35 

86 
37 

78 
33 

71 
37 

70 
41 

66 
50 

63 
53 

62 
52 

69 
39 

82.4 
41.9 

vacaville 

MAX 
MIN 

90 
49 

90 
51 

93 
53 

93 
55 

93 
57 

92 
56 

89 
59 

83 
46 

85 
49 

86 
48 

89 
50 

67 
50 

79 
43 

86 
45 

86 
49 

62 
51 

87 
43 

87 
49 

94 
46 

90 
46 

S9 

47 

91 
48 

84 
46 

70 
42 

68 
44 

71 
49 

66 
54 

64 
56 

63 
55 

74 

56 

66 
64 

62,9 
49.9 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

87 
52 

89 
55 

90 
57 

93 
59 

92 
60 

91 
58 

90 
57 

81 

50 

83 
52 

86     86  85 

53     53  52 

See  Reference  ^ 

64     82  81 
42     47  50 

otea  Following  Slal 

75  82 
44  50 

on  Index 

85 
50 

87 
56 

89 
58 

87 
50 

88 
50 

67 
49 

76 
41 

71 
1  ''^ 

66 
42 

61 
46 

61 
50 

56 
48 

66 
43 

66 
44 

60.9 
50,3 

DAILY  TEMPERATURES 


Continued   

Station 

Day  ol  Month 

rage 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

< 

WHISKEYTOMN  RES 

MAX 

8<. 

86 

91 

93 

96 

93 

93 

80 

82 

63 

66 

87 

80 

90 

90 

66 

9 1 

79 

7 1 

65 

63 

99 

61 

67 

NUN 

55 

55 

60 

60 

62 

62 

60 

53 

54 

66 

93 

93 

50 

61 

96 

94 

55 

55 

55 

57 

56 

55 

91 

43 

44 

90 

90 

49 

90 

WILLIAMS 

MAX 

8« 

86 

68 

93 

95 

95 

95 

85 

67 

85 

83 

61 

79 

76 

66 

83 

87 

89 

87 

91 

87 

89 

90 

•  6 

83 

80 

70 

60 

61 

61 

69 

62.6 

Mm 

56 

57 

57 

58 

57 

54 

52 

49 

47 

46 

44 

46 

45 

48 

91 

97 

47 

48 

49 

49 

47 

47 

46 

45 

43 

42 

42 

93 

94 

48 

47 

49,4 

WILLOWS 

MAX 

»<> 

91 

94 

97 

97 

93 

94 

66 

87 

67 

90 

68 

66 

79 

86 

63 

79 

84 

90 

92 

87 

88 

91 

78 

69 

67 

70 

69 

61 

60 

72 

82.9 

MIN 

?<. 

53 

53 

56 

60 

58 

55 

49 

48 

50 

49 

92 

46 

47 

50 

91 

56 

64 

60 

44 

44 

44 

44 

40 

42 

49 

47 

53 

93 

48 

46 

49,7 

WINTERS 

MAX 

66 

90 

9 1 

95 

95 

93 

83 

84 

68 

88 

89 

86 

78 

89 

87 

80 

84 

87 

91 

68 

86 

90 

74 

72 

66 

66 

64 

64 

63 

72 

82,6 

MIN 

5* 

52 

55 

57 

58 

60 

62 

52 

52 

52 

91 

93 

47 

49 

92 

94 

49 

47 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

49 

46 

52 

53 

96 

93 

46 

91.2 

WOODLAND  I  WNW 

MAX 

85 

87 

89 

95 

94 

93 

95 

82 

90 

84 

77 

80 

87 

87 

6  7 

86 

92 

76 

70 

64 

70 

62 

62 

62 

69 

61  8 

MIN 

iO 

50 

54 

55 

54 

55 

57 

47 

46 

50 

48 

51 

43 

46 

46 

91 

54 

44 

48 

44 

48 

46 

41 

40 

43 

49 

51 

66 

65 

93 

48,9 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

Boca 

MAX 

79 

76 

84 

85 

63 

84 

83 

78 

8 1 

63 

72 

63 

60 

46 

96 

MIN 

2<. 

25 

24 

26 

29 

29 

30 

30 

29 

24 

23 

24 

24 

24 

23 

31 

18 

15 

12 

13 

14 

15 

11 

11 

16 

19 

21 

36 

37 

28 

23)2 

BOD  IE 

MAX 

71 

73 

70 

70 

69 

71 

68 

67 

67 

66 

67 

62 

62 

60 

" 

50 

45 

49 

MIN 

21 

20 

21 

22 

24 

24 

24 

32 

19 

18 

18 

18 

27 

17 

24 

30 

14 

10 

10 

12 

10 

16 

8 

7 

24 

20 

36 

30 

22 

19!' 

Br  I DGEPORT 

MAX 

77 

82 

83 

82 

60 

62 

79 

78 

76 

78 

8 1 

72 

70 

65 

62 

63 

56 

MIN 

25 

23 

23 

23 

26 

27 

29 

27 

26 

23 

22 

23 

22 

22 

23 

32 

20 

13 

12 

12 

14 

13 

12 

11 

11 

17 

15 

36 

36 

20 

2U3 

CEOARVILLE 

MAX 

76 

68 

8 1 

80 

83 

84 

66 

8  3 

99 

63 

65 

63 

49 

96 

MIN 

43 

38 

48 

45 

46 

48 

92 

47 

39 

37 

42 

49 

47 

46 

47 

42 

26 

29 

35 

36 

98 

36 

32 

34 

37 

45 

41 

39 

43 

36 

40^7 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

75 

78 

80 

63 

82 

80 

69 

70 

70 

67 

98 

98 

42 

93 

70  1 

Mm 

29 

33 

31 

33 

34 

35 

36 

38 

34 

29 

30 

31 

31 

29 

29 

39 

25 

24 

23 

23 

24 

25 

23 

23 

24 

25 

28 

42 

38 

29 

29,9 

BOYLE  5  S5E 

MAX 

85 

76 

80 

84 

65 

85 

88 

82 

79 

63 

70 

97 

74,8 

Mm 

<.3 

37 

39 

41 

43 

43 

44 

45 

39 

34 

36 

40 

44 

39 

40 

47 

29 

26 

27 

29 

31 

31 

29 

26 

28 

34 

34 

37 

42 

36,9 

FLEMINO  FISH  AND  SAME 

MAX 

78 

80 

6  3 

84 

65 

82 

82 

70 

72 

7  J 

79 

79 

71 

^ 

66 

69 

60 

60 

97 

79  8 

Mm 

(.0 

35 

37 

38 

37 

39 

42 

40 

35 

35 

33 

34 

42 

32 

33 

44 

26 

21 

22 

23 

26 

26 

22 

22 

30 

30 

41 

38 

43 

28 

33!3 

FORT  BIDWELL 

MAX 

75 

7 1 

83 

84 

87 

85 

82 

60 

68 

70 

79 

65 

56 

63 

61 

98 

73  4 

Mm 

<>0 

40 

30 

59 

41 

43 

42 

45 

35 

30 

34 

33 

35 

36 

43 

29 

23 

31 

25 

30 

28 

30 

25 

27 

29 

43 

39 

39 

41 

" 

40 

34,7 

MEYERS  4  SW 

MAX 

79 

80 

80 

79 

80 

69 

7 1 

53 

99 

69, 1 

Mm 

35 

34 

32 

36 

37 

36 

41 

46 

35 

30 

32 

34 

30 

33 

32 

40 

32 

32 

25 

26 

27 

27 

26 

25 

29 

29 

34 

43 

33 

32,4 

MONO  LAKE 

MAX 

80 

83 

84 

62 

80 

76 

79 

80 

69 

68 

7 1 

66 

60 

99 

54 

93 

71,3 

Mm 

»2 

41 

43 

42 

4l 

43 

42 

50 

44 

40 

36 

40 

38 

39 

41 

42 

39 

32 

33 

33 

35 

33 

31 

32 

30 

32 

37 

44 

38 

34 

30 

37,9 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

75 

79 

81 

78 

80 

72 

72 

72 

72 

7 1 

70 

62 

71 

72 

7 1 

7 1 

61 

98 

99 

46 

99 

70,9 

MIN 

36 

35 

34 

35 

38 

37 

40 

47 

36 

31 

32 

39 

35 

30 

39 

31 

26 

24 

25 

28 

26 

27 

24 

23 

29 

24 

34 

42 

33 

31,6 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

78 

8 1 

82 

84 

79 

68 

63 

76 

77 

80 

81 

77 

72 

62 

72 

78 

76 

72 

72 

71 

67 

76,2 

Mm 

36 

35 

37 

39 

40 

42 

43 

35 

32 

33 

34 

37 

40 

32 

38 

46 

24 

24 

26 

27 

26 

29 

26 

26 

33 

32 

42 

40 

43 

29 

34,3 

TAHOE  CITY 

MAX 

73 

67 

73 

75 

72 

Mm 

*0 

39 

40 

38 

41 

41 

43 

51 

39 

36 

36 

39 

37 

35 

37 

40 

33 

30 

30 

30 

32 

33 

30 

30 

30 

30 

39 

44 

39 

32 

30 

36.1 

TERMO 

MAX 

77 

82 

82 

83 

64 

62 

80 

70 

74 

76 

81 

77 

73 

7* 

67 

98 

64 

72 

73 

76 

79 

73 

73 

72 

62 

64 

92 

60 

92 

92 

70,9 

Mm 

29 

30 

29 

33 

33 

35 

33 

28 

25 

23 

27 

28 

30 

29 

26 

28 

12 

26 

31 

21 

21 

19 

17 

18 

24 

31 

39 

38 

37 

32 

27,7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

80 

84 

83 

80 

80 

68 

72 

70 

66 

66 

79 

72 

73 

7 1 

7 1 

60 

6 1 

99 

96 

71,2 

Mm 

87 

33 

32 

34 

36 

36 

37 

45 

33 

30 

31 

32 

32 

29 

39 

43 

26 

24 

23 

25 

26 

26 

23 

23 

29 

27 

39 

41 

39 

31,5 

WOOOFORDS 

MAX 

80 

8 1 

60 

78 

74 

71 

68 

68 

68 

69 

6 1 

62 

60 

60 

Tl  ,  5 

tt      «  ft 

Mm 

54 

48 

50 

to 

52 

57 

59 

93 

»7 

45 

46 

47 

49 

46 

49 

92 

31 

37 

39 

42 

43 

43 

39 

39 

40 

40 

41 

47 

38 

34 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

MAX 

82 

66 

70 

66 

69 

76 

77 

76 

103 

95 

95 

68 

72 

62 

69 

69 

69 

69 

77 

69 

74,3 

Mm 

5» 

49 

90 

52 

93 

55 

96 

54 

52 

50 

92 

49 

47 

49 

90 

94 

48 

49 

90 

69 

57 

55 

56 

99 

90 

96 

90 

97 

97 

92 

99,2 

BEN  LOMOND 

MAX 

90 

90 

6 1 

80 

79 

76 

80 

89 

87 

90 

82 

79 

76 

75 

74 

70 

67 

69 

61 

69 

66 

78,4 

Mm 

45 

44 

45 

46 

48 

92 

47 

44 

43 

45 

44 

43 

39 

42 

40 

42 

49 

45 

48 

49 

90 

50 

49 

49 

91 

90 

91 

99 

96 

90 

47,0 

BERKELEY 

MAX 

8 1 

68 

70 

70 

TO 

79 

69 

73 

82 

64 

82 

82 

73 

98 

96 

62 

66 

70 

99 

68 

62 

69,6 

Mm 

51 

56 

55 

53 

54 

55 

54 

65 

53 

92 

52 

91 

99 

92 

94 

91 

90 

62 

66 

97 

57 

52 

51 

53 

93 

92 

96 

97 

96 

91 

93,6 

BURLINGAME 

MAX 

80 

64 

83 

7 1 

72 

72 

79 

8 1 

84 

80 

79 

46 

61 

66 

66 

71 

69 

69 

68 

74, 1 

Mm 

49 

50 

53 

49 

52 

53 

50 

51 

45 

54 

48 

46 

51 

46 

47 

91 

43 

45 

50 

49 

50 

50 

44 

90 

92 

49 

94 

69 

95 

48 

49,9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

82 

92 

85 

92 

84 

87 

77 

79 

86 

70 

84 

94 

62 

98 

98 

93 

85 

66 

68 

66 

69 

70 

TS 

70 

79,8 

Mm 

42 

54 

56 

44 

53 

47 

48 

46 

46 

44 

48 

39 

44 

43 

44 

48 

41 

49 

56 

66 

57 

63 

47 

92 

46 

46 

46 

53 

49 

48 

49 

48.2 

CROCKETT 

MAX 

82 

84 

92 

93 

80 

6  3 

60 

81 

80 

81 

79 

79 

84 

9  1 

87 

86 

66 

66 

64 

64 

67 

72 

77,8 

Mm 

5* 

53 

56 

65 

56 

95 

55 

55 

94 

99 

92 

92 

92 

92 

99 

55 

91 

47 

51 

50 

61 

50 

52 

54 

93 

91 

62 

56 

56 

' 

49 

93,0 

GILROY 

MAX 

83 

87 

89 

90 

91 

77 

84 

84 

78 

81 

91 

92 

96 

99 

66 

70 

63 

66 

71 

68 

71 

73 

82,2 

Mm 

45 

51 

49 

48 

53 

56 

53 

52 

46 

46 

44 

42 

49 

94 

48 

47 

42 

43 

41 

40 

47 

47 

42 

41 

52 

90 

49 

46 

53 

45 

47,4 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

67 

63 

68 

96 

96 

94 

98 

70 

69 

67 

74 

75 

86 

76 

71 

60 

58 

97 

64 

69 

71 

66 

68 

66.2 

Mm 

48 

46 

90 

49 

52 

53 

50 

61 

91 

91 

44 

49 

92 

90 

48 

44 

44 

90 

46 

64 

47 

45 

50 

93 

92 

90 

52 

59 

57 

46 

50.0 

HOLLISTER 

MAX 

89 

95 

66 

67 

60 

69 

89 

84 

75 

83 

90 

95 

97 

95 

86 

67 

66 

67 

72 

68 

71 

73 

70 

81,5 

Mm 

40 

46 

49 

46 

49 

50 

49 

62 

43 

43 

46 

47 

47 

49 

46 

90 

43 

42 

46 

45 

45 

45 

91 

46 

43 

47 

51 

45 

92 

' 

45 

46,7 

KING  CITY 

MAX 

84 

97 

98 

60 

93 

82 

89 

79 

82 

90 

94 

95 

95 

92 

69 

68 

65 

68 

69 

71 

73 

71 

82,3 

Mm 

45 

46 

47 

45 

46 

49 

51 

48 

44 

43 

49 

44 

40 

49 

45 

92 

39 

43 

46 

45 

46 

43 

53 

95 

43 

41 

46 

57 

94 

40 

49 

46,4 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

62 

6  7 

9  3 

95 

67 

86 

92 

94 

89 

80 

8 1 

82 

90 

89 

90 

71 

67 

64 

70 

69 

71 

67 

69 

81,4 

Mm 

46 

47 

52 

56 

56 

53 

92 

46 

46 

47 

90 

49 

49 

49 

49 

40 

42 

46 

61 

49 

49 

50 

90 

46 

47 

54 

95 

99 

45 

*9,t 

LOS  GATOS 

MAX 

84 

90 

92 

89 

86 

62 

76 

77 

79 

82 

76 

73 

79 

79 

76 

78 

84 

89 

90 

89 

89 

67 

69 

67 

73 

73 

69 

69 

78,6 

Mm 

46 

52 

52 

54 

54 

54 

52 

60 

47 

47 

48 

48 

46 

45 

49 

43 

46 

90 

50 

50 

90 

91 

48 

94 

54 

54 

94 

49 

*9,9 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

83 

65 

90 

93 

90 

84 

79 

74 

79 

81 

84 

86 

74 

81 

83 

78 

79 

89 

92 

86 

86 

64 

69 

66 

67 

67 

66 

66 

78.3 

51 

51 

54 

56 

56 

65 

56 

62 

92 

49 

90 

60 

49 

50 

90 

49 

46 

90 

49 

49 

90 

93 

49 

46 

62 

52 

91 

99 

90.9 

MONTEREY 

MAX 

72 

66 

76 

84 

66 

68 

72 

70 

66 

67 

66 

62 

70 

69 

64 

73 

82 

88 

91 

88 

73 

99 

99 

60 

63 

70 

67 

70 

66 

70,8 

Mm 

53 

53 

54 

50 

51 

53 

52 

51 

92 

49 

46 

47 

90 

91 

49 

48 

95 

63 

66 

60 

95 

94 

92 

92 

52 

97 

94 

94 

92 

92,8 

See  Refereoce  Notes  Pollowliig  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 


• 

otation 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

71 

76 

63 

66 

70 

63 

61 

65 

66 

62 

99 

60 

62 

66 

60 

66 

64 

66 

73 

96 

99 

63 

65 

64 

64  59 

64 

65 

65 

67 

69 

67 

6 

MIN 

50 

49 

48 

49 

50 

62 

52 

51 

61 

48 

46 

48 

49 

90 

47 

91 

47 

48 

53 

50 

69 

53 

56 

57 

45  53 

53 

49 

57 

56 

50 

50 

MOUNT  Diablo  n  sate 

MAX 

83 

66 

94 

96 

96 

89 

90 

76 

80 

85 

87 

90 

80 

75 

82 

60 

75 

77 

84 

92 

92 

90 

89 

67 

67  59 

66 

62 

61 

56 

66 

79 

8 

MIN 

56 

62 

70 

70 

67 

67 

54 

54 

53 

57 

61 

59 

48 

50 

57 

90 

50 

56 

62 

67 

64 

64 

47 

45 

43  45 

46 

56 

60 

50 

50 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

76 

82 

83 

66 

61 

82 

72 

70 

73 

75 

78 

75 

67 

74 

73 

65 

69 

75 

80 

60 

79 

70 

67 

62  57 

63 

54 

47 

67 

58 

70 

6 

MIN 

55 

65 

68 

69 

69 

69 

69 

49 

59 

64 

55 

52 

58 

49 

50 

57 

66 

65 

62 

56 

56 

49  41 

39 

42 

43 

47 

56 

NACIMIENTO  0AM 

MAX 

SS 

94 

96 

99 

100 

98 

96 

90 

86 

90 

93 

95 

89 

80 

67 

93 

83 

86 

92 

95 

95 

95 

91 

72 

74  66 

63 

68 

68 

65 

70 

85 

6 

MIN 

47 

52 

60 

61 

64 

56 

51 

51 

49 

46 

51 

47 

42 

45 

50 

49 

44 

45 

47 

49 

47 

46 

49 

49 

43  45 

44 

60 

53 

54 

48 

48 

NEWARK 

MAX 

73 

76 

67 

66 

83 

74 

71 

72 

72 

74 

T6 

79 

69 

68 

74 

76 

70 

76 

61 

66 

84 

83 

60 

69 

62  64 

70 

66 

69 

65 

74 

6 

MIN 

55 

56 

61 

66 

65 

57 

66 

57 

54 

53 

94 

53 

52 

55 

94 

95 

90 

61 

57 

57 

56 

55 

52 

56 

54  52 

54 

69 

57 

67 

57 

'* 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

MAX 

73 

65 

62 

75 

68 

65 

69 

70 

67 

71 

74 

69 

68 

71 

73 

69 

72 

76 

83 

85 

79 

78 

63 

60 

59  63 

67 

69 

65 

66 

63 

70 

7 

MIN 

S* 

55 

58 

65 

57 

56 

57 

57 

63 

66 

54 

53 

57 

56 

94 

56 

49 

SO 

96 

53 

53 

54 

64 

65 

66  66 

56 

60 

68 

58 

53 

" 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

73 

80 

86 

81 

79 

73 

69 

70 

76 

77 

74 

78 

66 

70 

73 

77 

74 

79 

82 

68 

83 

84 

78 

63 

60  59 

66 

68 

70 

72 

64 

79 

9 

MIN 

'•6 

46 

62 

52 

52 

56 

50 

48 

48 

49 

48 

50 

46 

48 

47 

48 

42 

43 

41 

40 

41 

46 

44 

48 

46 

59 

56 

54 

44 

48 

PASO  ROBLES 

MAX 

92 

95 

94 

100 

99 

97 

97 

68 

86 

93 

93 

87 

66 

85 

91 

85 

84 

92 

94 

96 

94 

90 

76 

76 

72  65 

69 

70 

67 

74 

70 

65 

7 

MIN 

»9 

41 

41 

43 

49 

49 

49 

52 

45 

49 

43 

38 

39 

37 

39 

44 

39 

40 

43 

40 

38 

41 

49 

62 

40  41 

42 

66 

65 

53 

44 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

92 

97 

96 

96 

96 

100 

93 

86 

68 

92 

93 

69 

79 

64 

90 

82 

82 

93 

93 

96 

93 

66 

71 

73 

62  67 

71 

71 

69 

70 

71 

64 

5 

MIN 

47 

45 

47 

48 

64 

53 

50 

46 

46 

44 

46 

42 

44 

46 

48 

48 

41 

41 

48 

46 

45 

47 

44 

45 

41  42 

44 

64 

54 

50 

44 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

96 

99 

100 

101 

97 

98 

90 

87 

91 

91 

95 

68 

80 

90 

92 

64 

86 

93 

96 

99 

94 

93 

82 

76 

70  63 

66 

66 

65 

72 

70 

66 

1 

MIN 

<.5 

49 

50 

52 

64 

63 

49 

46 

46 

46 

46 

46 

39 

43 

47 

46 

41 

43 

49 

47 

47 

46 

38 

43 

38  39 

42 

56 

52 

44 

39 

49 

PISMO  BEACH 

MAX 

ei 

74 

61 

68 

67 

66 

70 

72 

69 

64 

63 

61 

63 

61 

60 

66 

66 

68 

99 

96 

66 

61 

64 

66 

63  64 

65 

65 

66 

73 

70 

69 

7 

MIN 

53 

50 

51 

47 

64 

51 

53 

61 

48 

45 

42 

46 

46 

48 

48 

91 

43 

50 

94 

65 

69 

56 

55 

67 

61  65 

52 

57 

56 

56 

51 

9  J 

POINT  PlEDRAS  BLANCAS 

MAX 

62 

61 

61 

66 

61 

59 

63 

66 

57 

61 

57 

6> 

63 

57 

67 

64 

66 

69 

73 

76 

76 

65 

62 

62 

69  61 

62 

63 

63 

64 

64 

69 

7 

MIN 

»6 

46 

46 

49 

49 

49 

46 

47 

48 

47 

44 

40 

43 

46 

47 

48 

47 

48 

51 

65 

54 

51 

54 

52 

49  61 

49 

54 

54 

52 

49 

48 

7 

PORT  CHICAOO  NAVAL  OEP 

MAX 

SZ 

89 

90 

92 

92 

83 

82 

75 

81 

81 

84 

87 

69 

75 

86 

63 

79 

62 

82 

66 

86 

86 

85 

74 

66  61 

66 

67 

62 

67 

70 

79 

2 

MIN 

50 

51 

49 

62 

62 

54 

64 

51 

50 

49 

48 

47 

49 

49 

46 

50 

43 

46 

41 

33 

46 

46 

48 

50 

49  47 

47 

56 

56 

66 

45 

46 

7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

90 

96 

96 

96 

96 

95 

87 

82 

65 

90 

91 

61 

85 

67 

78 

61 

86 

88 

86 

92 

90 

86 

72 

72 

70  62 

66 

68 

60 

65 

62 

82 

1 

MIN 

«0 

40 

42 

46 

46 

48 

50 

46 

41 

40 

41 

40 

36 

41 

41 

39 

39 

40 

40 

38 

38 

38 

36 

45 

31  30 

36 

40 

46 

42 

40 

40 

7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

85 

90 

90 

89 

80 

60 

75 

76 

77 

75 

80 

7J 

75 

76 

80 

76 

79 

63 

89 

65 

66 

81 

80 

67 

66  66 

69 

70 

68 

70 

70 

77 

8 

MIN 

AS 

50 

52 

51 

52 

55 

51 

49 

48 

49 

48 

90 

48 

46 

48 

49 

42 

43 

48 

46 

47 

48 

47 

54 

51  46 

54 

69 

55 

56 

46 

49 

6 

RICHMOND 

MAX 

70 

60 

88 

86 

80 

68 

67 

69 

72 

66 

72 

7S 

62 

70 

69 

78 

72 

79 

83 

90 

88 

89 

78 

61 

62  59 

65 

68 

71 

66 

71 

79 

4 

MIN 

56 

55 

48 

53 

56 

55 

55 

56 

57 

56 

52 

99 

51 

95 

97 

99 

90 

49 

55 

53 

64 

54 

63 

54 

54  94 

57 

57 

57 

55 

50 

96 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

84 

89 

90 

89 

63 

65 

81 

77 

81 

81 

87 

81 

70 

79 

79 

78 

77 

SO 

86 

86 

86 

84 

60 

59 

57  63 

64 

64 

63 

66 

65 

77 

2 

MIN 

<>5 

46 

46 

50 

53 

63 

53 

49 

45 

48 

45 

46 

51 

44 

49 

90 

36 

40 

44 

43 

42 

42 

43 

52 

51  50 

49 

51 

65 

54 

41 

47 

3 

SALINAS  2  E 

MAX 

76 

93 

78 

86 

76 

74 

76 

75 

69 

72 

66 

69 

73 

79 

78 

72 

79 

86 

95 

96 

91 

79 

65 

64 

64  65 

68 

68 

71 

74 

68 

75 

4 

MIN 

49 

50 

53 

49 

46 

53 

62 

46 

50 

49 

47 

49 

43 

42 

45 

53 

39 

46 

52 

62 

55 

49 

55 

54 

51  52 

48 

54 

59 

52 

50 

49 

7 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

76 

92 

77 

87 

77 

75 

75 

75 

70 

78 

66 

66 

73 

79 

77 

69 

79 

85 

97 

97 

92 

79 

66 

65 

64  65 

70 

70 

72 

73 

69 

75 

8 

MIN 

52 

52 

52 

50 

51 

54 

63 

49 

52 

90 

50 

50 

44 

51 

46 

52 

41 

49 

55 

59 

55 

52 

57 

56 

54  50 

49 

59 

56 

53 

53 

91 

6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

9» 

97 

98 

96 

99 

98 

97 

86 

69 

92 

94 

67 

83 

68 

91 

86 

84 

91 

104 

96 

93 

92 

88 

76 

82  78 

75 

65 

66 

72 

68 

87 

5 

MIN 

*<> 

48 

47 

47 

53 

53 

61 

47 

46 

44 

47 

42 

36 

42 

46 

46 

36 

44 

44 

45 

45 

43 

36 

48 

38  35 

46 

53 

51 

52 

45 

65 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

66 

82 

72 

76 

61 

59 

63 

66 

63 

62 

65 

62 

64 

66 

66 

63 

64 

S3 

64 

78 

«4 

68 

58 

68 

56  64 

64 

66 

72 

65 

60 

66 

7 

MIN 

51 

50 

53 

63 

54 

54 

61 

60 

60 

54 

52 

6J 

58 

51 

52 

57 

49 

47 

53 

53 

50 

50 

50 

50 

52  53 

51 

51 

56 

54 

61 

92 

9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

75 

85 

84 

73 

66 

62 

66 

68 

66 

68 

71 

64 

66 

71 

73 

67 

79 

82 

65 

82 

82 

75 

64 

58 

57  62 

66 

69 

66 

66 

61 

70 

2 

MIN 

50 

63 

53 

51 

53 

63 

53 

63 

60 

51 

50 

49 

64 

49 

52 

52 

46 

48 

54 

51 

62 

50 

46 

53 

51  48 

55 

58 

56 

63 

60 

91 

9 

5  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

7» 

66 

66 

77 

64 

59 

66 

69 

63 

70 

73 

62 

66 

73 

74 

70 

79 

84 

86 

83 

83 

77 

61 

58 

57  63 

66 

70 

65 

68 

64 

70 

7 

MIN 

57 

60 

55 

55 

55 

52 

53 

54 

53 

53 

51 

50 

57 

94 

56 

94 

94 

58 

62 

61 

62 

52 

51 

54 

62  56 

68 

59 

56 

58 

56 

99 

4 

SAN  SREGORIO  2  SE 

MAX 

70 

86 

63 

72 

68 

65 

73 

66 

66 

64 

67 

69 

68 

71 

70 

67 

74 

83 

95 

86 

66 

77 

63 

62 

66  66 

66 

70 

65 

68 

62 

71 

0 

MIN 

»e 

44 

47 

44 

50 

52 

48 

44 

50 

47 

40 

46 

45 

47 

43 

49 

36 

46 

49 

50 

48 

46 

48 

52 

52  47 

66 

55 

56 

50 

46 

47 

6 

SAN  JOSE 

MAX 

80 

90 

90 

64 

82 

77 

74 

74 

75 

76 

83 

75 

74 

77 

77 

75 

77 

84 

66 

86 

87 

63 

79 

66 

67  69 

67 

71 

69 

70 

70 

77 

4 

MIN 

48 

48 

54 

57 

46 

66 

53 

46 

46 

46 

60 

46 

47 

47 

48 

90 

43 

45 

90 

49 

48 

50 

49 

55 

54  60 

53 

59 

55 

55 

46 

90 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

76 

89 

90 

89 

92 

77 

82 

79 

•  3 

78 

80 

76 

68 

69 

74 

80 

71 

84 

85 

97 

96 

94 

79 

65 

67  60 

67 

70 

69 

67 

71 

76 

9 

MIN 

5* 

50 

49 

50 

60 

61 

51 

61 

52 

50 

44 

45 

46 

46 

48 

91 

47 

47 

49 

50 

95 

54 

56 

56 

47  52 

46 

49 

56 

56 

52 

50 

9 

SAN  MATEO 

MAX 

60 

67 

86 

82 

74 

70 

73 

76 

73 

72 

75 

64 

69 

74 

76 

72 

77 

84 

86 

84 

86 

69 

66 

61 

62  65 

68 

73 

68 

69 

74 

6 

MIN 

52 

56 

58 

62 

64 

54 

62 

62 

91 

55 

61 

60 

54 

50 

51 

92 

47 

50 

54 

54 

54 

55 

51 

55 

53  49 

57 

60 

66 

56 

59 

5 

SANTA  ClARA  university 

MAX 

81 

90 

90 

66 

80 

76 

76 

73 

67 

79 

83 

74 

72 

76 

79 

72 

79 

84 

89 

89 

87 

83 

79 

70 

69  60 

66 

71 

71 

72 

67 

77 

0 

Mm 

»9 

52 

56 

65 

56 

57 

63 

62 

91 

49 

61 

52 

48 

50 

50 

90 

45 

47 

53 

52 

60 

54 

51 

55 

51  50 

56 

68 

56 

52 

47 

51 

6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

83 

83 

75 

84 

79 

80 

78 

81 

78 

76 

68 

66 

71 

78 

79 

73 

60 

S4 

96 

100 

98 

66 

62 

66 

64  67 

65 

66 

63 

72 

67 

76 

4 

MIN 

«2 

44 

40 

47 

46 

60 

50 

46 

44 

44 

45 

41 

46 

43 

45 

90 

40 

45 

50 

46 

51 

48 

54 

54 

47  60 

54 

66 

54 

53 

46 

47 

9 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

72 

79 

86 

86 

60 

74 

74 

69 

74 

7S 

77 

80 

64 

69 

75 

78 

71 

76 

83 

68 

86 

85 

78 

62 

56  56 

66 

68 

69 

66 

70 

74 

1 

MIN 

50 

61 

67 

62 

51 

53 

53 

54 

92 

92 

54 

49 

50 

54 

53 

52 

48 

48 

59 

58 

59 

50 

52  50 

56 

55 

52 

9 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

e* 

86 

92 

93 

92 

89 

87 

75 

61 

65 

86 

68 

73 

76 

63 

65 

78 

80 

83 

86 

89 

65 

86 

65 

65  62 

70 

65 

62 

66 

70 

79 

7 

MIN 

46 

46 

46 

48 

50 

61 

60 

44 

46 

44 

44 

43 

43 

49 

46 

49 

49 

40 

42 

42 

40 

41 

41 

46 

42  46 

61 

53 

55 

56 

46 

46 

9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

67 

76 

90 

76 

81 

79 

74 

72 

76 

67 

73 

65 

63 

68 

75 

75 

70 

76 

66 

94 

97 

91 

76 

61 

63 

59 

61 

67 

67 

68 

79 

79 

7 

•      *  tt 

MIN 

48 

60 

47 

49 

50 

50 

46 

46 

48 

45 

48 

41 

46 

44 

49 

41 

42 

48 

46 

49 

47 

52 

54 

50 

51 

49 

56 

53 

53 

47 

48 

1 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

60 

66 

91 

95 

94 

84 

62 

78 

78 

81 

86 

86 

70 

73 

79 

84 

78 

79 

82 

90 

86 

87 

67 

68 

66 

63 

67 

68 

68 

66 

71 

79 

4 

MIN 

61 

55 

57 

60 

61 

60 

61 

69 

54 

53 

52 

54 

57 

59 

53 

59 

54 

49 

53 

51 

48 

53 

54 

54 

45 

45 

64 

57 

66 

56 

47 

54 

5 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

e<> 

89 

90 

94 

102 

97 

96 

97 

84 

67 

87 

69 

83 

76 

82 

85 

79 

86 

65 

90 

88 

86 

88 

79 

69 

63 

70 

68 

68 

65 

71 

89 

2 

MIN 

46 

61 

62 

53 

57 

51 

55 

40 

49 

47 

49 

48 

48 

52 

47 

49 

44 

45 

48 

45 

46 

45 

46 

46 

46 

43 

62 

53 

55 

54 

45 

48 

6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

87 

86 

97 

96 

91 

94 

96 

94 

84 

67 

86 

99 

94 

93 

86 

85 

81 

78 

86 

87 

93 

90 

85 

82 

82 

78 

71 

75 

76 

68 

68 

85 

6 

MIN 

56 

67 

62 

63 

66 

56 

57 

56 

55 

55 

64 

59 

61 

57 

66 

54 

53 

54 

53 

57 

63 

62 

56 

49 

52 

52 

44 

49 

45 

45 

49 

64 

7 

AUBERRY 

MAX 

84 

93 

93 

94 

95 

93 

90 

81 

81 

85 

91 

90 

61 

79 

63 

79 

76 

85 

83 

90 

66 

85 

78 

70 

67 

67 

66 

67 

64 

65 

74 

61 

1 

MIN 

50 

62 

68 

60 

60 

58 

60 

64 

52 

54 

54 

59 

95 

50 

51 

51 

48 

46 

53 

51 

65 

59 

48 

43 

41 

41 

41 

65 

49 

46 

41 

51 

5 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

93 

97 

94 

93 

93 

93 

82 

85 

88 

9* 

96 

78 

80 

84 

62 

76 

87 

69 

92 

94 

68 

82 

72 

76 

72 

77 

63 

72 

69 

79 

84 

6 

MIN 

57 

61 

64 

64 

66 

67 

66 

60 

59 

99 

59 

61 

54 

55 

56 

67 

56 

55 

56 

66 

56 

55 

59 

51 

49 

49 

50 

60 

56 

54 

51 

57, 

4 

See  Reference  Notes  Following  SuUoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

j  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

balch  power  house 

MAX 

83 

93 

93 

95 

93 

92 

91 

88 

84 

84 

91 

89 

87 

80 

82 

82 

77 

84 

84 

87 

87 

84 

81 

75 

69 

68 

68 

70 

78 

66 

71 

5 

MIN 

56 

61 

65 

66 

66 

66 

66 

62 

59 

59 

62 

63 

61 

56 

57 

56 

60 

56 

61 

60 

58 

53 

49 

48 

50 

66 

48 

47 

47 

57 

8 

blackwells  corner 

MAX 

86 

93 

97 

96 

96 

94 

93 

83 

86 

89 

93 

96 

79 

82 

82 

83 

83 

85 

86 

90 

90 

78 

72 

72 

75 

71 

62 

70 

3 

MIN 

56 

59 

65 

6  3 

62 

63 

56 

56 

52 

53 

56 

53 

54 

54 

54 

56 

56 

46 

49 

56 

55 

49 

48 

50 

56 

3 

BUTTONWlLLOW 

MAX 

85 

87 

92 

96 

94 

95 

94 

94 

83 

87 

90 

94 

97 

79 

81 

86 

86 

79 

86 

89 

92 

91 

69 

86 

72 

73 

72 

76 

80 

71 

69 

3 

MIN 

54 

53 

55 

59 

60 

60 

64 

58 

54 

52 

53 

51 

50 

50 

49 

50 

54 

53 

50 

43 

46 

49 

57 

56 

50 

47 

53 

1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

77 

80 

86 

85 

88 

87 

88 

87 

76 

74 

78 

63 

60 

74 

76 

78 

71 

71 

62 

80 

79 

79 

78 

73 

66 

65 

60 

62 

55 

56 

61 

4 

MIN 

45 

44 

47 

48 

50 

50 

46 

42 

41 

43 

*^ 

37 

40 

4  1 

4  1 

4 1 

39 

36 

34 

34 

32 

35 

41 

36 

34 

33 

40 

6 

CAMP  PARDEE 

MAX 

84 

89 

94 

96 

95 

94 

95 

84 

83 

86 

87 

92 

94 

79 

84 

83 

78 

79 

84 

90 

91 

91 

88 

72 

69 

64 

70 

71 

73 

64 

70 

0 

MIN 

52 

53 

6  I 

61 

62 

60 

58 

53 

52 

59 

62 

46 

49 

5 1 

59 

53 

47 

48 

46 

48 

55 

50 

62 

62 

53 

9 

catheys  vy  bull  run  rh 

MAX 

e* 

85 

94 

94 

94 

94 

95 

89 

82 

83 

85 

92 

93 

62 

79 

85 

78 

76 

65 

65 

89 

69 

87 

80 

70 

70 

69 

66 

69 

68 

68 

82 

7 

MIN 

52 

55 

56 

58 

60 

58 

60 

55 

54 

52 

5  1 

5 1 

51 

49 

43 

43 

44 

45 

55 

50 

46 

46 

51 

6 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

82 

87 

87 

88 

90 

87 

88 

83 

78 

78 

80 

83 

80 

78 

74 

74 

80 

85 

83 

79 

60 

74 

70 

66 

62 

66 

57 

49 

61 

76 

8 

MIN 

50 

5 1 

5  1 

52 

54 

48 

44 

45 

47 

46 

46 

46 

45 

41 

41 

38 

36 

44 

33 

34 

36 

45 

8 

CCALINGA 

MAX 

86 

94 

97 

96 

97 

96 

94 

92 

87 

90 

9» 

88 

84 

81 

88 

66 

87 

82 

89 

92 

94 

91 

82 

73 

77 

71 

74 

71 

74 

69 

72 

85 

4 

MIN 

50 

5  3 

54 

59 

63 

56 

52 

55 

5 1 

50 

51 

52 

53 

60 

49 

50 

51 

52 

62 

51 

49 

44 

48 

43 

49 

56 

49 

50 

51 

6 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

85 

87 

93 

96 

95 

95 

93 

92 

S3 

87 

69 

92 

97 

80 

80 

85 

82 

78 

85 

87 

90 

93 

87 

82 

72 

68 

73 

71 

73 

70 

69 

84 

2 

MIN 

53 

55 

59 

61 

60 

62 

5  3 

53 

52 

53 

53 

48 

50 

52 

52 

49 

51 

49 

49 

46 

44 

49 

63 

54 

49 

47 

52 

5 

DENAIR   3  NNE 

MAX 

86 

93 

95 

94 

91 

91 

85 

82 

66 

67 

9* 

96 

78 

61 

82 

84 

79 

85 

67 

90 

89 

86 

72 

72 

69 

72 

66 

74 

68 

70 

66 

82 

3 

MIN 

48 

48 

47 

50 

43 

45 

41 

42 

41 

43 

40 

40 

41 

40 

39 

46 

56 

50 

50 

46 

46 

6 

DUDLEYS 

MAX 

80 

87 

86 

91 

90 

91 

83 

78 

78 

80 

85 

85 

76 

80 

80 

74 

73 

S3 

65 

83 

83 

62 

78 

70 

66 

64 

65 

60 

57 

62 

66 

6 

MIN 

40 

4 1 

40 

43 

45 

39 

36 

37 

37 

36 

35 

36 

36 

33 

31 

31 

32 

48 

42 

38 

36 

38 

5 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

87 

94 

95 

95 

94 

94 

94 

63 

«4 

65 

90 

92 

89 

65 

82 

60 

78 

86 

89 

88 

90 

87 

86 

70 

68 

69 

72 

69 

66 

70 

69 

2 

MIN 

47 

52 

5  3 

5  1 

54 

50 

50 

'* 

46 

42 

50 

47 

45 

40 

42 

44 

48 

65 

60 

48 

48 

48 

6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

86 

92 

96 

95 

96 

95 

69 

65 

87 

95 

97 

94 

88 

61 

87 

81 

79 

90 

93 

89 

81 

74 

69 

74 

70 

76 

70 

67 

70 

3 

MIN 

5 1 

54 

58 

60 

60 

52 

49 

49 

55 

50 

50 

46 

48 

46 

44 

48 

57 

55 

62 

46 

51 

9 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

89 

94 

96 

96 

95 

95 

93 

86 

86 

89 

95 

95 

81 

61 

87 

83 

79 

87 

87 

92 

91 

88 

81 

72 

71 

70 

69 

74 

70 

68 

72 

3 

MIN 

58 

60 

54 

55 

5  1 

53 

5 1 

48 

5 1 

5 1 

52 

50 

47 

47 

46 

46 

44 

46 

67 

65 

49 

46 

52 

2 

FPIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

87 

89 

96 

97 

97 

97 

97 

94 

85 

86 

89 

95 

95 

63 

82 

87 

82 

80 

87 

86 

92 

91 

69 

82 

74 

72 

72 

69 

73 

70 

67 

86 

3 

Mm 

50 

" 

59 

59 

6 1 

55 

47 

5 1 

52 

55 

52 

50 

43 

44 

44 

46 

56 

54 

50 

50 

52 

0 

Giant  forest 

MAX 

72 

74 

77 

75 

76 

78 

77 

74 

68 

64 

68 

71 

70 

71 

69 

68 

60 

64 

67 

70 

TO 

66 

68 

62 

60 

55 

56 

58 

46 

40 

47 

66 

9 

MIH 

48 

50 

43 

43 

45 

40 

43 

42 

42 

41 

43 

45 

45 

44 

43 

39 

38 

34 

34 

42 

30 

30 

31 

42 

9 

GLENNV I lle 

MAX 

80 

92 

90 

93 

93 

92 

83 

76 

85 

86 

86 

82 

63 

60 

74 

73 

61 

83 

86 

84 

62 

75 

67 

69 

68 

75 

73 

70 

62 

75 

80 

1 

MIN 

40 

42 

43 

48 

*0 

38 

4 1 

41 

39 

39 

38 

39 

36 

33 

33 

31 

51 

46 

36 

36 

40 

1 

grant  grovE 

MAX 

71 

75 

77 

73 

74 

76 

75 

76 

67 

65 

68 

66 

64 

66 

66 

68 

69 

63 

66 

69 

68 

66 

65 

61 

60 

66 

56 

57 

65 

42 

52 

3 

MIN 

52 

54 

54 

54 

55 

^' 

48 

46 

46 

50 

48 

46 

46 

49 

45 

42 

47 

50 

46 

46 

41 

41 

36 

36 

42 

32 

31 

32 

45 

6 

hanford 

MAX 

87 

92 

95 

95 

95 

95 

94 

91 

87 

89 

93 

96 

95 

81 

86 

84 

80 

86 

87 

86 

94 

88 

65 

76 

70 

73 

69 

76 

71 

68 

70 

0 

MIN 

5  1 

53 

57 

54 

56 

54 

50 

50 

49 

44 

50 

50 

44 

46 

46 

46 

46 

45 

43 

42 

36 

46 

55 

52 

45 

44 

48 

9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

81 

84 

88 

88 

90 

89 

90 

82 

80 

79 

61 

85 

76 

80 

78 

76 

75 

80 

64 

83 

81 

60 

76 

71 

68 

65 

65 

58 

64 

63 

77 

7 

MIN 

45 

46 

49 

50 

52 

54 

♦  6 

47 

47 

45 

48 

46 

46 

44 

46 

43 

43 

46 

45 

43 

39 

39 

37 

36 

41 

39 

37 

37 

45 

0 

huntington  lake 

71 

73 

73 

74 

74 

73 

70 

69 

63 

66 

67 

67 

66 

63 

64 

61 

60 

64 

68 

66 

65 

66 

60 

60 

59 

62 

52 

51 

49 

49 

52 

6 

MIN 

43 

43 

39 

38 

38 

35 

36 

36 

36 

35 

32 

31 

31 

30 

30 

29 

28 

29 

37 

2 

DR  A 

84 

69 

92 

90 

90 

91 

88 

80 

80 

84 

87 

86 

80 

78 

84 

78 

75 

82 

85 

87 

86 

85 

81 

77 

66 

66 

65 

70 

60 

62 

70 

9 

MIN 

59 

6  I 

64 

62 

59 

56 

62 

61 

58 

48 

47 

47 

42 

55 

47 

46 

45 

56 

5 

KERN  RIv/ER  PH  NO  I 

85 

93 

97 

95 

93 

93 

91 

86 

84 

S9 

101 

97 

91 

60 

84 

83 

78 

86 

90 

95 

94 

89 

85 

77 

75 

71 

79 

86 

76 

68 

75 

1 

MIN 

62 

72 

75 

72 

74 

64 

65 

71 

72 

6  3 

63 

63 

7  1 

71 

67 

56 

67 

54 

54 

62 

58 

55 

56 

64 

5 

KERN  PIvER  PH  NO  3 

90 

99 

96 

97 

98 

97 

94 

91 

86 

90 

92 

90 

87 

86 

85 

82 

81 

90 

91 

89 

88 

86 

84 

74 

77 

76 

75 

73 

69 

69 

76 

7 

MIN 

50 

54 

62 

55 

57 

64 

5^ 

45 

46 

56 

63 

62 

48 

46 

45 

51 

47 

44 

38 

35 

36 

56 

SO 

47 

41 

50 

6 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

86 

88 

90 

9* 

96 

96 

95 

92 

84 

87 

68 

95 

97 

80 

83 

87 

63 

80 

68 

87 

91 

93 

69 

83 

72 

68 

72 

73 

75 

75 

71 

1 

MIN 

61 

59 

60 

63 

70 

70 

59 

60 

60 

62 

56 

64 

53 

60 

58 

57 

56 

49 

50 

48 

62 

62 

55 

52 

52 

57 

2 

86 

94 

96 

96 

96 

94 

90 

83 

67 

89 

93 

96 

84 

62 

87 

82 

79 

85 

89 

90 

93 

89 

89 

73 

66 

74 

73 

76 

71 

68 

72 

64 

6 

MIN 

61 

60 

60 

65 

63 

" 

60 

64 

52 

62 

60 

61 

61 

50 

50 

51 

65 

61 

56 

53 

52 

60 

1 

84 

85 

93 

94 

93 

92 

91 

86 

a6 

85 

86 

93 

96 

79 

83 

82 

76 

76 

84 

86 

89 

69 

86 

76 

71 

71 

72 

70 

73 

69 

71 

82 

9 

MIN 

48 

60 

61 

69 

50 

49 

49 

45 

47 

46 

43 

44 

47 

47 

46 

52 

47 

46 

40 

41 

40 

50 

53 

50 

47 

49 

3 

LE  GRAND 

85 

92 

95 

93 

92 

93 

89 

87 

85 

88 

93 

90 

90 

90 

86 

82 

80 

83 

85 

89 

90 

86 

86 

84 

75 

71 

69 

73 

70 

69 

68 

84 

I 

MIN 

5  3 

56 

50 

50 

" 

54 

47 

50 

52 

46 

46 

50 

6 1 

48 

46 

44 

44 

43 

42 

46 

58 

52 

49 

48 

50 

4 

85 

93 

9* 

94 

94 

93 

83 

65 

67 

95 

95 

95 

80 

79 

84 

80 

81 

85 

86 

90 

90 

66 

6  1 

70 

70 

70 

71 

76 

70 

74 

66 

83 

3 

MIN 

59 

61 

63 

59 

58 

58 

58 

48 

50 

'* 

51 

49 

6 1 

" 

61 

54 

53 

46 

45 

42 

46 

56 

51 

46 

53 

53 

3 

L I NDSAY 

87 

93 

95 

95 

96 

95 

94 

65 

66 

88 

9* 

96 

80 

80 

86 

63 

80 

65 

87 

90 

91 

88 

62 

71 

70 

72 

72 

77 

72 

70 

73 

84 

3 

MIN 

52 

52 

55 

56 

60 

5  3 

59 

54 

50 

49 

49 

49 

48 

46 

47 

46 

46 

44 

43 

46 

56 

53 

48 

46 

51 

0 

LOOI 

87 

91 

94 

92 

91 

91 

60 

81 

86 

86 

90 

62 

75 

82 

84 

78 

SO 

85 

86 

90 

68 

86 

69 

70 

64 

70 

67 

69 

63 

70 

66 

60 

5 

MIN 

49 

51 

53 

55 

60 

50 

46 

48 

49 

39 

45 

47 

45 

46 

45 

48 

41 

43 

43 

60 

54 

54 

52 

46 

46 

7 

LCS  BANOS 

85 

90 

93 

91 

92 

90 

66 

82 

8* 

84 

86 

93 

77 

81 

83 

79 

79 

61 

85 

86 

86 

64 

76 

70 

67 

70 

66 

67 

68 

70 

67 

60 

7 

MIN 

50 

50 

54 

55 

56 

56 

53 

50 

50 

49 

5 1 

49 

49 

48 

47 

48 

54 

45 

45 

48 

48 

56 

54 

54 

46 

50 

7 

MADERA 

85 

86 

95 

97 

95 

96 

96 

90 

86 

86 

90 

96 

95 

81 

63 

88 

SI 

82 

67 

87 

91 

93 

68 

79 

73 

71 

70 

68 

72 

71 

69 

84 

7 

MIN 

53 

55 

58 

57 

5  7 

57 

56 

54 

53 

5  3 

49 

49 

" 

49 

49 

46 

43 

45 

48 

52 

54 

49 

49 

51 

8 

mandeville  island 

86 

88 

90 

90 

86 

83 

79 

77 

81 

82 

86 

65 

72 

79 

79 

77 

79 

80 

64 

85 

62 

84 

75 

65 

62 

69 

66 

67 

65 

68 

66 

78 

0 

MIN 

54 

52 

56 

57 

60 

53 

52 

50 

58 

50 

5 1 

" 

47 

47 

42 

53 

53 

48 

42 

41 

50 

54 

54 

54 

44 

50 

8 

MARICOPA 

MAX 

89 

93 

97 

96 

9* 

95 

95 

83 

85 

89 

93 

96 

79 

82 

86 

63 

79 

85 

87 

90 

92 

88 

84 

72 

75 

71 

79 

79 

75 

70 

74 

85 

0 

MIN 

6  1 

62 

67 

61 

62 

64 

56 

58 

60 

56 

59 

58 

6  1 

60 

67 

52 

60 

58 

52 

58 

55 

49 

49 

59 

5 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

86 

94 

95 

94 

93 

95 

87 

84 

85 

88 

93 

95 

92 

63 

85 

82 

80 

85 

88 

91 

91 

66 

85 

72 

71 

71 

66 

75 

69 

72 

68 

84 

0 

MIN 

52 

53 

55 

54 

56 

57 

58 

55 

51 

50 

53 

5J 

50 

49 

51 

55 

42 

47 

48 

48 

51 

47 

46 

46 

43 

43 

47 

58 

52 

61 

48 

50. 

6 

MODESTO 

MAX 

85 

93 

95 

92 

93 

90 

85 

85 

85 

86 

91 

91 

75 

62 

84 

77 

79 

S3 

86 

90 

88 

88 

73 

70 

68 

72 

67 

73 

70 

TO 

68 

81, 

7 

MIN 

51 

51 

63 

54 

54 

54 

57 

52 

47 

48 

50 

50 

48 

49 

48 

52 

60 

46 

47 

46 

46 

47 

45 

41 

42 

44 

46 

55 

52 

50 

47 

49, 

1 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

84 

90 

91 

91 

90 

89 

86 

80 

83 

84 

89 

90 

65 

80 

81 

81 

78 

81 

86 

88 

85 

85 

82 

71 

68 

69 

67 

69 

66 

67 

65 

90, 

7 

MIN 

44 

50 

55 

58 

58 

57 

56 

49 

49 

52 

51 

52 

46 

46 

50 

50 

66 

46 

51 

47 

46 

48 

50 

43 

44 

44 

47 

55 

55 

56 

47 

60, 

2 

NORTH  FORK  RANQER  STA 

MAX 

S3 

85 

93 

91 

95 

94 

95 

89 

60 

79 

84 

90 

86 

81 

80 

63 

78 

77 

65 

84 

88 

67 

85 

79 

70 

69 

67 

66 

56 

68 

65 

61, 

1 

MIN 

49 

50 

54 

57 

56 

57 

57 

53 

50 

50 

52 

50 

49 

45 

48 

48 

47 

46 

48 

48 

49 

48 

45 

41 

40 

36 

37 

45 

44 

40 

40 

*T, 

8 

See  RefeieDce  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

83 
52 

86 
53 

92 
58 

94 
57 

93 
58 

92 
58 

92 
56 

86 
50 

61 

52 

85 

52 

86 

53 

90 
68 

92 
48 

82 
51 

84 
49 

82 
49 

77 
42 

78 
45 

64 
49 

88 
53 

86 
51 

88 
49 

86 
46 

72 
44 

69 
42 

68 
43 

70 
50 

67 
54 

72 
53 

67 
62 

69 
53 

82.0 
51.0 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

85 
52 

86 
56 

94 
58 

95 
57 

95 
58 

95 
58 

95 
62 

93 
68 

63 
55 

66 
56 

86 
57 

94 

56 

95 
49 

80 
60 

80 
63 

66 

51 

83 
49 

78 
52 

65 
51 

66 
50 

91 
50 

90 
51 

66 
49 

80 
46 

72 
45 

70 
44 

70 
46 

70 
57 

75 
52 

70 
48 

70 
46 

84.1 
52,7 

PANOCHE  CREEIC 

MAX 
MIN 

63 
51 

87 
58 

88 
57 

89 
57 

87 
51 

67 
45 

71 
44 

66 
46 

69 
46 

67 
48 

72 
55 

67 
54 

68 
52 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

86 
53 

88 
53 

93 

55 

96 
56 

95 
58 

96 
58 

95 
59 

94 
67 

85 
55 

65 
56 

90 
54 

95 
57 

95 
46 

80 
49 

81 
54 

86 
52 

83 
52 

80 
52 

67 
51 

89 
51 

92 
48 

93 
49 

89 

60 

84 
47 

72 
44 

72 
44 

72 
45 

74 
53 

78 
54 

72 
48 

71 
46 

85.4 
51.9 

POSEr  3  E 

MAX 
MIN 

79 
43 

82 
42 

81 
45 

83 
47 

83 
48 

85 
50 

63 
47 

81 
43 

82 
42 

61 
41 

80 
40 

80 
40 

78 
41 

76 
42 

73 
41 

69 
42 

76 
41 

76 
40 

76 
42 

79 
41 

81 
42 

79 
42 

67 
43 

65 
37 

66 
36 

66 
37 

67 
37 

67 
34 

66 
34 

68 
35 

70 
32 

75.6 
40.9 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

85 
55 

89 
54 

88 
63 

92 
60 

91 
66 

90 
67 

90 
60 

84 
55 

80 
62 

81 
56 

85 
56 

83 
61 

81 
56 

81 
61 

80 
56 

76 
49 

76 
49 

62 
95 

66 
62 

85 
61 

82 
69 

82 
58 

60 
55 

76 
44 

72 
45 

64 
43 

69 
43 

62 
52 

60 
41 

66 
41 

66 
41 

79.4 
63.8 

SAN  LUtS  DAM 

MAX 
MIN 

83 
54 

84 
57 

90 
59 

92 
63 

92 
65 

92 
63 

91 
61 

67 
58 

82 
55 

84 
54 

85 
57 

89 
58 

92 
61 

77 
S3 

83 
64 

83 
66 

80 
50 

80 
60 

82 
54 

68 
66 

66 
56 

88 
56 

86 
54 

70 
52 

72 
47 

67 
51 

66 
48 

68 
51 

70 
51 

67 
54 

69 
49 

81.6 
64.6 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

84 
48 

86 
51 

92 
50 

95 
49 

96 
55 

94 
54 

95 
54 

93 
52 

85 
49 

84 

48 

65 
48 

90 
49 

90 
47 

63 
46 

85 
*T 

89 
48 

80 
44 

77 
46 

85 
46 

88 
45 

86 
46 

90 
44 

68 
44 

80 
41 

70 
40 

71 
41 

68 
46 

64 
53 

65 
48 

60 
43 

69 
42 

62.7 
47.2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

60 
45 

84 
46 

83 
47 

86 
46 

85 
52 

85 
50 

79 
43 

76 
49 

73 
42 

76 
41 

79 
44 

72 
43 

78 
45 

76 
46 

72 
41 

71 
40 

78 
41 

82 
44 

76 
39 

78 
42 

78 
42 

71 
40 

66 
36 

64 

36 

66 
32 

56 
34 

58 
46 

58 
32 

60 
32 

59 
33 

73.3 
41.7 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

88 
53 

92 
55 

94 
55 

93 
60 

92 
61 

92 
59 

63 
58 

82 
52 

86 
52 

87 
52 

89 
52 

66 
62 

79 
48 

84 
49 

85 
61 

79 
55 

81 
60 

66 
46 

89 
52 

89 
50 

87 
49 

88 
51 

72 
49 

72 
45 

64 
45 

69 
46 

67 
52 

69 
57 

69 
65 

70 
52 

65 
47 

61.5 
52.1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

81 
49 

85 
52 

89 
53 

91 
55 

90 
55 

89 
56 

89 
54 

60 
50 

80 
49 

83 
49 

84 

50 

87 
61 

82 
46 

75 
48 

80 
49 

82 
92 

76 
42 

76 
45 

82 
47 

86 
46 

88 
91 

89 
47 

86 
47 

69 
41 

70 
47 

64 
45 

69 
62 

66 
55 

66 
53 

68 
52 

69 
46 

79,7 
49.6 

STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 

MAX 
MIN 

90 
48 

93 
46 

95 
51 

94 

50 

93 
53 

93 
51 

90 
54 

85 
47 

88 
44 

87 
46 

89 
47 

84 
46 

79 
43 

85 
44 

88 
45 

81 

60 

S3 
46 

85 
42 

90 
44 

90 
42 

86 
42 

69 
44 

82 
43 

73 
35 

64 

38 

70 
43 

66 
46 

61 
54 

65 
52 

71 
60 

67 
42 

82,6 
46,2 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

82 
50 

79 
50 

81 
46 

85 
50 

89 
48 

85 
52 

82 
50 

72 
50 

72 
41 

80 
43 

84 
43 

80 
43 

76 
46 

75 
43 

76 
42 

71 
46 

76 
46 

77 
44 

80 
37 

76 
49 

77 
41 

77 
42 

74 
40 

61 
43 

67 
35 

65 
34 

73 
36 

63 
61 

62 
45 

60 
42 

65 
40 

75.0 
44.2 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

88 
59 

92 
59 

96 
66 

93 
66 

92 
65 

89 
66 

90 
66 

88 
56 

64 

57 

68 
59 

92 
58 

92 
69 

89 
56 

77 
63 

84 
56 

60 
68 

78 
66 

84 
56 

87 
56 

89 
59 

91 
60 

86 
58 

84 
56 

79 
60 

72 
49 

70 
45 

77 
47 

79 
56 

76 
50 

64 
49 

79 
48 

84.2 
57.0 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

85 
51 

92 
51 

94 
54 

95 
56 

95 
56 

95 
56 

95 
60 

93 
58 

84 
57 

85 
53 

9* 
56 

95 
55 

96 
53 

82 
53 

62 
49 

85 
52 

86 
51 

65 
46 

66 
50 

91 
49 

92 
54 

87 
49 

87 
44 

81 
46 

72 
43 

70 
41 

74 
47 

76 
61 

72 
51 

70 
45 

74 
45 

85.4 
51.4 

TIGER  Creek  PH 

MAX 
MIN 

88 
50 

90 
52 

91 
53 

95 
53 

9* 
59 

94 

57 

93 
56 

80 
53 

82 
53 

84 
50 

88 
51 

87 
53 

65 
51 

86 
50 

66 
60 

79 
46 

76 
46 

84 
44 

88 
50 

87 
48 

87 
49 

86 
48 

63 
46 

75 
44 

69 
42 

65 
42 

68 
46 

63 
62 

60 
45 

68 
44 

66 
42 

61.5 
49.2 

TRACY  CARBONA 

MAX 

85 
49 

66 
54 

91 
57 

93 
59 

93 

60 

92 
57 

91 
56 

90 
50 

80 
53 

S6 
62 

85 
66 

90 
55 

86 
46 

76 
50 

81 
92 

84 

90 

79 
52 

81 
51 

65 
65 

86 
56 

87 
49 

89 

60 

86 
46 

76 
43 

72 
44 

72 
42 

70 
51 

66 
55 

68 
53 

66 
65 

70 
46 

82.0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
58 

90 
53 

94 

57 

92 
56 

93 
61 

91 
6* 

81 
56 

83 
66 

87 
53 

86 
55 

86 
62 

82 
54 

75 
63 

83 
56 

87 
64 

79 
97 

81 
49 

83 
48 

88 
51 

67 
48 

86 
49 

88 
61 

76 
54 

70 
54 

66 
45 

70 
52 

67 
52 

68 
57 

65 
56 

71 
56 

67 
45 

80.9 
53.6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

84 
54 

85 
57 

91 
59 

93 
61 

93 
61 

93 
59 

92 
63 

91 
57 

82 
64 

84 
58 

66 
66 

91 
53 

93 
60 

78 
92 

78 
66 

83 
91 

81 
49 

76 
52 

63 
54 

89 
93 

88 
51 

68 
53 

84 
62 

79 
46 

70 
48 

66 
43 

69 
49 

69 
57 

76 
52 

71 
49 

69 
49 

62.4 
63.4 

WASCO 

MAX 
MIN 

84 
55 

86 
55 

88 
56 

92 
59 

94 
61 

93 
62 

94 
63 

93 
60 

83 
57 

63 
53 

86 
56 

92 
67 

96 
63 

79 
62 

81 
63 

85 
55 

84 
53 

83 
50 

66 
53 

87 
92 

69 
51 

91 
5* 

88 
66 

79 
50 

72 
47 

72 
46 

72 
48 

74 
66 

79 
99 

73 
50 

69 
49 

84,1 
54.1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
ft      •  « 

MAX 

87 
42 

91 
44 

90 
46 

93 
*9 

89 
52 

91 
52 

86 
51 

62 
52 

80 
46 

82 
46 

86 
48 

63 
47 

75 
42 

83 
46 

80 
51 

77 
43 

76 
41 

81 

45 

83 
47 

83 
41 

81 
46 

81 
44 

77 
41 

73 
36 

66 
36 

62 
34 

61 
33 

62 
51 

55 
37 

63 
38 

62 
37 

76.2 
44,1 

SOUTH  COAST 

UH  W  1  rJMtj  C                             u  O 

ALPINE 

MAX 

93 
59 

97 
63 

98 
63 

96 
69 

99 
67 

100 
71 

95 
68 

94 
66 

94 
61 

93 
59 

92 
64 

89 
59 

86 
54 

60 
50 

79 
66 

76 
93 

79 
53 

84 
93 

90 
69 

92 
70 

92 
64 

84 
57 

77 
56 

68 
55 

71 
51 

70 
50 

80 
44 

86 
53 

72 
61 

72 
46 

80 
48 

86,8 
57,6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

71 
58 

70 
56 

70 
60 

69 
66 

77 
66 

78 

67 

75 
67 

73 
67 

74 
65 

70 
66 

69 
66 

70 
63 

70 
63 

71 
66 

70 
66 

66 
64 

69 
66 

69 
60 

70 
68 

78 
99 

88 
65 

79 
62 

65 
61 

66 
62 

65 
64 

67 
55 

66 
57 

69 
62 

66 
66 

71,2 
62.6 

BARRETT  DAM 

MAX 

88 
42 

94 
46 

98 
51 

98 
52 

99 
57 

101 
57 

102 
61 

96 
57 

94 
51 

92 
50 

95 
50 

97 
60 

94 
62 

79 
52 

79 
65 

79 
53 

78 
93 

76 
49 

86 
45 

85 
46 

86 
61 

91 
53 

87 
53 

72 
53 

69 
53 

73 
50 

73 
42 

85 
44 

67 
50 

73 
42 

73 
38 

66,4 
50.6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

91 
57 

92 
59 

95 
59 

95 
66 

100 
62 

99 
67 

97 
62 

93 
60 

90 
55 

89 
57 

91 
58 

90 
65 

90 
63 

64 

51 

86 
54 

72 
92 

79 
90 

79 
60 

88 

55 

85 
52 

84 
54 

68 
57 

83 
48 

64 
49 

61 
43 

70 
41 

68 
44 

81 
52 

75 
52 

64 
39 

75 
46 

83.6 
63.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

82 
28 

80 
30 

80 
31 

82 
32 

79 
33 

76 
40 

75 
36 

74 

37 

73 
32 

73 
29 

73 
29 

73 
28 

69 

30 

64 
39 

62 
33 

64 
33 

69 

27 

67 
31 

67 
26 

70 
33 

69 
22 

70 
26 

67 
23 

63 
22 

64 

21 

64 
34 

65 
32 

63 
44 

60 
36 

54 
26 

62 
22 

69.3 
30.6 

BONITA 

MAX 

80 
58 

82 
56 

92 
52 

89 
57 

93 
56 

91 
61 

87 
59 

85 
62 

76 
61 

62 
60 

79 
59 

78 
68 

75 
59 

76 
62 

63 
99 

79 
97 

77 
96 

87 
49 

97 
56 

98 
56 

84 

65 

78 
55 

72 
63 

72 
56 

71 
61 

71 
60 

75 
50 

83 
53 

75 
69 

72 
50 

76 
45 

61.1 
56.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
55 

97 
65 

98 
56 

100 
63 

99 
62 

100 
66 

92 
66 

90 
64 

85 
67 

89 
56 

9l 
55 

84 
68 

75 
59 

80 
60 

76 
57 

76 
58 

77 
63 

83 
57 

96 
63 

94 

57 

93 
59 

76 
59 

65 

60 

70 
67 

68 
53 

68 
54 

78 
49 

75 
59 

70 
55 

72 
49 

81 
46 

83.4 
57,4 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

70 
64 

70 
57 

76 
59 

83 
66 

76 
64 

84 
67 

75 
63 

73 
62 

70 
61 

70 
59 

67 
60 

66 
60 

66 
59 

70 
69 

76 
62 

69 
99 

72 
99 

69 
69 

92 
68 

95 
71 

77 
63 

79 
69 

66 
61 

67 
60 

64 
56 

70 
59 

66 
54 

70 
58 

72 
59 

65 
55 

66 
57 

72.8 
60,4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

87 
48 

93 
52 

98 
55 

95 
58 

99 

53 

90 
52 

97 
52 

69 
51 

84 
46 

67 
60 

90 
46 

95 
45 

82 
45 

75 
47 

82 

50 

85 
50 

80 
46 

80 
49 

90 
66 

99 
58 

96 
59 

92 
56 

63 
55 

67 
56 

71 
53 

67 
50 

67 
48 

76 
56 

78 
55 

68 
49 

76 
53 

84,4 
51,6 

CAMPO 

MAX 
MIN 

92 
44 

95 
48 

97 
48 

96 
54 

96 
53 

97 
60 

93 
57 

93 
53 

90 
47 

93 
46 

94 

50 

93 
48 

69 
48 

82 
47 

77 
64 

76 
46 

72 
49 

82 
46 

79 
44 

80 
64 

85 
46 

86 

50 

74 
43 

65 
47 

73 
45 

73 
34 

84 
36 

63 
46 

66 
43 

73 
34 

78 
35 

84,1 
47.4 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

91 
50 

98 
50 

99 
51 

104 
55 

104 
56 

103 
59 

96 
61 

94 
57 

99 
51 

90 
53 

97 

50 

91 
53 

82 
52 

85 
58 

78 
54 

77 
53 

61 
55 

91 
63 

96 
49 

95 
52 

93 
60 

90 
52 

75 
57 

75 
55 

66 
45 

69 
55 

79 
45 

75 
56 

70 
56 

76 
47 

82 
43 

67.2 
52,7 

chula  vista 

MAX 

68 
60 

69 
55 

69 
57 

80 
61 

79 
65 

79 
62 

74 

63 

74 
64 

70 
61 

68 
61 

68 
63 

69 
61 

82 
60 

71 

53 

95 
56 

95 
69 

76 
61 

70 
62 

69 
60 

65 
62 

66 
52 

68 
57 

72 
60 

70 
56 

67 
50 

73,3 
59.3 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

89 
54 

99 

56 

95 
60 

100 
66 

100 
64 

96 
68 

92 
64 

90 
62 

87 
57 

91 
49 

89 
56 

66 
54 

78 
55 

76 
65 

76 

55 

78 
55 

76 
50 

84 
55 

96 
56 

94 

56 

91 
62 

63 
55 

65 

67 

67 
52 

68 
55 

69 
64 

80 
47 

78 
56 

72 
57 

72 
46 

82 
49 

83.9 
66.2 

CORONA 

MAX 
MIN 

89 
49 

96 
51 

99 
54 

100 
57 

100 
57 

101 
62 

95 
62 

93 
59 

86 
54 

69 
53 

90 
51 

87 
51 

85 
54 

80 
56 

78 
50 

79 
51 

60 
45 

67 
55 

95 
63 

96 
61 

94 

68 

88 
54 

74 
57 

74 
56 

73 
53 

72 
54 

79 

76 

72 
42 

75 
46 

85 
45 

86.1 
53.1 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

71 
55 

74 

55 

87 
55 

89 
61 

87 
61 

84 
61 

61 
60 

76 
57 

74 
68 

71 
57 

69 
59 

74 
56 

71 
69 

76 
58 

77 
59 

75 
60 

76 
55 

89 
52 

97 
67 

98 
62 

84 

60 

65 
52 

67 
59 

73 
57 

73 
57 

74 

51 

77 
59 

71 
68 

73 
61 

78 
50 

77.7 
67.0 

CUYAM* 

MAX 
HON 

79 
44 

89 
44 

96 
48 

96 
49 

94 

50 

93 
52 

92 
56 

92 
50 

79 
44 

81 
43 

85 
46 

91 
45 

91 
45 

84 
41 

77 
45 

86 
43 

77 
41 

72 
43 

85 
1  40 

64 
40 

88 
44 

86 
46 

87 
40 

70 
41 

71 
36 

75 
37 

66 
37 

75 
42 

63 
39 

60 
37 

82.2 
«3.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1964 


uoniinuea 

Station 

Day  oi  Month 



rage 

i   1  2 

3 

4 

5  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Ave 

cuyamaca 

MAX 

87 

67 

87 

66 

89 

85 

85 

85 

86 

84 

82 

76 

65 

69 

66 

67 

74 

72 

76 

74 

68 

56 

77, 

MIN 

35 

36 

38 

43 

44 

46 

51 

59 

49 

48 

43 

46 

42 

42 

45 

41 

40 

44 

50 

54 

46 

41 

41 

39 

40 

43 

41 

42 

45 

43 

34 

43, 

7 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

9'. 

?1 

95 

98 

101 

101 

101 

90 

87 

9O 

93 

93 

81 

61 

79 

77 

80 

86 

69 

89 

9 1 

86 

68 

74 

67 

67 

79 

72 

68 

73 

85, 

Mm 

54 

56 

57 

60 

61 

62 

60 

55 

53 

54 

55 

52 

47 

49 

53 

56 

55 

55 

68 

55 

54 

51 

63 

49 

47 

47 

51 

54 

48 

50 

53, 

9 

EL  CAPItAN  dam 

MAX 

87 

95 

98 

.02 

98 

103 

90 

95 

92 

90 

79 

82 

6 1 

78 

el 

86 

93 

93 

95 

72 

75 

87, 

MIN 

45 

54 

64 

66 

66 

66 

67 

62 

53 

53 

53 

56 

55 

67 

58 

56 

54 

54 

56 

58 

57 

56 

60 

60 

64 

54 

49 

52 

56 

49 

49 

56, 

4 

EL5IN0RE 

MAX 

le 

100 

102 

102 

105 

103 

99 

96 

62 

89 

67 

82 

82 

90 

93 

93 

93 

89 

MIN 

50 

47 

52 

55 

66 

62 

'"o 

56 

54 

52 

50 

50 

51 

47 

54 

57 

46 

50 

46 

40 

50 

51 

55 

55 

54 

50 

44 

52 

54 

46 

41 

61, 

7 

ESCONDIDO 

I>IAX 

S6 

93 

92 

96 

95 

95 

92 

65 

8 1 

74 

73 

74 

75 

77 

93 

91 

90 

79 

69 

7 1 

61 

MIN 

53 

53 

55 

58 

56 

62 

61 

59 

55 

55 

55 

53 

57 

59 

57 

67 

56 

53 

50 

62 

55 

57 

61 

59 

61 

57 

48 

53 

68 

50 

44 

55, 

6 

FONTANA  KAISER 

MAX 

li 

100 

99 

105 

102 

100 

92 

96 

95 

92 

68 

87 

77 

80 

78 

96 

96 

97 

96 

84 

68 

MIN 

59 

66 

71 

78 

69 

75 

75 

68 

65 

66 

71 

67 

56 

59 

53 

61 

66 

72 

72 

87 

63 

61 

57 

47 

46 

57 

50 

60 

57 

47 

57 

63, 

3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

92 

96 

102 

103 

100 

87 

90 

88 

6  7 

78 

83 

8 1 

81 

81 

85 

94 

96 

92 

66 

Mm 

53 

51 

'52 

56 

57 

61 

60 

58 

57 

58 

56 

57 

57 

55 

57 

55 

65 

50 

46 

54 

52 

54 

60 

60 

52 

51 

46 

51 

58 

52 

41 

54 

2 

HENSHAW  0AM 

MAX 

91 

93 

97 

95 

98 

92 

90 

86 

9l 

91 

90 

85 

64 

69 

74 

75 

83 

82 

78 

83 

68 

6 1 

69 

62 

9 

MIN 

38 

43 

45 

48 

50 

51 

55 

51 

45 

43 

44 

45 

45 

46 

46 

48 

49 

49 

43 

44 

46 

46 

43 

44 

43 

42 

38 

40 

45 

39 

34 

44 

6 

IOYLLWIlD  RAN6ER  STA 

MAX 

66 

86 

89 

69 

64 

63 

81 

83 

82 

82 

76 

73 

86 

68 

71 

77 

76 

76 

78 

62 

82 

62 

76 

MIN 

42 

44 

45 

47 

49 

51 

50 

47 

44 

45 

43 

43 

44 

45 

44 

41 

39 

43 

45 

46 

43 

45 

36 

29 

34 

34 

36 

43 

43 

27 

27 

41 

8 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

90 

92 

92 

96 

94 

90 

86 

90 

91 

91 

83 

79 

69 

72 

79 

76 

80 

74 

60 

81 

80 

MIN 

51 

55 

53 

58 

56 

62 

59 

56 

51 

50 

51 

52 

50 

50 

50 

48 

45 

45 

35 

52 

61 

52 

46 

49 

39 

35 

39 

45 

43 

38 

40 

46 

9 

laouna  beach 

MAX 

71 

72 

62 

82 

60 

8  1 

75 

71 

71 

7 1 

71 

70 

73 

73 

72 

75 

79 

95 

93 

69 

68 

69 

68 

74 

MIN 

58 

51 

52 

55 

57 

60 

59 

57 

56 

61 

58 

57 

55 

54 

56 

60 

53 

54 

50 

59 

57 

57 

59 

61 

49 

59 

50 

57 

60 

47 

47 

55 

6 

LA  MESA 

MAX 

86 

88 

95 

95 

95 

92 

83 

82 

82 

79 

76 

77 

80 

80 

77 

60 

93 

96 

92 

79 

69 

72 

69 

7  I 

79 

8  5 

79 

82 

MIN 

57 

58 

63 

65 

64 

74 

65 

64 

60 

56 

56 

59 

69 

59 

59 

57 

56 

54 

65 

60 

57 

62 

61 

55 

59 

51 

56 

60 

54 

55 

59 

5 

LOMPOC 

MAX 

74 

78 

73 

71 

72 

68 

69 

69 

66 

69 

71 

71 

73 

78 

99 

94 

94 

82 

70 

65 

62 

66 

71 

70 

71 

70 

77 

74 

0 

MIN 

46 

42 

46 

45 

47 

47 

51 

51 

51 

46 

46 

45 

41 

46 

45 

45 

46 

47 

51 

48 

56 

52 

54 

57 

56 

51 

49 

57 

68 

52 

61 

49 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

72 

63 

92 

94 

93 

8  5 

86 

75 

77 

80 

74 

69 

75 

74 

72 

74 

81 

94 

96 

91 

74 

75 

79 

I 

Mm 

61 

59 

60 

66 

59 

65 

65 

64 

61 

60 

60 

61 

61 

61 

59 

60 

62 

58 

55 

64 

67 

64 

62 

62 

67 

60 

54 

60 

60 

54 

94 

60 

5 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

73 

60 

90 

91 

87 

84 

75 

77 

75 

70 

68 

74 

72 

70 

73 

78 

95 

96 

92 

65 

67 

65 

69 

70 

73 

77 

Mm 

59 

57 

55 

59 

60 

61 

61 

61 

58 

60 

59 

58 

61 

60 

59 

66 

60 

57 

50 

57 

62 

60 

61 

68 

52 

56 

51 

59 

56 

51 

50 

67 

7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

49 

69 

76 

65 

65 

62 

6 1 

76 

71 

71 

68 

67 

7  1 

69 

76 

75 

74 

73 

86 

94 

91 

66 

69 

66 

69 

69 

73 

74 

Mm 

59 

56 

59 

62 

64 

65 

64 

62 

61 

61 

60 

61 

60 

60 

60 

61 

63 

58 

54 

59 

65 

61 

61 

59 

57 

58 

54 

61 

58 

53 

53 

59 

7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

80 

66 

90 

94 

94 

93 

89 

67 

79 

79 

78 

73 

75 

76 

76 

77 

77 

78 

95 

96 

94 

69 

69 

69 

77 

72 

80 

60 

Mm 

56 

62 

63 

69 

65 

69 

67 

64 

61 

60 

56 

60 

60 

60 

59 

56 

63 

59 

58 

63 

66 

61 

60 

61 

56 

56 

53 

61 

56 

52 

53 

60 

4 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

91 

95 

97 

97 

97 

97 

91 

90 

92 

97 

90 

68 

83 

83 

74 

75 

83 

86 

99 

87 

66 

8 1 

6^ 

68 

78 

64 

9 

Mm 

68 

70 

70 

73 

73 

76 

73 

70 

65 

68 

71 

71 

57 

51 

58 

57 

51 

57 

64 

62 

64 

61 

49 

48 

46 

45 

47 

56 

51 

45 

63 

60 

3 

MT  BALDv  notch 

MAX 

TO 

76 

74 

74 

76 

76 

72 

70 

68 

72 

72 

70 

66 

62 

66 

60 

56 

52 

58 

59 

62 

68 

58 

60 

58 

50 

58 

63 

9 

Mm 

»6 

50 

50 

50 

54 

52 

54 

52 

52 

50 

50 

46 

46 

42 

44 

40 

42 

42 

44 

46 

42 

47 

42 

36 

38 

40 

38 

36 

33 

32 

37 

44 

4 

MOUNT  WILSON  FC  33»  B 

MAX 

eo 

82 

82 

64 

63 

80 

76 

77 

76 

70 

70 

66 

74 

76 

75 

74 

63 

62 

70 

65 

69 

60 

58 

59 

63 

72 

5 

Mm 

63 

64 

63 

65 

67 

66 

64 

59 

59 

60 

60 

61 

57 

50 

56 

64 

49 

53 

56 

58 

56 

57 

48 

40 

54 

49 

45 

46 

42 

40 

46 

56 

1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

67 

75 

78 

75 

75 

7 1 

68 

66 

66 

67 

67 

70 

70 

76 

87 

75 

66 

6T 

66 

67 

66 

67 

69 

65 

68 

71 

4 

Mm 

58 

56 

55 

59 

59 

62 

61 

60 

to 

60 

58 

68 

59 

60 

56 

60 

59 

58 

66 

61 

60 

60 

60 

61 

54 

59 

55 

68 

69 

91 

50 

56 

3 

OCEANSIDE 

MAX 

72 

71 

75 

62 

85 

80 

62 

77 

75 

76 

74 

71 

72 

74 

74 

73 

80 

99 

91 

73 

69 

72 

69 

71 

71 

71 

73 

71 

75 

6 

Mm 

59 

54 

54 

53 

53 

61 

61 

56 

62 

60 

58 

61 

57 

59 

56 

55 

52 

61 

59 

61 

61 

59 

53 

53 

50 

55 

58 

49 

56 

9 

OJAI 

MAX 

91 

96 

97 

104 

101 

101 

96 

9  1 

84 

92 

86 

85 

77 

62 

82 

75 

78 

91 

100 

96 

96 

67 

7 1 

69 

72 

77 

83 

71 

77 

62 

85 

7 

Mm 

*e 

51 

54 

56 

58 

60 

61 

57 

47 

49 

53 

49 

48 

53 

51 

50 

55 

52 

51 

68 

55 

54 

56 

62 

45 

56 

46 

56 

96 

46 

46 

52 

T 

OXNARD 

MAX 

70 

74 

75 

79 

78 

79 

77 

73 

71 

68 

70 

67 

68 

70 

76 

72 

73 

72 

94 

95 

87 

60 

70 

68 

66 

66 

66 

69 

72 

74 

3 

Mm 

52 

53 

52 

56 

54 

57 

57 

55 

54 

55 

55 

55 

51 

57 

54 

55 

59 

53 

47 

60 

61 

57 

58 

60 

50 

56 

48 

62 

67 

49 

47 

54 

4 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

83 

96 

66 

90 

89 

69 

87 

85 

61 

84 

83 

83 

80 

77 

76 

67 

66 

79 

76 

75 

77 

66 

70 

76 

Mm 

57 

57 

61 

60 

62 

64 

63 

59 

52 

57 

59 

59 

56 

48 

44 

48 

46 

49 

53 

55 

51 

53 

48 

59 

45 

45 

46 

49 

43 

36 

43 

51 

9 

PASADENA 

MAX 

87 

97 

95 

99 

99 

100 

96 

92 

89 

87 

89 

85 

83 

80 

75 

77 

79 

85 

96 

96 

93 

86 

68 

69 

84 

64 

9 

Mm 

54 

59 

60 

64 

63 

66 

66 

64 

58 

56 

55 

55 

58 

59 

57 

37 

61 

56 

55 

58 

62 

58 

59 

59 

55 

56 

49 

59 

58 

49 

49 

56 

0 

PERRIS 

MAX 

96 

100 

101 

100 

101 

98 

96 

93 

94 

92 

93 

94 

85 

86 

76 

79 

79 

68 

9 1 

9 1 

9 1 

65 

75 

74 

70 

72 

83 

6 1 

77 

79 

82 

87 

0 

MIN 

47 

49 

53 

55 

51 

6l 

61 

61 

58 

58 

62 

51 

46 

51 

46 

53 

65 

55 

46 

54 

52 

52 

55 

55 

54 

50 

42 

52 

56 

40 

39 

52 

3 

POMONA 

MAX 

90 

99 

96 

102 

103 

102 

95 

93 

89 

91 

92 

90 

80 

79 

81 

82 

86 

1 00 

96 

96 

67 

75 

67 

71 

73 

86 

77 

74 

79 

86 

66 

9 

i»im 

50 

53 

54 

56 

56 

62 

61 

58 

54 

54 

52 

56 

56 

57 

54 

54 

61 

53 

49 

51 

56 

54 

59 

58 

53 

54 

47 

55 

56 

47 

45 

54 

4 

RAMONA  SPAulDING 

MAX 

95 

100 

100 

L02 

103 

104 

99 

97 

92 

97 

96 

95 

85 

60 

76 

78 

60 

85 

90 

87 

95 

67 

75 

69 

73 

72 

63 

90 

79 

79 

84 

87 

6 

Mm 

47 

52 

54 

59 

57 

63 

61 

57 

50 

49 

51 

48 

51 

55 

53 

55 

61 

49 

46 

63 

56 

62 

57 

67 

47 

50 

41 

49 

61 

39 

40 

52 

0 

REDLAND5 

MAX 

97 

101 

99 

103 

103 

102 

97 

96 

94 

96 

97 

94 

81 

88 

76 

8 1 

78 

93 

94 

93 

92 

66 

62 

68 

71 

73 

83 

77 

70 

79 

85 

87 

2 

Mm 

55 

56 

59 

63 

62 

67 

66 

63 

58 

55 

58 

54 

53 

57 

55 

57 

59 

55 

55 

56 

58 

55 

56 

56 

55 

54 

47 

56 

66 

46 

48 

66 

6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

94 

99 

97 

101 

101 

101 

96 

94 

91 

93 

94 

9l 

84 

82 

76 

90 

93 

93 

66 

76 

72 

70 

72 

62 

78 

71 

74 

84 

7 

Mm 

50 

51 

54 

56 

57 

62 

62 

60 

66 

51 

63 

52 

62 

57 

53 

56 

59 

53 

48 

51 

53 

54 

57 

56 

54 

53 

47 

65 

57 

44 

44 

54 

2 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

90 

96 

100 

100 

103 

103 

102 

97 

95 

92 

95 

96 

92 

80 

65 

76 

81 

60 

93 

96 

92 

95 

65 

66 

73 

71 

72 

64 

60 

73 

75 

67 

7 

Mm 

51 

52 

53 

57 

60 

64 

61 

59 

55 

52 

53 

SO 

51 

55 

63 

55 

68 

62 

51 

53 

62 

54 

56 

58 

66 

53 

47 

54 

59 

49 

47 

54 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

90 

95 

95 

98 

99 

97 

95 

90 

90 

91 

92 

92 

91 

84 

65 

79 

85 

94 

93 

90 

90 

79 

64 

66 

66 

60 

77 

75 

70 

80 

86 

2 

Mm 

61 

65 

64 

73 

67 

77 

66 

63 

65 

61 

66 

64 

54 

53 

58 

56 

64 

58 

64 

64 

68 

60 

49 

53 

46 

47 

46 

57 

54 

46 

66 

69 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

97 

102 

101 

LO4 

106 

103 

97 

95 

94 

99 

97 

96 

83 

86 

77 

83 

8 1 

93 

95 

87 

74 

70 

73 

74 

85 

81 

72 

79 

65 

89 

0 

Mm 

51 

52 

55 

54 

58 

63 

64 

61 

55 

54 

55 

52 

51 

68 

54 

54 

60 

93 

52 

50 

52 

53 

56 

53 

53 

55 

45 

56 

58 

49 

44 

54 

1 

SANOBERG  wB 

MAX 

Mm 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

83 

64 

86 

86 

82 

78 

73 

73 

72 

71 

72 

73 

65 

7 1 

74 

76 

97 

95 

73 

72 

72 

68 

70 

71 

76 

72 

70 

71 

76 

6 

Mm 

59 

57 

56 

63 

64 

66 

65 

63 

62 

62 

60 

61 

62 

63 

62 

63 

61 

59 

56 

63 

62 

60 

64 

60 

60 

56 

55 

69 

60 

98 

62 

60 

6 

SAN  FERNANDO 

MAX 

95 

96 

99 

102 

102 

102 

97 

92 

89 

91 

96 

92 

82 

65 

76 

78 

80 

92 

96 

95 

94 

83 

69 

75 

69 

70 

78 

76 

73 

79 

84 

86 

6 

MIN 

51 

54 

55 

62 

59 

63 

62 

60 

54 

52 

51 

52 

52 

51 

54 

53 

59 

53 

56 

69 

59 

53 

58 

56 

46 

55 

46 

56 

55 

50 

46 

65 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

86 

95 

96 

96 

96 

99 

96 

93 

89 

86 

87 

83 

80 

60 

76 

78 

81 

85 

100 

97 

95 

86 

73 

70 

71 

71 

75 

76 

74 

76 

65 

65 

1 

Mm 

62 

65 

56 

60 

56 

58 

62 

60 

55 

59 

55 

52 

37 

60 

56 

56 

62 

55 

49 

55 

59 

56 

59 

60 

55 

59 

49 

56 

59 

46 

47 

56 

8 

SAN  JACjNTO 

MAX 

100 

105 

104 

107 

106 

105 

102 

99 

98 

100 

101 

98 

86 

92 

82 

83 

86 

93 

95 

97 

93 

91 

76 

79 

77 

76 

87 

84 

74 

78 

87 

91 

6 

Mm 

47 

49 

51 

55 

54 

60 

59 

56 

50 

47 

49 

48 

46 

52 

49 

51 

57 

49 

45 

50 

50 

48 

61 

52 

49 

50 

39 

49 

53 

39 

37 

49 

7 

See  RefeieDce  Noles  Following  Slatloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Ststion 

Day  of  Month 

rago 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

5*NTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MO) 

79 
59 

82 
58 

94 

57 

93 
59 

94 
61 

95 
64 

91 
6* 

62 

58 

79 
61 

80 
58 

79 
59 

76 
58 

74 
61 

76 
97 

76 
59 

76 
60 

84 

57 

100 
55 

97 
62 

94 
61 

87 
61 

73 
61 

72 
62 

71 
57 

72 
60 

77 
61 

75 
59 

79 
61 

73 
51 

79 
60 

82«  1 
58.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

73 

60 

75 
56 

78 
54 

79 
56 

85 
60 

77 
57 

77 
59 

76 
58 

76 

69 

73 

70 

69 

70 

70 

69 
57 

72 
58 

78 

53 

96 
61 

95 
55 

89 
57 

65 
56 

69 
59 

70 
66 

69 
54 

67 
56 

67 
51 

74 
59 

70 
57 

73 
61 

70 
50 

76  I 
56!o 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
59 

72 
56 

77 
54 

84 
56 

77 
60 

78 
58 

79 
60 

76 
58 

68 
57 

68 
57 

69 
56 

66 
54 

67 
55 

69 
57 

72 
53 

69 
59 

73 
66 

74 
62 

94 
46 

94 
50 

87 
66 

67 
56 

67 
55 

70 
56 

66 
50 

68 
56 

67 
50 

76 
60 

69 
54 

72 
52 

68 
50 

73,4 
65,0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

Mm 

Sb 
71 

95 
74 

90 
76 

97 
76 

93 
79 

95 
63 

92 
75 

69 

69 

83 
59 

99 
70 

76 
59 

68 
55 

66 
56 

75 

60 

71 
57 

71 
60 

81 
69 

92 
76 

68 
77 

87 
66 

71 
60 

64 
59 

60 
64 

56 
54 

59 
51 

66 
51 

74 
69 

65 
66 

64 
55 

77 
66 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

60 
46 

83 
45 

78 
45 

73 
49 

73 
48 

70 
52 

48 

47 

73 
42 

68 
47 

66 
47 

67 
43 

68 
42 

74 
49 

70 
60 

73 
45 

80 
48 

99 
47 

96 
50 

92 
50 

71 
51 

66 
56 

66 
45 

61 
63 

65 
62 

72 
46 

66 
56 

68 
53 

74 
49 

76 
46 

4e!o 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

Mm 

64 
61 

63 
59 

70 
62 

75 
62 

72 
64 

73 
64 

74 
66 

65 

61 

66 
60 

64 
59 

63 
60 

65 
59 

64 

60 

66 
59 

67 
61 

68 
61 

67 
61 

71 
60 

80 
64 

79 
65 

74 
60 

62 
59 

64 
60 

64 
56 

64 
56 

62 
54 

64 

60 

66 
59 

67 
64 

67 
56 

6013 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

76 
47 

85 
48 

94 
60 

68 
49 

91 
58 

65 
52 

54 

78 
55 

79 

77 

80 

79 

78 

96 

97 

73 

72 

71 

74 

73 

76 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

95 
56 

98 
62 

98 
63 

102 
57 

102 
64 

103 
70 

95 
67 

68 

56 

89 
55 

96 
58 

91 
58 

82 
52 

81 
63 

75 
66 

67 
56 

77 
66 

92 
66 

97 

56 

95 
65 

93 
66 

85 
61 

66 

60 

70 
94 

66 
47 

63 
52 

78 
46 

73 
56 

70 
65 

77 
60 

80 
49 

85  1 
57^5 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

73 
61 

74 
52 

85 
61 

69 
62 

88 
64 

67 
76 

85 
70 

70 

56 

72 
63 

70 
60 

72 
60 

73 
66 

72 
60 

75 
62 

74 
60 

75 
56 

76 
60 

94 
58 

95 
60 

93 
67 

83 
63 

68 
60 

69 
61 

67 
63 

68 
58 

70 
50 

75 
58 

70 
59 

69 
53 

73 

77  1 

6o!e 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

80 
55 

84 
52 

93 

50 

93 
54 

95 
56 

95 
59 

66 
58 

68 
57 

65 
54 

80 
57 

80 
56 

60 
54 

76 
52 

74 
60 

77 
53 

78 
58 

77 
58 

64 

64 

100 
50 

96 
68 

93 
55 

76 
67 

74 
60 

70 
60 

70 
51 

72 
69 

79 
48 

75 
55 

74 

55 

73 
46 

78 
44 

61,7 
54,6 

ThITCHEuL  DAM 

MAX 
MIN 

ee 

49 

91 
51 

89 
50 

93 
53 

87 
52 

84 
49 

83 
49 

76 
49 

60 
47 

79 
46 

75 
43 

69 
43 

72 
41 

80 
63 

73 
47 

75 
42 

99 
46 

98 
66 

99 
91 

64 
49 

69 
56 

68 
62 

67 
56 

63 
63 

70 
46 

69 
66 

66 
56 

72 
51 

73 
52 

78,9 
50.1 

UCLA 

MAX 
MIN 

70 
56 

78 
57 

80 
60 

86 
67 

88 
64 

66 
70 

ti 
68 

80 
68 

77 
60 

74 
69 

73 
58 

76 
62 

74 
61 

72 
62 

73 
60 

75 
62 

73 
64 

73 
62 

92 
64 

94 

72 

92 
72 

80 
62 

68 
60 

70 
61 

68 
68 

69 
62 

76 
57 

76 
63 

71 
60 

70 
57 

78 
59 

77,3 
62.2 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

95 
56 

101 
58 

99 
59 

104 
63 

104 
62 

103 
66 

96 
63 

94 
61 

90 
55 

94 
53 

95 
58 

96 
55 

82 
46 

83 

60 

79 
64 

78 
63 

80 
64 

64 

52 

97 
67 

96 
60 

91 
57 

63 
53 

73 
62 

71 
61 

69 
48 

70 
50 

62 
43 

60 
64 

72 
56 

71 
44 

81 
46 

86.8 
55.2 

VANDENBERG  AFB 

MAX 

Mm 

68 

70 

71 

69 

61 

64 

^2 

65 
5  I 

64 
51 

58 
50 

60 
45 

63 
48 

64 
46 

66 
49 

65 
46 

75 
48 

64 

50 

67 
48 

73 
60 

96 
62 

98 
68 

90 
57 

64 
66 

67 
67 

63 
63 

61 
64 

63 
50 

74 
47 

69 
56 

69 
64 

66 
92 

78 
48 

69,2 
50.7 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

86 
56 

69 
54 

90 
57 

91 
61 

91 
61 

92 
63 

68 
62 

84 

59 

79 
56 

83 
57 

•0 

68 

75 
56 

7J 
66 

72 
60 

70 
57 

75 
99 

76 
71 

76 
65 

96 
52 

94 
66 

93 
61 

76 
55 

67 

60 

71 
49 

69 
61 

69 
66 

70 
50 

76 
56 

72 
57 

69 
49 

75 
46 

79,6 
97.1 

MARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

93 
44 

94 
47 

94 
49 

96 
52 

94 

52 

97 
56 

93 
55 

52 

45 

89 
45 

91 
47 

91 
49 

86 
45 

83 
48 

79 
48 

74 
48 

73 
47 

83 
47 

62 
48 

81 
66 

84 
48 

64 

47 

79 
42 

71 
44 

76 

37 

69 
34 

80 
36 

60 
44 

74 
44 

74 

37 

76 
36 

83.9 
46,9 

YORBA  LINDA 
.       .  . 

MAX 

Mm 

98 
61 

99 
65 

91 
61 

60 

57 

84 

57 

84 
65 

63 
57 

76 
57 

78 
60 

76 
54 

78 
97 

79 
61 

85 
65 

96 
50 

96 
61 

96 
63 

90 
57 

68 
60 

73 
60 

71 
66 

71 
67 

81 
49 

76 
53 

72 
93 

74 
48 

83 
46 

82,6 
66,7 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  ')  NNW 

MAX 

Mm 

97 
63 

99 
61 

102 
60 

103 
66 

104 

66 

105 
70 

lOS 
75 

104 
71 

101 
66 

98 
68 

«7 
65 

9a 

66 

99 
67 

97 
67 

92 
62 

95 
63 

•  8 

63 

■  9 
64 

91 
62 

91 
67 

92 
55 

91 
59 

91 
67 

88 
96 

82 
56 

67 
53 

66 
61 

84 

60 

79 
63 

78 
52 

78 
55 

93,2 
62.2 

6ARST0M 

MAX 
MIN 

94 
55 

97 
56 

98 
60 

99 
61 

99 
61 

100 
66 

98 
66 

65 

94 
55 

93 
ii 

93 
56 

92 
56 

90 
56 

85 
62 

86 
66 

87 
95 

65 
93 

86 
99 

87 
50 

85 
48 

88 
52 

88 
51 

67 
65 

87 
50 

65 
46 

76 
49 

60 
46 

76 
51 

71 
99 

76 
46 

77 
43 

66.2 
64,6 

BEAUMONT   I  E 

MAX 

Mm 

82 
67 

87 
62 

67 
52 

83 
47 

66 
52 

72 
91 

70 
49 

82 
46 

75 
55 

66 

65 

75 
41 

79 
43 

BISHOP  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
41 

91 
43 

93 
45 

92 
45 

93 
46 

93 
48 

91 
49 

48 

45 

87 
44 

87 
43 

86 
41 

86 
42 

82 
42 

83 
42 

81 

39 

81 
46 

61 
42 

83 
34 

64 
37 

83 
36 

84 
38 

79 
34 

79 
38 

73 
32 

73 
31 

70 
31 

69 
63 

64 
41 

67 
34 

66 
33 

82.3 
40.6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

68 
46 

70 
49 

66 
48 

68 
49 

68 
48 

66 
49 

51 

44 

66 
44 

67 
45 

68 
43 

65 
44 

61 
39 

63 
42 

66 
44 

61 
36 

58 
37 

64 
40 

64 
41 

62 
36 

61 
38 

60 
39 

57 
35 

96 
37 

52 
32 

46 

37 

46 

36 

46 
26 

46 

26 

50 
31 

60.9 
40,5 

BlytmE 

MAX 

Mm 

102 
60 

102 
59 

103 
61 

102 
63 

105 
63 

104 
66 

103 
63 

69 

102 
63 

100 
68 

100 
56 

99 
67 

92 
69 

87 
62 

62 
64 

86 
63 

91 
59 

90 
61 

90 
61 

90 
54 

94 
63 

93 
59 

89 

53 

90 
91 

96 
66 

89 
56 

91 
66 

86 
59 

83 
53 

65 
49 

94,6 
S9.5 

SLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

102 
66 

103 
67 

102 
69 

104 
72 

105 
72 

105 
74 

103 
70 

72 

72 

102 
69 

101 
66 

100 
66 

100 
66 

93 
74 

68 
67 

78 
67 

65 
66 

95 
64 

92 
64 

91 
66 

94 
62 

94 

61 

94 
66 

89 

60 

90 
67 

89 
61 

68 
61 

91 
65 

68 
61 

64 

68 

86 
60 

94.9 
66.6 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

Mm 

98 
56 

99 
62 

99 
63 

101 
65 

104 
67 

101 
68 

103 
70 

67 

102 
64 

100 
61 

98 
62 

99 
63 

99 
63 

95 
67 

92 
64 

86 
60 

82 
60 

82 
57 

94 
66 

91 
53 

89 
66 

93 
57 

94 

60 

93 
53 

81 

60 

69 
60 

63 
50 

61 
66 

64 
58 

79 
53 

93.0 
59.7 

BRAWLEY  2  SM 

MAX 
MIN 

102 
60 

102 
60 

100 
65 

100 
66 

103 
67 

103 
71 

106 
69 

69 

64 

99 
62 

109 
61 

101 
65 

102 
62 

100 
66 

94 

63 

84 
62 

81 
63 

63 
59 

93 
55 

93 
57 

92 
68 

96 
59 

94 

60 

94 

60 

66 
66 

89 
52 

89 
56 

67 
59 

90 
60 

84 
62 

84 
57 

94,8 
61.1 

CANTIL 

MAX 

Mm 

95 
50 

99 
51 

99 
53 

101 
54 

102 
54 

100 
60 

97 
62 

50 

46 

93 
51 

95 
48 

95 
52 

92 
62 

89 
59 

91 
53 

87 
53 

86 
63 

90 
92 

90 
43 

69 
44 

88 
47 

90 
43 

86 
49 

83 
48 

62 
46 

79 
46 

60 
47 

71 
56 

71 
56 

76 
48 

77 
40 

89,1 
50.5 

Daggett  faa  airport 

MAX 

Mm 

96 
61 

96 
61 

96 
68 

97 
66 

100 
65 

98 
73 

96 
70 

94 

64 

59 

92 
61 

94 
63 

96 
63 

90 
62 

83 
63 

87 

60 

84 
96 

61 
60 

86 
59 

88 
50 

87 
49 

86 
54 

90 
58 

83 
61 

79 
64 

64 
53 

77 
51 

78 
51 

77 
59 

72 
67 

75 
49 

73 
50 

87.3 
59.1 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

101 
65 

104 
67 

106 
69 

108 
69 

108 
70 

108 
74 

107 
73 

86 

'72 

102 
70 

102 
68 

102 
68 

102 
67 

101 
70 

97 
69 

96 
76 

97 
75 

97 
74 

97 
69 

98 
64 

97 
60 

95 
59 

94 
68 

93 
59 

92 
56 

89 
58 

69 
66 

65 
72 

86 
68 

64 
56 

87 
64 

97,9 
67.5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

84 
45 

63 
46 

85 
44 

85 
51 

6  3 
53 

80 
49 

85 
43 

80 
44 

77 
44 

76 
43 

76 
43 

74 
45 

72 
49 

72 
43 

75 
34 

75 
37 

74 
37 

76 
37 

71 
38 

71 
36 

66 
33 

64 
34 

64 
33 

70 
61 

67 
39 

62 
33 

58 
31 

74,0 
41.3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

97 
71 

98 
72 

100 
73 

100 
76 

104 
7» 

99 
76 

101 
77 

102 
68 

74 

100 
72 

99 
73 

98 
74 

99 

71 

96 
73 

91 

70 

89 
66 

76 
65 

82 
66 

91 

67 

89 
65 

87 
65 

90 
66 

93 

67 

90 
64 

65 
64 

67 
61 

84 

62 

83 
65 

86 
67 

84 

61 

60 
64 

92.3 
66,6 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

103 
61 

102 
63 

102 
66 

105 
67 

106 
69 

106 
72 

104 
69 

106 
71 

101 
68 

103 
63 

102 
64 

102 
66 

100 
66 

95 
66 

92 
66 

82 
62 

83 
62 

94 
61 

94 
56 

91 
51 

95 

60 

94 

62 

96 
61 

91 
63 

90 
55 

89 
50 

68 
57 

90 
59 

83 
69 

84 
54 

68 
62 

96.6 
61,9 

Fairmont 

MAX 

Mm 

88 
56 

92 
61 

91 
66 

91 
65 

90 
65 

93 
68 

94 
71 

62 

61 

83 
62 

86 
62 

87 
61 

85 
61 

80 
98 

79 
57 

83 
62 

77 
96 

76 
94 

80 
58 

81 
60 

81 
56 

79 
58 

84 
57 

72 
51 

71 
60 

68 
47 

61 
46 

74 
62 

64 
50 

64 
49 

66 
48 

80.4 
97,7 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

102 
67 

99 
70 

98 

70 

103 
72 

105 
72 

107 
75 

lei 

75 

102 
74 

lol 

73 

102 
69 

102 
67 

103 
68 

99 

67 

95 
71 

86 
99 

80 
63 

85 
63 

92 
64 

93 
61 

92 
67 

92 
66 

95 
65 

95 
66 

66 
61 

88 
56 

98 
64 

88 
61 

91 
62 

85 
60 

62 
65 

87 
58 

94.7 
65.6 

HAIWEE 

MAX 

MIN 

85 
50 

90 
53 

89 
54 

91 
55 

92 
55 

92 
57 

92 
58 

92 
60 

92 
52 

85 
52 

84 
51 

66 
51 

66 
51 

61 
50 

83 
91 

84 

51 

76 
90 

80 
50 

60 
52 

81 
50 

63 
47 

60 
46 

76 
47 

78 
47 

75 
43 

74 
44 

70 
46 

66 
46 

66 
46 

66 
41 

66 
42 

81.5 
60.1 

hayfield  pumping  plant 

MAX 
MIN 

99 
60 

100 
59 

100 
61 

101 
65 

104 
64 

103 
72 

104 
67 

102 
67 

102 
62 

100 
61 

100 
61 

100 
68 

100 
61 

97 
57 

91 
61 

82 
60 

83 
99 

91 
68 

89 
66 

67 
94 

90 
95 

96 
66 

92 
55 

97 
60 

69 
52 

64 
55 

85 
58 

88 
61 

61 
57 

60 
67 

93.9 
61,0 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

100 
67 

100 
66 

100 
69 

102 
69 

105 
71 

104 
74 

102 
70 

102 
73 

100 
70 

100 
68 

101 
68 

101 
67 

96 
66 

93 
69 

86 
65 

60 
64 

82 
64 

92 
63 

93 
61 

90 
62 

93 
64 

93 
63 

93 
65 

65 
66 

89 
56 

88 
56 

66 
59 

86 
63 

84 
64 

83 
56 

67 
59 

93.5 
66,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

INDEPENDENCE 

MAX 

St. 
47 

90 
49 

91 
49 

91 
55 

92 
55 

92 
56 

91 
51 

66 
47 

85 
47 

83 
49 

63 
47 

63 
47 

62 
49 

84 
47 

63 
43 

80 
43 

83 
43 

60 
36 

72 
39 

71 
46 

69 

48 

66 
42 

82. 
♦T. 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

103 
6* 

lOI 
63 

101 
60 

102 
60 

104 
64 

101 
74 

105 
71 

102 
68 

105 
71 

101 
56 

100 
66 

100 
69 

106 
66 

98 
71 

99 
66 

88 
61 

88 
65 

86 
59 

99 
56 

100 

50 

96 
57 

98 
63 

98 
66 

98 

65 

85 
62 

92 
52 

86 
60 

67 
54 

89 
69 

86 
61 

89 
56 

96, 
62, 

INYOKERN 

MAX 

93 
51 

97 
52 

97 
55 

98 
55 

99 
57 

100 
60 

98 
64 

96 
60 

93 
49 

92 
50 

95 
50 

92 
53 

90 
54 

88 
60 

90 
62 

86 
91 

85 
50 

•  9 

56 

90 
48 

67 
46 

88 
46 

87 
44 

89 
45 

88 
46 

84 
46 

78 
41 

78 
44 

75 
45 

70 
40 

74 
38 

75 
41 

68. 
60, 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

100 
67 

102 
68 

103 
71 

103 
70 

106 
71 

104 
74 

105 
73 

104 

73 

104 

70 

101 

70 

101 
69 

100 
69 

101 
67 

98 
67 

94 
69 

90 
68 

81 
66 

95 
66 

90 
67 

90 
68 

89 
62 

93 
60 

94 

60 

91 
64 

86 
59 

89 
60 

88 
64 

67 
64 

87 
67 

68 
64 

62 
64 

96, 
66. 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

82 
50 

64 

52 

82 
52 

87 
52 

84 
56 

84 
57 

81 
62 

78 
60 

77 
60 

79 
54 

79 
50 

77 
49 

73 
49 

73 
90 

70 
46 

63 
46 

69 
43 

72 
47 

73 
46 

79 
46 

75 
46 

72 
47 

68 
50 

65 
39 

67 
40 

60 
42 

68 
47 

66 
50 

63 
43 

59 
35 

65 
37 

73, 
46, 

LANCASTER 

MAX 

95 
*5 

97 
48 

97 

52 

97 
55 

98 
52 

99 
57 

94 
64 

91 
62 

92 
50 

92 
47 

92 
62 

91 
48 

87 
46 

83 
47 

87 
47 

84 
98 

82 
49 

86 
49 

86 
40 

66 
42 

86 
39 

89 
45 

80 
62 

81 
49 

82 
41 

70 
41 

80 
44 

67 
52 

66 
49 

45 

39 

65, 
*8. 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

87 
60 

89 

68 

89 
65 

91 
66 

92 
69 

90 
68 

68 
69 

88 
60 

87 
56 

84 
56 

85 

60 

84 
63 

81 
60 

79 

56 

79 
59 

79 
96 

74 

52 

77 
57 

77 
58 

78 
58 

76 
57 

78 
59 

75 
52 

73 
49 

76 
52 

70 
46 

73 
46 

67 
52 

67 
49 

63 
45 

79. 
67. 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

MECCA  3  SE 

MAX 

101 
61 

100 
62 

96 
62 

97 
64 

100 
66 

lOl 
66 

102 
69 

98 
70 

98 
64 

97 

60 

96 

63 

98 

65 

103 
64 

95 

65 

99 

66 

87 
65 

89 
65 

84 

61 

99 

62 

98 

56 

95 

58 

96 

60 

94 

61 

91 
61 

87 
59 

87 
56 

84 

55 

82 

56 

85 
59 

87 
57 

87 
56 

'3. 
61. 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

86 
67 

89 
70 

89 
71 

94 
74 

89 

72 

88 
73 

90 
73 

88 
73 

87 

70 

86 
68 

84 

72 

85 

83 
67 

78 
67 

80 
69 

75 
60 

72 
56 

79 
57 

60 
65 

76 
61 

79 
61 

60 
64 

74 
62 

74 

60 

74 

57 

71 

53 

72 
52 

70 
59 

67 
60 

66 
47 

71 
67 

79. 
63. 

MOJAVE 

MAX 

92 
54 

95 
54 

93 
53 

96 
57 

94 

55 

97 
66 

96 
62 

92 
67 

91 
54 

92 
56 

92 
51 

91 
65 

87 
53 

83 
55 

87 
94 

82 

44 

79 
50 

84 
49 

85 
52 

84 
49 

63 
46 

66 
61 

82 
52 

81 
51 

82 

60 

75 
46 

76 
46 

69 
55 

67 
51 

70 
48 

73 
43 

89. 
53. 

MCJAVE  2  ESE 

MAX 

94 
52 

95 
56 

95 
58 

96 
58 

97 
58 

97 
58 

95 
62 

92 
64 

90 
52 

91 
56 

91 
52 

90 
62 

86 
92 

84 
54 

69 
59 

S3 

90 

60 
52 

86 
53 

86 
41 

85 
49 

84 
46 

66 
52 

81 
52 

81 
48 

82 
48 

74 
46 

78 
46 

69 
46 

76 
60 

70 
47 

73 
42 

85. 
52. 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

89 
59 

91 
56 

89 
58 

90 
60 

91 
62 

90 
60 

67 
60 

86 
63 

65 
63 

83 
56 

83 
66 

85 
55 

83 
94 

79 
66 

83 
53 

76 
99 

73 

52 

76 
50 

73 
49 

76 
56 

80 
49 

76 
93 

75 
49 

76 
48 

74 
46 

68 
46 

74 
46 

70 
51 

71 
63 

66 
37 

69 
43 

79. 
53. 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

101 
68 

102 
65 

104 
69 

106 
68 

104 
71 

101 
73 

102 
72 

105 
74 

101 
73 

101 

70 

9T 
66 

98 
64 

98 
64 

94 

69 

99 
65 

81 

71 

69 
69 

89 
67 

89 
67 

91 
60 

92 
59 

92 
60 

87 
62 

86 

60 

87 
55 

86 
62 

88 
64 

69 
64 

68 
63 

82 
56 

66 

62 

'3> 
65. 

PALMDALE 

MAX 

91 
51 

95 
53 

95 
62 

96 
58 

95 
64 

96 
63 

95 
70 

90 
54 

90 
54 

91 
5» 

90 
55 

90 
56 

66 
51 

64 
95 

63 
94 

80 
90 

85 
53 

86 
47 

86 
46 

86 
93 

68 
93 

85 
54 

79 
52 

80 
46 

70 
60 

79 
45 

67 
54 

66 
52 

70 
45 

73 
42 

64. 
53. 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 
49 

95 
53 

95 
61 

95 
58 

96 
56 

100 
60 

97 
66 

93 
57 

93 
50 

93 
49 

93 
92 

92 
54 

88 
55 

82 
51 

86 
94 

66 
91 

80 
50 

84 
93 

86 
43 

85 
42 

62 
49 

86 
90 

81 
53 

81 
52 

83 
47 

73 
46 

76 
44 

67 
52 

66 
50 

70 
42 

72 
38 

85, 
51. 

PALM  SPRINGS 

MAX 

103 
60 

101 
63 

104 
65 

106 
57 

105 
66 

105 
78 

102 
72 

106 
67 

105 
65 

102 
62 

106 
61 

105 
66 

101 
63 

97 
69 

94 

65 

88 
65 

66 
62 

97 
61 

97 
67 

96 
56 

98 
56 

96 
98 

96 
99 

87 
52 

92 
49 

64 
49 

86 
93 

86 
55 

85 
56 

87 
58 

91 
57 

96. 
60. 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

>01 
73 

102 
75 

103 
76 

105 
74 

106 
76 

105 
77 

106 
77 

104 
77 

102 
78 

100 
76 

102 
73 

100 
70 

101 
72 

101 
7* 

95 

70 

90 
71 

64 
68 

86 
61 

90 
63 

90 
64 

92 
64 

93 
69 

94 
67 

90 
66 

90 
63 

68 
63 

89 
68 

90 
69 

90 
67 

69 
60 

83 
62 

95. 
69, 

RANDSBURG 

MAX 

92 
61 

94 
64 

93 
65 

94 
67 

95 
69 

9» 
69 

93 
69 

90 
63 

86 
55 

66 
58 

89 
62 

67 
6» 

85 
59 

81 
61 

8« 
60 

82 
56 

78 
52 

80 
99 

61 
69 

81 
64 

82 
64 

64 
99 

79 
58 

76 
49 

77 
51 

76 
45 

78 
46 

76 
45 

69 
48 

67 
45 

70 
48 

63, 
57, 

SCUIRREl   INN  2 

MAX 

76 

59 

79 
62 

79 
59 

82 
61 

80 
63 

81 
64 

76 
69 

72 
65 

71 
57 

73 
5» 

77 
50 

76 
56 

71 
66 

66 
50 

67 
47 

67 
47 

66 
50 

69 
46 

74 
61 

74 

50 

74 
51 

71 
64 

70 
53 

66 
61 

58 

40 

57 
41 

64 
45 

63 
4^ 

60 
41 

53 
36 

60 
41 

69. 
92, 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

102 
61 

99 
61 

100 
63 

102 
61 

103 
65 

105 
73 

99 

72 

102 
70 

100 
67 

99 

60 

101 
64 

105 

64 

98 
61 

95 

72 

88 

67 

86 
63 

64 
65 

100 
61 

97 
68 

94 
53 

95 
96 

96 
61 

94 

68 

66 

66 

90 
62 

84 
54 

65 
56 

96 
67 

84 
61 

86 
64 

90 
55 

99. 
62. 

TRONA 

MAX 

94 
55 

97 
57 

100 
58 

100 
59 

102 
60 

103 
64 

101 
67 

100 
66 

98 
56 

95 
54 

93 
56 

96 
67 

95 
58 

92 
63 

90 
66 

92 
56 

68 
95 

66 
97 

89 
53 

90 
50 

90 
50 

90 
49 

87 
91 

67 
52 

86 
61 

85 
48 

79 
49 

81 
55 

66 
51 

73 
45 

75 
44 

90. 
55, 

TWENTVNiNE  PALMS 

MAX 
MIN 

97 
56 

99 
59 

93 
63 

lOl 
62 

100 
6l 

100 
67 

too 

6} 

100 
67 

98 
60 

97 
57 

97 
59 

97 
63 

95 
63 

90 
66 

89 
96 

83 
60 

81 
58 

84 

68 

87 
53 

65 
92 

86 
90 

90 
62 

88 
55 

86 
53 

81 
55 

85 
49 

85 
53 

83 
56 

78 
62 

76 
52 

74 
54 

90. 
58. 

VALYERMo  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

39 
45 

90 

91 
5 1 

91 
5  3 

92 
92 

91 
56 

92 
54 

69 
5 1 

89 

66 

65 
46 

85 
46 

84 
46 

78 
49 

76 
48 

79 
49 

78 
40 

79 
49 

60 
40 

79 
43 

78 
41 

81 
41 

T9 
40 

73 
38 

77 
37 

76 
34 

73 
38 

72 
33 

65 
46 

66 
35 

69 
35 

81. 
*5, 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
50 

96 
51 

98 
55 

96 
54 

99 
55 

96 
61 

99 
62 

98 
58 

93 
51 

90 
61 

91 
60 

92 
51 

92 
61 

68 
97 

83 
94 

82 
51 

67 
48 

84 

92 

64 
42 

63 
42 

62 
44 

87 
49 

88 
53 

83 
49 

79 
42 

83 
46 

75 
42 

81 
51 

77 
52 

67 
42 

72 
40 

87, 
50. 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

57 
32 

64 

32 

62 
32 

62 
32 

60 
34 

62 
33 

62 
36 

60 
40 

60 
26 

62 
27 

56 
27 

69 
26 

92 
26 

92 
29 

96 
27 

52 
26 

5* 

26 

52 
22 

52 
24 

94 

23 

96 
22 

54 

22 

54 
22 

90 
18 

46 
20 

46 

20 

52 
24 

46 
34 

46 
28 

44 
14 

40 
16 

5'>. 
26. 

WHITE  Mountain  2 

MAX 
MIH 

50 
26 

54 
27 

53 
36 

53 

36 

51 
36 

52 
34 

52 
30 

50 
26 

46 

26 

48 
24 

48 
26 

50 
26 

46 
24 

40 
26 

40 
24 

42 

28 

44 
24 

46 

26 

46 
26 

47 
26 

46 
24 

44 
22 

46 
26 

42 

20 

42 
24 

38 
20 

32 
22 

34 
24 

35 
18 

26 
10 

30 
14 

44. 
25, 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


OCTOBER  ISSft 


Day  Of  Month 

_ 

station 

^  6i 

£  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  ■*« 

•      •  « 

NnOTu  rOAtT 

PNUK  1  n   V.*-''*  3  1 

no  A  T  111  A                                          n  1 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

.18 

.22 

.22 

* 

.42 

.18 

.15 

.24 

.16 

• 

# 

* 

.58 

.12 

.15 

tt 

.64 

.23 

.18 

.15 

.19 

• 

ft 

.26 

.17 

.06 

.04 

.04 

.12 

4,88 

WIND 

67 

44 

42 

• 

107 

77 

83 

170 

60 

ft 

282 

53 

46 

'»l 

m 

* 

199 

43 

33 

3* 

109 

ft 

ft 

265 

88 

80 

89 

62 

45 

2120 

I 

79 

75 

77 

76 

• 

T5 

77 

78 

7* 

69 

75 

72 

70 

61 

63 

73 

75,0 

MIN 

51 

92 

52 

95 

92 

92 

90 

50 

, 

I 

51 

50 

49 

92 

47 

49 

49 

49 

49 

_ 

_ 

48 

48 

44 

91 

55 

52 

50.3 

FESnOAlE  2  NW 

EVAP 

.!» 

.10 

.10 

.10 

.08 

.05 

.07 

.11 

.09 

.07 

,08 

.08 

.10 

.10 

.08 

.09 

•  10 

.08 

.12 

.12 

.07 

.04 

.04 

.08 

.04 

.09 

.02 

.04 

.04 

.07 

.06 

2,45 

WIND 

}2 

2a 

18 

19 

41 

21 

36 

37 

22 

28 

26 

22 

35 

31 

26 

29 

21 

39 

49 

39 

26 

27 

30 

26 

21 

26 

91 

91 

19 

27 

16 

914 

MAX 

76 

73 

77 

77 

75 

66 

74 

74 

72 

72 

TO 

73 

74 

75 

74 

TO 

69 

67 

70 

69 

69 

63 

61 

63 

67 

67 

63 

60 

66 

69 

67 

69,7 

MIN 

96 

48 

53 

93 

52 

53 

52 

53 

56 

57 

54 

58 

56 

53 

55 

90 

48 

44 

46 

45 

90 

90 

49 

52 

53 

50 

94 

56 

54 

52 

54 

52,1 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.16 

.19 

.19 

.30 

.11 

.14 

.11 

.11 

.10 

.14 

.10 

.11 

.11 

.15 

.10 

.14 

.13 

.18 

.19 

.23 

.17 

.18 

.19 

.15 

.13 

.12 

.14 

.08 

.08 

.05 

.08 

4,24 

WIND 
MAX 

8 

6 

9 

6 

1 

8 

16 

U 

8 

12 

8 

15 

12 

14 

15 

12 

14 

13 

6 

6 

6 

5 

4 

6 

7 

• 

6 

65 

16 

10 

13 

357 

MIN 

LAKE  PILLSBURY  no  2 

EVAP 

.18 

.19 

.16 

.16 

.16 

.18 

.17 

.16 

.15 

.16 

.15 

.21 

.14 

.11 

.13 

.15 

.13 

.12 

.1* 

.11 

.19 

.12 

.14 

.19 

.19 

.13 

.02 

.06 

.0* 

.09 

.19 

4,20 

WIND  18  29  15  16  19  22  34  31  22  22  18  31  31  22  28  26  13  17  15  19  9  19  17  •  37  30  24  21  13  21  Igl  657 
MAX  85,  79  79  80  80  83  81  76  77  76  77  74  72  74  72  71  68  71  71  72  71  70  70  -  74  67  65  65  61  64  65173,0 
MIN  I    911    90     51     92     57     97     59     52     51     50     50     50     48     48     50     51     41     42     44     45     45     44     44     .      43     48     54     54    54  i   49  50149.5 


TRINITY  DAM  VISTA  PT        EVAP  ,22  ,15  .17  .14  .15  .13  .14  ,11   .13  .13  .11   .15  .14  .13  .O9    .08  .11   ,09  ,10  .11  .09  .11   .11   .08  .08  .05  .05  .05  .01  .01  .03  3,25 

WIND     47     38     35     32     31     30     29     37     38     35     32     50     59     33     41     40     35     34     36     32     30     30     32     30     33     26     40     43     39     19     28  1094 


TULELAkE 

EVAP 

.19 

,20 

•  15 

.20 

.  18 

•  23 

.20 

.  15 

.  17 

.15 

.15 

.20 

.19 

.15 

.13 

.13 

•  12 

.  12 

.15 

.14 

.09 

.15 

.  12 

.11 

.06 

.12 

.08 

.01 

.04 

,04 

.04 

4,16 

•      ft  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.25 

.24 

.15 

.18 

.30 

.22 

.27 

.26 

.18 

.20 

.20 

.13 

.15 

.23 

'11 

.18 

.14 

.15 

.24 

.22 

.14 

.15 

.22 

.15 

.10 

.08 

.10 

.06 

.08 

.03 

.15 

5.34 

W I ND 

45 

41 

21 

20 

22 

37 

42 

84 

37 

29 

22 

32 

65 

31 

29 

50 

40 

20 

32 

15 

13 

20 

32 

90 

49 

39 

70 

69 

70 

41 

30 

1237 

MAX 

82 

84 

85 

86 

86 

84 

86 

76 

80 

81 

82 

81 

77 

75 

79 

78 

78 

76 

77 

77 

79 

77 

75 

68 

69 

65 

72 

57 

62 

61 

74 

76.4 

MIN 

55 

57 

58 

59 

60 

61 

60 

53 

54 

56 

56 

56 

51 

52 

54 

56 

50 

90 

51 

51 

53 

52 

51 

!>2 

52 

53 

53 

55 

56 

94 

53 

54,3 

CHICO  EXPERIMENT  5TA(A) 

EVAP 

.22 

.19 

ft 

ft 

•  97 

.17 

.29 

.19 

•  16 

ft 

ft 

•  98 

.16 

.13 

•  18 

•  li 

• 

ft 

.59 

.14 

.14 

.14 

.13 

ft 

ft 

.25 

.08 

.02 

.04 

.12 

.06 

4,73 

WIND 

30 

19 

• 

ft 

40 

11 

66 

39 

10 

ft 

• 

64 

30 

10 

21 

28 

ft 

ft 

71 

10 

13 

9 

24 

ft 

ft 

49 

30 

10 

44 

22 

17 

663 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.23 

.33 

.26 

.26 

.27 

.29 

.29 

.26 

.22 

.21 

.20 

•  19 

.30 

.16 

•  21 

.21 

.34 

.27 

.20 

.30 

.19 

.19 

.23 

.15 

.12 

.06 

.  14 

.04 

.05 

.04 

.10 

6<27 

WIND 

66 

93 

43 

49 

96 

96 

100 

100 

66 

45 

34 

29 

91 

52 

41 

74 

137 

90 

35 

53 

26 

33 

37 

77 

87 

38 

80 

95 

111 

131 

87 

2132 

MAX 

81 

80 

83 

86 

86 

84 

86 

77 

79 

62 

82 

84 

SO 

75 

79 

79 

73 

73 

77 

79 

77 

77 

78 

72 

70 

62 

70 

63 

62 

61 

71 

76^4 

MIN 

53 

45 

57 

57 

57 

97 

55 

52 

53 

53 

53 

55 

49 

51 

53 

55 

49 

48 

48 

52 

51 

32 

50 

46 

47 

48 

49 

53 

55 

55 

51 

5U9 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.15 

.29 

.25 

.22 

.24 

.24 

.21 

.18 

.18 

.18 

.21 

•  21 

.20 

.14 

•  22 

.19 

.16 

.16 

.20 

.20 

.20 

.22 

.18 

,18 

.18 

.12 

.11 

,09 

.00 

.00 

.09 

5^38 

WIND 

33 

34 

43 

46 

21 

32 

69 

23 

36 

47 

36 

67 

36 

32 

90 

36 

« 

56 

94 

94 

71 

31 

72 

35 

28 

27 

30 

66 

57 

35 

1338 

LAKESHORE 

EVAP 

,19 

•  22 

.20 

.18 

.19 

.16 

•  10 

.  15 

•  16 

•  19 

•  16 

•  18 

.14 

.12 

•  15 

.14 

•  20 

•  16 

.19 

,22 

•  13 

.14 

•  16 

,11 

.06 

•  07 

.06 

.03 

4,61B 

20 

20 

18 

9 

9 

10 

18 

1  ft 

j7 

16 

j2 

15 

20 

19 

32 

26 

12 

28 

23 

2 

17 

14 

11 

g 

7 

9 

22 

g 

472 

LAKE  SPAULOING  DAMIB) 

EVAP 

.29 

.37 

ft 

.56 

.49 

.34 

.28 

.25 

.22 

ft 

.38 

•  36 

.24 

.19 

•  17 

.24 

ft 

.57 

.31 

.33 

•  30 

.27 

.26 

ft 

.36 

•  15 

•  09 

.11 

• 

•  09 

7,466 

MONTICELLO  0AM 

EVAP 

.22 

.22 

.21 

.22 

.23 

.21 

.23 

.20 

•  16 

.19 

.17 

•  21 

.20 

.12 

•  15 

.19 

•  17 

•  19 

.19 

.17 

•  17 

.19 

.17 

,10 

•  10 

,06 

.11 

.04 

.03 

.01 

.08 

4,83 

25 

16 

20 

17 

g 

29 

23 

43 

17 

19 

18 

22 

42 

20 

14 

30 

20 

23 

19 

13 

16 

16 

17 

27 

17 

9 

31 

38 

46 

11 

s 

671 

MAX 

81 

87 

86 

87 

87 

88 

89 

79 

84 

85 

83 

83 

81 

79 

83 

82 

81 

78 

78 

80 

79 

78 

79 

72 

72 

66 

73 

62 

56 

65 

75 

78,6 

MIN 

57 

57 

58 

58 

60 

62 

60 

54 

54 

57 

57 

57 

51 

52 

54 

56 

50 

50 

49 

51 

52 

92 

51 

52 

53 

51 

52 

-  54 

96 

54 

55 

54^4 

PLACERVILLE  IFO 

EVAP 

.17 

.17 

ft 

ft 

.83 

.21 

.18 

.18 

•  15 

ft 

ft 

•  94 

.23 

.18 

•  18 

.19 

ft 

ft 

.46 

•  16 

•  19 

•  19 

.18 

ft 

ft 

.26 

.06 

.06 

.06 

.01 

5^008 

WIND 

7 

7 

ft 

ft 

94 

17 

10 

17 

ft 

• 

27 

20 

47 

18 

• 

ft 

ft 

26 

6 

16 

It 

11 

ft 

ft 

15 

8 

13 

12 

29 

17 

409 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.26 

.33 

.25 

.25 

.20 

.20 

.22 

.18 

•  20 

.18 

.25 

•  13 

.26 

.1* 

•  13 

.1* 

•  29 

•  30 

.17 

•  31 

•  25 

•  20 

.23 

.16 

•  13 

.06 

.04 

.00 

.00 

.01 

.10 

5^67 

WIND 

58 

80 

45 

43 

32 

39 

34 

55 

44 

42 

39 

40 

43 

32 

36 

42 

89 

80 

99 

60 

43 

46 

44 

33 

34 

28 

17 

50 

99 

32 

50 

1420 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.25 

.45 

ft 

ft 

.77 

.22 

.23 

.19 

.20 

ft 

ft 

•  68 

.22 

.1* 

•  19 

.19 

• 

ft 

1.11 

.31 

.27 

.19 

.24 

ft 

ft 

•  34 

.07 

.04 

,00 

.00 

.00 

6.30 

WIND 

42 

122 

ft 

ft 

120 

17 

21 

36 

29 

ft 

ft 

60 

21 

21 

21 

30 

ft 

ft 

288 

51 

44 

15 

35 

ft 

ft 

52 

6 

25 

16 

13 

36 

1 123 

"MJSKCYIWWN  Ktji"' 

_  -p 

38 

30 

IB 

26 

_ 
.28 

19 

28 

2j 

.  ^ 

20 

•  31 

14 

•  2 1 

.24 

•  16 

,25 

.22 

.20 

.  14 

.25 

,21 

.11 

•  10 

•  11 

.00 

.00 

•  14 

.03 

.03 

5^64 

WIND 

67 

4S 
40 

28 

*  25 

*20 

J  7 

67 

23 

*49 

22 

22 

10 

5^ 

37 

141 

109 

62 

27 

2S 

11 

23 

21 

18 

20 

14 

18 

12 

28 

19 

11 

1093 

ft        ft  ft 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

EVAP 

.22 

.28 

.22 

.22 

.23 

.18 

.16 

.24 

.19 

.17 

.17 

.17 

.17 

.17 

,20 

.16 

•\t 

,10 

.21 

.16 

.11 

.18 

,29 

WIND 

35 

42 

27 

27 

25 

20 

29 

58 

16 

23 

16 

17 

28 

33 

29 

35 

41 

27 

17 

12 

15 

28 

15 

9 

30 

17 

32 

22 

791B 

Fleming  fish  and  game 

EVAP 

.18 

.20 

.23 

.15 

.19 

.17 

.20 

.17 

.23 

.20 

.03 

.16 

.21 

.17 

,21 

•  17 

•  15 

.12 

.12 

,19 

.11 

.10 

,12 

.11 

•  16 

•  08 

•  06 

.05 

.09 

.09 

.06 

4^38 

WIND 

28 

5 

24 

14 

16 

20 

33 

32 

8 

20 

12 

22 

29 

30 

29 

^6 

29 

9 

19 

16 

1 1 

9 

15 

16 

17 

17 

18 

13 

19 

19 

1 1 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.08 

.10 

.07 

.07 

.07 

.06 

.06 

.20 

.02 

.07 

.06 

.04 

.09 

.02 

,01 

•  19 

.02 

.03 

WIND 

12 

21 

12 

22 

11 

11 

4 

30 

19 

13 

19 

15 

15 

15 

18 

20 

17 

17 

23 

41 

56 

** 

♦8 

21 

60 

Zo 

36 

ft 

ft 

24 

731 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

.15 

.19 

.15 

,15 

.17 

.18 

.15 

.15 

.15 

.15 

.10 

.15 

.15 

.05 

•  21 

•  14 

.14 

.15 

.11 

.12 

.12 

.10 

,12 

ft 

.05 

.10 

•  10 

.06 

.06 

.01 

•  10 

3.73 

WIND 

30 

10 

10 

19 

30 

28 

16 

16 

27 

16 

19 

36 

5 

17 

19 

38 

23 

0 

10 

0 

10 

19 

I 

11 

14 

19 

34 

99 

19 

4 

929 

MAX 

79 

81 

82 

82 

79 

77 

75 

79 

79 

80 

81 

82 

82 

82 

74 

74 

79 

73 

72 

77 

79 

74 

73 

79 

68 

72 

72 

63 

69 

72 

72 

79^6 

MIN 

53 

55 

58 

55 

96 

97 

55 

55 

52 

53 

53 

54 

54 

52 

52 

52 

46 

48 

93 

« 

91 

92 

90 

59 

52 

48 

93 

96 

94 

95 

51 

53^0 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.18 

•  29 

.29 

,32 

.26 

.20 

.26 

.20 

.22 

.13 

.27 

.24 

.24 

.13 

•  19 

•  21 

.14 

.24 

.21 

.26 

,22 

•  22 

,17 

.29 

.04 

.06 

•  07 

,09 

•  06 

6,05B 

NEWARK(F) 

EVAP 

.08 

.22 

ft 

ft 

.81 

.11 

.16 

.21 

.10 

ft 

ft 

.94 

.15 

.13 

•  05 

•  27 

ft 

ft 

.61 

.23 

•  24 

•  19 

.19 

ft 

ft 

.32 

•  15 

.13 

.07 

•  09 

.08 

5^13 

WIND 

90 

75 

ft 

ft 

200 

74 

84 

88 

94 

ft 

ft 

180 

82 

93 

59 

100 

• 

ft 

183 

.6 

95 

♦» 

79 

ft 

ft 

229 

112 

110 

196 

121 

128 

2487 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.18 

.22 

,23 

•  2* 

.23 

.30 

.28 

.29 

•  23 

.21 

.19 

.18 

.18 

.15 

•  15 

•  25 

.15 

.22 

•  1* 

.16 

•  19 

•  13 

.19 

.16 

•  12 

.09 

•  07 

,08 

.03 

.00 

.05 

5^21 

CAMP  PARDEE (C) 

EVAP 

.16 

.18 

,20 

.21 

,22 

•  29 

.28 

.20 

•  16 

,16 

.17 

.19 

.21 

.11 

•  17 

'\t 

.1* 

.14 

•  19 

.16 

•  16 

•  17 

.16 

.10 

•  07 

.05 

.09 

.08 

.04 

.05 

.07 

4,70 

WIND 

19 

17 

16 

16 

17 

18 

16 

21 

20 

16 

16 

19 

32 

16 

19 

16 

11 

16 

13 

l» 

l» 

20 

16 

16 

25 

30 

44 

23 

18 

601 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.24 

.24 

.27 

.28 

.27 

.26 

.28 

.37 

,25 

,20 

.20 

.28 

.29 

.20 

.13 

.28 

.22 

.15 

•  20 

.24 

.22 

.29 

.21 

.18 

.15 

,10 

.12 

.07 

.14 

.15 

.10 

6^54 

WIND 

39 

33 

38 

27 

32 

28 

23 

64 

49 

32 

28 

35 

42 

34 

31 

16 

56 

69 

91 

39 

32 

30 

22 

34 

28 

20 

40 

45 

113 

79 

47 

1250 

MAX 

81 

83 

85 

86 

87 

85 

87 

84 

81 

80 

82 

85 

84 

76 

77 

76 

76 

75 

78 

79 

81 

80 

78 

75 

70 

68 

68 

61 

68 

70 

69 

77,9 

MIN 

55 

57 

58 

62 

62 

63 

63 

61 

60 

60 

59 

60 

56 

55 

54 

56 

55 

54 

55 

57 

58 

57 

55 

51 

51 

91 

50 

52 

53 

52 

52 

56,3 

HETCH  hETCHY (A) 

EVAP 

.19 

.15 

.15 

,19 

.16 

.10 

.16 

.13 

,13 

,10 

.11 

ft 

.26 

.09 

.14 

•  09 

.08 

•  to 

•  06 

.10 

•  12 

.09 

.10 

.09 

.07 

.07 

.04 

.01 

.03 

.00 

.04 

3,09 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw<0) 

EVAP 

.19 

•  35 

,30 

.27 

•  40 

.37 

.34 

.41 

,36 

.30 

.25 

.35 

.*5 

.33 

.30 

•  27 

.30 

•  29 

•  22 

.30 

•  30 

.27 

.30 

.26 

•  15 

,09 

.15 

ft 

.61 

.15 

8,63 

WIND 

22 

57 

35 

39 

64 

66 

118 

84 

55 

40 

47 

106 

89 

61 

55 

104 

68 

79 

20 

40 

49 

99 

59 

47 

65 

140 

78 

103 

87 

215 

2201 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  l<56<t 


Day  Of  Month  |  _  ^ 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2Q 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  » 

KNISHTS  fERRY  2  Sc 

EVAP 

.20 

.21 

•  20 

.23 

•  22 

.22 

•  21 

•  22 

•  19 

.20 

.28 

•  17 

•  17 

•  16 

•  20 

•  14 

.14 

.  IS 

•  IT 

•  17 

•  17 

•  13 

•  10 

•  07 

•  09 

•  11 

.10 

.07 

•  10 

5,  158 

WIND 

17 

22 

9 

17 

18 

12 

19 

90 

« 

• 

43 

8 

39 

27 

17 

11 

27 

U 

9 

10 

7 

8 

S 

27 

14 

13 

8 

46 

41 

33 

18 

585 

LOOI(E) 

•  23 

•  20 

.  19 

•  21 

.19 

.18 

•  25 

•  24 

•  10 

.16 

•  IS 

.19 

•  20 

•  10 

•  16 

•  16 

'll 

'll 

.16 

'i' 

•  1 1 

•  0? 

.20 

•  10 

•  OS 

4,85 

WIND 

29 

20 

17 

28 

33 

40 

77 

74 

29 

23 

11 

28 

90 

41 

31 

47 

'll 

9 

*10 

*I9 

*92 

*26 

*14 

98 

'91 

99 

61 

32 

1132 

MA* 

80 

89 

84 

84 

84 

86 

78 

79 

82 

83 

62 

77 

72 

76 

82 

73 

72 

76 

77 

79 

77 

76 

67 

68 

63 

66 

61 

64 

63 

69 

69 

75,0 

MIN 

58 

59 

61 

60 

60 

99 

98 

99 

54 

95 

59 

59 

92 

94 

65 

96 

46 

93 

94 

92 

93 

49 

90 

90 

99 

97 

94 

94 

92 

55,0 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

•  JO 

•  19 

.19 

•  24 

.22 

•  19 

•  22 

•  15 

•  15 

.19 

•  15 

.20 

.19 

.19 

•  10 

•  19 

•  23 

•  15 

.19 

.  19 

•  19 

•  19 

•  19 

.09 

.07 

.09 

•  19 

.00 

.04 

•  10 

•  09 

4,94 

WIND 

60 

10 

20 

90 

30 

80 

60 

20 

10 

0 

90 

70 

40 

20 

30 

70 

10 

10 

10 

10 

10 

60 

SO 

10 

10 

90 

80 

160 

70 

90 

1280 

ao 

89 

86 

80 

95 

84 

82 

SO 

86 

84 

89 

83 

75 

80 

79 

76 

74 

79 

SO 

SO 

79 

Si 

74 

70 

69 

77 

64 

62 

69 

70 

66 

77,6 

MIN 

96 

96 

60 

99 

99 

99 

57 

55 

94 

96 

96 

96 

51 

95 

54 

99 

51 

50 

94 

92 

92 

99 

93 

49 

47 

47 

92 

54 

93 

93 

49 

53.6 

OAKDALE  WOODWARD  DAM(B) 

EVAP 

•  22 

.22 

.30 

•  31 

•  32 

•  39 

•  14 

•  37 

•  19 

.33 

•  13 

.  34 

.16 

.21 

.36 

•  20 

•  25 

.19 

. 

*f  ft 

*  »ft 

?  f  I 

*ift 

•  1 1 

.11 

.00 

•  06 

•  09 

6,36 

WIND 

22 

91 

23 

28 

38 

74 

46 

108 

91 

47 

40 

40 

112 

S9 

47 

94 

76 

69 

29 

101 

10 

40 

30 

110 

90 

30 

70 

260 

230 

70 

10 

2O9I 

panuChe  creek 

p 

•  36 

,37 

..35 

•  38 

.  35 

.37 

•  34 

.35 

.30 

.41 

.26 

.30 

.38 

.30 

.26 

.26 

.30 

•  30 

•  33 

.34 

.34 

•  30 

.30 

.23 

•  17 

.07 

.19 

.12 

•  11 

•  09 

6,776 

W IND 

83 

98 

75 

69 

67 

62 

66 

117 

100 

95 

80 

60 

96 

86 

94 

99 

120 

119 

64 

89 

73 

69 

76 

62 

32 

44 

96 

35 

69 

61 

76 

2344 

MAX 

79 

T9 

83 

85 

83 

83 

83 

81 

77 

76 

81 

Si 

78 

73 

74 

J' 

74 

12 

79 

3' 

It 

3* 

12 

^* 

63 

69 

60 

66 

^* 

75,3 

MIN 

53 

" 

97 

58 

59 

99 

60 

56 

94 

94 

94 

99 

51 

91 

52 

94 

49 

48 

90 

92 

92 

92 

9 1 

90 

9 1 

46 

49 

90 

57 

96 

91 

53,2 

Salt  sprinss  pm  (g> 

EVAP 

.20 

.23 

•  27 

.24 

•  30 

.29 

.29 

.13 

.13 

•  27 

.22 

•  24 

.22 

.13 

.23 

.12 

•  12 

•  28 

•  39 

.32 

.24 

•  29 

.20 

.13 

.13 

.09 

.07 

.00 

.06 

.02 

•  07 

5,80 

SAN  LUI$  DAM 

EVAP 

.30 

.29 

•  32 

.42 

•  33 

.30 

.38 

•  42 

.  30 

.29 

•  29 

.  30 

.33 

.21 

.  20 

.26 

•  27 

•  28 

•  29 

.30 

.30 

•  23 

.37 

.29 

.15 

.1' 

•  IS 

.08 

.10 

.09 

•  09 

7.91 

WIND 

113 

76 

66 

101 

90 

101 

119 

176 

93 

69 

66 

70 

186 

116 

67 

130 

142 

76 

69 

71 

71 

66 

209 

298 

102 

143 

130 

93 

141 

71 

99 

3294 

MAX 

83 

83 

96 

87 

86 

87 

88 

84 

82 

62 

83 

89 

6  1 

80 

80 

78 

80 

78 

70 

69 

6  3 

66 

68 

76,4 

MIN 

53 

96 

96 

58 

99 

61 

60 

97 

96 

95 

56 

97 

51 

51 

54 

96 

90 

49 

49 

92 

92 

91 

91 

92 

49 

90 

90 

90 

57 

97 

92 

53,8 

EVAP 

.25 

.19 

.19 

.19 

.20 

.15 

.29 

•  20 

.19 

.20 

•  15 

.15 

.10 

•  10 

.15 

.19 

•  20 

.15 

•  19 

.19 

•  19 

•  10 

.15 

.10 

.07 

.06 

.05 

.04 

.03 

.04 

•  09 

4,14 

20 

0 

0 

10 

10 

10 

50 

30 

10 

0 

10 

0 

10 

5 

5 

40 

10 

9 

9 

0 

10 

0 

20 

10 

ft 

ft 

20 

20 

40 

10 

0 

360 

WAX 

85 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

83 

84 

83 

84 

63 

80 

80 

8 1 

'1 

78 

79 

79 

79 

'J 

71 

68 

64 

67 

63 

66 

73 

72 

76,8 

MIN 

56 

58 

62 

61 

61 

62 

99 

55 

56 

56 

58 

56 

54 

54 

55 

99 

5 1 

52 

99 

93 

93 

94 

93 

48 

48 

49 

54 

97 

55 

97 

92 

59,2 

TRACT  PULPING  PLANT  {A> 

EVAP 

.29 

.26 

•  26 

.32 

•  43 

.37 

.42 

•  26 

.24 

.28 

•  22 

.29 

.21 

•  25 

•  20 

.30 

•  29 

.19 

•  26 

.24 

•  20 

•  21 

•  49 

.15 

.15 

.11 

.13 

ft 

ft 

.06 

•  16 

7,22 

13* 

32 

29 

69 

142 

128 

241 

199 

79 

76 

28 

9S 

144 

113 

60 

196 

67 

36 

93 

32 

24 

29 

189 

201 

119 

US 

94 

112 

130 

97 

24 

2961 

tt       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPINfi  PLT(A) 

EVAP 

.25 

.30 

•  20 

•  27 

•  33 

.20 

.22 

•  26 

•  20 

.23 

•  21 

.21 

•  22 

•  12 

•  IB 

•  lO 

•  16 

•  13 

•  21 

•  32 

.27 

.21 

•  17 

.11 

.07 

.10 

.12 

.  19 

.  10 

.09 

•  14 

5.91 

WIND 

30 

2 

S 

to 

10 

8 

19 

10 

20 

10 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

29 

33 

27 

19 

20 

10 

10 

10 

20 

10 

19 

19 

10 

440 

MAX 

84 

84 

87 

87 

89 

90 

90 

92 

90 

88 

87 

8* 

86 

78 

77 

69 

74 

79 

80 

79 

79 

76 

77 

72 

64 

72 

71 

73 

66 

67 

70 

79,0 

MIN 

«8 

91 

92 

55 

57 

55 

60 

98 

51 

90 

90 

48 

48 

48 

55 

5* 

94 

99 

91 

49 

46 

93 

91 

50 

91 

90 

45 

44 

93 

49 

49 

51,1 

CACHUMA  DAM ( B ) 

EVAP 

.15 

.26 

•  36 

•  32 

•  26 

•  29 

.22 

•  20 

•  19 

.18 

.20 

•  21 

.15 

•  15 

.19 

•  17 

•  19 

•  14 

•  20 

•  30 

.30 

.  29 

•  19 

.10 

.13 

.08 

.15 

.01 

.16 

.  10 

•  13 

5,83 

WIND 

28 

29 

42 

*9 

26 

25 

31 

32 

25 

33 

28 

23 

34 

30 

28 

31 

26 

27 

40 

4T 

94 

43 

29 

44 

37 

24 

49 

98 

65 

18 

99 

1098 

MAX 

90 

82 

83 

01 

82 

82 

83 

SO 

79 

79 

SO 

80 

76 

74 

79 

77 

79 

74 

76 

79 

76 

78 

77 

69 

71 

66 

69 

69 

70 

69 

72 

76,1 

MIN 

52 

5  3 

5* 

56 

98 

56 

96 

99 

54 

54 

93 

52 

92 

5  I 

92 

95 

91 

9 1 

93 

52 

99 

94 

96 

96 

94 

93 

90 

92 

99 

92 

90 

53,4 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.17 

.15 

•  16 

.40 

•  21 

.19 

•  14 

•  19 

•  ♦9 

.17 

•  17 

.15 

•  17 

•  47 

•  34 

•  43 

.  14 

•  17 

•  29 

.  10 

•  19 

•  10 

.09 

•  13 

•  15 

9,32 

WIND 

80 

61 

53 

100 

52 

64 

61 

97 

• 

ft 

277 

99 

120 

91 

95 

ft 

ft 

234 

76 

71 

95 

101 

ft 

199 

76 

70 

70 

48 

78 

79 

2363 

MAX 

78 

T9 

86 

84 

8  3 

82 

8 1 

' 

78 

74 

79 

79 

77 

80 

84 

79 

76 

74 

69 

69 

68 

72 

79 

73 

76,8 

MIN 

99 

58 

55 

I 

96 

60 

62 

62 

63 

60 

60 

60 

99 

99 

- 

- 

94 

94 

97 

97 

61 

'• 

98 

98 

90 

91 

99 

96 

90 

57,4 

RIVERSIDE  EXP  5TA(B) 

EVAP 

.18 

.24 

•  29 

.28 

•  32 

.29 

•  30 

•  26 

.26 

•  21 

•  21 

•  23 

.23 

.19 

•  14 

•  06 

•  16 

•  19 

.21 

.33 

.39 

.16 

•  16 

.04 

•  09 

.11 

•  13 

.13 

.07 

•  09 

.11 

9.9* 

WIND 

18 

17 

22 

59 

26 

IS 

18 

20 

21 

20 

17 

21 

20 

27 

22 

22 

26 

17 

24 

24 

69 

9 

22 

10 

16 

IS 

21 

19 

17 

18 

23 

699 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

•  24 

•  30 

•  30 

.35 

•  21 

•  25 

•  24 

•  19 

•  21 

•  21 

* 

•  ^1 

.15 

•  17 

•  19 

•  17 

.19 

* 

.  62 

.39 

.39 

.29 

•  10 

.  12 

•  1 3 

.11 

.08 

.  07 

.09 

•  19 

•  16 

6,2s 

WIND 

3 1 

54 

59 

39 

49 

39 

34 

39 

47 

* 

119 

47 

47 

64 

67 

43 

124 

77 

67 

19 

30 

31 

35 

26 

32 

39 

31 

96 

31 

1466 

MAX 

84 

84 

83 

84 

80 

SO 

•  0 

SO 

80 

79 

74 

74 

74 

79 

76 

T» 

84 

84 

S2 

76 

76 

69 

65 

69 

66 

68 

69 

72 

70 

76.9 

MIN 

93 

92 

SO 

90 

91 

95 

95 

99 

93 

91 

- 

48 

46 

46 

95 

91 

« 

- 

90 

61 

90 

90 

99 

96 

51 

99 

91 

98 

97 

53 

94 

92,8 

«      «  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  OT 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

•  30 

•  40 

•  40 

.40 

•  41 

•  42 

•  30 

•  92 

.45 

•  39 

•  39 

•  33 

•  24 

ft 

•  80 

•  38 

•  31 

•  60 

.90 

.29 

.30 

•  39 

* 

.30 

•  29 

.  30 

.29 

.29 

.32 

•  28 

•3010,99 

WIND 

16 

14 

19 

23 

12 

14 

18 

13 

16 

1 1 

4 

• 

26 

92 

68 

17 

16 

6 

11 

* 

27 

7 

30 

1 1 

99 

32 

36 

721 

MAX 

93 

99 

99 

99 

99 

96 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

91 

89 

87 

88 

88 

86 

84 

84 

82 

82 

81 

80 

79 

81 

89,0 

MIN 

60 

63 

64 

65 

69 

68 

67 

73 

66 

65 

63 

63 

64 

I 

69 

67 

68 

69 

60 

62 

99 

98 

97 

97 

96 

98 

9S 

66 

69 

57 

99 

62.8 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

•  29 

.29 

.28 

•  20 

.19 

•  23 

•  21 

.22 

•  27 

.24 

.23 

.29 

.28 

•  24 

•  17 

•  OS 

•  23 

•  19 

.23 

.18 

.29 

•  19 

.20 

•  30 

,30 

.19 

•  19 

.19 

.10 

•  29 

•  29 

6.71 

WIND 

9? 

19 

6 

2 

9 

3 

7 

14 

4 

10 

14 

13 

27 

7 

22 

17 

2 

1^ 

6 

6 

7 

IS 

68 

79 

16 

19 

8 

15 

44 

22 

493 

MAX 

too 

97 

,1 

99 

99 

99 

100 

102 

99 

96 

96 

97 

93 

90 

SO 

93 

92 

93 

92 

89 

77 

93 

92 

82 

86 

69 

S6 

82 

86 

87 

92,2 

MIN 

64 

62 

66 

68 

69 

70 

74 

74 

71 

67 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

68 

62 

47 

98 

63 

69 

61 

60 

60 

60 

62 

63 

60 

98 

64,9 

MOJAVE 

EVAP 

•  26 

.28 

.35 

•  32 

.32 

•  26 

.32 

.45 

•  34 

•  34 

.34 

.41 

.31 

•  30 

•  25 

•  43 

•  23 

.30 

.30 

.30 

.24 

•  1' 

.30 

.26 

•  36 

.37 

.1* 

.04 

.19 

•  17 

•  13 

8,78 

WIND 

64 

30 

61 

46 

41 

40 

46 

119 

87 

104 

31 

68 

56 

63 

45 

191 

105 

98 

63 

66 

49 

18 

92 

66 

124 

89 

61 

97 

82 

113 

13 

2082 

MAX 

85 

87 

86 

89 

86 

B7 

87 

68 

80 

82 

81 

81 

80 

64 

80 

75 

79 

77 

73 

73 

78 

81 

82 

76 

72 

71 

71 

72 

69 

71 

72 

78,3 

MIN 

97 

« 

98 

62 

67 

62 

60 

55 

53 

54 

56 

54 

55 

55 

54 

62 

97 

49 

48 

49 

94 

93 

92 

48 

46 

47 

97 

92 

47 

47 

94,0 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(0)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


OCTOBER  1964 


STATION  AhO  DEPTH 

1  

TIME 

Day  of  month 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

ei 

82 

83 

84 

85 

86 

86 

86 

84 

85 

82 

82 

81 

82 

80 

79 

78 

78 

76 

77 

76 

77 

79 

77 

75 

75 

74 

75 

76 

73 

73 

79.6 

MAX 
MIN 

102 
79 

102 
79 

102 
81 

103 
82 

103 
83 

104 

84 

103 
84 

103 
83 

104 
81 

103 
80 

102 
60 

102 

60 

101 

98 

97 

89 

89 

94 
76 

96 
75 

94 
75 

95 
75 

93 
76 

96 
77 

97 
76 

91 
74 

93 
73 

92 
73 

89 
74 

90 
75 

86 
71 

88 
71 

95.8 
77.8 

8  INCHES 

9  AM 

86 

86 

86 

87 

87 

88 

88 

65 

84 

83 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

82 

81 

80 

80 

79 

79 

80 

77 

78 

83.4 

MAX 
MIN 

90 
84 

85 

85 

91 
86 

92 

86 

92 
87 

92 
86 

92 
87 

92 
87 

93 
87 

93 
87 

92 
86 

91 
85 

90 
84 

89 
83 

86 
82 

86 
81 

86 
82 

87 
81 

- 

- 

85 
80 

85 
81 

86 
81 

84 

80 

84 
79 

84 
79 

82 

78 

83 
79 

83 
77 

81 
77 

88.0 
82.8 

12  INCHES 

9  AM 

88 

88 

89 

89 

89 

87 

87 

86 

85 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

84 

84 

83 

82 

82 

82 

82 

81 

80 

85.5 

20  INCHES 

9  AM 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

87 

86 

86 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

85.5 

39  INCHES 

9  AM 

87 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

84.9 

79  INCHES 

9  AM 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84.5 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

87 

66 

86 

66 

88 
68 

90 
70 

90 
70 

91 
71 

92 
70 

86 
66 

85 
65 

87 
66 

87 

66 

88 

66 

85 
63 

81 

62 

84 
64 

84 
66 

80 
62 

79 
60 

82 
62 

82 
61 

82 
61 

82 
61 

82 
60 

77 
58 

74 
58 

68 
58 

73 
62 

69 
62 

66 
58 

63 
57 

66 
55 

81.2 
63.2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

68 
65 

69 
66 

70 
67 

72 

68 

73 

69 

73 
70 

74 
71 

73 
71 

72 
70 

72 

69 

71 
69 

71 
68 

68 
67 

68 
66 

67 
64 

65 
62 

66 
63 

66 
63 

67 
64 

67 
64 

67 
64 

66 
64 

65 
62 

63 
61 

62 
61 

63 
61 

62 
60 

62 
60 

61 
60 

60 
58 

60 
57 

67.2 
64.6 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
66 

67 

56 

67 
67 

68 

67 

69 
68 

70 
69 

70 
70 

71 

70 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

71 

70 

70 
69 

69 
69 

69 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
66 

66 
65 

65 
55 

65 
63 

63 
62 

63 
62 

63 

63 

63 
62 

63 

62 

67.4 
66.7 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERI 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS 
OAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.     IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  FROM  7  A.M.  OCT.  19  TO  7  A.M.  OCT.  21   (48  HtXJRS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
MANZANtTA  LAKE 

SOOA  SPRINGS  1  E 

TWIN  LAKES 

•  •  # 

san  joaquin 

Drainage  09 

grant  grove 

huntington  lake 

so  entrance  y05e"ite 

•  •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
JN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

O.S 
1 

l.f 

2 

to.o 

4 

9.0 
1 

10.0 

1 

O.I 

T 

4.0 
4 

IS.I 
1* 

0.9 
1 

9 

i 

T 

4 
• 

T 
T 

1 
9 

2 
* 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  esCONOl  FC261BE 
AOELANTO 

ADIN  fiANCER  STATION 
ALA'^O  1  N 
ALDERPOINI 

ALISO  CN  OAT   HT   FC  '.*6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTOPAS  RfiNGEfi  STATION 


ANCWIN  PAC  UNION  COL 
4NTI0CM  FIBPESOftRD  ML 
ANTIOCM  PUMPING  PLANT 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
AftROTO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ABROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL 

AUBERRY 

4VAL0N  PLEASURE  PIER 

AVILA  BEACH 

AlUS*   CITY   PARK   FC  I'.S 

BADGER 


BAKERSFIELO  HS  AIRPORT 
BALCM  POWER  MOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 
BAfiNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
8ARST0W 
BARTON  FLAT 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
MUMBOLOT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
; BEAUMONT  1  £ 
: BEEHIVE  MEADOW 
I  BEL  AIR  FC  10 
' BEN  LOKONO 

BENTON  INSPECTION  STA 

BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
BESHICK  T  S 
BIEBEP 

BIG   B4P  RiNGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  BEND  RANGEP  STA 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  839 

BIG  SUfi  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FCftOE 
BIR-^INOMAM  GEN  hOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  Z 
BISHOP  PASS  SNO  COURSE 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CABfllDE 
BLACK   MOUNTAIN   2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
8LACKWELLS  CORNER 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 
BLUE  CREEK  MTN  LO 
BLUE  LAKE  " 
BLYTME 


TULARE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 


ORANGE 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  AMGELES 


Oi.25  05  MARIPOSA 
0^.361  OT  S»N  BEfiDINO 
04371 OT;  SAN  BERDINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 
FRESNO 


118  17 

117  25 

120  57 

122  02 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

MONO 

ALAMEDA 


07051  02  NAPA 
07151 01  SISKIYOU 
073lj  02'  LASSEN 
07381  Oil  TRINITY 
07»il|  06   SAN  BEROINO 
07».2j  06  SAN  BEROINO 
OT'-Tl  02  PLACER 
0758  06  LOS  ANGELES 
0767|  07|  INYO 
07791  07|  LOS  ANGELES 

079ol  O**'  MONTEREY 
0798  06|  LOS  ANGELES 
0318: 06  LOS  ANGELES 
0819! 07  INYO 


lie  50 

117  53 
122  15 

118  '•O 


I  119  03 
I  119  05 
;  122  '•7 


1  56     116  58 


2613 

soisl 

2609 
6500i 


)T  05  ' 
37  51  I 
37  52 


5  PI  5P, 
MIDI 
■  MIOt 


36  15  :  121 


0822! 
08241 
08501 
0867; 
0875| 

08971 
0900 
09031 

0925 

i  0931 


07'  INYO 
INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

KERN 

02  PLACER 

NORTE 
01  HUMBOLDT 
07| RIVERSIDE 
07i RIVERSIDE 
07| 


18  , 

131  34  11 

191  37  15 

u!  37  06  ' 

191  37  22 

19:  37  22  I 

4!  37  le 

2i;  40  46  ': 

lOi  35  37  , 


1272 
67451  5P 
6S15| 
5739 


111 


■  17  I  120  42  I 


.  t  11040'  1 

I  ■  4108  MID  MIO( 

I  ■  939D    3P|  3Rj 

1  I  2330'        ■  9aI 

:  1  7200'        I  j 

!  I  6'>4  lOAl  lOAj 

[d|  MID: 


I  or  MENDOCINO 


BORREGO  DESERT  PAHK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULOER  C  LOCATELLI  R 
BOULEVARD 
BOUOUET  CANYON 

BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 

BRAY  10  W5W 
BREA  CITY 
SREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIOGEPOPT 

BRIDGEPORT  Ranger  sta 
bpidgeville  4  nnw 
brockwat  summit 
brooks  farnham  ranch 

brushy  sprgs  guard  sta 

BRYSON 

BUCKHOPN 

BUCKS  CREEK  PH 

BUCKS  LAKE 

BUENA  VISTA 

BULLAROS  BAR  Pwfi  HOUSE 
BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 
BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  MB  AIRPORT 

BURLINGAME 
6UPNEY 

BURNT  RANCH  1  S 

auTTE  LAKE 

8UTT0NWILL0W 

CABAZON 

CABfllLLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  U  SW 

CANBY  Ranger  station 

CANOGA  park  PIERCE  COL 

cantil 
canyon  dam 


SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 


'  LZ|  41  24 

171  40  55 

I    5!  33  37 

;    5   33  37 

I    5  33  37 


SISKIYOU 

ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 


PLACER 
MONTEREY 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

YUBA 

TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 

SHASTA 

TRINITY 

CONTRA  COSTA 

LASSEN 

KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 


SISKIYOU 
SAN  BEROINO 
SAN  OIEGO 
CALAVERAS 


YUBA 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 


120  04 
122  09 

121  20 


122  21 

121  40 

123  28 

122  05 


553zl  SA 
83701 
105  5R 


J  C  FA5SOL0 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  MWYS 

ANGIOLA   ELEV  +  WMSE 
PACIFIC   UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  eufi  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  fiOAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 

,  COUNlY  ROAD  DEPT 
MAS  RITA  ANN  BILLINGS 

'  U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARV  service 

hERSCmEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  OUTRA 
.!  CORPS  OF  ENGINEERS 

PETE  £  DUeoSL 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 
j  MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
:  A2USA  CITY  PARK 
I  MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METMENY 

U  S  WEATHER  BUREAU 
P  6  ♦  E  COMPANY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEAIHER  BUREAU 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  BEAUMONT    IRRIG  OlST 
I  BEAU'^ONT    IRRIG  DIST 
■ U  S  16  OBSERVER  | 
S  METCH  METChY  wTR  SUP 
'  MIKE   MC  NALLY  i 
I  MRS  NELSON  T   SHAw  ' 
I  BUR. OF  PLT.OUARANTINE  ' 
'  UNIVERSITY  OF  CALIF  ' 

I  nARvEY  y  FRYER  I 
S  l>  S  WEATHER  BUREAU 
I  EARL  R.  ELZEA 
(      US  FOREST  SERVICE 

I  BIG  BEAR  LK  FIRE  0I5T 
(       MRS.   MARGIE   A.    SIMPSON  ' 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  ThRAShER 
S.  DEPT  WATER  RESOURCES  , 
j  u  S  FOREST  SERVICE  I 

■  STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  fCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  CALIF  ELEC  POWER  CO 
S;  CLOSED  8/25/64 
U  1  U  S  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO  I 
MRS  -lAHY  INCERPI 
S!  U  S  WEATMLfl  OUREAU 
'  DEAN  SAMi 


OUREAU 
u  s  WEATHER  Bureau 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTHY 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAROLD  M  PABST 
NORMAN   J.  CLEAVER 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  MWYS 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
01   GIORGIO  FRUl I 
VINCENT  0  LOCATELLI 
THE   BIG  JUG 
L  A  wTR       PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  OlSl 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 

SERVICE 


U  S  WEATHER  BUREAU 
6R£A  F IRE  OtPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   ALBERT   R  HUNT 


DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST   A  WEFERLING 
MRS   ANNA  M  DAVIDSON 
P  G   *   E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ORA  LEE  MARTIN 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ROBERT  HUNTER 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  M  A  R  STIRTON 
LASSEN  VOLCANIC   NATL  PK 
euENA   VISTA  W   S  DIST 
JAMES   A  WAKELAND 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCO 


PKS 


CAL  DIV  BEACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DERI 
IMPERIAL   IRR IG  OlST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E   BAY   MUN  UTL  01  ST 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  *  £  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CARIBOU  POWER  MOUSE 
CARMEL  VALLEY 
CATHEYS  VY   BULL  RUN  RH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEOARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC    24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 

CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIQUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CMULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  POMONA  COL 

CLARKSBURG 

CLARKS   VALLEY   MUDD  RCh 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE   3  SSE 
CLOVEROALE   11  W 
CLOVER  MEAOOWS  GS 
COALINGA 
COALINGA   1  SE 
COALINGA    14  WNW 

COFFEE   CREEK  RS 
COHASSET    1  NNE 
COLBtS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  £ 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  OlST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 


||  05 


COTTONWOOD  CREEK 
COVElO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRA9TREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CIIY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 
'CULVER  CITY 

CUMMINGS 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA   RANGER  STATION 

DAGGETT  I  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

OAVIS    1  WSW 

OAVI<;  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  hOuSE 

OELAnO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

D£  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

OOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FCIOTC 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE 

OOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGAN 

DUNN  SIDING 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

'^USY  BENCH 

DUTTONS  LANDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

EL  CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ELSINORE  4  SSE 
ESCONOlOO 

ESCONOIDO  PARK  HILL 

ETIWANOA 

ETNA 

'eureka  wb  city 
ekcheouer  reservoir 
exeter  fauver  ranch 
fairfield 

fairfield  police  sta 
fairmont 

f ALLBROOK 

FALL   RIVER   MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  8  SSW 
FERNDALE  2  NW 
FIDDLETOWN   LYNCH  RANCH 
F IGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE    1  WNW 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH   AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 

fontana  kaiser 
forest  glen 

fOREsTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 


1891 
1896 
1905 
1907 
1912 
1916 


PLUMAS 

MONTEREY 

MARIPOSA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 


BUTTE 

SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 


GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 
MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 

Oil  TRINITY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SHASTA 
PLACER 


COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 

SISKIYOU 

KINGS 

TEHAMA 

RIVERSIDE 
04  SANTA  CRUZ 
07  INYO 
Oil  MENDOCINO 
OH  MENDOCINO 

LOS  ANGELES 
07  RIVERSIDE 


40  05 

36  29 

37  24 

38  32 

41  06 
41  32 

39  29 


123  27 
122  38 
122  59 


41  05  I 
23i  39  57  , 
isl  34  18  , 


23  39  12     122  1 


2111  07 
2114.  05 
21391  07 


214 


2150; 01 

2163 

2177 

2198 

2214 


2296 

2306 

2319 

2327 

2331 

2334 

2346 

2  362 

23691  05 

2389  OS 


IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


25O0| 
31801 
36751 
3280 


ZOO'    BA  BA 


U5  58 

118  20 

116  IT 

124  12 


01  MENDOCINO 
061  SNTA  BARBARA 
06|  SAN  DIEGO 
061  SN  LUI S  OBPO 
5NTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YOLO 


MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 

KERN 


LOS  ANGELES 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

03  LASSEN 

ANGELES 
0!  MARIPOSA 
02:  YOLO 
OT'  SAN  BEROINO 
02.  SISKIYOU 
05]  FRENSO 
01 
07 

02  COLUSA 


IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  OIEGO 
SAN  BEROINO 
SISK I  YOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 
SOLANO 
SOLANO 


02 

07  LOS  ANGELES 
06  SAN  DIEGO 
02i  SHASTA 
02: BUTTE 
02] TEHAMA 
HUMBOLDT 

0  5  AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 


36  36 

37  25 
37  34 

39  52 

32  51 

33  59 


34  29 

37  45 

38  53 


1265 
22551 
4650i 
2170 
2749! 
1975, 

1915;  t 

3320< 


120  51 

119  15 

121  52 
121  23 

120  47 


117  50 

121  12 

120  14 

123  21 


33  37 
33  07 
33  07 


37  35 
36  21 

38  15 
38  15 


117  19 

117  05 

117  04 

117  31 

122  54 

124  10 

120  16 
119  04 
122  03 
122  03 

lie  26 

in  15 

121  28 
121  15 


MISS  HAZEL  I 
MOUNTAIN   VIEW  RANCH 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAy 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS  C  B  KflOEKER 
U   S  PLANT    INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  COOORIDOC 
F  P  BRACKETT  OBSY 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

I  D1C«-  MUDD 
JOHN  fl  JARDINE 
C    IVAN  GLENUINNING 

■  ELMER  W  OLSON 


il  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  1 
MRS  CHARLES  t 


U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 
ELMERTA  6.  BENNETT 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  C 
P  6  +  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
IITEMEAD 
.  REED 
'  CORONA  FIRE  DEPT 
I  STATE  OIV  OF  FSTRY 

s  DEPT  WATER  Resources 

I       GRANT   W  HANCOCK 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
I  WILLIAM  a  TEMPLE 
Si  HOWARD  F  BAILEY 


I  COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S;  CORPS  OF  tNGINEERS 

ROBERT  A  CRAWFORD 
I  PAC  POWER  ■»  LIGHT  CO 
I  CAL   DIV  BEACM  ♦  PKS 
.  STATE   OIV  OF  HWYS 

CLUB   SAN  MORITZ 
I  C*H  SUGAR  REFINING  CO 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  CULVER  CITY  BUS  LINE 


'  MISS  NANCY  M  INGRAM 

JOHN  S  fiUWELL 

HELIX  IRRIGATION  OlST 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
:  COOL  WATER  RANCH 

FED  AVIATION  AGENCY 

hARLEY  NEUERBURO 
j  PAC  CEMENT  AGGREGATE 


RICHAffD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYO  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  BRATTON 

P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
FRANK  L  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 

w  d  mc  lean 

mrs.  nancy  lynn  goodmah 
earl  k  wobser 
wallace  e.  marshall 
state  of  calif-snow  s' 
dan  steele 
metro  water  dist31ci 
orland  unit  WU  ASSN 

CLOSED  8/28/64 
SAN  OIEGO  WATER  UEPI 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 


E  E  STUDLEY 
CALIF  DEPT   OF  AGR 
CALIF  ELtC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
CITY  ( 
CORPS  OF  : 
LAWRENCE  E  BUCMNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANU  CU  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
A  S  MENDICHl 
MRS  LISA  FERGUSuN 
MRS  H  S  MIERUNYMUS 
ROLLIN   Z  BOYTON 
WENTWORTM  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  euR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICk 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 
L  J  FEE 


-  366  - 


STATION  INDEX 


FORT  SRA&G 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK  1  NNE 

FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

FREEDOM  8  NNW 

FRENCH  QULCH 

FRESNO  W9  AfRPORT 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  aRROUES  RCM 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCHEST  Rv 
CAfiBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

iGETOWN  RANGER  ST* 
SER8ER  RANCH 

GERLE  CREEK  CAMP 

*T  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GILRO*  I 
GILROY  8  NE  ; 
SILROir  14  ENE 
GLENDALE  SIAPEN  FC295C 
GLENDOBA  WEST  FC  185 
GLFNNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANITE  BASIN 

(T  GROVE 
GRASS   LAKE  MNTNC  STA 
GRASS  WALLET 
GRATON  1  W 

I GREENVIEW 

IgREENVILLE  ranger  STA 

GRIZZLY  FLATS 
i  GROVELAND  2 
I GROVELANO  RANGER  STA 
; GUERNEVILLE 

HAISES  CYN  LOWER  FC36'> 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

HAIMEE 
I  HALF  MOON   BAY   2  NNW 

I  HAMILTON  BRANCH  PH 
I HAKFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
I  HARRIS  GAGING  STATION 
I  HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBRIGhT  DAM 

HAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 
jHAYFlELD  PUMPING  PLANT 

I  HAYFORK  RANGER  STATION 

HAYWARD  6  ESE 
I HEALOSeURG 

HEALDSeuRG  NO  2 
I HEMET 

I HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPEBIA 
HETCH  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 

hockett  meadows 
hoegees  fc  60  a 
hollister 

mOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  WSW 

MOOPA  2  SE 
HOPLANO  a  NE 
HOPLAND  LARGO  STATION 
HO S SACK 
KUA5NA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LA»E 

HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
IDRU 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLT 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IKERN  ARMI TAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 


JUNCAL  DAM 
KAISER  MEAOOwS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 
KERN  RIVER  INT, 
IKERN  RIVER 
KERN  RIVER 


NO  ; 


RETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELANO  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 

LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
'LACUNA  BEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  MONO A 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  Eleanor 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 


3161 
3164  ( 

mi  I 

3176  I 
3182  < 

3Z3Z 
32A2 
3257 
3261 


MENDOCINO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 


SHASTA 
FRESNO 
FRESNO 

Ofel  ORANGE 
06. ORANGE 
06,  ORANGE 

01  HUMBOLDT 

02  EL  DORADO 
01  DEL  I 


MONO 

3381 ! 02  EL  OOSADO 
3384. 02  EL  OORAOO 
33871 04  SANTA  CLARA 


3}e8i  ( 
3397'  1 
3402i  I 


02,  EL  DORADO 
OS.  TULARE 

SNTA  BARBARA 
SAN  01  EGO 
0<.l  SANTA  CLARA 
04|  S*NTA  CLARA 
04   SANTA  CLARA 
34501  06  LOS  ANGELES 
3452  06  LOS  ANGELES 
34631  OS  KERN 

3465  OS  KERN 
34891 07  IMPERIAL 
34911 02  PLACER 
3502  04  SAN  BENITO 
3529  05  TUOLUMNE 
354b|  05  FRESNO 
3551   05  TULARE 
3564  01  SISKIYOU 
;  3571   02^  NEVADA 
.  3^78| 01 . SONOMA 

361*! 01 


0*1 

05  TUOLUMNE 
Ol!  SONOMA 

06  LOS  ANGELES 
06,  LOS  ANGELES 

07  INYO 

04  SAN  MATEO 


3725,  02'  PLUMAS 
374?!  Osj  KINGS 
375l|  05  LOS  ANGELES 
3761  01  SISKIYOU 
378T|  06!  SNTA  BARBARA 
3791  021  SHASTA 
3600  02  NEVADA 
3821  02  SHASTA 
3824  02,  SHASTA 
3855  07' RIVERSIDE 

3859  Oil  TRINITY 
3863  04  ALAMEC-A 
3875  01  SONOMA 
3878  Oil  SONOMA 
38961  06  RIVERSIDE 
3914:  06  SAN  DIEGO 
3925  04  SAN  BENITO 
3928| 04  SAN  BENITO 
39351 07  SAN  BERDINO 
39391 05  TUOLUMNE 


SISKIYOU 
4010{  021  LAKE 
4012  05  TULARE 
4017  06  LOS  ANGELES 
4022  04|  SAN  BENITO 
4025   04    SAN  BENITO 
4035  041  SAN  BENITO 
4074   Oil  HUMBOLDT 

4082  01  HUMBOLOT 
4084  Oil  HUMBOLOT 
4097  02| LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
CALAVERAS 
FRESNO 


Rl VERSIOE 
TRINI TY 
DEL  NORTE 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 
INYO 
INYO 

RIVERSIDE 


4202  01 
4204  05 
4211  06 
1.223  07 
4224  07 
4232  07 
4235  07 
4259  07 


427e| 07  KERN 
I  4280' 07  KERN 
' 4283  OS  AMaDOfi 
4286  02! PLACER 
4297   07|  SAN  6EROINO 
4374,  02,  MODOC 


4389 
,  4405i  07 
4412  06 
4418;  06 


4S06,,  05 
4518  0! 
4520 
4523 


4555  ( 

4577  ( 

4567  ( 

4590  ( 

4593  I 

4602  ( 

4616  I 


4633  ( 
46  50  ( 


TULARE 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

MARIN 

SAN  JOAOUtN 

TULARE 

HERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLOT 

STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 


22  38 

22I  38 

33|  33 

33  33 

20I  36 

20|  36 

15  34 

37  37 


41  03 
41  02 
39  01 
39  01 


35  58 

34  09 

33  05 

33  06 


37  00 
37  02 
37  06 


12'  41 
el  39 

I  ^^1  ^® 
I  12,41 

,   e:  40  06 

'  16:  38 

37  37 

I  37  37 

22  38 

■  1 3;  34 


2  43 

2  51 

23  15 


0  51 

20  48 

21  29 


18  58 
22  12 
21  04 


24  09 

2  3  40 
23  39 
23  00 
23  07 

IS  37 

20  23 


18  29 

18  47 

18  26 

19  58 

20  05 

21  52 
21  08 
24  02 
2  3  54 
20  39 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8970 
2701 
3001 
2140 

5  400 1 
6412^ 
1550 


35OOI 


2765 
3l95j 
3870.  8A, 


296o| 
B500! 

285|  5P 
2S4 
*25T8 


48S|  5P  5P| 

3240  I  4Pi 
2350| 
89001 

lOOOOl  I 

6600:  8A| 
5085' 

2640*  8A1 

210;  6Pi 


24501 
3810 


CALIF  ■ 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE  I 
C  A  CALL  I 
WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 

MISS  ■■1  AftROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  CEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  power  CO 

J  WILLIAM  UREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE  | 

'  MRS  HILDA  DRAOhI 

si  OEPT  WATER  RESOURCES 

u  s  nat  park  service  ( 
santa  barbara  wtr  oep 
san'  di  ecu  county 
gilroy  fire  district 

WILLIAM  J  KICKHAi'^ 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST  I 

KERN  CO  FSTRV  +  F  D  1 

I  I 

,  U  S  FOREST  SERVICE  1 

1  GOLD  ROCK  RANCH  | 

JOHN  F  WALL  I 

MRS  ALTA  M  iiOGUE  I 

Si  hEtch  hetcmy  wir  sup  I 

Sl        CLOSED  8/11/64  I 

I     jus  NAT   PARS   SERVICt  ' 

I  MRS   JULIENNE   V   APPLE  I 
:  RAYMOND  SHINE 
I  HOMER   L  PABNtLL 

MRS  E'lMA  R  PEREIRA  I 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
,  MRS. LAURA  a.CEDERLOF  | 

'  U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  £  BUTINER 
.  JAMES  P  KINOWED 
'  JAMES  P  KINDRED  I 
I     'LA  WTR  r  PWR  OEPT  | 
I  SAN  MATEO  DEPT  AGR 

ALBION  A  SARGENT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
{  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  MRS  MARY  JO  ORENNAN 
I  HEALDSauRO  FIRE  OEPT 
WALDO  F  IVEftSON 
LAKE  HEMET  MUN  WATEft 
t  VISTA   IRftIG  OlSI 
I  MAX  0  LEY 
I  MRS  CLORENE  AKERS 
'  ROY  E  -ALTERS 
I     I  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

I  CLARENCE  E  GASSOWAY 
s|  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
:  FRui T  GROWERS  SUP  CO 
j  GEORGE  G  hOBERG 
s!  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBkERT 

r  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUtiBELL 
MRS   ANNE   M  AJAMS 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  HC  COLLUM 
JOHANNA  J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BR->WN 
HETCH  HETCHY  WTft  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
p  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  Hwrs 
NEW   IDRIA  MINE  +  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTfl  ♦  PwR  OEPT 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLAYTON  RUSH 
METRO  WATER  Di  ST 
WALTER  CAnTRALL 
U  S  FJREST  SERVICE 
ERNEST  M  VEIIEH 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 

JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  Ranch 

MRS  SuTh  F  RUBINOW 
CO  FARM  ♦  HOME  AOV 
HENRY  M  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CAlIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

STANOARO  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L,  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  6  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD   F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLEK 
PAUL  G.  RESSLER 


LAKEPORT 
LAKE  SABRINA 
LAKE SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 
LANCASTER 


LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  hTS  FC  560  B 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CP 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LOCKWOOO  2  N 
LOCKWOOO  MESA 

LODI 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 
'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAI NE 


LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

L'bs  BANDS 

LOS  RANOS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOY ALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  BANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAM'^OTH  POOL 
MANDEVILLE  ISLAND 
MAN2AN1TA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ    3  S 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA   3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIDOLETOWN 
MILFORO  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 

MINERAL 


MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

mojave  2  ese 

monache  meadows 
mono  lake 
montague  3  ne 
monterey 
monticEllo  dam 
MOORPASk  I  SSE 
MORAINE  CREEK 
MOfiENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL    6  WNW 

MORGAN  HILL  SCS 
MOftONGO  VALLEY 
MORRO  BAT  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
NT  8ALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT   DIABLO   N  GATE 
MT.  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  MADONNA 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT    SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA   WB  CITY 
MOUNT   TAMALPAIS    2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 

NACIMIENTO  DAM 

I'NAPA   STATE   MOSPI  TAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 


NEVADA  CITY 
NEWARK 
NEWBURY  PARK 


I  5818 
I  5823 
5832 
5840 
56  44 


LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 


SN  I 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 


,  OBPO 


LOS  ' 


>ELES 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

EL  DORADO 

TULARE 

TULARE 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 


SAN  JOAOUIN 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
MODOC 
KERN 
SNTA 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCEO 
MERCEO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 

TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SAN  8ERDIN0 

LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MADERA 

SAN  JOAUUIN 

SHASTA 

SALANO 

KERN 

MAR IPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

CflNTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 
TEHAMA 


SISKIYOU 
05] FRESNO 
05  MERCEO 

MERCEO 

FRESNO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 


TULARE 

HUMBOLOT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STani SLAUS 

STANl SLAUS 

KERN 

KERN 

TULARE 
MONO 
SISK  I  YOU 
MONTEREY 
■I  NAPA 

,  vEnTura 

.1  TULARE 
,.  SAN  DIEGO 
,    SANTA  CLARA 
.    SANTA  CLARA 

.  SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 

SANTA  CLARA 

SISKIYOU 

SANTA  CRUZ 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MARIN 

LOS  ANGELES 
MARIN 


TRIN 


I  LUIS  OBPO 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 


122  00 
120  38 
120  38 


121  29 

121  31 

117  45 
123  29 

118  52 
118  53 

122  26 
120  15 


38  18 

38  17 

39  10 
34  50 


121  12 
118  26 
120  IT 


122  08 
121  36 
119  51 


121  37 
120  22 
120  29 

120  29 
120  52 
120  01 
120  01 


115  32 

US  43 

121  00 

121  00 


34  33 

35  37 
38  01 


39  41     120  15 


38  42 
37  58 

37  58 

38  01 

39  09 
37  S3 


120  28 

120  04 

1  23  32 

122  47 


5060 
4180 
2720 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


GEORGE  H  TURNBULL 
I  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUfi  RECLAMATION 
HELIK   IRfilG  DIST 
LAwERENCE  FAFEK 


U60 
225o| 
2760 
53001 


9500;  I 
3390|  I 

10  var|  VAR  ' 
58501    8A(  6a| 


6851  6P 
20U| 
5546 


P  C  +  E  COMPANY 
ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 

ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE  A.  AMASON 
EDWARD  £  DO-JNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAM 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 


&  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
1  MRS  KATHEBINE  E  HINOS 
I  MRS  M  I  QUARTEHMAN 

MRS  E  A  EBERLE 
I  ARCHIE  M  WEFERLING 
1  SAN  DIEGO  WATER  CO 


]  L  A  WTR  +  PwR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 
I  JOHN  W  TEED 
J  I  U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  SHEPHERD 
I  CHARLES  W  POOLE 
j  LAUREN  PAYNE 

J  i  U  S  WEATHER  BUREAU 

:  LA  CO  AIR  POL  CON  DIST  | 

ROGER  C  RICE 

ARBuRuA  Ranch 
i  CITY  OF  LOS  GATOS  ! 

ISADOR  MILLER 
1  U  S  FOREST  SERVICE  I 
:  KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0  ! 
sl  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
j  SAN  DIEGO  WTP  DEPT 

I  ROLLO  LAftSEN 

;  MRS  FRANCE  PPITCHAkO 

!  STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 

1  U  S  FOREST  SERVICE 

I  MRS  M  E  MAMNKE 

S'  DEPT  '.^ATER  RESOURCES 
S]  SO.  CALIF.  EDISON  CO, 
.  ZUCKERMAN-MANOEVILLE 
I  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
1  MRS  GABRIELLE  WILSON 
'  ELOISE  B  FAIRBANKS 


.  ERIC  JAMES  BENSON 

I  CITY  FIRE  DEPARTMENT 
I  MAftYSVILLE   FIRE  JEPT 
:  CITY  SAN  FRANCISCO 
„  U  S  WEATHER  BUREAU 
;  ROYCE  C  WHEELER 
;  RADIO  STATION  KRFM 
;  D  B  W  ALEXANDER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
I  FRANK  F  MOIT02A 
I  CITY  OF  MERCEO 

MERCED  IRRlG  DIST 

HORACE  C  SWATZEL 

N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

ft  M  POWELL 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  Q,  STEVENS 
HAROLD  R  CHACE 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  INN 

BftUCE  A.  KOSENA 

ROBERT  J  RENARD 

U  S  euK  RECLAMATION 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FHEEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  OIV  OF  MWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT  BALDY  SKI  LIFT  JNC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  Dlv  bEACM  *  PARK 
SO.CALIf.  EOISON  CO. 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  FOREST  SERVICE 

JACK  1  SCHELL 

MUUNT  SHASTA  SKI  60WL 

OEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

DEPT  WATER  RESOURCES 


MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL  S  GIPSON 
JOHN  F  ALLEMANT 
MASONI TE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 

CLOSED  9/16/64 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCKO  SIERRA  VISTA 


-  387  - 


STATION  INDEX 


STATION 


NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 

NeWHALL  RANCER  STA  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS  2 

NIGHTINGALE 

N  I  LAND 

NIP3M0  2  NW 

NORTH  FOfiH  RANKER  STA 


OAKOALE  vrOODWARO  OAl 
OAK  KNOLL  BANGEP  ST, 
OAKLAND  IB  AlfiPORI 
OAKVILLE  1  W 


OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 

OCEANSIDE  PUMPINC  PL 
OCOTtLLO  WELLS 
OILFIELDS  JOiOUIN  "OG 


ONION  VALLEr 

OPIOS.  CAMP  FC  57  BE 

OPA-JOE  COUNTY  CESVP 
OSANCE  COVE 

OPICK  PflAlftlE  CREEK  I 


OBOVILLE 
OflOVILLE  ORIDCE 
OPOVILLE  RANGES  STA 
BANDER  LAKE 


HECO  PASS 

IFK  HOUSE 

OI'^A  DAM  FC  33  A-E 

CINES  OHfiWALL  RANCH 


■^OALE 
■iOALE  FAA 
M  SPRINGS 
1  SPRINGS 
0  ALTO  CITY 


OIIAR  MT  OaSERVATORY 
05  VERDE'.  EST  FC<.3D 
lOCNC 

CREEK 


PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PAPr,£R  RESERVOIR 
PAPICFIELD 
PARKFIELO   7  NNW 
PASADENA 

PAEKENTA  RANGER  STA 
PASl  P03LES 
PASO  nC3LES  5  NW 
PASD  ROBLES  FAA  AP 

P  AT  T 1  WAY 
PAYNES  CPEEt 
PEA''  LAKE 
PERHIS 

PETALUf'A  FIKE  STA  *  2 
lEORA 

lEORA  3LANCA  GfiO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

NACLES  Hf■^  MONUI'FNT 
PIRJ  Z  ESE 

10  SEACH 

SIVER  POWER  HOUSE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLC  1F5 

PL/ :frville  d [ sp  pla^t 

PLASKETT 
PLATINA 

PLU'IAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 

AR6UELL0  LIGHT  STA 

NT  PIEDRaS  BLANCaS 
PO^C'NA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OfP 

POPTERVILLE 

POP  TOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNW 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 

POWAY  VALLEY 

PRAOO  DAM 

PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

aUlNCY  RANGER  STATION 

RAKONA  SPAULOINC 

RA^:CHlIA 

PAN0S8URC 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAV^OND  9  N 


fiEO  BLUFF 
PErnifJC  1  SE 
RCCOJNG  FIRE   STA  NO  , 
RECLANDS 
RECWOOO  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  I 
^R  ICHMOND 
RIO  ViSTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  P 
RIVERSIDE  EXP  STA 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 


MARIE  riEAOOW 
10  MEADOW 
10  MOUNTAIN   I  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 

SACRAMCiTO  Wfl  AIBPORT 

'sacramento  w9  city 
saddle  camp  ranger  sta 
sagehen  creek 
saint  helena 
saint  helena  u  wsw 
saint  helena  7  ne 
saint  john 
saint  marys  college 

SALINAS  2  £ 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO 
SAN  AfiDO 
SAN  BENITO 


5521 
6525 
6528 
6552 
6569 

6597 
6602 

6627 
6635 
66  ".O 

6650 
6657 
6663 
6675 
6677 

6685 

6699 
6703 
6706 
6719 

6730 
6736 
67i.2 

6761  02 
6767  05 
66161 
6826 
5857 

06 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

MARIN 

STANISLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 

NAPA 
SONOMA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 

VENTURA 
ORANGE 
PLUMAS 
SHASTA 
LOS  ANGELES 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 


RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BIN  1  TO 
FRESNO 

6UIIE 
TUOLUMNE 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
MONTEREY 


TEHAMA 

SN  LUIS  09P0 
SN  LUIS  O9P0 
SN  LUIS  OBPO 

KERN 

TEHAMA 

TULARE 

RIVERSIDE 

SONOMA 

FRESNO 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

SAN  OENl TO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

GLENN 

SHASTA 

PLUMAS 

MENDOCINO 

SNT*  BARBARA 

SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 


TULARE 
TULARE 
ME N DOC  1  NO 
MENDOCINO 
MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

KERN 

FRESNO 

MARIPOSA 


SAN  6ER0INO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 


HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

PLACER 

INTO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  eERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 
SACRAMENTO 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

GLENN 


HONTERY 

SN  LUIS  OePO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

MONTEREY 

SAN  BENITO 


17  21 
16  08 
20  21* 


19  16 
01 

22  12 

23  32 


19  19 
21  11 

20  30 
16  2<< 


IT  Ji. 
22  3B 
19  23 
19  10 
18  26 
21  11 
18  a5 


22  53 
20  A2 

23  UZ 


21  30 

22  1.6 

20  It- 
22  26 
22  32 
22  22 
22  00 
22  06 

21  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


903'  MId|  mid 

3869  I 

1 640  I 
9700] 

I'.TO'  5Pl 


3065, 
3286 
1307i 


5P 

1990}  — 
2755!  6A 
1546: 

6560: 
22601  5P 
51651 


197 
76 


L  A  CO  EIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  0 1  ST  1001 
MR  CHARLES   S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

S  SN  JOAUUIN  |R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEAlHER  BUREAU 
MRS   LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCkFELDT 
ANDREW  J  8LANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
HALF   HILL  RANCH 
PACIFIC  TElHEL  CO 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  i>lST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  +  PARKS 
OSLANO  unit  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 

CITY  Of  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

OWR   +  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OkNARD 

JEFF  BUTLER 

U   S   9UH  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 
, E  K  BAfiR 
I  JOHN  P  OHRWALL 

'  PALMOALE    IRRIG  DIST 
I  FED  AVIATION  AGENCY 
I  PALM  SPGS  FIRE  DEPT  , 
I  PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
I  ENGINEERING  DEPT 
,  JAMES  A  BELL 
PALOMAR  CBSERVATORY 
SUPT.  OF   STREETS  9  PkS 
MISS  LILY  BERG 
]  EMPLOYEE  ENTERf^RISER 

i  PACIFIC  GAS*EL£C  CO 
Si  mEtch  hetchy  wtr  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON  P  .luRRISON 

'  PASADENA  WATLR  UlPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASu  R03LES 

'  FRANCIS   F  NELSON 

I  FED  AVIATION  AGENCY 

I  HUDSON  Ranch 

'  MRS.  MAftY  M.  WRIGHT 
s!  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  PETALUMA  FIRE  DEPT 
I  -IRS   IDA  H  AKERS 

VENTURA  COUNTY  FCO 
I  L  A  CO  FIRE  OEPT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  CAMULOS  RANCH 

I  POLICE  DEPARTMENT 

P  G  ♦  E  COMPANY 

P  G  +  t  COMPANY 
I  INST  fST  GENETICS 

CITY  OF  PLACEflvlLLE 
Sj  U  S  F   S*  CAL  DEPT  wTR 
I  MRS  PEGGY  GOOOAikEfl 

PLUMAS  Eureka  st.  pk. 

JAMES  0  MOUNGOVAN 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 


U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  M  OAYBELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  hTS  LODGE 
WILLIAM  A  OESPAIN 
RUSSELL  £  NEAR 


POWAY  MUN  WATER  01  SI 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

CORPS  ; 
0  S  FOREST  : 
LLtUIS  B  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UILLARD  JOHNSON 


U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH  - 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 


PKS 


RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  EKP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  KESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 


SO  { 


EDIS( 


I  CO 


CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  Olv  OF  HWYE 
S|  HETCH  hETCMY  wTH  sup 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U   S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
JAMES  A  STURGEON 
BROTHER  U  BENEDICT 
RURAL  F  0 


FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEHENTE  DAM 
SAND8ERG  PTL  FCl 308 
SAND6ERG  W6 
'SAN  DIEGO  H6  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  DIMA5    TANUARK  FLAT 
SAN  EMIGOIO  RANCH 

ELIPE  HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 


SAN 


SAN 


ERNANOO  PH  3 
llCHMOND  SUNSET 
RANCISCO  WB  AP 
EDERAL  BUILDING 

GABRIEL   CANYON  PH 
GABRIEL  DM  FC4Z56E 
GABRIEL  FIRE  DEPT 
GREGORIO  2  SE 
JACINTO 

JACINTO  RANGER  STA 


SSE 


'  RANGE 
'SAN  JOSE 

SAN'   JUAN  6AUTISTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SA^  LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS    I SLANO 
'SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER   PH  3 

SANTA  ANA  RIVER    PH  #  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  QARdARA 

SANTA  BARciARA  FAA  AP 

SANTA  BARSARA    IV  PEAK 

SANTA  CATALINA  W9AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  St* 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
'SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGE"  STA 
SCCTIA 

SEARSVILLE  LAKE 
SE6AST0POL  ' 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  OAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SMELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  £ 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL    FC  415 
SILVERADO  HANGER  STA 
SISOUOC  SOUTH  FORK  CMP 
SKACGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SLOJGHHOUSE  6  SE 
SNP</  CREEK  UPPER 

SNO',V  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEOAD 

SOKESBAR  1  W 

SOVIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S  £  FARALLON 


spaora  pac  fc  356  c 
spreckels  mwy  bridge 
springville  7  ene 

SPRINGVILLE  hanger  STA 
SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SOUIRREL   INN  I 

SOUIRREL  INN  2 
A'lDISM  1  E 
ASDISM-HlCKEY  ST  PK 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IRLING  city  RS 
OCKTON  disposal  PL 

ockton  wsap 

ockton  Fire  station 

ockton  mowry  bridge 

onyforo  cooley  ranch 
onyford  ranger  sta 
ony  gorge  reservoir 
outs  meadow 
rawberRy  valley 

suey  ranch 

sui''1it  meadow 


SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   I  WNW 

SUTTER  HILL  Ranger  sta 


TERMO 

the  ceoars 
the  geysers 
Thermal  faa  airport 
Thousand  oaks 
Three  rivers  6  se 

THREE  flvRS  EDISON  PH  Z 
THREE  RVRS  EOISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 
TRABUCO  CANYON 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CAflSONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TflONA 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 
TULEFIELD 


SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIOt 
RIVERSIDE 

MADERA 

SANTA  CLARA 

SAN  BENITO 

ORANGE 

MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO 

VENluRA 

MARIN 

ORANGE 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARdARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

L-^S  ANGELES 


HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 
SONOMA 
MONTEREY 
SACRAI'iENTO 


MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 


VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 

SAN  FRANCISCO 

MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAUUIN 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 

COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 

PLACER 
PLACER 
KERN 


LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELLS 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 


34  12 
34  06 
37  18 


37  21 
36  59 

34  07 

35  22 
35  22 
34  54 


37  24 

38  21 
40  31 


23!  40  30 

el  39  34 

6  39  36 

13  33  48 


36  05 
38  28 
33  52 


39  19 
36  26 
41  23 
34  17 
34  17 

36  17 

37  59 

36  21 

37  42 

37  30 


34  14 
40  22 
39  53 
39  09 
36  56 
39  54 


'  56 


37  ' 


39  15 
39  23 
39  35 

39  34 
35  00 
37  05 


40  26 
39  23 
35  09 
39  10 

39  12 
35  08 
35  08 
35  02 

40  52 


9  30 
22  30 
2  23 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


1200| 
1100 
239j  HID 


1075!  Ba' 
69C'  I 
55  5P 
1375 

3535 
4170 
4975 


1130 
10300 
3519 


S  8  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  OEPT 

u  s  WEATHER  Bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  UEPT 
ORBIN  R.  WATf-INS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 


FOREST  SERVICE 


SO  CALI 
SO  CALI 
LOUIS 
SANTA 


CORPS 


VENTURA 
I  CLARENCI 
I  SNTA 


;E  oeparIi^ent 
HER  BUREAU 
JOURNAL 
FIRE  DEPT 

:01SON  CO 


EDISON  CO 
LUEBKERT 

RBARA  SWG.  TI 
FED  AVIATION  AGENCY 
ON  KEyT 
HER  BUREAU 
SANTA  CLARA 
BURTON 
ENGINEERS 


MC  KUSICK 
S  PILEC^I 
HER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 

0  FIRE  OEPT 
S  NEWBERRY 
HIGH  SCHL 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  +  Pwft  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 

I  AUSTIN  CLAPP 

j  GEO  A  NAMMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 
I      US  BUR  RECLAMATION 

,  SHELL  OIL  CO 

I  MRS  MARILYN  F  MACHl 

j  THEODORE  B  hEuSNER 

I  MRS  JANICE  M  SUTTER 
I    I  LEE  WITMYC0M3E 
I       U  b  FOREsT  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
1    I  JOHN  K  LEITHOLD 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  MRS  MABEL  VAN  VLECK 
i  PALM  SPRINGS  WTR  CO 

sj  OEPT  WATER  KESOURCES 
I     I  U  S  FOREST  SERVICE 
'  JUHN  N  FRANCIONI 
,  MRS  OEURGIA  ANN  LUNG 
1  LAWTUN    INVESTMENT  CO 
BERYLWOUO   INVEST  CO 
LAURENCE   W  DJCKEY 
STATE  OIV. OF  I 
STATE  OIV  OF  mwy: 
.  COAST  GUARD 


U  S  NAT  PI 
S.  CALIF.  EDISON  CO. 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  MENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
SUUAW  VALLEY  STATE  PK 
SUUIRREL    INN  HOLD  CO 


PKS 


LEROY  KEMP 


CAL  OIV  6EACM  ♦ 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

u  s  weaiher  Bureau 

STOCKTON  fire  DEPT 
MARTIN  P  MUMS 

FRED  H  COOLEY 
U  5  FUREST  SERVICE 
OKLANU  UNIT  WU  ftSSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SOPEH-WHEELER  CO 
SUEY  RANCH 

OEPT  OF  WIR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  OIV  BEACH  4  PARK 
U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 
OAvIO  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  Olv  OF  FSIRY 
KERN  CO  FSIRY  +  FO 
CARYL   K   DE  WALT 
OEPT  ^ATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
lEJON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

MRS  FAyE  OEwEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

GLENN  BAKER 

SO'CALIf  EOISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  OEPI 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPI 
AAGE  R  lUGEL 
BANTA  CAR60NA  IR  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMAlIJN 
AMERICAN  P  ♦  C  CoRP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
HERN  COUNTY  LAND  CO 
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STATION  INDEX 


STATION 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

(jDot-nVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPECIAL 

TULELAPCE 

SISKIYOU 

TULELAkE  IRRIG  oist 

TUNIEL  RANGER  STATION 

TJOLUWNE  MEADOWS 

TUOLUMNE 

8600 

TufiLOCK 

STANISLAUS 

115 

CARL  A  PEARSON 

TUKJ^TAOLE  CHEEIt 

1080 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TJSTJN  iRvINE  Ranch 

ORANGE 

lie 

3P 

TrfEfTTNINE  PALHS 

SAN  BERDINO 

1975 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

TWJ-J  LAKES 

ALPINE 

7821 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

TWITCMELL  DAM 

91l] 

06 

SNIA  BARBARA 

3( 

3*  59 

120  19 

4P 

SANTA  MARIA  VLT  WCO 

9122 

01 

22 

39  09 

123  12 

UKIAH  <i  USW 

MENDOCINO 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

UNION  OIL  STEaONS  AB5 

ORANGE 

71C 

LOS  ANGELES 

430 

*f 

UPLAND  3  N 

SAN  QERDINO 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

152* 

4P 

UPPEP  LAKE  RANGCR  STA 

1347 

*P 

*p 

UPPER  "ATTOLE 

HUMBOLDT 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDftO  FILTER 

ALAMEDA 

39* 

7A 

7A 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TfiES  PINOS 

9189 

0* 

SAN  QENITO 

20 

36  38 

121  02 

2050 

ELDON  FANChER 

VACAVILLE 

9200 

02 

23 

38  22 

122  00 

175 

6P 

6P 

VALLETON 

9Z21 

0* 

MONTEREY 

950 

MRS  AMY  CuRT  J  S 

VALLEV  CENTER  6  N 

922S 

06 

SAN  DIEGO 

1675 

JOHNSUN  NURSERY 

VALYEPMU  RANGER  STA 

92*1 

07 

LOS  ANGELES 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VANDENBER&  AFB 

92i5 

0( 

SNTA  BARBARA 

367!  MID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

VAN  NUrS  FC  15B 

9260 

695, 

8A 

VENADO 

9273 

SONOMA 

1260! 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

*5 

STAR  FREE  PRESS 

V£P.^1L10N  VALLEY 

9301 

05 

FRESflO 

7520 

SO  CALIF   eOlSON  CO 

VICTORVILLE   PU'lP  PLANT 

9325 

OT 

SAN  BEKDINO 

15 

3*  32 

117  18 

2658 

a. 

8^ 

VICTOR  Co  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

93A5 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

118  08 

3135 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

VIMTON 

9351 

02 

49*5 

FRANK  DOTTA 

9367 

05 

36  20 

354 

Bt 

baI 

9378 

06 

SAN  01  ECO 

510 

VOLCANOVlLLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

8  a' 

9386 

02 

1359 

MRS   IRE^E  M  VOLL^-IEHS 

volta  power  house 

9390 

02 

2200 

t 

WALLACE  1  SE 

9i>18 

05 

CALAVERAS 

214 

8aI 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

walhar  school 

CONTRA  COSTA 

37  57 

115 

5Pl 

MILTON  H.  BHINTON 

jIALNUT  CREEK  2  ESE 

942  3 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

2*5 

8A 

HAY  1  WMITTLMORE 

WALNUT  CREEK.  2  e\E 

9A26 

CONTRA  COSTA 
CONTRA 

37  5* 

122  01 

220| 

WALNUT  CREEK  E 

9'.27 

CONTRA  COSTA 

320 

ERNA  G  IBvjNG 

WALNUT  GROVE 

9'>2e  02 

SACRAMENTO 

INACI 1 V£  4/20/61 

WALNUT  PTL  SIA  FC102C 

94.31 

LOS  ANGELES 

488 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

3130 

*p[ 

C 

WARNERS  RESORT  CU 

9*.52 

333 

at 

SA. 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

WASICJA  PHUENtX  RANCH 

9*58 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

2370 

C 

PHOENlK  Ranch 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9*73 

SANTA  CRUl 

20 

36  56 

8A 

8  a' 

LOUIS  SECHIS 

WAh'0>:A   RANCEP  STATION 

9A82 

05 

MARIPOSA 

3965 

C 

U   S  NAT   PARK  SERVICE 

WEAVEfiVILLE  RANGER  STA 

9490 

TRlNl TY 

35 

*0  ** 

122  56 

2050 

SA 

BAI 

U  S  FOREST  SERVICE 

01 

S  I  SK 1 YOU 

12 

*1  25 

122  23 

3630 

8A 

baI 

WELDUN  1  WSW 

9512 

05 

k£RN 

2680 

i 

C 

VERNON  J  ULUUNT 

WENJtL  10  SE 

9526 

*035 

ED  F  IL I  PELL  1 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

6280 

J 

WESThA VEN 

05 

285 

WEST  POINT   3  "iW 

9583 

CALAVERAS 

2*00 

9597 

5290 

WET  MEADOW 

96  02 

05 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

YU8A 

39  02 

113 

1 

£  CLEMENS  HORST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

VENTURA 

33 

3*  29 

119  18 

875 

VENTURA  CO  FC  OISI 

':4hE£lCR  SPRINGS  7  N 

9618 

29 

3*  36 

119  20 

4150 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

8A 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION  I 

WH 1 TE  MOUNTAIN  I 

9632 

07 

37  30 

118  11 

10150 

SA 

8A 

9633 

37  35 

118  1* 

12*70 

8A 

8a! 

WHITE  R?CK 

9639 

16 

38  3* 

121  05 

353 

WMl TT I ER  FC  106  D 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

118  02 

320 

5P 

WILLI AM5 

96  7  7 

02 

86 

8A 

CITY  OF  WILLI AMS 

W  1  LL  1  Ts  1  N£ 

968i> 

01 

MENDOC INO 

1  348 

*P 

WILLITS  HOWABO  FOP  RS 

MENOOC INO 

39  ll 

STATE  0iv  OF  FalRf  , 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

01 

MODOC 

12 

41  50 

III  ll 

5200 

BA; 

HAROLU  BRIOGS  i 

W 1 L  LOW  S 

9699 

02 

23 

39  3Z 

122  12 

1*0 

BA, 

WINIHFSTER 

9722 

RIVERS  IDE 

33 

33  *3 

1*75 

C 

J[H  .*  dLACKMORE  j 

WINTERS 

97<.2 

02 

YOLO 

23 

M 

135 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFFORO  HEIGHTS 

05 

KERN 

W  ll 

2  70a 

ss 

JAMES  H  JORGENSEN  , 

W005CMUCK  MEADOW 

9T73 

05 

FRESNO 

37  02 

CORPS  OF  ENGINEERS  | 

WOC JFOfiOS 

9775 

3 

119  *9 

5P 

5P| 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

23 

38  *1 

121  48 

69 

U  C  AGR  EATEN  SERV 

WRIGmTS 

0* 

37  08 

121  57 

1600 

5Pl 

WRl^iHTS  LAKE 

9816 

EL  DCRAOO 

1 

36  51 

120  1* 

6800 

0  S  WEATHER  BUREAU 

VIOEITE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

36  *5 

118  25 

9500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YOftSA  LINDA 

98*7 

ORANGE 

26 

33  5* 

117  *9 

*05 

5P 

5P 

YORQA  LINDA  WATER  CU 

YORKvILLE 

9851 

MENDOCINO 

17 

3B  55 

123  16 

MRS  LOLA  A  HULBtRT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

05 

MARIPOSA 

14 

37  *5 

119  35 

3985 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

YfiEKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

*1  *3 

122  38 

2625 

SA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  STATIONS 

BISHOP  PASS  SNO  COURSE 

0821 

FRESNO 

11 

37  06 

118  34 

11040 

CLOSED  a/25/64 

EAST  VIDETTE  MEADOW 

2653 

05 

TULARE 

11 

36  ** 

Ua  23 

10400 

s 

CLOSED  8/28/64 

GRANITE  BASIN 

35*8 

FRESNO 

11 

36  52 

U8  36 

10000 

CLOSED  a/11/64 

NEENACH 

6122 

07 

LOS  ANGELES 

15 

118  35 

2890 

CLOSED  9/16/64 

NEW  STATIONS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  ! 


!      !  i 


I 


I      DRAINAGE  CODE; 


2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  S-COLOBADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  II-KINCS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  IB-N.  E.  INTERIOR  19-QWENS  20-PAJARO  ai-PlT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  26-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTAYNEZ 
33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    35-TRlNITY     36-TRUCKEE  37-' 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIIv:E:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  groiind  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S,  T.  .  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.m.  ,  P.  S.T. ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-fQot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  pomts 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  disUnce  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  mches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table.  . 
H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     {Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402, 
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CALIFORNIA  -  SPECIAL  WEATHER   SUMMARY  -  NOVEMBER  1964 


TEMPERATURE:  November  was  colder  than 
normal  over  the  entire  State,  with  negative 
departures  ranging  from  only  1.2°  at  Eureka 
to  as  much  as  7.4°  at  Blue  Canyon.  The  average 
temperature  for  November  has  been  lower  within 
recent  years  at  Eureka,  Oakland,  and  Los  Angeles, 
but  at  all  other  first-order  stations  it  is  necessary 
to  go  back  a  number  of  yearsto find  temperatures 
as  low.  The  following  list  indicates  the  latest 
year  when  the  November  mean  temperature 
was  lower  than  it  was  in  1964:  1922,  Red  Bluff; 
1925,  Mt.  Shasta  City;  1935,  San  Francisco 
Airport,  Bakersfield;  1945,  Blue  Canyon;  1947 
Sacramento  City  Office,  San  Francisco  City 
Office,  Bishop,  Santa  Maria,  San  Diego;  1952, 
Burbank;  1955,  Fresno. 

At  Sacramento  the  mean  maximum  temperature 
was  the  4th  lowest  for  November  since  records 
began  in  1877.  Fresno  reported  the  lowest 
minimum  on  the  15th  and  19th  ever  recorded 
on  those  dates.  At  Santa  Maria  the  mean  maximum 
was  the  lowest  since  Weather  Bureau  records 
started  in  1943,  and  the  lowest  since  1910  if  the 
earlier  cooperative  record  is  considered.  Daily 
average  temperatures  at  Burbank  on  the  15th, 
16th,  and  17th,  and  the  maximum  of  the  17th 
were  the  lowest  ever  recorded  in  November. 
At  Los  Angeles  Airport,  the  maximum  on  the 
17th  was  7°  lower  than  any  maximum  previously 
recorded  in  November,  and  the  minimum  of 
the  19th  was  Lhe  lowest  in  November  since 
1947.  On  the  other  hand,  the  maximum  of  the 
30th  was  the  highest  in  November  in  the  past 
5  years.  The  minimum  on  the  15th  at  San 
Diego  was  the  lowest  temperature  ever  recorded 
so  early  in  the  season. 

PRECIPITATION:  Over  most  of  the  State  pre- 
cipitation was  greater  than  normal  during 
November.  Excesses  of  more  than  7  inches 
were  reported  from  both  Eureka  and  Blue 
Canyon,    Slight   deficiencies   were  shown  east 


of  the  Sierras,  in  the  southern  San  Joaquin 
Valley,  and  in  the  Los  Angeles  and  desert 
areas. 

At  Eureka  this  was  the  wettest  November  since 
1926.  The  City  Office  in  San  Francisco  had  14 
days  with  measurable  precipitation,  a  figure 
that  has  been  exceeded  only  twice  since  1913. 
The  Sacramento  City  Office  had  12  days  with 
measurable  precipitation,  the  6th  greatest  figure 
for  November  since  the  record  began. 

STORMS:  There  were  reports  of  3  tornadoes 
during  the  month,  but  damage  from  them  was 
slight.  On  the  1st,  about  3:20  p.m.,  a  tornado 
touched  ground  twice  near  the  town  of  Alpaugh, 
some  40  miles  northwest  of  Bakersfield.  At 
7:00  a.m.  on  the  9th  a  tornado  was  reported 
in  the  vicinity  of  El  Segundo.  This  storm  moved 
across  Los  Angeles  Airport,  but  winds  there 
did  not  exceed  40  m.p.h.  Another  tornado  was 
observed  at  1:34  a.m.  on  the  10th  near  Windsor, 
Sonoma  County.  Funnel  clouds  or  waterspouts 
were  reported  by  pilots  on  the  1st  west  of 
Santa  Barbara  and  off  Pt,  Mugu,  on  the  9th 
south  of  San  Diego,  and  on  the  16th  near  the 
southwestern  end  of  Santa  Cruz  Island,  about 
40  miles  west  of  San  Diego,  and  southwest  of 
Los  Angeles.  Other  wind  damage  was  reported 
late  on  the  evening  of  the  9th  in  Marin  County. 

Heavy  rain  on  fire-denuded  hillsides  north  of 
Santa  Barbara  and  east  of  Burbank  on  the  9th 
created  mudslides  and  damaged  a  number  of 
buildings,  roadways,  streambeds,  and  utility 
lines.  In  the  Sunset  Canyon  area,  one  woman 
was   drowned,    and   her   husband  was  injured. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Cllmatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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51. IM 
58.0 
60.9 
58.8 

29. 4M 
37. 2M 
42.2 
41.6 

40, 3M 
47. 6M 
51.6 
50.2 

•  3.3 

63 
74 
73 
71 

8 
7 
5 
6 

1 

21 
23 
28 
30 

It. 

17 

20. 

16 

736 
509 
397 
436 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 
4 
2 

0 
0 
0 
0 

7.75 
4.38 
2.85 
4.56 

2.85 

2.00 
1.84 
.84 
1.48 

2 
10 
10 

9 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
7 
8 

2 
3 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
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Continued 


Stallott 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowes) 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

E- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 
Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  DayB 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  » 

GE0R(5ET0WN  RANGER  STA 

55. 6M 

36. IM 

45, 9M 

73 

7 

25 

19 

591 

Q 

Q 

9,23 

9,  72 

1.93 

12 

2.9 

3 

10 

1 0 

* 

GRASS  VALLEY 

55.* 

35.1 

45,3 

f>  7,0 

79 

7 

2l 

13 

586 

Q 

Q 

10 

0 

11,17 

3,09 

2 

T 

0 

12 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

<>8.8 

27.0 

37,9 

•  4,1 

64 

6 

13 

1 9 

806 

0 

0 

22 

0 

f 

*  J* 

1  .08 

9 

.  9 

? 

1 

1 

JFS5  VALLEY 

25.1 

35.3 

66 

6 

4 

19 

684 

0 

4 

23 

0 

1.79 

.13 

,43 

2 

11.9 

7 

14 

6 

lakeport 

55.9 

36,8 

46.4 

70 

6 

23 

19 

991 

Q 

Q 

10 

7,36 

4,48 

2,13 

9 

.0 

0 

10 

LAKE5H0RE 

57,9 

36.9 

47.4 

77 

6* 

«4 

20 

920 

Q 

9 

Q 

IJ.74 

2  13 

8 

.0 

0 

J* 

10 

LAKE  SPAULOING 

46.1 

26,3 

36.2 

■  5,9 

69 

6 

9 

14 

893 

Q 

26 

0 

13.44 

6,0 
6,40 

2.81 

9 

58.9 

24 

1 1 

1 2 

LAKE  SPAULDTNG  DAM 

16 

406 

9  96 

4  90 
* 

LAS  PLUMAS 

58.6 

43,5 

51.2 

w  5,4 

72 

0 

0 

1 

0 

' 

Q 

1 1 

MAN?AN1TALAKC  // 

<>2.0 

22.9 

32. S 

61 

7 

lo 

27* 

966 

Q 

^ 

27 

Q 

6  17 

1,67 

37)9 

20 

13* 

13 

MARYSV ILLE 

60.2 

40,  1 

50,2 

■  3.9 

79 

6 

9n 
»9 

It 

0 

Q 

Q 

3.28 

1  29 

A  •  1  ^ 

9 

Q 

7 

1 

MC  CLOUD 

46.6 

27,5 

36,1 

*  ■  *  ^ 

68 

7 

19 

799 

0 

0 

22 

0 

7.71 

2  47 

9 

1 7  0 

1  9 

10 

* 

2 

MINERAL 

43.0 

25,0 

34,0 

*  5.2 

63 

J 

8 

0 

4 

26 

0 

9  90 

4,01 

3  01 

? 

33  6 

1« 

11 

2 

MONTICELLO  DAM 

59.  1 

42,4 

50.8 

74 

6 

*l 

1 7 

418 

0 

0 

3 

0 

4,17 

1 .  37 

9 

0 

8 

MOUNT  Shasta  w9  c i tv   / /r 

47.0 

26,8 

37.9 

-  3,9 

66 

6 

19 

IT 

604 

0 

0 

16 

0 

2,13 

2,12 

8 

17I9 

11 

11 

10 

I 

NEVADA  CITY 

50.9 

31,6 

41.3 

-  9«  I 

63 

7» 

21 

20* 

703 

0 

0 

19 

0 

10.48 

9  .  33 

2,23 

2 

•  0 

12 

ORLAND 

59.6 

39,7 

49.7 

73 

6 

«7 

19 

491 

9,40 

9,60 

2,30 

9 

•  0 

0 

9 

2 

OROVILLE 

59.9 

41,8 

50.9 

79 

6 

29 

20 

4l8 

0 

0 

4 

0 

9  24 

1,61 

9 

•  0 

10 

1 

PARADISE 

56.3 

39,6 

48.0 

74 

6 

29 

909 

0 

0 

7 

0 

10  19 

.  0 

1 1 

PL  ACERV I LLE 

54.3 

33.3 

43.8 

.  3.1 

71 

7 

23 

19* 

628 

Q 

Q 

14 

Q 

6,66 

2,67 

1,44 

10 

•  0 

0 

10 

3 

PL ACERV ILLE   I FQ 

53.8 

38.6 

79 

J 

28 

16. 

994 

Q 

^ 

6.73 

t 

0 

PL  AT  I NA 

53.0 

32.  1 

42  «  6 

70 

IT. 

Q 

j3 

Q 

6.71 

01 

11 

Q 

1 1 

1 

PORTOLA 

47.5 

22  .  ? 

3*  ,  9 

*  3« Z 

67 

6* 

2 

18 

0 

3 

24 

0 

3,11 

1  06 

1,10 

9 

6.0 

I 

2 

1 

OUINCY  RANGER  STATION 

50.0 

27,5 

36a  6 

•  2  •  0 

67 

9 

20* 

782 

0 

0 

22 

0 

2  ,  96 

2,26 

4.0 

2 

1 0 

10 

RED  BLUFE  WB  AIRPORT  R 

58.6 

41,8 

50.3 

•  «»2 

77 

9 

29 

1  m 

434 

0 

0 

6 

0 

4,62 

2,93 

1,08 

.0 

0 

10 

2 

60.0 

41.8 

50.  9 

-  3» 9 

79 

9 

30 

20 

416 

0 

0 

9 

Q 

6,74 

2*98 

1,79 

u 

.0 

0 

9 

* 

2 

RU^K  L  I  n 

58.9 

35,9 

•  4,4 

71 

6 

29 

20. 

92 1 

Q 

Q 

j2 

Q 

3.62 

1,67 

1,19 

9 

.0 

0 

7 

1 

SACrAMENTo  WB  AIRPORT  R 

58.5 

42,0 

50,3 

•  2*6 

71 

9 

30 

20* 

436 

0 

0 

9 

0 

2  70 

1 .29 

,61 

10 

.0 

0 

7 

2 

SACRAMENTO  wB  CITY  R 

56.9 

44,2 

51*6 

-  2*6 

74 

9 

34 

20* 

397 

0 

0 

0 

0 

2  64 

1*10 

,60 

10 

.0 

0 

7 

° 

SHASTA  DAM 

56.3 

43,4 

49.9 

71 

7* 

36 

1 3 

447 

® 

Q 

^ 

14,67 

2.81 

10 

.0 

0 

11 

sterra  City 

48. 9M 

30, OM 

39. 9M 

69 

6 

19 

IT. 

799 

Q 

Q 

11.37 

2.44 

9 

u 

11 

u 

7 

9 

46.4 

19,8 

34.  1 

•  4»0 

69 

6* 

9 

19 

920 

Q 

Q 

29 

g 

3,92 

•  T6 

,89 

10 

8,0 

4 

10 

9 

^ODA  SPRINGS  1  E  //R 

36. 9M 

20,4M 

28, 7M 

93 

7 

7 

I* 

1063 

0 

10 

30 

0 

11«*1 

2.U 

12 

97.8 

46 

13 

STONY  aORGE  RESERVOIR 

59.5 

38,8 

49*  2 

•  2,6 

78 

7 

29 

17 

466 

0 

0 

7 

0 

9.05 

3*49 

1,69 

9 

.0 

0 

7 

49.5 

31.5 

40.9 

68 

6« 

20 

14 

728 

0 

0 

16 

0 

14,99 

3,21 

9 

12.0 

10 

11 

12 

I 

I 

M 

M 

M 

75 

7 

0 

0 

0 

13,38 

.0 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

73 

6e 

24 

20. 

0 

0 

0 

9,69 

•  0 

0 

vacavillE 

60.0 

43.0 

51.5 

*  1,7 

74 

9 

26 

19 

396 

0 

0 

9 

0 

3,44 

1.21 

,87 

10 

,0 

0 

7 

4 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

56.2 

36.9 

46.6 

73 

9 

27 

IT. 

546 

0 

0 

8.49 

4,76 

3,96 

9 

T 

T 

26 

13 

6 

1 

WHISXEYTOWN  RES 

56. 2M 

39, 8M 

46«0M 

74 

6 

32 

20. 

900 

Q 

^ 

J 

. 

13.97 

2.76 

10 

•  0 

0 

13 

9 

9 

u  1 1  1  t  AM<i 

willows 

60.4 

39,4 

49.9 

•  3  6 

7" 

•  T 

19 

446 

0 

0 

6 

0 

9,61 

3,96 

9,20 

9 

•  0 

0 

6 

2 

2 

WINTERS 

59.  3 

42,9 

27 

19 

411 

0 

0 

4 

0 

9,37 

,97 

10 

.6 

0 

7 

2 

0 

WOODLAND   I  WNW 

56.6 

41,1 

5o!o 

-  3,9 

71 

6 

28 

If 

443 

Q 

3,14 

1*72 

1,04 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

44.2 

«  3,8 

T,07 

3.49 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

43.8 

17.8 

30.8 

69 

7. 

.  4 

19 

1018 

Q 

30 

3 

3,11 

.62 

13 

1(.0 

13 

13 

8 

9 

0 

BOD  IE 

37.5 

9,4 

23.5 

»9 

6 

•29 

16 

1299 

Q 

9 

29 

3.49 

.62 

9 

22 

18. 

10 

2 

0 

BRIDGEPORT 

45.9 

15.3 

30.6 

67 

9> 

.20 

19 

1029 

0 

7 

27 

4 

,67 

.26 

13 

7.9 

3 

IB. 

4 

0 

0 

CEOARVILLE 

45.5 

26,7 

36.  1 

•  2,9 

64 

9 

10 

21. 

660 

0 

9 

21 

0 

2,30 

.89 

.49 

26 

10,9 

9 

19. 

6 

0 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

42.1 

19,0 

30.6 

61 

7» 

0 

21. 

1026 

0 

6 

29 

2 

6*  14 

1.19 

12 

39.0 

20 

13 

10 

7 

1 

DOYLE  i  5SE 

47. 2M 

23, 2M 

35. 2M 

67 

9 

10 

20. 

691 

0 

3 

29 

0 

1.90 

,46 

12 

9,9 

2 

14. 

5 

0 

0 

FLEMING  Fish  and  game 

46. OM 

23, 5M 

35. 8M 

6S 

4 

10 

20. 

869 

0 

26 

0 

,63 

,16 

11 

3 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

46.7 

24,6 

35.8 

•  2,7 

66 

6* 

6 

21 

671 

0 

2 

24 

0 

2,39 

•  74 

,39 

26 

12,0 

2 

27. 

10 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

42.6 

18,8 

30.7 

60 

6 

•  2 

18 

1023 

0 

9 

29 

1 

7,93 

l.*l 

12 

61,0 

39 

12 

12 

7 

3 

MONO  LAKE 

45.8 

24,5 

35.2 

60 

4 

8 

14 

889 

0 

4 

29 

0 

1.49 

,43 

10 

16,0 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

42.3 

17,6 

30.0 

61 

T 

.  3 

19 

1049 

0 

7 

29 

3 

9.77 

2,70 

29 

11 

8 

4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

48.6 

25,6 

37.1 

-  2.9 

65 

9 

9 

19. 

830 

Q 

1 

22 

1.44 

•  ,07 

.39 

11 

8.8 

2 

14* 

9 

0 

0 

TAHOE  CITY 

41.0 

23,8 

32.4 

^  2.9 

99 

9 

lo 

19. 

971 

0 

9 

30 

0 

9,09 

1*90 

1.09 

12 

44,0 

20 

13 

10 

3 

1 

TERMO 

45. 5M 

18, 8M 

32. 2M 

66 

6 

•  7 

la. 

977 

2 

29 

6 

1.37 

.70 

14 

l.l 

2 

21* 

4 

1 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

42  .  5M 

l6,9M 

29. 7M 

•  9,3 

62 

7 

•  2 

19. 

1092 

0 

9 

30 

9 

4,72 

1.62 

,80 

19 

37,0 

IT 

13 

9 

0 

WOODFORDS 

47.0 

27,6 

37.3 

61 

4 

9 

18 

826 

9 

14 

0 

3,66 

.82 

9 

29.9 

11 

10 

7 

9 

0 

DIVISION 

32.7 

-  4.8 

3.49 

1.60 

*       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

66.6 

46,3 

57.6 

83 

6 

33 

20 

221 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMONO 

58.1 

40,3 

49.2 

67 

* 

28 

20. 

466 

0 

0 

7 

0 

8,93 

1,82 

10 

.0 

0 

10 

7 

9 

BERKELEY 

58.9 

46.3 

52.6 

•  3,6 

69 

9 

38 

14 

367 

0 

0 

0 

0 

3.63 

.99 

10 

.0 

0 

3 

0 

BURL INGAME 

60.5 

44,6 

52.6 

71 

9 

32 

20 

363 

0 

0 

1 

0 

3.40 

1,02 

10 

.0 

0 

2 

1 

CARTEL  VALLEY 

64.9 

39,3 

52.1 

74 

29» 

27 

19 

379 

0 

0 

6 

0 

3.17 

.80 

9 

.0 

0 

4 

0 

CROCKETT 

S9.9 

44,6 

52.3 

71 

6 

33 

IT 

373 

0 

0 

0 

0 

2.39 

•  68 

.76 

10 

.0 

0 

2 

0 

GtLBOY 

63.1 

39.3 

51.2 

79 

7 

29 

21 

407 

0 

0 

7 

0 

3,01 

.76 

10 

.0 

0 

4 

0 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

59.8 

46.5 

53,2 

69 

6 

39 

16 

348 

0 

0 

0 

0 

3.11 

.64 

10 

.0 

0 

0 

H0LLI5TER 

64.0 

38.6 

51,3 

-  4.1 

79 

8 

25 

20. 

402 

0 

0 

11 

0 

1,69 

.39 

.90 

10 

.0 

0 

1 

0 

KING  CITY 

65. 6M 

39, 8M 

52, TM 

.  1,9 

78 

9 

29 

1» 

394 

0 

0 

7 

0 

1.93 

,86 

.90 

9 

.0 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
NOVEMBER  196^1 


Temperature 


£  l 

Average 

■3 

o  1 
3  Z 

|| 
aC 

Highest 

Dale 

•3 

S 
a 

No.  ol  Days 

3 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mill. 

Date 

3 
0 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

Degree  I 

'  1 

si 

o  i 

si 

49,8 

.  3,6 

71 

7 

27 

1« 

447 

0 

0 

7 

0 

2.44 

.98 

.57 

10 

,0 

0 

8 

1 

0 

51.1 

•  3.1 

70 

9 

29 

20* 

411 

0 

0 

7 

0 

4,55 

2.21 

1.69 

10 

,0 

0 

7 

3 

2 

'•1.2 

50.3 

73 

6 

30 

29« 

439 

0 

0 

9 

0 

3.27 

1.13 

10 

,0 

0 

7 

2 

I 

*5.6 

53  5 

39 

16 

338 

0 

0 

0 

0 

3,29 

73 

LO 

,0 

0 

2 

Q 

4<>,1 

53^7 

80 

7 

32 

22* 

334 

0 

0 

2 

0 

3,10 

l!08 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

*1.0 

49.1 

74 

6 

31 

18 

470 

0 

0 

3 

0 

4.03 

.94 

lo 

.0 

0 

9 

3 

0 

41. 7M 

-  7.2 

63 

6« 

24 

19 

706 

0 

I 

0 

4.64 

2.03 

1.30 

11 

,8 

T 

19. 

4 

1 

38. « 

51.2 

79 

7 

28 

19 

409 

0 

0 

7 

0 

1.99 

.92 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

M 

71 

39 

18 

0 

0 

0 

0 

1.99 

.62 

LO 

.0 

0 

2 

Q 

*7.5 

53.4 

•  1.3 

67 

6 

37 

19. 

340 

0 

0 

0 

0 

3.23 

1.50 

,97 

10 

.0 

0 

7 

3 

0 

49.6 

69 

6« 

28 

19. 

494 

0 

0 

7 

0 

2.93 

.89 

9 

.0 

0 

0 

35.5 

50.6 

80 

4 

20 

20 

427 

0 

0 

14 

0 

2.27 

.78 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

36.7 

50.5 

79 

4 

25 

21. 

429 

0 

0 

9 

0 

1.54 

.65 

10 

.0 

0 

4 

I 

0 

35.5 

49.9 

78 

30 

21 

19 

458 

0 

0 

13 

0 

2.98 

.72 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

<>5.« 

54.6 

80 

29« 

33 

18 

308 

0 

0 

0 

0 

2.39 

.84 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

<>3,9 

52.9 

68 

3 

33 

19 

396 

0 

0 

0 

0 

3,39 

1.13 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

50.0 

69 

6 

28 

19 

443 

0 

0 

8 

0 

2.55 

.66 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

32.1 

45.6 

76 

30 

17 

!♦ 

977 

0 

0 

14 

0 

3.70 

2.25 

1.05 

10 

,0 

0 

7 

4 

1 

42.1 

52.3 

•  2.4 

72 

30 

20. 

375 

0 

0 

9 

0 

3.59 

1.91 

1.18 

10 

.0 

0 

9 

2 

«6.2 

53,4 

71 

6 

36 

It. 

343 

0 

0 

0 

0 

4,10 

1.28 

9 

.0 

0 

7 

3 

2 

38.3 

47.7 

69 

6 

29 

21. 

508 

0 

0 

8 

0 

5.44 

1.27 

9 

.0 

0 

10 

5 

2 

Al.l 

52.7 

.  3.4 

75 

29* 

29 

18 

363 

0 

0 

9 

0 

2.72 

1.59 

.85 

12 

.0 

0 

6 

2 

0 

'>2.2 

52.9 

73 

29» 

32 

18. 

397 

0 

0 

2 

0 

2.16 

.54 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

36.2 

78 

30 

22 

1* 

430 

0 

0 

n 
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Precipitation 


LIVERMORE  2  SSW 
LOS  SA70S 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PALC  ALTO  CITY  HALL 
PASO  R0BLE5 
PA5C  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMC  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDV.OOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 
S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 
%  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  6REG0RI0  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  clara  university 
santa  cru2 

upr  san  leandro  filter 
walnut  creek  2  ese 

watsonville  waterworks 

division 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


05 


antioch  fibreboaro  ml 
ANTiocH  Pumping  plant 

ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFIElD  w8  AIRPORT 

BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

CATh'EYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
OENAIR  3  NNE 

DUOl  EYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMrN  COVE 
LINDSAY 

LODI 

LOS  BANDS 
MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 


59.8 
60.5 
59.3 
61,4 
63,2 

57,1 
47, 9M 
64,0 

M 

59,3 

58,2 
69,7 
64,3 
63,4 
65,7 

61,8 
99.6 
99.0 
62.4 
60.6 

97.1 
64.3 
63.6 
64.6 
59.9 

57.9 
60,2 
61.5 
61.5 
65.6 

60.5 
62.4 
65.6 
60.7 
99.6 

63.3 


99.6 
61.3 
98.6 
61.7 

96.9 

63.1 
48.7 
98.6 

99.3 

92.0m 

62,5 

61.5 

59.9 

56.0m 
59.9 

61.7 
61.4 

41,9 
58,8 
43,4 
65,1 
51, 9M 

42,2 
57,5 
62,2 
62,9 
62,5 

62.  1 
60, 5M 
99,9 
61,6 
62,0 

59,2 

59.8 

61.5m 

58,5 

62,5 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Temperature 
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419 

0 

Q 

0 

1. 

11 

•  33 

12 

•  0 

0 

4 

0 

0 

56  . 

35. 

4 

46.8 

2 

73 

5 

22 

18 
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io*i 

66 

29* 

11 

14 

774 

0 

1 

22 

0 

10. 
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,27 
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46.1 

3! 

6 

71 

4 

25 

19. 
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T 

9 

6 

9 
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R 

67, 

9 

44, 

7 

56.3 
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SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
^AN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  CATALINA  WBAp 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SUNI  AND 

torrance 

tustin  irvine  ranch 
twitchell  dam 

UCLA 
UPLAND  3  N 
VANDENBERG  AFB 
ViSTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 

VORBA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EASLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 
-  HAIWEE 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   I  SSW 
MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANCSBURG 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

twentynine  palms 
valyermo  ranger  STA 

victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
white  mountain  2 

division 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  379  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
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16, T2 
9,14- 
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BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
eULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
6URNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBV   11  5W 


<),14  .67 


DRAINAGE  01 
ALOERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVILLE  MNTnC  STA 

BRANSCOMB  2  NW 
BRlDGEVtLLE  *>  NNW 

burnt  ranch  i  s 
calistoga 
callahan  ranger  sta 

cazaoero 

cecilville  sawyer 
clear  creek 
cloverdale  j  55e 
copco  no  1  dam 

COVELO 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIOS 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDAlE   S  SSW 
FERNDALE  2  NM 

FOREST  GLEN 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GAR6ERVILLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON  1  W 

greenview 
guerneville 
harpy  camp  ranger  sta 
hayfork  ranger  station 

healosburg 

HEAlDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEM  2  WSW 
hOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPlAND  largo  STATION 
IDlEWIlO  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SRENGLER  RANCH 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS  1 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL  | 
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OCCIDENTAL  I 
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POINT  ARENA 
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SCOTIA 

SHELTER  COVE 
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UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
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WiLLlTS  1  NE 
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ft 
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1.00 
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■  29 
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•  01 

T 

•  06 

T 

•  08 
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'■ 

.03 

2,08 

1.07 

•  18 

■  45 

.16 

•  22 

•  IS 

•  02 

•  09j  ,08 

•  10 

.05 

•  56 

•  7! 

.68 

.94 

,44 

.05 

.29  .01 

•  11 

U41 

T 

•  61 

U91 

,52 

.26 

1  ^02 

1.63 

.03 

1.16 

■26  .01 

•  33 

■  01 

.60 

■  *2 

•  0«  U98 

•  31 

•  11 

U51 

3.15 

.32 

■  27 

•  5C 

U78 

ft 

ft 

6^90 

U35 

3^oe 

1,94 

1.18 

,46 

•  31 

«44 

■  05 

•  1«  U09 

•  4C 

.37 

•  7T 

1.37 

.70 

1.29 

.97 

.33 

•  3b 

•  11 

U96 

.73 

*9i  U60 

•  99 

.47 

.66 

1.62 

.58 

.15 

•  SO 

•  04 

,08 

.07 

T 

.15 

,98 

2,00 

.63 

1.64 

.35 

.09 

•  38 

•  04 

•  03 

U32 

.56 

*3- 

3^12 

•  68 

.05 

1.18 

.93 

.09 

1.16 

.11 

•  SI 

T 

•  21 

1^19 

.05 

•01  1.37 

•  43 

T 

i 

.12 

.19 

• 

.03 

.04 

.06 

•  to 

T 

•  03 

•  04 

.21 

.04 

•  04 

•  U 

1 

1.30 

1,37 

1.60 

.73 

.60 

.19 

.33 

•  20 

•  OS 

•  53 

.07 

•19  1.33 

•  02 

•  54 

1.94 

1.96 

.65 

1.65 

.49 

•  92 

•  62 

.15 

•  21 

1.29 

•  71 

•  22 

.07 

1  ^35 

,96 

3.13 

1 .50 

.64 

,34 

•  2e 

•  07 

.61 

.48 

.47 

•  60 

3.16 

•  14 

1^11 

•  01 

• 

.82 

1.18 

.25 

1.29 

.06 

■  02 

■  43 

.2C 

1.19 

1.36 

•  01 

1.29 

•  93 

,15 

1  .90 

,40 

T 

.21 

,03 

T 

•  09 

•  10 

.09 

.07 

.09 

T 

•  95 

1(38 

2,38 

.63 

,60 

,30 

■  3C 

•  30 

•  02 

.01 

•  85 

.26 

•  43 

2.46 

•  16 

•  2t 

•  42 

■  02 

.53 

.06 

•  04 

•  01 

•  48 

■  10 

•  01 

•  19 

.34 

,U 

.08 

.3C 

.05 

•  01 

.06 

.30 

•  03 

.05 

•  02 

.06 

,14 

.  15 

.18 

.09 

.27 

.10 

T 

T 

•  02 

•  33 

•  09 

•  04 

1.6C 

1.06 

.  18 

.86 

.02 

•  02 

•  39 

•  21 

.04 

•  22 

,19 

,73 

1.15 

1.37 

.<»1 

,07 

•  32 

•  04 

.03 

•  01 

,08 

1,72 

1,93 

1.04 

2,96 

.89 

.07 

•  02 

•  36 

ft 

UIO 

ft 

•  60 

^!4l 

.99 

.05 

.09 

•  38 

.69 

zlli 

1*37 

U04 

2,67 

.30 

.05 

Io6 

*0i 

Im 

1 97 

•  15 

.78 

•  01 

,09 

.82 

.72 

.16 

•  33 

•  03 

.03 

•  01 

2.13 

1.96 

.65 

U5: 

.40 

.05 

•  19 

•  32 

•  26 

•  02 

1,40 

•  50 

T 

.51 

3,00 

2.16 

.75 

•  28 

.21 

.75 

.90 

•  21 

U79 

•  21 

•  26 

2,74 

2.00 

.99 

2,51 

.18 

•  23 

T 

.29 

.50 

•  01 

.98 

.08 

,10 

1.61 

1.82 

3.82 

.05 

.15 

.01 

.43 

ft 

•  32 

l^SO 

,46 

.07 

1,82 

.56 

.41 

.8! 

.03 

.14  T 

•  13 

.1 

•  10 

.21 

•  02 

T 

T 

1.85 

1.12 

2,96 

.29 

•  19 

•  30 

•  24 

1^20 

•  60 

.20 

.10 

.3C 

.13 

T 

•  50 

ft 

•  15 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1 


8  9 

10 

 r 

11 

12 

T  r 

13 

 r- 

14 

.30 

,09 

.06 

•  0 

•  14 

.09 

1.75 

1,14 

.28 

•  7 

* 

.09 

1.80 

1,27 

.55 

•  8 

]  .10 

•  03 

3,07 

1,60 

•  11 

1.901  2.17 

.38 

U4 

.23 

1  20 

.09 

•  6 

0  .20 

T 

• 

3  OC 

.71 

7 

1.10 

'.A 

.29 

•  0 

I 

.77 

.77 

•  3 

.01 

.li 

.02 

•  6 

.2' 

.21 

3  -11 

.20 

•  63 

1*1 

i  ,06 

1.18 

1.10 

.04 

,5 

!22 

1.30 

•  74 

,6 

}  ,08 

.1' 

1 ,72 

.  72 

1,0 

i  ,01 

.21 

.79 

•  31 

1  *0C 

•  13 

1,»7 

1.08 

•  10 

,5 

7 

1,44 

1.22 

•  04 

,7 

•  06 

7 

.01 

.93 

•  07 

,2 

7 

.30 

•  10 

,1 

•  10 

•  50 

.22 

1*69 

W08 

2.1 

•  37 

3,90 

2,56 

UOO 

,3 
.  1 

!26 

1,88 

,68 

W04 

•  01 

•  76 

1,6 

•  57 

.!> 

,65 

•  92 

•  12 

.46 

2*5* 

•  14 

ilo. 

!o5 

U84 

U18 

,04 

•  37 

•  02 

.11 

.41 

.84 

•  57 

.  IC 

.09 

,86 

•  32 

.5< 

.02 

.22 

l,3S 

1 .43 

U35 

1.4, 

•  08 

,41 

.  12 

1.55 

2!l0 

•  70 

1,8c 

.57 

.2« 

.99 

1.73 

•  08 

1,2 

1 .42 

•  20 

,7« 

.25 

1  49 

2.62 

•  34 

1.64 

.16 

•  01 

T 

1^44 

1.80 

•  36 

1,9' 

.26 

.1« 

2.39 

1.59 

Ul4 

Ul! 

.26 

T 

2.09 

2,18 

•  34 

U4 

.11 

.02 

1.82 

1.23 

i.ot 

•?! 

•  03 

.08 

.93 

.83 

•  10 

.24 

T 

1.41 

.88 

•  06 

•  5 

.02 

1.08 

.05 

•  20 

•  07 

1.74 

1.02 

•  12 

•  9C 

•  OT 

•  iO 

3.90 

3,02 

•  30 

.31 

.58 

1,20 

•  82 

::: 

1.92 

1,86 

•  58 

1.91 

,05 

•  1) 

•  31 

.12 

•  30 

.19 

2.09 

1,13 

•  25 

•  43 

.13 

.13 

3.45 

1,68 

•  35 

•  92 

.15 

.03 

.71 

2.13 

1,13 

•  54 

.3C 

!.13 

1.63 

1,88 

U89 

.20 

2.81 

1.72 

U08 

1.7! 

.54 

.12 

IS 


29  30 


CAN9V  BANSCn  STATION 
CANYON  OAM 
CAPIBOU  POwEB  HOUSE 
CENTE9VILLE  PH 
CHALLENGE  BAN6EP  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

CLEARlAKE  HIGHLANDS 
C0HA5SET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 


.10 
.50 


SSU 


COLUSA 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  Creek  pomer  house 

DE  SAflLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  HILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
F0L90M  0AM 

FOfiESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEOROETOHN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 

HARRISON  Gulch  rs 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

hOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KEL5EYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEP0R7 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  0AM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
L0YAL70N 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIOOLETOWN 

MINCIIAL 

MONTtCELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHAS7A  UB  CITY  //R 

NEVADA  CI7Y 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE  I 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IF6 

PLATINA 

PORTOLA  ' 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  wB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE  S7A  NO  2 
REPRESA 

RIO  VIS7A  I 

ROCKLIN  I 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  IE  //R 

STIRLING  City  rs 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  S7A 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


.77 
7,26  1.14 
9,54  1.36 
11,49  ,83 


6,40 


,68 


3,69  ,56  ,37 

2,63  ,18  ,36 

4,97  ,18  ,25 

5,45  ,27     ,27  ... 

15,26  1,08  2,58  .05 

4.88  ,15  ,26 


2,85 
4.60 
4.76 


04     .9?     .20  .01 


.31 
1.91 
.12 


.19  .iO 
•  08 

.09  .29 


12i99 

1,86 

1,03 

15.02 

2,96 

1,18 

.03 

7.40 

1,68 

,25 

7,75 

,69 

2,00 

•  02 

3. 811 

.28 

•  95 

•  63 

4.38^ 

.21 

.17 

2.851 

•  19 

,60 

2.7* 

•  02 

,35 

•  04 

8,31 

•  41 

.42 

T 

4,56 

•  43 

.65 

•  OS 

10,18 

•  62 

1.46 

•  09 

9,08 

•  41 

1.17 

6,60 

.48 

I, 10 

•  10 

10,09 

.60 

U70 

•  09 

9,29 

•  61 

U67 

•  09 

11,04 

1.84 

•  80 

T 

11,17 

.60 

3^05 

•  06 

6.2S 

•  46 

.78 

•  02 

6.26 

•  20 

.70 

5.45 

•  53 

1.05 

•  02 

2.93 

•  05 

.29 

.02 

6.5> 

•  46 

1.26 

.08 

11,48 

1^I3 

.80 

6,4S 

.87 

.32 

9,19 

1,19 

1.79 

,04 

•  43 

5,93 

,66 

11,90 

,47 

1,39 

.09 

7,36 

,49 

•  91 

13,74 

1,29 

•  72 

T 

13,44 

1,89 

.88 

to    .10    .20  .20 

01     .91  .81 

06     .24  ^40  ,0> 

•28  ,l> 

•  42  • 

.7S  .01 
.09 

.01 

.01  .17 

.08  .09 

.16  .17 

.91  .40  .11 


:8? 


02     .29  .99 


9.98  U69  ^96 

4,70  .60 

1.76     ,20  .19 

2.88     ,04  .40 

1,91     ,28  » 


1,49 
6,17 
3,28 
7,71 
8,74 


9,90 

'•IT 


6,1 


,46 


10,49 
3,99 
7,96  • 
9^40  ,26 
9.24  ,61 


,72  2.23 
.26  ,96 


,28  2,97  1.47 
•       2.73  1.86 


,26  1,01|  ,08 


.19  .2. 
.63  1.2 


2.12 


,99  ,98 


4,98     ,37  .47 

10.18  1,05  1,30 

10.19  ,70  1,35 


11,99  .72  .99 

6,68  .AO  1.38 

6.79  •  1.74 

6.7i  .70 


2.29     .45  .02 


14.67     .56  2.07 


6,ia  .66 

12. 4^  • 

H,3l(  1.76 

3,52i  .33 

ll,41(  • 


.31 
1.12 


13,20 


1,48  2,10 

1.00  .86 

9,06     .19  .24 

9.09     .29  .09 

14.59  2.28  .70 

13.34     •  1.96 


1.05  .56 
•  1,09 
,36  ,91 


9,17 
13,18 
8,4^ 


1.97  2,05 

T  ,81  ,82 

.35  1.08  1.17 

,11  2,90  1,33 

,03  1.81  .81 

.04  1.39  1.06 

T  .9«  1.46 

,08  2,731  1.90 


.56  1.39 

•  03  .2<^ 

•  13 


•  91   l,t]\  1.07 


.95 

2.041  1 

.99 

1.23 

•  40 

.05 

1.14 

1 

•  44 

.38 

•  84 

•  15 

1.03 

1 

.12 

U42 

•  20 

.67 

•  41 

•  94 

1.01 

•  51 

•  02 

.11 

UIO 

.39 

.43 

•  51 

•  09 

.05 

2^28 

1 

.22 

.22 

•  8! 

•  99 

T 

1.04 

•  •08 

48 

.56 

7 

.99 

1.79 

•  o< 

•  04 

1.70 

49 

•  45 

•  1< 

•  45 

.48 

.17 

•  35 

•  0! 

•  02 

1.19 

82 

•  09 

•  3( 

•  17 

2,62 

1 

84 

U50 

U91 

•  27 

,60 

61 

•  34 

•  09 

•  26 

,90 

60 

.35 

.01 

•  51 

2.68 

2 

81 

•  06 

U8( 

1.28 

90 

.28 

U07 

•  10 

3.72 

1 

47 

.59 

U07 

•  01 

,07 

•  34 

2.44 

1 

39 

1.19 

U8d 

•  15 

.06 

7 

•  60 

89 

.11 

•  22 

.03 

U12 

1 

80 

1.20 

■■" 

U36 

.04 

2.10 

2 

94 

» 

•  20 

•  09 

4.18 

2 

90 

.15 

•  25 

•  09 

1.931  1 

91 

.07 

•  03 

•  78 

1.89  1 

07 

.45 

:S! 

•  01 

•  69 

3.21 

1 

33 

1.35 

1.8! 

,17 

2^49 

2 

15 

1.9< 

U20 

2.07 

2 

30 

1.13 

•  9C 

,30 

2.94 

1 

60 

U5C 

.18 

•  16 

.99 

87 

.73 

,0« 

T 

.69 

12 

•  25 

•  21 

,07 

T 

1.92 

1 

79 

•  65 

1,32 

.39 

•  49 

3.92 

2 

62 

•  07 

1,7! 

.29 

3.96 

68 

•  44 

•  21 

•  03 

.10 

T 

.11 

•  10 

.04 

.20 

.02 

.19 

.  19 

.01 

.09 

•  29 

.37 

T 

.19 

.04 

.08 

.91 

.09 

aOj 

•  12 

.48 

.90 

.90 

• 

.03 

•  01 

.17 

•  08 

.07 

T 

.37 

•  11 

.04 

.48 

.11 

.92 

.16 

.98 

1.00 

.92 

.21 

T 

.21 

.04 

.07 

.91 

T 

.02 

.98 

.14 

.01 

.89 

1.02 

.01 

1.18 

t 

.04 

.94 

.07 

.88 

.09 

.It 

.09 

.18 

.It 

.02 

.99 

.09 

T 

.28 

.17 

06  ^ 

*o3 

0] 

09 

04 

.09 

.02 

.09 

.01 

.24 

.07 

•  09 

.18 

.10 

.It 

.11 

.18 

.19 

.09 

.02 

,07 

.18 

.01 

.28 

•  01 

.90 

.10 

T 

.98 

.09 

.91 

.08 

.09 

• 

.92 

.20 

•  10 

.18 

.70 

.09 

.79 

.19 

.31  .02 

•  02 

.01 

.01 

.01 

.20 

.70 

.t9 

.17 

•  19 

.09 

.01 

.17 

.13 

.42 

.06 

•  02 

.30 

.29 

.10 

.45 

.29 

.19 

.09 

.02 

.04 

.14 

.02 

.49 

•  10 

.42 

1.19 

.99 

.32 

.07 

.01 

.02 

.12 

.01 

.16 

.19 

.01 

.27 

.28 

.01 

.19 

.19 

.02 

.14 

.99 

.24 

.89 

7 

.20 

.18 

T 

.20 

.19 

1.19 

.90 

.38 

•  19 

.92 

.92 

.93 

1.77 

.17 

.21 

7 

.29 

.98 

.07 

.01 

.19 

T 

.26 

• 

.64 

• 

.17 

.91 

•  IS 

.28 

.04 

.98 

.09 

.40 

7 

.10 

.01 

•  02 

.09 

.19 

.12 

.19 

.01 

•  U 

.08 

T 

.91 

T 

.27 

.99 

•  24 

.17 

1.87 

.99 

•  18 

.07 

.09 

.18 

•  04 

7 

.09 

.20 

.09 

.20 

.35 

•  17 

.98 

.37 

• 

1.99 

•  97 

•  02 

.08 

7 

7 

.07 

•  04 

.09 

.01 

.09 

.41 

•  11 

.89 

.01 

2.09 

•  98 

.02 

.21 

.40 

.02 

•  07 

.21 

.99 

1.11 

.01 

.99 

•  41 

.02 

•  9« 

.02 

.80 

.01 

.68 

•  01 

.17 

.24 

.01 

.06 

•  02 

.48 

.20 

• 

1.88 

.99 

• 

2.20 

.67 

.22 

.09 

.07 

1.90 

.41 

.12 

.02 

.31 

7 

.02 

.12 

.01 

.11 

•  07 

.49 

.48 

.04 

1.78 

.08 

•  .93 

.10 

.99 

.09 

• 

9.97 

.31 

.0] 

.40 

.21 

.41 

.02 

.07 

•  49 

.29 

• 

1.98 

•  18 

.02 

7 

7 

.98 

:H 

.27 

.08 

.91 

.38 

.11 

.91 

.02 

1.19 

.10 

.17 

.10 

.98 

.81 

T 

.91 

.19 

.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Day  of  Month 


WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOOOLANO   I  WNW 


9*61] 
3.3T 


.85  1,64  ,20 


BOCA 

3 

.1 

.24 

.19 

BODlE 

3 

•  4^ 

.14 

.01 

BRIDGEPORT 

*8 

.07 

CEOARVILLE 

2 

f  3C 

.23 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

6 

•  t< 

.44 

.65 

DOYLE 

I 

%\\ 

.03 

.04 

OOYLE  5  SSE 

I 

. 

ELLERY  LAKE 

5 

,4 

.35 

.18 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

.02 

FORT  SlOwELL 

2 

.23 

3 

,9 

.i: 

.20 

LONG  VALLEY   INSP  5TA 

.3 

.02 

mEvERS  *  Sw 

T 

.9 

.69 

.17 

MEyERS  INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

1 

•  4^ 

!o2 

SAGENEN  CREEK 

9 

.01 

.a2 

.04 

SECRET  VALLEY 

•  4( 

T 

.02 

SQUAW  VALLEY 

9 

.71 

,6S 

.83 

STANOISH  I  E 

5USANVILLE  AIRPORT 

1 

!4< 

T4M0E  CITY 

5 

.0' 

.11 

.46 

TEhmO 

I 

.3 

T 

.09 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

6 

.t; 

.75 

wEnDEL  to  SE 

WOODFOROS 

3 

.6< 

.IS 

.02 

*      •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

ALAMO  1  N 

4 

.0! 

.50 

.21 

ARROYO  GRANDE 

2 

• 

.32 

BEN  LOMOND 

8 

.93 

1.00 

.55 

BERKELEY 

3 

.22 

.35 

BIG  SUR  STATE  PARK 

5 

•  fll 

1.03 

.28 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

7 

81 

.*< 

.53 

BRADLEY 

I 

5* 

BURLINGAME 

3 

4C 

.31 

.25 

BURTON  RANCH 

3 

6< 

.'0 

.26 

CALAVERAS  RESERVOIR 

3 

91 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

3 

93 

.*5 

T 

carmEl  valley 

3 

P 

.32 

.05 

CHITTENDEN  PASS 

2 

9'3 

.55 

.19 

CONCORD  3  E 

2 

4C 

.10 

.22 

CROCKETT 

2 

39 

.18 

DAVENPORT 

4 

90 

• 

.57 

GERBER  RANCH 

3 

06 

.5t 

.15 

GILROY 

3 

01 

.59 

.06 

GILROY  I*  ENE 

2 

99 

.«2 

.21 

HALF  MOON  BAY  2  NNU 

3 

11 

.30 

HERNANDEZ   2  NH 

2 

T 

H0LLI5TER 

1 

6! 

:U 

.02 

KINS  CITY 

I 

.09 

LAFAYETTE  2  NNE 

3 

9: 

.30 

LA  HONDA 

6 

24 

.44 

LlvERMORE  2  SSW 

2 

44 

.16 

.28 

LOCKWOOO  2  N 

2 

oq 

.25 

LOS  GATOS 

99 

.6' 

•  06 

LOS  GATOS  4  SW 

9 

7C 

.86 

.33 

MARTINEZ  3  SSE 

3 

41 

.54 

•  13 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

3 

21 

.20 

•  26 

MONTEREY 

3 

2< 

•  31 

MORGAN  HILL  2  E 

2 

,03 

MORHO  BAY  FIRE  DEPT 

3 

K 

MORRO  BAY  3  N 

2 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

4 

03 

.39 

•  40 

MOUNT  HAMILTON 

4 

64 

.19 

NACIMIENTO  DAM 

I 

9! 

.11 

.02 

NEWARK 

1 

9-; 

.12 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

R 

3 

23  .IT 

.52 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

2 

87  .39 

.05 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

2 

93 

.15 

.03 

PALOMA 

3 

71 

.30 

.01 

PARKFIELO 

I 

87 

.18 

PASO  R08LES 

2 

27 

.17 

T 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

1 

94 

.18 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

2 

98 

.21 

•  05 

PISHO  BEACH 

2 

39 

.24 

POINT  PIEDRAS  BlANCAS 

3 

39 

.42 

PORT  Chicago  naval  dep 

2 

99 

.08 

•  38 

PRIEST  VALLEY 

3 

70 

.57 

T 

REDWOOD  CITY 

3 

59 

.20 

•  14 

RICHMOND 

4 

10 

.20 

•  55 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

s 

44 

.57 

•  30 

SALINAS  2  E 

2 

72 

.30 

•  07 

SALINAS  FAA  AP 

2 

16 

.26 

.08 

SALINAS  DAM 

3 

9* 

.29 

.02 

SAN  ANTONIO  MISSION 

2 

64 

SAN  ARDO 

1 

86 

.16 

SAN  CLEMENTE  dam 

3 

69 

.42 

.02 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

3 

TS 

.11 

.49 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

3 

32 

.19 

.19 

S  F  FEDERAL  BUILOING 

R 

3 

99 

.24 

.51 

SAN  GREGORlO  2  SE 

4 

97 

.40 

.33 

SAN  JOSE 

R 

2 

69 

.42 

.05 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

3 

79 

.37 

.02 

SAN  MATEO 

2 

92 

.31 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

2 

4* 

.33 

.02 

SANTA  CRUZ 

3 

81 

.28 

.39 

SANTA  MARGARITA  2  SM 

9 

U 

.58 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

9 

49 

.55 

.02 

SEARSvILLE  LAKE 

5 

52 

.29 

.50 

SOLEDAO 

1 

35 

.10 

.02 

spreckels  hwy  bridge 

2 

70 

.29 

.13 

UPH   SAN  LEANDRO  FILTER 

4 

n 

.58 

.37 

WALMAR  SCHOOL 

3 

39 

.49 

•  15 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

3i 

33 

•  43 

•  16 

10     11  12 


•  55 

2^40 

2^76 

•  13 

1.6! 

T 

• 

* 

3*20 

• 

'42 

*07 

*8< 

*  29 

,3 

•  08 

1.0' 

^88 

*09 

, \i 

.34 

•  55 

.20 

•  61 

•  62 

.05 

.62 

•  56 

.15 

.3C 

.35 

.25 

.20 

•  13 

.02 

T 

.26 

T 

•  03 

.06 

•  04 

.35 

.2! 

.34 

.05 

T 

.70 

•  72 

.51 

1.1! 

.82 

•  06 

7 

•  22 

,06 

.14 

.24 

T 

•  10 

•  33 

.03 

.15 

.30 

•  15 

U15 

2.90 

•  15 

.16 

.05 

.08 

T 

•  05 

•  16 

.25 

•  It 

.01 

•  12 

•09  1,38  ,64 

,72  1,36  ,89 

.43  .09 

.04   1.061     .92  ,46 


13       14  15 


16     17  18 


•  47 

•  03 

\\\ 

l04 

III 

*2 

.70 

.6] 

.71 

•  80 

•  10 

,0f 

Il5 

'.I 

•  82 

.59 

•  34 

.51 

•  41 

•  08 

•  06 

•  74 

1.25 

•  14 

•  51 

•  15 

UOO 

•  85 

• 

.3 

.04 

• 

•  35 

1^18 

1^82 

•  50 

1,2* 

,34 

•  61 

•  56 

•  95 

•  33 

•  2^ 

7 

•  41 

l^3l 

!•  19 

,22 

•  8( 

.44 

•  06 

•  12 

2,78 

•  16 

U3 

•  38 

•  11 

•  10 

,46 

.83 

.05 

.0" 

.01 

•  04 

•  23 

,60 

1.02 

.35 

,2J 

,21 

•  04 

1,04 

1.05 

•  28 

,0 

,56 

•  85 

•  35 

l.OC 

•  S6 

•  14 

•  82 

U29 

•  14 

.71 

.14 

•  IB 

•  05 

•  80 

•  55 

•  26 

.5! 

•  97 

•  02 

•  40 

•  77 

•  12 

.71 

•  11 

•  42 

•  80 

•  22 

•  3C 

•  02 

•  62 

•  76 

•  25 

,2 

.05 

2^00 

U06 

•  7 

.12 

•  03 

•  59 

•  88 

!24 

•  4( 

.21 

•  02 

•  66 

•  76 

•  6C 

7 

•  68 

•  76 

•  06 

•  61 

I08 

•  57 

•  84 

,5( 

.20 

•  32 

•  97 

•  53 

•  17 

•  2^ 

.12 

•  33 

•  50 

•  25 

•  It 

•  10 

,23 

•  50 

•  44 

•  07 

•  01 

.13 

,04 

•  80 

1^2S 

•  24 

•  7! 

.12 

,65 

U45 

U35 

•  45 

•  4! 

•  40 

•  17 

,4 

•  38 

,18 

ill 

•  12 

.11 

,15 

1,25 

U69 

•  22 

.  1« 

.16 

•  35 

2,56 

2^40 

•  43 

2.0c 

.26 

•  15 

•  81 

•  99 

•  29 

,11 

.03 

•  02 

•  73 

U13 

•  14 

,34 

.07 

•  12 

•  49 

•  73 

•  43 

•  64 

.22 

•  53 

•  88 

•  18 

•  2! 

.24 

•  01 

•  12 

•  88 

1.08 

.04 

.5( 

.05 

7 

•  35 

•  25 

.85 

.44 

,23 

.03 

•  75 

.94 

.20 

,6C 

.26 

7 

,67 

.62 

1.30 

.81 

.92 

.67 

•  03 

.1! 

.1: 

,51 

•  62 

•  15 

•  54 

.06 

•  97 

.42 

\f^ 

•  40 

.85 

.30 

.51 

.24 

,02 

•  02 

.89 

.80 

.54 

.1* 

•  12 

.92 

.88 

.16 

.32 

.04 

,72 

.43 

.75 

.07 

.3t 

.06 

•  60 

.44 

.78 

.13 

.1! 

7 

•  18 

.30 

.63 

.08 

.01 

•  30 

.72 

.69 

.26 

.4! 

.29 

T 

,14 

.73 

.64 

.13 

,2' 

.02 

,30 

.57 

1.13 

.50 

.07 

•  64 

.66 

.23 

!2< 

,04 

,59 

•  82 

1.05 

.20 

,3C 

.17 

,13 

•  96 

1.18 

.33 

.23 

.14 

,03 

\,U 

1.18 

.13 

,31 

.05 

7 

,16 

U27 

1.15 

.68 

.51 

.15 

,02 

•  57 

.28 

•  47 

.85 

,14 

,03 

•  54 

.49 

.22 

.49 

,01 

.07 

1.09 

1.73 

.13 

.53 

,06 

.60 

.60 

.67 

.32 

.22 

.03 

.11 

.66 

.60 

.16 

.03 

.09 

.68 

1.04 

.14 

.51 

.73 

•  13 

.47 

.34 

.94 

.31 

.29 

.36 

.39 

1.10 

.27 

•  45 

7 

.63 

.39 

.91 

.48 

•  28 

.44 

.97 

1.00 

.43 

•  2e 

.13 

.31 

.33 

.85 

.33 

•  21 

.10 

.83 

1.53 

.15 

•  41 

.06 

•  24 

.36 

.50 

.65 

.32 

.17 

.20 

.04 

.56 

.73 

.22 

.22 

.11 

,18 

.65 

.68 

1.06 

.07 

•  12 

.59 

•  94 

1.12 

.73 

1.02 

.13 

.12 

1^36 

1.58 

.04 

U64 

.14 

•  02 

.07 

U38 

1.34 

•  38 

•  7! 

.26 

,07 

7 

•  20 

.33 

•  13 

•  11 

,33 

.06 

•  42 

•  58 

•  26 

•  43 

.33 

.04 

,03 

.83 

.95 

•  35 

•  46 

.29 

7 

.10 

.62 

•  83 

•  37 

•  29 

.03 

T 

.72 

U02 

.14 

•  56 

.04 

•  17 

•  21 


•27     ,»7  7 


•  01 
.02 


•10     •Ol  .07 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  oi  Month 


1  1 

2  j 

3 

4  j 

5  j 

9 

7 

g  1 

g 

10  1 

l\  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

M 

I20 

^0« 

,01 

I73 

'At 

!6 

'04 

7.61 

l.Ol 

.24 

.42 

1.82 

1.93 

.95 

.7! 

.21 

.T3 

.11 

.05 

.24 

.16 

.05 

.0( 

.02 

- 

.05 

•  28 

T 

.06 

.30 

,02 

T 

.01 

.35 

.49 

.17 

.2! 

.02 

.62 

.33 

1.26 

.33 

1.4' 

.75 

.18 

.41 

.01 

.05 

,«« 

T 

.16, 

.16 

.11 

T 

.01 

7 

5,8T 

.43 

.01 

1.08 

1.45 

.22 

2.0' 

.47 

•  3! 

T 

.16 

.06 

.08 

.0! 

•  01 

.59 

.91 

,oJ 

05 

2.54 

1.02 

2.5 

* 

.16 

3.6T 

.39 

.35 

,01 

T 

.64 

.65 

.23 

.5 

.16 

4, SI 

.29 

.1! 

.04 

.38 

1.39 

.53 

1.11 

.52 

.02 

.01 

10.36 

.54 

.67 

,01 

.02 

1.20 

1.80 

4.9< 

1.28 

7 

.01 

.82 

.01 

T 

T 

.08 

.47 

.07 

.It 

.03 

2.55 

.24 

.15 

.69 

1.05 

.18 

.2' 

.07 

.S« 

.12 

T 

T 

.20 

.25 

.04 

.01 

.17 

i.oa 

.22 

7 

.18 

.32 

.20 

.1! 

.04 

2.02 

.05 

.48 

.72 

.14 

» 

.6C 

2.65 

.22 

.28 

T 

.57 

.33 

.46 

.32 

.9C 

.06 

6.15 

.69 

.17 

.04 

1.62 

1.42 

1.81 

5.30 

.60 

.19 

,02 

.03 

1.14 

1.08 

.49 

1.0 

.11 

2.69 

.25 

.21 

.58 

.96 

.26 

.4! 

.09 

3.95 

.50 

,09 

.01 

.97 

.87 

.46 

.41 

.34 

6.7T 

.56 

•  70 

,09 

1.17 

1.36 

.15 

1.5! 

.41 

.20 

T 

7 

T 

.01 

.43 

.49 

.04 

.21 

.02 

2.2« 

T 

.35 

,01 

T 

T 

.01 

T 

.22 

.31 

.94 

.3" 

.35 

7 

8.22 

1.01 

.26 

2.05 

.80 

2.0< 

1.89 

.14 

7 

T 

7 

3.4' 

.09 

7 

.90 

.39 

l.OC 

.70 

.13 

•  li 

.64 

.54 

2.18 

.63 

1.6( 

1.46 

.13 

7.49 

.49 

.39 

,02 

.09 

.71 

1.89 

2.10 

.5! 

.88 

.10 

I. 31 

.30 

.05 

.33 

.32 

.07 

.1( 

.07 

7.21 

.41 

.40 

.01 

.89 

1.47 

• 

2.0! 

1.13 

.19 

.02 

1. 26 

1.06 

.30 

.06 

1.6! 

1.46 

1.27 

2.1 

.72 

.03 

2.38 

.21 

.  74 

.31 

.3! 

.07 

3.28 

• 

.56 

.88 

.64 

.7C 

.12 

6.23 

.13 

T 

• 

1.40 

.79 

i.4<; 

1.83 

.50 

.03 

.09 

1.25 

.10 

• 

.16 

.28 

.19 

.1! 

.22 

3.48 

.09 

7 

.69 

.83 

.6i 

.67 

.32 

T 

1 .55 

.05 

.16 

.40 

,41 

•  03 

,41 

.07 

1.89 

.01 

T 

.28 

,91 

.22 

.41 

.35 

.02 

.03 

.58 

T 

.26 

,30 

.02 

7 

7 

.66 

.04 

.11 

,41 

.04 

.0" 

.01 

2.7! 

.29 

.13 

.01 

.44 

,93 

.09 

,41 

.29 

.01 

,20 

.03 

.Oi 

.15 

10 

.21 

06 

2.17 

.49 

.04 

.02 

.40 

.90 

.12 

.4! 

.12 

T 

9.20 

.92 

1.14 

.1^ 

.95 

1.11 

.15 

.61 

.03 

2.12 

.20 

.01 

.56 

.49 

.02 

.5! 

.34 

2.73 

.18 

.09 

.01 

.02 

.01 

T 

.46 

•  55 

.03 

1.1! 

.26 

.14 

.91 

.91 

1.18 

.09 

.11 

•  99 

.14 

.1' 

.29 

1.08 

.10 

T 

.03 

.21 

•  29 

.18 

.2! 

.01 

1.12 

.07 

T 

•  41 

.16 

.2C 

7 

1.7! 

.15 

7 

.19 

.96 

.46 

.21 

.29 

2.10 

16 

.  3* 

.02 

•  22 

.01 

• 

.11 

• 

•  ic 

6.4C 

.40 

.09 

7 

.83 

1.90 

.96 

1.7! 

.60 

.59 

02 

1.9* 

4i8l 

!49 

T 

.06 

.45 

!92 

.78 

.6< 

l!l5 

.10 

.82 

.17 

.25 

,13 

.1< 

.07 

2.18 

.31 

.03 

.01 

.09 

,50 

.51 

,23 

.41 

.06 

1.02 

.17 

.10 

.36 

.Ot 

.29 

.08 

2.12 

.19 

•  09 

.01 

.01 

.50 

.76 

.96 

.2! 

7 

1.43 

.05 

•  09 

.05 

.46 

.46 

.17 

.04 

.07 

6.90 

.43 

.15 

.91 

1.56 

.92 

1.9! 

.73 

•  04 

2.92 

.39 

.11 

.91 

.93 

.03 

.9 

.47 

.20 

.44 

.90 

.09 

.25 

08 

.  1 

1.2J 

.09 

.04 

.33 

.24 

,0* 

.05 

•  29 

.01 

•  n 

2.0! 

.14 

.05 

.19 

.46 

.29 

.2! 

.52 

.15 

5.83 

.19 

1.31 

.37 

2.10 

1.4< 

.13 

7 

.27 

4.8< 

.38 

.05 

.02 

1.32 

1.09 

.43 

.9« 

.99 

.57 

03 

1.63 

1.62 

1.7( 

.94 

.04 

.09 

.4! 

.22 

.11 

T 

• 

•  ic 

1.11 

.07 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.17 

.26 

.12 

.9 

.02 

.49 

.76 

.39 

1.14 

.69 

10.01 

.80 

•  06 

.17 

2.68 

2.40 

1.70 

1.9" 

.54 

7 

•  03 

6.91 

.41 

.16 

1.36 

.74 

2.5C 

1.46 

.26 

6.6! 

.93 

.69 

.02 

1.08 

1.37 

.30 

1.51 

.49 

.11 

2.9' 

.40 

.10 

.05 

.15 

.74 

.51 

.4' 

.26 

.14 

,01 

.01 

.02 

.32 

.49 

.06 

2,n 

.19 

.19 

• 

.71 

,20 

.61 

.12 

5.33 

:46 

.87 

,02 

.89 

Ut9 

.20 

1.01 

.27 

1.02 

.15 

•  14 

.23 

.1! 

.92 

.06 

7 

.8< 

T 

.18 

•  99 

.11 

.07 

.12 

3.9! 

.37 

.01 

.90 

•  57 

07 

1.2! 

.92 

.20 

9.81 

1.03 

.25 

,09 

1.64 

1.93 

1.27 

2,2( 

.96 

.01 

1.5! 

.11 

.20 

.37 

.21 

,2 

.29 

1.9' 

.19 

.19 

,02 

.28 

.92 

.20 

,3! 

.17 

.ic 

.4. 

.07 

.12 

.01 

.05 

1.9- 

.19 

.25 

.02 

.49 

.96 

.20 

.11 

.16 

2.1 

•  28 

.09 

,26 

.28 

.29 

•  14 

.70 

.07 

•  69 

1.78 

.19 

•  76 

,29 

.16 

.21 

•  1 

T 

,12 

7.T< 

1 

•  19 

.04 

1.67 

l!38 

.79 

1.6 

!29 

4.7 

.46 

•  71 

,oe 

,62 

.99 

1.04 

•  06 

.02 

•  09 

i.ai 

T 

,27 

.93 

.21 

.4 

•  40 

8.6 

.68 

,09 

T 

.02 

1.49 

1.62 

.87 

1.84 

1.09 

7 

19     20  21 


WALNUT  CR€EK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


DRAINAGE  09 
ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBRESOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSEIELD  wB  AIRPORT 
BALCH  POMER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONwlLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA   U  WNW 

CORCORAN   IRRIG  OISl 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  )  ^4NE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  9  SSW 

FRESNO  wB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVtLLE 
GRANT  GROVE 


HETCH  hetChy 
HUNTERS  DAM 
IORIA 

lONE 

JOHNSONDALF 
KERLINGER 

KERN  RIvER  INTAKE  NO  } 
KERN  RtvER  PH  NO  1 

KERN  RIvER  Ph  no  9 

kettleman  city  1  ssw 
kettleman  station 
knights  ferry  2  se 
lebcc 

lE  grand 
lehman  ranch 
lemon  cove 

LtNOSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANGS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

nEwMAn  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  MOODWARO  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATHWAY 

PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  J  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINQVILLE  7  EnE 
STANISLAUS  POwER  HOUSE 
STOCKTON  wBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAOI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARHONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE  1  SE 

WASCO 

WESTHAvEN 

WEST  POINT  3  Sw 

WHITE  ROCK 
WOFFORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


•04 
•OB 


•01  .01 
•09  .05 


T        T  •OI 


.01     ,01     .02  T 


•01  .09 
•  01 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


CAtlFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Day  of  Month 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCQNOI  FC261BE 

4LIS0  CN  OAT  MT  FC  4*6 

ALPINE 

ALTAOENA 

AMZA 

AHBOYO  SECO  B5  FC  »08C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 
AVALON  PLEASuQE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  fC  U3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 
BIG  OAlTON  dam  FC225BE 
BIG  TUJUNG*  DAM  FCfc60C 
B0NIT4 

BOUQUET  CANYON 
BflEA  CITY 

eURBANK  FD  FC226U 
BURBANK  AIRPORT 
C4BRILL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  D4M 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWOHTH  FC  2fc  0 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0L8YS        53  0 
CORONA 

COVIN*  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FCIOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 


ELSINORE 
ESCONDIDO 
FILLMORE  I  WNW 

FONTANA  9  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  4HH0UES  RCH 

fullebton  mulcrest  »v 
gibraltar  dam  no  2 

gillespie  field 

GLENDALE  STAPfN  FC2'»»fi 
GLENOOQA  west  FC  1S5 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
MAtNES  CYN  UPPER  FC36T 

HARRIS  GAGING  STATION 
hEmCT 

hEnsham  dam 

hoegees  fc  60  a 
idyllwilo  ranger  STA 

julian  wynola 
juncal  dam 

LA  CRESCENTA  FC  2*1 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  392B 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPOC 

long  beach 

long  beach  wb  ap 

los  alamos 

los  angeles  wb  airport  r 
los  angeles  civic  ctr  r 

los  ppietos  ranger  sta 
lytle  creek  oh 

LYTlE  creek  ranger  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK   1  S5E 

MT  8ALDY  FC  85G 

MT  BALDy  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

NEwBURY  PARK  4  SW 

NEwHALL   SOlEOAO  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

OCEANSIDE 

OJAI 

OLINOA 

OPIDS  CAMP  FC  97  BE 

OXNARO 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 


1.06 
2.09 
2.50 


10        11  12 


13     14     15      16     17  18 


.2* 
*34 
•  90 


1.62     .76  T 


.61 
•  AT 
.4d  U07 


.10  1.02 
*T4 

1.36 


,Oti 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


l.lll     .2I>  T 


,<•«     .17  .12 


.20  .52 

.»2  T 
.36 

.04  .06 

T  .02 

.03  l.OC 
.62 
.37 


,66 


.93 


.96 
.31 


.30 
i21 


.02  .17 
.20 

.16  T 


.11  T 

T 

.01  .10 


.02  l.«l 
1.91 


1.0«     .36  T 


.26     .2^     .03     ,06  .09 


.12     ,06  ,09 


,99     ,96  ,07 


1,1!| 

.01  1.90 
1.66 
.22  1.12 

.62  1.21 


1.911  .91 
.66  .70 
1.13!  .79 


173  ';Jo 

l.aOl  ,»f 


.16 


.06  T 
.03  .01 


.01     .02  .02 


.03  .02 
.06  .01 


l.Oq  .96 
.62!  .69 


PERRI9 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  AROUElLO  light  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAHONA  SPAULDtNG 

HANCHITA 
REOLANDS 

RIVERSIDE  PIPE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 


.90  1.26  .90 


.01 
.09 

.oi: 


.69     .2q  .06 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  8ERNARDIN0  CO  HOSP 
SAN08EBG  PTL  FC130B 
SANOeeaG  WB  //fi 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

SAN  DtMAS  FIRE   wO  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC429BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT  j 

SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVFR  PH  •  I 
SANTA  ANITA  FFHN  FC*32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK  \ 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  wB  AIRPORT  R 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SHELL   ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL   FC  4I5 
SOMIS  3  NE 

S0MI5  3  NW  i 
SPAORA  PAC  PC  356  C  i 
SUEY  RANCH  1 


THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  rC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 


VAN  NUyS  FC  1S6 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FCUO 

ViSTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC   106  D 
yORBA  LINDA 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAkER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  fC  036 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  wB  AlflPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 


BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  SW 
CABAZON 
CAlEXICO  2  NE 
CANT  I  L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIOING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIwEE 

HAyFIElO  pumping  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILANO 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PARKER  RESERVOIR 


.32     .49  .24 


U53 

1.25 
1.4L 
1.11 
1.91 
1.1«^ 


s.oa 


U3» 


,22     ,39     ,40  ,1< 


1.12 
1.60 


1.04 


1.04 


.60 

.581  i!n 


.32 
.(0 
.14 

.19 
1.01 
.30 
.39 


.2^ 


.71  ,09  ,oe 
.30     ,29  ,11 


,04 
.10  .2C 


.29  .2; 
.13     .02  .01 


1.29     .21  .10 


1.92 
.74 
1.36 


D  .500  .50D1.0C 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRPEL    INN  2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

twentvntnE  palms 

VAlyERMO  9ANGER  5TA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 


Day  of  Month 


30     .22  .24 


•la    .20  .Id 


13 


14  15 


17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


.0*  .71 
.48  l.TC 
.18  1.04 


30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•      #  • 

NORTH  COAST 

OBAtNARE  01 

ALDCRPOTNT 

MAX 
MIN 

68 
52 

58 
49 

63 
47 

65 
47 

62 
49 

7 1 
39 

67 
42 

66 
47 

51 
45 

53 
42 

49 
42 

56 
44 

50 
37 

45 

35 

*! 

55 
29 

57 
27 

55 
29 

55 
25 

26 

SO 

39 

41 

57 
43 

53 
48 

59 

40 

48 
42 

50 
45 

54 

48 

61 
47 

56,3 
39.9 

ANGWlN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

51 
44 

54 
43 

60 
39 

6  1 
44 

68 
47 

67 
54 

63 
46 

54 
43 

52 
40 

47 
36 

91 
36 

52 
40 

46 

31 

47 
28 

90 
33 

48 

34 

47 

30 

93 
34 

52 
30 

52 
33 

53 
36 

52 
38 

99 
37 

58 
41 

52 
44 

51 

43 

48 
36 

49 
43 

52 
46 

58 
45 

53.6 
39.2 

BI6  BAR  RANGER  STATIO^ 

MAX 
MIN 

64 
50 

58 
47 

65 

41 

68 
45 

60 
43 

66 
42 

65 
42 

94 

33 

40 
34 

44 
39 

42 

33 

40 
32 

90 
31 

49 
28 

52 
30 

53 

31 

54 

29 

55 
29 

83 

39 

28 

41 

43 

36 

39 

49 
41 

55 
36 

56 
43 

53.5 
36.9 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

54 
44 

56 
39 

52 

30 

62 
39 

59 

32 

60 
27 

62 
31 

54 

41 

55 
34 

49 
34 

44 

26 

46 
34 

40 
25 

34 
19 

16 

43 

16 

42 

16 

45 

19 

18 

ll 

19 

29 

25 

38 

54 
40 

46 

31 

37 

50 
39 

56 

30 

44 

31 

50.2 
29. S 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

CLOVCROALE  3  5SE 

MAX 
MIN 

67 
47 

65 
51 

43 

67 
4! 

46 

76 
48 

72 
46 

47 

56 
48 

98 
44 

55 
43 

58 
46 

57 
34 

33 

34 

34 

99 
32 

34 

34 

3I 

62 
SO 

33 

36 

59 
40 

58 
45 

60 
44 

58 
41 

55 
44 

57 
45 

60 
44 

60.6 
40.6 

MAX 
MIN 

61 
42 

56 
46 

62 
34 

65 

38 

63 
34 

29 

65 

32 

26 

53 
41 

90 
38 

45 
36 

54 
40 

51 
90 

23 

2? 

22 

20 

19 

19 

20 

22 

27 

30 

5 1 
32 

50 
41 

56 
40 

48 

38 

48 
42 

50 
44 

59 
37 

54.6 
32.2 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

57 
51 

61 
43 

62 
38 

56 
45 

47 

65 
47 

63 
42 

51 

55 
47 

5J 

43 

56 
43 

51 
41 

46 

97 

90 
29 

96 
96 

99 
42 

57 
37 

55 
37 

57 
35 

56 
34 

38 

55 
49 

55 
46 

51 

44 

46 

44 

48 

6 1 
54 

96 
53 

56.7 
43.1 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

Mm 

67 
41 

6  3 
42 

63 
43 

46 

75 

39 

68 
44 

60 
37 

60 
37 

60 
37 

56 
36 

57 
33 

57 
34 

60 
31 

55 
31 

32 

59 

36 

44 

36 

61 
34 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

58 
44 

56 
40 

64 
39 

56 
40 

52 
45 

50 
4S 

46 

55 

48 

41 

47 

37 

42 

39 

51 

33 

90 
33 

37 

31 

39 
31 

42 

25 

47 

30 

44 

20 

44 

22 

46 

20 

46 

20 

43 

23 

32 

55 
32 

43 

42 

33 

43 
35 

39 

47 

55 
43 

49.2 
34.4 

EUREKA  UB  CITY 

MAX 

Mm 

57 
51 

56 
49 

61 
45 

62 
51 

60 
46 

61 
47 

96 
40 

56 
92 

5) 
47 

93 
49 

96 
46 

53 
40 

47 
96 

90 
32 

52 

30 

56 

32 

53 
36 

52 
37 

54 

37 

55 
38 

41 

50 

58 
45 

51 

47 

52 
42 

46 

52 

51 

56 
48 

55.9 
44.0 

FERNDALE  2  NN 

MAX 

Mm 

60 
51 

62 
47 

40 

49 

45 

43 

4  1 

49 

55 
47 

57 
46 

60 
49 

91 

43 

49 

37 

90 
93 

53 

29 

59 

SO 

96 

S3 

55 
33 

56 

33 

57 
34 

39 

56 
45 

43 

56 
46 

48 

40 

43 

48 

53 

57 
45 

98.1 
42. 1 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

60 
41 

54 

42 

58 

40 

56 
36 

56 
39 

99 

SO 

32 

34 

90 
36 

90 
31 

43 
92 

99 
34 

43 
29 

40 
26 

40 
17 

40 

22 

40 
IT 

41 

19 

41 
18 

44 
16 

43 

18 

44 

25 

45 
32 

50 
34 

52 
38 

53 

33 

42 

33 

37 

40 

51 
39 

48.3 
30.7 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

65 
53 

63 
53 

64 
45 

48 

64 
49 

67 
47 

69 
48 

62 
49 

63 

90 

57 
46 

96 
49 

60 
47 

16 
37 

40 

31 

55 

31 

56 

31 

57 
36 

67 
34 

60 
39 

67 
37 

59 
36 

55 
42 

59 
40 

56 
41 

57 
48 

55 
47 

55 
44 

54 
45 

50 

63 
46 

59.6 
43.2 

FORT  BRAGG  AVIATION 

Mm 

65 
46 

41 

65 
48 

44 

66 
40 

62 
49 

51 

57 

46 

57 
49 

99 
46 

96 
40 

50 
34 

57 
91 

57 
29 

59 
31 

97 
34 

57 
30 

56 

35 

56 
33 

59 
36 

61 
42 

56 
37 

43 

55 
47 

44 

53 
43 

51 

47 

56 
43 

58.9 
40.8 

FnoT     IOmF^  DANAFD 
rUKI     >JunC9    KMnuCK  ^IH 

Mm 

63 
48 

57 
38 

SO 

29 

37 

60 
26 

60 
26 

38 

52 
40 

51 
32 

49 
26 

42 
92 

57 
26 

39 
19 

4| 
16 

16 

45 

16 

47 

20 

4g 

17 

49 

IT 

49 

17 

50 
19 

55 
26 

52 
36 

35 

52 
SO 

45 

33 

U 

36 

45 

37 

50.9 
26.7 

FORT  ROSS 

Mm 

60 
50 

64 
53 

46 

49 

49 

66 
49 

63 
47 

51 

99 
90 

61 
45 

96 
46 

51 
44 

55 
40 

57 
36 

50 

35 

57 
39 

99 
97 

57 
38 

57 
40 

63 
36 

61 
41 

96 
44 

58 
41 

56 
46 

56 
50 

56 
44 

54 
44 

55 
51 

51 

53 
49 

59.3 
44.6 

ADATnN    1  U 
UKH 1 UU    1  M 

Mm 

59 
53 

65 
53 

47 

45 

42 

40 

63 
46 

93 

90 

96 
44 

99 
44 

5f 

45 

92 
93 

54 

30 

97 
36 

56 
34 

55 
26 

60 
29 

56 
28 

57 
26 

52 
28 

57 
42 

60 
35 

57 
41 

58 

50 

57 
46 

54 

39 

49 

50 

55 
45 

58.1 
41.1 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MIN 

59 
48 

60 
46 

41 

59 
41 

40 

59 
43 

95 
41 

90 
33 

43 

93 

3y 

32 

42 

32 

96 
28 

50 
26 

52 
24 

47 
27 

48 

29 

46 
26 

46 

28 

47 

33 

47 
28 

53 

33 

32 

55 
26 

55 
39 

56 
34 

45 

45 

59 
35 

51.4 
34.8 

Mm 

63 
53 

7 1 
54 

4S 

47 

46 

7  ^ 
43 

66 
4« 

93 

62 
91 

51 

45 

57 
46 

60 
49 

56 
34 

99 
39 

62 
32 

60 
32 

60 
31 

69 
94 

62 
30 

62 
31 

54 

31 

62 
40 

65 
37 

56 
44 

59 

41 

59 
44 

53 
42 

55 
50 

50 

54 
45 

61.6 
42.1 

Mm 

62 
40 

52 
41 

32 

33 

'I 

29 

SO 

51 
39 

42 
26 

39 

31 

40 
29 

37 
16 

42 

19 

44 

18 

45 

20 

47 
16 

47 
19 

49 

20 

48 

26 

50 
30 

44 
S3 

46 

36 

50 
32 

40 

33 

42 
34 

39 

55 
33 

48.8 
29.0 

Mm 

68 
49 

59 
49 

43 

45 

48 

47 

6 1 
45 

58 
45 

62 
44 

53 
39 

44 

36 

49 
43 

47 

33 

99 
S3 

46 
30 

46 

31 

51 
31 

90 
32 

52 
31 

52 
32 

52 
32 

46 
36 

53 
44 

56 
47 

53 
48 

58 

40 

47 

42 

41 

53 

46 

62 
46 

53.6 
40.3 

If  ruTF  f  Fi  n 

Mm 

65 
52 

60 
52 

44 

44 

48 

72 
46 

40 

92 

6 1 
94 

99 
49 

98 
46 

99 
49 

61 
39 

56 
34 

36 

59 
36 

99 
91 

55 
33 

55 
31 

60 
32 

55 
34 

96 
36 

56 
38 

59 
42 

59 
46 

60 
49 

99 
43 

59 
42 

57 
49 

58 
49 

60.3 
42.9 

KL  AVHA  1  H 

Mm 

50 

62 
48 

46 

46 

66 
44 

44 

62 
43 

91 

46 

90 
42 

96 
40 

56 
42 

49 
36 

51 

SO 

54 

28 

57 

30 

99 

32 

96 
94 

50 

31 

61 
31 

51 
35 

53 
49 

56 
41 

57 
49 

56 

47 

51 
42 

48 
43 

5  3 
46 

51 

57 
49 

56.7 
41.5 

KNIGHTS  VALLEY 

Mm 

55 

55 

70 
40 

68 

40 

76 
39 

37 

69 
35 

39 

38 

90 
44 

97 
43 

58 

43 

96 
40 

55 
29 

94 
40 

57 
43 

56 
24 

42 

29 

60 
24 

6 1 

23 

6 1 
26 

60 
34 

65 
39 

60 
46 

56 
49 

56 
41 

53 
35 

55 
46 

46 

57 
45 

60.8 
36.6 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

Mm 

46 

43 

66 
39 

64 
36 

71 
S3 

72 
30 

66 
95 

36 

53 
40 

46 
39 

52 
34 

52 
36 

49 

26 

52 
23 

96 

19 

56 

21 

55 
18 

58 

17 

56 

17 

57 
20 

46 

20 

54 

39 

57 
31 

51 
35 

99 
44 

55 
42 

51 
38 

50 
38 

43 

47 
37 

56.2 
32.3 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

Mm 

34 

S3 

45 

SO 

64 

37 

62 
33 

60 
31 

60 
36 

32 

29 

38 

22 

39 
26 

36 
19 

5 1 
14 

30 
12 

32 
11 

33 
17 

37 
15 

30 

12 

42 

19 

45 

18 

51 
26 

24 

47 

32 

53 
35 

50 
24 

39 
26 

30 

32 

53 
40 

45.3 
26.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

Mm 

36 

32 

42 
24 

53 

21 

63 

22 

60 
16 

65 
29 

60 
33 

54 

46 
31 

57 
24 

42 

30 

36 
14 

52 

4 

'J 

'9 

33 

5 

36 
6 

36 
6 

41 
9 

42 

11 

43 

19 

16 

42 
22 

53 
37 

55 
27 

49 
25 

24 

27 

51 
27 

46.2 
20.5 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

Mm 

53 

52 

68 
42 

7 1 
45 

76 
48 

72 
43 

68 
46 

64 

51 

62 
54 

96 
46 

60 

45 

69 
52 

96 
34 

56 
92 

96 
41 

98 
41 

57 
32 

64 
34 

60 
29 

60 
29 

61 
SO 

62 
49 

63 
34 

56 
46 

60 
91 

60 
50 

56 
34 

57 

50 

62 
48 

58 
45 

62.0 
42.9 

ORTCK  PRAIRIE  CREEK  PK 

Mm 

49 

48 

64 
45 

54 
46 

65 
44 

67 

41 

59 
90 

52 
46 

90 
40 

39 

55 
41 

52 
39 

28 

31 

46 

32 

52 

33 

55 
32 

56 
29 

49 
34 

52 
43 

55 
41 

57 
44 

52 
40 

53 
44 

57 
49 

54 

46 

55.2 
40.4 

ORLEANS 

Mm 

46 

43 

64 
43 

54 
45 

65 
44 

66 
45 

62 
44 

98 
44 

52 
45 

46 

39 

48 

37 

47 
39 

40 
32 

26 

46 
2* 

54 
28 

46 

26 

52 
29 

50 
29 

49 
29 

40 

30 

47 
37 

53 
42 

48 
44 

96 
40 

47 
37 

46 
36 

46 
37 

52 
44 

48 

42 

51.8 
37.4 

PETALUMA  FIRE  STA  #  2 

Mm 

68 
53 

53 

66 
43 

69 
44 

70 
44 

69 
43 

49 

69 
92 

60 
93 

96 
45 

60 
49 

60 
47 

60 
34 

99 
33 

39 

60 
37 

58 
26 

63 
30 

57 
27 

59 
25 

96 

SO 

61 
43 

62 
31 

99 
41 

99 
91 

56 
44 

56 
39 

55 
49 

58 
49 

54 
46 

61.3 
41.5 

POINT  ARENA 

Mm 

61 
51 

62 
51 

60 
46 

62 
46 

66 
46 

69 
49 

66 
49 

68 
48 

68 
49 

57 
46 

96 
46 

5f 

41 

51 
98 

54 

S3 

96 
32 

62 
39 

96 
97 

62 
35 

56 
38 

57 
39 

57 

44 

99 
43 

58 
42 

56 
46 

55 
51 

56 
46 

52 
44 

56 
51 

60 
52 

54 
47 

59.1 
44.1 

POTTER  VALLEY  PH 

Mm 

72 
49 

68 
48 

75 
36 

79 
35 

68 
41 

63 
44 

98 
46 

40 

90 
38 

98 

29 

27 

23 

23 

23 

23 

55 

26 

30 

62 
30 

56 
26 

45 

47 

61.1 
34.9 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

65 
50 

57 
50 

60 
44 

59 
45 

59 
46 

64 
43 

61 
43 

61 
44 

99 
47 

93 
44 

49 
63 

95 
44 

96 

97 

43 
34 

44 

26 

44 

28 

92 
26 

46 

30 

48 

30 

48 
30 

48 
34 

42 
34 

52 
42 

52 
43 

52 
46 

56 
42 

49 
42 

50 
44 

56 
50 

59 
47 

53.3 
40.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

59 

52 

64 

52 

68 

39 

71 
42 

76 
44 

75 
39 

69 
44 

64 

90 

99 
90 

99 
49 

99 
44 

9( 

46 

59 
39 

99 
29 

99 

35 

95 
41 

97 
28 

62 
34 

62 
27 

63 
26 

61 

27 

62 
42 

64 

34 

99 
41 

96 

90 

58 
47 

50 
32 

54 
49 

60 
49 

51 
45 

60.9 
40.6 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

66 
50 

65 
47 

59 

40 

65 
41 

56 
46 

62 
49 

63 
40 

57 
45 

62 
40 

92 
38 

44 
98 

44 
96 

49 

33 

49 

29 

46 
32 

49 

33 

90 

32 

50 
30 

50 
29 

49 

29 

52 
32 

46 
34 

52 

SO 

50 
45 

90 
46 

48 
42 

46 
40 

48 
41 

59 
44 

49 

40 

52.5 
38.3 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-   387  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


See  ReleieDce  Notes  Following  Station  Index 
-  388 


StatioD 

Day  of  Month 

irage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11  1  12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

63 
S3 

69 
92 

64 
45 

66 

90 

49 

49 

66 

91 

99 

63 
93 

99 
44 

60 
46 

61 
50 

60 
39 

98 
99 

98 

33 

61 
36 

59 
34 

57 
34 

56 
38 

60 
44 

63 
40 

62 
44 

61 
51 

60 
51 

60 
40 

59 
40 

60 
50 

58 

61.5 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

70 
*7 

63 
92 

7  I 
41 

69 
41 

69 
43 

40 

7  J 
40 

46 

63 
93 

65 
46 

60 
44 

30 

58 
29 

61 
40 

61 
29 

59 
29 

63 

27 

61 
27 

64 

27 

61 
29 

62 
34 

65 
34 

69 
42 

60 
46 

59 
39 

53 
42 

56 
45 

68 

62.7 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

68 
5? 

59 
50 

62 
47 

69 
49 

62 
90 

49 

46 

50 

96 
49 

93 
49 

93 
44 

59 

36 

51 
90 

93 

90 

60 
31 

57 
31 

57 
32 

56 
33 

62 
39 

52 
43 

58 
44 

60 
42 

57 
50 

52 
43 

53 
44 

64 
47 

56 
52 

65 
50 

68.2 
42.9 

SMELTER  COVE 

MAX 
MIN 

60 
S6 

62 
52 

60 
50 

66 

92 

56 
53 

60 
45 

99 
47 

59 
46 

55 
46 

SONOMA 

MAX 

Mm 

60 
52 

65 
51 

66 
38 

68 
40 

40 

38 

67 
45 

48 

6 1 
93 

99 
49 

59 
43 

61 

36 

30 

60 
40 

58 
41 

56 
27 

62 
33 

58 
25 

60 
26 

68 
24 

69 
43 

60 
33 

58 
40 

60 
51 

58 
48 

66 
32 

55 
49 

58 
48 

67 

40*^ 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 

Mm 

91 
»5 

41 

54 

40 

40 

39 

37 

97 
37 

98 
39 

48 
41 

49 

31 

44 
31 

36 

39 
24 

44 
25 

46 
24 

45 
23 

44 

25 

46 

27 

46 

30 

46 

33 

44 
34 

46 
35 

44 

40 

46 
31 

42 
32 

43 
34 

42 
36 

50 

47.2 
33.1 

TULELAKE 

MAX 

Mm 

53 
34 

34 

6  3 
24 

60 
24 

27 

6 1 
20 

56 
39 

55 
34 

49 
33 

38 
24 

16 

10 

38 
It 

39 
17 

41 
10 

42 

10 

45 
9 

48 
6 

50 
11 

49 

19 

44 
19 

SI 

31 

91 
32 

46 
24 

40 
29 

55 
32 

57 
29 

52 

30 

48.3 
22.9 

UKIAH 

MAX 

Mm 

63 
50 

51 

44 

41 

41 

79 
36 

67 
43 

61 
50 

96 
48 

92 
43 

98 
41 

ii 

60 
27 

59 
28 

59 
26 

61 
26 

62 
27 

63 
28 

53 
29 

69 
36 

64 
34 

57 
43 

59 

50 

59 
43 

50 
41 

53 
47 

57 
51 

56 
48 

60.0 
39.3 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

60 
46 

55 
43 

60 
38 

65 
39 

60 
40 

69 
32 

69 
34 

64 

39 

64 
37 

92 
32 

46 
32 

29 

♦> 

45 

17 

49 
18 

93 

12 

53 
18 

56 
17 

57 
19 

57 

19 

91 
28 

49 
37 

49 
38 

46 
40 

60 
37 

42 
36 

45 
36 

37 

50 
39 

52.7 
31.3 

WEED  1  S 

MAX 

Mm 

55 
42 

50 
39 

51 
32 

62 
37 

99 
91 

58 
26 

60 
27 

99 
29 

57 
31 

46 

31 

39 
30 

34 

9 

97 

10 

40 
13 

42 

14 

43 
14 

45 

15 

46 
16 

52 
21 

47 

21 

46 
26 

49 
40 

48 
27 

47 
23 

41 
33 

45 
39 

58 

47.9 

WtLLITS  1  NE 

MAX 

Mm 

50 

49 

64 
43 

66 
43 

74 

43 

TO 
39 

69 
38 

99 
47 

96 
49 

90 
41 

59 
S6 

„ 

56 

20 

56 
23 

96 
29 

56 
22 

60 
24 

61 
SO 

66 
26 

58 
91 

56 
34 

67 
40 

59 
48 

62 
41 

46 
39 

53 
46 

58 
48 

56 
41 

68.3 
36.9 

YREKA 

•      «  • 

MAX 

Mm 

38 

41 

33 

34 

60 
34 

60 
30 

98 

34 

56 

37 

54 
37 

40 
29 

49 
39 

4* 

40 

21 

19 

43 

22 

45 

18 

45 
19 

46 
16 

46 
18 

47 
18 

47 
22 

50 
26 

46 
32 

54 

37 

92 

32 

45 
35 

47 
37 

50 
34 

46 
36 

56 
33 

50.0 
29.6 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

47 
34 

66 
26 

56 
29 

61 
25 

67 
27 

65 
22 

52 
30 

59 
32 

67 
33 

41 

30 

38 
26 

38 

39 
14 

36 
16 

36 
6 

38 
10 

38 
18 

42 

12 

47 
14 

50 
17 

49 

19 

46 

29 

63 
24 

50 
27 

60 
29 

49 
29 

39 
23 

41 
32 

56 
30 

47 

48.9 
23.8 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

56 
35 

50 
34 

50 
21 

52 

27 

96 
29 

61 
16 

70 
24 

98 
26 

96 
33 

90 
31 

42 

29 

„ 

37 
13 

40 
16 

34 
3 

49 

9 

36 
13 

43 

39 
5 

46 

9 

49 
18 

50 
29 

52 
19 

52 
27 

54 
36 

92 
21 

46 
26 

40 
28 

42 
29 

64 

48.8 

AUiURN 

MAX 

Mm 

67 
48 

53 
46 

55 
42 

65 
41 

73 
45 

74 
49 

70 
49 

69 
49 

62 
48 

a 

40 

69 

39 

9, 

55 
34 

51 
33 

95 
34 

54 

30 

90 
31 

54 

33 

52 
30 

56 
31 

69 
36 

60 
35 

59 
38 

60 
38 

64 
46 

56 
45 

66 
35 

50 
36 

9 1 
42 

58 
39 

58.1 
39.4 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

65 
50 

97 
48 

60 
46 

64 

47 

68 
49 

73 
49 

66 
45 

66 
46 

65 
44 

60 
40 

57 
46 

99 

99 
JT 

96 

39 

92 
43 

55 
46 

53 
33 

54 
95 

57 
34 

57 
33 

56 
33 

97 
36 

56 
43 

62 
43 

60 
47 

59 
43 

56 
39 

60 
42 

99 
52 

58 

69.5 

Blue  canyon  mb  airport 

MAX 

Mm 

45 
31 

42 

31 

63 
39 

57 
44 

61 
46 

62 
49 

51 
40 

49 
36 

40 

27 

30 
27 

36 
27 

36 

J7 

19 

31 
16 

33 
22 

37 
22 

37 
21 

44 

23 

60 
30 

54 

32 

49 
32 

34 

66 
38 

49 
36 

54 

36 
28 

32 
27 

42 
29 

38 

65 
36 

45.3 
31.3 

BiSI^MAN  DAM 

MAX 

Mm 

50 
32 

45 

31 

60 
33 

60 
36 

62 
41 

63 
39 

52 
41 

47 
38 

42 
32 

35 
27 

S3 
27 

57 

31 
15 

27 
19 

29 
20 

35 
14 

32 
16 

39 
22 

51 
24 

52 
26 

53 
29 

26 

64 

31 

46 
33 

42 
31 

30 

33 
27 

36 
29 

25 

54 
34 

44.8 
28.7 

brooks  parnmam  ranch 

MAX 

Mm 

66 
51 

62 
50 

61 
37 

64 
40 

71 
42 

74 
37 

70 
41 

63 
90 

62 
49 

62 
37 

96 
41 

99 

60 
31 

56 

29 

91 
34 

59 

29 

55 
26 

55 
37 

69 
24 

58 
24 

60 
23 

41 

61 
31 

61 

39 

48 

46 

60 
39 

57 
46 

49 

60.6 
36.6 

BURNEY 

MAX 

Mm 

58 
32 

52 
40 

52 
31 

56 

28 

97 
26 

63 
22 

61 
27 

60 
30 

92 
34 

44 

32 

36 
SO 

43 

44 

21 

41 
22 

37 

10 

39 
14 

41 
13 

45 

11 

46 

12 

60 
11 

50 
12 

17 

52 
25 

42 
25 

36 

36 

43 
36 

44 
39 

39 

44 
35 

48.3 
26.0 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

55 
52 

50 
35 

52 
32 

60 
30 

97 

28 

61 
28 

54 

26 

54 

36 

36 
31 

36 
27 

36 

27 

3, 

12 

35 

39 

10 

37 
12 

35 

14 

35 
12 

43 
14 

40 
11 

40 

14 

24 

43 
26 

43 
29 

29 

32 

46 
28 

38 
31 

34 

44 

30 

44.1 
26.1 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

65 
48 

60 
40 

65 

37 

70 
39 

78 
36 

71 
38 

71 
40 

65 
46 

61 
48 

58 
41 

91 
37 

61 

98 
28 

96 
29 

99 
24 

97 

24 

60 
27 

62 
26 

66 
24 

60 
25 

60 
26 

37 

60 
32 

69 
39 

46 

46 

93 
32 

52 
44 

37 

59 
35 

61.0 
36.7 

Chester 

MAX 

Mm 

52 
34 

90 
33 

48 

28 

62 
26 

23 

64 

60 
26 

50 
36 

49 

33 

39 
24 

42 
29 

^^ 

12 

12 

97 

31 
3 

40 
7 

37 
9 

40 
6 

44 
6 

46 
5 

42 

9 

46 
9 

44 

U 

49 

29 

5 1 
34 

32 

36 
31 

40 
32 

41 
34 

43 
27 

44.6 
21.7 

emco  Experiment  st* 

MAX 

Mm 

59 
54 

58 
51 

61 
39 

66 
42 

73 
41 

66 
40 

67 
44 

62 
57 

60 
50 

97 
4S 

95 
65 

62 

93 
33 

94 

26 

99 
27 

97 
SO 

56 

30 

58 
27 

54 

30 

58 
27 

93 
30 

36 

58 
33 

66 
42 

91 

48 

92 
41 

51 
48 

43 

49 
46 

58.1 
40.2 

Clarksburg 

MAX 

Mm 

66 
91 

59 
51 

56 
43 

61 
43 

65 
45 

71 
42 

67 
46 

56 
50 

66 
95 

61 
46 

57 
47 

,^ 

62 
39 

94 
39 

92 
34 

93 
30 

92 
30 

55 

31 

93 
29 

66 
26 

97 
27 

56 
32 

58 
32 

56 
34 

96 
43 

58 

47 

60 
39 

59 
45 

57 
46 

68 
49 

68.4 
40.3 

clearlake  highlands 

MAX 
MIN 

65 
41 

58 
47 

60 
36 

65 
40 

65 
34 

73 

30 

73 
36 

66 

40 

96 
47 

56 

40 

50 
97 

96 

93 
90 

47 
23 

50 
25 

92 

30 

92 

20 

52 
22 

97 
20 

56 
21 

99 

22 

65 

39 

57 
30 

60 
36 

60 
40 

50 
36 

49 
43 

62 
44 

65 
41 

57.3 
34.2 

COLEAX 

MAX 

Mm 

56 
44 

47 
41 

62 
37 

70 
41 

70 
45 

74 
47 

69 
47 

5; 
46 

92 
43 

44 
32 

44 
36 

90 

43 
30 

48 
25 

22 

29 

91 
27 

93 
25 

92 
25 

56 
31 

30 

67 
32 

59 
41 

60 
36 

68 
42 

49 

38 

46 

30 

48 
38 

63 
38 

63 
39 

55.0 
36.8 

COLUSA  1  SSW 

MAX 
MIN 

63 
92 

59 
50 

61 
40 

63 
41 

72 
43 

69 
40 

64 
44 

6  3 
51 

63 
92 

56 
45 

91 
43 

61 

99 
32 

95 

35 

37 

28 

97 
32 

99 

26 

26 

99 
26 

68 
39 

34 

40 

57 
49 

62 
46 

59 
36 

48 

66 
47 

53 
46 

59.1 
40.4 

OAVtS  1  MSW 

MAX 
MIN 

65 
91 

59 
91 

S5 
42 

6  1 
43 

65 
47 

70 
41 

67 
45 

58 
51 

65 
53 

60 
47 

99 
47 

97 

60 
39 

U 

39 

35 

92 
30 

37 

27 

JO 

28 

57 
41 

36 

39 

55 
50 

61 
46 

62 
34 

55 
48 

56 
46 

61 
47 

58.8 
41.5 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

93 
35 

48 
35 

50 
32 

51 
32 

5J 
34 

91 
32 

93 
34 

90 
40 

46 

40 

42 
32 

41 

41 
23 

39 

20 

19 

20 

42 

20 

25 

37 
21 

22 

23 

41 
28 

38 
28 

40 

30 

43 
34 

44 
35 

42 
30 

33 

41 
32 

46 
31 

43.7 
29.4 

DE  SABLA 

MAX 

55 

43 

48 
41 

57 
34 

63 
39 

67 
43 

69 
40 

66 
42 

96 
43 

90 
42 

47 

31 

47 

26 

24 

24 

26 

26 

25 

*9 

27 

26 

28 

53 
34 

32 

38 

51 
41 

93 

30 

37 

61 
40 

56 

38 

53.6 
34.0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

Mm 

54 
42 

49 
41 

61 
34 

72 
38 

62 
42 

92 

39 

42 

39 

42 
36 

„ 

44 
27 

27 

92 

29 

94 

24 

56 
27 

56 
29 

56 
34 

92 
37 

52 
42 

50 
40 

44 

36 

36 

49 
35 

62 
35 

52.0 
35.0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

62 
36 

46 
37 

93 
32 

61 
32 

60 
33 

61 
31 

62 
32 

63 
33 

6  I 
37 

49 
32 

36 
33 

43 
29 

24 

22 

23 

43 
21 

92 

22 

21 

92 
22 

26 

30 

52 
34 

32 

52 
30 

61.1 
29.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

64 
90 

63 
48 

55 
37 

64 
41 

65 

39 

73 
39 

74 
44 

66 
47 

98 
49 

59 
41 

94 

39 

99 
34 

90 
24 

26 

93 
23 

52 
27 

24 

9  7 
25 

26 

53 
36 

11 

38 

55 
44 

63 
45 

55 
38 

45 

52 
43 

64 

36 

58.0 
37.2 

EAIHFIElO  police  STA 

MAX 

Mm 

65 
55 

65 

50 

62 
4t 

68 
45 

73 
47 

71 
42 

65 

46 

69 
46 

60 
92 

58 
45 

59 
45 

17 

39 

60 
36 

97 
39 

57 
40 

56 
30 

59 
33 

69 
28 

58 
28 

56 
29 

69 
44 

63 
36 

60 
42 

60 
51 

60 
49 

57 
39 

67 
49 

63 
45 

56 
47 

60.9 
42.2 

POLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

68 
92 

57 
49 

57 
44 

62 
44 

69 
90 

71 
48 

69 

49 

65 

46 

60 
90 

58 
43 

56 
44 

60 
39 

53 
36 

54 

34 

53 

30 

53 
37 

57 
31 

54 
34 

56 
39 

56 
34 

69 
41 

60 
37 

60 
37 

61 
45 

57 
47 

59 
40 

53 
42 

58 
46 

52 
41 

98.8 
41.6 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

61 
43 

45 
40 

50 
36 

62 

40 

66 
49 

71 
49 

73 
46 

62 
43 

96 
42 

47 

32 

44 

29 

25 

46 

42 
27 

48 
26 

51 
26 

50 
30 

58 
35 

60 
40 

61 
42 

58 
30 

65 
32 

66.6 
36.1 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GPASS  VALLEY 

MAX 

Mm 

63 
ft! 

61 
42 

92 
36 

60 
37 

68 
44 

74 
49 

75 
47 

66 
45 

93 
42 

47 
34 

42 

33 

46 
37 

43 
21 

44 

29 

47 

23 

51 
27 

48 

26 

93 

26 

54 
24 

53 
25 

60 
32 

61 
33 

6 1 
36 

60 
38 

61 
42 

97 
41 

47 

31 

35 

40 

63 
40 

59.4 
35,1 

MAT  CREEK  PH  NO  I 

MAX 
MDJ 

S6 

32 

48 
41 

92 
32 

95 

28 

95 

25 

64 
23 

63 
23 

56 
40 

91 
31 

49 

32 

38 
28 

42 

31 

47 
22 

42 
21 

39 
13 

40 
14 

43 
16 

45 
14 

48 
14 

50 
14 

52 
14 

50 
31 

49 

25 

43 
34 

53 
35 

53 
35 

46 

30 

46 
38 

46 
39 

48 
36 

48.8 
27.0 

JESS  VALLEV 

MAX 
MD) 

SI 
39 

41 
32 

62 
29 

62 
37 

64 

30 

66 
29 

94 

30 

53 
36 

46 

36 

40 
30 

34 
26 

36 
26 

31 
18 

28 
19 

29 
4 

31 
9 

39 
12 

39 
7 

44 
8 

45 

10 

46 
11 

46 
29 

49 
24 

43 

35 

47 

37 

42 
26 

42 
29 

43 

30 

60 
32 

52 
35 

45.4 
25.1 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

60 
49 

99 
47 

65 
41 

62 
43 

68 
38 

70 
95 

64 
41 

58 
45 

49 

50 
40 

93 
37 

94 

40 

29 

25 

29 

27 

24 

24 

23 

25 

28 

40 

95 

30 

5  7 
40 

60 
48 

95 
43 

50 
40 

52 
45 

5 1 
47 

51 
41 

55.9 
36.8 

LAKESNORE 

Mm 

S6 

50 

54 
43 

67 
38 

69 

41 

77 
48 

77 
48 

75 
40 

56 
47 

99 
49 

51 
33 

43 
34 

94 

33 

90 
27 

90 
29 

94 

29 

59 

29 

99 
26 

62 
30 

64 
28 

64 
24 

63 
25 

56 
38 

63 
37 

50 
44 

92 
45 

53 
35 

46 
36 

45 

44 

49 
40 

97.9 
36.9 

LAKE  SPAULDtNG 

MAX 

Mm 

<i9 

32 

44 

31 

60 
27 

60 
29 

62 
31 

65 

30 

62 

31 

50 
42 

43 

30 

35 

26 

33 
27 

38 

30 

32 
12 

30 
9 

34 

13 

36 
18 

39 

10 

41 

20 

50 
24 

53 
17 

94 

21 

48 
25 

95 
28 

46 
28 

47 
34 

31 

32 
29 

36 
31 

37 

56 
36 

46.1 
26.3 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

Mm 

LAS  PLUMAS 

MAX 

Mm 

60 
?2 

57 
90 

64 
47 

68 
49 

68 

52 

72 
92 

72 
53 

61 
52 

98 
91 

97 
44 

90 
42 

59 
48 

92 
37 

92 
39 

99 

33 

56 

32 

58 
36 

60 
33 

54 

33 

59 

38 

61 

39 

59 
43 

60 
40 

56 
45 

59 
46 

57 

50 

93 
39 

5 1 
46 

61 
43 

54 
44 

58.8 
43.5 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

Mm 

SI 

33 

42 

32 

41 

28 

58 

30 

91 
30 

60 
30 

61 
32 

52 
33 

47 

30 

36 
26 

31 
24 

35 
27 

30 
10 

28 
13 

24 

13 

27 
14 

34 

14 

40 
15 

47 
18 

48 
19 

48 
21 

41 
19 

46 

20 

48 
33 

41 

12 

28 
10 

37 
27 

41 

30 

52 
3 1 

42.0 
22.9 

MARVSV I LLE 

MAX 

Mm 

67 
SO 

58 
90 

92 
42 

69 
42 

68 
47 

79 
42 

72 

45 

65 
46 

66 
92 

64 
45 

94 

44 

59 
44 

61 
33 

96 
34 

95 

32 

56 

32 

59 
33 

61 

29 

57 

30 

59 
31 

58 
39 

60 
34 

60 
33 

59 
44 

58 
45 

63 
36 

55 
46 

54 
45 

58 
45 

60.2 
40.  1 

MC  CLOUD 

MAX 

Mm 

S5 

38 

47 
41 

90 
30 

62 

31 

99 
31 

67 
29 

68 
3t 

61 
34 

46 

35 

41 
32 

43 
30 

38 
31 

42 
20 

40 
19 

39 
12 

43 
14 

16 

45 
17 

48 

18 

53 

20 

54 

21 

53 
23 

43 

26 

47 

30 

43 
36 

46 
32 

41 
33 

40 
33 

41 
37 

57 

30 

48.6 
27.5 

M  T  NERAL 

MAX 

Mm 

94 

33 

40 
33 

29 

97 
30 

97 

90 

62 
29 

63 
30 

54 
34 

44 

32 

39 
28 

33 
28 

37 
30 

32 
12 

31 
8 

29 
12 

33 
15 

33 
14 

37 
15 

45 
17 

47 
21 

47 

25 

45 
24 

92 
27 

40 
33 

45 

30 

32 
29 

36 
31 

38 
31 

52 
26 

43.0 
25.0 

honticello  dam 

MAX 

Mm 

6S 
S2 

96 
49 

98 
49 

63 
48 

67 
48 

74 
43 

70 
46 

67 
49 

62 
52 

98 
46 

57 
45 

59 
46 

98 
96 

94 
34 

92 
37 

94 
41 

55 
93 

57 
32 

57 
32 

58 

33 

96 
37 

57 
41 

61 
43 

98 
47 

59 

50 

56 
39 

53 
41 

99 
51 

64 
46 

59.1 
42,4 

MOUNT  Shasta  wb  city 

MAX 

Mm 

SO 
42 

92 
39 

62 

30 

59 
34 

57 
33 

66 
31 

62 
33 

46 
40 

46 

33 

37 
28 

35 

27 

44 

29 

41 
23 

35 

20 

39 

16 

37 

21 

44 

16 

42 

18 

90 
21 

52 
24 

46 
31 

51 
26 

46 
37 

45 

36 

40 
27 

36 
31 

42 

36 

56 

36 

50 
34 

47.0 
28.8 

NEVADA  CITY 

MAX 

Mm 

60 
44 

47 
43 

9 1 

32 

97 
34 

63 

36 

61 
34 

69 
36 

60 
41 

55 
44 

48 
35 

42 
34 

46 
38 

47 
29 

39 
24 

42 

21 

49 

23 

46 
24 

90 
21 

46 

21 

92 

23 

95 
24 

51 
27 

93 
29 

55 
40 

55 
41 

44 

29 

44 

33 

46 
34 

57 
32 

50.9 
31,6 

ORLAND 

MAX 

Mm 

69 
91 

62 
50 

40 

65 
44 

66 
47 

73 
39 

70 
49 

65 
49 

60 
48 

61 
44 

62 
43 

51 
40 

62 
31 

93 

33 

93 
36 

94 

39 

29 

97 
34 

99 

27 

99 
29 

59 
26 

97 

32 

59 
36 

99 
42 

56 
46 

54 
42 

59 
38 

55 
40 

97 
44 

65 
45 

99.6 
39.7 

nDnu  T 1  1 r 

UKUV  1 

MAX 

Mm 

66 
94 

96 
92 

58 
40 

64 
44 

68 
45 

75 
43 

72 
46 

67 
52 

66 
53 

61 
46 

97 
47 

91 
47 

62 
35 

94 

33 

99 

30 

97 
33 

34 

60 
31 

60 
33 

97 
29 

58 

30 

57 
41 

59 
34 

60 
44 

97 

52 

57 
49 

60 
36 

54 
49 

93 
49 

54 

99.9 
41,8 

Mm 

64 
4S 

92 
49 

40 

60 
44 

65 
48 

74 
91 

71 
46 

68 
48 

56 
46 

92 
39 

96 
38 

49 

38 

54 

30 

49 

30 

90 
29 

92 

32 

54 
34 

96 
30 

92 
32 

56 
36 

58 
39 

97 
42 

97 
43 

98 
46 

54 
42 

52 
35 

46 
40 

50 
42 

62 

96,3 
39.6 

MAX 

Mm 

64 
42 

64 
41 

9  3 
35 

60 
37 

67 
38 

70 
37 

71 
41 

67 
46 

62 
46 

93 

36 

49 

31 

48 

40 

50 
29 

44 

29 

43 

28 

42 

23 

49 
23 

46 
23 

49 
24 

51 

27 

56 

30 

95 

26 

95 
31 

99 
43 

58 
42 

49 

29 

48 
33 

90 
34 

57 
34 

94.3 
33.3 

MAX 

Mm 

62 
43 

53 
42 

9 1 

40 

63 
47 

69 
48 

71 
92 

75 
48 

64 
47 

97 
49 

47 

32 

44 
34 

44 

39 

45 

30 

41 

28 

42 
30 

47 
28 

30 

49 
32 

49 

31 

92 
34 

97 
36 

59 
41 

60 
41 

96 
43 

61 
43 

59 
35 

44 

32 

43 

38 

46 
43 

61 
48 

93.8 
38.6 

PL  AT  I N A 

MAX 

Mm 

93 
44 

61 
38 

34 

60 
40 

69 
37 

70 
34 

69 

37 

53 
40 

91 
42 

48 

33 

40 
30 

45 
32 

45 

32 

44 
29 

90 
23 

50 
19 

19 

54 

21 

56 
22 

96 
21 

52 
21 

92 
32 

58 
30 

93 
40 

92 
41 

48 

36 

42 
33 

45 

38 

60 
34 

48 
34 

93.0 
32,  1 

PDR  T VL A 

MAX 

Mm 

99 
J3 

53 
28 

23 

66 
27 

67 
25 

67 
21 

60 
95 

54 

36 

48 

32 

36 
29 

34 
24 

40 
31 

33 
11 

31 
14 

32 
6 

34 

12 

36 

2 

41 
4 

44 

8 

45 

11 

46 

20 

91 
16 

48 

26 

94 

27 

50 
33 

45 
31 

45 
34 

58 
33 

57 

22 

47,5 
22,3 

mituCV    oAM^CD  KTATtHM 
UUIM^T    RAINUCK  SIAlIUI^ 

MAX 

Mm 

60 
34 

42 
38 

35 

61 
34 

67 
27 

66 
26 

64 

28 

55 
35 

94 

33 

44 

32 

42 
32 

46 
32 

42 

21 

43 
23 

38 

16 

45 

20 

18 

44 

14 

46 
14 

49 
14 

50 

16 

50 
30 

92 

26 

43 

29 

91 
31 

59 
32 

44 

31 

46 
36 

46 
32 

46 
35 

50.0 
27,5 

sen    Bl  1  IC  C    uB  AfOBAST 
RED   DLUr r    WD  AIKPOHI 

Mm 

60 
94 

99 
47 

43 

66 
47 

77 
47 

70 
42 

66 
47 

60 
53 

98 
49 

96 
42 

92 
44 

60 
40 

91 
34 

94 
35 

96 
38 

57 
31 

62 
32 

94 

29 

99 
31 

53 
31 

61 
42 

99 
40 

97 
46 

95 
51 

58 
43 

52 
43 

52 
50 

66 
45 

51 
46 

58,8 
41,6 

Mm 

61 
92 

97 
90 

43 

66 
43 

79 
50 

78 
91 

67 
49 

61 
51 

98 
46 

97 
42 

90 
42 

59 
45 

50 
32 

94 

33 

96 
40 

96 

37 

61 
S4 

60 
34 

62 
30 

60 
31 

60 
32 

62 
43 

98 
47 

56 
46 

56 
40 

47 
42 

50 
45 

66 
46 

57 
45 

60.0 
41.9 

ROCKL I N 

Mm 

90 

99 
45 

39 

64 

40 

68 

42 

71 
40 

69 
40 

65 
44 

66 
92 

62 
43 

96 
43 

53 
43 

61 
32 

95 

27 

94 

30 

93 
27 

94 

26 

53 
25 

99 
29 

58 

26 

99 

26 

57 
32 

60 

32 

61 
38 

60 
38 

60 
34 

53 
34 

53 
38 

53 

38 

58.9 
35.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

Mm 

93 

97 
90 

62 
44 

69 
46 

71 
51 

67 
44 

97 
47 

67 
50 

61 
91 

99 
47 

92 
47 

61 
43 

92 
39 

93 
34 

96 

37 

99 

30 

60 
32 

61 
31 

97 
30 

97 

33 

57 
43 

57 
34 

96 
41 

56 
50 

60 
42 

55 
38 

58 
50 

97 
49 

51 
47 

56,5 
42.0 

SACRAMENTO  wB  CITY 

Mm 

94 

96 
91 

65 
47 

45 

50 

69 
90 

58 
49 

68 
54 

61 
92 

97 
48 

93 
48 

61 
47 

94 

40 

94 
36 

93 
39 

94 

36 

'* 

97 

36 

96 
34 

99 
34 

98 
36 

97 
49 

60 
37 

96 
44 

59 
52 

62 
45 

56 
40 

58 
50 

97 
49 

52 
48 

58.9 
44.2 

SHASTA  DAM 

Mm 

90 

96 
49 

94 
46 

65 
46 

62 
50 

7  1 
92 

71 
90 

63 
49 

59 
48 

97 
39 

94 

42 

91 
49 

94 
96 

46 

37 

48 
39 

92 
39 

38 

54 

39 

57 
42 

60 
38 

60 
39 

99 

40 

95 
43 

59 
45 

93 
46 

51 
43 

52 
41 

47 

40 

50 
45 

61 
45 

56.3 
43.4 

SIERRA  CITY 

Mm 

36 

94 

35 

62 
33 

65 
31 

61 
32 

69 
37 

97 
34 

91 
41 

47 
33 

39 

30 

39 

31 

42 
32 

37 
22 

36 
19 

38 

22 

41 

24 

19 

44 

22 

92 
25 

55 
26 

97 
28 

99 
32 

50 

30 

49 
35 

46 

33 

39 
33 

39 
32 

53 

33 

52 

30 

48.9 
30.0 

5TERRAV1LLE  RANGER  STA 

Mm 

31 

43 

30 

92 
20 

62 
25 

65 
29 

65 

20 

58 
25 

97 

30 

99 

29 

47 
27 

40 

22 

43 
29 

40 
12 

39 
15 

35 

8 

39 
8 

36 
6 

39 
5 

42 
6 

45 

9 

49 
14 

93 

10 

91 

19 

60 
33 

55 
31 

42 

26 

41 

29 

52 
22 

58 
2 1 

48.4 

SODA  SPRINGS  1  E 

Mm 

29 

51 
29 

38 

23 

47 

29 

90 
27 

91 

27 

53 
26 

43 

30 

38 
32 

32 
22 

26 
22 

32 
26 

28 
11 

22 

20 
13 

20 
9 

22 
11 

26 
9 

39 
11 

36 
15 

42 
17 

36 
21 

48 

21 

41 
31 

39 
21 

39 
21 

42 

22 

36.9 
20.4 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

Mm 

92 

90 

40 

44 

79 
41 

79 
40 

78 
45 

63 
50 

6 1 
46 

97 
42 

90 
40 

97 
44 

94 
36 

91 
27 

53 

30 

96 
33 

56 
27 

97 
27 

59 
26 

95 
29 

99 
36 

61 
35 

56 
42 

54 
49 

58 
42 

53 
40 

51 
46 

65 
41 

60 
39 

59.5 
38.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

40 

38 

60 
30 

39 

37 

68 
36 

56 
38 

9 1 
41 

46 

39 

42 
31 

36 
31 

42 
35 

95 

21 

36 

20 

40 
24 

44 

24 

46 

27 

90 

26 

94 

29 

55 
26 

91 

30 

96 
30 

53 
33 

47 

38 

49 
34 

37 
32 

42 

33 

63 
35 

53 

49.5 
31.5 

TURNTABLE  CREEK 

Mm 

49 

96 
45 

47 

65 
47 

72 
48 

79 

47 

51 
34 

52 
36 

99 
32 

91 
33 

34 

S3 
39 

97 
41 

63 
35 

62 
37 

60 
46 

53 
46 

53 
40 

66 

TWIN  LAKES 

Mm 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

Mm 

66 
43 

67 
40 

66 
43 

73 
37 

73 
34 

64 
41 

49 

38 

58 

38 

47 
29 

25 

95 

99 

24 

59 
24 

98 
24 

61 
24 

62 

55 
40 

60 
48 

57 
38 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

99 
47 

96 
90 

63 
42 

66 
46 

74 
53 

69 
44 

69 
49 

62 
91 

61 
92 

99 
47 

59 
46 

61 
50 

17 

40 

95 

32 

56 
42 

93 
43 

55 

30 

59 
43 

95 
28 

58 
29 

55 
30 

99 
40 

60 
36 

56 
41 

66 
48 

67 
49 

57 
40 

58 
50 

63 
48 

56 
47 

60.0 
43.0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

66 
49 

90 
49 

63 
36 

63 
40 

73 
41 

72 
43 

69 
45 

61 
47 

52 
40 

48 
36 

47 
35 

48 
42 

44 

27 

46 
28 

52 
32 

92 
28 

93 
27 

57 
29 

57 
30 

58 

30 

58 
31 

97 

36 

66 
36 

55 
43 

51 
44 

90 

37 

46 

37 

46 
41 

o4 
38 

62 
39 

56.2 
36.9 

See  Befersnce  Notes  FoUowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


See  Relerence  Notes  FoUowing  SUUOD  Inde] 
-  390  - 


StaUon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

»1 

55 
48 

53 
42 

65 
44 

63 
41 

74 
48 

72 
47 

63 
48 

55 
43 

54 

39 

52 
39 

46 
41 

51 
35 

47 
34 

48 
32 

54 
35 

93 
32 

53 
34 

99 
39 

59 
32 

59 
34 

56 
36 

55 
39 

59 
43 

54 
45 

50 
38 

46 
39 

47 
42 

68 
42 

56.2 
39.8 

MAX 
MIN 

w'tLLOWS 

MAX 
MIN 

65 
46 

68 
51 

56 
41 

64 
44 

66 
46 

41 

39 

46 

47 

60 
46 

60 
42 

57 
40 

61 
32 

32 

36 

56 
37 

57 
30 

57 
14 

59 

27 

58 
28 

60 
28 

51 
37 

60 
38 

59 
43 

57 
49 

54 

41 

60 
35 

55 
38 

61 
46 

66 
45 

60.4 
39.4 

WINTERS 

MAX 
MIN 

6S 
S3 

60 
50 

56 
54 

63 
46 

61 
51 

72 
42 

68 
46 

65 
50 

63 
52 

61 
47 

57 
47 

58 

47 

60 
38 

56 
35 

54 

40 

99 
41 

93 
31 

51 
40 

59 
27 

51 
28 

58 
29 

57 
38 

59 
40 

61 
37 

96 
48 

63 
47 

61 
40 

55 
48 

57 
47 

64 
47 

59.3 
42,9 

WOODLAND  1  WNW 
tt      ft  • 

MAX 

Mm 

66 
S2 

61 
50 

55 

41 

63 
45 

65 
49 

71 
42 

66 
45 

59 
47 

64 
54 

60 
47 

58 
47 

58 
47 

61 
36 

53 
3S 

92 
36 

93 
36 

93 
31 

56 
17 

57 
28 

57 
30 

57 
29 

55 
34 

58 
34 

60 
39 

96 
49 

60 
47 

58 
35 

54 
43 

55 
47 

62 
45 

58.8 
41.1 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

Boca 

MAX 
MIN 

4? 

28 

39 

30 

48 
26 

62 
26 

65 

22 

64 

18 

65 

22 

55 
29 

53 
31 

39 
29 

35 
23 

38 
26 

37 

10 

31 
8 

28 
7 

2^ 

25 

36 
•  4 

39 

0 

41 
1 

42 

5 

49 

16 

45 
16 

92 
29 

52 
32 

37 
22 

38 
22 

42 
29 

93 
19 

43.8 
17.8 

BOO  IE 

MAX 
MIN 

38 
26 

41 
21 

54 

15 

53 

16 

52 
14 

55 
>5 

48 

12 

42 
23 

35 
25 

26 
17 

29 
9 

32 
19 

22 

.'I 

16 

35 

42 

41 

42 

u 

44 
.  4 

47 

12 

48 

33 

37 
24 

35 
21 

44 

27 

53 

13 

49 
9 

37.5 
9.4 

SRtDSEPORT 

MAX 

Mm 

!2 
33 

54 

19 

65 
15 

67 

te 

67 
15 

63 
16 

60 
12 

55 
27 

44 

31 

38 

26 

41 
23 

42 

30 

14 

11 

2» 

29 
14 

n 

28 
.20 

32 
.13 

36 
.  8 

54 

12 

42 
8 

54 
16 

60 
32 

46 
35 

46 

30 

57 
36 

59 

20 

99 
16 

45.9 
15.3 

CEDARVILLE 

MAX 

Mm 

56 
42 

55 
37 

51 
29 

60 
31 

64 

30 

58 
29 

60 
29 

55 
35 

60 
39 

49 
34 

39 
28 

39 
31 

37 
22 

\l 

11 

28 
16 

1* 

31 
12 

31 
12 

32 
10 

38 
14 

47 
24 

44 

28 

54 
44 

49 
29 

39 
29 

41 
36 

48 
15 

60 
38 

45.5 
26.7 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

Mm 

58 
32 

45 

31 

44 

27 

56 
28 

58 

26 

61 
24 

61 
27 

51 
31 

48 

33 

39 
22 

31 
25 

36 
28 

33 
11 

11 

26 

32 
I 

37 

44 

0 

45 

4 

47 
16 

45 
18 

51 
28 

47 
31 

33 
25 

33 
26 

19 
28 

46 

20 

42.1 
19.0 

OOVLE  S  SSE 

MAX 

Mm 

46 
34 

53 
25 

60 
27 

67 
31 

62 
25 

62 
27 

60 
33 

57 
38 

♦9 

31 

43 

23 

49 
28 

43 

20 

It 

32 
19 

11 

J* 

35 

10 

35 
10 

36 
12 

42 
11 

47 
11 

49 

14 

60 

59 
36 

43 

31 

43 
31 

55 
28 

99 
30 

47,2 
23.2 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

MAX 

Mm 

57 
30 

58 
20 

65 
24 

62 
31 

61 

20 

57 
25 

61 
40 

51 
39 

43 
34 

41 
2* 

43 

32 

36 
19 

99 
14 

i» 

11 

37 
10 

38 
10 

40 

11 

90 

22 

45 
17 

55 
28 

57 
32 

49 
33 

46 
30 

51 
29 

56 
24 

98 
23 

48,0 
21.5 

PORT  eiOWELL 

MAX 

Mm 

57 
38 

55 
35 

50 
30 

66 
25 

65 
26 

66 
30 

52 
31 

62 
25 

52 
39 

45 
32 

36 
29 

36 
30 

36 
23 

30 
14 

12 

'? 

36 
8 

37 

40 
6 

48 
29 

47 

20 

48 

34 

50 
41 

45 

31 

40 
28 

46 
32 

60 
15 

92 
30 

46,7 
24,8 

MEVERS  4  SW 

MAX 

Mm 

47 
31 

46 
26 

54 
24 

59 
23 

55 
26 

60 
26 

53 

28 

49 
35 

41 
31 

33 
24 

35 
22 

34 

25 

31 
10 

'J 

2T 

26 

2J 

41 

3 

45 

47 
8 

46 
29 

51 
15 

47 

20 

49 
31 

40 
26 

36 
17 

41 

29 

42 

20 

92 
19 

42.6 
18.8 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

47 
33 

53 
29 

58 
32 

60 
29 

58 
29 

55 

30 

59 
28 

54 
32 

50 
36 

39 
25 

40 
24 

42 
24 

18 
14 

11 

26 
12 

JO 

» 

39 

17 

42 
18 

41 
18 

91 
20 

42 
21 

47 
33 

56 
36 

53 
18 

52 
24 

57 
32 

52 
28 

90 
25 

45.8 
24.5 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

58 
32 

50 
30 

42 
21 

56 

26 

58 
27 

59 
24 

61 
28 

59 
36 

47 

31 

37 

26 

37 
26 

36 
24 

33 

Jl 

28 

21 

32 
■  3 

40 

46 
4 

49 
6 

52 
14 

47 
19 

48 

20 

34 

24 

32 
25 

38 
26 

40 
21 

50 

20 

42,1 
17.6 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

^4 
40 

56 
40 

59 
22 

64 

27 

65 

30 

62 
23 

61 
28 

57 
41 

45 
57 

44 

31 

42 

30 

43 
32 

37 
17 

11 

It 

40 

12 

It 

'1 

40 
9 

39 
10 

40 

12 

92 
24 

48 
19 

56 
10 

57 
39 

51 

33 

43 

33 

48 
37 

57 
28 

60 
26 

48.6 
29.6 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

54 
31 

42 
29 

43 

29 

50 
32 

59 
32 

55 
30 

54 

31 

48 

30 

51 
32 

40 
26 

60 
26 

39 

27 

33 
15 

\\ 

27 

10 

» 

11 

30 
10 

40 
14 

42 

18 

42 
23 

45 

22 

43 

26 

49 
32 

45 
29 

38 
26 

36 
26 

40 
30 

40 
30 

41,0 
21,8 

TERMO 

MAX 

Mm 

47 
37 

47 
32 

57 

20 

63 

32 

64 
22 

66 
17 

55 

22 

56 
34 

46 

33 

41 

26 

34 

19 

35 
22 

30 

0 

39 

0 

37 
.  3 

37 

39 
6 

47 
22 

45 
14 

49 

29 

49 
36 

41 
29 

40 
29 

44 
33 

58 
27 

55 
22 

49,9 
18,8 

TruCKEE  RANCER  STATIO^ 

MAX 

Mm 

56 
27 

45 

26 

55 

27 

61 
26 

61 
2* 

62 
26 

52 
29 

49 

32 

38 
25 

33 
2J 

36 
28 

34 
12 

30 
6 

29 
6 

27 

10 

33 
•  2 

14 

37 
2 

38 

7 

46 
12 

42 
14 

51 
26 

49 

23 

42 
26 

48 

20 

42,9 
16,9 

WOOOrOBDS 
•      •  « 

MAX 

Mm 

54 
34 

53 
34 

58 
33 

68 
34 

59 
39 

62 
42 

61 
87 

56 
39 

47 

33 

39 
27 

42 

22 

41 
2« 

35 

19 

27 
19 

29 
It 

2* 

'I 

17 
9 

37 
17 

40 
18 

91 

22 

50 
26 

60 
33 

57 
39 

49 
39 

44 
33 

53 
15 

60 
36 

61 
17 

47,0 
27,6 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0<> 

AVILA  BEACH 

MAX 

Mm 

70 
55 

72 
50 

80 
53 

75 
50 

72 
44 

83 

47 

68 
47 

65 
57 

65 
56 

65 
50 

60 
46 

67 
56 

60 
47 

60 
41 

60 
40 

60 
37 

64 

40 

66 
35 

65 
33 

66 
35 

72 

40 

75 
48 

72 
44 

77 
52 

70 
54 

67 
48 

69 
46 

82 
57 

71 
46 

68,8 
46,3 

BEN  LOMOND 

MAX 

Mm 

61 
44 

60 
46 

63 
45 

64 
44 

66 
43 

67 
42 

65 
45 

66 
54 

60 
51 

55 
45 

60 
44 

58 
44 

54 
39 

55 
35 

56 
33 

95 
32 

49 
30 

48 
29 

50 
28 

52 
28 

55 
29 

56 
35 

57 
10 

58 
36 

59 
48 

58 
47 

57 
45 

58 
44 

60 
46 

60 
48 

98.1 
40,3 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

61 
54 

62 
52 

65 
48 

63 
54 

69 
54 

68 
50 

63 
51 

62 
54 

60 
53 

55 
47 

59 
47 

60 
48 

53 

40 

54 

38 

56 
42 

55 
99 

93 

39 

56 
40 

55 
39 

57 
39 

59 
39 

59 
45 

59 
43 

59 
46 

58 
53 

58 
46 

55 
43 

58 
50 

62 
48 

55 
48 

98.9 
46.3 

BURLINGAME 

MAX 

Mm 

62 
53 

66 
51 

65 
47 

64 
49 

71 
50 

67 
46 

66 
53 

65 
53 

66 
53 

62 
47 

66 
47 

60 
52 

»7 

42 

54 

39 

55 
46 

55 
38 

94 
34 

57 

33 

56 
33 

59 
32 

58 
34 

97 
47 

54 

39 

58 
43 

58 
51 

59 
49 

61 
39 

63 
49 

62 
47 

58 
43 

60.5 
44.6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

63 
49 

64 

42 

71 
42 

73 
41 

69 
42 

72 
44 

74 
45 

65 
49 

60 
50 

59 
44 

62 
44 

60 
49 

55 

37 

54 
32 

58 
27 

59 
28 

60 
33 

60 
28 

61 
28 

66 
31 

65 
32 

65 
32 

69 
37 

73 
42 

69 
48 

65 
48 

62 
34 

68 
36 

74 
41 

71 
45 

64.9 
39.3 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

66 
54 

61 
53 

61 
44 

63 
52 

68 
53 

71 
48 

66 
50 

61 
51 

65 
55 

61 
49 

59 
47 

59 
41 

60 
43 

55 
34 

57 
40 

58 
35 

94 

33 

58 
35 

60 
34 

55 
35 

55 
40 

54 
42 

58 
43 

60 
44 

57 
46 

60 
51 

59 
38 

60 
44 

57 
49 

60 
49 

59.9 
44.6 

OILROY 

MAX 

Mm 

71 
43 

65 
45 

64 

48 

71 
45 

73 
44 

68 
43 

75 
45 

70 
49 

68 
48 

62 
47 

57 
46 

60 
46 

63 
39 

55 
33 

54 
32 

56 
29 

96 
28 

57 
26 

58 

26 

61 
26 

63 
25 

64 
39 

61 
36 

64 
36 

64 
45 

64 
51 

63 
33 

61 
40 

65 
40 

59 
47 

61.1 
19.1 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

Mm 

59 
52 

65 
52 

64 
53 

64 

50 

65 
53 

69 
48 

61 
48 

65 
54 

64 
56 

61 
48 

61 
48 

60 
49 

58 
52 

60 
44 

92 
36 

99 

42 

96 
36 

59 
39 

57 

37 

56 
39 

59 
39 

53 
46 

60 
44 

64 
45 

62 
52 

59 
90 

56 
41 

57 
47 

59 
51 

57 
48 

59.8 
46.5 

HOLLISTER 

MAX 

Mm 

65 
52 

64 
45 

72 
48 

73 
45 

63 
43 

72 
41 

67 
43 

76 
51 

65 
52 

62 
47 

59 
46 

61 
49 

52 
39 

55 

31 

58 
27 

99 

26 

98 

31 

98 

26 

61 
25 

65 
25 

64 

26 

61 

30 

68 
32 

67 
36 

69 
47 

66 
47 

62 
32 

68 
39 

71 
38 

63 
40 

64.0 
38,6 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

69 
52 

68 
42 

70 
43 

78 
41 

77 
42 

72 
42 

67 
55 

64 
54 

60 
48 

64 
49 

64 
45 

57 
39 

54 

98 
33 

98 
26 

61 
25 

63 
27 

64 
28 

64 
41 

68 
31 

69 
36 

69 
47 

65 
52 

60 
33 

65 
32 

69 
36 

73 
37 

65.6 
39.8 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

Mm 

67 
44 

62 
50 

64 
51 

63 
45 

66 
49 

68 
45 

71 
44 

69 
44 

68 
53 

60 
47 

55 
44 

58 
48 

58 
38 

53 
31 

53 

36 

53 
35 

94 
29 

94 
29 

58 
27 

53 

29 

55 
29 

58 
29 

58 
35 

61 
36 

60 
40 

61 
49 

57 
37 

60 
35 

62 
45 

54 
41 

59.6 
39.8 

LOS  OATOS 

MAX 

Mm 

64 
53 

66 
50 

69 
49 

65 
45 

70 
47 

69 
45 

67 
46 

63 
49 

61 
53 

57 
46 

60 
47 

59 
47 

53 
39 

53 
35 

54 

32 

96 
32 

92 

30 

96 

30 

57 
29 

60 
29 

63 
31 

59 
44 

63 
36 

61 
40 

62 
50 

60 
50 

59 
36 

63 
46 

59 
42 

54 
44 

60.5 
41.7 

MARTINE2  EIRE  STATION 

MAX 

Mm 

67 
52 

61 
53 

65 
46 

61 
49 

65 
49 

7J 
44 

65 
44 

54 

49 

65 
50 

59 
48 

57 
48 

60 
47 

60 
42 

54 
34 

53 
33 

97 
39 

95 
32 

96 
31 

58 

30 

55 
30 

62 
32 

54 
34 

57 
38 

63 
38 

57 
38 

59 
38 

57 
37 

53 
37 

58 
48 

59 
49 

59.3 
41.2 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

64 
53 

60 
50 

68 
47 

68 

50 

64 

50 

67 
48 

67 
51 

66 
54 

62 
51 

58 
48 

60 
47 

59 
50 

55 
43 

54 

38 

55 
36 

97 
39 

99 
40 

95 
37 

59 
38 

63 
41 

62 
41 

61 
4T 

62 
43 

65 
44 

65 
52 

60 
51 

59 
47 

63 
46 

66 
46 

62 
44 

61.4 
45.6 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

morro  bay  fire  oept 

MAX 

s! 

65 

67 

80 

67  66 

60 

60 

61  57 

56 

58  57 

56 

58 

98 

59 

59 

61 

69 

68 

63 

60 

60 

65 

74 

63 

.2 

Mm 

49 

53 

47 

46 

47 

46 

94  95 

51 

47 

48 

43  39 

39 

35 

39 

34 

32 

35 

32 

45 

43 

41 

53 

46 

42 

50 

47 

44 

.1 

MOUNT  Diablo  n  sate 

MAX 

70 

67  99 

5 1 

51  46 

46 

93 

92 

97 

59 

61 

58 

64 

63 

55 

50 

58 

52 

65 

57 

.1 

MDJ 

46 

42 

45 

49 

91 

96 

48  46 

39 

39 

41 

32  33 

34 

35  32 

31 

37 

97 

38 

39 

43 

46 

49 

42 

36 

39 

42 

44 

41 

.0 

MnUNT  HAMILTON 

MAX 

63 

62 

97 

47  44 

45 

42 

33  32 

35 

48 

54 

54 

47 

55 

47 

,9 

MIN 

38 

39 

41 

44 

94 

49 

41  93 

31 

32 

32 

25  25 

24 

26  29 

27 

39 

42 

35 

41 

35 

.4 

NACIMIENTO  oam 

MAX 

70 

66 

62 

70 

77 

68  68 

60 

60 

59 

63  96 

53 

99 

96 

60 

62 

62 

67 

67 

69 

69 

67 

60 

65 

69 

64 

•  0 

MIN 

44 

44 

44 

41 

43 

40 

49  93 

48 

43 

46 

37  35 

32 

32  33 

30 

28 

29 

29 

30 

36 

36 

38 

46 

34 

34 

35 

38 

38 

.4 

NFWARK 

MAX 

69 

65 

66 

64 

71 

69 

60 

59 

60 

99 

99 

56 

57 

59 

62 

60 

64 

63 

MIN 

52 

52 

90 

93 

90 

'I 

49 

49 

54 

42 

36  38 

39 

96 

36 

37 

44 

47 

42 

44 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

62 

65 

63 

64 

66 

67 

65 

64  61 

60 

59 

55  57 

58 

56 

57 

54 

56 

55 

58 

58 

56 

58 

57 

60 

62 

54 

59 

.3 

MIN 

?9 

93 

90 

92 

95 

90 

93 

57  94 

48 

51 

50 

45  40 

49 

39  39 

37 

37 

41 

38 

48 

43 

45 

52 

48 

44 

52 

50 

49 

47 

.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

6 1 

69 

67 

64 

69 

63 

61  99 

54 

60 

60  49 

49 

92 

55 

54 

57 

54 

59 

59 

59 

61 

55 

57 

65 

56 

58 

.2 

MIN 

I* 

49 

46 

46 

47 

42 

49 

51  94 

47 

46 

47 

42  32 

31 

33  30 

26 

26 

29 

30 

47 

33 

37 

45 

44 

37 

38 

45 

45 

40 

.9 

PASO  ROBLES 

MAX 

68 

69 

7  3 

80 

78 

78 

62  60 

60 

60 

65 

61  57 

96 

98 

61 

64 

65 

67 

65 

66 

70 

69 

62 

65 

67 

75 

65 

,7 

Mm 

64 

41 

47 

38 

35 

40 

36 

92  92 

45 

92 

53 

36  28 

25 

23  31 

22 

21 

20 

21 

34 

31 

31 

36 

51 

32 

23 

32 

30 

35 

.5 

PA«0  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

69 

68 

73 

79 

77 

77 

70 

62  60 

60 

60 

65 

59  94 

59 

97 

60 

63 

62 

66 

65 

67 

72 

64 

61 

65 

66 

72 

64 

.3 

Mm 

49 

42 

48 

41 

38 

42 

39 

99  46 

49 

44 

47 

39  28 

27 

25  29 

29 

24 

23 

23 

37 

33 

33 

41 

45 

36 

31 

36 

33 

36 

.7 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

66 

59 

70 

77 

74 

77 

69 

66  60 

93 

93 

55 

51  51 

94 

56 

59 

64 

65 

64 

63 

74 

71 

63 

61 

68 

72 

78 

63 

.4 

Mm 

49 

38 

41 

39 

39 

40 

41 

91  46 

43 

40 

46 

34  28 

28 

24  28 

24 

21 

23 

24 

37 

31 

34 

43 

46 

30 

31 

31 

32 

35 

.9 

PUMO  BEACH 

MAX 

65 

65 

72 

67 

67 

80 

66 

64  62 

60 

96 

62 

99  95 

97 

57 

58 

58 

60 

65 

67 

63 

70 

64 

61 

67 

80 

69 

63 

,7 

Mm 

55 

52 

92 

48 

45 

46 

47 

96  55 

90 

46 

43 

44  41 

40 

36  37 

33 

36 

34 

34 

42 

50 

43 

51 

53 

49 

43 

52 

48 

45 

,4 

POINT  PlEOHAS  BLANCAS 

MAX 

64 

66 

68 

62 

62 

66 

63 

63  63 

61 

60 

60 

96  96 

96 

56 

61 

63 

60 

64 

67 

60 

63 

62 

61 

64 

64 

64 

61 

.6 

Mm 

52 

43 

47 

49 

46 

45 

47 

55  49 

48 

46 

50 

47  34 

36 

34  40 

37 

33 

40 

37 

44 

49 

45 

46 

49 

42 

43 

43 

45 

43 

.9 

PORT  CHICA60  NAVAL  DEP 

MAX 

66 

63 

99 

62 

64 

69 

65 

60  67 

60 

96 

60 

69  63 

94 

55 

58 

53 

59 

55 

57 

61 

57 

61 

59 

59 

60 

57 

59 

.6 

Mm 

49 

53 

49 

91 

92 

43 

49 

47  52 

47 

46 

48 

38  30 

30 

39  29 

30 

28 

29 

29 

29 

34 

34 

42 

51 

35 

35 

45 

46 

40 

.4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

62 

6 1 

72 

79 

66 

55  52 

9 1 

90 

55 

49  47 

49 

51 

55 

57 

64 

61 

61 

69 

65 

58 

56 

60 

61 

76 

59 

.0 

Mm 

46 

34 

38 

39 

34 

38 

95 

47  48 

41 

38 

45 

32  25 

24 

21  27 

19 

17 

19 

19 

31 

29 

29 

41 

43 

25 

25 

29 

30 

32 

.1 

REDWOOD  City 

MAX 

65 

70 

68 

69 

72 

69 

65 

65  63 

60 

62 

62 

57  55 

97 

59 

59 

60 

99 

60 

62 

64 

62 

60 

63 

64 

65 

53 

62 

,4 

Mm 

»5 

91 

47 

47 

48 

45 

45 

54  49 

44 

47 

53 

41  34 

39 

33  32 

31 

30 

30 

31 

40 

37 

40 

49 

50 

38 

36 

46 

44 

42 

.1 

RICHMOND 

MAX 

6S 

62 

69 

67 

69 

67  TO 

57 

61  53 

99 

62 

95 

97 

61 

59 

6 1 

60 

59 

57 

60 

59 

60 

.6 

MIN 

«3 

54 

48 

47 

55 

90 

51 

94  94 

49 

49 

50 

45  38 

42 

41  36 

39 

36 

39 

38 

46 

41 

43 

49 

53 

43 

43 

51 

49 

46 

.2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

62 

60 

67 

62 

65 

69 

62 

60  58 

96 

99 

57 

51  91 

51 

54 

51 

53 

94 

55 

6  1 

64 

58 

55 

53 

58 

57 

53 

57 

.1 

Mm 

SJ 

51 

52 

42 

40 

38 

43 

44  51 

43 

49 

48 

33  28 

38 

37  26 

25 

25 

26 

29 

41 

32 

35 

35 

34 

32 

39 

42 

41 

38 

.9 

SALINAS  2  E 

MAX 

66 

63 

7 1 

79 

67 

71 

68 

71  6* 

60 

99 

61 

17  94 

57 

96 

63 

64 

64 

63 

69 

69 

67 

62 

60 

65 

75 

66 

64 

.3 

Mm 

!2 

45 

43 

42 

49 

44 

46 

47  92 

47 

46 

52 

39  32 

31 

30  39 

29 

32 

33 

33 

45 

36 

41 

49 

50 

35 

37 

40 

44 

41 

,1 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

66 

63 

71 

79 

67 

72 

68 

71  62 

60 

60 

61 

56  94 

97 

96 

60 

63 

62 

64 

66 

66 

67 

62 

60 

65 

73 

65 

63 

.6 

Mm 

SI 

47 

45 

44 

47 

47 

46 

95  49 

49 

48 

49 

39  34 

33 

92  39 

32 

34 

36 

36 

41 

39 

42 

51 

43 

36 

39 

40 

46 

42 

.2 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

66 

67 

69 

77 

74 

76 

77 

64  61 

97 

96 

62 

94  94 

94 

95 

58 

62 

64 

69 

67 

71 

72 

69 

61 

66 

67 

76 

64 

.6 

?0 

38 

38 

38 

37 

38 

37 

53  90 

47 

42 

49 

39  99 

27 

24  3* 

24 

22 

24 

24 

39 

30 

94 

42 

47 

30 

31 

32 

36 

36 

.2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

61 

63 

65 

69 

74 

67 

99 

64  63 

99 

56 

94  96 

99 

99 

57 

60 

99 

61 

59 

96 

56 

56 

55 

56 

56 

64 

99 

,9 

Mm 

!J 

52 

47 

97 

99 

93 

52 

97  93 

92 

47 

40 

34  37 

49 

40  40 

36 

38 

38 

40 

49 

42 

41 

42 

40 

40 

41 

41 

52 

45 

.1 

SAN  FRANCISCO  MB  AP 

MAX 

62 

61 

63 

63 

69 

66 

66 

62  98 

97 

99 

57 

94  93 

99 

95 

54 

96 

94 

56 

54 

59 

60 

56 

56 

99 

57 

92 

57 

,9 

Mm 

S4 

53 

51 

92 

92 

48 

51 

99  90 

49 

48 

46 

42  41 

44 

39  36 

36 

35 

39 

35 

44 

40 

44 

52 

45 

41 

49 

46 

46 

45 

,3 

S  F  FEDERAL  BUILDINS 

MAX 

62 

64 

64 

69 

74 

68 

66 

65  60 

99 

56 

99  96 

97 

59 

56 

98 

58 

59 

61 

60 

60 

57 

57 

60 

61 

93 

60 

.2 

Mm 

ST 

54 

53 

94 

98 

99 

54 

57  54 

50 

91 

49 

46  44 

48 

46  49 

49 

44 

44 

45 

50 

47 

52 

53 

50 

47 

93 

53 

90 

50 

,4 

SAN  SREGORIO  2  SE 

MAX 

99 

61 

66 

68 

71 

66 

67 

61  61 

60 

98 

62 

94  99 

99 

57 

59 

61 

65 

61 

64 

64 

60 

58 

60 

61 

66 

63 

61 

.5 

SI 

47 

48 

44 

47 

39 

43 

52  50 

46 

47 

49 

43  32 

36 

36  39 

29 

31 

32 

30 

43 

38 

43 

92 

43 

38 

44 

44 

43 

41 

.8 

SAN  JOSE 

MAX 

66 

67 

69 

69 

68 

69 

69 

62  63 

60 

97 

62 

96  94 

99 

97 

57 

60 

60 

60 

61 

62 

63 

62 

60 

66 

63 

56 

61 

.3 

Mm 

S2 

49 

48 

46 

47 

44 

46 

50  53 

47 

46 

52 

36  34 

37 

90  30 

29 

30 

29 

91 

43 

41 

40 

91 

49 

37 

47 

46 

47 

42 

,4 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

76 

65 

67 

79 

79 

79 

82 

65  63 

61 

99 

60 

62  56 

94 

96 

59 

64 

66 

66 

65 

70 

73 

70 

63 

60 

67 

74 

65 

.6 

S2 

48 

48 

46 

42 

43 

44 

50  55 

48 

49 

47 

44  40 

40 

32  33 

36 

37 

31 

32 

38 

43 

44 

43 

51 

47 

49 

44 

50 

43 

.3 

SAN  MATEO 

MAX 

62 

64 

66 

69 

73 

69 

68 

64  62 

59 

60 

60 

94  54 

96 

96 

56 

99 

96 

60 

59 

61 

60 

58 

60 

63 

60 

57 

60 

.5 

53 

49 

90 

92 

91 

90 

55  53 

47 

49 

52 

45  38 

46 

37 

38 

41 

36 

49 

41 

48 

52 

51 

42 

51 

48 

46 

46 

.3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

67 

67 

69 

69 

70 

70 

68 

65  63 

62 

98 

62 

62  60 

95 

96 

58 

60 

60 

60 

61 

63 

64 

60 

63 

64 

63 

60 

62 

.4 

S2 

51 

48 

47 

48 

47 

46 

47  93 

47 

46 

50 

41  38 

33 

31 

33 

32 

32 

32 

38 

42 

47 

45 

39 

39 

42 

40 

41 

.6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

66 

65 

71 

72 

67 

70 

64 

61 

99 

62 

57  56 

96 

56 

61 

64 

65 

69 

66 

68 

63 

61 

59 

65 

71 

67 

63 

•  6 

45 

46 

43 

49 

49 

43 

43 

90  93 

48 

46 

52 

37  34 

39 

33 

28 

29 

29 

30 

37 

41 

47 

47 

35 

42 

41 

39 

40 

.4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

67 

62 

69 

68 

67 

73 

70 

59 

96 

58 

58  53 

59 

54 

58 

58 

58 

62 

60 

62 

60 

58 

58 

59 

60 

60 

,7 

Mm 

50 

91 

47 

47 

50 

51 

90 

91  94 

46 

46 

47 

39  36 

39 

37 

35 

38 

40 

39 

42 

42 

47 

50 

40 

42 

49 

44 

44 

,1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

67 

63 

60 

69 

65 

7 1 

67 

61  53 

It 

58 

63 

59 

60 

59 

.6 

Mm 

52 

52 

42 

49 

45 

44 

43 

44 

44 

4I 

34  26 

28 

25 

24 

25 

28 

32 

32 

41 

50 

32 

42 

42 

46 

38 

.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

67 

65 

63 

71 

72 

67 

70 

66  61 

61 

60 

59 

62 

57 

99 

60 

58 

6 1 

64 

69 

68 

66 

65 

60 

70 

63 

,3 

«      •  tt 

53 

46 

49 

49 

46 

44 

49 

91  94 

48 

48 

49 

40 

33 

32 

32 

29 

29 

32 

31 

37 

36 

41 

49 

51 

35 

42 

43 

40 

41 

,3 

SAN  JOAQUIN 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

67 

62 

69 

63 

65 

68 

66 

63 

70 

63 

98 

59 

55 

61 

57 

Mm 

95 

95 

51 

94 

93 

46 

48 

90 

49 

47 

47 

40 

49 

48 

48 

ANTiocH  Pumping  plant 

MAX 

66 

63 

60 

61 

69 

70 

67 

97 

70 

63 

96 

59 

60 

55 

54 

99 

53 

55 

96 

55 

96 

55 

56 

63 

57 

61 

59 

62 

60 

55 

59 

.6 

92 

50 

91 

46 

49 

46 

47 

48 

92 

47 

46 

46 

42 

36 

35 

31 

29 

34 

26 

27 

27 

31 

35 

39 

42 

48 

35 

44 

45 

47 

41 

,1 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

78 

62 

63 

70 

76 

77 

77 

78 

78 

51 

93 

52 

55 

49 

49 

49 

52 

49 

52 

58 

61 

66 

64 

63 

55 

63 

58 

54 

61 

65 

61 

3 

Mm 

48 

40 

41 

46 

46 

47 

47 

49 

48 

40 

42 

41 

34 

29 

28 

30 

35 

27 

28 

30 

94 

37 

37 

36 

40 

40 

38 

35 

36 

40 

38 

3 

AUBERRY 

MAX 

59 

62 

69 

74 

74 

76 

73 

66 

96 

48 

47 

54 

46 

45 

49 

47 

50 

47 

54 

58 

62 

61 

59 

67 

57 

59 

51 

56 

63 

69 

58 

6 

Mm 

49 

39 

39 

4) 

44 

49 

43 

90 

47 

38 

40 

44 

39 

27 

31 

26 

35 

22 

24 

27 

29 

39 

31 

35 

42 

44 

31 

36 

34 

36 

36 

6 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

65 

67 

67 

77 

97 

69 

76 

74 

65 

60 

62 

66 

55 

53 

49 

57 

48 

55 

58 

61 

63 

60 

57 

61 

66 

61 

57 

63 

64 

62 

61 

7 

Mm 

52 

44 

41 

40 

41 

46 

42 

53 

55 

47 

45 

51 

39 

36 

30 

34 

38 

33 

31 

31 

33 

38 

38 

40 

39 

44 

40 

38 

40 

38 

40 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   391  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued   .  

Station 

Day  oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

b<lCh  power  house 

MAX 
MIN 

66 
92 

61 
44 

64 
44 

70 
50 

69 
51 

70 
51 

70 
51 

68 
92 

64 
48 

50 
40 

47 

40 

53 
44 

50 
39 

44 
92 

44 

29 

48 
92 

47 
96 

46 
90 

48 
33 

51 
36 

56 
97 

58 

54 
37 

58 
41 

69 
43 

56 
47 

56 
39 

55 
41 

57 
40 

62 
46 

56.9 
41.7 

BlACKWELLS  CORNER 

MAX 

BUTTONWtLLOW 

MAX 

73 
48 

69 
49 

69 
44 

67 
38 

73 
46 

63 
48 

67 
47 

71 
48 

78 
53 

69 

49 

62 
40 

64 
47 

68 
43 

57 
99 

54 
32 

53 
29 

59 
95 

49 
26 

5T 

57 
24 

58 
25 

62 
33 

61 
33 

60 
32 

60 
35 

66 
40 

63 
45 

59 
32 

65 

33 

64 
33 

63.1 
38.4 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

it 
J5 

41 

30 

48 
29 

63 
32 

69 

33 

64 

33 

69 
35 

98 
39 

49 
37 

40 
29 

33 
28 

40 
32 

33 
15 

98 
19 

99 
17 

97 
14 

42 

17 

44 

48 
18 

59 

16 

57 
26 

54 
25 

56 
26 

S3 
32 

55 

28 

40 

30 

38 
30 

49 

28 

60 
31 

46.7 
26.9 

CAMP  PARDEE 

MAX 

70 
51 

58 
48 

60 
46 

66 
46 

69 
47 

70 
48 

72 
48 

64 

49 

67 
52 

58 
43 

55 
44 

53 
45 

52 
94 

54 

39 

94 
95 

49 

98 

55 
94 

54 

57 
96 

59 

38 

59 
40 

59 
44 

60 
45 

56 
48 

57 
37 

52 
38 

57 
41 

51 
40 

58.6 
41.8 

CATHEYS  VY  bull  run  Rk 

MAX 

71 

50 

63 
40 

62 
39 

67 
41 

73 
43 

79 
44 

77 
44 

74 
54 

60 
51 

55 
41 

50 
39 

52 
44 

48 

25 

49 
29 

54 

90 

48 

29 

54 
25 

50 

55 

58 
27 

60 
39 

59 
37 

56 
36 

63 
41 

57 
47 

58 
33 

55 
41 

58 
36 

60 
37 

59.3 
37.6 

cnerry  valley  OAM 

MAX 

63 
37 

42 
32 

63 
33 

67 
38 

67 
J9 

69 
39 

61 
41 

54 
37 

40 
31 

41 
29 

45 

98 
19 

41 

21 

95 

20 

35 
15 

40 
16 

50 

5, 

55 
28 

57 
36 

55 
29 

59 
32 

56 
92 

60 
28 

45 
33 

34 

66 
37 

52.0 
29.5 

CnALINGA 

MAX 

70 
56 

69 
46 

66 
46 

70 
45 

69 
43 

69 
47 

76 
44 

69 
54 

64 

95 

61 
47 

55 
47 

61 
51 

,^ 

56 

93 

55 

30 

51 
28 

54 
34 

54 

27 

„ 

59 

62 

28 

62 
41 

62 
35 

65 
95 

45 

51 

61 
42 

63 
37 

65 
35 

62 
34 

62.5 
40.3 

CORCORAN  IRRIS  DIST 

MAX 

6« 
51 

68 
44 

67 
46 

63 
44 

69 
45 

63 
48 

62 
50 

73 

50 

75 

50 

64 
49 

60 
46 

59 
46 

♦  T 

54 

94 

51 
99 

50 
94 

55 
35 

53 
31 

,4 

57 

59 
27 

60 
31 

60 
35 

56 
96 

60 
98 

41 

64 
38 

60 
36 

35 

63 
36 

61.5 
39.6 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

66 
52 

67 
43 

63 
43 

67 
40 

65 
43 

60 
43 

67 
91 

68 
48 

64 
49 

59 
45 

53 
45 

62 
49 

„ 

55 

32 

55 

90 

90 
26 

55 
98 

55 
25 

55 

57 

59 
24 

60 
44 

56 
33 

55 
96 

61 
48 

61 
48 

62 
31 

63 
42 

56 
37 

55 
41 

59.5 
39.0 

DUDLEYS 

MAX 

5* 
43 

55 

33 

63 
32 

70 
33 

72 
32 

72 
35 

69 
39 

57 
43 

53 
42 

42 

32 

41 
32 

49 
39 

43 

20 

46 
23 

40 

18 

44 

15 

52 
18 

57 

62 

59 
24 

6l 
34 

26 

62 
97 

53 
31 

27 

37 

31 

69 
30 

56.0 
30.1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

65 
90 

59 
46 

67 
42 

72 
44 

68 
43 

75 
42 

68 
45 

66 
47 

62 
50 

52 
43 

49 
44 

54 
48 

„ 

53 
91 

54 

27 

56 

28 

54 
54 

57 

27 

56 

59 
28 

59 

29 

60 
39 

62 
34 

63 
38 

62 
46 

59 
48 

53 
34 

58 
45 

59 
37 

62 
37 

59.9 
39.1 

FIVE  POINTS  i  SSW 

MAX 

rPESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

66 
50 

67 
45 

65 
48 

72 
46 

69 
46 

66 
92 

74 
92 

72 
99 

60 
52 

99 
45 

57 
46 

65 
45 

93 
37 

53 
99 

59 

90 

54 

93 

96 
35 

„ 

59 
29 

59 
29 

62 
91 

62 
40 

60 
36 

60 
97 

62 
42 

64 
45 

59 
38 

62 
36 

38 

64 

36 

61.7 
40.6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

74 

93 

66 
42 

69 
44 

66 
44 

75 
41 

70 
43 

67 
49 

75 
48 

72 

54 

58 
45 

52 
44 

56 
46 

64 

40 

59 
90 

59 

90 

52 
94 

53 
35 

52 
30 

57 
93 

58 
90 

62 
32 

60 
34 

94 

6 1 
99 

60 
43 

63 
33 

36 

40 

63 
35 

61.4 
39.0 

GIANT  FOREST 

MAX 

95 
39 

39 
27 

43 
27 

92 
31 

59 

35 

59 
37 

96 
34 

55 

33 

45 

52 

34 

27 

32 
21 

39 
24 

97 
19 

24 

29 
1 

28 
12 

27 
12 

„ 

93 
13 

97 
17 

43 

21 

45 

27 

26 

28 

91 

34 

37 
21 

40 
20 

31 

55 
34 

41.9 
24.6 

GLENNVILLE 

MAX 

60 
41 

57 
32 

70 
30 

77 
34 

76 
37 

74 
38 

72 
36 

66 
37 

62 
33 

61 
84 

47 

33 

51 
43 

47 

91 

98 
24 

98 
18 

47 

22 

99 
91 

55 
19 

58 
21 

66 
23 

65 
23 

24 

29 

60 
29 

46 
35 

50 
35 

11 

28 

76 
29 

56.8 
29.6 

GRANT  GROVE 

MAX 
MD4 

97 
95 

38 
28 

44 

31 

56 
37 

59 
40 

94 
41 

97 
38 

53 
33 

46 

32 

53 
26 

29 
21 

34 

26 

36 

18 

24 

10 

29 

10 

27 
19 

27 
14 

96 
18 

49 
21 

48 

28 

52 
32 

92 

53 
96 

95 
96 

34 

22 

24 

34 

58 
40 

43.4 
27,4 

HANPORD 

MAX 
MIN 

68 
59 

67 
40 

67 
43 

72 
42 

67 
42 

63 
47 

72 
46 

76 
49 

68 

50 

61 
42 

60 
41 

68 

42 

58 
98 

56 

91 

54 

90 

95 

28 

56 
96 

„ 

60 
24 

61 
29 

69 

25 

62 

38 

60 
30 

62 
94 

65 
37 

46 

63 
35 

33 

33 

61 
36 

63.1 
37.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

62 
38 

47 
35 

64 
34 

65 
37 

66 
36 

68 
37 

62 
39 

61 
38 

43 
33 

32 

43 

43 
28 

34 

19 

98 
25 

37 

20 

42 

48 
22 

45 
29 

49 
26 

sl 

57 

30 

55 
31 

38 

60 
28 

26 

35 

55 
36 

51.9 
30.8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
JO 

38 
24 

93 
27 

56 
31 

51 

30 

93 
31 

90 
28 

44 

31 

38 
26 

28 
20 

30 
18 

30 
26 

26 
13 

25 

26 

25 
8 

30 
8 

36 

99 

7 

49 

18 

49 

22 

28 

53 
25 

55 
31 

32 

30 

37 
16 

30 

31 

56 
31 

42,2 
22,2 

IDRIA 

MAX 
MIN 

63 
47 

58 
40 

61 
43 

74 

50 

71 
50 

70 
49 

74 
49 

97 
48 

54 
49 

49 
40 

52 

40 

54 

45 

46 
33 

43 
33 

45 
28 

45 
29 

46 
91 

46 

51 
91 

55 
35 

60 
45 

39 

37 

42 

50 

45 

35 

38 

41 

76 
48 

57,5 
40.6 

KERN  RIvER  PH  no  1 

MAX 
MIN 

69 
56 

62 
49 

68 
49 

77 
92 

74 
51 

68 
90 

80 
95 

74 
56 

67 
53 

97 
47 

60 
46 

69 

52 

59 
44 

50 
99 

46 

97 

60 
40 

50 
43 

,3 

59 
41 

59 
42 

63 
41 

44 

43 

62 
43 

48 

52 

" 

44 

63 
49 

65 
46 

62.2 
46,3 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

67 
93 

68 
38 

76 
37 

78 
90 

78 
48 

76 
56 

75 
51 

69 
43 

62 
42 

48 
38 

54 
39 

60 
44 

52 
98 

48 

29 

48 
27 

48 

90 

42 

90 

,j 

55 
25 

61 
31 

69 
29 

66 
39 

70 
29 

67 
36 

68 
32 

60 
42 

40 

68 
33 

74 

33 

73 
37 

62,9 
37,4 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

74 
48 

71 
46 

67 
51 

62 
49 

70 
50 

68 
44 

60 
46 

74 
46 

72 
54 

65 
42 

60 
45 

60 
45 

68 

43 

56 
39 

52 
97 

54 
95 

50 
92 

52 

56 
91 

58 
91 

60 
91 

36 

39 

61 
91 

63 
33 

64 
39 

40 

34 

63 
39 

64 
39 

62.3 
40,  I 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

70 
58 

68 
50 

66 
50 

72 
47 

71 
47 

62 
45 

75 
45 

72 
59 

63 
59 

61 
48 

58 
47 

68 

55 

56 
44 

92 
40 

52 
98 

59 
99 

54 
42 

,j 

57 
96 

58 
36 

60 
98 

60 
46 

39 

63 
96 

64 
46 

69 
47 

45 

41 

44 

59 
42 

62.1 
44,4 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

47 

63 
43 

65 
44 

69 
40 

68 
41 

67 
43 

68 
44 

68 
50 

69 
55 

61 
47 

57 
45 

55 
48 

60 
35 

54 

91 

54 

92 

97 

28 

92 
29 

55 

99 

27 

56 
25 

59 
26 

99 
42 

62 
27 

59 
94 

59 
42 

6 1 
44 

59 
34 

56 
35 

60 
36 

60 
36 

60.3 
37.8 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

65 
52 

65 
44 

64 

50 

65 
41 

67 
42 

64 
41 

68 
49 

69 
51 

69 
51 

57 
45 

93 
44 

60 
49 

55 
99 

52 
90 

56 
29 

50 
28 

97 
95 

54 

57 
27 

59 
26 

59 
27 

40 

37 

34 

44 

50 

33 

38 

38 

52 
40 

59,9 
39,4 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

66 
53 

69 
41 

66 
40 

73 
42 

69 
42 

68 
45 

72 
40 

75 

50 

56 
51 

58 
44 

97 
42 

62 
48 

94 

36 

59 
93 

52 
28 

56 
35 

59 
39 

54 

58 
30 

59 
29 

63 
30 

61 
37 

60 
34 

62 
34 

64 
37 

63 
45 

56 
32 

60 
36 

64 

36 

66 
34 

61,6 
38  4 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

66 
51 

66 
42 

68 
40 

73 
41 

63 
41 

68 
49 

73 
44 

76 
48 

63 
52 

59 
48 

99 
43 

64 
52 

55 
41 

54 

31 

53 
30 

57 
99 

52 
96 

5 

58 
28 

60 
28 

63 
28 

60 
36 

59 

33 

64 
33 

63 
38 

62 
46 

36 

6  1 
35 

65 
34 

65 
34 

62.0 
36  7 

LCD  I 

MAX 

Mm 

62 
50 

62 
47 

60 
49 

66 
43 

67 
44 

68 
44 

60 
48 

70 
49 

70 
48 

59 
45 

51 
45 

55 
50 

55 
36 

95 
92 

55 
31 

52 
28 

55 
27 

56 

57 
26 

57 
24 

98 
27 

59 
44 

62 
34 

58 
38 

60 
50 

60 
45 

59 
34 

60 
47 

54 

43 

53 

40'l 

LOS  BANDS 

MAX 

Mm 

69 
52 

65 
44 

63 
49 

60 
44 

65 
44 

59 
43 

64 
49 

67 
50 

64 
54 

61 
47 

57 
46 

64 
49 

57 
36 

55 
92 

55 
31 

50 
27 

56 
32 

54 

55 
25 

57 

27 

57 

28 

61 
44 

57 
35 

59 
93 

64 
49 

61 
50 

62 
34 

64 
39 

57 

40 

55 
49 

59.8 
40.3 

MADERA 

MAX 

Mm 

69 
94 

70 
45 

68 
49 

65 
43 

69 
46 

67 
46 

64 
45 

73 
51 

60 
46 

59 
44 

55 
47 

66 
41 

54 

92 

53 
29 

57 
31 

91 
92 

55 
30 

56 
29 

60 
30 

61 
39 

66 
39 

56 
96 

61 
41 

58 
48 

63 
34 

61 
36 

65 
39 

62 
38 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

65 
55 

60 
50 

59 

90 

65 
45 

69 
52 

64 
41 

62 
46 

64 
47 

61 
53 

58 
47 

53 
46 

59 
49 

54 
44 

53 
35 

53 

33 

52 
91 

54 

92 

5j 

64 
28 

55 
27 

56 
27 

53 
45 

60 
94 

56 
36 

60 
90 

57 
48 

59 
34 

60 
47 

57 
46 

55 

'I'o 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

68 
53 

68 
49 

67 
46 

72 
42 

62 
43 

68 
42 

74 
41 

76 
49 

70 
54 

62 
47 

63 

40 

69 
49 

57 

41 

51 
99 

51 
23 

56 
34 

48 

99 

5j 

56 
32 

58 
34 

61 
34 

61 
37 

58 
39 

63 
57 

65 
41 

67 
47 

59 
45 

63 
37 

59 
40 

63 

62.3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

Mm 

69 
52 

67 
45 

65 
50 

68 
42 

69 
45 

66 
47 

68 
51 

68 

51 

67 
53 

60 
49 

68 
45 

69 
48 

S9 
37 

93 
33 

52 
31 

51 
29 

97 
94 

58 
28 

59 
27 

59 
28 

60 
43 

56 
35 

60 
38 

59 
47 

65 
49 

62 
34 

64 
39 

63 
41 

56 
42 

61.6 
40.7 

MODESTO 

MAX 

Mm 

68 
46 

65 
44 

64 
46 

69 
41 

67 
43 

61 
43 

62 
49 

71 
49 

69 
49 

98 
44 

54 
45 

64 
47 

57 
37 

94 

93 

56 

30 

51 
27 

55 
31 

59 
27 

59 
26 

57 
27 

56 
43 

59 
34 

51 

37 

61 
48 

58 
38 

64 
32 

63 
43 

54 

40 

65 
47 

59.6 
39.0 

NFWMAN  2  NW 

MAX 

Mm 

67 
54 

64 
46 

62 
92 

62 
43 

63 
43 

62 
43 

59 
90 

67 
49 

63 
92 

60 
47 

54 
46 

62 
49 

56 
38 

52 
31 

53 

33 

49 

28 

59 
92 

52 
27 

54 

29 

55 
26 

57 
44 

57 
35 

55 
33 

63 
49 

62 
48 

60 
33 

62 
33 

60 
40 

54 
47 

58.4 
40,3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

71 
46 

55 
36 

61 
36 

69 

42 

73 
42 

76 
45 

76 
40 

47 
33 

42 

33 

48 

59 

51 
32 

43 

23 

46 

26 

51 
25 

44 

25 

20 

47 
23 

54 

26 

30 

66 

66 

30 

62 
32 

71 
42 

60 
44 

58 
31 

58 
36 

65 
34 

58.0 
33,5 

See  Reference  Noles  FoUowlng  StalioD  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

age 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

26 

28 

29 

30 

31 

Aver 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MDJ 

67 
S3 

63 
47 

62 
49 

62 
41 

67 
44 

69 
48 

63 
48 

65 
52 

68 
54 

63 
45 

57 
46 

59 
47 

60 
37 

52 

30 

53 

28 

95 

33 

49 
29 

S3 

27 

53 

31 

54 
27 

56 
33 

56 

39 

59 

37 

57 
35 

56 
40 

59 
48 

58 
34 

57 
38 

57 
40 

54 
44 

'o' I 

ORANGE  COVE 

MAX 
Mm 

73 

s* 

63 
41 

65 
41 

67 
43 

75 

40 

67 
48 

68 
46 

74 

52 

70 
51 

61 
45 

59 
43 

57 

50 

63 
39 

54 

31 

52 

28 

50 
34 

55 
34 

54 

30 

54 
29 

59 
28 

99 
29 

63 
88 

60 
33 

60 
85 

62 

39 

65 
46 

65 
33 

58 
36 

60 
36 

65 
34 

61.9 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

74 
SI 

67 
41 

67 
40 

69 
42 

79 
40 

63 
43 

66 
43 

76 
43 

65 
45 

64 
44 

61 
43 

59 
49 

65 
41 

55 
30 

54 
28 

52 
33 

58 
37 

53 
31 

56 
27 

60 
27 

60 
28 

69 
35 

62 
33 

62 
35 

63 
88 

65 
43 

60 
36 

58 
36 

62 
35 

65 
35 

62.7 

POSEY  3  E 

MAX 

MIN 

S6 
3S 

52 
30 

57 
31 

68 
38 

70 
31 

67 
43 

65 
46 

97 
35 

47 

33 

41 

30 

39 

29 

31 

22 

39 
21 

33 
14 

32 
11 

29 
15 

36 
24 

41 
14 

50 
16 

49 

22 

59 
26 

94 

80 

59 
29 

58 
31 

60 
32 

52 

30 

49 
30 

53 

26 

59 
31 

63 
34 

51.1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

64 
39 

49 

38 

64 
36 

69 
43 

66 
49 

71 
48 

69 
48 

99 
45 

53 
40 

40 

32 

35 
32 

44 

33 

39 

30 

39 
23 

38 
32 

40 

30 

40 
29 

48 

33 

52 
29 

58 
30 

60 
S4 

97 
37 

61 
40 

59 
42 

57 
43 

56 
40 

45 
84 

46 
39 

64 
41 

64 
47 

53.6 
36.9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

6S 
55 

63 
48 

66 
52 

61 
44 

62 
47 

66 
46 

61 
48 

64 

49 

71 
54 

62 
48 

57 
47 

60 
48 

61 
43 

54 
35 

53 

39 

54 
31 

49 
34 

53 
30 

91 
29 

52 
31 

55 
32 

57 
35 

59 
39 

56 
88 

57 
42 

64 
52 

62 
41 

62 
45 

63 
43 

55 
47 

59.2 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

66 
46 

55 
46 

60 
38 

64 
39 

73 
39 

71 
41 

70 
42 

70 
46 

61 
49 

52 
38 

47 
40 

56 
41 

51 
33 

42 

25 

50 
26 

52 
25 

46 

29 

53 
22 

51 
25 

54 

26 

56 
27 

63 
31 

68 
32 

59 

85 

67 
41 

65 
43 

54 
31 

53 
34 

57 
35 

61 
36 

56.1 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTE 

MAX 

Mm 

52 
29 

60 
30 

65 
35 

66 
34 

66 
34 

60 
39 

52 
40 

46 
32 

35 
29 

35 
29 

40 

32 

39 
25 

37 
11 

39 

12 

32 

12 

39 
14 

44 

12 

50 
16 

54 
21 

56 
25 

54 
31 

58 
27 

58 
80 

58 
34 

51 
31 

45 
24 

54 
34 

66 
32 

64 
32 

50.8 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

62 

62 
46 

62 
48 

65 
45 

69 
49 

65 
45 

58 
48 

69 
91 

62 
50 

58 
47 

52 
47 

61 
47 

94 
39 

54 

33 

96 
34 

50 
30 

94 

31 

53 
27 

55 
30 

55 
26 

57 

28 

58 
42 

59 
33 

52 
87 

62 
51 

59 
48 

60 
34 

60 
46 

53 
43 

53 
50 

'I'o 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

67 

63 
47 

63 
46 

61 
43 

64 

47 

66 
46 

66 
48 

59 
91 

70 
54 

63 
45 

59 
45 

S3 
46 

61 
38 

55 
33 

54 

33 

55 

28 

52 

30 

94 
27 

53 
28 

55 
27 

56 
28 

58 
36 

59 
35 

59 
89 

56 
45 

62 
46 

60 
84 

60 
42 

61 
49 

53 
46 

59.2 

STOCKTON  MOwRY  bridge 

MAX 
MIN 

62 

63 
44 

64 
47 

64 
42 

69 
45 

65 
41 

58 
44 

70 
46 

53 
44 

61 
47 

65 
35 

55 

30 

56 
28 

53 

26 

58 

26 

96 

27 

23 

58 

60 
41 

61 
32 

53 
33 

62 
47 

61 
42 

56 
36 

53 

47 

59.7 

86  6 

TEHACHAPI 

MAX 

Mm 

11 

55 
36 

63 
32 

69 
45 

67 

48 

67 
52 

68 
48 

63 

36 

52 
38 

45 

33 

47 

34 

49 
43 

44 

31 

38 

25 

36 
16 

84 

29 

32 

28 

49 

12 

48 

21 

52 
27 

55 
50 

56 
26 

57 

27 

64 
85 

56 

35 

46 

40 

44 

32 

55 
31 

66 
31 

68 
33 

53.3 

TEJON  RANCMO 

MAX 

Mm 

73 

65 
52 

69 
43 

70 
45 

66 
44 

67 
46 

77 
49 

70 
54 

64 

52 

94 
45 

61 
40 

57 
40 

58 

40 

43 

33 

45 

33 

52 
35 

46 

38 

90 
32 

52 
31 

54 
31 

60 
94 

57 
40 

55 
36 

59 
38 

63 
41 

58 
46 

53 
42 

61 
37 

61 
40 

64 

50 

59.3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

75 

65 
40 

68 
41 

74 
42 

73 
42 

75 
48 

79 
54 

77 

90 

80 

40 

55 
44 

57 
44 

58 
45 

56 
39 

50 
29 

50 
28 

54 

34 

53 
35 

52 
28 

55 
27 

61 

28 

64 

30 

67 
37 

63 
36 

61 
35 

66 
38 

63 
45 

60 
40 

62 
35 

66 
37 

73 
34 

63.7 
38.6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

60 

59 
42 

64 

38 

71 
42 

63 
41 

69 
42 

65 
43 

62 
46 

55 
45 

47 
34 

40 
34 

48 

40 

44 
34 

45 

27 

49 

25 

44 

27 

50 
29 

90 
27 

52 

25 

54 

29 

58 

31 

59 
86 

58 
33 

63 

87 

60 
43 

56 
44 

48 
33 

55 
42 

59 

40 

60 
40 

55.6 
36.5 

TRACY  CARBONA 

MAX 

Mm 

u 

70 
39 

63 

90 

64 
44 

64 
49 

66 
44 

65 
47 

96 

50 

70 
52 

66 
46 

59 
41 

64 
35 

60 
42 

55 
36 

52 

36 

94 

95 

53 

32 

53 
33 

57 
27 

55 

30 

57 
51 

51 

83 

59 
41 

60 
88 

55 
85 

66 
50 

62 
38 

63 
42 

63 
46 

55 
48 

60.3 
40.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

tl 

64 

50 

62 
93 

63 
41 

67 
49 

66 
42 

62 
45 

71 
49 

64 
46 

56 
47 

58 
47 

61 
52 

54 
41 

54 

37 

56 

37 

52 
31 

55 

31 

57 
33 

55 
26 

55 
26 

55 
27 

58 

46 

62 
37 

55 
38 

62 
48 

60 
50 

60 
43 

61 
47 

58 
48 

53 
48 

59.8 
42.2 

VI  SAL  I A 

MAX 

Mm 

63 
42 

64 
45 

69 
41 

70 
42 

61 
45 

69 
46 

71 
49 

72 
53 

61 
47 

58 
43 

58 
48 

63 
42 

53 
32 

51 
31 

49 

36 

55 
37 

52 
32 

52 
31 

56 
31 

57 
81 

59 
39 

60 
35 

58 
85 

61 
40 

61 
48 

62 
37 

56 
37 

59 

39 

62 
34 

60.2 
40.1 

WASCO 

MAX 

Mm 

73 

70 
^5 

69 
43 

65 

42 

72 
47 

60 
49 

67 
49 

69 

49 

75 
55 

62 
50 

63 
45 

62 
47 

68 
43 

50 
32 

54 

32 

50 
32 

58 
38 

92 
30 

54 

30 

56 
29 

58 

80 

60 
85 

56 

33 

58 

37 

59 
38 

64 
41 

61 
43 

59 
43 

63 
37 

62 
35 

61.7 
40.4 

YOSEMITF  NATIONAL  PARK 
tt      «  tt 

MAX 

Mm 

,4 

55 
34 

64 
32 

67 
34 

67 
33 

68 

32 

62 
33 

97 
42 

52 
35 

37 
32 

36 
31 

41 
32 

38 
28 

40 
18 

41 
21 

36 
16 

41 

22 

49 

17 

48 

21 

49 
24 

51 

29 

54 

36 

53 
26 

58 
29 

53 
35 

46 
36 

45 
31 

53 

36 

56 

36 

55 
38 

50.9 

30  6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

73 
47 

70 
47 

76 
49 

87 
50 

88 

55 

84 

55 

75 
51 

70 
46 

64 

46 

57 
48 

58 

41 

58 
47 

55 
45 

91 
32 

52 
31 

56 
34 

91 
36 

54 
33 

62 
33 

66 

33 

72 
38 

72 
41 

77 
45 

76 
44 

74 

46 

69 
43 

60 
46 

69 
40 

64 
50 

83 
53 

68.1 
43.4 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

65 
63 

66 
55 

66 
54 

81 
54 

72 
55 

67 
58 

90 
56 

67 
57 

69 
59 

66 
56 

62 
56 

64 
59 

66 
59 

99 
51 

56 
45 

56 
45 

56 

90 

54 

42 

57 
44 

61 
45 

50 
44 

67 
49 

63 
50 

72 
51 

68 
50 

64 
53 

60 
51 

59 
50 

60 
50 

71 
53 

64.1 
52.0 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

40 

70 
45 

70 
38 

80 
39 

80 
42 

85 
43 

83 
38 

76 
40 

70 
41 

62 
43 

58 
44 

57 
42 

60 
49 

95 

32 

48 

29 

51 

30 

92 
33 

51 

33 

54 

26 

60 
26 

68 
26 

72 
26 

74 

28 

75 
33 

79 
35 

77 
86 

55 
44 

60 
32 

72 
33 

81 
40 

67.3 
36.3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

79 

61 

66 
43 

74 
49 

79 
46 

77 
48 

79 
43 

78 
43 

69 
40 

5» 
41 

47 

38 

53 

38 

51 
38 

51 

26 

47 
22 

46 

24 

45 

34 

37 
26 

45 
26 

53 
31 

58 
83 

64 
38 

64 

37 

69 
39 

74 
38 

72 
40 

54 
34 

58 
38 

68 
43 

76 
51 

61.4 

37  8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

57 
29 

56 

60 
28 

69 
20 

69 

18 

64 

22 

99 

20 

53 

21 

49 

27 

39 

29 

40 
17 

39 
34 

36 
16 

27 
8 

25 

12 

29 
6 

27 

U 

31 
17 

38 
.15 

49 
•  14 

53 
-12 

55 
•  6 

49 

1 

59 
8 

58 

20 

48 

20 

52 
23 

55 
36 

58 
22 

64 

23 

46.6 
15.7 

BONITA 

MAX 
MIN 

71 
54 

71 
54 

89 

43 

91 
44 

90 
42 

89 

49 

73 
46 

75 
90 

69 
49 

66 
53 

67 
45 

68 
54 

64 

50 

60 
36 

60 
31 

62 
40 

58 

40 

60 
39 

66 
35 

71 
34 

73 
86 

78 
86 

79 
40 

81 
42 

73 
42 

68 
49 

65 
50 

68 
40 

65 
43 

66 
49 

72.2 

BURBANK  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
53 

78 

80 
47 

85 
52 

83 
48 

82 
90 

72 
48 

69 
95 

63 
55 

59 
46 

58 
40 

58 
51 

57 
44 

57 
41 

54 

38 

55 
34 

47 
42 

59 
38 

64 
34 

67 
35 

71 
86 

74 
41 

77 
41 

77 
45 

71 
47 

60 
49 

62 
45 

66 
41 

83 
46 

86 
48 

67.9 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

53 

68 

72 
54 

78 
61 

81 
63 

86 

65 

79 
56 

66 

99 

64 

99 

65 
54 

63 
53 

65 
53 

60 
52 

99 
46 

57 
41 

60 
44 

54 
46 

56 
42 

60 
42 

61 
46 

64 
46 

63 
47 

64 
50 

70 
56 

67 
54 

58 
54 

63 
53 

60 
48 

74 
92 

62 
60 

66.4 
52.1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

80 

65 

70 
44 

82 
53 

81 
42 

80 
48 

81 
51 

71 
95 

6) 
53 

60 
46 

58 

40 

54 

45 

62 
44 

96 

96 

56 

32 

55 

36 

54 

39 

56 

31 

60 
38 

64 
34 

68 

82 

69 
35 

66 
37 

74 
45 

74 
42 

73 

50 

62 
45 

61 
36 

68 
41 

60 
51 

66.6 
42,8 

CAMPO 

MAX 

Mm 

68 

70 

71 
39 

75 
45 

78 
48 

79 
48 

79 
34 

69 
32 

60 
38 

55 

43 

56 
42 

54 

45 

53 
44 

48 
24 

46 

27 

48 

23 

50 
32 

50 
29 

53 
30 

58 
37 

63 
27 

72 
25 

67 
32 

70 
47 

75 
33 

55 
30 

58 
43 

70 
30 

74 
45 

77 
51 

68.2 
36.6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

69 
51 

75 

81 
45 

84 
42 

84 

39 

82 
44 

75 
42 

69 
49 

65 
50 

60 
46 

57 
35 

60 
50 

98 
41 

56 
34 

55 
39 

55 

27 

51 
38 

55 
39 

62 
41 

67 
35 

75 
30 

75 
84 

74 
38 

79 
38 

75 
42 

67 
43 

64 
45 

75 
37 

82 
46 

68 
50 

69.1 
41.1 

chula  vista 

MAX 

Mm 

68 

66 
48 

74 
50 

77 
49 

79 
94 

82 
92 

69 
54 

68 
54 

64 
48 

65 
54 

69 
57 

60 
34 

66 
38 

58 

47 

57 
42 

56 
39 

59 
38 

68 
40 

65 
41 

67 
43 

67 
46 

70 
41 

67 
44 

60 
54 

72 
43 

66.4 
46.6 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

69 
50 

70 
48 

82 
47 

86 
50 

86 

94 

84 
59 

79 
90 

71 

50 

63 
49 

56 
49 

57 

39 

56 
49 

60 
44 

57 
34 

56 

32 

56 
35 

49 

39 

96 
32 

61 
33 

66 
35 

71 
38 

70 
41 

74 
42 

77 
41 

62 
42 

85 
49 

66.3 
43.3 

CORONA 

MAX 

Mm 

75 
53 

73 
47 

82 

50 

88 
58 

87 
46 

80 
44 

77 
43 

72 
46 

66 
45 

61 
49 

61 
38 

60 
50 

63 
49 

58 
34 

55 
33 

57 

30 

50 
39 

57 
37 

65 
38 

68 
46 

72 
35 

72 
37 

75 
43 

»1 

51 

74 
42 

62 
43 

64 
45 

65 
37 

83 
17 

66 
59 

69.6 
43.5 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

71 
56 

71 
50 

83 
48 

90 
55 

66 
49 

89 
54 

82 
93 

72 
56 

69 
55 

65 
92 

63 
45 

64 
43 

63 
46 

63 
44 

59 
41 

60 
38 

55 
43 

63 
39 

66 
37 

70 
39 

74 
42 

74 
44 

75 
44 

82 

52 

74 
46 

65 
51 

65 
49 

64 
44 

86 
45 

90 
53 

71.6 
47.1 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

77 
47 

58 
38 

63 
35 

71 
39 

75 
35 

77 
38 

77 
40 

70 
47 

66 
46 

57 
42 

52 
32 

57 
42 

56 
35 

47 

30 

41 
25 

42 
22 

48 
31 

40 
22 

45 
19 

58 

21 

63 
24 

66 
28 

63 
26 

58 
30 

71 
33 

65 
39 

63 
35 

60 
27 

65 
32 

61 
33 

60.4 
33.0 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
393 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

g 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CUVAM«CA 

MAX 
MIN 

73 
3* 

68 
38 

62 
32 

64 
45 

68 
28 

71 
30 

70 

68 

61 
38 

48 

37 

41 
34 

42 
35 

43 
34 

39 
22 

39 
24 

39 
20 

36 
29 

35 
13 

44 

10 

43 
12 

49 

11 

50 
12 

53 
21 

54 
29 

98 
30 

64 
35 

48 
36 

54 

35 

69 
37 

65 
37 

53.6 
28.6 

OKI  CANVON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

ai 

49 

58 
46 

72 
49 

75 
54 

77 
46 

80 
49 

46 

49 

63 
4« 

61 
46 

55 
36 

55 
38 

97 
41 

52 
33 

91 

36 

50 
30 

'? 
32 

42 
35 

50 
36 

54 
41 

59 
43 

63 
38 

74 
43 

65 
49 

74 
48 

77 
42 

62 
40 

61 
36 

77 
40 

73 
58 

64,  1 
42,6 

EL  CAPltAN  0AM 

MAX 
MIN 

as 

51 

71 
50 

74 
45 

86 
49 

91 
55 

91 
54 

88 
g  I 

78 
53 

75 
92 

66 
92 

63 
46 

64 

50 

63 
49 

61 
37 

56 
30 

58 
40 

99 
42 

56 
39 

60 
37 

68 
37 

71 
38 

74 
42 

76 
43 

60 
45 

81 
47 

78 
42 

57 
50 

65 
43 

72 
44 

89 
49 

71.9 
45,4 

ELSINORE 

MAX 

Mm 

75 
45 

75 
44 

81 
40 

86 
38 

87 
36 

85 
40 

79 
37 

76 
43 

65 
44 

60 
44 

60 
34 

63 
46 

60 
46 

57 
25 

62 
29 

54 
29 

50 

94 

29 

62 
25 

66 
30 

71 
26 

74 

30 

70 
33 

79 
36 

76 
38 

62 
40 

63 
38 

68 
36 

96 
36 

65 
43 

69.8 
36.6 

ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

72 
59 

69 

50 

83 
48 

85 
42 

66 
43 

as 

45 

75 

70 

69 
46 

61 
49 

60 
43 

63 
51 

63 

90 

55 
33 

57 
31 

99 
91 

54 
43 

97 
39 

64 
31 

67 
31 

69 
32 

TO 
33 

75 
36 

76 
38 

74 

40 

60 
45 

64 

50 

65 
39 

66 
41 

64 
53 

69.2 
42.0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

Mm 

78 
51 

72 
53 

65 
52 

89 
55 

68 
55 

90 
56 

86 

71 

67 
51 

60 
50 

56 
44 

98 
47 

63 
43 

56 
30 

57 

30 

96 
31 

52 
39 

96 
36 

65 
44 

67 
41 

73 
46 

73 
48 

77 
47 

79 
48 

77 
46 

69 
46 

65 
48 

66 
40 

86 
62 

86 
99 

71.0 
46.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

Mm 

72 
55 

74 
51 

86 
40 

91 
38 

92 
39 

69 
43 

81 
42 

75 

68 
48 

64 
48 

65 
41 

66 
50 

62 
48 

58 
34 

60 
28 

60 
40 

96 
40 

60 
38 

66 
30 

72 
29 

75 
SO 

74 
31 

79 
34 

81 
35 

77 
38 

69 
48 

64 
48 

71 
37 

89 
40 

88 
41 

72.8 
40,3 

HENSHAW  DAM 

MAX 

Mm 

76 
36 

66 
40 

66 
35 

70 
37 

74 

33 

77 
37 

80 

39 

65 

37 

97 
44 

51 
42 

51 
43 

94 
44 

91 
23 

48 
21 

47 

26 

4« 

28 

40 
26 

48 

21 

52 
24 

53 
24 

62 
26 

69 
26 

66 
28 

75 

30 

72 
32 

57 
44 

54 

30 

66 
31 

73 
41 

61.5 
32.7 

IDVLLMILD  RANSER  STA 

MAX 
MIN 

73 
31 

70 
27 

69 
29 

76 
32 

73 
30 

72 
34 

66 

60 

56 
26 

46 
27 

49 
29 

44 
34 

44 
29 

38 

14 

37 
16 

40 
14 

36 
23 

41 
18 

50 
10 

55 
14 

63 
19 

61 

22 

64 
23 

68 
27 

66 
26 

65 
25 

64 

25 

63 
31 

69 
35 

71 
36 

58.3 
25,4 

JULIAN  UYNOLA 

MAX 
MIN 

60 
38 

64 
37 

66 
41 

69 
51 

71 
51 

77 
52 

70 
41 

65 
44 

50 
43 

46 
41 

49 
3S 

47 
41 

47 
40 

44 
24 

43 

30 

41 

23 

37 
33 

49 

24 

46 
25 

53 
32 

55 
37 

68 
44 

60 
33 

66 
49 

70 
39 

47 
34 

57 
43 

67 
33 

67 
49 

70 
50 

57.1 
38,7 

LASUNA  BEACH 

MAX 

Mm 

69 

5e 

67 

50 

82 
47 

78 
49 

82 
46 

62 
48 

78 
48 

69 
51 

67 
51 

65 
52 

63 
43 

67 
53 

64 
94 

99 
36 

59 
36 

67 
35 

64 
44 

99 
47 

62 
35 

65 
32 

65 
35 

65 
32 

67 
40 

73 
45 

69 
43 

63 
46 

62 
48 

64 
41 

74 
44 

61 
49 

68,4 
44,6 

LA  MESA 

MAX 

69 
56 

78 
55 

82 
47 

86 
52 

88 
52 

87 
53 

70 
52 

72 
53 

65 
51 

69 
92 

64 
46 

67 
52 

62 
49 

96 
40 

57 
3S 

59 
38 

95 
49 

59 
39 

65 
38 

70 
38 

74 
40 

72 
42 

77 
45 

79 
47 

74 
48 

61 
52 

62 
51 

68 
42 

85 
49 

87 
53 

70,6 
47,2 

LOMPOC 

MAX 

66 
50 

68 
49 

71 
45 

73 
43 

69 
44 

72 
44 

69 
44 

65 
58 

65 
56 

61 
49 

98 
44 

64 
54 

61 
46 

96 
39 

58 

31 

57 
35 

59 
44 

60 
30 

62 
34 

65 
33 

65 
31 

65 
37 

73 
39 

64 

37 

63 
41 

62 
54 

61 
39 

65 
37 

77 
42 

69 
44 

64.8 
42,3 

LONG  BEACH 

MAX 

70 

5e 

69 
53 

87 
54 

86 
57 

85 
54 

82 
58 

68 
55 

69 
56 

69 
57 

63 
96 

68 
46 

67 
93 

65 
94 

61 
45 

61 
41 

56 
40 

49 
44 

60 
40 

69 
40 

66 
44 

72 
44 

65 
46 

80 
47 

81 
54 

65 
50 

61 
54 

64 
52 

63 
48 

86 
93 

69 
59 

69.9 
50.4 

LONG  BEACH  UB  AP 

MAX 

66 
55 

67 
47 

82 
48 

83 
50 

82 
49 

81 

51 

69 
50 

68 
54 

63 
53 

60 
49 

60 
43 

69 
93 

61 
91 

58 
39 

56 
35 

56 
36 

47 
42 

62 
35 

66 
38 

70 
38 

65 
40 

75 
42 

77 
47 

65 
43 

62 
52 

61 
45 

61 
42 

64 
45 

82 
50 

67.0 
45.2 

LOS  ANGELES  W6  AIRPORT 

MAX 

67 
57 

69 
51 

80 
50 

85 
57 

84 
52 

85 
56 

70 
54 

72 
59 

64 
57 

61 
53 

61 
46 

69 
94 

62 
91 

62 
46 

60 
49 

58 
39 

49 
44 

59 

61 
38 

68 
40 

68 
42 

69 
44 

73 
46 

77 
53 

69 
50 

61 
54 

62 
53 

62 
47 

83 
49 

86 
55 

68.4 
49.4 

Li3S  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

66 
57 

71 
51 

82 
52 

67 
55 

85 
55 

85 

60 

74 
56 

70 
58 

66 
55 

61 
90 

62 
49 

61 
91 

62 
48 

61 
44 

99 
40 

99 
41 

49 
42 

61 

64 
39 

70 
42 

74 
46 

74 
47 

76 
48 

80 
54 

73 
91 

62 
52 

64 
52 

67 
47 

87 
52 

88 

57 

70,1 
49,5 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

76 
44 

65 
42 

74 
49 

80 
54 

79 
56 

78 
57 

78 
52 

71 
45 

63 
46 

51 
43 

90 
36 

93 
44 

92 
40 

90 
29 

49 
34 

49 
31 

49 

32 

^5 

51 
32 

59 
37 

65 
41 

67 
46 

69 
47 

71 
50 

71 
49 

69 
42 

57 
39 

61 
39 

76 
93 

77 
54 

63.4 
43.1 

mt  balov  notch 

MAX 

52 
36 

48 

32 

!2 
31 

61 
35 

58 

40 

58 
44 

55 
40 

42 
29 

42 
28 

30 
20 

39 
18 

35 
29 

34 
20 

29 
12 

19 

a 

26 
11 

22 
U 

20 

34 
16 

49 
28 

48 
35 

51 
29 

48 
30 

59 
40 

56 
44 

54 
34 

49 

27 

54 
43 

92 
43 

58 
42 

44.2 
29.1 

MOUNT  MILSON  FC  339  B 

MAX 

54 
41 

55 
36 

64 
40 

65 
51 

64 

50 

64 
49 

57 
47 

49 
38 

43 
36 

37 
29 

39 
30 

40 
36 

40 
28 

33 
20 

28 
19 

33 
20 

28 
23 

36 

47 
20 

53 
36 

60 
39 

60 
43 

58 
41 

66 
48 

60 
49 

54 
34 

46 
33 

58 
43 

69 
47 

69 
53 

51,0 
36,6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

Mm 

68 
58 

67 
52 

75 
51 

75 
50 

78 
50 

75 
56 

68 
54 

70 
50 

65 
57 

63 
53 

63 
49 

64 
99 

62 

94 

97 
41 

59 
45 

57 
44 

54 
44 

58 

60 
42 

61 
37 

62 
41 

64 
42 

65 
45 

74 
44 

64 
48 

62 
42 

62 
53 

63 
44 

70 
46 

78 
55 

65,4 
47,9 

OCEANSIDE 

MAX 

Mm 

73 
48 

70 
48 

74 
48 

76 
48 

61 
49 

86 
53 

80 
50 

72 
49 

66 
49 

6S 
51 

66 
49 

68 

92 

63 
55 

60 
44 

62 
36 

59 
92 

99 
44 

58 

67 
37 

67 
39 

67 
39 

65 
40 

65 
39 

71 
48 

69 
45 

62 
45 

65 
49 

63 
43 

70 
43 

64 
42 

68,4 
45,6 

OJAI 

MAX 

Mm 

68 
52 

78 
43 

84 
44 

86 
43 

85 
43 

86 
46 

78 
44 

62 
53 

63 
54 

60 
48 

98 
38 

66 
92 

60 
40 

60 
38 

58 
33 

98 

27 

99 
41 

61 

66 
30 

60 
27 

73 
33 

74 
36 

79 
39 

78 
39 

79 
44 

63 
43 

63 
38 

70 
37 

95 
42 

86 
44 

70,1 
40,7 

OKNARO 

MAX 

Mm 

66 
54 

70 
46 

80 
50 

82 
53 

76 
45 

60 
48 

70 
50 

67 
50 

66 
55 

61 
50 

98 
42 

69 
52 

62 
50 

99 
39 

60 
36 

98 
34 

53 
42 

61 

67 
37 

70 
36 

71 
43 

68 
44 

78 
41 

76 
52 

72 
45 

68 
50 

64 
44 

65 
41 

83 
47 

62 
55 

68.6 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

Mm 

71 
41 

68 
35 

67 
40 

66 
45 

71 
43 

73 
43 

71 
43 

62 
35 

S4 

35 

42 
33 

44 

27 

42 

35 

41 

31 

40 
19 

36 
19 

38 
17 

36 
23 

40 

20 

4S 

20 

59 

61 
39 

61 
38 

65 
43 

68 
48 

62 
39 

57 

66 
42 

70 
47 

56,5 

PASADENA 

MAX 

Mm 

76 
55 

72 
47 

82 
49 

87 
51 

85 
51 

65 

55 

79 
51 

72 
55 

66 
54 

59 
51 

98 
49 

55 
50 

59 
44 

60 
37 

56 
39 

97 
36 

51 
41 

60 
36 

65 
35 

70 
36 

74 

38 

75 
43 

79 
43 

79 
47 

74 
49 

68 
50 

64 
47 

67 
43 

86 
46 

88 
5 1 

70.3 

PERRIS 

MAX 

Mm 

74 
42 

73 
41 

79 
36 

83 
39 

84 
39 

82 

49 

76 
38 

67 
39 

65 
44 

57 
43 

98 
38 

59 
47 

58 
44 

94 

26 

52 
24 

93 
28 

49 

40 

53 
34 

60 
30 

63 
30 

70 
29 

71 
29 

73 
32 

73 
37 

74 

38 

67 
42 

61 
41 

66 
34 

83 
43 

82 
43 

67.4 
37  3 

POMONA 

MAX 

Mm 

68 
53 

74 
51 

86 
43 

89 
43 

89 
44 

86 
47 

77 
44 

74 
49 

67 
50 

59 
50 

99 
37 

57 
49 

62 
42 

61 
31 

59 
28 

96 
31 

51 
38 

60 
31 

64 

30 

70 
31 

76 
32 

76 
38 

80 
38 

eo 

40 

76 
41 

65 
51 

65 
49 

68 
39 

86 
41 

68 
43 

71.0 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

Mm 

69 
42 

72 
47 

79 
39 

84 
47 

67 
52 

86 
48 

78 
42 

73 
42 

62 
43 

62 
48 

61 
41 

63 
49 

59 
47 

54 
38 

54 
29 

96 
33 

51 
40 

57 
33 

62 
32 

69 
35 

72 
32 

73 
34 

74 
36 

80 
46 

76 
39 

55 
40 

61 
48 

70 
34 

82 
48 

56 

68.9 

REDLANDS 

MAX 

Mm 

67 
49 

72 
50 

82 
47 

84 
47 

85 
48 

96 
48 

78 
47 

71 
46 

63 
52 

55 
49 

59 
41 

58 
49 

60 
44 

96 
32 

54 

30 

95 
36 

43 
33 

57 
34 

63 
31 

66 
32 

72 
35 

73 
39 

75 
40 

78 
42 

74 
44 

99 
44 

60 
48 

63 
40 

82 
43 

47 

67.9 
42.2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 

MAX 

Mm 

75 
53 

72 
41 

82 
46 

85 
46 

86 
44 

84 
46 

85 
47 

72 
45 

67 
91 

59 
48 

60 
38 

61 
48 

60 
44 

97 
32 

57 
31 

56 
37 

46 
37 

55 
37 

60 
33 

66 
32 

72 
32 

72 
34 

73 
34 

78 
39 

72 
40 

64 
42 

64 
43 

64 
38 

81 
42 

94 
45 

69.0 
40.8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

Mm 

52 

66 
47 

73 
48 

85 

47 

87 
42 

98 
47 

97 
45 

78 
45 

73 
50 

63 
48 

98 
41 

60 
49 

60 
44 

62 
34 

58 
34 

55 
37 

96 
41 

49 
35 

56 
34 

62 
34 

68 
33 

73 
36 

75 
40 

7  7 
40 

80 
42 

75 
44 

60 
49 

65 
38 

66 
43 

83 

69.5 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

Mm 

75 
48 

67 
43 

77 
51 

82 
57 

81 
58 

79 
59 

79 
57 

74 
49 

75 
57 

58 
45 

50 
36 

56 
45 

56 
40 

95 
32 

48 

33 

51 
34 

47 
32 

51 
31 

59 
33 

63 
36 

68 
43 

69 
47 

74 

50 

74 
49 

72 
90 

70 
41 

55 
41 

63 
38 

82 
51 

56 

66.4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

Mm 

73 
49 

72 
47 

83 
43 

87 
41 

88 
43 

86 
40 

79 
42 

71 
45 

64 

SO 

57 
90 

59 
41 

58 
49 

59 
46 

55 
30 

53 
37 

55 
35 

47 

33 

53 
34 

60 
30 

67 
29 

73 
30 

74 
39 

75 
37 

78 
38 

75 
41 

62 
41 

59 
50 

66 
36 

82 
41 

84 
43 

68.5 

SANDBERG  WB 

MAX 

Mm 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

70 
61 

69 
57 

77 
51 

85 
52 

84 

50 

86 
55 

69 
55 

71 
55 

67 
56 

66 
55 

64 
51 

67 
54 

62 
52 

99 
44 

99 
38 

61 
44 

57 
47 

59 
43 

64 
41 

67 
38 

67 
43 

68 
44 

73 
45 

75 
47 

72 
48 

60 
95 

63 
51 

64 
45 

78 
47 

65 
52 

68,9 
49,2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

Mm 

75 
52 

77 
47 

80 
49 

86 
62 

85 
50 

95 
5S 

75 
47 

70 
54 

67 
50 

66 
48 

65 
47 

58 
40 

57 
42 

97 
37 

95 
40 

55 
31 

50 
38 

56 
40 

62 
42 

64 
44 

66 
49 

77 
52 

78 
47 

77 
58 

75 
57 

70 
54 

65 
43 

72 
39 

77 
48 

83 
62 

69.6 
47,5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

Mm 

75 
54 

74 
47 

85 
46 

90 
48 

97 
48 

97 
51 

90 
47 

74 

53 

69 
52 

61 
53 

60 
39 

58 
51 

63 
43 

62 
36 

60 
35 

98 
34 

52 
40 

61 
34 

67 
32 

71 
35 

75 
35 

75 
39 

80 
40 

62 
45 

74 
45 

69 
49 

65 
47 

67 
41 

86 
46 

86 
47 

71.9 
43.7 

SAN  JACINTO 

MAX 

Mm 

71 
41 

76 
43 

86 
54 

89 
36 

89 
40 

97 
42 

80 
38 

73 
42 

63 
46 

58     60  58 
44     38  48 

See  Releieoce  N 

59     56  57 
41     24  25 

9tes  Following  StaU 

96  49 

25  37 

on  Index 

56 
32 

64 
27 

67 
26 

73 
26 

75 
30 

79 
31 

80 

32 

78 
36 

55 
37 

65 
47 

70 
32 

87 
36 

87 
37 

70.0 
35.6 

-  394  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  lee* 


Station 

Day  oi  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  ANA  FIRE  STATIC* 

MAX 
MIN 

71 
51 

72 
52 

88 
48 

38 
50 

82 

49 

87 
52 

78 
52 

75 
55 

66 
54 

63 
53 

64 

44 

62 
53 

65 
49 

62 

39 

62 
40 

60 
39 

55 
43 

61 
37 

70 
38 

69 
36 

73 
39 

71 
40 

80 
43 

62 
41 

72 
46 

65 
51 

66 
52 

69 
39 

86 
45 

88 
52 

71.9 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

6« 
57 

74 
51 

80 
49 

80 
48 

74 
45 

75 
49 

71 
50 

67 
56 

65 
56 

62 
51 

60 
48 

66 
52 

63 

50 

60 
44 

61 
42 

59 
36 

55 
47 

57 
38 

63 
37 

66 
35 

67 
37 

67 
39 

73 
42 

74 
43 

70 
47 

66 
51 

67 
48 

61 
43 

79 
45 

81 
47 

67.6 
46,1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

tb 
53 

80 
47 

82 
45 

79 
45 

72 
43 

77 
46 

68 
45 

67 
59 

66 
51 

66 
50 

59 
47 

67 
53 

62 
49 

59 
39 

61 
39 

58 
34 

61 
40 

57 
34 

62 
34 

65 
34 

64 
32 

67 
36 

71 
39 

73 
39 

81 
44 

65 
49 

62 
39 

62 
40 

75 
42 

76 
44 

67.7 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

Mm 

6* 

55 

63 
52 

76 
57 

78 
68 

60 
64 

78 
64 

66 

56 

65 
56 

59 
52 

56 
49 

53 
48 

57 
50 

52 
46 

50 
44 

50 
40 

49 
40 

46 

39 

52 

40 

56 
45 

60 
50 

64 
51 

66 
53 

68 
56 

73 
60 

68 
51 

58 
50 

65 
48 

65 
49 

76 
57 

62 
65 

62.9 
61.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

6* 

<ie 

66 
44 

75 
43 

72 
42 

69 
41 

62 
42 

66 
41 

66 
53 

62 
49 

59 
44 

56 
42 

62 
46 

56 
38 

55 
33 

55 
29 

56 
29 

57 
34 

59 

30 

62 
29 

63 
28 

64 
28 

63 
35 

71 
35 

69 
37 

67 
43 

60 
42 

60 
39 

64 
34 

77 
43 

70 
42 

64.4 
38.8 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

Mm 

«3 
58 

65 
56 

71 
54 

74 
58 

74 
54 

74 

67 

68 
57 

69 
58 

69 
57 

61 
54 

58 
47 

61 
53 

62 
50 

61 
46 

60 
48 

60 
43 

46 
43 

57 
45 

61 
45 

62 
45 

59 
46 

64 
47 

63 
53 

68 
58 

67 
51 

62 
49 

68 
52 

61 
47 

71 
51 

72 
60 

64.0 
51.7 

SANTA  PAULA 

MAX 

Mm 

70 

74 

85 

85 

66 

72 

61 
46 

60 
39 

65 
51 

65 
40 

62 
33 

59 
29 

57 
32 

54 
41 

62 
30 

69 
31 

72 
32 

76 
36 

61 
41 

73 
46 

66 
44 

64 
43 

69 
39 

84 

40 

89 
61 

70.4 

SLNLANO 

MAX 

Mm 

65 
51 

72 
42 

80 
45 

84 
52 

83 
56 

83 
53 

74 
52 

68 
48 

61 
51 

56 
44 

54 

38 

55 
48 

58 
40 

57 
36 

52 
36 

55 
32 

43 
37 

59 
37 

64 
34 

68 
34 

71 
40 

73 
46 

78 
44 

78 
49 

75 
50 

62 
43 

62 
41 

70 
43 

85 
47 

86 
53 

67.7 

TORRANCE 

MAX 
MDJ 

69 
58 

71 
54 

82 
49 

86 

84 
61 

62 
62 

81 
52 

72 
52 

66 
57 

63 
55 

61 
45 

65 
52 

61 
53 

60 
50 

60 
36 

58 
35 

55 
44 

61 
38 

65 
36 

70 
39 

72 

69 
42 

75 
44 

78 
51 

71 
54 

63 

64 
48 

63 
43 

82 
50 

87 
56 

69.9 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

70 
57 

72 
47 

87 
42 

87 
43 

86 
41 

86 
45 

80 
44 

72 
47 

64 
50 

59 
45 

63 
38 

62 
52 

60 
45 

58 

30 

58 
29 

59 
30 

46 
44 

60 
35 

67 
33 

66 
32 

69 
32 

70 
36 

77 
38 

60 
42 

73 
42 

66 
45 

64 
45 

68 
40 

84 
40 

86 
49 

70.0 

TWITCHELL  OAM 

MAX 

Mm 

68 
51 

70 
44 

80 
57 

77 
45 

73 
42 

83 
44 

69 
40 

63 
45 

59 
46 

57 
40 

62 
54 

57 
42 

55 

32 

55 
38 

56 
29 

58 
34 

60 
35 

63 
31 

67 
27 

66 
28 

66 
34 

75 
48 

72 
44 

71 
41 

66 
39 

81 

52 

80 
45 

67.1 

UCLA 

MAX 

Mm 

65 
59 

78 
58 

81 
60 

86 
68 

85 
64 

86 
67 

79 
62 

70 
59 

64 

59 

61 
55 

62 
49 

62 
54 

60 
52 

59 
48 

57 
48 

60 
47 

58 
46 

62 
46 

62 
48 

67 
51 

70 
53 

72 
56 

76 
54 

78 
54 

72 
66 

66 
55 

66 
52 

64 
51 

82 
67 

88 

70 

69.9 

UPLAND  3  N 

MAX 

Mm 

70 
47 

69 
42 

80 
50 

84 
47 

83 
55 

82 
53 

76 
47 

70 
55 

62 
45 

56 
47 

56 
38 

56 
46 

59 
42 

54 

31 

55 
32 

57 

33 

46 
37 

55 
32 

60 
32 

65 
33 

69 
36 

69 
39 

75 
39 

74 
45 

72 
40 

62 
42 

58 
46 

62 
38 

80 
44 

84 
52 

66.7 
42.2 

VANOENBERG  AFB 

MAX 

Mm 

64 

53 

64 

50 

73 
49 

69 
49 

64 
46 

83 
45 

69 
49 

67 

58 

64 
49 

62 
46 

60 
43 

62 
53 

55 
44 

55 
41 

56 
31 

59 
34 

58 
40 

58 
37 

59 
33 

60 
30 

65 
31 

60 
34 

70 
39 

67 
44 

56 
49 

55 
51 

56 
46 

58 
45 

73 
41 

67 
44 

62.9 
43,5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

69 
48 

68 
47 

83 
47 

83 
56 

87 
51 

86 
55 

78 
48 

71 

51 

66 
57 

62 
50 

63 
44 

65 
52 

63 
50 

57 
34 

58 
39 

58 
39 

53 
42 

57 
37 

64 

36 

67 
42 

72 
43 

70 
40 

76 
43 

77 
53 

73 
46 

64 
48 

62 
51 

65 
42 

81 
47 

85 
58 

69.4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

70 
37 

68 
37 

72 
39 

74 
41 

76 
39 

78 
45 

74 
31 

66 
38 

66 
39 

50 
40 

49 

31 

54 
41 

50 
39 

46 

20 

45 

20 

45 

22 

42 
32 

45 
26 

50 
23 

55 
26 

60 
28 

68 
30 

69 
28 

68 
36 

71 
32 

64 
34 

55 
35 

69 
31 

76 
38 

73 
42 

61.6 

YORBA  LINDA 
tt      *  « 

MAX 

Mm 

67 
38 

74 
50 

85 
46 

90 
59 

89 
47 

66 
52 

75 
50 

75 
51 

66 
51 

60 
50 

63 
40 

63 
51 

65 
44 

62 
34 

60 
34 

59 
33 

49 
38 

61 
34 

67 
38 

70 
46 

73 
40 

72 
42 

60 
44 

62 
59 

74 
46 

62 
46 

67 
49 

68 
42 

87 
47 

88 
60 

71.3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

Mm 

80 
54 

80 
48 

74 

52 

76 
43 

80 
45 

80 
47 

78 
44 

76 
51 

74 
50 

70 
46 

59 
43 

63 
49 

71 
SO 

63 

33 

54 

38 

55 
36 

56 

38 

48 
39 

54 
32 

54 
29 

58 

30 

60 
34 

58 
34 

65 
36 

63 
37 

65 
40 

75 
47 

63 
40 

65 

38 

69 
38 

66,3 

BARSTOU 

MAX 

Mm 

74 
45 

71 
47 

72 
41 

75 
39 

76 
41 

75 
44 

75 
43 

70 
44 

68 
44 

58 
44 

62 
40 

66 
48 

57 
43 

52 
28 

50 
32 

50 
35 

38 
32 

44 

32 

45 
18 

50 
22 

52 
24 

58 

29 

63 
31 

61 
32 

67 
35 

63 
45 

60 
44 

68 
33 

69 
37 

70 
37 

62.0 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

Mm 

64 
45 

69 
48 

72 
45 

74 
58 

76 
52 

78 
56 

75 
43 

70 
42 

65 
48 

53 
45 

55 
39 

53 
45 

55 
41 

50 
27 

48 
27 

41 
31 

45 
26 

51 
25 

56 
38 

62 
40 

64 
44 

66 
37 

68 
49 

73 
40 

71 
42 

58 
45 

65 
42 

74 
51 

76 
59 

63.0 

BISHOP  UB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
42 

66 
36 

70 
29 

69 

30 

67 
28 

67 
31 

66 
25 

62 
30 

56 
33 

49 

30 

52 
26 

64 
24 

44 

25 

40 
18 

40 
19 

41 

27 

37 
16 

42 

10 

52 
15 

58 
20 

58 

20 

58 
24 

62 
25 

58 
27 

66 
28 

63 
35 

58 
21 

64 

26 

70 
29 

68 
26 

57.8 
25  6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

49 
25 

43 

30 

53 

28 

55 
37 

54 
35 

57 
37 

51 
38 

43 
31 

38 
22 

27 
11 

29 
14 

30 
23 

25 

12 
0 

11 
3 

17 
5 

12 
4 

16 

0 

39 
8 

46 
21 

47 

27 

43 

28 

49 

22 

47 

34 

51 
36 

46 
29 

44 

20 

53 
33 

53 
35 

39.3 

22  2 

Bi  YTHE 

MAX 

Mm 

84 
48 

82 
49 

79 
48 

84 

45 

65 

49 

85 
45 

84 
45 

60 
46 

77 
45 

73 
51 

70 
40 

74 
44 

71 
45 

62 
44 

56 
35 

58 
32 

60 
35 

56 
42 

59 
30 

63 
30 

67 
32 

66 
34 

73 
36 

72 
39 

73 
37 

74 
38 

72 
40 

73 
37 

78 
41 

79 
43 

72.3 
40  .  8 

blythe  faa  airport 

MAX 

Mm 

84 
54 

82 
53 

82 
59 

85 
52 

65 
51 

85 

50 

63 
49 

80 

50 

76 
50 

72 
52 

69 
47 

74 

45 

69 
52 

39 
40 

50 
43 

57 
35 

58 
37 

53 
40 

59 

37 

62 
35 

67 
37 

68 
37 

73 
42 

74 
44 

71 
43 

74 
43 

69 
44 

71 
43 

77 
46 

60 
49 

71.6 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

Mm 

86 
52 

79 
54 

82 
48 

82 
48 

82 
44 

63 
49 

83 

46 

81 
49 

80 

55 

71 
52 

67 
50 

67 
52 

69 
56 

66 
33 

58 

28 

57 
30 

56 
32 

54 

37 

58 

33 

59 
33 

65 
35 

69 
39 

72 
38 

72 
41 

76 
43 

74 
44 

71 
46 

72 
40 

71 
46 

79 
47 

71.3 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

Mm 

88 

52 

85 

57 

82 
54 

83 
44 

84 

46 

86 
47 

87 
45 

83 

57 

80 
54 

78 
51 

73 
52 

72 
46 

76 
53 

69 
40 

61 
35 

56 

33 

56 

35 

62 
43 

56 
32 

62 
34 

65 
34 

70 
36 

73 
36 

75 

38 

76 
38 

75 
42 

77 
52 

73 
40 

73 
43 

78 
44 

73.9 

MAX 

Mm 

70 
42 

74 

43 

74 

36 

78 
37 

79 
47 

76 
40 

68 

35 

63 
45 

56 

40 

61 
41 

65 
42 

58 
43 

54 
31 

54 

32 

50 
32 

50 
31 

45 
34 

50 
31 

51 

20 

53 

20 

58 

22 

57 
26 

64 

27 

67 
27 

70 
36 

65 
60 

64 

60 

68 
35 

72 
32 

73 
31 

62.9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
53 

70 
51 

70 
45 

76 
41 

77 
43 

75 
45 

74 
44 

70 
47 

65 
48 

61 
46 

62 
46 

66 
51 

53 
39 

54 
31 

50 
33 

48 

37 

41 
33 

45 

32 

48 

27 

52 

27 

55 
31 

58 
35 

64 
36 

62 
37 

67 
38 

66 
46 

62 
43 

65 
37 

70 
38 

73 
43 

*o'i 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

85 
64 

80 
54 

82 

60 

84 

52 

81 
50 

80 
54 

79 
48 

60 
48 

75 
58 

70 
59 

70 
49 

74 
46 

68 
52 

68 
47 

61 
48 

60 
43 

56 
44 

62 
46 

63 
41 

65 
36 

67 
36 

65 
39 

70 
38 

65 
41 

68 
37 

71 
42 

71 
43 

69 
41 

72 
40 

72 
42 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

61 
41 

55 
33 

59 
31 

60 
30 

62 
30 

62 
30 

60 
27 

55 
28 

55 
28 

52 
34 

46 

25 

58 

22 

44 

27 

33 
15 

32 
18 

33 
18 

26 
21 

28 
5 

37 
1 

45 
6 

45 

6 

46 

11 

52 
17 

51 

23 

59 
26 

61 
32 

49 
23 

50 
27 

56 
25 

62 
24 

49.9 

22  8 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

83 
62 

89 

60 

78 
61 

76 
54 

80 
55 

81 
56 

81 
53 

79 
55 

78 
54 

73 
54 

69 
49 

67 
50 

71 
52 

65 
44 

55 
42 

50 
36 

52 
38 

58 
39 

57 
40 

60 
41 

65 
43 

67 
45 

71 
47 

72 
48 

70 
50 

70 
50 

70 
47 

69 
60 

66 
52 

70.5 
49,2 

EL  CENTRO  2  SSM 

Mm 

82 
53 

81 
57 

82 
50 

84 
46 

86 
46 

87 
49 

84 
49 

62 
54 

77 
54 

74 
51 

73 
45 

74 
48 

71 
53 

61 
39 

56 
35 

61 
30 

63 
32 

58 
41 

63 
31 

63 
33 

70 
35 

72 
37 

74 
40 

77 
42 

76 
41 

76 
42 

73 
44 

74 
42 

77 
42 

61 
46 

73.7 
43.6 

Fa  TRMONT 

MAX 

Mm 

67 
46 

55 
41 

59 
44 

65 
47 

67 
45 

67 
46 

69 
48 

67 
46 

56 
47 

54 

41 

48 
36 

49 
37 

51 
35 

42 
32 

44 

27 

42 
26 

44 

28 

32 
23 

42 
23 

41 
27 

49 

28 

52 
33 

52 
37 

53 

36 

60 
41 

64 
51 

66 
38 

64 
36 

61 
45 

63 
45 

54.2 

OULw    KUL^  KANLM 

MAX 

Mm 

57 

76 
52 

80 
57 

55 

68 
54 

88 
59 

64 

51 

78 
55 

74 
51 

71 
43 

66 
43 

73 
45 

68 

43 

60 
40 

55 
41 

58 
38 

62 
40 

57 
39 

58 
36 

63 
40 

67 
41 

70 
44 

72 
49 

75 
53 

74 

47 

71 
46 

71 
45 

75 
43 

77 
52 

79 
61 

72,1 
47,0 

HA  t  WEE 

Mm 

67 
43 

65 

64 
38 

38 

68 
37 

69 
38 

67 
38 

67 
40 

61 
40 

54 
40 

49 
33 

59 

62 
35 

46 
24 

40 

38 

38 

27 

35 

42 
24 

45 

54 
25 

57 
27 

57 
32 

55 
3.1 

58 
32 

63 

63 

55 
30 

59 
31 

61 
34 

56.2 
33.5 

MAyFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

84 
50 

80 
53 

78 
63 

78 
54 

79 
43 

82 
44 

85 
42 

82 
46 

79 
43 

72 
49 

67 
45 

67 
44 

69 
48 

64 
45 

53 
41 

58 
28 

53 
37 

55 
38 

50 
41 

56 
43 

62 
41 

66 
33 

68 
42 

71 
46 

75 
38 

75 
41 

71 
41 

70 
37 

70 
42 

80 
60 

70.0 
43,9 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

86 
56 

81 
59 

82 
56 

84 
51 

65 

53 

65 
55 

82 
51 

80 
59 

78 
59 

72 
57 

73 
51 

75 
49 

70 
57 

61 
50 

56 
38 

59 

33 

62 
37 

58 
42 

62 
36 

65 
38 

70 
38 

73 
42 

75 
42 

76 
46 

76 
43 

76 
45 

71 
55 

73 
44 

74 
46 

84 
51 

73.5 
47.9 

See  Reference  Notes 


'oUowliig  SlatloD  Index 
395  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

llaPERIAL  FA*  AP 

MAX 
MIH 

|7 

82 

83 

48 

87 
49 

87 
50 

83 
48 

81 
55 

76 
57 

71 
55 

74 

51 

77 
50 

71 
49 

61 
38 

55 
34 

59 
31 

62 
34 

57 
38 

61 
33 

67 
33 

72 
34 

74 

37 

76 
39 

76 
41 

76 
40 

77 
42 

73 
48 

74 
41 

SO 
43 

85 
47 

74,4 
44,3 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

70 
40 

67 
35 

67 
34 

69 
36 

70 
37 

68 
33 

56 
40 

55 
27 

64 
34 

23 

49 

42 
26 

35 
19 

44 

21 

50 
21 

59 
22 

61 
32 

59 
29 

67 
28 

66 
30 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

«3 

84 
60 

85 
5  \ 

87 
42 

88 
42 

89 
45 

89 
45 

83 
54 

85 
52 

79 
46 

71 
52 

75 
40 

78 
47 

71 
40 

66 
35 

59 
28 

56 
41 

53 
36 

62 
33 

69 
30 

69 
33 

74 
37 

75 
37 

80 
40 

60 
39 

75 
38 

75 
48 

74 
46 

76 
42 

85 
49 

76.2 
42.5 

INVOKERN 

MAX 

Mm 

Tl 
49 

71 
33 

72 
36 

74 
34 

75 
36 

76 
36 

74 
42 

74 
42 

60 
49 

55 
39 

62 
41 

68 
36 

56 
24 

SO 
25 

50 

30 

47 

30 

43 
31 

51 
28 

54 
24 

56 
22 

60 
23 

59 
30 

65 
30 

63 
32 

65 
32 

70 
31 

66 
40 

61 
31 

68 
31 

71 
33 

63.0 
33.4 

IRON  WOuNTAIN 

MAX 

Mm 

es 

57 

83 
54 

77 
56 

78 
53 

83 
53 

82 
52 

81 
50 

82 
54 

76 
51 

74 

50 

72 
47 

68 
50 

72 
54 

63 
45 

57 
39 

49 
35 

52 
37 

51 

39 

53 
39 

57 
37 

60 
43 

69 
41 

63 
43 

70 
52 

72 
51 

73 
48 

74 
45 

67 
44 

66 
44 

74 
51 

69,4 
47.1 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

Mm 

60 

55 

59 

65 
35 

65 
38 

64 
41 

97 
40 

52 
40 

46 
36 

40 
33 

40 

29 

41 
34 

41 
30 

33 
20 

31 
21 

33 

20 

31 
26 

29 
22 

33 
19 

42 
19 

43 

20 

52 
27 

45 
27 

51 
29 

52 

33 

49 

36 

42 
33 

54 
34 

52 
33 

55 
35 

47,1 
30.9 

LANCASTER 

MAX 

Mm 

62 

67 
44 

71 
34 

74 
32 

73 
32 

74 
38 

68 
40 

65 
46 

69 
37 

53 
41 

56 
36 

57 
45 

48 
35 

46 
27 

46 
24 

49 
26 

37 
30 

42 

21 

40 
12 

46 

17 

49 
19 

50 
24 

55 
25 

61 
29 

71 
39 

61 
49 

67 
36 

69 
41 

66 
32 

71 
31 

58,6 
33.1 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

Mm 

64 
45 

63 
43 

64 
43 

67 
47 

68 
45 

67 
47 

68 
49 

61 
40 

54 
41 

51 
39 

54 
34 

61 
40 

47 
34 

41 

27 

37 
27 

41 

26 

35 
26 

36 
26 

40 
24 

45 
31 

47 
27 

56 
33 

53 
35 

55 
40 

63 
44 

56 
43 

69 
34 

65 
47 

62 
42 

64 
46 

54,9 
37.6 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

Mm 

MECCA  3  SE 

MAX 

Mm 

91 
52 

83 
57 

85 
52 

86 
46 

85 
45 

88 
49 

87 
45 

78 
51 

62 
49 

78 
48 

76 
46 

73 
44 

77 
47 

72 
37 

66 
38 

58 
38 

59 
41 

58 
38 

59 
35 

67 
34 

69 
35 

70 
37 

74 
40 

75 
42 

78 
41 

73 
40 

70 
43 

73 
44 

73 
43 

82 
44 

74.8 
43,4 

KITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

65 
53 

64 

67 
49 

68 
49 

69 
52 

70 
56 

69 
54 

63 
47 

56 
43 

49 
40 

51 

58 
49 

53 
36 

40 
30 

36 
25 

32 
24 

37 
27 

38 
27 

47 

30 

51 
34 

58 
39 

54 
42 

61 
43 

62 
46 

63 
47 

56 
45 

57 
40 

58 
42 

70 
47 

69 
56 

66.6 
41,8 

MOJAVE 

MAX 

Mm 

66 
49 

65 
48 

69 
39 

71 
38 

71 
41 

73 
45 

74 
42 

62 
47 

61 
46 

53 
41 

59 
39 

61 
48 

62 
37 

46 
36 

46 

20 

46 

26 

42 
31 

45 
17 

47 
16 

49 
20 

56 
24 

55 
29 

60 
29 

64 
S3 

66 
46 

60 
47 

51 

66 

67 
34 

73 
36 

59.7 
36.9 

MCJAVE  2  ESE 

MAX 

Mm 

65 
49 

68 
45 

70 
92 

73 
36 

72 
39 

74 
45 

72 
39 

65 
45 

60 
45 

52 
42 

56 
39 

63 
42 

55 
36 

46 

33 

46 
26 

46 
25 

42 

32 

42 

10 

45 
14 

48 

21 

55 
25 

55 
29 

59 
30 

63 

32 

69 
45 

60 
44 

61 
36 

66 
44 

67 
31 

72 
36 

59.3 
36.6 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

66 
41 

60 
36 

60 
39 

66 
41 

70 
39 

72 
43 

68 
48 

62 
40 

56 
43 

43 

35 

46 

29 

52 
42 

50 
33 

41 
18 

35 
18 

39 
24 

30 
18 

41 
22 

45 
19 

45 
19 

50 
28 

52 
30 

52 
32 

57 
35 

62 
34 

56 
36 

54 
35 

59 
36 

61 
39 

65 
40 

54.0 
33.2 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
56 

76 
54 

77 
60 

80 
50 

81 
47 

79 
90 

79 
48 

81 
53 

75 
52 

67 
54 

67 
49 

71 
54 

64 

50 

55 
39 

47 

37 

54 
39 

53 
40 

53 
39 

57 
36 

60 
38 

65 
39 

66 
41 

69 
41 

70 
46 

69 
43 

73 
49 

71 
47 

66 
44 

74 
46 

75 
50 

68.6 
46.6 

PALMOALE 

MAX 

Mm 

70 
50 

68 
43 

70 
38 

72 
38 

73 
39 

74 
44 

74 
41 

64 
46 

58 
48 

53 
44 

53 
36 

55 
46 

53 
39 

47 
26 

46 
28 

49 
26 

45 
31 

44 
21 

40 
14 

42 
17 

47 

22 

46 

27 

51 
26 

59 
32 

72 
43 

70 
30 

68 
39 

69 
41 

64 
31 

69 
38 

58.8 
35,0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

65 
49 

69 
42 

70 
35 

71 
33 

72 
35 

73 
39 

79 
36 

66 
44 

98 
45 

52 
41 

»5 
34 

57 
46 

49 
35 

47 
25 

47 
25 

46 
26 

37 
30 

40 
9 

38 
4 

41 
8 

46 

12 

46 
21 

50 
24 

55 
29 

70 
40 

63 
46 

61 
39 

69 
36 

64 
33 

69 
36 

57,4 
31.9 

PALM  SPfllNSS 

MAX 

Mm 

84 
51 

85 
55 

87 
52 

85 
47 

87 
44 

89 
49 

64 
44 

84 
48 

77 
46 

73 
40 

71 
36 

75 
40 

72 
46 

62 
31 

57 
40 

55 
31 

52 
23 

59 
31 

65 
32 

69 
36 

69 
33 

73 
35 

83 
36 

77 
42 

77 
42 

72 
42 

71 
43 

73 
42 

82 
46 

66 
61 

74,5 
41,6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

s: 

61 

84 
58 

77 
59 

78 
54 

83 
56 

85 
54 

84 
55 

86 
57 

81 
56 

74 
93 

66 
49 

68 
51 

72 
53 

66 
47 

56 
43 

48 
37 

50 
39 

57 
42 

52 
38 

98 

39 

60 
41 

64 
41 

64 
44 

69 
46 

69 
46 

71 
46 

70 
48 

69 
50 

72 
48 

74 
51 

69,8 
48, e 

randsburg 

MAX 

Mm 

64 
39 

66 
42 

67 
45 

70 
46 

72 
48 

71 
52 

70 
50 

62 
45 

56 
44 

49 

37 

53 
34 

58 

46 

50 
14 

43 
28 

42 

27 

42 

27 

39 
29 

45 
25 

46 

26 

47 
29 

55 
32 

56 
36 

58 
36 

59 
41 

64 

42 

59 
47 

56 
39 

60 
38 

66 
43 

68 
45 

57,1 
38,5 

SOUIRREL   inn  2 

MAX 

Mm 

55 
40 

52 
35 

58 
39 

66 
43 

63 
48 

60 
49 

56 
47 

48 
36 

42 
36 

38 
31 

40 
27 

41 
33 

38 
25 

31 
19 

30 
17 

32 
20 

29 
24 

27 
20 

30 
26 

40 
24 

48 
25 

54 
35 

45 
33 

59 
35 

53 
42 

52 
37 

47 
32 

64 
40 

57 
36 

60 
41 

46,8 
33,1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

82 
51 

83 
60 

86 
54 

91 
45 

88 
47 

87 
48 

81 
45 

83 
56 

77 
50 

71 
53 

73 
50 

77 
43 

72 
50 

64 
40 

56 
39 

58 
33 

55 
39 

59 
39 

66 
33 

69 
33 

72 
35 

74 
37 

60 
39 

79 
40 

73 
43 

73 
42 

73 
52 

74 
46 

84 
46 

87 
60 

75,0 
44,6 

TRONA 

MAX 

Mm 

78 
52 

75 
41 

73 
40 

74 
39 

78 
40 

SO 
43 

76 
41 

75 
46 

72 
46 

62 
46 

56 

37 

62 
45 

74 
37 

57 
27 

51 
36 

51 
34 

46 

45 
35 

56 
24 

55 
23 

55 
26 

58 
31 

63 
30 

65 
31 

60 
34 

65 
41 

73 
37 

63 
33 

65 
33 

65 
34 

64,4 
36.7 

twentynine  palms 

MAX 

Mm 

80 
53 

75 
50 

75 

52 

76 
41 

72 

40 

78 
43 

80 
41 

72 
46 

71 
42 

64 
50 

66 
39 

70 
39 

62 
39 

53 
31 

48 
29 

51 
29 

46 

33 

45 
32 

50 
35 

54 

29 

61 
30 

61 
31 

66 
37 

69 

35 

69 
36 

73 
41 

64 
39 

66 
40 

74 

39 

77 
34 

65.6 
38.6 

valyermo  ranger  STA 

MAX 

Mm 

68 
41 

64 
32 

67 
34 

69 
30 

70 
30 

72 
34 

70 
32 

66 
31 

60 
35 

55 

35 

25 

62 
26 

58 
29 

42 
19 

39 
18 

42 
20 

41 
24 

41 
8 

42 
10 

48 
12 

51 
12 

59 
19 

57 
24 

57 
27 

66 
32 

65 
24 

67 
33 

66 
30 

66 
32 

66.2 
26.1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

79 
54 

65 
41 

69 
35 

71 
35 

75 
35 

77 
38 

76 
36 

74 
43 

68 
47 

60 
46 

54 
35 

59 
45 

59 
40 

50 
25 

48 
21 

45 

30 

50 
32 

36 
23 

47 
8 

48 
13 

49 
18 

55 
24 

59 
26 

59 
31 

62 
35 

69 
46 

63 
41 

67 
37 

67 
36 

66 
34 

60.5 
33.7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

44 
24 

32 
25 

34 
21 

43 
25 

47 
28 

48 

27 

51 
28 

42 
16 

41 

15 

27 
16 

25 
12 

26 
15 

29 
7 

25 
•  12 

6 

-  5 

12 
3 

18 
0 

16 
2 

26 
-  6 

31 
3 

33 
4 

36 
12 

38 
6 

42 
15 

43 
26 

46 
22 

30 
18 

33 
24 

35 
16 

42 

20 

33.6 
13.6 

WHITE  MOUNTAIN  J 

MAX 

Mm 

30 
14 

26 
8 

30 
14 

41 
18 

36 
24 

35 
16 

36 
22 

28 
12 

24 

10 

16 
7 

12 
1 

16 
6 

16 
-10 

.  4 

-11 

-  1 
-14 

.  5 
-10 

-  5 
•  6 

0 

.  6 

17 
-  5 

28 
6 

34 

7 

28 
16 

26 
14 

30 
23 

30 
14 

26 
10 

17 
5 

22 
12 

30 
20 

40 
23 

22.1 
8.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Hlgliest  Temperature:      93°  on  the  1st  at  Indlo  0  S  Date  Garden 

Lowest  Temperature:       -25°  on  the  18th  at  Bodle 

Greatest  Total  Precipitation:     21.19  inches  at  Fort  Dick  1  NNE 

Least  Total  Precipitation:       0.03  inch  at  Mojave  2  ESE 

Greatest  One-Day  Precipitation:     D  4.80  inches  on  the  18th  at 

Palm  Springs  Tramway 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:  97.8  inches  at  Soda  Springs  1  E 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     48  inches  on  the  13th  at 

Soda  Springs  1  E 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

NOVEMBER  1964 


Dav  Oi  Month 

3 ..  g> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  ^ 

»      tt  • 

DRAINAGE 

01 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

ft 

•  13 

.07 

.08 

.05 

.12 

ft 

ft 

.18 

.21 

ft 

.06 

.13 

ft 

.44 

.10 

•  10 

•  04 

.09 

ft 

ft 

.17 

.01 

•  02 

.11 

ft 

.20 

2.33 

WIND 

ft 

283 

33 

56 

31 

47 

ft 

ft 

267 

217 

ft 

231 

184 

ft 

ft 

370 

53 

69 

42 

66 

ft 

ft 

10 

7 

7 

ft 

183 

ft 

ft 

190 

2286 

64 

65 

68 

70 

66 

59 

60 

60 

60 

55 

54 

57 

94 

• 

61 

98 

96 

• 

60 

■ 

■ 

60 

• 

MIN 

, 

50 

45 

46 

48 

47 

_ 

47 

47 

^ 

46 

39 

I 

• 

36 

36 

36 

36 

33 

35 

40 

45 

36 

37 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

.02 

•  09 

.11 

.02 

.05 

.05 

.05 

.04 

.05 

. 

.01 

.02 

.03 

.04 

.04 

.04 

.03 

•  05 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

•  00;  .09 

.03 

.01 

•  02 

.02 

.04 

1.08B 

WIND 

33 

4S 

26 

37 

33 

30 

24 

27 

36 

70 

92 

50 

39 

40 

34 

32 

47 

4! 

34 

23 

26 

71 

30 

62'  21 

22 

33 

99 

24 

40 

1221 

62 

62 

55 

46 

51 

90 

52 

52 

91 

53 

54  51 

95 

59 

96 

56 

99 

54 

56 

65 

63 

57.0 

MIN 

S3 

50 

40 

52 

49 

47 

47 

50 

48 

46 

45 

46 

38 

37 

35 

39 

36 

37 

57 

31 

42 

43 

44 

49 

50 

49 

49 

48 

53 

90 

44,4 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

ft 

•  05 

.10 

.04 

.08 

.06 

.09 

.05 

.18 

•  17 

.08 

.08 

.08 

.05 

.06 

.0^ 

.10 

.04 

•  05 

.07 

.06 

.06 

.07 

.02 

•  09 

.03 

.09 

.04 

.03 

1«93B 

WIND 

24 

63 

7 

8 

10 

16 

18 

14 

22 

39 

29 

71 

33 

17 

92 

93 

22 

12 

11 

12 

Is 

10 

6 

11 

41 

7 

7 

4 

2 

4 

744 

60 

60 

98 

95 

57 

58 

■ 

MIN 

51 

50 

90 

46 

48 

49 

90 

1  AuK     Dfl  1   CDI  IDV  Un 

LAKE    rlLLSHUKT  nL 

EVAP 

04 

03 

•  06 

.05 

'°7 

.01 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.12 

.02 

•  03 

.07 

.00 

.01 

.09 

.06 

•  09 

.11 

.05 

.01 

.11 

.01 

1,91 

WIND 

26 

*18 

'l7 

*12 

12 

9 

17 

'26 

*19 

10 

13 

33 

31 

13 

19 

16 

8 

10 

12 

5 

4 

6 

14 

12 

10 

11 

16 

14 

429 

MAX 

55 

55 

66 

61 

62 

58 

60 

62 

55 

52 

481  47 

46 

50 

56 

94 

54 

94 

98 

47 

47 

90 

93 

99 

58 

57 

50 

61 

57 

94.7 

MIN 

52 

50 

69 

48 

45 

42 

44 

47 

47 

43 

42 

42 

42 

38 

38 

36 

36 

35 

36 

36 

37 

39 

40 

42 

47 

46 

47 

43 

48 

42.8 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.06 

•  01 

.03 

.04 

.04 

.02 

.03 

.02 

•  04 

.00 

.02 

- 

^ 

^ 

^ 

- 

• 

.01 

.02 

02 

.00 

.02 

.00 

.01 

.01 

•  02 

• 

WIND 

49 

38 

26 

34 

28 

It 

31 

31 

'36 

*S7 

43 

36 

56 

97 

45 

91 

29 

28 

60 

41 

21 

'26 

21 

28 

48 

24 

31 

28 

1089 

tulelakE 

EVAP 

.02 

•  06 

.05 

.06 

.05 

.10 

.09 

.06 

ft 

ft 

03 

01 

. 

. 

- 

- 

• 

_ 

_ 

. 

_ 

^ 

^ 

^ 

ft      *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYE5SA  LAKE 

EVAP 

.10 

•  07 

.07 

.04 

•  05 

.25 

.17 

.06 

ft 

.19 

.13 

.29 

.06 

.19 

•  10 

.06 

.09 

.10 

.04 

.04 

•  04 

.05 

.07 

.05 

.04 

.04 

2,97B 

MIND 

90 

128 

31 

30 

28 

23 

48 

53 

84 

136 

88 

112 

89 

50 

170 

162 

61 

92 

60 

44 

28 

36 

17 

30 

39 

69 

68 

43 

31 

1981 

MAX 

65 

62 

65 

68 

67 

72 

67 

66 

64 

67 

60 

58 

61 

55 

53 

97 

57 

96 

99 

97 

58 

56 

61 

97 

61 

60 

99 

62 

61,1 

MIN 

53 

53 

48 

43 

52 

50 

53 

94 

53 

47 

46 

47 

37 

35 

37 

38 

37 

36 

37 

37 

37 

36 

49 

45 

47  46 

44 

46 

SO 

46 

44,9 

CHICO  EKPERIMENT 

STA  (  A) 

EVAP 

. 

na 
.08 

.03 

.05 

.06 

.08 

.01 

.05 

ft 

.16 

.07 

.03 

.03 

.03 

ft 

ft 

.12 

01 

•  01 

ft 

.09 

ft 

ft 

01 

1,18B 

MIND 

ft 

178 

15 

8 

6 

7 

ft 

: 

146 

137 

74 

121 

19 

ft 

80 

3C 

16 

16 

16 

ft 

ft 

49 

9 

30 

137 

ft 

ft 

107 

1203 

DAVIS  1  MSW 

EVAP 

t08 

.07 

.01 

.05 

•  07 

.08 

.05 

.02 

.10 

.09 

.04 

.02 

.08 

.06 

.16 

.18 

.06 

.12 

.08 

.05 

.05 

■  04 

.05 

04 

•  02 

.04 

.08  .04 

.03 

.06 

1,92 

WIND 

115 

196 

60 

25 

52 

40 

27 

57 

151  232 

160 

233 

109 

57 

5 1 

167 

95  16 

30 

73 

51 

*13 

69 

136 

87 

61 

3064 

MAX 

64 

58 

55 

67 

68 

70 

66 

65 

62 

62 

60 

53 

60 

57 

53 

92 

54 

54 

99 

56 

56 

55 

60 

62 

60 

64 

53 

64 

59,1 

MIN 

52 

51 

46 

49 

50 

'» 

49 

50 

53 

47 

46 

49 

39 

38 

37 

36 

37 

37 

38 

" 

19 

38 

41 

45 

90 

48 

39 

48 

48 

44,4 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.05 

.06 

.09 

.09 

.05 

.11 

.00 

.06 

.00 

.02 

.03 

.08 

.12 

.05 

.89 

.06 

.06 

.05 

.04 

.03 

.04 

.02 

.01 

.06 

04 

.02 

.04 

1,17 

WIND 

65 

114 

25 

33 

50 

38 

41 

32 

144 

160 

103 

180 

46 

31 

63 

81 

91 

57 

43 

66 

45 

35 

29 

40 

11 

57 

96 

69 

48 

29 

1898 

LAKESHORE 

EVAP 

•  03 

.04 

.03 

•  05 

.06 

.04 

_ 

.03 

.04 

.05 

.05 

.04 

.05 

•  04 

.09 

.05 

•  04 

.04 

•  01 

•  01 

•  01 

.07 

•  09 

01 

1,21B 

WIND 

2« 

32 

17 

10 

8 

17 

20 

9 

19 

43 

29 

29 

10 

21 

15 

11 

7 

90 

20 

4 

4 

6 

19 

4 

12 

38 

41 

23 

6 

8 

929 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.05 

.04 

.03 

.05 

.06 

.08 

.04 

.04 

.07 

.11 

.03 

•  00 

.09 

.05 

.12 

•  13 

.04 

.11 

.07 

.05 

04 

.05 

•  06 

•  05 

02 

.09 

.01 

.0, 

.06 

1,69 

WIND 

38 

39 

7 

12 

10 

3 

4 

19 

46 

47 

25 

46 

34 

2 

12 

41 

21 

14 

'15 

18 

2 

9 

*12 

*40 

31 

28 

6 

699 

MAX 

66 

60 

66 

70 

71 

69 

66 

62 

60 

98 

55 

62 

56 

55 

99 

54 

54 

96 

55 

96 

54 

99 

60 

98 

60 

61 

91 

54 

66 

99,9 

MIN 

54 

52 

47 

47 

50 

48 

48 

90 

53 

46 

46 

47 

36 

34 

34 

34 

»» 

39 

91 

31 

39 

39 

45 

45 

♦  6 

41 

41 

49 

51 

41,0 

PLACERVILLE  ifo 

EVAP 

ft 

.08 

.00 

.06 

.09 

.09 

ft 

ft 

.20 

•  15 

.00 

•00 

.02 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

.49 

ft 

•  01 

ft 

•  04 

ft 

ft 

.04 

1.27 

WIND 

* 

34 

20 

10 

12 

24 

* 

94 

65 

ft 

84 

40 

* 

ft 

U9 

21 

28 

7 

7 

ft 

92 

ft 

12 

ft 

39 

ft 

ft 

29 

720 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.03 

.01 

.09 

.06 

.05 

.09 

.04 

.08 

•  04 

.11 

.04 

.10 

.02 

•  19 

.10 

.19 

.10 

•  06 

.01 

.04 

•  01 

•  00 

•  03 

•  09 

.00 

.00 

.01 

1.70B 

WIND 

2« 

86 

56 

54 

50 

74 

49 

29 

47 

78 

63 

jy 

62 

50 

97 

82 

79 

78 

89 

40 

46 

51 

66 

14 

28 

64 

121 

67 

42 

11 

1819 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.07 

.08 

.18 

. 

. 

.00 

.09 

ft 

•  2T 

•  16 

.10 

.18 

.10 

ft 

.21 

.09 

.00 

ft 

•  12 

. 

2.09B 

WIND 

ft 

73 

25 

50 

46 

48 

ft 

ft 

63 

25 

*• 

'S9 

28 

ft 

ft 

167 

70 

106 

83 

39 

ft 

ft 

84 

29 

7 

ft 

46 

ft 

ft 

70 

1094 

WHISKEYTOwN  RES 

(A) 

EVAP 

.01 

.09 

.01 

.05 

.07 

.15 

.02 

.04 

•  02 

•  11 

.03 

.05 

.12 

.03 

.09 

.10 

.06 

•  02 

.06 

.01 

.02 

.02 

ft 

.06 

•  03 

.01 

l,48B 

WIND 

2« 

18 

16 

13 

12 

18 

19 

19 

32 

49 

57 

22 

98 

71 

59 

32 

37 

39 

32 

16 

24 

14 

40 

21 

ft 

106 

17 

15 

10 

948 

ft      •  ft 

CENTRAL  COAST 

Drainage 

04 

BURLIN6AME 

EVAP 

.01 

•  05 

.06 

.03 

•  08 

.19 

.19 

• 

.11 

.10 

•  19 

.09 

.10 

ft 

.03 

.09 

_ 

.15 

•  14 

.09 

•  04 

.02 

•  02 

.04 

.01 

2,128 

WIND 

4« 

7 

44 

20 

0 

0 

12 

To 

10 

20 

40 

40 

10 

44 

99 

129 

90 

to 

0 

11 

1 

20 

ft 

10 

? 

9 

10 

0 

0 

1 

692 

MAX 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

71 

71 

71 

70 

67 

67 

60 

60 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

61 

61 

64 

61 

67 

60 

98 

98 

91 

61,4 

MIN 

52 

51 

»7 

51 

49 

49 

50 

S3 

92 

47 

47 

51 

42 

39 

36 

36 

36 

36 

16 

36 

36 

4) 

40 

41 

91 

49 

41 

47 

47 

50 

44.8 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

• 

•  06 

.07 

•  07 

.04 

.22 

.07 

.07 

ft 

ft 

.10 

.07 

•  06 

.08 

.06 

• 

ft 

.09 

.16 

.07 

.10 

•  08 

.09 

•  05 

.07 

•  09 

•  07 

.08 

2,028 

NEWARK 

(F> 

EVAP 

ft 

•  29 

.05 

.10 

.07 

.10 

ft 

ft 

.28 

.19 

ft 

ft 

.21 

ft 

ft 

•  36 

•  11 

•  07 

.09 

.07 

ft 

ft 

.17 

.04 

.02 

ft 

.11 

ft 

ft 

.17 

2,48 

WIND 

ft 

257 

84 

91 

63 

27 

ft 

* 

302 

209 

189 

152 

189 

ft 

304 

96 

99 

49 

91 

ft 

148 

29 

42 

ft 

199 

ft 

302 

2792 

ft      ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

OS 

antioch  Pumping  plant 

EVAP 

.06 

•  06 

.04 

■  04 

.02 

.06 

.03 

.01 

.09 

.09 

.02 

•  02 

.08 

.09 

•  1 9 

•  12 

•  04 

•  07 

.09 

.09 

.02 

.02 

.05 

.01 

.00 

.01 

.09 

•  06 

.03 

.03 

1,91 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.06 

.02 

.02 

.04 

.05 

.09 

.04 

.02 

.09 

.08 

•  02 

•  00 

.04 

.06 

.04 

•  02 

•  08 

.01 

.01 

.04 

.02 

•  01 

.01 

.01 

.01 

•  01 

.01 

.01 

^668 

<C) 

WIND 

26 

19 

23 

14 

12 

10 

18 

16 

92 

47 

28 

46 

'36 

16 

60 

IT 

12 

19 

10 

11 

22 

*19 

14 

14 

19 

19 

10 

11 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.11 

.09 

.06 

.06 

.10 

.04 

.05 

.11 

.13 

.10 

.08 

.03 

.11 

.04 

.11 

•  10 

•  09 

•  07 

.09 

.06 

.07 

.06 

.09 

•  04 

.02 

•  06 

•  06 

.07 

.04 

•  04 

2.04 

WIND 

55 

40 

25 

31 

14 

19 

28 

99 

83 

135 

89 

108 

51 

47 

34 

90 

99 

42 

92 

14 

4) 

22 

11 

24 

18 

27 

49 

23 

28 

39 

1119 

MAX 

TO 

64 

65 

67 

71 

68 

65 

70 

65 

95 

51 

52 

62 

55 

99 

93 

90 

54 

91 

96 

96 

60 

58 

97 

98 

62 

97 

99 

61 

MIN 

53 

47 

45 

49 

48 

48 

53 

54 

55 

47 

45 

45 

43 

38 

36 

96 

36 

36 

17 

37 

38 

42 

41 

42 

47 

41 

40 

43 

44 

41,9 

HETCH  mETCMY 

(A> 

EVAP 

•  05 

.04 

• 

KETTLEMAN  CITY  I 

SSW  (0) 

EVAP 

.16 

.20 

.15 

ft 

ft 

.30 

.09 

.00 

.10 

ft 

ft 

.45 

.10 

.11 

• 

ft 

.24 

.09 

ft 

.19 

.19 

•  11 

.00 

.12 

•  07 

.19 

.00 

•  00 

2,74 

101 

84 

19 

55 

36 

68 

129 

190 

145 

74 

130 

104 

89 

113 

93 

119 

20 

27 

47 

46 

72 

89 

41 

49 

24 

89 

53 

41 

34 

2161 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.07 

.05 

.04 

.04 

.07 

.03 

ft 

.09 

.08 

.01 

.06 

.05 

.05 

.10 

•02 

•  09 

.02 

.04 

ft 

.03 

.06 

•  01 

.01 

.01 

•  08 

.02 

.02 

•  02 

1,288 

WIND 

27 

24 

19 

10 

6 

2 

ft 

24 

62 

61 

43 

60 

20 

10 

22 

32 

6 

20 

10 

4 

ft 

14 

18 

6 

8 

7 

16 

2 

4 

8 

LODI 

(E) 

EVAP 

08 

04 

.05 

^ 

■  05 

.04 

.02 

.09 

.16 

.13 

.02 

.09 

.06 

.10 

.  14 

.04 

•  04 

•  04 

.04 

.06 

.01 

.03 

.06 

•  00 

11 

.07 

.03 

•  00 

1,648 

WIND 

7 

120 

30 

16 

"l2 

12 

24 

78 

113 

114 

124 

94 

68 

69 

113 

99 

33 

22 

10 

7 

16 

90 

24 

1 

62 

16 

38 

12 

31 

1191 

MAX 

59 

58 

57 

62 

62 

65 

60 

63 

58 

55 

49 

59 

54 

49 

48 

47 

90 

49 

91 

92 

90 

57 

*' 

56 

\l 

99 

91 

56 

94 

52 

94,9 

MIN 

51 

50 

51 

48 

49 

50 

53 

53 

54 

47 

46 

50 

40 

38 

35 

39 

35 

36 

36 

17 

46 

40 

41 

90 

19 

48 

48 

49 

44,9 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.05 

.01 

.07 

.08 

.00 

.07 

.00 

.05 

.07 

.07 

.00 

.04 

.08 

.09 

.23 

.08 

•  06 

•  10 

.07 

.00 

ft 

.29 

.09 

•  00 

•  00 

.09 

•  06 

.10 

.09 

•  00 

1,82 

WIND 

70 

100 

40 

10 

10 

20 

20 

120 

90 

110 

200 

70 

250 

80 

90 

iO 

30 

10 

10 

30 

20 

20 

10 

20 

10 

70 

30 

40 

1110 

MAX 

65 

60 

63 

69 

66 

65 

62 

63 

60 

60 

55 

63 

60 

52 

48 

49 

56 

57 

96 

98 

97 

61 

69 

99 

62 

99 

61 

57 

96 

99 

99.4 

MIN 

52 

49 

49 

48 

50 

57 

44 

49 

56 

45 

45 

47 

42 

38 

34 

30 

30 

31 

49 

31 

11 

44 

40 

40 

48 

47 

18 

49 

46 

48 

41.1 

OAKDALE  WOODMARD 

DAM  (B) 

EVAP 

.10 

ft 

• 

•  21 

.01 

.03 

.09 

.09 

.04 

.11 

ft 

ft 

.01 

.07 

.10 

.12 

•  04 

•  97 

.06 

.04 

.09 

.05 

.07 

•  10 

•  00 

.00 

•  04 

.08 

.00 

.02 

1.92 

WIND 

380 

59 

118 

47 

7 

68 

108 

101 

367 

274 

198 

349 

76 

43 

99 

177 

46 

83 

119 

39 

40 

76 

88 

64 

41 

33 

18 

79 

63 

39 

1287 

Se«  r0f«r«Dc«  notes  follovlnc  Station  IndmK. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


(A) 

(B> 


(0) 
(E) 


PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PUTE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SlaUon 

Day  Of  Month 

Total 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SALT  SPBIN65  PH  (G) 

EVAP 

.00 

.02 

.0) 

.04 

.14 

.12 

.08 

.05 

.01 

.00 

.00 

.00 

.01 

.03 

.09 

ft 

ft 

ft 

•  32 

.02 

.06 

.09 

•  10 

•  09 

•  03 

.02 

.03 

.00 

•  01 

•  09 

1«44 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

,12 

.U 

.OS 

.06 

.07 

.09 

.05 

.07 

.21 

.12 

.09 

.02 

.09 

.09 

.10 

.25 

•  05 

•  •9 

.09 

•  07 

.07 

.05 

•  03 

•  06 

.04 

•  OT 

.15 

.06 

.06 

•  06 

2-*6 

WIND 

llO 

119 

94 

49 

47 

49 

51 

42 

168 

173 

97 

101 

137 

91 

144 

187 

52 

78 

62 

67 

67 

56 

54 

90 

39 

65 

123 

66 

55 

33 

Z49S 

tb 

69 

66 

63 

63 

64 

69 

67 

68 

63 

60 

69 

62 

57 

94 

52 

52 

95 

S3 

54 

54 

95 

61 

59 

56 

65 

64 

60 

63 

54 

60,2 

MIN 

92 

49 

90 

47 

48 

44 

49 

53 

54 

48 

47 

49 

42 

39 

37 

36 

3S 

31 

36 

39 

34 

36 

41 

41 

42 

52 

41 

42 

46 

46 

43,4 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.0* 

.03 

.03 

.00 

.04 

.00 

.04 

.00 

: 

.11 

•  00 

.08 

.04 

.06 

.06 

.06 

.00 

•  06 

ft 

ft 

.04 

.09 

•  04 

•  00 

•  00 

ft 

ft 

.04 

.01 

•  03 

•  86 

WIND 

40 

10 

9 

5 

9 

130 

40 

50 

20 

30 

10 

10 

10 

ft 

10 

10 

10 

0 

0 

ft 

ft 

SO 

9 

9 

400 

MAX 

64 

61 

64 

64 

64 

63 

62 

66 

_ 

97 

60 

99 

59 

92 

50 

51 

51 

92 

60 

58 

65 

ii 

57 

57 

53 

55 

51 

93 

90 

90 

90 

93 

51 

_ 

• 

47 

49 

40 

39 

38 

38 

38 

38 

w 

m 

39 

46 

♦I 

43 

40 

• 

* 

47 

48 

SO 

45«6 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.09 

.06 

.OS 

.02 

.09 

.08 

.03 

.02 

.19 

.11 

.03 

.11 

.11 

.04 

.08 

.12 

.04 

•  14 

.06 

.03 

.06 

.04 

.03 

•  09 

•  OS 

•  10 

.10 

.07 

•  01 

•  00 

WIND 

142 

105 

97 

22 

.28 

18 

26 

90 

109 

193 

160 

121 

146 

97 

103 

73 

42 

79 

25 

20 

l7 

" 

20 

129 

107 

44 

29 

35 

2130 

SOUTH  COAST 

DR'INASE  06 

SEAUMONT  PUMPING   PT  (A) 

EVAP 

.12 

.OS 

•  14 

.16 

.25 

.15 

.10 

.14 

.13 

.04 

.04 

.06 

.09 

.06 

ft 

•  OS 

•  10 

^ 

^ 

^ 

.14 

.10 

.11 

•  14 

.11 

.06 

.03 

.03 

•  06 

•  16 

'ill' 

WI  nD 

20 

20 

29 

18 

37 

20 

6 

7 

7 

10 

0 

10 

10 

20 

10 

10 

20 

10 

10 

20 

20 

27 

28 

19 

10 

10 

10 

17 

16 

MAX 

71 

63 

68 

68 

69 

69 

72 

70 

71 

92 

48 

96 

91 

55 

43 

54 

46 

46 

42 

49 

42 

41 

43 

49 

40 

42 

92 

54 

46 

SS 

54.3 

MIN 

46 

47 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

42 

44 

42 

42 

42 

39 

33 

32 

36 

36 

34 

31 

» 

37 

36 

41 

38 

38 

39 

39 

42 

44 

39.8 

CAChuma  dam 

EVAP 

.19 

.06 

.11 

.19 

.15 

.26 

.19 

.26 

.19 

.09 

.07 

.09 

.03 

.13 

.09 

•  11 

•  10 

•  03 

.10 

.10 

.11 

.09 

.13 

.10 

•  11 

.05 

.06 

.08 

.08 

•  10 

3.31 

WIND 

!6 

92 

71 

46 

32 

62 

59 

104 

80 

29 

43 

32 

68 

73 

49 

78 

69 

31 

61 

52 

41 

40 

26 

46 

11 

66 

74 

43 

30 

44 

1627 

MAX 

71 

62 

67 

70 

69 

68 

66 

67 

60 

98 

48 

56 

96 

56 

96 

64 

60.4 

MIN 

J4 

47 

46 

47 

49 

46 

48 

90 

99 

48 

41 

42 

43 

37 

36 

36 

37 

37 

36 

37 

37 

38 

40 

42 

43 

43 

46 

39 

41 

43 

CHUL  4  VISTA 

EVAP 

•  23 

.19 

.20 

.21 

.17 

.21 

ft 

.24 

.08 

.12 

.09 

.10 

ft 

.33 

.15 

•  13 

•  03 

.11 

.10 

.11 

.11 

.10 

•  10 

•  13 

.OS 

.04 

ft 

ft 

•  27 

3.56 

WIND 

ft 

123 

71 

49 

48 

33 

42 

ft 

111 

79 

102 

99 

102 

ft 

195 

94 

74 

56 

63 

45 

44 

92 

49 

38 

32 

63 

73 

ft 

ft 

126 

1811 

MAX 

69 

72 

76 

72 

73 

74 

72 

64 

64 

66 

66 

63 

56 

56 

91 

39 

59 

61 

62 

63 

66 

6T 

66 

60 

69 

65.0 

MIN 

- 

96 

47 

" 

47 

48 

47 

- 

48 

52 

48 

93 

- 

35 

36 

40 

41 

37 

37 

36 

39 

40 

42 

44 

44 

51 

- 

- 

43 

44.3 

RIVERSIDE  EXP  5TA  (8) 

EVAP 

.17 

.07 

.14 

.19 

.24 

.17 

.18 

.13 

.13 

.03 

.02 

- 

.03 

.13 

.10 

•  13 

•  03 

- 

.10 

•  09 

.12 

.11 

•  OT 

•  14 

.11 

.09 

.03 

•  08 

.06 

3.21B 

WIND 

33 

14 

92 

22 

32 

19 

21 

27 

38 

27 

21 

20 

36 

43 

59 

50 

40 

30 

29 

19 

'* 

18 

18 

22 

824 

ThlTCHELL  DAM 

EVAP 

.19 

.19 

.22 

.19 

.16 

.15 

* 

.30 

.00 

.22 

ft 

.09 

.11 

.10 

.14 

•  12 

.07 

•  10 

.10 

.10 

.12 

.10 

.16 

•  IS 

ft 

ft 

.37 

.15 

.28 

.23 

4,01 

WIND 

73 

72 

•  4 

46 

52 

47 

ft 

143 

47 

46 

26 

97 

64 

69 

48 

80 

49 

72 

»T 

52 

46 

90 

112 

39 

« 

ft 

181 

60 

106 

*♦ 

1842 

MAX 

71 

70 

74 

73 

71 

70 

- 

68 

68 

61 

99 

69 

62 

55 

54 

56 

56 

98 

68 

S8 

59 

61 

67 

64 

- 

- 

69 

63 

72 

71 

64,6 

MIN 

SI 

48 

92 

47 

45 

47 

43 

46 

50 

44 

55 

44 

37 

38 

36 

39 

38 

37 

3S 

36 

36 

46 

44 

* 

43 

39 

90 

46 

43^5 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.4! 

.33 

.31 

.98 

.03 

.20 

.15 

.21 

.27 

.31 

.41 

.15 

.33 

.49 

.33 

•  16 

•  14 

.30 

.25 

.12 

•  14 

•  11 

.09 

•  02 

•  OS 

.21 

•  12 

.11 

.12 

.10 

6,35 

WIND 

Ill 

76 

95 

7 

14 

S 

8 

32 

89 

27 

268 

21 

124 

140 

178 

!ii 

71 

114 

97 

4 

11 

6 

3 

4 

3 

T 

11 

8 

5 

6 

1616 

MAX 

77 

76 

77 

77 

73 

73 

73 

78 

74 

70 

70 

71 

70 

61 

58 

94 

S3 

60 

61 

62 

63 

62 

64 

64 

68 

T8 

80 

79 

60 

67 

69.1 

MIN 

61 

94 

95 

48 

91 

53 

51 

55 

57 

55 

46 

47 

51 

41 

43 

43 

45 

43 

39 

39 

40 

43 

41 

44 

39 

44 

45 

44 

44 

46 

46,9 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.15 

.17 

.18 

.15 

.21 

.07 

.18 

.19 

.09 

.10 

.18 

.10 

.12 

.23 

.08 

•  19 

.00 

.00 

.13 

.09 

•  06 

.00 

•  15 

.03 

•  IS 

.04 

.15 

.06 

.04 

3  ,348 

MIND 

to 

13 

10 

6 

6 

4 

2S 

19 

17 

94 

20 

13 

47 

20 

3 

8 

49 

14 

11 

10 

i 

8 

6 

13 

3 

56 

14 

0 

1 

S16 

MAX 

86 

il 

82 

82 

80 

60 

81 

77 

81 

76 

66 

74 

76 

70 

64 

ST 

60 

93 

62 

64 

64 

66 

66 

69 

TO 

T2 

66 

71 

70 

72 

71.3 

MIN 

J8 

57 

96 

93 

93 

54 

54 

54 

98 

54 

91 

SO 

91 

44 

41 

41 

43 

41 

41 

41 

43 

46 

46 

48 

48 

48 

52 

50 

S2 

49.0 

MOJAVE 

EVAP 

.20 

.19 

.23 

.23 

.19 

.14 

.08 

ft 

_ 

.07 

.17 

.14 

.16 

•  14 

•  11 

WIND 

140 

214 

70 

99 

93 

41 

38 

77 

93 

106 

127 

183 

219 

160 

127 

62 

131 

31 

20 

12 

19 

It 

28 

IS 

122 

166 

243 

236 

21 

9 

2T9T 

MAX 

69 

69 

67 

67 

64 

68 

61 

68 

67 

63 

59 

62 

54 

49 

46 

52 

51 

S5 

98 

56 

60 

60 

65 

66 

64 

60 

61 

6T 

60. T 

MIN 

90 

44 

41 

42 

43 

45 

59 

46 

91 

43 

39 

45 

38 

31 

34 

39 

32 

34 

37 

39 

36 

39 

46 

46 

41 

39 

39 

41 

41,3 

S««  retereoce  notes  follovlng  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


Day  of  month 


9     10    11     12     13     14     15     16    17    18    19    20    21    22    23    24  25 


27    28    29    30  31 


NORTH  COAST 
DRAINACE 


01 


BIS  BAP  RANGER  STATION 

FOREST  6LEN 

HAPPY  CAWP  RAN6EP  STA 

TULELAKE 

YREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
DE  SABLA 
JESS  VALLEY 
MAN2ANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  wB  CITY 

OUINCy  ranger  STATION 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SOOA  SPRINGS  1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
OOVLE  i  SSE 
FORT  BiDmELL 
MEYERS  *  SW 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MOUNT  HAMILTON 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 


ASH  MOUNTAIN 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 

SN  ON  GN0| 

SNOWFALL 
SN  ON  GNOI 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 


IT. 2 
1« 


2.9  3.0 

2  3 


3.*  e.4l*,0  4.3  O.Si 

4  U  a  141  14,  13 
.6  1.1  2.2  2.7  2.T  2.7 


M>0 

It 


13.0  2.0  9.0  • 


10.0 
10 


0.ai2.6l  2.S 

14 


10. BIT 
14 


7.920.0 
28 


4.0 


II 


2.012.0 


1.011.0 


9.0  2.9 

■  91  t 


1.9t0.t 

43;  48 


0.9 
9  » 


2.0 


1.0 


9.0 


1.9 


3.0 


9 
2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1964 


StaUon 


Da;  oi  month 


27    28    29    30  31 


CALAVERAS  BIS  TREES 

GLENNVILLE 

6RANT  GROVE 

HETCH  HETCHY 

HUNTINOTON  LAKE 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

TEHACHAPI 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
CUYAMACA 

IDYLLUILD  RANGER  STA 
MT  8ALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

«      «  « 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

BISHOP  WB  AIRPORT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

HAIwEE 

INDEPENDENCE 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MITCHELL  CAVERNS 

SOUIRREL  INN  2 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  £ND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  , 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND| 


SNOWFALL  ,  1, 
SN  ON  GND  : 


l.OU.Sll.O 


\LS,o\n,o 

12  2) 


7.01 
31  30 


2|    19|    ISI    ISj    ITi  16 


3.1  ;.2 

3  a; 


I  1.0 

1 


a. 01  0.9  0.9i 

6{      6      a  31 


0  l.Ol  1.01 

0   111  12I  a 


T  I  T 
5  5 


2.0 

0.9 

1.0 

2 

2 

S 

2.0 

2.0 

1.0 

7 

9 

10 

2.0|  1.0 

9     10     12     12     U      li  17 


1* 

T 

26 
12  11 


12.0 
12 


11.9 
12 


3.9  0.9 
4  - 

29.926.0 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  of  month 

• 

« 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av»[ 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

71 

72 

72 

68 

67 

68 

67 

70 

69 

68 

66 

66 

67 

62 

59 

55 

56 

58 

51 

51 

52 

53 

55 

55 

56 

57 

61 

56 

58 

59 

61 ,5 

MIN 

69 

86 
71 

86 
68 

86 
65 

85 
65 

66 

84 

83 

85 

80 

76 

77 

77 

74 
59 

69 
56 

63 
52 

67 
55 

69 
55 

65 
49 

66 
50 

66 
50 

69 
51 

71 
53 

72 
54 

72 
54 

72 
55 

72 
57 

72 
56 

72 
56 

73 
57 

75.6 
59!4 

8  INCHES 

9  AM 

77 

77 

76 

70 

66 

64 

64 

64 

62 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

66.0 

MAX 

82 
76 

80 
76 

81 
75 

73 

73 

73 

73 

74 

73 

73 

71 

70 

71 

73 
69 

70 
66 

68 
64 

67 
63 

67 
64 

66 
61 

65 
60 

64 
60 

65 
61 

66 
61 

66 
62 

66 
62 

67 
63 

67 
63 

67 
63 

67 
63 

67 
64 

71.6 
67.3 

12  INCHES 

9  AM 

80 

79 

79 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

75 

74 

74 

73 

71 

68 

68 

68 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

57 

67 

67 

67 

71.3 

20  INCHES 

9  AM 

81 

81 

77 

77 

76 

76 

74 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

59 

69 

59 

73.9 

39  INCHES 

9  AM 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

77.6 

79  INCHES 

9  AM 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

81.6 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
56 

60 
54 

57 

64 

64 

64 

63 

58 

60 

60 

57 
50 

53 
51 

57 
44 

56 
42 

50 
40 

48 
39 

50 
38 

50 
39 

52 
38 

52 

38 

52 
38 

52 
45 

50 
43 

56 
47 

52 
50 

57 
49 

59 
43 

51 
49 

52 
49 

58 
51 

55.9 
47.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MIN 

59 
58 

59 
57 

60 
57 

60 
57 

60 
57 

60 
57 

59 
57 

58 
56 

58 
55 

55 
52 

52 

50 

51 

50 

50 
49 

49 
46 

46 
44 

46 
44 

46 
42 

43 
41 

42 
40 

42 
39 

43 
40 

44 
41 

46 
43 

47 
44 

47 
45 

46 
45 

47 
45 

47 
45 

48 
45 

50 
48 

50.7 
48.3 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
62 

62 
62 

62 
51 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

62 
62 

62 
61 

61 

60 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
58 

58 
55 

56 
55 

56 
55 

55 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

54 
53 

54 
54 

55 
54 

55 
55 

55 
54 

56 
55 

57.7 
57.1 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION   1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE.   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  8  A.   M.   NOV.   16  TO  8  A.  M.   NOV.   18    (46  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


StaboD 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACI 
4  AM 

■IC  STA 
10  AM 

MDARD  T 
4  PM 

I  ME 
10  PM 

Trace 

60-10 

10-.49 

66-09 

100-1.99 

200 
and  over 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

12 

8 

6.7 

23++ 

30 

10+ 

80 

69 

51 

73 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

8 

5.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

40 

30 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

4.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

9.0 

38++ 

20 

11 

62 

2 

2 

5 

3 

3 

2 

17 

6.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

36 

8 

5.3 

22++ 

03 

17 

72 

50 

44 

67 

2 

3 

2 

0 

1 

0 

8 

4.3 

EUREKA  WB  CITY 

SEl 

5.4 

33 

W, 

10 

1 

2 

5 

6 

4 

0 

le 

47 

6.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

13 

6 

5.7 

24 

NW 

12+ 

91 

79 

57 

88 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

14 

59 

5.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

26 

7 

6.4 

24++ 

34 

14 

74 

54 

49 

69 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

4.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

7 

8.5 

41% 

S 

9 

69 

49 

57 

69 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

4.4 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

74 

1 

4 

6 

3 

0 

1 

15 

6.4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

18 

5 

8.4 

25++ 

18 

10+ 

77 

73 

55 

75 

1 

6 

4 

3 

0 

0 

14 

6.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

10 

8.4 

42 

S 

10 

79 

68 

57 

76 

4 

1 

7 

1 

2 

0 

15 

57 

6.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

14 

8 

7.2 

27 

SE 

11 

82 

79 

54 

77 

2 

4 

5 

2 

0 

0 

13 

58 

6.7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

5 

5 

2 

0 

0 

12 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

30 

9 

5.9 

23 

NW 

13 

72 

51 

58 

69 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

9 

77 

4.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

6 

8.5 

37 

S 

10 

64 

75 

63 

79 

3 

3 

6 

0 

1 

0 

15 

6.2 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

N* 

21 

7.0 

34 

SW* 

10 

61S 

1 

5 

6 

3 

0 

0 

15 

62 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

3 

3 

1 

0 

0 

8 

4.7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

61 

65 

66 

0 

3 

2 

0 

0 

6 

4.1 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

12 

7.9 

27+^ 

35 

15 

88 

82 

66 

83 

2 

7 

4 

2 

0 

0 

15 

7.0 

t     TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
$    8t00  A.M. 
%     PEAK  GUST 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCONDI  FC2I 
ADELANTO 

ADIN  RANGER  STATU 

ALAMO  1  N 

ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  Ft 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  ST) 
AMBOY 


BREBOARO  ML 


APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARPOYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  6oeC 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 

ATLAS  flOAO 

AURERRY 
AUnURN 

AVALON  PLEASUftE  PIER 
AVI  LA  REACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
SAOGEP 


BADGER 


ASS 


RAKERSFIELD  WR  AIRPORT 
SALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 


RATES  RIDGE 
REARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING 
REAUMONT  I  E 
REEHIVE  MEADOW 
REL  AIR  FC  10 
REN  I 
eENT( 


in: 
IKELEY 


BERRYESSa  LAKE 
HESWKK  7  S 
BIERER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
RTG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  DALTON  0AM  FC2Z3flE 


PINES  f 


:REElt 


.  FC  I 


BIG 

BIG   SUR   STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC<>60E 
IRMINGHAH  GEN  HOSP 
ISHOP  CREEK   INTAKE  2 
ISHOP  WB  AIRPORT 
[SHOP  UNION  CARBIDE 
RLACK  MOUNTAIN  1  SW 
SLACKS  MOUNTAIN 
RLACKWELLS  CORNER 
BLUE  CANYON  WR  AIRPORT 


R0RRE60  OESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  Nf 
BOULDER  C  LOCATELLI 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
ROWMAN  OAu 
BRADLEY 

BRANSCOMR   ?  NW 
RRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 

BREA  CITY 


6ULLARDS  RAR  PWR  H( 
6UM8LEBEE  TRAILER  ( 
BURBANK  FO  FC2Z613 
BURBANK  WB  AIRPORT 
eURLINGAME 

BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
fiURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 


CABRILUO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANC.ER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPGS  R; 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTi 

CAMP  SAN  LUIS  OfllSPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CAN6Y  11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  CO 

CANT  I L 

CANYON  0A« 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 


LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
mOOOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  08PO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

TULARE 

ORANGE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 


■RESNO 


SNTA  BARBARA 
I  TULARE 
!  0606  06i  RIVERSIDE 
'  0607  06  RIVERSIDE 
09|  071  RIVERSIDE 
17-  051  TUOLUMNE 
ig;  06|  LOS  ANGELES 
76  06'  SANTA  CRUI 
Bil  07  MONO 
93  O'-.  ALAMEDA 


SAN  aERDINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 


34  52  I  119  20 

34  31  I  117  13 

35  07  I  120  34 

36  14  121  29 
34  13     lia  10 

IIB  50 

tl7  53 

122  15 


37  AO 
35  16 
35  23 

35  25 

36  55 
39  56 
33  56 
32  M  I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


"  s 


119  55 
I  118  52 
I  115  58 


I  lie  29  I  5461< 


38  33  122  14 

41  52  122  14 

41  07  121  08 

40  45  123  15 

34  15  116  55 

34  14  116  58 


504|    5P  5R 


8Aj 


■|  INYO 

■  INYO 

■  SANTA  CLARA 


)2  PLACER 

Ol|  DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 

03|  NEVADA 

03  MONO 

DIEGO 
01  MENDOCINO 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 


I  6;  „  23 ; 

,    4^  36  15  . 

'  la:  34  18 

,  13  34  11 

19|  37  15 

191  37  22 
19  ; 


5739! 
■  1575 
10060, 


^  37  i6 
I  2l!  40  46 
I  lOj  39  37     119  S2 

Bj  39  17     120  42 


118  35  I  9154) 


J  C  FASSOLD 
FRANK  E6ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RU6I0  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FI6HE8D  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
]  APPLE  VALLEY  RANCHOS 
I  COUNTY  ROAD  OEPT 
I  MRS  RITA  ANN  BILLINGS 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

.    !  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
j  HERSCMEL  P  CLAUSEN 
I  GLADYS   A  OUTRA 
St  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  PETE  E  OUBOSE 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
'  A2USA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

j  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  L  E  METHENY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
J  i  U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 

S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
:  BEAUMONT   IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  GIST 
,  U  S  we  OBSERVER 
S,  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
,  MIKE  MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
BUR. OF  PlT. QUARANTINE 
'  UNIVERSITY  OF  CALIF 


tVEY  C 


YER 


CI  NO 


ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

RUTTE 

PLACER 


ITEREY 


TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 

CALAVERAS 

ALAMEDA 

IMPERIAL 

TULARE 

NAPA 

SISKIYOU 

SAN  RERDINO 

SAN  DIEGO 

CALAVERAS 

SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

MOOOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 


33  37 
33  37 
33  37 


35  4S 
40  52 
39  54 


39  25 
38  12 
34  11 

34  12 
37  35 

40  53 
40  48 
37  52 
40  34 

35  24 

33  55 
32  40 

34  35 
34  23 


117  02 
123  22 
U7  39 


120  00 

118  18 

US  22 

122  21 


121  03 
121  03 
120  52 


BUREAU 
EARL  R.  EL2EA 
U  S  FOREST  SERVICE 
616  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS.  MARGIE  A.  SIMPSON  ' 
I  U  S  FOREST  SERVICE  ' 
]  GERALO  M  THRASHER 


;  STATE  PARK  SERl 
LOS  ANGELES  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWEI 
IJ     U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
,  MRS  MARY  INCERPI 
Sl  U  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 
tj     U  S  WEATHER  BUREAU 


CO 


1  U  S  WEATHER  BUREAU 

I  W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 


CAL  DIV  BEACH  •  Pi 
DI  GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  0  LOCATELl 


STATE  DIV  OF  FsTRY 


WEATHER 


ARCH  SERVICE 


UREAI 


BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  60ELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE 
U  S  FOREST  SERVf' 
OEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  wEFERLING 
MRS  ANNA  H  DAVIDSON 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 

MRS  ora  lee  martin 

P  G  +   E  COMPANY 
ROBERT  HUNTER 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 


U  S  BUR  fli 
SAN  BEROn 
CAL  DIV  Bl 


IMPERII 


IRRIG 


S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  MWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 


MRS  VIRGINIA  L  MiLLt 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 


CAZAI 


'ILLE  ; 


IYER 


CECIL' 
CEOARVILLE 
CENTERVlLLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 


CHERI 


LEY  ( 


STA 


COL 


CHESTER 

CHICO  EKPERIMEN' 
CHIOUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAmE   HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  S' 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIi 
CLAREmONT  I 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANn; 
CLOVERDALE  J  SSE 
CLOVEROALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COALINGA  1  SE 
COALINGA  14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  ! 


COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  0AM 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA  I 
CORRALITOS  I 
COTTONWOOD  CREEK  | 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193  | 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS  | 

CRA8TREE  MEAOOW  I 

CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY   1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
I  CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

CROCKETT 
I  CRYSTAL  LAKE  FC  283c 
f»CULVER  CITY 

CUMMINGS  j 

1  CUYAMA 


j  CUYAMA  RANGER  STATIO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
,  OANA  2  SE 
DAVENPORT 


MONTEREY 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

LOS 


4A0ERA 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
.(ENTURA 
SAN  OIFGO 


FRESNO 
■  5]  FRESNO 
i5|  FRESNO 
,!(  TRINITY 

i2]  BUTTF 

'6!  LOS  ANGELES 

i4i  MONTEREY 

12:  SHASTA 

i2l  PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 

EL  DORADO 

SISKIYOU 


KINGS 

RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 

TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
,j  LOS  ANf.ELES 


38  42  I  121  18 
34  06  I  117  43 
38  25  ;  121  32 


36  14  I  120  34 
I  35  41  09     122  42 


1  122  08 
,  120  58 

121  11 

122  01 
I  121  59 

121  01 
I  122  20 


28]  33  52  I  117  34 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1425 
1040 
3000]  6P 


4Pl    4P  4PC 


:  ! 


3180' 
36751 
328ff 


JOI  36  59 
19|  36  29 


I  123  15       1385,  8* 


26  34  05  ' 
33  26  , 
6  32  44  ' 


123  05  1514 


;  229T 
2269 
,  2290 
I  2294 


DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 


DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
OENAIR  3  NNE 
DE  SARLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DORR  INS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

OOURLEfiUNK  MEAOOW 
DOWNEY  FD  FC107C 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  RENCH 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  0AM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC12BB 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ELSINORE  4  SSE 

ESCONDIOO 


ESCONDIOO  PARK 


EUREKA  WB  < 
EK CHEQUER  I 
EXETER  FAU' 


lILL 


AIRFIELD  POLICE  STA 


.  RIVER 
HER  FAI 


IN 


FERGUSON 
FERNDALE  a  SSW 

fernoale  2  nw 
fiddletown  lynch  ranch 
figueroa  mountain 
fillmore  1  wnw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  and  game 


FONTi 


,N6ER 


FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  I 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  RIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT   BRAGG  AvIA' 


SO'  3' 

J  SAN  DIEGO 

SN  LUIS  OBPO  ;  30|  3' 
.|  SNTA  BARBARA 
■:  SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SHASTA 
il  SANTA  CRUZ 


2  59     116  35 


52  j  116  92 


RIVERSIDE 
INYO 
NEVADA 
KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 


LOS  ANGELES 
SIERRA 
LASSEN 
LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  RERDINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 

SAN  OIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAOUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 


4  37  01  1  \22  12 
23l  38  32  I  121 


SIDE 
DIEGO 


SAN  OIEGO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 


HUMBOLDT 


AMADOR 

SNTA  B\flRARA 
VENTURA 
FRESNO 
LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MODOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 


121  23 

I  116  92 
:  116  23 


121  12 
120  14 
123  21 


120  50 
120  06 
120  05 


273 
5l' 


40  23 
39  01 

41  15 
41  51 

17j  39  27 
17  39  24 


122  94 

124  10 

120  16 

119  04 

122  03 

122  03 

118  26 

in  15 


122  27 
124  20 
124  17 


117  30 
123  20 
120  50 


A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN  VIEW  RANCH 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  G  +  £  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

LONNIE  BATWAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MRS  C  6  KROEKER 
U  S  PLANT   INTRO  GRDN 
S|  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
1  EVERETT  C  HATCH 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOOORIDGE 
F   P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

I  DICK  MUOD 

JOHN  R  JAROINE 

C  IVAN  GLENDINNING 

ELMER  W  OLSON 
I  FRANK  S  ORNBAUN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
j  COALINGA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 
I  MRS  CHARLES  HOWELL 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 
S,  U  S  FOREST  SERVICE 


'  HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 


SSI 
FRANI 


^ITEHEAD 


REED 


575.        I  it», 


1265 

2255,  BA' 
4650  9A 
2170' 
2749| 
1975 
1915 
3320 


,  CORONA  FIRE  DEP' 
:  STATE  OIV  OF  FSTRY 
sl  OEPT  WATER  RESOURCES 
I     ,  GRANT   W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 


LLIAl 


9  TEMl 


STA 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  A  CRAWFORD 

I  PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  DIV  REACH  +  PKS 

I  STATE  DIV  OF  HWYS 

'  CLUB  SAN  MORITZ 

i  C*H  SUGAR  REFINING  CO 

'  U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY   M  INGRAM 


1ST 


'  JOHN  S  ROWELL 
HELIX  IRfllGAT 
CORPS  OF  EN6II 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 


R1CHA1 


Y  OF  CAL 
■  HUGHES 


I  HERMAN  L  LORENZEN 
-  US  NAT  PARK  SERVICE 
PHlLiP  BOYO  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
I  P  G  ♦  E  COMPANY 
I  DELANO  FIRE  OEPT 
,  USN  POSTGRAD  SCHOOL 
I  STANISLAUS  COUNTY 
I  KEN  C.  BRATTON 
P  G       E  COMPANY 


CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIKON 
FRANK  M  ROWLAND 


W  0  MC  LEAN 
MRS.   NANCY  LYNN  GOODMi 
EARL  K  WOftSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SI 
OAN  STEELE 

metro  water  district 
orland  unit  WU  ASSN 
san  oiego  water  dept 

el  centro  water  oept 
p  g  +  e  company 
e  e  stuoley 
calif  oept  of  agr 
calif  elec  power  co 
c  norman  adams 

HOMER  F  wANNAMAKER 
STATE  I 


DARWir 


EWIN 


NCE  E  I 


CORPS  OF  ENGINEERS 
INER 
ER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  G  +  E  COMPANY 
A  S  MENDICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
ROLLIN  Z  BOyTON 

wentworth  lynch 
u  s  forest  service 
ventura  co  fire  dept 
raymond  thomas  ranch 
cal  dept  f i sh  *  game 

so  calif  edison  co 
u  s  bur  reclamation 

ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  5  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJORIE  A  GEORGE 


CAL  1 1 


FEE 


-  402  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


FORT  OICK  I  NNF 
FORT  JONFS  6  ESF 
FORT  JONES  RAN6FR  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  B  NHV 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  W«  4IPP0RT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARHOUES  RCM 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HtLLCREST  PV 

GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 

6AS0UET  RANGER  STATION 

6EM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOQEST 

GIBRALTAR  PAm  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELO 
GiLBOr 
eiLROY  8  NE 
GILHOY  1ft  ENE 
GLENDALE  5TAPEN  FC295G 
GLENDORfl  WEST  FC  195 
GLENNVILLE 

FULTON  RS 


GOLD  ROCK  Ranch 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  FLATS 

GROVELAND  Z 

GROVELANO  RANGER  STA 

6UERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FCi6i. 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

HA I WEE 

Half  MOON  RAY  Z  NNW 
HAMILTON   BRANCH  PH  I 
HANFORD  I 

HANSEN  PAM  I 
HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION  : 
HARRISON  GULCH  RS  1 
HARRY  ENGLEBRIGHT  OAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK    RANGER  STATIflN 
HAYWARO  6  ESE 

HEALOSRUfiG 

healpsburg  no  2 
HFMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  ?  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HTGHLANP  LAKFS 

HILTS 
HOB ERGS 

HOCKFTT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLUISTEP 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYOEW  2  WSW 

HOOP A  Z  SE 

HOPLANP  6  NE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  PIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  RAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HUHKEY  CHEEK  PARK 
KYAMPOH 

lOUEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INDIO  U  S  PATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARmITAGE 
TONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 

KERLIN6ER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
IKERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 

KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KOPBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

'LAGUNA  REACH 
LAGUNft  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 


3649  P5  EL  PORAOO 

OS  TUOLUMNE 
36T2j  05  TUOLUMNE 
3683,  01  SONOMA 
37031  rife!  LOS  ANGELES 
3704  06i  LOS  ANGELES 

071  INYO 
371*!  nul  SAN  MATEO 
3725  02  PLUMAS 
3T47I  05|  K  INGS 

375l'.  061  LOS  ANGELES 
3761;  01  SISKIYOU 
37971  06 
379i:  nz 
33001  02|  I 
3fl?l!  OZ. 


SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 
HUHROLOT 
EL  DORAOn 
OEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 


SNTA 
SHASTA 
SAN  OI'^GO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 
KERN 

IMPERIAL 
PLACER 
04|  SAN  BENITO 
TUOLUMNE 


SHASTA 
SHASTA 
3855j  07i  RIVERSIDE 

3863|  Oftj  ALAMEDA 

I  3a75|  01'  SONOMA 
3978,  Oil  SONOMA 
3fl96!  06;  RIVERSIDE 
I  3914:  06  SAN  OIEGO 
I  39Z5'  04  SAN  BENITO 
3929'  04  SAN  BENITO 


3939!  05.  TUOLUMNE 
I  3946,  OZ!  NEVADA 
I  395^^  05  ALPINE 


SISKIYOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMSOLOT 

HUMBOLOT 

HUMBOLDT 


4148 
4166 
41T0j  05 
4176  05 


02  LAKE 
01  MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
CALAVERAS 
FPESNO 
RIVERSIDE 
TRINITY 


44B8 

4500 

450B 

4518 

45Z0 

45Z3 

4534  05 

4536 


LAKE  PILLSBURV  I 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 


05 
4671 
46  7  9' 
4690 
4698  01 
4701  02 
4705  07 


DEL  NORTE 

SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 


PLACER 

5AN  BERDINO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  6ERPIN0 
SONOMA 
LAKE 
MARIN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 
MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
SONOMA 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 


TRINITY 
LAKE 
LAKE 
INYO 


38  31 
37  03 
40  4Z 
36  46 

36  99 
33  54 
33  54 

33  53 

40  06 

39  50 

41  52 

37  49 
39  54 

36  55 

37  22 

38  59 
36  34 


32  S3 
39  10 
36  33 
38  09 


124  09 
122  43 
12Z  51 


119  43 
117  55 
117  53 


39  38  I 

37|  37  50  ' 

37  37  49  1 

2Z|  38  30 

13,  34  16  I 


36  1 


36  22 
34  13 
36  51 
36  51 
36  55 

40  14 

41  03 
41  02 

39  01 


lie  39 

118  OZ 

IZl  24 

121  Z4 

IZl  14 

124  09 

123  40 

123  39 

1Z3  00 

123  07 

lie  37 


121  04 

12Z  53 

12Z  54 

120  56 


120  14 

123  00 

118  16 

118  15 
117  57 
122  Z7 
IZl  05 

119  40 

H9  24 


40  56  I  IZl  33 

33  42  I  115  38 

40  33  i  123  10  , 

37  39  1  121  58 

22  39  37  '  122  52 

38  37  122  52 
33;  33  45  I  116  57 
33'  33  14  ,  116  46  ' 
ZO  36  25  I  120  55 


lie  12 
118  20 
116  15 


120  56 

IZO  91 

115  06 

IZO  le 


33  33 
37  19 
39  Z9 


118  26 

119  58 
IZO  05 

121  52 
121  09 
1Z4  OZ 
1Z3  54 
IZO  39 
12Z  60 
1Z3  57 
IZO  09 
118  15 


IZ2  16 

IZO  01 

117  11 

119  53 

1Z3  Z4 

122  59 

IZ2  55 

116  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3930! 

zezs; 

31451 
115i 
2450 
34  40 
3810, 


33481 
3015 
1370 
2340 


102  6P|  6P 

1630  !  eA 

2700  8A,  9A 

2160  I  4P 

Z765  ' 


3870  8A 

i49o; 

B650j 

290o|  8A 
2960j 
8500 

26  9  o; 


8A;    BAt  1 

"]  t 


3220 
7020 
4390 
1Z60 

1250 
2650 
5397 


WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S   flUR  RECLAMATION 
Miss  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  UTIL  PEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WiLLlAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 
BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  01  STRICT 
WILLIAM   J  KKKMAM 
SETH  E  AUSER 

I  RALPH  STAPENHORST 

I  MRS  L  M  WEST 

I  KERN  CO  FSTRr  +  F  0 

;  U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
Sl  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

'  MRS. LAURA  6.CEDERL0F 

OUANE  J  COX 
I  U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  8UTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  -•■  PWP  DEPT 
I  SAN  MATED  DEPT  AGR 
I  ALBION  A  SARGENT 
I  STATE  OIV  OF  FSTRY 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
OLIN  LEWIS 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  P  G  +  E  COMPANY 

METRO  WATER  DISTRICT 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
]  MRS  MARY  JO  PRENNAN 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

WALDO  F  IVERSON 
'  LAKE  HEmET  MUN  WATER 

VISTA  IRRIG  DIST 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
.  CLARENCE  E  GASSOWAY 
Sj  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

'  FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
'  GEORGE  G  HOBERG 
s'  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  LOUIS  LUE8KERT 
I  CITY  OF  HOLLISTER 
I  CITY  OF  HOLLISTER 
,  MRS  EDA  C  HUBBELL 
I  MRS  ANNE  M  ADAMS 
euR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

I  JOHANNA   J  COUCH 
I  CLIFFORD  W  CRAWFORD 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 

1MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  +  E  COMPANY 
SO  CALIF  EPISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
j  MRS   FRANCES   V  MOSS 

j  STATE  PIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  +  CHEM 
I       US  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTR  +  PwR  PEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  PEPT 
U  S  N  O  T  S 

STATE  DIV  OF  HWYS 
CLAYTON  RUSH 
METRO  WATER  01  ST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  €DISON  CO 


KEE  RANi 

MRS  Rut  I 

CO  FARM  ♦  HOME  APV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LI  LA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  6  +  E  COMPANY 

P  G  +  E  COMPANY 
STATE  PIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EPRA  L.  MOORE 
RAYMONP  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

L  P  WATER  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 
sj  DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 
sl  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LEONARD  H  MILLER 

PAUL  6.  RESSLER 

GEORGE  R  TURNBULL 
S|  CALIF  ELEC  POWER  CO 


LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  OAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  panza  Ranch 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA   BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

LOCKWOOP  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LOO! 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

LONE  TREE  CANYON 
WLONG  BEACH 
1  LONG  BEACH  WB  AP 
I  LONG  VALLEY  I NSP  STA 

LOOKOUT  3  WSW 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  BANDS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEV  PIDOE  | 
LOWER  OTAV  RESERVOIR  ' 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   ]  SSW 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVp 

LYTLE  CREE'  PH 

LYTLE  CREEIf   RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

PASS 
POOL 


MANPEVlLLE  ISLAND 

MANZANITA  LAKE 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ   3  S 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSVILLE 


COUNTY 


SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 

BUTTE 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

EL  DOflAOO 

TULARE 

TULARE 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

ALAMEDA 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

SAN  JOaOUIN 

SNTA  BARBARA 

INYO 

SAN  JOAOUIN 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
ICERN 

TUOLUMNE 
916Z'  06|  SAN  PIEGO 
51711  oZl  SIERRA 
518Z  07  SAN 


51Z3 
51Z5 
5147j 
5151;  osj 


122  23 

116  54 
122  00 
120  36 
IZO  39 

117  00 
IIT  01 

118  09 
120  10 
120  59 


1Z3  29 

lie  52 

118  53 
122  26 

120  15 

121  01 

119  02 


117  15 
IZl  17 
IZO  27 

118  03 
IZl  Z3 
118  12  I 


IZO  17 

lie  23  I 

118  14  I 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5156 
4960 
1500 
5  30 
2350 
1550 
4975 

506  5P 
4770 
1235 

3585 

13301 


SP"    5P|  5P 


5164 

521Z 

5Z15 

52ie 

5231 

5233 

5Z44 

5Z5e  OZ 

5Z84! 

5Ze9i  05 

52961  05: 
5311  OZl 
5333  01 
5338!  05 
5346|  05 
5356^  03 
5371'  04 
5372  04; 
5377  04, 
5385  OZ 


HC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  Z 

MERCED  Z 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  4  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 

MIDPLETOWN 

MILFORP  LAUFMAN  "S 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANPA   4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  mEAPOW 

MODESTO 

MODESTO  Z 

MOJAVE 

MOJAVE  Z  ESE 
MONACHE  ME«OOWS 
MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
MDNTlCELLn  P*M 
MOORPARK   1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MORENA  PAM 
MORGAN  HILL    2  f 
MORGAN  HILL  6  WWW 
MORGAN  HILL  SCS 
MflRONGO  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOUNTAIN  PASS 
MT   RALDY   FC  85G 
MT   HALDY  NOTCH 
MOUNT  PANAHEP 
MOUNT   PIABLO  N  GATE 
MT,  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HERRON  RS 


MOUNT   SHASTA    SKI  BOWL 
MOUNT    SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 


NAPA  STATE  HOSP! TAL 
NAVARRO    I  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY   PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  31 
NEWHALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN  Z  NW 


MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LAKE 
MONO 

MAOERA  I  Z7  ■ 

SAN  J0^0UIN     ;  Z7  ' 


SALANO 
KERN 

MARIPOSA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


I  5400 

5495 
550Z 
5505 
5529 


9990 
5992 
5993 
5996 
6006 
6027 
5032 
6056 
6065 

6074 
6105 
6115 
6118 
6136 

6149 
6162 
6164  06 


FRESNO 
MERCED 
mERCEP 
FRESNO 

EL  PORAOO 

EL  PORADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERPINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TULARE 

HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 


SISKIYOU 
MONTEREY 
NAPA 
VENTURA 
TULAPE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  RERDINO 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

SANTA  CRUZ 
S I SK I  YOU 
SISKIYOU 
SISKIYOU 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 


NAPA 

mENOOCINO 
SAN  1ER0IN0 
SAN  BEROINO 

ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 


17  40  27  I  IZ3  3Z 


121  34  I 
I  122  16  I 
I  119  Z3 

119  58  ; 


36S|  5P| 
2Z15' 
10Z9' 


1160. 
Z25& 
2760, 
5300l 


Z775I 
2395 
9500 
3390, 


37  53     119  51 

40  11  I  121  41 

41  16  '  122  08 


4515 

3800, 
3300 
4480 


119  Z6 
116  OZ  -  175 
IZl    37  67Z6 

120  ZZ  166' 
120  Z9  169, 
120  Z9  169 

1165 


120  I 


IZl  00 
118  10 
118  09 


IZO  51 

115  32 

117  39 

117  37 


122  34 

122  3Z 

IZO  53 

122  17 

IZZ  16 

173  34 

114  36 

114  37 

IZl  01 

IZZ  02 

119  59 

118  32 


6470| 
63421 
3650: 
1122; 

2940 
4  945 
3400 
4911 
7975 


8A     8A  BA 


Si 


U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONOIOO  HTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIB6EY 

P  G  *  E  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE  A.  AMASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  PEPT 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 

!  FRANK  OE  CHAINE 

i  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
;  MRS  KATHERINE  E  HINDS 

MRS  M  I  OUARTERMAN 
'  MRS  E  A  EBERLE 
I  ARCHIE  M  WEFERLING 

SAN  PIEGO  WATER  CO 

CITY  OF  LOPI 

LOMPOC  WATER  TREAT 


PL. 


I  6A, 

8;^  sa! 


5850  BA'  SA 
52  ,  MID 
685'    6Pi  6P: 


,  L  A  WTR  +  PWR  PERT 

I  EDWARD  C  GERLACH  I 

I  JOHN  W  TEED  j 

JUS  WEATHER  BUREAU  > 

I  CHARLES  H  GRAY  I 

CHARLES  SHEPHERD  | 

1  CHARLES  W  POOLE  I 

I  LAUREN  PAYNE  I 

JUS  WEATHER  BUREAU 

LA  CO  AIR  POL  CON  PIST  i 

ROGER  C  RICE  i 

ARBURUA  RANCH 
I  CITY  OF  LOS  GATOS 

ISAPOR  MILLER  ' 

U  S  FOREST  SERVICE  i 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP  , 
■  SAN  DIEGO  WTR  OEPT 

ROLLO  LAHSEN 
I  MRS  FRANCE  PRITCHARD 
I  I 
j  STATE  OIV  OF  HWYS  I 
'  SAN  BERNARDINO  FCO 

SO  CALIF  EPISON  CO  ; 

U  S  FOREST  SERVICE 
i  STATE  DIV  OF  HWYS  ' 
'  STATE  PIV  OF  FSTRY  ' 
'  U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  M  E  MAHNKE 
S  PEPT  WATER  RESOURCES 
S'  SO.  CALIF.  EPISON  CO.  ' 

I  ZUCKERMAN-MANOEVILLE 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
!  U  S  NAVAL  SHIPYARD 
'  SIGNAL  OIL  ANP  GAS  CO 
MRS  GA6RIELLE  WILSON 
ELOISE  6  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  PERT 

I  CITY   SAN  FRANCISCO 
S:  U  S  WEATHER  BUREAU 
\     .  ROYCE  C  WHEELER 

'  RADIO   STATION  KRFM 
,  P  fl  W  ALEXANDER 
S  U   S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  F  MOITOZA  ' 
CITY  OF  MERCEP  1 
I  MERCED  IRRIG  DIST  j 
I  HORACE  C  SWATZEL  I 

1       N  E  BENSON  ' 
I  STATE  OF  CALIFORNIA  I 
R  M  POWELL  I 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO  | 
SO  CALIF  EDISON  CO  I 
MRS  ETHEL  WALKER  ; 
i    I  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
sl  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ROBERT  6.  STEVENS  ; 
,  HAROLD  R  CHACE 
1    I  CAL  OIV  BEACH  +  PK5  | 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  MODESTO  IRRIG  OIST  ' 
CITY  OF   MODESTO  I 
I  KERN  CO  FIRE  DEPT  | 
j  KDOL  RADIO  STATION 
s|  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 

BRUCE  A,  KOSENA 

ROBERT  J  RENARO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 

MORRO  HAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  FOREST  SERVICE 
MT  BALDY  ski  LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF,  EDISON  CO. 
U  S  we  OBSERVER 
U  S  FOREST  SERVICE 


JACK  I  SCHELL 
MOUNT  SHASTA  SKI  60WI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CALIF  PIV  BEACH 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCO 
EARL  S  GIPSON 


PKS 


JOHN  F  ALLEMANT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FEO  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  ViSTA 
L  A  CO  FIRE  PEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 


-  403  - 


STATION  INDEX 


NEWPORT  BEACH  MARfiOR 

NICOLAUS  ? 

NIGHTINGALE 

NILAND 

NIPOMO  2  NW 

NORTH  FOnr   "ANOFR  STA 

NOVA  TO  8  WNW 

OAPtflALE  WOODWARn  OA" 

OAK   KNOLL  flANr.ER  STA 

OAKLANfl  WA  AIRPORT 

OAKVILLE  1  W 
OAltVILLE  A  SW  •  2 
OCCIDENTAL 
OCEANSIOF 
OCEANSmE 
OCOTILLO  WELLS 
OILFrCLDS  JOAOUIN  RDG 
OJAI 
OLINOA 
ONION  VALLEY 


OPrOS  CAMP  FC  57  Re 
ORANGE  COUNTY  RESVR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  OK 

ORLAND 

ORLEANS 

OfiOVILLE 

OBOVILLE  OOIOGE 

OflOVlLLE  RANGEO  STA 

OSTRANDER  LAptE 

OXNARD 

OZENA 

PACMECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  BAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  ftANCH 
PAL"DALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 


6175 
619<>  0? 

6196  07 

6197  07 
6207  06 
6252  05 
6290  01 
6305  OS 
6328  01 
6335  O'. 

01 
6356  01 
6370  01 
6377  06 

6383  07 

6395 

6399 

645  2|  02 

6455 
6465 
6473 
6476 
649B 
6506 
6508 


ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OPPO 

MADERA 

MARIN 

STANISLAUS 

SlSKIrOU 

ALAmEDA 

NAPA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  01  EGO 

SAN  01  EGO 

5AN  OlEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 


LOS  ANGELES 

ORANGE 

PRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MARIPOSA 
VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 


664f^'  ml  RIVERSIDE 
6646^  04'.  SANTA  CLARA 
665al  04'  MONTEREY 
6657.  06'  SAN  DIEGO 


PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAft  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC43D  |  66631  06:  LOS  ANGELES 
PANOCHE  (  6675j  05:  SAN  BENITO 

PANOCHE  CREEK  6677  OSj  FRESNO 

PARADISE  6685  o2  HITTE 

PARADISE  MFApnvi  6688  osl  TUOLUMNE 

PARKER  RESERVOIR  6699  07!  SAN  BERDINO 


PARKFIELD 
PAPKFIELO  7  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  RANGE"  STA 

PASO  "OPLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

PASO  POflLES  FAA  AP 

PATTIWAY 

PAYNES  CREC 

PEAR  LAKE 

PERHIS 

PETALUMA  FIRE  STA  It  2 
EDRA 

EDRA  BLANCA  GRD  STA 
NE  CANYON  PS  FC3Z1E 
NNACLES  NAT  MONUMENT 
RU  2  ESE 
S"0  BEACH 

T  RIVER  POWER  MOUSE 
PLACERVILLf 

PLACERVlLLE  IFG 
PLACERVILLE  D 1 SP  PLANT 
PLASKETT 
PLATINA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 


6703 


68161 
'  68261 
,  *S57j 
I  6B62' 
I  68911 
I  6926 
I  6940| 
'  694  3 


ij  MONTEREV 


.  DEP 


PORT  CHICAGO  f 

POflTERvlLLE 
POBTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  NNl 
POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAV  VALLEY 
PPAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 


QUAKING  ASPEN 
OUINCY  RANGER 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 
RANOSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
flAVMONO  9  N 
RED  BLUFF  W«  AIRPORT 
REDDING    1  SE 
REOniNG  FIRE  STA  NO  2 

HEOLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
BEPRESA 

CHAROSON  r.flovc  ST  PK 

CHMOND 

0  VISTA 

VERSIDE  FIRE  STA  R  3 
VERSIDE  EXP  STA 
ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 

ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN  ]  NNE 

Running  springs  i  E 

SACHEE  springs 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
»SACHAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  JOHN 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PWfl  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AflDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  C"  HOSP 


SANOBERG  PTL  FC130B 


06:  LOs  ANGELES 
02l  TEHAMA 
04i  SN  LUIS  oepo  I 
04:  SN  LUIS  OBPO  ' 

04  SN  LUIS  OBPO  ' 

05  KERN 
02I  TEHAMA 
OSj  TULARE 

06]  RIVERSIDE 

01  SONOMA 
05l  FRESNO 
06|  VENTURA 

06  LOS  ANGELES 
04]  SAN  BENITO 
06;  VENTURA 
04|  SN  LUIS  OPPO  1 

02  SHASTA 
02:  EL  DORAt 


6962  02  EL  DORADO 
6964  02  EL  DORADO 
6972  01;  GLENN 
6975  02  SHASTA 
6998  02:  PLUMAS 
7009  01  MENDOCINO 
7016|  06  SNTA  BARBARA  I 
7024}  04  SN  LUI S  OePO  1 
7050.  06'  LOS  ANGELES 
7070;  04;  CONTRA  COSTA 


TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 


SAN  OlEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 


FRESNO 
MARIPOSA 
TEHAMA 
SHASTA 


SAN  REROINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  PERDINO 

TUOLUMNE 


NAPA 
GLENN 

contra  costa 

monterey 

montery 

sn  luis  obpo 

snta  barbara 

AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTER'"r 
MONTEREY 
SAN  PENITO 
SAN  PERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

33 

38 

56 

121 

33 

6 

33 

35 

27 

4025 

6 

33 

17 

115 

31 

30 

35 

120 

30 

360 

27 

37 

30 

2630 

17 

38 

06 

122 

43 

350 

34 

37 

52 

215 

12 

41 

50 

51 

1963 

4 

37 

122 

12 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

17 

1000 

33 

12 

23 

33 

33 

13 

117 

21 

30 

116 

oe 

140 

27 

18 

120 

24 

33 

34 

27 

15 

26 

33 

55 

51 

120 

53 

6530 

11 

34 

15 

118 

06 

4250 

33 

56 

662 

36 

37 

431 

17 

22 

124 

01 

161 

23 

45 

122 

12 

254 

12 

18 

a 

30 

171 

8 

31 

34 

8 

39 

32 

121 

"'29 

33 

34 

12 

119 

11 

3705 

42 

19 

27 

37 

121 

11 

eso 

1 

38 

45 

30 

3440 

13 

20 

24 

1500 

20 

36 

121 

22 

950 

34 

35 

2596 

34 

38 

OS 

2517 

6 

33 

32 

411 

33 

27 

122 

08 

23 

21 

36 

121 

30 

1835 

33 

33 

21 

52 

5545 

33 

33 

48 

lie 

23 

216 

27 

36 

36 

50 

1265 

27 

36 

41 

120 

23 

36 

1780 

37 

3S 

"3 

119 

40 

7700 

5 

17 

10 

738 

24 

35 

26 

24. 

36 

00 

120 

28 

3590 

34 

"9 

864 

39 

53 

122 

32 

755 

35 

38 

41 

700 

35 

41 

45 

995 

35 

40 

38 

803 

34 

56 

23 

3868 

33  AO 

121 

54 

1840 

36 

36 

9700 

33 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

11 

36 

48 

23 

580 

34 

10 

3065 

11 

118 

26 

3286 

36 

29 

121 

11 

1307 

lie 

45 

730 

'I 

35 

38 

80 

" 

40 

121 

59 

1458 

38 

48 

1890 

1 

„„ 

1 

36 

44 

120 

51 

1546 

7l  39 

122 

51 

6580 

23 

22 

122 

53 

2260 

8 

45 

120 

42 

17 

38 

55 

123 

42 

210 

33 

34 

34 

76 

35 

121 

17 

2( 

34 

117 

835 

38 

01 

01 

36 

393 

( 

48 

120 

2e 

4838 

35 

118 

7000 

m 

35 

118 

38 

4960 

22 

123 

09 

1055 

22 

123 

1100 

22 

39 

22 

08 

1014 

33 

32 

57 

117 

33 

53 

in 

38 

24 

36 

U 

120 

42 

2300 

10 

36 

39 

56 

120 

57 

3409 

3: 

116 

51 

1480 

32 

4110 

15 

35 

117 

39 

3570 

11 

36 

59 

118 

43 

9900 

37 

119 

53 

1210 

23 

09 

122 

IS 

341 

23 

122 

23 

470 

23 

40 

35 

122 

24 

28 

34 

03 

117 

37 

29 

122 

14 

31 

22 

39 

123 

12 

718 

1 

38 

42 

121 

10 

305 

02 

1?3 

47 

500 

37 

56 

122 

21 

55 

2: 

38 

121 

22 

28 

33 

117 

23 

840 

28 

33 

117 

20 

1015 

30 

120 

30 

6250 

19 

38 

48 

111 

14 

239 

2- 

37 

lie 

52 

10000 

10 

58 

lie 

21 

9000 

23 

56 

2117 

15 

34 

12 

117 

05 

5965 

38 

06 

119 

51 

7900 

2; 

38 

31 

121 

30 

23 

38 

35 

30 

19 

23 

122 

3850 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

17 

38 

30 

122 

28 

255 

17 

38 

30 

122 

32 

1792 

23 

38 

122 

22 

1050 

23 

39 

37 

50 

625 

24 

36 

121 

37 

24 

36 

121 

36 

24 

35 

20 

30 

1375 

32 

34 

120 

24 

250 

16 

120 

13 

35 

53 

123 

35 

623 

2 

36 

10 

120 

854 

2S 

34 

10 

117 

40 

24 

01 

15 

1060 

24 

36 

01 

120 

435 

20 

31 

05 

1355 

08 

117 

16 

1125 

4 

36 

26 

121 

42 

15 

34 

45 

lie 

43 

4025 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL   IRRI6  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY   FIRE  DEPT. 
S  SN  JOAQUIN  IR  DISI 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


.  STRINGER 


MRS  I 


ANDREW  J  6LANEY 
OCEANSIDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
HALF  HILL  RANCH 
PACIFIC  TEL+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OlST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  e  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 


i   DWR  *  NATL  PARI 

I  CITY  OF  OKNARD 
JEFF  BUTLER 

I  U  S  PUR  RECLAMAT ION 

I  FLOYD  R  POOLE 

:  E  K  BAPR 

I  JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE   I RR I G  OlST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 


PALM  SPRINGS  ■ 

ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL 
I       PALOMAR  OBSERVATORY 

SUPT.  OF  STREETS  «  PK' 
■  MISS  LILY  RERG 
.  EMPLOYEE  ENTERPRISER 
.  PACIFIC  GAS*ELEC  CO 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
I  METRO  WATER  DISTRICT 

I  HERBERT  H  DURHAM 

I  RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
V  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FEO  AVIATION  AGENCY 

:  HUDSON  RANCH 

I  MRS.  MART  M,  WRIGHT 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 

CLOSED  11/1/64 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

,  CAMULOS  RANCH 

I  POLICE  DEPARTMENT 

;  P  G  ♦  E  COMPANY 
I       P  G  *  E  COMPANY 

INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
S  U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 


I  PLUMAS  EUREKA  ST,  PK. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARO 
I  U  S  COAST  GUARD 

.  MAGAZINE 


JOHN  H  DAYPELL 

'  F,  w.  COLE 
$  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  PANORAMA  HTS  LODGE 
WILLIAM  A  OESPAIN 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  MUN  WATER  OlST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
:       U  S  FOREST  SERVICE 

LOUIS  e  spaulding 


KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLARD  JOHNSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
BEDDING  FIRE  CHIEF 

BEOLANOS  daily  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  state  PRISON 
CALIF  OIV  BEACH  +  PK 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

J  OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALlP  EDISON  CO 
S  CALIF  STATE  ENG 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
u  s  WEATHER  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  A6REU 

CLOSED  7/1/64 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FEO  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  Jfl 

P  G  *  £  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EOlSON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  *  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  OEPT 


bin  I  l\jn 

INDEX  NO. 

;jRAiNAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

§ 

> 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

1  PRECIP. 

1  SPECIAL 

SANDBERG  WB 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

lie  44 

4517 

MIC 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

(SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

06 

33 

32  44 

117  10 

MIO 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SAN   FERNANDO  PM  3 

SAN   FRANCISCO  WB  AP 

SAN  MA 

U   S  WEATHER  BUREAU 

rS  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

04 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

MID 

MID 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

26 

34  09 

5P 

SAN  GABRIEL  DM  FC425°E 

7779 

LOS  ANGELES 

34  12 

5P 

c 

ORBIN  R.  WATKINS 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

»SAN  JOSE 

MIt 

MID 

SAN  JUAN  PAUTISTA  35SE 

S  N 

MRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

06 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7846 

05 

21 

37  03 

121  04 

277 

BA, 

SA 

BA 

72 

7A 

'30 

SP 

5P 

565 

7880 

01 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

7688 

2( 

33  45 

£ 

5P 

SP 

7891 

28 

34  09 

2765 

IP 

SANTA   ANITA  FERN  FC432 

06 

LOS  ANGEL  S 

13 

34  13 

2035 

'1 

LOU  1 S  LUE8KERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  B^RflABA 

34  25 

119  41 

5'  4P 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TB. 

7905 

06 

3; 

34  26 

119  50 

Mid 

0( 

32 

34  32 

TV  STATION  KEYT 

7910 

33  24 

1566,  MID 

ID 

J 

7912 

37  21 

9P 

9P 

7916 

12! 

5P 

5P 

BOBERT  E  BURTON 

7926 

0( 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

427 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

I2O0I 

6t 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

793; 

24 

35  22 

1100 

8/ 

AN  A  M        A  A 

7946 

0* 

30 

34  54 

236 

MID 

:  J 

H       BU  EA 

SANTA  MONICA 

795'^ 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

118  29 

6^ 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

795; 

0! 

29 

34  00 

lie  30 

15 

SP 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

34  21 

263 

4P 

SA 

7965  fll 

22 

38  27 

167 

7A 

7976 

32,  34  37 

600 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCML 

7987 

28 

33  47 

655 

8014 

29:  34  35 

210! 

6  a' 

8025 

0] 

41  IB 

8AJ 

8045 

40  29 

139 

BA 

8? 

8068 

°l 

4 

37  24 

350 

SEBA5T0P0L  4  SSF 

8072 

SONOMA 

17 

38  21 

122  49 

145 

: 

GEO  A  NAHmENS 

8074 

01 

40  31 

120  16 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8135 

02 

2: 

107( 

SA 

I 

8A 

C  H 

U  S  PUR  RECLAMATION 

ei58 

06 

33  57 

6eo 

SHELTER  COVE 

8162 

1: 

40  02 

55 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACMI 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

EL  DORADO 

1 

38  40 

1375, 

7A 

THEODORE  B  HEUSNER 

SHINCLETOWN  2  E 

8175 

02 

23 

40  30 

3535 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

8207 

0; 

39  34 

4170 

9P 

;s 

LEE  WITHYCOmPE 

V             A    .  S 

8218 

SIE  A 

! 

39  35 

4975 

a. 

'1 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

lie  10 

100. 

GEORGE   I  OSBORNE 

8243 

Of 

20 

33  45 

117  39 

1095 

: 

8266 

06 

30 

34  46 

2500 

8272 

01 

22 

38  41 

1930 

4 

B276I  A4 

1730 

8293i  05 

1< 

38  28 

160 

8317 

33  52 

19401 

B3I8 

0: 

14 

37  50 

8700 

833; 

8 

39  19 

6865 

BA  SAJ 

24 

36  26 

195 

SOMESSAR  1  W 

SISKIYOU 

12 

41  23 

123  29 

550 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 

33 

34  17 

lie  se 

485 

33 

34  17 

510 

8351 

01 

38  17 

20 

5P 

05 

ii 

37  59 

1749 

BA^  SA' 

6355 

03 

38  21 

6886 

8376 

04 

37  42 

8380 

05 

14 

37  30 

5120 

4P 

8390 

07 

7120 

8406 

0- 

19 

37  11 

9580 

:] 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

8436 

LOS  ANGELES 

34  03 

m  49 

680 

c 

R  S  HUTCHISON 

8446 

24 

121  41 

60 

8aI 

8455 

36  10 

2470 

7A 

8460 

36  08 

1050 

8463 

0! 

36  12 

4070 

84  74 

36 

39  12 

6235 

BA 

8476 

07 

15 

34  14 

5239 

5P 

SQUIPREL   INN  HOLD  CO 

8479 

07 

34  14 

5680 

5P 

8487 

II 

40  22 

4030 

N          -H     K   V   S  K 

8490 

01 

M  N  IN 

39  53 

860 

8A 

CAL   OIV  B  ACH  *  KS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38  OB 

120  22 

1130 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

8510 

05 

11 

36  56 

lie  35 

10300 

S 

S544 

02 

39  54 

3518 

9554 

05 

37  56 

12?  20 

11 

8558 

05 

27 

37  54 

Mtn 

05 

27 

37  58 

11 

BA 

81 

8562 

05 

27 

37  51 

121  23 

15 

SP 

5P 

5P 

8578 

02 

23 

39  15 

3015 

23 

39  23 

8A 

8587 

02 

GL  NN 

23 

39  35 

BOO 

5P 

5P 

LA  D  UNI     W  S 

STOUTS  MEADOW 

8591 

0; 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

OEPT  WATER  RESOURCES 

8606 

8 

39  34 

121  06 

3601 

SP 

5P 

H 

8627 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

390 

9P 

suey  ranch 

8646 

0! 

11 

37  05 

6240 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNLAND 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

1460 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  6EACH  5TATF  PK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

65 

CAL  DIV  REACH  +  PARK 

8697 

0( 

32 

34  41 

105 

U  S  AIR  FORCE 

8700 

33 

loes 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

8702 

0: 

40  23 

4146 

MID 

MID 

8703 

LAS 

40  26 

4555 

S   AT     DIV      F      ST  Y 

SUTTER  HILL  HANGER  STA 

8713 

0; 

AMADOR 

16 

38  23 

120  48 

15B6 

8A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

TAFT 

8752 

35  09 

119  28 

1075 

TAHOE   C I TY 

8758 

39  10 

6228 

8A 

BA 

eA 

8771 

: 

39  12 

6000 

TEHACHAP I 

BB26 

35  08 

3975 

6P 

6P 

35  08 

3975 

8839 

35  02 

1425 

6P 

6P 

Be73 

0; 

11 

40  52 

5300 

6P 

6P 

THE  CEDARS 

8881 

1 

39  15 

5900 

THE  GEYSEBS 

eees 

0! 

S   N  M 

22 

38  48 

A  W 

Thermal   FAA  AIRPORT 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  38 

116  10 

-  120 

MID 

HID 

c 

FED  AVIATION  AGENCY 

eto'. 

06 

VENTURA 

33 

34  11 

lie  51 

810 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

6912 

05 

36  22 

118  51 

c 

6914 

05 

36  28 

2P 

2P 

8917 

05 

36  28 

114( 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

0; 

16 

38  28 

120  27 

2355 

4P 

4P 

: 

8967 

LOS  ANGElES 

•33 

34  05 

lie  36 

745 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

8973 

LOS  ANGELES 

33  48 

118  20 

110 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

899; 

ORANGE 

33 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

0' 

SAN  JOAOU I N 

27 

37  43 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

BA 

BANTA  CARBONA    IR  CO 

TRACY   PUMPING  PLANT 

900] 

05 

ALAMEDA 

2' 

37  48 

121  35 

61 

6P 

6P 

U  S  BUB  RECLAMATION 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

40  48 

2500 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

SAN  BEROINO 

35  47 

1695 

81 

SA 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

3( 

39  20 

120  11 

5960 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

06 

LOS  ANGELES 

34  23 

lie  05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEFIELO 

9052 

05 

KERN 

10 

35  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE 

905" 

SISKIYOU 

12 

41  58 

121  28 

4035 

SP 

5P 

5P 

C  H 

TULELAKE  IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

05 

TULARE 

10 

36  22 

lie  17 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  20 

8600 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 
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STATION  INDEX 


TURLOCK 

TyRNTARLE  CREFK 
lUSTIN    IRVINF  RftNCH 
TWEHTVNfNE  PALMS 
TWIN  LAKE? 
TWITCHFLL  l^AM 

UKIAH  t>  WSW 

UNtOH  OIL    STEAPNS  ARi 


UPLAND  3  N 

UPPFfi  LAKE  7  W 

UPPEfi   LAKF  RANGFR  STA 

yPPFR  MATTOLF 

UPR  SAN  LEANDfiO  FILTER 

IJPPEB  TRFS  PINOS 

VACAVl LLE 


VALYERMO  RflWr-FR  STA 

WAN0FNRER6  AFR 
VAN  NUYS  FC  15R 
VENADO 
VENTURA 

VERMtLION  VALLEY 

CTORVILLE  PUMP  PLANT 

OETTE  MEADOW 

NCENT  FIRE  STA  FC120 


SALIA 

VISTA  2  NNE 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE   1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  1  ESE 
WALNUT  CREEK  2  FNE 
WALNUT  CREEK  "  E 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  Phoenix  ranch 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONA  BANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 


9158  06 
9173  02 


93001  02 
9221 
9226  06 
9251  07 

9??5  ' 
9260  06 
9273  01 
9295  06 
9301  05 
9325 
9328  05 
9365 
935lj  n2 
9367'  05 

j  9378  t 


1  9618  05l 

■  9A2ol  O^l 

■  9423  0*. 


STANISLAUS 
SHASTA 
ORANGE 
SAN  RERntNO 
ALPINE 
SNTA  BARBARA 
MENDOCINO 
MENDOCINO 

LOS  ANCELE5 

SAN  REOOINO 
LAKE 
LAKE 

HUMROLDT 
ALAMEDA 
SAN  RENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  OIFGO 
LOS  ANf.ELES 

SNTA  BARBARA  33 
LOS  ANGELES 
SONOMA 
VENTURA 
FRESNO 
SAN  REROINO 
FRESNO 
LOS  ANGELES     |  29 
PLUMAS 
TULARE 

SAN  DIEGO        '  33 


SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA  ; 
CONTRA  COSTA  j 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 


9'«31  061  LOS  ANGELES 


9'.52  05l 
9458  06, 
9473,  04 
9482i  05j 


KERN 

SNTA  RARRARA  , 

SANTA  CRU2  | 

MARIPOSA  ! 

TRINITY  I 

SISKIYOU  ' 

KERN  ] 
LASSEN 


36  38 

38  22 

24|  35  53 

33  33  18 

15  34  27 


39  37 
34  17 
37  22 


i  J, 


20  51 

22  18 
17  47 
16  02 
30  03 
20  19 

23  12 


22  00 
20  42 
17  02 


20  35 

18  27 
23  01 

19  18 


2  23 ; 

8  16  ' 
20  04  I 


OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


18  06  I 
20  II  j 

19  16  I 

17  14  ' 

20  47  . 
22  26  ; 

21  52  I 
20  56  I 

22  05  ! 
22  02  ; 
22  01  ' 


1605 
1524 
1347 


367;  Miq  Mitt 


7520 
2856! 
95  00: 

491.51 


5101  SP| 
3036, 

13591  I 

2200  4pi 


245!    SAj  8A| 


2370 

95,  8a' 
3965 


CARL  A  PEARSON 
U  S  BUB  RECLAMATION 
THE  IRVINE  COMPANY 
u  s  NAT  Park  service 
P  G  +  E  COMPANY 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  PAY  MUN  UTL  OIST 
ELDON  FANCHER 
E  H  UHL 
]  MBS  AMY  CURTIS 
I  JOHNSON  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 

;  U  S  AIR  FORCE 

.  VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

I  JOHN  8  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 
S;  SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTOR  CO  WATER  OIST 
Si  CORPS  OF  ENGINEERS 
!  L  A  CO  FIRE  OEPT 

FRANK  OOTTA 

TULARE  CO  C  OF  C 

,  VISTA  FIRE  OEPT 
I  ERNEST  R  STEWARD 
'  MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

P  G  +  E  COMPANY 

CLARION  E  ' 
;  MILTON  1 

RAY    1  WHITTEMORE 

TOMAS   S  VANASEK 

ERNA  G  IRVING 

INACTIVE  */2d/61 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRV  *  F  0 
PHOENIK  RANCH 
CITY  OF  WATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I  KIMREY 
VERNON  J  RLOUNT 
ED  FiLlPELLI 


WEST  616  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

WHEELER  SPRINGS  7  n 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

WHITTIEP   FC    106  D 

WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  RANCH 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOCHUCK  MEAOOW 
WOODFOROS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 

LArE 


YORKVILLE 

YOSEMITF  NAT-IONAL  Pi 
YREKA 

CLOSED  STATIONS 


FRESNO 
CALAVERAS 
PLACER 
TULARE 

veNTUR^ 
VENTURA 
SHASTA 
MONO 


SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MODOC 

GLENN 

RIVERSIDE 

YOLO 

KERN 
FRESNO 
ALPINE 
YOLO 

SANTA  CLARA 

EL  OORADO 

ORANGE 

MENOnCINO 

MARIPOSA 

SISKirOU 


06  SAN  DIEGO 
05  FRESNO 
0?|  GLENN 


6896  05  FRESNO 


7  39  21 
"  "  41  50 
39  32 


19  40 

19  99 

20  33 


3201 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


36  6aI 
1348 
19251 
5200 

140  8A 
l<-75 
135| 

2700 
9200| 
56711 


SA     8A  SA 


5Pi  5Pl 


OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
ROSCOE  G  WILSER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

MBSt  ro-jean  Parker 

WHITTIER  WATER  DEBT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  BRIG6S 
I  HOWARD  R  ALLAflO 
I  JIM  M  BLACKMORE 
I  NEWTON  WALLACE 


JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  EXTEN  SERV 
MARVIN  E  WARE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULRERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST 


CLOSED  11/18/64 
CLOSED  U/l/64 
CLOSED  7/1/64 


CORPS  OF  ENGINEERS 


J     DRAINAGE  CODEr    1-AMEBICAN    2-CALflVERAS  3-CARSON 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE 
24-SALINAS    2S-SAN  DIEGO  26-SAN 
33-SOUTH  COAST  34-STANlSLAUS  3 


■CENTRAL  COAST     5-COLORADO    6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINCS     12  KLAMATH 
S-MOKELUMNE     IT-NOBTH  COAST   18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
27-SAN  JOAQUIN    28-SANTA  ANA    29-SANTA  CLARA    30-SANTA  MARLA    31-SANTA  MARGARITA     3S-SANTA  YNEZ 
36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE  38-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  .  except  for  Bishop  WB  AP.  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and' Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  mdicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  m  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-M-     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
+    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/ /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati< 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R',  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  wiU  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U,  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  m  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.   $2,  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Prmting  Office,   Washington.  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA  -  DECEMBER  1964 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Summary  of  Meteorological  Conditions  Associated 
with  Heavy  Rains  in  Northern  California  and 
Oregon,  December  21,  1964,  to  January  5,  1965: 
For  a  few  days  prior  to  the  torrential  rains  of 
late  December  1964  a  high-level  jet  stream  asso- 
ciated with  the  surface  storm  track  persisted 
over  the  northeast  Pacific  Ocean.  This  circulation 
flowed  around  the  north  side  of  the  high  pressure 
ridge  over  the  Gulf  of  Alaska  and  thence  southward 
to  the  latitude  of  central  California.  Storms  follow- 
ing the  jet  stream  had  been  producing  inter- 
mittent precipitation  in  California  north  of  the 
Tehachapi  Mountains  for  several  days. 

On  Sunday  morning,  December  20,  the  high 
pressure  ridge  was  observed  to  be  undergoing 
progressive  erosion  in  the  subtropics  north- 
east of  Hawaiio  This  allowed  each  storm  to  move 
across  the  Pacific  at  successively  lower  latitudes 
before  turning  toward  California.  Thus  there  was 
established  a  storm  track  extending  from  the 
western  Pacific  near  Hawaii  to  northern  California 
and  Oregon,  Storms  on  this  track  picked  up  huge 
quantities  of  heat  and  moisture  from  subtropical 
waters  and  transported  them  toward  the  west  coast 
of  the  United  States.  Concurrently,  there  occurred 
a  new  outbreak  of  extremely  cold  air  from  the 
Arctic  region.  This  cold  air  met  the  warm  moist 
air  about  1,000  miles  west  of  northern  California 
and  intensified  the  storm  systems  as  they  moved 
rapidly  toward  the  California  coast. 

Gale  winds  associated  with  each  storm  forced 
warm  moist  air  over  the  Coast  Range  and  then 
over  the  higher  Cascades  and  northern  Sierra 
Nevada  to  the  east.  Here  expansional  cooling  re- 
leased large  quantities  of  moisture  over  the 
western  slopes.  Adding  to  this  topographical 
rainfall-producing  mechanism  was  the  effect  of  the 
large  scale  meteorological  circulation  aloft.  Both 
the  topographical  and  the  meteorological  factors 
were  near  their  extreme  known  values  in  the 
region  of  western  northern  California  and  Oregon. 

During  the  period  between  Christmas  and  New 
Years  Day  the  weather  pattern  changed  to  more 
northerly  flow  as  a  surge  of  rising  pressure 
moved  into  the  area  northeast  of  Hawaii.  There 
followed  several  days  of  heavy  snow  which  ex- 
tended down  to  low  elevations,  with  intermittent 
rain  and  hall  at  sea  level.  On  Tuesday,  January  5, 
a  relatively  minor  disturbance  intensified  near  the 
northern  California  coast,  producing  a  secondary 
period  of  rain.  However,  a  strong  high  pressure 
ridge  aloft  moved  into  the  region  on  January  7, 
and  a  series  of  weakening  storms  reaching  the 
west  coast  after  that  date  were  of  little  signifi- 
cance. 

William  J.  Denney 
Meterologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 
San  Francisco,  California 


Conditions  in  Northern  California:  November 
rains  in  the  mountains  of  northern  California 
totaled  10  to  15  inches  in  the  central  and  northern 
Sierras  and  from  10  to  20  Inches  over  the  northern 
Coast  Range  and  along  the  immediate  coast.  This 
was  150  to  250  percent  of  normal  for  the  month. 
Occasional  rains  continued  during  the  first  half 
of  December  maintaining  the  saturated  condition 
of  the  soil.  Substantial  snow  accumulated  at  higher 
elevations  of  both  the  Coast  Range  and  the  Sierras, 
with  the  snow  level  near  4, 500  feet  in  the  northern 
Sierras  and  Cascades  and  around  5,500  feet  in  the 
central  Sierras.  The  snow  depth  at  7,800  feet  was 
reported  to  be  60  inches.  Also,  in  some  areas  the 
top  few  inches  of  soli  was  frozen. 

During  the  period  December  18  through  the  24 
rainfall  was  at  record  or  near-record  levels 
over  much  of  the  northern  and  central  Coast 
Range  and  the  northern  Sierra  Nevada,  Added  to  the 
snowmelt  this  rainfall  caused  rapid  rises  on 
streams  draining  the  Coast  Range  andthe Sierras 
and  set  new  river  stage  and  discharge  figures 
at  many  points. 

Preliminary  estimates  of  the  flood  damages 
run  into  hundreds  of  millions  of  dollars.  All 
major  highways  between  California  and  Oregon 
were  closed,  as  were  highways  through  the  Coast 
Range  from  the  Pacific  Ocean  to  the  Sacramento 
Valley.  Some  of  these  will  remain  closed  for 
several  weeks  while  bridges  and  extensive  sec- 
tions of  roadway  are  rebuilt.  The  railroad  between 
San  Francisco  and  Portland  was  closed  by  slides 
and  washouts.  Freight  traffic  was  rerouted  be- 
tween these  points,  but  passenger  traffic  was 
suspended  for  a  period  of  about  three  weeks. 
All  rail  traffic  across  the  Sierras  was  held  up 
at  the  peak  of  the  storm,  and  the  Feather  River 
Route  will  remain  closed  for  some  time  until 
sections  of  the  roadbed  are  reconstructed. 

Details  concerning  forecast  and  observed  water 
stages  will  be  published  by  the  Weather  Bureau 
in  the  National  Climatological  Data  and  the  Daily 
River  Stages,  and  discharge  figures  will  be  pre- 
pared and  published  by  the  U.  S,  Geological  Survey. 
It  is  likely  that  special  reports  on  this  flood 
situation  will  be  prepared  by  a  number  of  agencies. 

December  Precipitation:  For  the  month  of  Decem- 
ber as  a  whole  precipitation  in  the  drainages  of 
the  north  coast  averaged  about  260  percent  of 
normal,  the  pattern  ranging  from  210  percent  in 
the  Russian  River  watershed  to  300  percent  in  the 
Klamath  basin.  The  Sacramento  Valley  drainage 
as  a  whole  averaged  290  percent  of  normal,  while 
in  the  Yuba  basin  the  figure  was  400  percent. 
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Along  the  central  coast  December  rainfall  was 
135  percent  of  normal,  and  the  San  Joaquin 
drainage  received  205  percent  of  normal.  South 
of  the  Tehachapis,  however,  rainfall  was  only 
60  percent  of  normal. 

The  Storm  in  Northwestern  California  (Eel, 
Klamath,  Smith,  Van  Duzen,  Trinity,  Mad,  and 
Salmon  Rivers  and  Redwood  Creek):  Stages  and 
discharge  figures  on  most  of  these  streams  exceed 
all  previous  records,  in  most  cases  by  substantial 
amounts.  A  number  of  small  communities  in  the 
path  of  the  flood  waters  were  washed  away,  and 
others  suffered  major  damage.  More  than  25 
major  highway  bridges  were  destroyed,  and 
many  sections  of  highways,  including  recently 
completed  freeway,  were  washed  away. 

Rainfall  totals  for  the  7- day  period,  December  18- 
24,  were  from  6  to  15  inches  along  the  immediate 
coast  but  increased  rapidly  with  elevation  to 
as  much  as  32  inches  in  the  coastal  mountains. 
These  figures  are  from  110  percent  to  150  percent 
of  the  December  1955  figures  for  a  7-day  period. 

All  rescue  and  rehabilitation  operations  during 
the  3  or  4  weeks  following  the  peak  of  the  flooding 
were  carried  on  by  air  and  water,  with  supplies 
being  delivered  to  Eureka  by  barge  and  by  large 
aircraft.  Further  distribution  was  dependent  upon 
small  aircraft  and  helicopters  using  temporary 
and  makeshift  landing  facilities.  This  operation 
was  often  impeded  during  the  first  10  days  by 
poor  weather,  low  visibility,  and  snow.  Many 
schools  will  remain  closed  for  an  extended  period 
because  of  damaged  buildings  and  the  impo  ssibility 
of  surface  travel  in  the  area. 

Provisional  data  available  at  this  time  indicates 
that  river  stages  were  as  much  as  10  to  15 
feet  higher  than  they  were  in  1955  at  many 
gaging  points.  At  Alderpoint,  the  Eel  River 
rose  approximately  90  feet  above  Its  normal 
low  point. 

The  Storm  Along  the  Central  Coast  (Russian 
River):  Coyote  Dam,  built  since  the  1955  flood, 
helped  to  reduce  flood  damage  downstream  in 
the  Russian  River  by  impounding  much  of  the 
flow  of  the  East  Fork.  Rainfall  over  the  rest 
of  the  drainage,  however,  was  heavy  enough  to 
cause  damage  from  flood  stages  comparable 
to   the  record-breaking  December  1955  flood. 


all  the  way  from  Ukiah  to  the  mouth  of  the 
river.  The  most  serious  flooding  occurred  where 
the  river  channels  through  the  Coast  Range  from 
Mirabel  Park  westward  to  Monte  Rio.  Through 
this  reach  of  the  river  many  homes  were  de- 
stroyed, and  roads  and  bridges  were  damaged. 
The  town  of  Guerneville  suffered  major  damage 
with  water  up  to  4  feet  deep  in  many  business 
establishments.  Heavy  snow  at  higher  elevations 
following  the  period  of  peak  flooding  complicated 
rescue  and  repair  operations. 

Rainfall  totals  in  the  Russian  River  basin  amounted 
to  as  much  as  20  inches  in  the  7-day  period  from 
the  18  to  the  24.  Totals  for  24  hours  were  as  great 
as  9.7  inches;  48  hour  amounts  were  up  to  14 
inches;  and  72-hour  totals  equalled  16.9  inches 
at  some  reporting  points. 

The  Storm  in  the  Northern  Sierra  Nevadas 
(Feather,  American,  and  Yuba  Rivers):  Rainfall 
amounts  in  some  of  this  area  exceeded  the  1955 
totals,  and  runoff  set  new  records  on  all  three 
streams,  but  recent  progress  in  the  construction 
of  dams  in  these  basins  helped  to  control  flood 
waters  and  reduce  damage.  Seven-day  totals  of 
rainfall  amounted  to  30  inches  or  more  at  higher 
elevations  in  the  mountains,  and  they  were 
generally  10  inches  or  more  even  at  low  levels. 

While  local  flooding  occurred  downstream  there 
was  no  major  damage  in  the  Sacramento  Valley. 
In  the  mountains,  however,  a  number  of  bridges 
were  lost,  and  sections  of  highway  and  railroad 
track  were  washed  out.  Emergency  ferry  service 
was  substituted  at  the  site  of  the  submerged  bridge 
at  Bidwell's  Bar. 

Other  Areas  in  the  State:  Further  south  in  the 
Coast  Range  and  in  the  Sierras  there  was  local 
flooding  along  streams,  but  damage  was  not  great. 
Some  of  the  islands  in  the  Delta  Region  were 
Inundated  when  levees  gave  way.  Transit  of  ocean- 
going vessels  through  the  delta  channels  was 
delayed  during  periods  of  high  tide  to  avoid 
danger  of  breaching  levees. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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SUUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola] 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mis. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

s  1 

s » 
«^ 

°  1 

5  1 

•       •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

AlDERPOINT 

52  •  4M 

41,8M 

47,  IM 

63 

23 

30 

17* 

546 

0 

0 

5 

0 

26.43 

5,85 

22 

,0 

0 

ANSfclN  PAC  UNION  COL 

S0»6 

40,2 

45,5 

59 

25* 

28 

31 

598 

0 

0 

5 

0 

17.82 

5,55 

22 

T 

0 

19 

8 

4 

8ie  BAR  RANGER  STATION 

46  •  7 

37,2 

43,0 

60 

23 

26 

17 

6T8 

Q 

Q 

Q 

20.40 

3.67 

22 

27,0 

31 

21 

19 

6 

CALLAHAN  RANGER  STA 

4S.2 

30,6 

36,0 

61 

22 

6 

31 

828 

0 

0 

18 

0 

14,6) 

4,93 

22 

11.4 

6 

17 

7 

3 

CECILVILLE  SAhYER 

CLOVERDALE  3  SSE 

57,3 

41,2 

49,3 

,6 

67 

10 

30 

31 

482 

0 

0 

3 

0 

17,98 

10,04 

3,97 

.0 

0 

17 

7 

6 

COVELO 

50>0 

35,9 

43,0 

68 

23 

22 

13 

6T6 

0 

0 

15 

0 

22.50 

6,02 

22 

8.6 

16 

12 

5 

CRESCENT  CITY  1  N 

52. S 

42,6 

47,7 

58 

23* 

29 

12 

5)1 

16.58 

3,35 

22 

,0 

0 

23 

14 

9 

BUTTONS  LANDING 

M 

M 

M 

64 

25 

31 

17 

0 

0 

4 

0 

4.55 

23 

,0 

0 

22 

ELK  VALLEY 

A6.8 

36.3 

41,6 

61 

22 

22 

17 

T20 

0 

0 

u 

0 

47.62 

9.34 

19,4 

13 

31 

17 

12 

EUREKA  wB  CITY  " 

S3«3 

43.7 

48,5 

-  .4 

65 

22 

32 

31* 

505 

0 

0 

2 

0 

10,96 

4,25 

2.15 

2 1 

.3 

T 

31 

22 

6 

1 

FERNOALE   2  NW 

M 

M 

M 

30 

17* 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

FOREST  GLEN 

33.6 

40,0 

3.0 

60 

23 

18 

31 

T6T 

Q 

16 

Q 

33,63 

21,99 

7,30 

22 

44.0 

26 

31 

20 

16 

11 

FORT  BRAGG 

55.1 

43.8 

49,5 

60 

24« 

33 

13* 

4T5 

0 

0 

0 

0 

14,58 

7,54 

3.49 

22 

.0 

0 

21 

9 

4 

FORT  BRAGG  AVIATION 

55. OM 

43. 3M 

49. 2M 

60 

22 

30 

IT 

413 

0 

0 

4 

0 

13,6* 

3.53 

21 

.0 

0 

16 

T 

4 

FORT  JONES  RANGER  STA 

45.0 

30.6 

37.8 

59 

23* 

U 

31 

636 

0 

1 

15 

0 

11,90 

2.54 

19.2 

19 

30 

19 

8 

4 

FORT  ROSS 

56.0 

45.4 

50,7 

60 

24* 

34 

31 

435 

0 

0 

0 

0 

9,07 

1,81 

1.35 

21 

,0 

0 

19 

6 

3 

GRATON   I  W 

56.4 

42,3 

49,4 

2,5 

64 

8 

28 

17 
* 

476 

0 

0 

11,71 

3,69 

2.50 

21 

,0 

0 

14 

4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

47.9 

37,6 

42,8 

1,9 

64 

23 

23 

IT 

68} 

0 

0 

9 

0 

30,39 

19,98 

5.25 

22 

17,0 

14 

31 

HEAlDSBLRG 

58.4 

42,8 

50,6 

2,3 

67 

24 

30 

17* 

439 

0 

0 

3 

0 

15,07 

7,15 

4.28 

22 

,0 

0 

16 

6 

3 

HILTS 

43.  IM 

30»4M 

36. 8M 

63 

26 

15 

IT 

8*7 

0 

1 

19 

0 

13,74 

4.00 

22 

15 

31 

7 

3 

HOOPA 

51.6 

40,5 

46.  1 

67 

23 

29 

18* 

579 

0 

0 

5 

0 

33,66 

8.46 

23 

3,5 

4 

31 

23 

16 

6 

KENTFIElD 

58.1 

43,1 

50.6 

2,9 

65 

25* 

30 

13 

437 

0 

0 

3 

0 

15,36 

5.92 

4.00 

22 

,0 

0 

14 

10 

3 

KLAyATH  R 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

,0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

57.7 

39.0 

48.4 

66 

24 

22 

13 

507 

0 

0 

10 

0 

16,6) 

5,53 

22 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

50. 9M 

35, OM 

43. OM 

62 

23 

22 

31 

675 

0 

0 

14 

0 

33.07 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

39,7 

25,5 

32.6 

52 

23 

4 

IT 

9t3 

0 

7 

22 

0 

6,15 

1,51 

23 

12.3 

6 

31 

19 

5 

MOUNT  HEBRON  RS 

41. OM 

24, 5M 

32, 8M 

}« 

23 

4 

IT 

990 

0 

5 

23 

0 

6,07 

2,99 

23 

4 

31 

14 

3 

2 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

57.4 

43.5 

50.5 

1.5 

65 

9* 

29 

1(* 

447 

0 

0 

4 

0 

7.9) 

3,02 

2.12 

23 

,0 

0 

14 

6 

1 

OPICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

51.8 

41.5 

46.7 

64 

22 

26 

IT* 

558 

0 

0 

4 

0 

22.24 

3.00 

22 

22 

19 

' 

ORLEANS 

49.4 

37.0 

43.2 

66 

22 

24 

IT 

669 

0 

0 

10 

0 

28.94 

19,15 

7.38 

22 

19 

16 

PETALUMA  FIRE  STA   »  2 

58.1 

43.0 

50.6 

2.4 

64 

22* 

26 

13 

438 

0 

0 

6 

0 

5.81 

,68 

1.13 

23 

,0 

0 

13 

3 

POINT  AREnA 

54,7 

44.7 

49,7 

59 

8* 

35 

13 

4*9 

0 

0 

° 

0 

10.87 

3.20 

21 

,0 

0 

18 

6 

3 

POTTER  VALLEY  PH 

53. 2M 

36, 5M 

44, 9M 

64 

23 

23 

IT 

616 

0 

0 

0 

26.  12 

17,30 

8,26 

22 

7,2 

20 

14 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

50,6 

40,6 

45,7 

64 

11 

30 

12 

590 

0 

0 

7 

0 

39.86 

11.30 

22 

T 

T 

31 

22 

16 

SAINT  HELENA 

58.3 

*2,1 

50,2 

2.8 

66 

24* 

25 

13 

450 

0 

0 

7 

0 

14.22 

7,62 

4.02 

2 1 

,0 

0 

14 

T 

♦ 

SALTER  RANGER  STATION 

49,8 

39,1 

44,5 

67 

23 

26 

IT 

630 

0 

26.06 

6,69 

23 

9 

31 

CAM  DAC&Pl 

58, 9M 

44.  9M 

51, 9M 

66 

9 

34 

31* 

400 

0 

0 

0 

0 

12.27 

SANTA  ROSA 

58,7 

40.4 

49,6 

U8 

66 

25 

22 

473 

0 

0 

9 

0 

6.64 

3,00 

2.13 

23 

,0 

0 

14 

6 

SCOTIA 

53,9 

43.4 

48,7 

•  ,5 

67 

23 

92 

IT 

500 

0 

0 

1 

0 

16.37 

9,00 

9.13 

22 

T 

0 

22 

12 

SHELTER  COVE 

54, 5M 

47, 9M 

51, 2M 

59 

23* 

35 

'I 

416 

0 

0 

0 

0 

18.04 

4,19 

22 

,0 

0 

58,0 

42,2 

50,1 

65 

8 

24 

13 

450 

0 

0 

7 

0 

8.9* 

1.64 

23 

,C 

0 

14 

8 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

43.5 

32,8 

36,2 

57 

23 

20 

31 

821 

0 

0 

19 

0 

16,15 

4.44 

22 

17,7 

13 

31 

19 

11 

4 

TULElAKE  //R 

41. 7W 

26.0M 

33, 9M 

55 

23 

6 

17 

962 

0 

3 

21 

0 

5,8T 

4,54 

1,30 

23 

1 

31* 

14 

3 

UK  I  AH 

54.7 

41,1 

47,9 

.8 

65 

22 

" 

13 

520 

0 

0 

5 

0 

21,09 

13.64 

6,18 

22 

,0 

0 

20 

10 

weavervillE  ranger  STA 

46.7 

32,9 

39,6 

u* 

60 

23 

14 

31 

776 

0 

0 

17 

0 

IT, 69 

10,74 

3,96 

22 

18,5 

20 

11 

42,7 

27,3 

35.0 

57 

25 

5 

17 

922 

c 

i 

22 

0 

12.58 

4,79 

22 

12,5 

6 

31* 

14 

4 

WILLITS   I  NE 

61,7 

36,6 

45.2 

61 

23* 

23 

13 

607 

0 

0 

10 

31.41 

8,80 

22 

20.0 

6 

30 

21 

15 

9 

YREkA 

44,6 

31,2 

37,9 

1,9 

60 

23 

13 

51 

833 

0 

2 

16 

I 

13, Tl 

10.41 

4,97 

23 

15,3 

DIVISION 

44,  9 

,6 

18, IT 

10,74 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

42. 9M 

26. 7M 

34, 8M 

58 

23* 

8 

31* 

926 

0 

4 

21 

0 

6,30 

1,03 

24 

10.0 

10 

31 

17 

2 

1 

ALTLRAS  RANGER  STATION 

42,6 

23.6 

33.2 

1.1 

56 

22 

41  17 

977 

0 

1 

24  0 

4,15 

2,52 

,53 

9 

17.0 

6 

31 

16 

1 

0 

Auburn 

54.1 

41.5 

47.8 

,9 

62 

8 

30 

13 

528 

0 

c 

1 

0 

14,17 

8,23 

3,28 

23 

.0 

0 

14 

J 

BERRYE55A  LAKE 

58,1 

43.1 

50,6 

68 

25 

33 

31* 

436 

0 

0 

0 

0 

8,74 

2,12 

23 

,0 

0 

12 

5 

3 

Blue  canyon  wb  airport//R 

41.9 

30.9 

36,4 

-  3,9 

53 

13 

12 

31 

881 

0 

4 

20 

0 

41,56 

31,32 

9,33 

22 

61.2 

40 

31 

19 

16 

12 

BOWfAN  DAM 

41,0 

30,0 

35,5 

•  3,0 

52 

9 

15 

31 

907 

0 

4 

21 

0 

45,22 

34,3C 

7,83 

22 

62. C 

^6 

3 1 

19 

16 

14 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

59,4 

40,0 

49,7 

3,7 

70 

25 

25 

17 

466 

0 

0 

11 

0 

5.63 

1,46 

1,68 

22 

.0 

0 

11 

3 

I 

BURNEY 

45,5 

29,5 

37.5 

59 

23 

8 

31* 

646 

0 

0 

19 

0 

12.26 

2,63 

22 

17.0 

11 

31 

16 

10 

3 

CANYON  DAM 

39, OM 

26, OM 

32, 5M 

,7 

49 

24* 

11 

17* 

999 

0 

6 

22 

0 

19.52 

12,85 

3,78 

22 

96.5 

31 

31* 

14 

6 

CENTERVILLE  PH 

58,3 

39,2 

48,8 

1,9 

67 

24* 

23 

13 

495 

0 

0 

9 

0 

12.63 

4,48 

4.30 

21 

.0 

0 

16 

6 

3 

CHESTER 

42, IM 

26, OM 

34,  IM 

56 

24 

6 

13 

951 

0 

1 

23 

0 

D14.65 

9,10 

3,23 

22 

28.7 

12 

31* 

16 

8 

4 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

56.1 

42.5 

49,  3 

3,5 

69 

24 

27 

17 

479 

0 

0 

5 

0 

5,35 

.23 

1.57 

22 

.0 

0 

CL  ARK  SBURG 

56.5 

42.9 

49,7 

65 

25* 

30 

13 

465 

0 

0 

3 

0 

5.44 

1,22 

23 

.0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

54,8 

35.7 

45,3 

65 

24 

18 

17 

603 

0 

0 

12 

0 

6,69 

1.52 

23 

.0 

0 

14 

5 

2 

COLFAX 

49.6 

35.8 

42,7 

-  3,7 

60 

9 

25 

31 

683 

0 

0 

12 

0 

D26,41 

18,36 

6.37 

22 

8.0 

8 

29 

16 

11 

T 

COLUSA   1  SSW 

56,9 

40.9 

48.9 

2,9 

71 

24 

25 

IT* 

490 

0 

0 

6 

0 

2,45 

-  ,79 

.55 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

DAVIS  1  MSW 

56,7 

42,6 

49.7 

3,4 

67 

25 

25 

13 

4*7 

0 

0 

4 

0 

5,13 

1,72 

1.30 

22 

.0 

0 

9 

5 

1 

DEER  CREEK  POMER  HOUSE 

42,1 

33,9 

38.0 

1,7 

52 

23* 

21 

13 

630 

0 

1 

16 

0 

43,32 

31,63 

6.98 

22 

19 

16 

12 

DE  SABLA 

48, OM 

34, 8M 

41, 4M 

-  1,5 

56 

9 

25 

13 

723 

0 

0 

15 

0 

27,29 

15.91 

9,45 

22 

6.0 

9 

30* 

16 

11 

5 

DOBBINS  COLGATE 

47, 3M 

37, 3M 

42. 3M 

57 

6* 

25 

IT 

696 

0 

0 

0 

16,18 

8.95 

4,80 

22 

1.0 

0 

16 

9 

4 

DCwNIEVILLE  RANGER  STA 

48, 2M 

33, 4M 

40. 8M 

58 

24* 

23 

0 

0 

18 

0 

33,66 

7,53 

22 

20.0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

56,2 

37,9 

*7,1 

2.4 

69 

23 

23 

IT* 

548 

0 

0 

11 

0 

4,57 

.58 

1,61 

22 

T 

0 

6 

2 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

58,3 

43,5 

50.9 

65  24* 

! 

28 

13 

431 

0 

0 

3 

0 

5,01 

1.14 

22 

T 

0 

10 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  196* 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

s 

d 

>■ 
Q 

Max. 

Mln. 

Q 

e 

1 

£ 
1 

i 

Average 

Average 
Minim  UI 

o 

< 

|z 
§,6 
e  2 
Q  b. 

« 

i 

o 

a 

» 

s 

a 

o 

1 

a 

o  » 

s » 

3 

H 

Departui 
From  Nc 

I 
0 

« 
a 

1 
H 

Z  0 

0 
n 

a 

1 

0 

0 
S 

FCLSOM  DAM 

SEORGETOklN  RANGER  STA 
GRASS  VALLEY 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
JESS  VALLEY 

SS.6 

<>9.SM 

*9.9 

*8.S 

39a2 

43.9 
35. 8M 
36,4 
29,7 
25,5 

49,8 
42, BM 
43,2 
39,1 
32,4 

.  3,2 
3,4 

63 
62 
62 
61 
53 

25« 

1 

1 
23 
23 

33 
27 
23 
10 
3 

12 
31 
17 
13 
17 

463 

667 
796 
1008 

0 
0 

g 

0 
0 

0 

1 

Q 

0 
5 

0 

19 
22 

0 
0 

0 
0 

9.05 
D32.19 
28,15 
6,72 
6.97 

18,94 
3,79 
9,09 

2.00 
7,91 
6,00 
1.78 
.63 

23 
23 

22 
22 
2 

.0 

36.0 
12.1 
19.0 
16.0 

0 
27 
12 

31 
31 

3 1 

14 

17 
18 
18 
1 5 

7 
15 
13 
3 
8 

2 

11 
9 

1 
0 

LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

S3.0 
53.0 
»l.T 

55*8 

38,0 
37.6 
29.1 

44.7 

45,5 
45,3 
35.4 

50.3 

-  1,6 

1,1 

65 
63 
51 

66 

23 
23* 
9 

24 

2  3 
24 
17 

32 

1 3 
17 
31 

13 

598 
603 
910 

4IZ 

0 
0 

Q 

0 

0 
0 

0 

14 

10 
22 

1 

0 
0 

Q 

0 

24|s3 
47,39 

22,32 

8.42 
36.27 

4.36 
10.00 
11.55 

6.15 

22 
21 
22 

21 

2.0 
96.0 

2 
45 

18 
31 

17 
16 
21 

1 5 

7 
9 
16 

9 

3 
4 

14 
6 

MAN2ANITA  LAKE  // 
MARYSVILLE 

MC  Cloud 

MINERAL 

MCNTICELLO  0AM 

38.9 
57.7 
43.8 
39.7 
57.2 

24.7 
41.2 
28,8 
27,3 
42,5 

31.6 
49.5 
36.3 
33.5 
49.9 

2,5 
-  .4 
.  ,1 

49 

70 
54 
52 
66 

1 
25 
25* 

23 
25 

8 
27 

9 
14 
31 

31 
13 
31 
31 
14* 

1027 
473 
812 
969 
4*3 

0 
0 
0 
0 
0 

* 

0 

4 

0 

25 
4 

19 
23 
3 

0 
0 
0 

0 
0 

18,95 
3,62 
18,97 
25,85 
9,66 

-  .26 
9.83 
16,69 

4.27 
,74 
4.40 
7.98 
2.60 

22 
27 
22 
22 
23 

39.5 
.0 
41.0 
43.3 

26 
0 
14 
19 

31 

30* 

31 

19 
9 
18 
20 
^2 

11 
4 
11 

13 
7 

5 
0 
4 

7 
3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

OROVILLE 

PARADISE 

«2.1 
«7.6 
56. « 
57.5 
52.2 

29.7 
34,3 
40,2 
44,3 
39,4 

35.9 
41,0 

48,3 
50,9 
45,8 

,  0 
•  ,3 

2,1 

56 
56 
73 
68 
62 

23 

9. 
25 
25 
10 

20 
28 
30 
29 

31 

IT 

31* 

13 

31 

896 
736 
508 
433 
58T 

0 
0 

0 
0 

2 

0 

0 
0 

19 
16 

3 
6 

0 
0 

Q 

0 
0 

13,03 
28,33 
2,89 
7,02 
18,08 

6.81 
18.96 
-  ,98 

4.01 
6,07 
,97 
1,48 
6,30 

22 
22 
22 
22 

31.7 
16.0 
.0 
,0 
,  0 

17 
12 

0 
0 

19 
31 

16 
17 
6 
11 
16 

5 

13 
2 
5 
8 

2 
8 
0 
2 
6 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPG 
PLATINA 
PORTOLA 

OLINCy  ranger  STATION 

51.0 
49.9 
49.2 
42.8 
47.6 

36,3 
38,9 
32.6 
28.0 
30.9 

43.7 
44.4 

40.9 
35.4 
39.3 

1,9 

3,6 
4,1 

61 
64 
61 
54 
59 

1 

1 

23 
1 

24, 

24 
28 
16 
9 
11 

14* 

29 
31 
13 
17 

6*T 

633 
T39 
911 
789 

0 
0 

Q 

0 
0 

0 
2 
0 
4 
0 

14 

6 
16 
19 
18 

0 
0 

Q 

0 
0 

18  •  32 
19.26 
23.51 
10,54 
20,11 

11,43 

6.98 
13.24 

3,35 
4,57 
8,00 
2,32 
5,33 

23 
23 
31 
21 
22 

6,0 

33.6 
43.0 
17.0 

4 

16 

30 
16 

31 
29 

31 

3  ^ 

18 

17 
16 

12 

12 
7 

8 

9 

3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  Z 
RCCKL  I N 

SACRAMENTO  KB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  wB  CITY  R 

56.2 
56.1 
55.9 
56.0 
56.6 

42,8 
41,7 
39,9 
43,4 
45.3 

49.5 
48.9 
47.9 
49.7 
51.0 

2,4 
1,4 
2,6 
3,3 
3,7 

67 
71 
69 
66 
66 

2^* 

24 

24 

23* 

24* 

2  T 
30 
29 
31 
32 

1  s 
31 
13 
13 
13 

491 
524 
469 
427 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

15!2' 
8,46 
6,03 
5,69 

.28 

8.99 
4.33 
2.79 

'iso 

1,90 
2,04 
1.79 

2 1 

22 

23 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
•  0 
,0 

0 
0 
0 
0 

Q 

8 

14 
14 
U 
g 

3 

8 
6 
3 
3 

1 
3 
3 
1 
2 

SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  I  E  //R 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

52.5 
44. 9M 
44.9 

56.7 

41.9 
32. 2M 
24.6 

39,1 

47.2 
38. 6M 
34.8 

47.9 

3,1 
2,7 

65 
54 
59 

70 

23* 

1 

23 

23 
8 

24 

18 
17* 

IT 

543 
816 
932 

512 

0 
0 

Q 
Q 

0 
4 
3 

0 

4 
18 
24 

9 

0 
0 

Q 

0 

36)56 
17.49 

4,77 

13.00 
.73 

'e!93 
4.51 

1.73 

22 
22 
23 

22 

,0 
37,5 
33,0 

c 

0 
33 
22 

0 

30 
31 

16 

17 
17 

9 

10 
13 
8 

2 

7 
11 
6 

STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 
VACAVILLE 

45.2 
53. IM 
34.4 

M 

58.3 

32,9 
40. 7M 
18,3 

M 

43.6 

39.  1 
46. 9M 
26.4 

M 

51.0 

•  1,8 
4,5 

56 
63 
47 
64 
68 

9 
25 
8 
8 
24 

21 

30 

24 

32 

31 
31 
12 
12 
IT 

1199 
42T 

0 
0 
0 
0 

Q 

4 

0 
9 
0 

Q 

17 
3 
30 

0 
0 

1 

0 
^ 

3U26 

16.72 
10.86 

22.46 
5.37 

11.62 
11.80 
4.33 
4.44 
3.96 

22 
23 

22 
22 

43, C 
,0 
225,0 
1,5 
,0 

3C 
0 

115 
0 
0 

30 
31 

J7 
18 
14 

16 
14 
6 

13 
3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WHISkEyTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

51.8 
51. 7M 
58.6 
57.1 
58.5 

36,0 
38, 6M 
40,8 
40.8 
42.9 

43.9 
49. 2M 
49.7 
49.0 
50.7 

2,8 

60 
63 
72 
72 
68 

24* 

24 
25 
25 
25 

24 

30 
29 
27 
28 

31 

31* 

13 

13 

13 

648 
607 
465 
4«3 
436 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 

Q 

14 
7 
3 
4 

3 

0 
0 
0 
0 
{ 

9.23 
25,93 

2)40 
6.91 

-  1.33 

1.46 
11.43 
52 
.63 
1.75 

26* 

22 
20 
22 
22 

1 ,  c 

,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

31* 

16 

7 
7 
11 

{ 

1 
1 

4 

2 
6 

0 
0 
2 

WOODLAND   1  WNW 

56.9 

42.4 

49,7 

2.8 

68 

25 

26 

11 

4(1 

0 

0 

5 

0 

3.33 

•  .23 

.72 

22 

1 

3 

0 

DIVISION 

43,4 

1,6 

16  56 

10.15 

#  # 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BCCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DCNNER  memorial  ST  PK 

42.3 
34.1 
44.7 
42.2 
39.1 

23.1 

14.8 
21.1 
27.4 
22.4 

32.7 
24.9 
32.9 
34.8 
30.8 

2,6 

57 
47 
58 
58 
52 

22* 
23* 

22 
1 
1 

•  6 

•  3 

7 
0 

17 
29 
17 
13 

124<; 
988 
929 

1055 

0 
0 

c 
c 

4 
12 

3 
6 

24 
29 
24 
2C 
23 

0 
4 

0 
] 

D  3)31 
2.34 
4.38 
26.18 

2.69 

2  ■66 
.90 

1.06 
.67 

6.50 

23 
28 
28 
24 

23 

45,0 
48,0 
20,3 
6,8 

57  • ' 

30 
36 
12 

« 

31 

31 

31* 

31 

31 

15 
7 
5 
15 
^  j 

8 
3 
2 
1 

I 

OCYlE  5  5SE 

Fleming  Fish  and  game 
FCRT  bidwell 

MEYERS  ♦  SW 
MONO  LAKE 

44.  7 
44. OM 
41.5 
3B.3M 
45.4 

28. 9N 
27. 4M 
27.1 
20. 2M 
25.3 

36. 8M 
39, 7M 
34,3 
29, 3M 
39,4 

1.9 

63 
58 
55 
48 

60 

1 
23 
23* 

8 
22 

13 
8 
4 
0 
9 

1 3 
13 
17 
31 
29 

86C 

900 
944 
1101 
914 

0 
0 
0 
0 

1 
3 
5 
5 

3 

22 
21 
22 
26 
23 

0 

0 
0 

1 

( 

9  i  9C 
3.32 
8,94 
26,09 
4,86 

6.87 

1 1 7C 
1.41 

22 
23 

19  •  * 

21,0 
74,3 
12,0 

J  ] 
2 
10 
60 
9 

31 

30* 

31 

31 

28 

10 
19 

8 

i 
4 

4 

I 

SCUAW  VALLEY 
SLSANVILLE  AIRPORT 
TAHCE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

39.3 
42.7 
37.3 
38.6 
39. OM 

20.5 
28.3 
25.6 
22.9 
21. OM 

29.9 
39.5 
31.5 
30.8 
30. OM 

2.6 
1.2 

1.5 

52 
96 
4^ 
52 
55 

1 

24 

U* 

1 

•  4 

8 

•  6 
4 

14* 

17. 

31* 

31 

18* 

1083 

90T 
1 02S 
1055 
1079 

0 
0 
0 
0 

Q 

4 
4 
6 

! 

24 
19 
24 
24 
24 

2 
0 
0 

1 

27,00 
11.12 
27.55 
3.91 
19.37 

8.56 
21.91 

13.71 

9.40 
3.30 
6,77 
1,02 
9,00 

23 
22 
23 
22 
23 

30,0 
95.5 
8.7 
76.0 

20 
38 
7 
40 

31 
30 
31 
31 

15 
18 
12 

4 

13 
2 

WCOOFORDS 

43.2 

28.2 

35.7 

55 

10* 

12 

17 

901 

0 

4 

20 

0 

012.95 

2,34 

22 

50.0 

22 

31 

16 

10 

i 

DIVISION 

32.5 

1.4 

12. 6S 

9.30 

ft      •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0« 

AVILA  BEACH 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 
BLRL INGAME 
CARMEL  VALLEY 

65.2 
57,0 
55. 9M 
56,7 
61.2 

47,6 
42,2 
46, 6M 
46,2 
42,5 

56,4 

49,6 

91.3M 

52,5 

91.9 

.1 

80 
66 
62 
65 
72 

7 
23 
22 

6* 

8 

35 
31 
37 
33 
31 

14 
6 

31 
13 
12 

259 
467 
422 
380 
403 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
4 

0 
0 
0 

c 

0 

22.81 
8.27 
6.01 
5.41 

3.97 

5.40 
1.33 
.91 
,93 

23 
21 
23 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

16 
14 
16 
12 

12 
6 
4 
3 

5 

3 
0 
0 

CROCKETT 
GILROY 

58.4 
59.4 

45,2 
40,2 

91.8 
49,8 

66 
67 

1 

25 
25* 

34 

26 

13 
19 

403 
46! 

0 
0 

0 
0 

0 
7 

0 
0 

5,86 
8,40 

2.24 

,93 
1,63 

23 
23 

,0 
.0 

0 
0 

11 
12 

6 
6 

0 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Continued 

SlaUon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

5  '1 
<S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

1 
-■ 

1    .50  or  More 

1.00  or  Mote 

=  1 

°  o 

•°l 

°l 

on 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HCLLISTEB 
KING  CITY 
LIvERmORE  2  SSW 
LCS  6AT0S 

S6.S 
60. S 
62. S 

46.0 
41.3 
42.9 

51.4 
50.9 
52.7 

.6 
2.9 

62 
71 
70 

8 
1 

23. 

38 
26 
24 

31* 

1 3 
13 

419 
374 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
7 
6 

0 
0 
0 

5,73 
2.29 

3,06 
,19 

I  .Ol 
•  8  3 

22 
19 

.0 
.  0 

Q 
Q 

11 
7 

1 

57,2 
58.5 

42.5 
44.  1 

49,9 
51,3 

2.4 
2.4 

66 
68 

24 
23* 

30 
31 

14 
14* 

469 

417 

0 
0 

0 

Q 

4 

2 

0 
0 

4,91 

7.71 

2,05 
1,46 

1  •  72 
U64 

23 
19 

0 
.0 

0 

10 

12 

7 

2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 

MCRRO  BAY  FIRE  DEPT 
MCUNT  DIABLO  N  GATE 

57,8 
58,5 
60,5 
53,2 

43.9 
46,7 
46,  1 
41,5 

50,9 
52,6 
53.3 
47,4 

66 
67 
69 
69 

26* 

14 
9 
1 

31 
39 
39 
28 

13 
13 
14 
3 1 

429 
377 
355 
539 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 

0 

3 

0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

fc*44 

3  87 
9  13 

I*  OS 
1  •  02 
2.5s 

23 
24 

2  3 

*o 
*0 

J 

Q 
Q 

12 

13 
8 
19 

6 
9 
3 

1 
2 
1 

^ 

MCUrvT  MAniLIUni 

46,  IM 

37, OM 

41, 6M 

1.9 

96 

14 

722 

0 

NACIMIENTO  DAM 

61,8 

39,6 

50,7 

76 

1 

19 

14 

435 

0 

Q 

^ 

0 

f 

•  74 

19 

*n 

6 

3 

0 

NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

58, 9M 

46, 7M 

52, 8M 

65 

24. 

36 

14 

366 

0 

0 

0 

4«  23 

*p 

0 

R 

56,* 

48,2 

52.3 

2.8 

62 

23* 

36 

31* 

0 

0 

0 

0 

5  31 

1,73 

•  92 

29 

Q 

14 

^ 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

57, *M 

42, 6M 

50. OM 

67 

24 

29 

14 

458 

0 

0 

9 

0 

5  29 

!48 

2  3 

T 

1 

61.8 

39.5 

50.7 

72 

1 

20 

14 

436 

Q 

Q 

7 

Q 

2I97 

19 

.0 

0 

9 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

60.1 

38.5 

49.3 

69 

23» 

23 

14 

0 

0 

12 

0 

1 »  74 

*nl 

,0 

7 

G 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

59.7 

38.2 

49.0 

71 

8 

24 

19 

490 

0 

0 

10 

0 

23 

6 

3 

1 

PI5M0  BEACH 

61,1 

46.6 

53,9 

72 

6 

36 

14 

336 

0 

0 

0 

0 

2*92 

28 

0 

9 

C 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

58,5 

44  .  7 

51,6 

65 

5 

3 1 

0 

0 

0 

0 

6  38 

1*40 

26 

*c 

10 

6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

57,9 

41.8 

49,9 

65 

29 

29 

12 

463 

0 

0 

0 

4^95 

1.22 

23 

,0 

0 

11 

9 

I 

PRIEST  VALLEY 

55,6 

34,1 

44,9 

67 

14 

16 

19 

0 

0 

16 

0 

4  56 

67 

*  *?■ 

19 

Q 

12 

\ 

REDWOOD  CITY 

59,9 

45.1 

52,5 

2,7 

73 

6 

31 

13 

"9 

0 

0 

I 

0 

6  63 

2  •  5 1 

1*16 

22 

Q 

12 

9 

RICHMOND 

58,3 

47,6 

53,0 

67 

1 

37 

14 

0 

0 

0 

0 

22 

*0 

12 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

54,2 

41,4 

47.8 

63 

9 

27 

14* 

926 

0 

0 

6 

0 

11*64 

2.92 

22 

,0 

G 

19 

IC 

3 

SALINAS  2  E 

60.3 

44,  1 

52.2 

,6 

69 

14 

32 

12 

386 

0 

1 

0 

5.46 

2t6S 

.89 

26 

■  0 

0 

11 

6 

SALINAS  FAA  AP 

61, 7M 

46, 3M 

54, OM 

68 

2 

33 

12 

333 

0 

Q 

0 

9 1 1 3 

•  0 

11 

6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

61,4 

38.3 

49,9 

72 

1 

22 

IS 

4*1 

0 

0 

7 

0 

4.69 

1*32 

I* 

.0 

0 

11 

9 

I 

S  f  RICHMOND  SUNSET 

R 

56,8 

47,9 

52,4 

62 

23* 

38 

13 

363 

0 

0 

0 

0 

5  25 

lt33 

•  82 

22 

Q 

16 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 

R 

56,2 

46,3 

51.3 

1.2 

64 

22 

36 

14 

416 

0 

0 

0 

0 

5)42 

1.04 

22 

.0 

0 

11 

4 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

57.3 

50,0 

53.7 

1.2 

69 

22 

40 

31 

3*3 

0 

Q 

5,99 

U08 

.78 

22 

.0 

0 

19 

4 

SAN  GREGORtO  2  SE 

57,5 

45.0 

51.3 

63 

14 

33 

31* 

418 

0 

Q 

0 

8.44 

l.Ofl 

22 

T 

c 

16 

7 

SAN  JOSE 

R 

59.3 

44.7 

52.0 

1.5 

68 

I 

29 

13 

396 

0 

0 

2 

0 

9.0c 

2*36 

.9S 

2  3 

,C 

c 

12 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

62.4 

45.6 

54.0 

.  1 

78 

1 

34 

30 

992 

0 

0 

0 

0 

9.78 

1  •  2 1 

1 .  If 

19 

,C 

10 

6 

SAN  MATEO 

58.1 

48.1 

53.1 

68 

23 

36 

13 

363 

Q 

Q 

9.69 

.66 

23* 

.0 

0 

13 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

60.1 

•  5 

52.3 

2.7 

69 

23 

31 

13 

384 

Q 

4.50 

1.56 

1.42 

23 

,0 

0 

10 

2 

I 

SANTA  CRU2 

59.8 

42.2 

51.0 

** 

67 

24 

26 

19 

426 

Q 

Q 

2 

19.  06 

6  #44 

3  .4C 

.  c 

G 

15 

6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

56.5 

44»  6 

50.7 

63 

21 

39 

19 

437 

0 

0 

0 

0 

7.92 

1.33 

22 

.c 

c 

19 

9 

WALNUT  CHEEK  2  ESE 

58.3 

*  I  #6 

50.0 

67 

9 

27 

13* 

4*0 

0 

0 

7 

0 

7,97 

3»  71 

2.34 

23 

.c 

c 

11 

6 

watsonville  waterworks 

59,7 

^3  •  6 

51.7 

67 

19 

32 

19 

406 

0 

Q 

\ 

Q 

10,49 

2.29 

23 

.0 

0 

13 

9 

3 

DIVISION 

51.2 

1.7 

6,98 

2*36 

«      •  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

58, 5M 

43, 3M 

50, 9M 

3.9 

68 

29 

31 

13 

432 

G 

1 

. 
G 

3,01 

•  22 

.46 

26 

.0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

57,9 

41.7 

49.8 

69 

29 

27 

It 

4*4 

0 

3 

G 

2.(7 

•  *9 

29 

.0 

0 

1 

0 

ASH  MOUNTAIN 

56,4 

37.1 

46.8 

• 

1.8 

72 

I 

26 

29 

599 

0 

0 

6 

0 

T.U 

2*16 

2,99 

27 

.0 

0 

4 

ALBERRY 

bakersfielo  wb  airport 

R 

59.5 

41.9 

50.7 

1.9 

75 

24 

26 

13 

498 

0 

0 

9 

0 

,70 

m  ,27 

,28 

27 

.0 

0 

2 

0 

balch  power  house 

52.4 

40.1 

46.3 

61 

1 

90 

90* 

979 

0 

c 

9.91 

2*20 

29 

1.9 

T 

91 

13 

* 

* 

blackwells  corner 

59.0 

38.7 

48.9 

73 

24 

23 

19 

4t2 

0 

G 

9 

c 

.64 

.20 

29 

.0 

0 

0 

8UTT0NWILL0W 

61.1 

38.9 

50.0 

77 

29 

26 

19. 

496 

0 

0 

10 

0 

.63 

,23 

29 

.0 

G 

2 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

46.2 

29.6 

37,9 

* 

1.7 

61 

29 

20 

91* 

893 

0 

3 

20 

0 

32.41 

22*83 

6,32 

29 

90 

91 

19 

12 

11 

CAMP  PARDEE 

55.1 

44.3 

49.7 

2.2 

69 

24 

32 

29 

4*7 

0 

G 

1 

0 

9,27 

5.84 

2,26 

29 

.0 

0 

14 

6 

catheys  vy  bull  run  rh 

55.5 

39.7 

47.6 

69 

24 

27 

19 

991 

_ 

G 

- 

c 

8.42 

2,94 

23 

.0 

0 

1 3 

7 

CHERRY  VALLEY  DAM 

47. 6M 

29. 8M 

38. 7M 

62 

I 

20 

31 

607 

2 

2 1 

G 

29.92 

6,42 

23 

94.7 

42 

31 

11 

COAL INGA 

99.6 

41,2 

50.4 

3,1 

72 

24* 

23 

14 

447 

0 

0 

9 

0 

1.19 

•  .15 

.21 

19 

.0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

58.0 

40,3 

49,2 

72 

29* 

29 

16 

466 

0 

0 

6 

0 

.78 

.16 

27 

.0 

0 

2 

0 

DENAIR  3  NNE 

57.1 

41,6 

49,4 

3.3 

70 

23 

26 

13 

477 

0 

* 

c 

2.72 

•  39 

.97 

26 

T 

0 

8 

2 

DUDLEYS 

50.8 

33.3 

42,1 

•  7 

61 

14 

20 

13 

70* 

I 

19 

- 

17.00 

9*82 

2.89 

23 

21.0 

14 

31 

15 

11 

ELECTRA  power  HOUSE 

55.0 

41.8 

48,4 

1,1 

69 

8 

30 

19 

906 

0 

1 

0 

14.38 

9*29 

2.20 

23 

T 

0 

1^ 

14 

FIVE  POINTS  5  5SW 

57.3 

39.1 

48,2 

73 

22 

25 

13 

514 

0 

0 

8 

0 

.76 

.24 

18 

.0 

0 

3 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

56.5 

41.4 

49,0 

2.0 

70 

24* 

30 

18 

492 

0 

0 

4 

0 

2.63 

•  66 

.93 

26 

.0 

0 

1 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

56.2 

41.8 

49.0 

68 

29* 

32 

19 

487 

0 

0 

1 

G 

3.37 

1.01 

23 

.0 

0 

9 

2 

GIANT  FOREST 

38,5 

25.1 

31.8 

• 

3.0 

47 

1 

9 

29 

1019 

0 

9 

27 

G 

14.98 

6.61 

5.63 

27 

36.9 

34 

31 

10 

10 

glennville 

52,6 

30.2 

41.4 

64 

14 

u 

2( 

725 

0 

0 

21 

0 

5,10 

1.50 

27 

T 

0 

3 

GRANT  grove 

41,5 

27.7 

34,6 

99 

1 

10 

29 

993 

0 

4 

24 

0 

10,31 

2.15 

27 

97.0 

29 

31 

j2 

hanfobo 

58.2 

40.0 

49,1 

3.0 

74 

24 

25 

18 

4*6 

0 

0 

7 

0 

1.44 

-  .03 

.31 

28 

T 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

47, OM 

32, 2M 

39, 6M 

.5 

57 

2* 

23 

17 

710 

0 

2 

18 

0 

16.64 

10^24 

4.53 

23 

38.0 

90 

91 

17 

9 

HUNTINGTON  LAKE 

38.9 

22.6 

30.8 

3.9 

91 

I 

4 

29 

1099 

0 

4 

26 

0 

49.0 

91 

31 

IDRIA 

54,7 

40.4 

47.6 

.2 

69 

22* 

30 

29* 

991 

0 

0 

9 

0 

2.91 

•  .IS 

.84 

19 

.0 

0 

10 

2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

58,3 

45.1 

61.7 

.3 

72 

23 

35 

13 

408 

0 

0 

0 

0 

2.94 

U17 

1.31 

27 

.0 

0 

8 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

59,9 

36.5 

48,2 

74 

23 

22 

16 

914 

0 

0 

9 

0 

3.80 

1,59 

27 

,0 

0 

7 

2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

59,6 

40.5 

50,1 

74 

29 

28 

19* 

497 

0 

0 

6 

0 

.78 

,24 

26 

.0 

0 

3 

0 

KETTLEMAN  STATION 

59,0 

43,4 

51,2 

79 

22 

28 

19* 

414 

0 

0 

3 

0 

.71 

,12 

12 

.0 

0 

9 

0 

KMGHTS  FERRY  2  SE 

57, 4M 

43, OM 

50, 2M 

68 

29 

32 

16 

496 

0 

0 

1 

0 

7.74 

1,51 

23 

.0 

0 

14 

6 

LF  GRAND 

57,0 

42,4 

49.7 

3.4 

69 

24* 

29 

16* 

466 

0 

0 

6 

0 

4,89 

2.45 

1.13 

23 

.0 

0 

10 

4 

LEMON  COVE 

56,8 

39,6 

48.2 

,7 

70 

22 

26 

15 

514 

0 

0 

6 

0 

4,17 

U76 

1.40 

27 

.0 

0 

10 

2 

LINDSAY 

58.1 

39.6 

48.9 

2.0 

72 

22 

27 

19 

493 

0 

0 

6 

0 

2,62 

•  98 

.36 

27 

.0 

0 

10 

0 

0 

LCDI 

57.0 

43.0 

50.0 

4,2 

69 

24 

25 

19 

499 

0 

0 

3 

0 

6,37 

3^22 

1.23 

23 

.0 

0 

11 

9 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 

<i 

> 
>< 

Departure 
From  Norma] 

Highesl 

Lowest 

Date 

1      No.  of  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Degree  Days 

Max. 

Mln. 

Date 

Tola] 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  S 

a  » 

a  f 

'"1 

•a  4 

LCS  BANCS 

S9> 

9 

62. 

3 

50. 

6 

3 

,9 

72 

26 

25 

19 

660 

0 

0 

5 

0 

2.76 

1.15 

.77 

27 

,0 

0 

7 

2 

Q 

MADERA 

57. 

1 

62. 

1 

69. 

6 

3 

,0 

69 

25* 

30 

15* 

670 

0 

0 

6 

0 

3.23 

1.30 

.90 

27 

,0 

0 

3 

MANDEuILLE  ISLAND 

se> 

I 

62. 

9 

50. 

5 

66 

26* 

27 

13 

662 

0 

0 

1 

0 

2.86 

.60 

28 

,0 

0 

11 

0 

0 

MARICOPA 

60. 

7 

61. 

8 

51. 

3 

2 

.2 

78 

26 

21 

16 

622 

0 

0 

5 

0 

,58 

- 

.36 

.30 

27 

,0 

0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

sa. 

1 

62. 

2 

50. 

2 

6 

,2 

69 

23 

27 

13 

651 

0 

0 

3 

0 

3.78 

1.56 

.86 

23 

,0 

0 

9 

2 

0 

MODESTO 

57, 

0 

61. 

6 

69, 

3 

3 

,3 

70 

23 

29 

13 

678 

0 

0 

3 

0 

2,96 

.53 

.69 

26 

,0 

0 

9 

0 

0 

NEmMAN  2  NW 

57. 

6 

62. 

5 

50. 

0 

3 

,  1 

72 

23 

22 

13 

660 

0 

0 

5 

0 

2,73 

.65 

.70 

19 

,0 

0 

9 

I 

0 

NORTH  FORK  HANGER  STA 

S3. 

5M 

36. 

7M 

66, 

IM 

72 

1 

23 

29 

661 

0 

0 

18 

0 

12,82 

6,27 

3.33 

23 

,0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

SS. 

3 

62, 

7 

69, 

0 

3 

,0 

66 

25 

32 

16* 

688 

0 

0 

3 

0 

3.92 

1,67 

.96 

23 

,0 

0 

10 

2 

0 

ORANGE  COVE 

»*• 

5 

60, 

5 

68, 

5 

1 

,5 

69 

23 

28 

15 

502 

0 

0 

6 

0 

3.80 

1,32 

.73 

28 

.0 

0 

10 

6 

0 

PANOCHE  CREEK 

PCRTERVILLE 

54. 

2 

60. 

8 

50, 

0 

2 

,6 

72 

23e 

28 

15 

658 

0 

0 

6 

0 

1.88 

.02 

.65 

28 

.0 

0 

9 

0 

POSEY  3  E 

7 

27, 

9 

36, 

8 

58 

23 

10 

30 

869 

0 

3 

23 

0 

9,63 

2.71 

26 

12.5 

10 

31 

10 

8 

3 

SALT   SPRINGS  PMR  HOUSE 

69. 

6 

36, 

6 

62, 

9 

60 

e 

26 

31 

677 

0 

1 

11 

0 

23,16 

3.59 

23 

65.0 

32 

31 

17 

15 

10 

SAN  LUIS  DAM 

57. 

5 

62. 

6 

50. 

I 

67 

Z5« 

28 

16 

657 

0 

0 

3 

0 

3,06 

.96 

27 

.0 

0 

9 

1 

0 

SCNORA  RS 

56. 

1 

38, 

6 

66. 

6 

,6 

65 

1 

26 

11 

568 

0 

0 

9 

0 

16,23 

8.62 

3.77 

23 

.0 

0 

16 

8 

5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

65. 

6M 

29. 

6M 

37. 

5M 

58 

16 

17 

29 

866 

0 

6 

20 

0 

17,85 

3.61 

23 

51.2 

36 

31 

15 

9 

6 

STOCKTON  V»BAP 

56. 

5 

63. 

7 

50. 

1 

6 

.2 

67 

23 

28 

13 

652 

0 

0 

3 

0 

5.33 

2.67 

1.17 

22 

.0 

0 

12 

5 

1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

56. 

7 

62, 

6 

69. 

7 

3 

,9 

67 

26 

28 

13 

671 

0 

0 

6 

0 

6.82 

2.03 

1.36 

23 

.0 

0 

10 

3 

1 

STOCKTON  MOnSY  BRIDGE 

56. 

6M 

60< 

3M 

68. 

6M 

66 

26« 

23 

13 

507 

0 

0 

7 

0 

3.86 

.55 

23* 

.0 

0 

12 

2 

0 

TEHACHAPI 

50. 

8 

33. 

2 

62, 

0 

60 

16* 

12 

30 

706 

0 

0 

13 

0 

6.63 

2.19 

29 

9,0 

5 

28 

5 

2 

2 

TEJON  RANCHO 

55. 

1 

60< 

9 

68, 

0 

,7 

68 

21 

29 

16* 

520 

0 

0 

2.02 

.22 

.83 

27 

,0 

0 

7 

1 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

58. 

6 

60. 

0 

69, 

2 

2 

.1 

69 

23 

27 

16 

612 

0 

0 

5 

0 

6.16 

2.27 

1.88 

27 

,0 

0 

11 

6 

1 

TIGER  CREEK  PH 

50. 

0 

39. 

0 

66, 

5 

1 

,5 

59 

8 

29 

13 

627 

0 

0 

7 

0 

27,70 

19,87 

5.29 

23 

29,0 

1 1 

31* 

17 

13 

10 

TRACY  CARBONA 

57. 

8M 

62. 

6M 

50. 

IM 

70 

25 

612 

0 

0 

0 

0 

2,29 

.66 

23 

,0 

0 

8 

0 

0 

TRACY  PLMPING  PLANT 

57. 

3 

63. 

6 

50. 

6 

65 

26* 

26 

13 

666 

0 

0 

1 

0 

3,76 

.63 

23 

,0 

0 

12 

2 

0 

VI SALtA 

56. 

5 

60. 

2 

68. 

6 

,6 

70 

25* 

29 

16* 

512 

0 

6 

0 

1,89 

.12 

.56 

27 

,0 

0 

6 

1 

0 

WASCO 

59. 

0 

60. 

7 

69. 

9 

2 

,6 

76 

25* 

29 

19* 

661 

0 

0 

5 

0 

.91 

.12 

.21 

25 

.0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

66. 

5 

32. 

3 

39. 

6 

1 

.  7 

it 

1 

23 

18 

716 

0 

1 

17 

0 

19.56 

12.66 

6,71 

2  3 

36.0 

23 

3 1 

1 5 

1 1 

6 

DIVISION 

66. 

9 

1 

.8 

6.79 

3.21 

«       tt  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

62. 

J 

61 

3 

51. 

9 

74 

16 

31 

30 

601 

0 

0 

1 

0 

2.36 

1.10 

28 

.0 

0 

2 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

61. 

9 

51 

7 

56. 

8 

1 

.0 

76 

1 

66 

30* 

268 

0 

0 

0 

0 

1.02 

- 

1.36 

.55 

27 

,0 

0 

1 

0 

BARRETT  DAM 

66. 

6 

35 

2 

69. 

8 

1 

.5 

•6 

1 

26 

16* 

663 

0 

0 

16 

0 

2.36 

.69 

1.75 

28 

,0 

0 

1 

1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

58. 

0 

36 

5 

67. 

3 

77 

1 

25 

30 

566 

0 

0 

6 

0 

2.50 

.71 

1.60 

28 

.0 

0 

1 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

67. 

3 

22 

3 

36. 

8 

57 

23* 

•  6 

30 

927 

0 

2 

28 

2 

2.33 

1.19 

27 

15.0 

11 

29 

2 

1 

BONITA 

65. 

3 

63 

9 

56. 

6 

.9 

75 

16* 

28 

16 

321 

0 

0 

1 

0 

.96 

1.11 

.51 

27 

.0 

0 

1 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

R 

62. 

9 

66 

$ 

53. 

9 

2 

.1 

76 

16 

36 

29 

350 

0 

0 

0 

0 

1,23 

1.68 

.53 

27 

.0 

0 

1 

0 

CABHILLO  NAT  MONUMENT 

R 

61. 

9 

50 

56. 

0 

76 

30 

65 

29* 

272 

0 

0 

0 

0 

1.16 

.79 

27 

.0 

0 

1 

0 

CACHUMA  DAM 

63. 

6 

62 

8 

53. 

2 

81 

1 

31 

16 

360 

0 

0 

2 

0 

2.56 

1.30 

20 

.0 

0 

2 

1 

CAMPO 

60. 

8 

35 

0 

67. 

9 

73 

21 

23 

30 

522 

0 

0 

12 

0 

1.83 

.95 

28 

.0 

0 

2 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

6^. 

6 

63 

>0 

53. 

7 

78 

1 

29 

29 

361 

0 

0 

6 

0 

2.16 

.79 

20 

.0 

0 

2 

0 

CHULA  VISTA 

61. 

7 

66 

f2 

56. 

0 

,6 

73 

1 

36 

16 

335 

0 

0 

0 

0 

,98 

.88 

.80 

28 

.0 

0 

1 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

M 

M 

72 

16 

0 

c 

c 

1.05 

1.36 

.50 

27 

.0 

0 

1 

CORONA 

63. 

9 

62 

>6 

53. 

3 

• 

.6 

75 

16 

30 

16 

355 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

0 

CULVER  CITY 

65. 

3M 

65 

i«M 

55. 

5M 

79 

• 

39 

15 

286 

0 

0 

0 

0 

2,36 

1,35 

20 

.0 

0 

2 

1 

CUYAmA 

57, 

9 

33 

,2 

65. 

6 

78 

1 

21 

1* 

598 

0 

0 

16 

0 

sl" 

.16 

20 

.0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

52. 

7M 

32 

»6M 

62. 

6M 

,9 

67 

1 

19 

30 

688 

0 

0 

17 

0 

.72 

3.89 

28 

l.O 

1 

29 

2 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

61, 

3 

61 

,  I 

51. 

2 

78 

1 

30 

30* 

622 

0 

0 

5 

0 

1.67 

1.09 

.51 

20 

.0 

0 

1 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

67, 

I 

62 

>9 

55, 

0 

88 

1 

30 

16 

306 

0 

0 

2 

0 

1.66 

1.26 

28 

.0 

0 

1 

1 

EL  S I NORE 

66. 

5 

37 

•  9 

51, 

2 

I 

,1 

76 

16 

26 

IS 

621 

0 

0 

8 

0 

.87 

1.56 

.62 

28 

.0 

0 

0 

0 

ESCCNDIDO 

63. 

7 

62 

■  6 

53, 

2 

.2 

76 

16 

28 

16 

361 

0 

0 

2 

0 

1.25 

1.96 

.88 

27 

.0 

0 

1 

0 

FCNTANA  KAISER 

66 1 

45 

.  1 

56, 

9 

80 

1 

39 

30 

308 

0 

0 

0 

0 

1,51 

.60 

28 

.0 

0 

1 

GILLESPIE  FIELD 

66  ■ 

60 

53i 

9 

BC 

1 

22 

16 

367 

G 

0 

6 

0 

1,15 

.0 

0 

0 

hEnshaw  Dam 

59< 

3 

31 

is 

65, 

6 

76 

1 

20 

16 

600 

0 

0 

19 

0 

2.76 

1.66 

28 

.0 

0 

29 

2 

1 

IDYLLWILD  ranger  STA 

55. 

0 

27 

.6 

61, 

2 

65 

22* 

9 

29 

732 

0 

0 

22 

0 

6,20 

2,58 

2T 

12,5 

t 

2 

2 

JULIAN  WYNOLA 

56, 

9 

36 

,4 

66, 

66 

21* 

21 

6 

625 

0 

0 

10 

0 

3,06 

.21 

1.35 

27 

.0 

0 

2 

2 

LAGUNA  BEACH 

66 

-6M 

56 . 

0^ 

] 

,9 

76 

2 

33 

16 

333 

0 

0 

0 

0 

1.92 

1.20 

27 

.0 

0 

1 

1 

LA  MESA 

66 

2 

65 

55. 

7  j 

21 

36 

30 

302 

c 

0 

0 

0 

1.30 

.71 

27 

.0 

0 

1 

0 

lcmpoc 

62. 

9 

66 

.6 

53, 

7 

71 

8 

33 

13 

366 

0 

0 

0 

0 

2.56 

.70 

30 

.0 

c 

1 

0 

LONG  BEACH 

63. 

8 

69 

.5 

56. 

7 

,6 

77 

16 

60 

29 

252 

0 

0 

0 

0 

2.02 

,52 

.81 

27 

.  c 

2 

0 

LCNG  BEACH  WB  AP 

61, 

0 

66 

.5 

53, 

8 

- 

2 

.2 

76 

16 

35 

8 

362 

0 

0 

0 

0 

1.63 

,56 

.62 

27 

.0 

0 

2 

0 

LCS  ANGELES  wB  AIRPORT 

R 

62. 

2 

68 

.1 

55, 

2 

1 

,7 

76 

16 

39 

29 

301 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.66 

.71 

27 

.0 

0 

3 

0 

LCS  ANGELES  CIVIC  CTR 

R 

66. 

5 

68 

.6 

56, 

5 

1 

,7 

76 

16 

60 

30* 

256 

c 

2.05 

.82 

.73 

27 

.0 

0 

2 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

59. 

8 

60 

.9 

50, 

6 

77 

1 

30 

29 

668 

0 

0 

2 

0 

2.15 

1.27 

1.05 

27 

.0 

0 

2 

1 

MT  BALDY  NOTCH 

66. 

3M 

28 

.8M 

36, 

6M 

57 

23 

a 

3« 

876 

0 

5 

19 

0 

T 

T 

30* 

.0 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

// 

69. 

3 

36 

.6 

62, 

9 

63 

16 

17 

29 

680 

0 

3 

G 

c 

.70 

2.02 

27 

2 

2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61. 

5 

68 

.9 

55, 

2 

.6 

72 

6 

38 

16 

296 

0 

0 

0 

0 

U6e 

.96 

27 

.0 

0 

1 

0 

OCEANSIDE 

66. 

6M 

65 

•  SM 

55, 

OM 

76 

13 

37 

30 

305 

0 

0 

0 

0 

.78 

2.27 

.52 

27 

.0 

0 

1 

0 

OJAI 
OXNARD 

66 

9 

61 

.1 

53, 

0 

,3 

75 

25* 

29 

16 

365 

0 

0 

5 

0 

6.10 

3.10 

20 

.0 

0 

3 

3 

63. 

2 

66 

■  8 

56 

0 

1 

,2 

75 

16 

36 

29 

336 

0 

0 

0 

0 

7,22 

6,02 

6,65 

20 

.0 

0 

6 

2 

PALCMAR  MT  OBSERVATORY 
PASADENA 

56 
63 

6M 
9 

35 
65 

.6M 
.2 

66 
56 

IM 
6 

,9 

70 
78 

1 
1 

20 
35 

29 
30 

580 
318 

0 
0 

0 
0 

12 

0 

0 
0 

6.55 
1,82 

2.10 

2,27 
,65 

27 
27 

3.5 
.0 

0 

2 
2 

2 

0 

PERRIS 
PCMCNA 

63 

1 

38 

.1 

50 

6 

75 

1 

26 

16 

661 

0 

0 

10 

0 

,00 

1.25 

.00 

27 

.0 

0 

0 

0 

63 

8 

61 

.5 

52 

7 

1 

.6 

76 

1 

31 

30* 

376 

0 

0 

6 

0 

2,13 

1.25 

.0 

0 

1 

1 

RAMCNA  SPAULOING 

63 

8 

39 

.7 

51 

8 

76 

16 

26 

16 

606 

0 

0 

7 

0 

1,32 

.58 

28* 

.0 

0 

2 

0 

REDLAnDS 

62 

2 

61 

.6 

51 

8 

.9 

73 

9 

31 

30 

601 

1  ° 

0 

3 

0 

.97 

1.66 

.62 

27 

.0 

0 

2 

I 

0 

See  Reference  Notes  Following  Siation  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Continued 


RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SAN  ANTCNIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBER6  WB  //R 

SAN  DIECO  W8  AIRPORT  R 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SUNLAND 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TV.ITCHELL  DAM 

UCLA 
UPLAND  3  N 

VANDENBERG  AFB  R 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 

YCRBA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAwlEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  HOCK  RANCH 

HAtv.EE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYCKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  I  SSW 
MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MCJAVE 

MCJAvE  2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMOALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 


DIVISION 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1 
1 

0 

a 

1 

1 
z 
s 

Highesl 

Dale 

9 

i 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Daya 

Total 

Depajture 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.Deplli 
on  Groujui 

Date 

1    .10  or  More 

1    .50  or  More 

IJUorMora 

.°| 

s » 

"m 

°  i 



o  o 

63. « 

41,4 

92,4 

•  9 

74 

9 

30 

16 

3(4 

0 

0 

3 

0 

,90 

- 

1,63 

.37 

2( 

•  0 

0 

0 

0 

64.7 

41,4 

93,1 

68 

1 

32 

30 

366 

0 

0 

1 

0 

,68 

•  0 

0 

0 

0 

60,3 

41,8 

91,1 

77 

1 

30 

30 

424 

0 

0 

2 

0 

2,77 

• 

2.16 

1.42 

27 

.0 

0 

2 

I 

62.9 

40,5 

51,7 

• 

73 

19 

26 

14 

493 

0 

0 

9 

0 

1,29 

2.06 

1.16 

27 

•  0 

0 

1 

1 

45  •  3 

34.6 

^0  •  0 

* 

2tT 

24» 

2 1 

3j 

765 

0 

1 

13 

0 

1,23 

1,26 

.69 

19 

1^0 

1 

31 

I 

0 

62.8 

48.4 

95,6 

US 

70 

14* 

38 

14 

280 

0 

0 

0 

0 

1.17 

• 

,88 

.72 

27 

•  0 

0 

1 

0 

64.3 

45.9 

54.9 

- 

,7 

79 

10 

33 

29 

3P6 

0 

0 

0 

0 

2,63 

■ 

,67 

1.10 

27 

•  0 

0 

2 

1 

6S.6 

44.3 

59.0 

80 

1 

33 

30* 

302 

0 

0 

0 

0 

1.76 

.72 

27 

.0 

0 

2 

0 

6S.t 

35.8 

50,9 

* 

«  7 

78 

14 

22 

14 

443 

0 

0 

19 

0 

.63 

1,64 

•  30 

28 

.0 

0 

0 

0 

65.9 

48  .  IM 

1*7 

14 

37 

30* 

263 

0 

0 

0 

0 

1  ,94 

1.29 

,94 

27 

.0 

0 

I 

0 

64,5 

46,7 

55,6 

•  9 

36 

^4 

289 

0 

0 

0 

0 
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BRUSH  CREEK   HANGER  STA 

33 

38 

.66 

.31 

.27 

.02 

.03 

•  90 

2.54 

2.02 

2o: 

9. 

41 

5. 

15 

1.551 

T 

1.17 

2.13 

.55 

•  95 

•  56 

•  94 

BUCKHORN 

D26 

90 

1.27 

.20 

T 

T 

•  15 

.06 

1.51 

U20 

T 

•  39 

•  24 

31.20 

.19 

2. 

10! 

4, 

39 

2. 

21 

1.05; 

1.70 

1,45 

U60 

1.50 

U49 

2^00 

BUCKS  CREEK  PH 

37 

47 

.86 

.32 

•  02 

T 

.07 

.15 

U21 

T 

.16 

.01 

2.22 

1,50 

3. 

90 

0. 

02 

53 

2.541 

.74 

1.43 

2.11 

•  43 

.69 

.80 

•  60 

BULLAHDS  BAR  PWR  HOUSE 

35 

77 

.46 

•  36 

.57- 

.05 

.03 

T 

.02 

.04 

1-65 

.02 

.03 

1.57 

1,22 

3. 

20 

0^ 

31 

6. 

65 

1.72 

1,49 

3.41 

•  61 

.60 

.80 

•  96 

BURNEY 

12, 

26 

.36 

.07 

T 

T 

,01 

.10 

.09 

T 

.69 

.06 

.86 

,97 

1. 

24 

2^ 

63 

1. 

12 

.86 

.21 

.53 

.65 

.54 

•  19 

•  46 

•  42 

CAMPTONVILLE  RS 

35 

54 

.54 

•  56 

.32 

•  08 

.02 

.06 

2.24 

.01 

•  04 

•  90 

.60 

2. 

20 

7. 

20 

6. 

83 

2.14 

•  28 

1.50 

4^06 

.39 

3^35 

CANBY  n  Sta 

6 

67 

.36 

.19 

.181 

.15 

.24 

.18 

.22 

T 

T 

1.48 

1. 

49 

67 

•  05 

•  06 

•  65 

•  41 

■  31 

•  21 
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DAILY  PRECIPITATION 


CANBY  BANGER  STATION 
CANYON  nAM 
CABIBOU  POtoEB  HOUSE 
CENTEPVILLF  PH 
CWALLEM6E  RANGER  STA 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
citrus  heights 
clarksburg 

clarks  valley  MUOO  HCM 

clearlake  highlands 
c0has5et  i  nne 
coleman  fisheries  sta 

COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  I  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
OAvIS  1  wSm 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 
DE  SABlA 
D08B1NS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUN5MU1R  RANGFR  STA 
EAST  PARK  BESFRVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  HILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRV  ENGLE8RTGHT  0AM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAvES  RCH 
lOwA  HILL 

jess  valley 
kElseyville 

kilarc  power  house 
lakeport 
lakeshore 
lake  spaulding 
lake  spaulding  dam 

las  plumas 

lee5ville  keegan  ranch 
little  valley 

LOOKOUT  3  WSw 
LOVALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  // 

MARY5VILLE 

MC  CLOUD 

MIOOLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NTCOLAUS  2 
ONO 
ORLANO 

OHOVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STa 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  hOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  W8  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  fi 
SACRAMFNTO  WB  CTTY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvILLF  HANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1   F  //R 

STIRLING  CITY  HS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RFSEHVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE   7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

ViNTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

vOlTA  power  HOUSE 


Day  of  Month 


Tot 

1 

1 

1 
1 

3 

4  1 

5  1 

g 

7  1 

8  1 

9 

10 

11  1 

D  7.2 

•  06 

,17 

,16 

•  13 

.34 

*  51 

*04 

.10 

,03 

,06 

.39 

T 

,02 

.07 

.94 

12. 6^ 

.02 

•  18 

35.3' 

^47 

!l8 

.32 

.06 

•  02 

•  04 

1.31 

•  o: 

01 

.05 

,  1 1 

•  OS 

.18 

.36 

5.3' 

'26 

•  01 

.09 

• 

* 

T 

,02 

.12 

5.44 

•  07 

•  01 

.04 

3.0! 

T 

!o' 

.02 

T 

•  01 

20 

,16 

•  03 

21.78 

'71 

94 

•  02 

•  01 

T 

T 

.70 

•  02 

T 

T 

•  16 

.01 

.03 

,42 

•  62 

U.Tl 

!37 

.66 

.06 

.01 

T 

.02 

,03 

.34 

'iz 

• 

02 

.01 

04 

•  49 

*20 

•  li 

•  01 

T 

•  02 

17,00 

'56 

06 

.05 

•  07 

.11;  .02 

•  31 

5.13 

!06 

.08 

•  05 

•  06 

6.05 

10 

.90 

.10 

•  55 

.15 

•  20 

43.32 

!89 

.73 

34 

.01 

T 

.05 

,20 

1.89 

•  02 

,02 

,09 

.63 

ulie 

*5fl 

.09 

.03 

.03 

.06 

•  4B 

33.66 

• 

1.04 

.04 

.06 

,12 

1.2B 

4.77 

21.40 

.89 

.07 

T 

.02 

•  02 

.16 

,16 

.73 

4,57 

.13 

.03 

.09 

T 

.09 

.01 

•  02 

.03 

!  5.01 

.05 

.05 

,04 

5.6fl 

.34 

.15 

.05 

.02 

•  04 

.13 

.10 

.04 

;  7,81 

.54 

07 

14 

T 

•  02 

T 

.38 

<».05 

.18 

*01 

•  4i 

.03 

T 

.29 

D31,90 

.74 

.29 

•  31 

.09 

,04 

2.34 

;  13.63 

1.13 

•  30 

.19 

.96 

17.7? 

.55 

!io 

•  29 

111 

•  01 

.01 

.03 

1.16 

'  27, od  .63 

•  36 

30 

•  07 

•  03 

,13 

U42 

D32.19 

.72 

•  69 

.2: 

T 

06 

,06 

.03 

I  .69 

32,96 

.65 

84 

09 

•  09 

06 

•  09 

,27 

1,82 

2B,  19 

.47 

!31 

!39 

.05 

•  04 

T 

.12 

.64 

IB, 69 

.44 

14 

•  OJ 

OB 

01 

•  04 

T 

15.44 

.76 

* 

•  01 

11.41 

.29 

*06 

•  ic 

*02 

*03 

T 

*  ^  ^ 

6,72 

.34 

*15 

.03 

loi 

.10 

•  05 

•  01 

•  21 

14.63 

.43 

.20 

24.13 

.22 

•  04 

.23 

T 

6.09 

• 

•  19 

30. U 

.60 

*49 

09 

•  06 

.09 

1  29 

6,97 

,90 

*63 

•  05 

01 

*  J  ^ 

'o5 

36 

•  93 

.40 

11.31 

.18 

.13 

!o3 

!02 

T 

•  09 

12. 6« 

.92 

.32 

66 

04 

,12 

.43 

14.29 

.26 

,08 

• 

24.93 

.37 

•  23 

•  03 

.01 

,04 

•  03 

.74 

47,39 

1.28 

L.3T 

.11 

.02 

.02 

,17 

.15 

1  ^46 

22,31 

.41 

■  38 

.02 

•  02 

,03 

7,8> 

B,04 

.71 

.14 

•  09 

.09 

•  44 

319,77 

•  21 

•  04 

J  ^20 

.01 

.01 

•  13 

•  21 

.37 

B.7B 

•  16 

.22 

•  09 

.39 

9.60 

.32 

•  70 

.13 

,06 

18.95 

1.23 

,79 

•  30 

•  08 

.01 

•  03 

.43 

.24 

3* 

3.62 

.28 

,01 

.04 

18.97 

.75 

•  02 

.05 

^10 

•  21 

,06 

66 

22.11 

.07 

7 

T 

.09 

T 

T 

•  12 

25.89 

1.21 

44 

* 

,25 

07 

02 

* 

•  49 

•  29 

•  . 

9.66 

.03 

.13 

- 

•  02 

24.92 

.46 

,26 

•  49 

.19 

T 

T 

2*05 
• 

13.03 

.20 

.05 

.02 

T 

•  02 

.03 

.19 

T 

•  29 

26,33 

.40 

,20 

,66 

.04 

,03 

•  06 

.03 

3.93 

.22 

,02 

•  01 

T 

T 

15.90 

.66 

,06 

.05 

* 

• 

.02 

•  03 

2,89 

.25 

.03 

.12 

01 

7,02 

.30 

•  03 

•  23 

.03 

T 

.09 

6.88 

.31 

,03 

.30 

02 

31.77 

.50 

.53 

(,42 

T 

18.08 

.40 

.15 

•  17 

*02 

T 

T 

in 

6.53 

.21 

8,07 

.34 

37.66 

.97 

10 

•  09 

.03 

.73 

IB, 32 

.37 

.11 

•  97 

,  , 

T^^ 

,03 

19,26 

.39 

.17 

•  59 

*  10 

.03 

.04 

1  T« 

23.51 

.41 

.53 

•  02 

•  31 

10.54 

.14 

.40 

loi 

T 

T 

T 

T 

.14 

20.11 

.92 

.28 

10 

02 

•  01 

4,49 

.05 

• 

,01 

.03 

16,25 

.42 

!o4 

03 

.29 

14 

7,01 

.03 

•  24 

.16 

.04 

•  05 

.20 

4.49 

•  11 

B.4« 

•  22 

.10 

20,48 

1.04 

.75 

*29 

.06 

.63 

1.30 

6,03 

.01 

•  04 

•  01 

9.69 

•  01 

*04 

*03 

'03 

.01 

'06 

30,49 

1.24 

.04 

.04 

•  02 

•  09 

.19 

.85 

17,99 

.37 

•  08 

46 

* 

.05 

.77 

11.74 

.60 

.10 

,17 

36.56 

.66 

•  29 

,09 

.10 

.10 

1  .99 

17.49 

.24 

*  12 
I 

- 

_ 

. 

T 

39,71 

1.07 

.09 

.10 

1.  la 

333,64 

.34 

'21 

'03 
* 

• 

.01 

.32 

6,37 

•  U 

•  11 

*12 

4,77 

.12 

.14 

.02 

.09 

T 

T 

.02 

.01 

45.66 

.90 

.93 

•  04 

T 

.04 

.39 

1.66 

31.26 

1.14 

.10 

•  04 

T 

T 

.31 

1.04 

30.01 

.37 

.7B 

•  33 

.06 

.03 

.03 

,32 

.02 

1.66 

23.49 

.42 

.22 

.12 

.06 

.02 

.01 

.12 

.96 

X6.72 

.37 

.10 

•  U 

.08 

,02 

•  09 

.36 

10.86 

•  03 

.09 

.06 

•  17 

6,42 

.14 

.32 

T 

T 

.07 

T 

.17 

523,98 

.65 

.32 

•  20 

.09 

.03 

1,05 

22.31 

1.23 

.06 

•  11 

T 

T 

.03 

,05 

.19 

•  45 

9.23 

.60 

.18 

T 

T 

.02 

•  01 

•  19 

•  82 

13     14  15 


.12 

T  .Oi 

,11  .oa 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  I 

30 

31 

.19 

.28 

,90 

,6! 

.38 

.17 

.30 

PI  .20 

.59 

.41 

.27  . 

.03 

.92 

.83 

3.78 

1,76 

1.08 

.67 

1.34 

.70 

.74 

1.30 

.70 

.79  . 

.02 

1.37 

.60 

2 

.66 

.70 

2.21 

.99 

.63 

1.28 

.98 

.36 

.68 

.51 

.49  . 

,11 

1.9a 

.62 

6 

.30 

2 

.29 

.28 

.19 

.14 

.69 

.19 

.75 

.19 

.15  . 

2,70 

1.65 

a 

.65 

5.33 

1.48 

.22 

1.29 

4.99 

.37 

.80 

1.18 

.72  . 

.02 

.97 

.63 

19 

3 

.23 

2.33 

1.20 

.94 

.59 

.30 

.21 

.63 

.30 

.11  . 

.09 

,86 

.36 

I 

.97 

.10 

.03 

7 

.42 

.17 

.17 

.13 

•  66 

l.Ol 

1 

.23 

2 

.63 

.69 

.09 

T 

« 

.70 

•  09 

.72 

.08 

.09  '. 

1 

.18 

1 

.10 

1.22 

.24 

• 

•  66 

.12 

.61 

•  31  , 

.90 

.08 

.26 

1.12 

.61 

.01 

T 

.21 

.09 

.07 

.04  . 

.17 

.31 

.31 

.69 

1 

.36 

1.92 

.29 

.05 

.66 

•  56 

.22 

.19 

•  14  , 

2.92 

.91 

.20 

a 

•  66 

2.18 

.36 

.04 

.36 

.72 

.16 

.65 

.53 

•  20  , 

T 

.66 

,06 

1 

•  58 

.98 

.03 

.44 

.93 

.08 

.06 

.31 

.29  . 

.12 

2.08 

2.21 

6 

.96 

6 

•  37 

2.93 

1.51 

.33 

1.84 

.72 

.220 

.60 

.46 

.31  . 

.02 

.ai 

.58 

.71 

6 

•  36 

1.16 

.70 

.78 

•  82 

.16 

.42 

.11 

.46  . 

.12 

.26 

.12 

.62 

.99 

.02 

.47 

.11 

.09 

.04  . 

.76 

l.»7 

1 

.60 

2 

.21 

3.00 

.81 

.19 

1.44 

.20 

.31 

.76 

.33  . 

T 

.48 

.02 

.09 

1 

.30 

.02 

.42 

.17 

T 

.08 

.02 

« 

2 

.32!  2 

.06 

2.10 

.98 

.23 

1.03 

.52 

.82 

.46  . 

.7* 

.18 

.96 

1 

.30 

.90 

.11 

T 

.32 

.17 

.05 

.92 

.03  . 

.2: 

.20 

.05 

,60 

.30 

.80 

.40 

.10 

.60 

.80 

.40 

.40 

1.10 

2.52 

3.16 

6 

.68 

8 

.98 

6.02 

2.47 

.66 

2.69 

2.92 

1.45 

1.54 

1.21 

.77  I 

3.07 

1.03 

5 

.91 

9 

.65 

.99 

.83 

1.49 

.39 

•  12 

.90 

.69 

.10  . 

.03 

•  78 

.61 

3 

.37 

6 

.80 

1.62 

•  90 

.18 

1.00 

.80 

•  18 

.15 

.20 

.16  . 

* 

• 

7 

.39 

7 

.53 

6.28 

U80 

• 

• 

• 

6.14 

.65 

.51 

.79  , 

•  96 

.76 

.66 

1 

.26 

1.08 

•  09 

.06 

T 

7 

.05 

.33 

T 

l.T) 

1.63 

2.96 

9 

.92 

3.89 

•  90 

.18 

.99 

.92 

.16 

.19 

.39 

.12  ! 

.66 

1 

.61 

.08 

.10 

.09 

•  06 

!02 

.69 

1.16 

.79 

•  32 

.05 

!40 

!2( 

!30 

.60 

.61 

.16  '. 

•  30 

.03 

.10 

1 

.65 

.80 

•  69 

.50 

.29 

.37 

,03 

.05 

.15 

•  90 

.11 

.26 

1 

.92 

1.26 

.10 

.26 

.74 

.56 

.10 

.10 

.19 

.17  . 
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1 

.28 

2.00 
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7 
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•  96 
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1 

.91 

3 
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3.60 
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1 
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3 
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1.36 
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.26 
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•  70 

1.60 

1 
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1 

.63 

6.60 

1.32 

.20 

.28 

1.33 

.66 

.22 

1.90 

.65  . 

.95 

1.33 

2 

.20 

.00 

6.17 

3.28 

.21 

.72 

2.10 

.80 

.46 

.77 

.63  . 
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1.67 

2 

.37 

6 

.68 

7.91 

3.66 
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1.00 

2.25 

1.12 

.55D1.00 

>1.70  . 
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1.81 

2.56 

6 
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7 
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3.89 
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.7! 

.4*  . 

l.» 
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2 
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6 

.00 
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1.62 

1.11 
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1.26 

.60 

.9( 

•  97  • 
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•  81 

2 
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6 
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.87 

• 

. 

1.47 
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1.05  . 

.69 

•  73 

1 
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6 
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.65 
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.91 
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.42 

.60  . 
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1 
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2 
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1.33 
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I 
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.61 

.85 

.12 
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.38 

.35 

.23 

•  16 
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.86 
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1 

,69 

2 

.62 

3,60 

.77 

.08 

.16 

1.13 
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■  46 

.38  . 
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2 

,99 

6 

02 

6.17 
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.18 

2.04 
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•  68 

.34 

.41  . 

T 

.67 
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1 

.28 

I 

.91 

.33 

.45 

.46 

.10 

•  12 

.18 
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1.29 

2.66 

3 
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6 

,67 

7,16 

2.00 

.40 

.90 

2.59 

.78 

• 

• 

1.98  . 

7 

T 

.29 

.55 

,62 

.561  .18 

.49 

.60 

.05 

•  05 

.09 

.15  . 

.08 

.26 
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1 

,18 

3 

.09 
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.01 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


18 

19 

20 

21 

22  I 

23  1 

24 

25  I 

26  ] 

27 

28  1 

29 

30 

31 

2.59 

1.98 

2.92 

11.43 

2.93 

.07 

* 

.99 

1.67 

.10 

.51 

.18 

.20 

.03 

.21 

.92 

.16 

.47 

.49 

,11 

.24 

.03 

.02 

.06 

.03 

.43 

.09 

.08 

.63 

.36 

T 

.31 

.03 

T 

.12 

.02 

.91 

.21 

.92 

1.79 

1.43 

.10 

T 

,07 

.32 

.29 

.15 

.43 

.03 

■  53 

.12 

.39 

.72 

.68 

.02 

.44 

.17 

.04 

.13 

.02 

.29 

.96 

.79 

1.38 

2.66 

.69 

.13 

.09 

1.32 

.96 

.14 

.33 

.69 

.28 

7 

.02 

.48 

.18 

T 

,01 

.76 

.90 

T 

.91 

.20 

T 

.07 

.60 

.09 

,10 

.18 

1.06 

T 

.04 

T 

.03 

.19 

.23 

.42 

.67 

.30 

.22 

.36 

.10 

.09 

.04 

.14 

2.30 

3.30 

2.94 

2.22 

1.21 

.73 

.10 

.45 

1,02 

1.74 

,32 

.11 

.06 

1.27 

.23 

.08 

.06 

.19 

.23 

.14 

1,00 

,43 

1.47 

2.26 

.38 

.12 

,21 

1.89 

.62 

.03 

.07 

.26 

.06 

1.00 

.14 

.80 

2.92 

2.90 

.60 

.10 

1,20 

1.08 

.28 

.22 

.24 

.14 

.04 

.34 

,33 

.87 

.14 

.03 
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.34 

.50 

.19 

.10 

.26 
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•  12 

1.12 
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1,04 

.10 

.39 
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.28 
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1.74 
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.64 
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.22 

.74 
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.99 

.34 
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6,77 

3.00 

.83 
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1.35 
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1.63 
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.08 

.37 
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*  34 

.79 
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.40 

•  60 

,13 

.93 
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1.59 

.31 

.20 

.76 

.61 
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,45 

.49 

.37 

.62 

.89 

.41 
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• 
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09 
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.95 
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.40 

.42 
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.40'  T 
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.09 

•  32 

.02 
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.16 

,06 
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.40 

•  68 

.50  .94 

.46 

•  09 

.61 

T 

.83 

.09 

.02 

T 

.04 

.24 

.02 

•  15 

.30 

.22 

.04 

.14 

'il 

T 

.62 

.30 

.76 

1,83 

2.62 

,44 

.04 

•  24 

.77 

.54 

.93 

.40 

.58 

.0( 

.94 

.89 

•  95 

1.36 

1.38 

.19 

•  61 

.39 

.40 

.90 

.42 

.36 

.18 

.33 

.01 

•  30 

1.72 

.26 

.01 

7 

.37 

.39 

.22 

.30 

.61 

.71 

.06 

.05 

.09 

.14 

.44 

.27 

.64 

.12 

.06 

1.64 

.89 

.66 

1^08 

.82 

,30 

.31 

.97 

.36 

.90 

.13 

.29 

2.30 

1.30 

1.5C 

2^10 

2.29 

4,48 

1.10 

.80 

.76 

.37 

.60 

.39 

1« 

•  30 

.63 

.16 

.01 

•  36 

.60 

.67 

.67 

•  26 

.32 

.02 

.39 

•  31 

.44 

•  95 

1.23 

.20 

.05 

,01 

.99 

.61 

.31 

.10 

.71 

T 

.89 

•  18 

.03 

•  22 

.91 

1,09 

.08 

,63 

.20 

.27 

1.02 

.20 

.40 

1.27 

•  99 

.40 

•  65 

.93 

,39 

,18 

.77 

.40 

.12 

.42 

.31 

•  09 

.15 

•  03 

.69 

,20 

.03 

.38 

1.02 

.60 

.29 

.24 

.04 

,06 

.01 

56 

.11 

.30 

82 

.3! 

.98 

.34 

U91 

2.99 

.36 

.08 

•  10 

.561  .34 

.39 

.44 

.98 

.09 

.42 

•  13 

.36 

.99 

» 

4.94 

.63 

.77 

1.29 

.26 

- 

- 

.74 

•  06 

.10 

.01 

,02 

.02 

.53 

.36 

.01 

.94 

.10 

.44 

.26 

,73 

.41 

.03 

.80 

.27 

.96 

.94 

29 

.92 

.06 

.11 

*94 

.34 

.14 

.92 

.52 

.17 

•  19 

.09 

.10 

1,40 

.94 

•  05 

.85 

.54 

.24 

.48 

.92 

T 

.61 

.70 

1.22 

.30: 

.97 

.29 

.42 

.64 

1.33 

•  33 

.04 

,15 

.62 

,63i  .17 

,16 

.86 

.67 

.34 

.03 

.73 

.53 

•  16 

,09 

•  09 

.09 

,14 

.03 

.45 

.54 

.23 

.16 

06 

•  10 

.12 

•  01 

.01 

.01 

•  13 

.32 

.30 

.11 

.43 

.29 

.18 

■  21 

•  12 

,07 

•  01 

.07 

•  37 

.09 

.07 

.27 

.01 

.17 

■  98 

•  02 

.02 

•  08 

1.06 

.9« 

.01 

•  34 

.26 

.31 

.09 

.11 

.40 

.09 

.39 

•  08 

.09 

.04 

.36 

.12 

,13 

.42 

.44 

.34 

.27 

.24 

.13 

1.07 

•  09 

.21 

•  63 

.87 

.89 

7 

1,40 

.03 

.03 

.69 

.24 

.14 

.40 

•  12 

.10 

•  70 

1.22 

.20 

T 

.94 

.50 

.37 

.10 

.92 

.10 

■  87 

•  27 

.30 

•  05 

.20 

,33 

,37 

.60 

.63 

.17 

.20 

.41 

.03 

.42 

.31 

.90!  1,18 

.89 

,35 

.38 

.41 

.53 

.93 

.43 

.14 

.09 

.37 

.26 

.49 

U36 

1.04 

,35 

.04 

,17 

.74 

.43 

.74 

.18 

.49 

.21 

.54 

.40 

1.25 

2,52 

2.06 

,70 

.09 

.79 

.56 

.51 

.55 

.65 

.32 

.24 

.04 

.77 

,74  .04 

.36 

.55 

.58 

.10 

.96 

.09 

.18 

.09 

.04 

.79 

,69 

.23 

7 

1,00 

.16 

.54 

,59 

.14 

.90 

T 

1.00 

1.14 

.99 

.03 

.03 

,02 

.63 

.33 

.71 

.36 

1.32 

.32 

.04 

.20 

,22 

.20 

.39 

.45 

.52 

.90 

.11 

.40 

■  76 

.01 

• 

.04 

.13 

.28 

.28 

.26 

.09 

.21 

.07 

.02 

.49 

.64 

.08 

■  06 

.63i  ,91 

.09 

.4C 

.24 

■  17 

.32 

,68 

.82 

.49 

.20 

.12 

.98 

,11 

.16 

.40 

.36 

.10 

.28 

■  24 

.46 

.96 

1.04 

.91 

.07 

.02 

.38 

,40 

.20 

.62 

.23 

.04 

.23 

■  18 

.19 

.69 

.78 

,46 

.16 

.10 

.43 

•  31 

.27 

.61 

.93 

.14 

.1« 

■  74 

.97 

.98 

1.08 

1,07 

.59 

.24 

•  79 

•  22 

.22 

.41 

.37 

.16 

.07 

.89 

.30 

.18 

.33 

.42 

.01 

■  37 

.18  ,32 

.21 

.19 

.34 

1.19 

•  81 

.22 

.05 

.99 

.22 

.10 

.63 

.31 

.02 

1.12 

.52 

.14 

.29 

.20 

.34 

.86 

.86 

,49 

7 

■  41 

.39 

.45 

.67 

.23 

.15 

.01 

.90 

.19 

.10 

.30 

1.42 

■  41 

.40 

.29 

•  25 

.26 

.49 

3.40 

2.10 

1,16  ,19 

U62 

.31 

.36 

1.17 

.14 

.24 

iso 

2)49 

.96 

.92 

.23 

.24 

,09 

K09 

1.30  ,76 

.37 

.89 

.68 

1.89 

1.20 

.67 

.10 

.26 

,04 

1,90 

1.08 

7 

1.10 

.84 

.10 

.58 

.38 

.10 

2.62 

3.42 

,97 

.04 

■  06 

1.04 

.66 

.93 

.41 

.91 

.22 

.09 

.01 

T 

.27 

,95! 

.07 

.36{  ,27 

.03 

.18 

.28 

.11 

.19 

.06 

.12 

,49 

.75 

.05 

■  10 

.67;  .32 

.31 

.29 

.65 

■  40 

.16 

.19 

1.33 

1.28 

.56 

.09 

■  29 

,66>  .36 

.39 

.41 

.79 

.23 

T 

.61 

1.09 

2,16 

1.32 

.17 

T 

.48 

.48 

.72 

.44 

.53 

T 

■  63 

.20 

.29 

1.38 

2.34 

.28 

7 

■  02 

.70 

.71 

.31 

.25 

.58 

MHISKEVTOWN  RES 
WILLIAMS 
wILLOMS 
WINTERS 

WOODLAND    I  WNW 


03 

eocA 

BOO  IE 

bridgeport 
cedarvtllE 

oonner  memorial  st  pk 

DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

ELLEOY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  eiDwELL 

GEM  LAtCF 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 
MEYEPS  U  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEMEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STAND  I SH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPOBT 

TAHOE  CITY 
TEBHO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOODFORDS 


ALAMO   1  n 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO 
BERKELEY 

BIG  SUP   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 

burlingame 
burton  ranch 
calaveras  reservoir 

camp  san  luis  obispo 
carmel  valley 
chittenden  pass 
concord  3  e 
crockett 

davenport 
gerber  ranch 

6ILR0Y 

GiLflOY   1*  ENE 

HALF  MOON  BAY   2  NNw 

HERNANDEZ  2  NW 
hOLLISTER 
KI^fi  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LtVERMORE  2  SSH 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  6AT0S 

los  gatos  4  sw 

martinez  3  sse 

martinez  fire  station 
monterey 
morgan  hill  2  e 
morro  bay  fire  DEPT 

MORRO  ray  3  N 

MOUNT  OIABlO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  w8  AIRPORT 

PAICINES  OHRtoALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELO 

PASO  B06LES 

PASO  ROBlES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BFACH 
POINT  PIEDRAS  BlANCAS 

PORT  Chicago  naval  dep 

PRIEST  VALLEY 
BEDWOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  0AM 

S  F  HICHMONO  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BuILOING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  boost 
searsville  lake 

SOLEDAD 

SPHECKFLS  MWY  BRIDGE 
UPR   SAN  LEANORO  FILTER 


.09 
.20 
.01 


26.09 
30,79 
4.86 


27,55 
,  3.91 
,  19.37 


13.96 

16.90 
1.33 
6.01 

10.47 
9.93 

6.73 
9.41 
9.72 
9*20 


3.a4{ 

5.73 
2.29 
10.12 


2.92 
7.71 
18.18 
S.Ol 


4.95 

4.56 
6.63 
6.93^ 
11.84 
5.46. 

9.13 
4.80 
4.69 
1.87 
4.77 

5,29 
S.42 
5.35 


9.08! 
12.30 
2.32 
4.27 
7,92 


.02 
,07 


.04 
.03 

.09 


.02 

T 

.12 


.10 

T 

.18 


■  02 
.06! 


.12     7         '  ' 

.10 

.02     .01     .071  ,05 


.02  T 
.01  7 


.12  .47 

•  04 
.10  .02 


.13     .12  .01 
.03 
.05  .06 
T         .36  7 


,08 

,09  .07 


.01     .01  .03 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


WALNUT  CREEK  *  E 
WATSONVILLE  WATFRWORKS 
WBIGMTS 


DBAINflGE  05 
ANGtOL* 

ANTIOCM  FIBHEBOAfiD  ML 
ANTIOCW  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRy 

6AKERSFIELD  wB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VV  BULL  HUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALI«GA 
COALINGA   1«  WNW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  hOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  we  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELANO  RANGER  STA 
HANPORD 

hetch  hetChy 
hunters  dam 

lOBIA 
I  ONE 

JOMMSONOALE 
KERLINGER 

kern  river  intake  no  3 
kCrn  river  ph  no  1 

kEBN  RTvER  Ph  no  t 
KETTLEmAn  city  1  5SW 

kCttlEman  station 

knights  FERRY  2  SE 
lEBCC 

le  grand 
lehman  ranch 

LEHON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANDS 

LOS  BANDS  ARBURUA 

MADERA 

manoevillE  island 

maricopa 
mariposa 

MATHER 

mCaoow  lake 

MtNDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

mEHCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

nEwMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAkDAlE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATTIWAY 

PINE  ^LAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRTNGviLLE  7  EnE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  PlRE  STATION 

STOCKTON  MOWRV  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEtHACMAPI 

TrrjON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELO 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   I  SE 

wASCO 

WESTHAvEN 

WEST  POINT  3  5W 

WHITE  HOCK 
WOFEORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


6.25 
21.16 


3.01 
2. 07 
7.11 


4.61 
3.84 
19.5A 


9.91 
.64 
.63 
32.41 

9.27 
8.42 

25.92 
1,15 
3.11 

.78 
.76 
4.45 
2.72 
17.00 

14.381 
7.5b| 

6.9S| 
19.10l 


I  2.63 
I  3.37 
I  14,98 

5,:o 

10.31 

14.39 
1.44 
16.64 
27.38 
2,91 

8.99 

1,67 
6.81 
2,94 


4,89 

11,11 
4.17 
2.62 
6,37 

1,80 
2.76 
1.B8 
3.23 
2,84 

.56 
12. S7 
14.49 
7,40 
1.97 

3*78 
2.12 
2.94 
2.73 
12.82 


1.88 
9,63 
7.80 
23.16 


IT. 89 
8.61 

14.87 
5.33 


.20     .51  ,02 


.40     .14  ,40 


.03     .30  .30 


.32  ,02  ,33 
.09  .01 


.06     .06  2.07 


.10  T 

.10 
.65 


13     14  15 


.08  .31 
.81 

.07  ,91 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

I 

29  1 

30 

31 

.55 

,17 

•  39 

•  99 

2^04 

•  22 

.14 

•  30 

,62 

,41 

•  IT 

•  95  • 

.94 

,91 

,11 

1.90 

2.29 

.81 

.21 

U25 

.95 

•  36 

•  62 

•  64  • 

•  29 

2,40 

1,62 

2.00 

4.80 

2^71 

1.06 

1.09 

1.50 

•  56 

,64 

1,36 

•  94 

•  24  • 

.18 

.04 

.08 

,14 

.14 

.10 

,09 

•  06 

,1; 

•  13  • 

.36 

.09 

.11 

.08 

•  45 

• 

.  17 

,18 

•  66 

■  26 

•  0! 

•  32  • 

•  39 

.  10 

T 

.  15 

•  65 

•  l9 

T 

,1( 

,42 

•  29 

,0! 

•  35  , 

.48 

.40 

•  44 

•  9< 

•  23 

2,9! 

1.11 

T 

,01 

•  09 

T 

T 

•  02 

.10 

•  28 

•  09 

T 

•  0! 

01 

1,20 

.37 

T 

.06 

2^20 

l^8' 

,26 

1,5^ 

,90 

•  16 

•  0' 

•  51  • 

,06 

,07 

.02 

•  10 

,10 

.04 

•  20 

,11 

•  OT  , 

.02 

•  03 

•  03 

•  IT 

•  05 

1.39 

2,35 

U3« 

2.73 

6^32 

4,68 

•  24 

.36 

3,17 

1.93 

!94 

i!t' 

2lo2  ! 

T 

•  4l 

.72 

•  42 

•  78 

2^26 

1,11 

.02 

,73 

•  53 

•  50 

,3; 

66 

.12 

,0! 

•  23 

2,54 

1,0! 

•  18 

I,  K 

•  61 

,5i 

*50  ' 

1I37 

1.62 

,3i 

2,32 

6,42 

3,li 

,92 

3,n 

2,11 

I  JO 

1,01 

1,90  , 

,04 

•  21 

,05 

•  0: 

•  01 

•  0< 

•09 

•  12 

•  11 

•  IT 

■  16 

•  1 1  , 

.09 

.89 

,36 

•  06 

.14 

•  16 

T 

•  29 

•  33 

•  28 

.10 

•  08 

•  3T  • 

•  09 

,05 

•  04 

•  14 

•  16 

.09 

•  09 

•  03  • 

.06 

,04 

■  02 

T 

•  0< 

•  19 

.02 

•  11 

,03 

,02  , 

.60 

.25 

•  28 

•  18 

l.O) 

.2; 

•  60 

,54 

,21 

•  I! 

•  20  • 

•  38 

.05 

•  10 

.29 

•  11 

•  34 

•  97 

•  05 

,50 

.06 

•  01 

■  11  • 

1.84 

.19 

,60 

1.97 

2.69 

2.36 

T 

1.21 

U39 

1^23 

•  34 

•  49 

U62  • 

•  77 

.69 

1,02 

1.26 

2.20 

1,87 

•  08 

.T6 

•  91 

.86 

■  59 

•  84 

•  TT  , 

•  93 

.20 

•  44 

•  58 

2,44 

.48 

•  T5 

.61 

,43 

,24 

•  68  • 

•  41 

,06 

,12 

,46 

t«06 

l,7( 

•  TS 

,19 

.50 

■  08 

»i* 

1.04 

1.92 

l.OO 

1,94 

4,48 

1,9( 

•  OS 

•  16 

1.70 

1.08 

•  64 

•  6' 

*94  * 

•  24 

•  02 

•  06 

.10 

•  14 

.08 

■  01 

loT  I 

•  09 

•  12 

T 

T 

•  17 

•  41 

,29 

,93 

,42 

,09 

T 

,2T  , 

•  24 

.14 

•  03 

•  01 

1^01 

.41 

•  05 

•  68 

.12 

■  15 

•  02 

•  31  a 

U  10 

■  98 

•  87 

I. 61 

■  89 

9^69 

1.75 

,71 

•  03 

•  06  • 

.30 

•  07 

•  30 

•  2] 

■  40 

1,9{ 

,97 

■  23 

•  Oi 

!99 

.82 

•  04 

1^12 

.85 

•  36 

2^15 

1.66 

■  69 

•  11 

Il9  ! 

.96 

.79 

•  45 

•  90 

2^51 

1.91 

•  93 

.94 

1. 10 

1.20 

•  24 

1^06 

1,18  « 

.11 

.16 

•  01 

T 

•  06 

.01 

•  01 

.19 

•  19 

.31 

•  03 

•  0( 

,09  a 

•  40 

.58 

•  11 

1*31 

4,53 

2.96 

•  35 

.25 

1.48 

,74 

■  19 

,9] 

1,99  , 

T 

{•47 

•  87 

1^67 

3.02 

4,55 

3.11 

•  IT 

1.73 

2,09 

U39 

■  62 

•  91 

1,76  , 

•  03 

.64 

•  10 

.11 

•  13 

.14 

T 

.30 

.38 

•  50 

•  04 

•  12  • 

1,61 

3,43 

.67 

•  88 

.39 

•  29 

,21 

•  42  • 

• 

1.33 

1,16 

•  22 

3.54 

2,01 

,19 

,03 

•  12 

•  36 

•  11 

• 

.40 

•  03 

,0^ 

•  19  • 

•  61 

•  95 

•  o: 

•  49 

•  4' 

•  93 

2*61 

1,24 

•  21 

•OT  • 

.02 

•  19 

•  04 

•  16 

.09 

1,31 

•  2T 

•  15 

•  OT 

•  11  • 

•  39 

.37 

•  01 

•  32 

•  20 

.20 

US9 

•  56 

•  01 

•  09  • 

•  16 

.01 

•  01 

•  0( 

•  13 

^24 

,04 

.10 

T 

•  U 

.07 

•  02 

•  11 

T 

■  11  • 

,30 

.22 

•  09 

•  53 

U5l 

1.2' 

1,21 

,75 

•  13 

,33 

•  18 

,2T 

•  99  • 

.19 

.02 

•  02 

.10 

•  to 

•  05 

,06 

•  09 

•  12  ■ 

•  34 

.03 

•  04 

•  15 

U13 

•  36 

•  56 

•  27 

.60 

•  09 

•  iS 

,79  , 

•  64 

.66 

•  90 

1^  14 

2^65 

•  51 

•  09 

T 

1^08 

.31 

,37 

•  91 

•  54  ■ 

•  22 

.22 

•  41 

•  3< 

,10 

1^40 

•  60 

•  03 

,0J 

•  33  ■ 

,24 

.09 

.01 

•  30 

•2; 

•  01 

•  16 

•  38 

.19 

•  07 

*23 

•  3T  • 

•  02 

.60 

.32 

,30 

1.12 

U23 

•  57 

.3T 

•  13 

•  51 

.42 

•  OT 

•  14  . 

.23 

•  49 

•  19 

•  12 

•  39 

■09 

•  2T  • 

.17 

.06 

,02 

T 

•  49 

•  2( 

T 

•  TT 

,90 

•  04 

•  26 

•  12  • 

•  06 

T 

.29 

•  66 

•  13 

.34 

•  24 

•  16 

•  06 

,0] 

•  OS  • 

.50 

,04 

•  01 

•  58 

•  50 

T 

■  90 

•  05 

•  13 

•  0< 

•29  • 

•  03 

.30 

.12 

,24 

•  37 

•  39 

.10 

•  60 

■  29 

•  10 

•  29  • 

T 

•  01 

T 

•  30 

•  07 

•  IT 

•  OS  • 

•  88 

•  26 

•  44 

3*43 

1,9] 

•  26 

2,15 

1,26 

•  26 

•69 

,75  , 

•  98 

.50 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

9.50 

•  22 

•  91 

U19  . 

•  26 

.36 

•  01 

•  07 

1^60 

1^10 

■  22 

U27 

•  T4 

•  39 

•  26 

•  39  • 

.13 

•  30 

•  19 

■  08 

,44 

•  09 

•  OT 

•  08 

•  48  • 

■  34 

.09 

.16 

•  16 

.97 

■  43 

•  16 

•  61 

•  08 

•0* 

.24  • 

•  07 

• 

• 

• 

1,99  , 

•  OT 

.28 

•  11 

•  36 

•  68 

•  29 

•  06 

,49 

,16 

•  28 

•  09 

•  11 

•  06  • 

•  70 

•  27 

T 

•  19 

•  10 

•  1( 

,49 

•  16 

,36 

•  13 

•  09 

•  OT  • 

1.20 

•  60 

•  02 

•  34 

3^33 

UT9 

•  92 

.07 

2.35 

•  82 

•  18 

•  16 

■  36  • 

•  IT 

•  40 

•  09 

«20 

,94 

•  46 

•  96 

•  '3 

,10 

•  10 

•  38  • 

•  15 

•  17 

T 

T 

•  50 

•  3' 

,01 

•  69 

,75 

•  12 

•  04 

•  23  • 

T 

.10 

.02 

•  03 

•  49 

•  27 

•  20 

•  12 

.39 

T 

■  05 

.04  • 

•  01 

•  01 

•09 

.20 

•  28 

.09 

•09  . 

.12 

.11 

•  02 

•  10 

•  19 

•  28 

,49 

•  09 

•  12 

•OB  • 

,62 

.05 

U50 

•  93 

.6t 

2,71 

U64 

,94 

•  08 

•  32 

•  38  ^ 

•  57 

•  09 

•  36 

2.12 

1.40 

•  01 

.98 

•  94 

,69 

,19 

•  20 

■  62  , 

U37 

1.60 

U30 

2.92 

3.59 

2.92 

.55 

1.66 

U62 

.Te 

.92 

.62 

1*10  • 

2^21 

1^14 

3.32 

1.62 

2*19 

•  64 

•  29 

•  93 

,T9  • 

•  20 

•  20 

T 

.21 

.14 

.01 

•  03 

•  42 

•  16 

.07 

•  94 

,46 

•  06 

■  14 

,28  • 

.67 

.TO 

.24 

U22 

3^77 

2.07 

•  17 

.02 

1^T2 

1.12 

•  26 

•  62 

•  68  ■ 

2.68 

.49 

•  40 

U03 

3*41 

1.95 

•  04 

.64 

2.71 

.69 

•  32 

•  82 

l«9t  a 

•  29 

.29 

•  56 

1.36 

1^11 

l^T2 

1.88 

•  31 

•02 

•  11  • 

1.06 

•  35 

•  76 

1,13 

2^05 

2,60 

•  02 

.10 

1^T9 

1.28 

•  IT 

•  46 

1,28  , 

•  32 

.55 

.18 

•  15 

1,17 

•  56 

,72 

•  28 

,54 

•  29 

,24 

•  OT  • 

.58 

.14 

.12 

•  25 

U34 

•  90 

T 

•  48 

.32 

.01 

•  46 

•  31  • 

T 

,42 

■  14 

•  02 

•  55 

•  95 

•  32 

•  26 

,22 

■  35 

,24 

•  25 

•  2*  • 

•  62 

1,24 

•  76 

1^98 

3^90 

1,59 

•  04 

,05 

1,40 

1,20 

•  48 

•  54 

1  •54  • 

T 

•  09 

J 

•  06 

•  06 

•  OT 

*  12 

WOT 

,42 

2,19 

■  03 

•  11  • 

•  63 

•  10 

,50 

.34 

.01 

•  01 

•  60 

.47 

!08 

1^88 

•  8T 

•  19 

•  01 

ill  I 

1.69 

1.69 

1.36 

3^46 

9,29 

3*95 

•  32 

1,32 

1^38 

1,60 

•  98 

,71 

•  89  • 

.06 

•  02 

•  16 

•  22 

■  20 

,25 

•  15 

•  IT  • 

.06 

•  48 

,27 

.10 

•  52 

!63 

•  20 

T 

.13 

■  11 

•  42 

1 29 

•  11 

•  IS  . 

.02 

•  01 

•  20 

•  2T 

•  16 

■  10  • 

.32 

.25 

•  05 

•  09 

•  40 

•  27 

•  93 

•  20 

•  04 

•  11 

•  OT  • 

.18 

.11 

T 

•  22 

•  22 

.96 

•  34 

•  06 

.06 

•  09  • 

.59 

1.61 

•  63 

2^12 

•  99 

•  90 

,36 

•  36 

•  44 

.30  • 

,05 

.09 

•  03 

•  21 

•  16 

•  09 

•  08 

•  11  • 

.18 

•  04 

• 

•  16 

•  09 

•  02 

1,54 

1.17 

1,29 

2.30 

3*45 

2^74 

•  25 

1.13 

1^02 

1.26 

.95 

•  TO 

•  52  • 

.50 

.97 

•  79 

uoo 

2«44 

•  85 

•  01 

.T9 

•  29 

•  29 

•  56 

•  90  • 

T 

,28 

.19 

•  24 

2.23 

•  29 

.60 

.04  • 

T 

1,01 

,52 

.46 

2^64 

4,71 

3.16 

•  09 

.96 

1.9T 

,99 

•  12 

•  50 

•  92  , 
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Day  of  Month 


o 

1  1 

12 

3 

 1  1  ■ 

4      5  6 

1  1 — 

7  1 

— 1  1 

9 

1  1  1  ' 

10     U  12 
 1  1  

1  1  1  

13     14  15 

 1  1  

 1  1  1 

.16     17  18 

'  '  '  

1  r 

19 

 '- 

 r 

20 

 >- 

21 

1  r 

22 
 L 

 1- 

23 

 L. 

24 

1  r 

25 

 L 

 r 

26 

 L 

27 

1  p 

28 

 r- 

29 

 L 

30 

31 

.79 
6.25 

J 

.  30 

•  02 

30 

 >- 

^  • 

•  03 

89 

2.33 

.89 

.02 

* 

1  *o« 

2.34 

.11 

*03 

1 

,05 

2.02 

.01 

.06 

•  09 

.  72 

■  08 

.02 

1  03 

01 

1.S8 

•  02 

.06 

1)39 

.10 

2.75 

•  03 

* 

1  11 

10 

.01 

1.34 

•  10 

*  I  a 

OA 

*44 

1.02 

•  01 

.01 

2.46 

*07 

*47 

*  3! 

I  *09 

'48 

04 

• 

1.92 

T 

!29 

,06 

.03 

I9O 

!28 

2.34 

T 

09 

* 

1.91 

.19 

I  0 

•  - 
•* 

i  'on 
•  • 

2.90 

T 

08 

•  06 

*  IC 

- 

• 

• 

,20 

3.10 

•  07 

•  50 

*  18 

08 

•  y  ^ 

04 

* 

2.33 

^1*6 

T 

T 

T 

T 

U19 

•  55 

.23 

4.74 

20 

03 

24 

51 

1.01 

3.19 

•  02 

*ft* 

*03 

05 

• 

_ 

171 

2.08 

,03 

*64 

•  IC 

y 

85 

*19 

01 

.94 

.07 

!91 

!34 

.02 

1.84 

•  07 

•  27 

•  03 

1.47 

•  16 

•  26 

•  03 

•  01 

,04 

1.49 

•  01 

.48 

J 

*tS 

1.23 

T 

•  03 

*  19 

•  30 

•  01 

.01 

- 

1  0 

•_, 

•  01 

1.14 

•  14 

01 

*0l 

*79 

*  19 

2,94 

T 

•  91 

U30 

T 

•  02 

!03 

!32 

I18 

T 

.11 

•  08  ! 

1.83 

.01 

T 

•  02 

•  02 

02 

• 

•  95 

• 

2.14 

•  38 

.79 

•  14 

•  04 

•  03 

,6C 

,07 

oa 

•    I  • 

4.17 

•  6( 

1 ,00 

1,00 

,07 

1*3) 

.98 

•  10 

.01 

.01 

80 

06 

2.22 

•  04 

.86 

•  09 

.80 

.27 

02 

1  ,05 

•  01 

.01  • 

1.95 

•  Ol 

02 

'49 

09 

.01 

ft? 

1*1* 

3**9 

•  01 

•  36 

1.19 

•  06 

1,21 

'^^ 

06  * 

2.36 

T 

•  02 

1.39 

•  11 

■  01 

.01 

■  78 

.08 

T 

.29 

16 

06 

07 

9.33 

•  02 

39 

,01 

.0; 

•  21 

3.89 

TO 

• 

1  .46 

•  21 

y 

T 

2.18 

.09 

,24 

•  84 

T 

•  03 

•  9C 

*12 

U*7 

•  It 

.91 

.36 

•  02 

•  31 

•  12 

7 

.04  ! 

1  ,66 

T 

08 

X 

•  09 

1 .26 

27 

9.39 

•  08 

1.20 

2.91 

•  31 

1^01 

,07 

,11 

.87 

•  03 

•  04 

T 

■  19 

.23 

,42 

1  .29 

.03 

.02 

.B( 

,26 

9.68 

.02 

■  43 

3.43 

.98 

■  02 

.01 

.01 

.83 

•  20 

.09 

Ic6  ! 

3.97 

.04 

■  04 

.88 

.18 

.02 

T 

1.89 

.92 

I, SI 

.02 

.10 

T 

1.32 

.07 

T 

1.39 

.15 

•  16 

.02 

■  Oi 

.6i 

.35 

• 

1.96 

•  01 

T 

■  31 

•  03 

J 

•  03 

•  Oi 

•  7J 

.42 

Oi 

9.21 

2^20 

2.00 

•  06 

•  46 

.22 

•  10 

•  17  I 

X  .  19 

tOi 

.01 

T 

•  Ol 

•  46 

.60 

09 

* 

•  Oi 

•  16 

.79 

•  06 

•  01 

•  8( 

.01 

01 

* 

•  75 

•  Oi 

•  02 

■  03 

1,2* 

.28 

y  * 

•  28 

■  65 

•  2! 

,81 

.24 

04 

2!49 

•  29 

.67 

.26 

•  96 

.27 

•  04 

■  06 

.40 

,26 

2*76 

•  07 

•  09 

t  .64 

.86 

5*28 

•  09 

*  64 

2.01 

•  27 

2.  19 

.16 

«!20 

.13 

.07 

2.98 

1.36 

.06 

02 

.02 

.19 

,21 

•  03 

1.35 

1.15 

.11 

6*94 

2.57 

3.42 

.09 

.08 

•  38 

.18 

•  13 

•  09  • 

, '  , 

•  03 

.27 

1.20 

«43 

1.49 

,12 

.04 

•  02 

•  02 

•  Ol 

1.2c 

,  39 

1.41 

T 

.09 

T 

•  02 

1,05 

•  29 

.03 

04 

.03 

■  01 

•  71 

.43 

03 

• 

J  T 

.40 

04 

•  02 

•  02 

•  03 

•  04 

t  16 
* 

•  2S 

,02 

•  03 

.85 

1.85 

1,16 

,07 

,2J 

05  * 
*  • 

.01 

•  02 

•  0< 

.46 

•  17 

2!94 

T 

•  39 

.19 

•  02 

.28 

•  18 

.01 

•  31 

,23 

7 

.70 

•  27  ! 

06 

28 

61 

•  01 

.03 

■  01 

.81 

,17 

04 

1*45 

•  Oi 

■  14 

.90 

.02 

T 

■  01 

.62 

,11 

•  01 

•  18 

•  01 

.17 

•  11 

.3C 

,45 

.03 

•  91  . 

.01 

•  04 

.71 

,05 

2!o9 

T 

.04 

.42 

!7l 

7 

•  03 

T 

■  07 

.73 

,05 

1  •45 

2.10 

05 

.06 

•  04 

.36 

,22 

06 

,06  . 

• 

1,21 

•  02  • 

4  n2 

'34 

^*69 

•  4C 

,0( 

•  81 

,67 

.05 

04 

* 

2  19 

•  12 

■  04 

1,03 

.83 

3.44 

I 

2!4C 

,06 

.03 

•  80 

T 

.05 

.10  I 

•  3B 

•  33 

•  83 

.96 

.56" 

T 

T 

7 

4.91 

.07 

•  36 

U89 

•  31 

2.02 

,30 

1,75 

• 

,92 

zlii 

■  62 

.99 

.06 

•  26 

.11 

.07 

•  09 

T 

.02 

.96 

.28 

•  26 

!64 

.12 

.20 

.17 

•  01 

.60 

.93 

.01 

.41 

,39  • 

.78 

•  01 

.02 

.03 

.92 

.17 

•  03 

1  33 

3  10 

19 

01 

.19 

04 

22  * 

U2S 

l07 

.16 

.07 

I4G 

.98 

5.3* 

10 

"  _ 

1,75 

.29 

06 

7*22 

*  , 
■ 

4*4* 
* 

• 

_ 

.90 

.12 

• 

1  oa  * 
•  • 

2.6* 

.99 

.08 

4.55 

T 

!o8 

.01 

T 

2.27 

1.86 

•  33 

1.65 

*  _ 

05 

04 

,01 

.01 

,41 

.32 

,03 

1.82 

*n« 
• 

* 

*64 

*  09 

,01 

_ 

.65 

.16 

.01 

.00 
5.  39 

07 

2  95 

I  50 

,05 

.26 

.44 

2.31 

•  59 

U29 

■  09 

.261 

•  02 

.10  ! 

3.35 

.22 

U80 

•  91 

T 

•  04 

•  53 

.20 

7 

,05  . 

2.88 

.03 

•  87 

.20 

•  19 

.03 

.29 

■  25 

.02 

•  16 

.13 

.12 

.24 

•  22 

.17  . 

2.13 

.06 

•  03 

.43 

.06 

•  04 

.03 

T 

1*29 

.23 

.81 

■  01 

.01 

•  01 

•  01 

T 

T 

.49 

.20 

•  07 

•  01 

1.32 

T 

•  02 

.02 

•  01 

•  02 

.05 

.58 

,98 

.04 

1.89 

• 

1.69 

.20 

.97 

.05 

■  08 

•  01 

•  62 

.19 

•  02 

.9C 

.02 

.03 

.09 

.39 

.01  I 

.68 

•  03 

.01 

T 

•  01 

•  26 

.37 

3.15 

•  69 

.69 

.03 

T 

.20 

.24 

.04 

•  39 

.20 

.09 

•  11 

•  99  I 

DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONOt  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  fC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

AN2A 

ARROYO  SECO  HS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BARNESON  PARK 

BARRETT  0AM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEL   AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DALTON  DAM  FC2236E 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FO  FC22613 
BURBANK  we  AIRPORT  R 
CABRILLCr  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHAT&riORTH  PC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYi  FC  93  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRY9TAL  LAKE  fC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  57A 

DOWNEY  ro  rci07c 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

CL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 

iSCONOIOO 

PILLMORE   1  WNW 

F0N7ANA  5  N 
PONTANA  KAISER 
PULLERTON  ARROUES  RCH 
PULLERTON  HUlCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

filLLESPie  FIELD 
SLENOALE  STAPEN  FC295G 
CLENDORA  WEST  FC  105 
HAINES  CYN  LOWER  PC364 

haines  cyn  upper  pc367 

harris  gaging  station 
hEmet 

hEnshaw  dam 
hoececs  fc  60  a 
tovllhild  ranger  sta 

julian  wynola 
juncal  dam 

LA  CRESCENTA  PC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  vERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  PC  352B 
LOCKWOOO  MESA 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTH  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  OH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOOflPARK   1  SSE 

M7  BALDY  PC  85G 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

NEwBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL    SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  Nw 

OCEANSIOE 

OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARO 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLAhCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  APGUElLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAUL0IN6 

RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALStPUEDES  GAGING  STA 


towing  Sifltion  Iiulei. 
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SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 
SAN  BEBNARDINO  CO  H05P 
SAN0BEO6  PTL  FC1306 
SANOBEOG  we  //R 
SAN  DIEGO  W8  AIRPORT  R 

I^AN  DIMAS  FIRE  wO  FCflS  ' 

S4h  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANVON  PH 

SAN  GARRlEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIHF  OEPT 

SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RItfFB  PH  •  I 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  SARBAHA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  wBAP 

SANTA  MARIA  Wfi  AlRPQRT 

SANTA  M0»JICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUSUS  PWR  PL   NO  1 
SHELL   ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL   FC  *15 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SPAORA  PAC  FC   356  C 

SUEY  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  ST*  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  0AM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  6  N 
VANOENBERG  AfB 
VAN  NUyS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  FC    106  0 
Y0R8A  LINDA 


L.2S 
I.IS 
1.23 
I. IT 


2.79 
3.09 
1.79 


1.5* 
3.T2 
4.87 


P  6.38 
.95 
1.34 
2.67 


3.29 
2.44 
5.39 
2.27 

1.32 
2.18 
1.56; 
3.43 
2.08 

1.4S 
2.01 
2.25 


10     U  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


.04     .34  .16 


.16  1.06  .04 


1.T5  1.82 
2.00  2.10 
39  .15 
13  .04 


.29  1.47 

.50  3.01 

•07  .09  .09 

.20  1.00  .80 


.11     .05  .03 


•24  2.02 

.69  .97 

.92  9.20 

.25  .93 


27 


1.08 
.35 
.27 


.06 
.96 
•  09 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOU 
BEAUMONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA  .87 

BIG  PINES  PARK  FC  838  2.52 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2  //R  2.45 

BISHOP  WB  AIRPORT  R  .24 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
eOPREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEy  2  SW 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  S5W 
FAIRMONT 
GOLD  ROCK  RANCH 
HAIWEE 

hayficld  pumping  Plant 
hEsperia 
imperial 

imperial  FAA  AP 
INDEPENDENCE  1.24 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN  ,33 
INvOtcERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD  5.75 
LANCASTER  .07 
LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH  ,00 
LUCERNE  VALLEY   1    SSw  ,07 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORON60  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PARKER  RESERVOIR 


.10  .76  .20 
.06     .05  T 


•15     .95  .03 


.10  .18 
.97  ,24 


•  21 

.19  .16 

T 

.9*  .19 

T 

.09 


Sm  releience  noiea  tollowmg  Siadon  Indax. 
-  422  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


RAND5BUR6 
SNOW  CREFK  UPPEB 
SOUTH  FOPtt  C*eiN 
SQUIRfiFL   tNN  1 
SOUIBRFL    INN  2 

THERMAL  F*A  AlBPORT 
TfiONA 

TWfNTYNtNE  PALMS 
VALYERMQ  (tANGEP  STA 
VlCTOfiVlLLE  PUMP  PLANT 


Day  of  Month 


10     n  12 


13     14  15 


16  1  17  1  18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1  27 

28  1 

29  1 

30 

31 

.1* 

.6S 

.6S 

.42 

2.90 

.60  .31 

1.6". 

.oa 

.3!     .90  .12 

t 

t  2.»0 

1.92 

.22 

T 

T 

.01  T 

.02 

T 

T 

•  Oi  T 

■  90 

.91 

.9a 

.13 

.11  T 

r  D  .lOD  .10 

0  .20 

)  .20D 

.10 

T 

Se«  t«fw«oc«  noies  loUowing  Swiion  lodM. 
-  423  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF  DECEMBER  18-24.  1964 
REPORTS  FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT  PUBLISHED  IN  CL I MATOLOG I CAL  DATA  OR  HOURLY  PRECIPITATION  DATA,  CALIFORNIA 

DAILY  AMOUNTS 

,T.         LONG.         ELEV.       .       TIME  IS         19  20  21  22  23  24  OBSERVER 


CALIFORNIA 

0ECEMBER_1?44- 


Al  AMEDA  COUNTY 

ALAMEDA  NAVAL  AIR  STATION  37  47 
ALVISO 

BERKELEY  3  SE  37  51 

BERKELEY  -  SANCHEZ  37  53 

CHABOT  FILTERS  37  44 

CHABOT  RESERVOIR  37  44 

GANSBERGER  RANCH  37  46 

GRIZZLY  PEAK  IN  37  54 
HAYWARD  -  CROW  CANYON  ROAD       37  44 

OAKLAND  CITY  HALL  37  48 

OAKLAND  -  LAKE  TEMESCAL  37  51 

OAKLAND  3  N  37  51 

OAKLAND  4  NE  37  50 
OAKLAND  -  BROADWAY  TERRACE       37  51 

OAKLAND  -  OARNBY  DRIVE  37  50 

OAKLAND  -  HOWE  ST  37  50 

OAKLAND  -  LAKESHORE  37  48 
OAKLAND  -  MC  ANDREWS  DRIVE       37  49 

OAKLAND  -  MONZEL  AVE  37  51 

OAKLAND  -  39TH  AVE  37  40 

PLEASANTON  2.5  SW  37  40 

SEQUOIA  COUNTRY  CLUB  37  46 

SUNOL  37  36 

UPPER  SAN  LEANDRO  RSVR  37  46 

Al  PINE  COUNTY 

GROVER  HOT  SPRINGS  38  42 

AMADOR  COUNTY 

ORYTOWN  -  VAIRA  RANCH  38  27 

I  ONE  1  E  38  22 

I  ONE  2  SE  38  19 

JACKSON  1  NW  38  21 

JACKSON  2  N  38  22 

PIONEER  2  E  38  26 

PLYMOUTH  2  NE  38  30 

PLYMOUTH  3  NE  38  31 
PLYMOUTH  -  D'AGOSTINI   WINERY  38  32 

SUTTER  CREEK  38  23 


SUTTER  CREEK  5  NE 

BUTTE  COUNTY 

BANGOR  -  CALIF  DIV  FOR 

CHI  CO  AIRPORT 

CHI  CO  -  SUNSET  AVE 

FOREST  RANCH 

FORESTOWN 

NELSON  2  SW 
NORD  3  NE 

WOODLEAF  -  ORO  LEWA 

CALAVERAS  COUNTY 

COPPEROPOLIS 
NEW  HOGAN  DAM 
RAILROAD  FLAT 
SHEEP  RANCH 
WILSEYVILLE  -  SCHAADS 

COLUSA  COUNTY 

ARBUCKLE 
ARBUCKLE  5  SSW 
MAXWELL 

STONYFORO  2  SW 
STONYFORD  7  WNW 


39  25 
39  48 
39  67 
39  53 
39  32 

39  33 


122  19 

121  58 

122  14 
122  16 

120  50 

122  07 

122  04 

122  14 

122  02 

122  16 

122  14 
122  15 
122  14 
122  14 
122  12 

122  15 

122  15 

122  12 

122  13 

122  12 

121  53 

122  08 

121  54 

122  06 


120  51 

120  55 

120  54 

120  47 

120  46 

120  34 
120  49 
120  48 
120  46 
120  48 


39  00 
36  57 
39  17 
39  22 
39  21 


121  29 

121  51 

121  49 

121  40 

121  17 

121  47 

121  54 

121  11 


120  38 
120  49 
120  33 
120  28 
120  27 


122  03 

122  06 

122  11 

122  36 

122  40 


650 
330 
140 

245 
600 
1092 
200 
36 

405 
200 
545 
1100 
1250 

125 
25 
800 
513 
450 

412 
535 
290 
475 


750 
450 
263 
1530 
1275 

3350 
1250 
1450 
1320 
1200 


120  44  1900 


750 
220 
195 
2520 
2950 

120 


1000 
530 
2560 
2370 
2900 


1225 
1700 


.00 
.44 
.02 


.06 
.00 
.45 


.46 
.42 
.72 


.53 
.35 
.30 


.45 
.99 
1.25 

1.30 
.80 
.75 
.76 


.70 
1.00 
2.85 


1.13 
1.90 
1.55 


.40 
.67 


.40 

1.23 
1.20 
.95 
1.00 
1.50 

1.50 


.70 
1.25 
.31 


.94 
.94 
.42 

2.40 
1.40 
1.07 
1.22 
1.75 

1.50 


1.54  5.25 


.62 
1.67 
.30 
.98 


.43 
1.15 
1.70 

.53 
1.11 

1.13 


.  14 
.41 
.70 


.68   


1.30       2.90  1.90 


1.40 
1.30 
1.50 


1.54  3.14 


2.90 
.97 
1.20 

1.10 
1.22 
1.70 
2.05 


2.00  2.60 


.11 
.54 


2.03  2.20 


1.21 
1.66 
3.78 


.66 

.60 
.35 
1.40 
.10 
.38 


.10 
1.58 
3.75 


.56 
.02 
.00 
.56 


R.  0.  HERMEN,  CDR-USN 

LESLIE  SALT  CO 

LEROY  D.  SMITH 

JOSEPH  SANCHEZ 

EAST  BAY  MUN  UTIL  DIST 

EAST  BAY  MUN  UTIL  D15T 
A.   A.  GANSBERGER 
PHILIP  J.  KITT 
E.   W.  COLE 

U.   S.   WEATHER  BUREAU 

EDGAR  H.  BENNETT 
ARTHUR  HUMPHREY 
LUTHER  GREEN 
ALBERT  L.  MARKOLF 
ROBERT  C.  HC  CONNELL 

HENRY  E  BRAND 
MAX  R.  MC  OONOUGH 
WILLARD  C.  FLEMING 
ERIC  DAVIDSON 
C.   ROBERT  ELFORO 

TOM  KANE 

W.   R.  BOYSEN 

J.   L.  MINKLER 

EAST  BAY  MUN  UTIL  DIST 


R.    A.  LORIT 


LUCIAN  VAIRA 
LEE  LEROY 
MRS.   LEWIS  WINTER 
FRED  LEFEVER 
STANLEY  CUREO 

SIDNEY  E.  JAMES 
JOHN  A.  FERRERO 
BERTHAL  L.  CRAI N 
TULIO  D'AGOSTINI 
CARD  CHISHOLM 


TIME  VARIES 


FRANK  ONETO 


NASHERWOOD 
RAYMOND  M.  MELCHER 
RALPH  L.  HUPP 
E.   F.  SHUSERT 
GEORGE  W.  HERNAOEZ 

H.   L.  FITZSIMMONS 
MALCOLM  CORYELL 
C.   W.  ADAMS 


J.   T.  MC  CARTY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.   ESTHER  HOFEDI TZ 
WARREN  0.  SCOTT 
EFFIE  A.  SCHAAD 


ERNEST  G.  ARCAND 
0.  G.  BERTINSON 
WM.   S.  BARRETT 
E.   A.  GARLAND 
HARVEY  J.  LEWIS 


+    GAGE  RAN  OVER 


CONTRA  COSTA  COUNTY 

ALAMO 
ALAMO  1  W 
CHENERT  FILTER 
CONCORD  1  S 
CONCORD  4  E 

CONCORD  5  S 
DANVILLE  1  NW 
EL  CERRITO 

EL  CERRITO  -  BONNIE  DR 
LAFAYETTE  2  SW 

LAFAYETTE  2.5  SSW 
LAFAYETTE  -  CHESTNUT  ST 
LAFAYETTE  -  MEADOW  LANE 
LAFAYETTE  RESVR 
MARTINEZ  1  S 

MARTINEZ  2  S 
MORAGA 
MORAGA  1  NW 
MORAGA  -  LARCH 
OAKLEY 

GRINDA  1  ESE 
ORINDA  FILTERS 
ORINDA  -  IVY 
ORINDA  VILLAGE  2  N 
PITTSBURG  6  5 

PLEASANT  HILL  1  NW 
RHEEM  CENTER  2  E 
SAN  PABLO  RESVR 
WALNUT  CREEK  -  GILL 
WALNUT  CREEK  -  ORR 

WALNUT  CREEK  1  S 


37  51 

37  51 

38  00 
37  57 
37  53 

37  54 
37  49 
37  55 
37  54 
37  53 

37  51 
37  53 
37  53 

37  53 

38  00 

37  58 
37  50 
37  50 

37  50 

38  00 

37  52 
37  54 
37  50 

37  54 

38  00 

37  57 
37  50 
37  57 
37  54 


122  02 

122  02 

120  01 
122  02 

121  59 

122  03 
122  01 
122  17 
122  16 
122  11 

122  06 
122  07 
122  06 

120  09 
122  08 

122  07 

122  08 

122  08 

122  08 

121  43 

122  09 

120  12 
122  09 
122  11 

121  51 

122  04 
122  06 
125  16 
122  04 
122  04 


485 

500 
490 


700 
370 
730 
625 
100 


.20 
.70 


.75 
.45 


.35 
.12 


3.00  3.00 


.41 

.20 
.70 
.25 
.25 


.28 

1.19 
1.78 
.71 
1.20 
1.05 

1.59 


4.28  2.62 

3.60  2.40 

3.30  3.03 

.96  .70 

1.35  .17 

3.95  3.75 

.70  2.00 

1.80  2.60 

.14  .64 

.97  .52 

2.69  2.91 

3.70  3.35 


1.64 
3.15 
1.78 


.44 
.46 
.00 
1.55 


K.  W.  EHLERS 
ROBERT  B.   PETRI E 
W.   LESLIE  HARRIS 
ARCHIE  H.  REID 
R08T.   L.  BOWEN 

ALDO  CAVA22A 
A.   C.  PAGE 
A,   J.  WOOOWORTH 
WALTER  F.  KOLLER 
CLARENCE  E.  BETZ 

JOHN  E.  DAVIS 
JOHN  E.  HAMMOND 
BARBARA  BIROSDALL 
EAST  BAY  MUN  UTIL  DIST 
WARREN  F.  JONES 

EDWARD  E.  FONG 
PRESTON  MANAGEMENT  CO 
MRS.    FRANK  A.  OLSEN 
JAMES  R.  WHITE 
OLIVER  AYERS 

JAMES  R.  WILSON 

EAST  BAY  MUN  UTIL  DIST 

FRANK  E.  JONES 

C.   W.  SCHROEDER 

STANDARD  OIL  CO. 

STEPHEN  CHRISTENSEN 
CC  CO  FLOOD  CONTROL 
EAST  BAY  MUN  UTIL  DIST 
WILLIAM  C.  GILL 
A.  G.  ORR 


DEL  NORTE  COUNTY 

CRESCENT  CITY  -  GRIFFIN  41  49 

CRESCENT  CITY  -  SELIG  41  47 

CRESCENT  CITY  8  ENE  41  46 

KLAMATH  GLEN  41  31 

SMITH  RIVER  -  BEACKSTEAD  AVE  41  55 

SMITH  RIVER  -  FISHER  42  00 

SMITH  RIVER  -  LAYMAN  41  57 
SMITH  RIVER  -  MAIN  STREET         41  56 

SMITH  RIVER  -  NEWTON  41  55 


124  13 
124  11 
124  09 
124  09 


2.40 
2.00 
1.69 


1.20  1.20 


1.65  1.35 


4.55  2.00 


3.45  2.00 
■  following  8tfttl< 


GUY  GRIFFIN 
MRS.  CHARLES  SELIG 
LYNN  F.  TRACY 
JOYCE  E.  KELLOG 
W.  M.  RILEY 

WILLIAM  FISHER 
KENNETH  LAYMAN 
E.  M.  WOODRUFF 
W.  0.  NEWTON 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF  DECEMBER  18  -  24.  1964 


CALIFORNIA 
DECEMBER  196<> 


LOCATION 

EL  DORADO  COUNTY 

BLODGETT  FOREST 

0.   L.   BLISS  STATE  PARK 

DIAMOND  SPRINGS 

ELDORADO 

ELDORADO  -  WAIS 

MEYERS 

POLLOCK  PINES  3  E 

POLLOCK  PINES  6  NE 

POLLOCK  PINES  9  ENE 

POLLOCK  PINES  U  NE 

FRESNO  COUNTY 

MARAMONTE  CAMP  5 

PINEHURST 

TOLLHOUSE 

GLENN  COUNTY 

FRUTO 

NOEL  SPRINGS 
ORLAND  9  ENE 
PASKENTA  6  SSE 
WILLOWS  3  W 

WILLOWS  6  S 
WILLOWS   10  NW 

HUMBOLDT  COUNTY 

ARCATA  7  NNW 
BLUE  LAKE  -  GUEST 
BLUE  LAKE  6  NE 
BRIDGEVILLE 
CAPETOWN  2  S 

CRANNELL  -  DEMO 
ETTERSBURG 
FORTUNA 
GARBERVILLE 

GRIZZLY  CREEK   RDWD  ST  PK 
HARRIS 

HONEYDEW  -  HUNTER 
HUMBOLDT  STATE  COLLEGE 
MITCHELL  HEIGHTS 
ORICK  3  NNE 

ORICK  6  NNE 

ORICK  -  ARCATA  REDWOOD 
ORICK  HIGHWAY  STN 
PETROL  I  A  -  GEORGE 
PETROL  I A 

TRINIDAD  5  N 
WEOTT  4  N 
WHITETHORN 

LAKE  COUNTY 

CLEARLAKE  OAKS  5  N 

COBB  2  NW 

COBB 

CUNNINGHAM 
FINLEY   1  SSE 

FINLEY  5  SW 
LAKEPORT  3.5  WNW 
MIODLETOWN 
MIDDLETOWN  7  NW 
UPPER  LAKE  3  W 

TROUGH  SPRINGS 

LASSEN  COUNTY 

BIEBER 
JANESVILLE 
MILFORD 
MILFORD  6  SE 
PITTVILLE  3  SE 

RAVENDALE   1  SSE 
RAVENDALE  5  ESE 
RAVENDALE   15  ENE 
SUSANVILLE  9  E 
STANDI SH  5  SSE 

TERMO  6  SW 
TERMO  9  NE 
WESTWOOO 

MADERA  COUNTY 

AHWAHNEE 

BIG  CEDAR  SPRINGS 
COARSEGOLD 

HORNITOS  GILES  RANCH 

MARIN  COUNTY 

ANGEL  ISLAND 
BELVEDERE  -  FLINT 
FAIRFAX  FIRE  STATION 
FAI RFAX  2  NNW 
LARKSPUR 

MILL  VALLEY  TREATMENT  PLANT 
MILL  VALLEY  DEPT.    PUB  WRKS 
MILL  VALLEY  -  RALSTON  AVE 
NOVATO  FIRE  DEPT. 
NOVATO  2  W 

PT.    REYES  -  NOREN 

PT.    REYES  NATL.  SEASHORE 

ROSS  -  BROOKS 

SAN  ANSELMO  -  ADAMS 

SAN  ANSELMO  -  DEL  NORTE 

SAN  ANSELMO  FIRE  STATION 
SAN  ANSELMO  OPW 
SAUSALITO  -  SAN  CARLOS  ST. 
STAFFORD  DAM 
STINSON  BEACH 

TAM  VALLEY  -  LIVE  OAK  DR. 
TIBURON  -  RIDGE  ROAD 
TOMALES 

TOMALES  BAY  STATE  PARK 
WOODACRE  -  F I  REHOUSE 
WOODACRE  DPW 


REPORTS  FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT  PUBLISHED   IN  CL IMATOLOGICAL  DATA  OR  HOURLY  PRECIPITATION  DATA,  CALIFORNIA 

DAILY  AMOUNTS 


3B  55 
38  59 
38  41 
36  41 
38  41 

38  51 
38  46 
38  50 
38  48 
38  52 


120  40 

120  06 

120  49 

120  52 

120  50 

120  00 

120  32 

120  32 

120  26 

120  26 


4414 
6775 
1805 
1550 
1650 

6340 
3760 
3000 
5175 
4800 


7.55  4.28 


3.01 

3.42 

9.23A 

2.83 

4.73 


7.46A  4.48 


H.  C.  LAMPERT 
PARK  RANGER 
HOWARD  W.  TRIPLETT 
CALIF  DIV  FORESTRY 
MARY  WAIS 

RUTH  E.  PENROD 

SEIBERT  6  BAKER 

SAM  SEIBERT 

WALLY  BAKER 

SEI BERT-BAKER-NELSON 


A  NOON  oes. 

A  11  AM  OBS. 
A  NOON  OBS. 
14.10  ON  25TH. 


36  40       119  05       3005         8       8A  .00       .41         .43         .00         .00         .76       1.04         G.  WILSON 

36  42       119  01       4050         8       2P  .00     1.42         .00         .00         .02         .81         .89         DOROTHY  SPIVEY 

37  01       119  24       1970         8       7A  .00       .48         .39       1.52         .61         ♦  «  L.   G.   SHAFER  1.78  ON  25TH. 


39  35  122  27  610  8  8A  .00  .43  .00  .28  1.08  .53  .00  GEORGE  ROETH  III 

39  32  122  40  5000  10  7A  .00  .90  1.10  1.60  6.10  4.60  1.00  CORPS  OF  ENGINEERS  RADIO  GAGE 

39  47  122  03  160  8  8A  .00  .00  .69  .18  .98  .38  .00  A.    E.  JONES 

39  47  122  30  595  3  7P  .03  .38  ,06  ,74  1.54  .10  .08  LEO  E.  FLOOD 

39  32  122   15  165  4  5P  .04  .34  .06  .26  .70  .07  .00  JAMES  BOYD 

39  26  121    11  95  8  8A  .00  .50  .15  .20  1.15  .72 


40  58  124  05  200  6  8A  »  »  2.23  1.53  2.36  .87  .97  JOHN  W.  SIMEROTH 

40  54  123  59  125  8  8A  .00  .75  .42  1.66  3.77  1.31  1.21  W.   T.    J.  GUEST 

40  57  123  53  1875  8  8A  .90  .70  1.70  7.00  4.05  3.15  2.06  H.   G.  FELLMAN 

40  26  123  48  650  8  5P  .20  .60  2.05  3.31  6.35  1.77  .51  ROBERT  J.  SHOOK 

40  27  124  23  710  8  8A  .00  1.68  1.03  2.96  3.25  .72  1.32  JAMES  D.  COOMBE 

41  01  124  05  20  -  7A  .62  .45  1.62  2.22  2.42  .75  1.10  NEWTON  E.  DEMO 
40  06  124  00  680  8  8A  .50  4.00  4.25  15.00  9.25  6.65  10.75  CYRIL  ETTER 

40  36  124  09  60  8  8A     2.80  3.20  1.00  .51  WILLIAM  C.  HOWARD 

40  06  123  48  540  3  5P  .23  1.00  1.90  5.75  12.13  2.50  .45  DAVID  V.  MYSON 

40  29  123  47  500  8  5P  .02  1.21  .64  3.45  6.52  1.38  1.10  ST.   DIV.   BEACHES  AND  PKS. 

40  05  123  40  2225  8  5P  .17  1.50  2.08  5.21  9.90  3.52  2.30  A.    A.  SMITH 

40   14  124  09  380  8  5P  .00  2.70  2.40  6.40  7.50  2.70  2.30  RAY  E.  HUNTER 

40  53  124  04  100  8  SA  .00  .60  .41  1.53  2.98  .66  .93  PETER  E.  BLOCK 

40  46  124  07  240  2  8A  .00  .86  .50  1.40  3.48  .92  1.15  MRS.   FLORENCE  GALT 

41  19  124  03  75  8  8A  .97       .76  2.24  2.71  1.33  1.43  1.00  LEE  E.  POTTS 

41  22  124  01  161  8  5P  .28  1.13  1.66  2.09  3.00  1.01  1.29  ST.   DIV.   BEACHES  AND  PKS. 

41   19  124  03  40  8  7A  .97       .76  2.24  2.71  1.33  1.13  1.00  ARCATA  REDWOOD  CO. 

41    17  124  04  21  3  7A  T           .89  1.00  2.23  *  4.53  1.86  W.   G.   MC  MAHON 

40  22  124  22  900  1  NOON  .25       .95  .75  2.35  3.20  .65  1.85  WILLIAM  GEORGE 

40  20  124  17  175  8  SA  .00  1.90  .67  3.75  2.70  .35  1.06  ALLEN  GILLESPIE 

41  08  124  09  250  1  8A  1.00  1.10  3.72  3.20  1.65  1.60  1.10  PATRICK'S  POINT  ST.  PARK 
40  23  123  56  900  8  VARIES     1.20       .80  3.15  6.70  5.45  1.00  .70  SUPT.    CONSERVATION  CAMP 
40  01  123  56  1050  6  5P  .47  2.13  1.91  5.53  10.56  3.57  4.10  ARTHUR  BOLTON 


39 

12 

122 

50 

1350 

1  6P 

.00 

1.28 

1.08 

5. 

,05 

3.82 

1. 

,27 

1, 

,86 

OORANCE  GARNER 

38 

50 

122 

45 

2400 

8  7A 

.06 

1.29 

1.89 

3. 

,00 

5.55 

,05 

2, 

.90 

RICHARD  N.  NEWFIELO 

38 

50 

122 

43 

2520 

8  8A 

.14 

1.92 

2.87 

,02 

7.86 

7! 

,40 

1, 

.01 

FRANK  L.  VOGEL 

38 

57 

122 

52 

1421 

6  6A 

.00 

.59 

.92 

2! 

,00 

3.30 

2. 

,68 

,56 

MRS.  MINNIE  CUNNINGHAM 

38 

58 

122 

52 

1377 

8  8A 

.08 

.36 

.65 

1, 

,09 

3.16 

3. 

,37 

,60 

ALBERT  E.  MOOREHEAD 

36 

56 

122 

57 

1750 

8  6P 

.  16 

.84 

.80 

3, 

,50 

5.05 

1. 

.25 

,57 

HILDA  GRAHAM 

39 

05 

122 

58 

1350 

1  4P 

.25 

.65 

.60 

3. 

,50 

4.25 

2, 

.85 

,90 

ARTHUR  C.  MAISCHALL 

38 

48 

122 

40 

1785 

8  8A 

.00 

2.04 

2.00 

5. 

,40 

9.70 

8. 

.75 

2 

,25 

HOMER  E.  PETERSON 

38 

48 

122 

42 

2243 

8  8A 

.  12 

1.44 

2.71 

4, 

,01 

9.26 

7. 

.37 

2 

,39 

ROBERT  BADGER 

39 

10 

122 

50 

1382 

1  NOON 

.40 

.90 

.72 

1. 

,50 

5.70 

3. 

,40 

1 

,34 

THELMA  M0W8Y 

39 

18 

122 

39 

4000 

10  7A 

.00 

.60 

1.00 

1, 

,80 

5.  20 

4. 

.70 

1 

,20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RADIO  GAGE 


41 

OS 

121 

09 

4125 

8  4A 

.00 

.00 

.10 

» 

.75 

2. 

,25 

.85 

DICK  J.  CARY 

40 

16 

120 

32 

4225 

8  lOA 

.00 

.46 

1.12 

2.35 

4.27 

3, 

,30 

.90 

FLOYD  D.  FLETCHER 

40 

10 

120 

22 

4140 

6  6A 

.00 

.13 

1.12 

.92 

2.11 

2, 

,40 

.51 

GLENN  WEMPLE 

40 

08 

120 

17 

4075 

8  8A 

.00 

.00 

.07 

.80 

1.50 

1, 

.52 

.48 

FRANK  FLUX 

41 

03 

120 

20 

3500 

8  lOA 

.00 

.  10 

.03 

.45 

1.29 

.38 

.28 

ROSCOE  L.    CLARK,   M.  D. 

40 

46 

120 

20 

5310 

8  6P 

.00 

.09 

.05 

1.10 

.64 

75 

.75 

GEORGE  H.  MORGAN 

40 

47 

120 

16 

5350 

6  AM 

.00 

.03 

.  16 

.  76 

.95 

35 

.06 

TOM  GARATE 

40 

52 

120 

16 

5540 

6 

.00 

.00 

.  19 

.00 

.50 

48 

.06 

JIM  L.  MARR 

40 

24 

120 

31 

4100 

8  8A 

.00 

.05 

.05 

.40 

1.70 

1. 

18 

.  12 

R.   H.   MC  GHEE 

40 

19 

120 

22 

4000 

8  5P 

.00 

.07 

.33 

.  65 

1.81 

29 

.00 

DEPT.   NATURAL  RESOURCES 

40 

49 

120 

34 

5320 

8  — 

.00 

.18 

.45 

1.25 

2.32 

63 

.36 

MRS.   NELLIE  WILLIAMS 

40 

56 

120 

19 

5340 

8 

.00 

.67 

.00 

.  32 

.39 

46 

.22 

HARRY  MARR 

40 

18 

121 

00 

5080 

8  7A 

.00 

.05 

1.04 

1.74 

3.15 

1. 

82 

.75 

STEPHEN  L.  HOWARD 

37  24  119   14  2790  8  7A  .00  .54  .31  .03  .46  3.53  1.63  MRS.    ELEANOR  P.  CROOKS 

37  23  119   38  3260  8  7A  .00  .61  .60  T  .56  4.02  2.00  W.   H.  WOODS 

37  16  119   42  2240  8  SA  .00  .78  .24  .00  .22  2.67  1.44  DOROTHY  MC  ALLISTER 

37  28  120   14  1050  5  7A  .44  .10  .03  .17  1.22  1.05  .12  ARTHUR  J.  GILES 


37  51  122  25  0  8  8A  .41  .20  .33  .67  1.61         .51  .12  DIV.   PARKS  AND  BEACHES 

37  53  122  28  10  3  7A    .51  .20  .15  1.26  1.36  .56  MISS  SALLY  FLINT 

37  59  122  35  120  1  SA  1.00  .06  .05  2.00  2.60         .60  .00  FIRE  DEPARTMENT 

38  01  122  35  50  1  NOON  .00  1.30  1.20  3.40  3.10  1.60  1.00  MAX  A.  POTTER 

37  57  122  33  150  8  5P  .00  .92  .73  2.15  2.97  1.45  .56  W.    R.   VANDER  MEDDEN 

37  54  122  32  10  3  8A  .03  .51  .39  .16  1.10  1.20  1.26  ROSS  BENSON 

37  54  122  32  10  8  8A  .50  .35  .20  1.07  1.50         «  1.17  DEPT.   PUBLIC  WORKS 

37  54  122  33  100  2  8P  .30  .60  .50  1.35  1.55  2.45  1.45  MARK  ROTH 

38  06  122  34  15  8  8A  .60  .47  .60  1.20  1.80         .40  .20  FIRE  DEPT. 

36  07  122  36  25  1  8A  .00  1.00  .70  1.60  1.70  1.30  .50  ARTHUR  ST.  CLAIR 

28  04  122  49  50  -  8A  .80  .65  .55  1.85  1.10         .55  .20  CHESTER  R.  NOREN 

36  02  122  47  71  8  4P  .01  .00  .00  1.54  1.35         .75  .15  NATL.   PARK  SVC. 

37  58  122  34  100  2  9A  .00  1.30  1.05  •  4.02  2.55  .60  GEORGE  W.  BROOKS 
37  59  122  35  170  1  6P  .00  1.10  .60  1.70  1.90  1.50  .35  CLYDE  ADAMS 

37  58  122  34  75  2  7A  .00  1.20  .68  .42  3.60  2.60  .33  PAUL  PURDOM 

37  59  122  34  100  8  8A  .02  1.20  .84  .64  2.86  1.95  .36  FIRE  DEPT. 

37  58  122  34  80  8  8A  .00  1.33  .65  .70  3.17  2.14  .44  MARIN  CO.    D.    P.  W. 

37  52  122  29  100  2  eA  .00  .45  .23  .55         .66  1.80  .66  H.   W.  HENDERSON 

38  07  122  36  170  8  8A  .63  .57  .57  1.26  1.54  .50  .03  NO.  MARIN  CO.  WTR.  OIST. 
37  55  122  40  6  1  4P  .10  1.10  1.05  1.40  2.20         .90  1.00  B.    R.  MESS 

37  53  122  33  300  2  8A  .00  .64  .44  .23  1.20  1.30  1.05  MRS.   ROBERT  GLESSNER 

37  53  122  27  400  1  9A  .00  .36  .26  .70  1.13  2.60  1.00  HELEN  TOPHAM 
36   15  122  54  50  1  8A  •  .80  .70  ♦             ♦  4.20  .50  ROMEO  CARINI 

38  07  122  00  234  1  SA  .85  .40  .60  1.60  1.00         .50  .30  ROY  A.  GHOLSON 
38  01  122  38  400  8  5P  .09  .97  .97  2.83  2.62  1.45  .55  FIRE  DEPT. 

36  01  122  40  400  8  84  .04  .97  .93  .64  3.23  2.18  .55  MARIN  CO.  DPW 


LOCATION 

MENDOCINO  COUNTY 

ADANAC  RESORT 
BOONEVILLE   1  SE 
800NEVILLE  2  NW 
eOONEVILLE  -  FARRER 
FORT  BRAGG  1  NNE 

GUALALA  2  E 
HARRIS  10  SE 
HENOY  WOODS  ST.  PK. 
HOPLAND  1  E 
LONGVALE  A  SE 

PHILO 

PHTLO  -  SCHMIDT 
TALMAGE 

TALMAGE  -  ADDQR 

VAN  DAMME  STATE  PARK 

WILLITS  3.5  SE 
WILLITS  5  NNW 
WILLITS  -  SAFFORD 
YORKVILLE  3  W 

MOOOC  COUNTY 

ALTURAS 

ALTURAS  27  NNW 
CANBY    18  NW 
DAVIS  CREEK  15  NW 
EAGLEVILLE  2  S 

EAGLEVILLE  3  SSE 
FT.   SIDWELL  7  NE 
LIKELY 
LOOKOUT 
LOOKOUT  4  SW 

NAPA  COUNTY 

CALISTOGA  2  W 
CALISTOGA  3  SE 
CARNEROS  VALLEY 
CONN  DAM 
MILLIKEN  DAM 

MOUNT  LA  SALLE 
NAPA  0.5  NW 
NAPA  1  £ 
NAPA  2  N 
NAPA  2  NE 

NAPA  9  NW 

NAPA  10  NW 

NAPA  -  BELL  LANE 

NAPA  -  eUNJES 

NAPA  -  HOMEWOOD  AVE, 

NAPA  -  GEORGIA  STREET 
NAPA  -  JORGENSEN 
ST.   HELENA  1  W 
ST.   HELENA  3  SE 
VETERANS  HOME 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF  DECEMBER  18  -  24.  1964 
REPORTS  FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT   PUBLISHED  IN  CL IMATOLOGICAL  DATA  OR  HOURLY  PRECIPITATION  DATA,  CALIFORNIA 

DAILY  AMOUNTS 


39  51 

39  00 

39  02 

39  01 

39  27 

38  50 

39  59 
39  04 

38  58 

39  31 

39  04 


39  22 
39  29 
39  25 
38  54 


41  29 

41  50 

41  36 

41  55 


41  56 

41  14 

41  13 

41  11 


38  34 
38  33 
38  17 
38  29 
38  23 

38  20 
38  26 
38  12 
38  20 
38  19 

38  22 
38  23 
38  18 
38  19 
38  15 

38  20 
38  22 
36  30 
27  30 
36  24 


LONG.         ELEV.       »  TIME 


123  42 

123  22 

123  24 

123  22 

123  48 

123  30 

123  37 

123  28 

123  06 

123  23 

123  26 

123  26 

123  10 

123  10 

123  47 

123  17 

123  24 

123  20 

122  16 


120  32 

120  45 

121  12 
120  31 
120  06 

120  05 

120  04 

120  30 

121  09 
121  09 


122  36 

122  32 

122  22 

122  24 

122  14 

122  23 
122  16 
122  17 
122  18 
122  17 

122  25 

122  26 

122  17 

122  16 

122  15 

122  20 

122  IB 

122  29 

122  26 

122  22 


19 


985 
325 
325 
325 


1000 
1900 
200 
500 
1250 

200 


15 

1482 
2000 
1350 
1350 


4440 

5200 
4408 
4900 
4450 

4450 
5300 
4400 
4155 
4500 


600 
250 
300 
250 
1000 

693 


.67 
.07 
.00 


1.25 
2.51 
1.06 
1.47 


,00 
.00 
.00 
,00 


1.17 
.85 
.50 
.60 
.75 

.60 
.00 
1.00 


20 


2.20 
.75 
.96 
.99 

1.50 

.60 
2.05 
1.77 
1.08 
1.50 

1.77 
.70 
.66 
.  69 

1.20 


21 


2.70 
2.00 


23 


9.75 
6,00 
5.40 
5.68 
3.60 

3,70 
13.20 
4.03 


7.00     lO.OOA  5,60 


6,30 
4,00 
1.48 
3.35 
2.85 


2.60  5.00 


10.53 
7.90 
6.25 


,26 
.  11 
.19 


.06 
.00 
.14 
1.66 


2.95 
.75 

1.20 
,73 
.90 


.60  .75 

.60  2 . 80 

.56  2.20 

,60  3.00 

,55  1.60 

2,50  3.50 


4.03 
4.00 
5.66 
5.39 


5,15 
6,50 
1.61 
2.42 
4,62 

3,05 
,90 
2,61 
1,67 
1,12 

6,25 
5.00 
1.40 
1.60 
1.99 

1.20 

3.75 

4.30 

6.0(H 

4.02 


4.06 
1.70 
2.71 


1.15 
1.41 

2.22 


3. 10 
2,90 
2.00 

2.65 
1.80 
4.72 


1.70 
.82 
.80 
.35 

1.20 


.  14 
.90 
1,10 
,60 
,74 

,44 

1,92 
,50 
,92 


1.85  1,35 


,55 
,00 
,67 
,00 
.22 


,42 
.65 
,40 


.40 
.60 
.61 

.45 
.65 
.60 
.25 
.42 


OBSERVER 


H.  HORNBECK 
WALTER  NISULA 
EDWARD  M.  KNIVILA 
J.   T.  FARRER 
MRS.   JOHN  W.  BERG 

GEORGE  C.  JACOBSEN 
DON  R.    DREWRY,  JR. 
JAMES  G.  DAVIS 
CHARLES  F.  HETZEL 
JOE  TOPPERO 

JANE  G.  DAVIS 

CARL  SCHMIDT 

L.   G.   VON  SCHRILTZ 

TOM  ADOOR 

EDWARD  A.  EARL 

P.   G.   t,  E, 
MRS,   J.   E,  MUNSON 
MRS,    E.  SAFFORD 
MACLLIARD  RANCH 


W,    K,  DERBY 
HAROLD  BRIGGS 
V.   E.  NUNEMAKER 
TED  O'CONNER 
DAVID  P.   TI DWELL 

D.   L.  GROVE 
MRS,   LEOLA  LANSFORO 
KEITH  VANCE 
RICHARD  K,  NICHOLS 
R.   J.  SHAW 


ROBERT  5.  ELLIOTT 
CLYDE  W,  RAY 
0,    E.  ALEXANDER 
COUNTY  ENGRG.  DEPT. 
COUNTY  ENGRG.  DEPT. 

CHRISTIAN  BROS. 
AGRI.  EXT.  SVC. 
J,  WAYNE  CLARK 
GEORGE  STINSEN 
W,   L.  BLANKENBURG 

WAYNE  GRUBB 
W,   K,  BOTTICHER 
RANDAL  E.  LEE 
ROBERT  BUNJES 
ROY  MARSHALL 

HENRY  E,  LATHROP 
R.   H.  JORGENSEN 
FRED  F,  JOHNSON 
ERNEST  L,  INGRAHAM 
BEN  BAR60ZA 


A     ESTIMATED]    RAN  OVER. 


2.50  ON  25TH, 


+  OVERFLOWED 


NEVADA  COUNTY 


BRIDGEPORT  2  5 
FULLER  LAKE 
WASHINGTON 

PLACER  COUNTY 

APPLEGATE 
DRUM  FOREBAY  CAMP 
FOREST  HILL 
IOWA  HILL  2  NNE 
WEIMAR  1  W 


39  17  121  12  975 
39  21  120  39  5360 
39  21       120  48  2680 


39  00 
39  15 
39  01 
39  06 
39  03 


120  50 

120  51 

121  00 


2300 
4640 
3225 
1580 
1980 


.27 
3.46 
2.85 


2.  66 
2,12 


1,91 
2.00 
1.75 


3.69 
8.64 
8.95 


1.69 
6,31 
1.23 


7.00 
5.40 


3.60 
1.73 
1.30 


D.    L.  LULLICH 
NEVADA  IRRIG.  DIST. 
ROBERT   I .  SLYTER 


ESOTERIC  FRATERNITY 
M.   W.  BRAUNER 
ANN  STOREY 
EDWARD  POSER 
CARL  R0LUF5 


PLUMAS  COUNTY 

BLAIRSOEN  1  NW 

GENESEE  MILL 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PARK 

TAYLORSVILLE 

SACRAMENTO  COUNTY 

MC  CLELLAN  AFB 

SANTA  CRUZ  COUNTY 

BOULDER  CREEK  6  NNW 
BOULDER  CREEK  -  CRESS 
BROOKDALE 
LOS  GATOS  6  S 

SHASTA  COUNTY 

CASTELLA 
CENTRAL  VALLEY 
COTTONWOOD  7W 
Lrt  MOINES  3  N 
MANTON  8  W 

MC  ARTHUR  3  ENE 
OLD  STATION 
PALO  CEORO  2  N 
PLATINA 
REDOING  3  N 

REDOING,   COURT  ST, 

SIERRA  COUNTY 

ALLEGHANY 

SISKIYOU  COUNTY 

DORRIS  INSPECTION  STN. 
GAZELLE  4  NW 
GAZELLE  5  NW 
MONTAGUE 
MONTAGUE  5  E 


39  47 

40  04 

39  45 

40  04 


37  13 

37  06 

37  07 

37  09 


41  09 
40  41 

40  23 

41  01 

40  26 

41  04 
40  40 
40  36 
40  22 
40  38 


41  57 

41  34 

41  38 

41  44 

41  43 


120  38 

120  40 

120  42 

120  50 


122  10 

122  07 

122  07 

121  59 


122  19 

122  22 

122  25 

122  24 

122  00 

121  20 

121  26 

122  14 
122  53 
122  23 


40  35       122  23 


121  54 

122  33 
122  33 
122  32 
122  23 


4400 
3750 
5175 
3545 


950 
500 
450 
2300 


2026 
765 
475 

1435 
475 

3300 
4380 

500 
2300 

626 

600 


4240 
2690 
2760 
2500 
2725 


1.15 
.55 
1.02 


.00 
.00 
.  17 
.00 
.00 


,05 
.  10 

,00 


.71 
4.48 
1.25 


1.07     1.66  2,94 


1.85 
3.41 
8.33 
3. 14 


.12     2.00       1.23  3.45 


1.13  5,65 


3.06 
3.20 
.16 
.35 
.29 

1,48 
1.70 
,21 
2.50 
2.58 

3.20 


.33 
1.00 
1.00 
1.07 


9,40+  7,60 


9,35  7.03 

9,73  3.29 

2,75  .95 

,55  1.60 

,90  1,35 

.99  .58 

3,64  3.39 

2.55  ,86 


2.45 
1.62 
,68 
1,60 


ZO  RAE  MC  NEIL 

H,   C,  BOHNE 

M.   J.  MASON 

MRS,  GERTRUDE  WILLIAMS 


MC  CLELLAN  AFB 


MRS,  NICK  HUHTULA 
CRESS  SERVICE  STN, 
WILLIAM  HYDE  IRWIN 
LUCIEN  HOBBS 


CASTLE  CRAGS  ST.  PARK 
L,    A.  BURNS 
FRED  WALTHER 
B.    F.  CLARK 
DEPT.   FISH  6  GAME 

T.   H.  LILLIE 
A,    R,  PARRISH 
W,    E,  GIBSON 
WM,   H,  BURCH 
CARLOS  CANE2ARES 

CLAIR  HILL  6  ASSOC, 


+  OVERFLOWED 


J,   8,  HUNLEY 


INSP,   STN.  PERSONNEL 
VIRGIL  TUCKER 
D,   J.  EPPERSON 
J,   G.  KIRKPATRICK 
PETER  J,  MAGGETTI 


8m  ref«r«iic«  not*,  follmiac  atlXian  Iwt.x, 
-  426  - 


LOCATION 
SONOMA  COUNTY 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF  DECEMBER  18  -  24.  1964 
REPORTS  FROM  WEATHER  OBSERVING  STATIONS  NOT  PUBLISHED   IN  CL IMATOLOGICAL  DATA  OR  HOURLY  PRECIPITATION  DATA,  CALIFORNIA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


LONG. 


ELEV. 


TIME 


18 


DAILY  AMOUNTS 
21  22 


24 


OBSERVER 


BODEGA  39  20  122  58 

BODEGA  BAY  38  20  123  02 

CALISTOGA  5  W5W  38  33  122  40 

CA2ADER0  4  S  38  31  123  05 

CAZADERO  5  WNW  38  32  123  06 

CAZADERO  -  PAYNE  38  37  123  18 

CLOVEROALE  SEWAGE  PLANT  38  48  123  01 

CLOVERDALE   IS  38  48  123  00 

CLOVERDALE  5  NW  38  53  123  04 

DUNCAN  MILLS  38  28  123  02 

FT  ROSS  5  NE  38  36  123  09 

GEYSERVILLE  2  W  36  42  122  56 

GEYSERVILLE  5  WNW  36  43  123  00 

GEYSERVILLE   6.5  W  36  43  123  00 

GEYSERVILLE   17  W  38  40  123  13 

GLEN  ELLEN  2  N  38  30  122  39 

GLEN  ELLEN  3  E  38  23  122  36 

GUERNEVILLE  -  KING  36  31  122  59 

GUERNEVILLE  5  W  38  30  123  05 

HEALD5BURG  -  FITCH  ST.                38  37  122  52 

HEALDSBURG  4  NW  38  39  122  55 

HEALDSBURG  4  SE  36  35  122  46 

HEALDSBURG  -  UNKEFER  38  36  122  54 

HEALDSBURG  5  W  36  36  122  57 

KENWOOD  IN  38  25  122  34 

KENWOOD  1.5  E  38  25  122  36 

KINGMAN  RANCH  38  26  122  51 

MONTE  RIO  38  26  122  38 

PETALUMA  4  W  38   13  122  43 

PETALUMA  6.2   NW  38  15  122  47 

PT.   ARENA  39  00  123  38 

SANTA  ROSA  -  BOAS  DRIVE  38  28  122  39 

SANTA  ROSA  TREATMENT  PLANT       36  27  122  45 

SANTA  ROSA  1  NE  38  27  122  42 

SANTA  ROSA  2.5  NE  38  22  122  38 

SANTA  ROSA  5  E  38  34  122  38 

SANTA  ROSA  7.8  W  38  36  122  51 

SANTA  ROSA  -  CHAPMAN  38  29  122  36 

SANTA  ROSA  -  ROWE  DR.  38  28  122  43 

SEBASTOPOL   1  NW  38  24  122  50 

SEBflSTOPOL   1   SE  38  22  122  48 

SEBASTOPOL  2.8  N  38  23  122  53 

SEBASTOPOL  -  LEWIS  38  23  122  49 

SEBASTOPOL  4  WSW  38  23  122  54 

SONOMA  IS  38   17  122  27 

SONOMA  -  MELVIN  AVE.  38   17  122  29 

SPEERS  CORNER  38  29  122  53 

STEWARTS  POINT  2 . 5  NE                 38  44  123  23 

TWO  ROCK  38   16  122  47 

VALLEY  FORD  IN  38  20  122  53 


50 
100 
700 
110 
1600 

1088 
300 
32! 

1250 
25 

1000 
200 
190 
340 
500 


140 
330 
880 
680 
475 


1500 
140 
115 
190 
925 

1100 
200 
170 
150 
162 

200 
225 

100 
100 


100 
265 
1150 


.00 

1.90 
.13 
.04 
.87 
.  43 


1.40 
.85 
2.00 

2.30 
1.35 
1.22 
1.44 
.  60 


.46 
.  10 
1.00 


1.20  3.30  3.00 
1.40     1.00  2.10 


.25  .50 

.91  .74 

1.10  1.10 

1.00  .60 

1.12  .76 

1.22  .90 

.45  .00 

2.10  3.60 

1.57  1.43 

.73  .43 

.68  .33 

.78  .24 

1.50  .60 


.30 
.67 
.28 


3.90 
4.60 
1.70 
1.36 


1.29 
.85 
.83 


3.00  2.30 

4.47  1.94 

4.46  .90 

3.41  1.20 

1 . 40   


6.00 
1.  65 
5.42 


4.09 

3.75 
4.00 
4.00 
5.56 
2.83 

1.68 
2. 19 
2.70 
2. 10 
1.06 

5.95 
1.86 
1.06 
1.61 
4.80 

6.75 


2.32 
1.38 
1.70 


1.15 
4.15 
2.50 


1.57 
1.34 
4.22 


.08 
.70 
.80 
.48 
2.00 

1.80 


1.35  3.00 


2.00 
3.00 
1.98 
1.22 
1.70 


1.00 
1.70 
.48 


1.60 
.  10 
1.09A 


.  49 

1.84 
.00 
.50 
.00 
.80 

.90 
.61 
.57 
.58 
1.10 


.82 
1.75 
.95 

.70 
1.05 
1.22 
.49 
.70 


W.   J.  CUNNINGHAM 
ALOIN  R.  RITTIMAN 
PAUL  BEN2 
JOHN  KIESLING 
GEORGE  F.  EDMONSTON 

MRS.    RUTH  L.  PAYNE 
CITY  OF  CLOVERDALE 
STATE  DIV.  FORESTRY 
G.   W.  HIATT 
SILVIO  DECARLEY 

MRS.   W.   S.  BROWN 
EINER  STAEHR 
MRS.   L.  AWAN 
BEN  HENDERLONG 
FRED  RADTHEY 

M.    D.  WAGERS 
RUSSELL  CUNDIFF 
THOMAS  W.  KING 
GIBSON  WILLITS 
HOWARD  A.  DENCLER 

EDWIN  ROTH 
M.    F.  SIMONSON 
C.   A.  UNKEFER 
LEO  J.  RAINER 
KENNETH  GLISSLER 

ARTHUR  DEVERMAN 

G.  W.  KINGMAN 
MILTON  MEADOWS 
W.   A.  BURNS 

H.  F.  PENTEN 

PIPER  RANCH 
KEN  VANDERSLICE 
CITY  OF  SANTA  ROSA 
JAMES  PAINE 
HENRY  NEWTON 

ALBERT  AUGSBREGER 

G.  W.  KINGMAN 
LESLIE  H.  CHAPMAN 
KEN  SCREECHFIELD 
WALTER  TISCHER 

H.  S.  NORRIS 
ROSS  ANWAY 

MRS.    F.   J.  LEWIS 
F.   J.  FRIDAY 
R.   W.  PHELPS 

HARRISON  E.  HOES 

HOWARD  P.  SPEER 

DON  RICHARDSON 

H.    F.  PENTEN 

MRS.   GEO.    C.  COOPER 


TEHAMA  COUNTY 

BLACK  BUTTE  DAM 
CORNING  2  SW 
DEER  CREEK 
FLOURNOY  8  NW 
LOG  SPRINGS 

LOS  MOLINOS   1  SE 
LOS  MOLINOS  3  N 
MANTON  6  E 
ORLANO  8  NE 
RED  BLUFF  8  S 


39  49 

39  54 

40  16 
39  56 

39  50 

40  01 
40  04 
40  26 

39  49 

40  03 


122  20 

122  11 

121  23 

122  33 
122  47 

122  05 

122  06 

121  45 

122  04 
122  15 


425 
270 

4760 
9  65 

5050 

225 
245 
3290 
172 
333 


.00 
.02 
.00 
.54 
.00 


.05 
.02 
1.00 
.03 
.20 

.02 


1.13  .40  .02 

.90  .05  .02 

5.53  4.65  1.06 

4.02  1.48  .32 

5.00  6.70  2.10 

1.40  .36  .04 

1.73  .59  .08 

2.20  .83  .25 

1.91  .58  .00 

1.42  .03  .00 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MARION  B.  UHL 
JOHN  W.  SCHLEICHER 
S.    S.  SCHUCHART 
CORPS  OF  ENGINEERS 

W.   H.  SNIDER 
MRS.   MARY  MC  NAUGHTON 
ROBERT  N.  PRITCHARD 
ELLIOTT  M.  STANLEY 
BEN  TUSSEIRE 


RECORDER  AVAILABLE 


RADIO  GAGE 


RED  BLUFF  10  N 

RED  BLUFF  13  NNE 

RED  BLUFF  15  NW 
VINA 


TRINITY  COUNTY 


BURNT  RANCH 
RUTH   13  SE 
WILDWOOD  MILLS 
ZENIA 


TUOLUMNE  COUNTY 


40  20 
40  19 
40  17 
39  56 


40  50 
40  23 
40  23 
40  11 


122  12 

122  09 

122  30 

122  04 


123  33 

123  27 

123  05 

123  29 


355 
600 
650 
202 


2200 
2550 
3400 
2880 


.09 
.05 
.00 
1.  10 


1.32  5.30 
.00  1.45 
.30  1.12 


.  10 
.50 
.  16 
.  15 


2.18  3.78 


.09 
.84 
.61 


3.42  2.95 
2.70  2.56 


DICK  LOURENCE 
FRANK  PASELK 
MRS.    SYLVI  A  CAPEHART 
BRO.   M.  GODFREY 


JACK  AMBROSE 
ALBERT  NICKOLS 
H.    R.  MAGNUSON 
MRS.    RALPH  BURGESS 


2.27  NOON,    21ST,   THEN  EVACUATED 


YOLO  COUNTY 


DUNNIGAN 
WEST  ACRES 
WOODLAND  3  W 

YUBA  COUNTY 

CAMPTONVILLE  -  BIGLE' 
DOBBINS 
INDIAN  ROCK 
LA  FINCA 
MARYSVILLE  4  E 

MARYSVILLE  5S 
MARYSVILLE  2  ESE 
NO.   SAN  JUAN  4  NE 


38  53 
38  35 
38  41 


39  30 
39  26 
39  26 
39  15 
39  09 

39  04 
39  06 
39  25 


121  59 
121  32 
121  50 


121  00 
121  13 

120  11 

121  37 
121  31 

121  35 
121  32 
121  05 


2775 
1800 
2250 


2.77 
.68 
.16 


1.01 
1.42 
.93 


.00 
.15 
.04 


7.20  8.83  2.14 

6.67  3.29  .91 

8.16  6.02  2.17 

.64  1.01  .13 

.63  .12  .00 

2.01     


R.  W.  POWERS 
BENJ.  MINTER 
DON  SCHUDER 


JOHN  H.  BIGLEY 
CALIF.    DIV.  FORESTRY 
ALEX.  MORAN 
LA  FINCA  ORCHARD 
WATONIO  ORCHARD 

NEW  ENGLAND  ORCHARD 
CHAS  E.  OWEN 
MRS.   PHYLLIS  BUTZ 


DATA  SECURED  FROM  COOPERATING  AGENCIES  AND  INDIVIDUALS  AND  PUBLISHED  AS  RECEIVED.  IT  HAS  NOT  BEEN  POSSIBLE  FOR  THE  WEATHER  BUREAU  TO  CHECK  THE  ACCURACY  OF  THE  REPORTED  DATA,  USERS 
SHOULD  BE  ALERT  TO  POSSIBLE  ERRORS. 


COLUMN  MARKED  W  SHOWS  DIAMETER  OF  COLLECTOR  PORTION  OF  GAGE. 
COLUMN  MARKED       TIME       SHOWS  HOUR  OF  OBSERVATION  (PST). 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

o 

D1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

.  .  . 

NOPTH  rOAST 

nuAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

54 

57 

55 

50 

45 

49 
38 

50 
39 

49 
43 

53 
48 

56 
48 

56 
41 

52 
31 

46 
30 

45 

32 

49 
42 

51 
34 

47 

30 

43 
32 

47 
34 

52 
46 

58 
48 

62 
52 

63 
56 

62 
55 

59 
54 

52.4 

41. a 

anGwin  pac  union  col 

MAX 
MIN 

54 
46 

54 

53 
37 

53 
39 

53 
36 

51 
41 

53 
42 

58 
4 1 

57 
43 

56 

52 

52 

51 

48 

46 

46 

44 

42 
35 

48 
39 

52 

54 

57 
52 

57 

59 

59 

53 

50 
36 

39 

41 

42 

3 1 

38 
28 

50. a 

40.2 

BIG   BAR   RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

46 
44 

53 
45 

52 

35 

55 
37 

54 
36 

52 
35 

45 

47 

39 

50 

54 

53 

50 

44 

28 

36 
28 

43 
34 

52 

30 

47 
26 

45 
27 

40 
32 

51 
30 

49 
44 

53 
47 

60 
54 

57 
52 

57 
49 

57 
47 

51 
36 

40 
32 

38 
32 

40 
32 

37 
28 

46.7 
37.2 

CALLAHAN   RANGER  5T6 

MAX 

Mm 

4S 
41 

50 
37 

48 

28 

47 
25 

40 
27 

40 
32 

41 

28 

45 

46 

51 

46 

39 

34 

49 

46 
32 

40 

35 
1^ 

43 

19 

45 
33 

50 
39 

57 
40 

61 
46 

60 
47 

57 
47 

49 
42 

50 
39 

40 
30 

36 
23 

37 
29 

36 
27 

36 
6 

45.2 
30.8 

CFCILVILLE  SAWYER 

MAX 

Mm 

CLOVEROaLE   3  S5E 

MAX 

Mm 

47 

58 
48 

61 
4  1 

61 
39 

50 
36 

57 

53 

56 

64 

67 
43 

60 

56 

58 
33 

57 

49 

59 

56 
31 

51 
32 

57 
40 

59 
46 

60 
48 

61 
56 

61 
57 

66 
58 

62 
49 

60 
42 

60 
41 

58 
35 

47 

35 

49 
33 

47 

30 

57.3 
41.2 

COVELO 

MAX 

Mm 

50 
4  1 

56 

54 
28 

53 

30 

42 

46 

42 

50 

50 

57 

56 

50 
2  3 

45 

22 

40 
23 

45 
36 

53 
27 

48 
25 

36 
25 

46 
32 

50 
40 

55 
46 

60 
52 

68 
54 

65 
52 

61 
50 

51 
47 

51 
35 

45 

32 

44 

31 

38 
31 

40 
23 

50.0 
35.9 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 

Mm 

56 
52 

54 

54 

52 

58 

58 

54 

55 

54 

54 
50 

52 
39 

51 

29 

51 
36 

56 
44 

52 
34 

49 
34 

53 

33 

49 
43 

52 
42 

52 
43 

56 
48 

57 
53 

56 
53 

56 
52 

54 
52 

54 

46 

50 
39 

47 
37 

49 

37 

46 

38 

43 

31 

52.8 
42.6 

DMTT0N5  LANOING 

MAX 
MIN 

56 
48 

63 

63 

60 

59 

61 

63 

61 
50 

57 
51 

59 
32 

47 
35 

51 
42 

55 
31 

51 
39 

41 

60 

62 
57 

63 
54 

63 
56 

64 

40 

50 
40 

52 
36 

Elk  valley 

MAX 

Mm 

54 

49 

49 

44 

47 

44 

46 

51 

51 

54 

46 

32 

36 
26 

35 
23 

51 
30 

49 
32 

39 
3 1 

38 
22 

42 
27 

51 
34 

48 

39 

57 
43 

61 
54 

60 
51 

57 
48 

53 
48 

52 
36 

41 

33 

36 
31 

36 
32 

35 
31 

36 
25 

46.8 
36.3 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

57 

53 

53 

50 

55 

60 

54 

56 

56 

58 
48 

49 

37 

49 

56 
33 

58 

50 

46 
36 

49 
32 

50 
43 

52 
45 

58 
50 

62 
54 

65 
59 

61 
56 

56 
54 

56 
54 

55 
43 

48 
39 

46 
37 

48 

38 

43 

35 

42 
32 

53. S 
43.7 

FFRNOALF  2  NW 

MAX 

Mm 

58 
5  3 

56 

56 

49 
40 

57 
39 

57 

54 

55 

57 

59 

59 

50 

53 

55 

53 

48 

55 

46 

37 

54 

58 

62 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

47 
38 

53 

47 

45 

41 

44 

44 

45 

51 

54 

52 

44 

39 

42 

45 

45 

40 
l9 

38 
22 

43 

47 
35 

53 

56 
47 

60 
47 

55 
48 

55 
45 

53 

48 
3 1 

35 
26 

36 

28 

42 

36 

46.4 

33.6 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

57 

57 

57 

56 

51 

56 

56 
42 

57 

58 

57 
92 

57 

54 

33 

55 
33 

56 

40 

52 
43 

55 
41 

51 
34 

55 
34 

52 
45 

54 
48 

56 
52 

60 
56 

60 
57 

60 
55 

58 
54 

56 

5  3 

57 
43 

50 
35 

46 
36 

51 

36 

48 
34 

55.1 

43. a 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

57 

59 

58 

50 

58 

57 
33 

55 
42 

56 
44 

56 
3 1 

56 
52 

56 

32 

59 
31 

53 
39 

58 
46 

54 

35 

55 
30 

47 

40 

54 
44 

56 
51 

58 
54 

60 
57 

59 
56 

57 
54 

55 
54 

56 
48 

50 
42 

49 

36 

53 
37 

50 
39 

50 
31 

55.0 
43.3 

FORT  JOnES  banger  5TA 

MAX 

Mm 

47 

47 

46 

46 
29 

40 
35 

4C 
34 

42 
3  3 

44 

38 

46 
40 

51 
41 

50 
30 

42 
19 

45 

20 

48 
16 

47 
33 

46 
22 

40 
15 

)6 
20 

44 

30 

49 
35 

51 
40 

59 
46 

59 
48 

57 
41 

50 
43 

46 
39 

42 
25 

33 
20 

35 
21 

34 

15 

31 
1 1 

45.0 
30,6 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

60 

60 

58 

54 

57 

60 
42 

58 

60 

60 

57 

50 

58 
43 

55 
38 

54 
40 

51 

60 

54 
43 

52 
39 

50 
44 

53 

55 
52 

56 
50 

59 
55 

60 
55 

60 
54 

56 
54 

56 
53 

55 
43 

52 
40 

55 
41 

53 
39 

49 

34 

56.0 
45. 4 

6RAT0N    1  w 

MAX 

Mm 

61 

63 

60 

!0 

60 

53 

58 

64 

61 

61 

58 
50 

58 

51 
36 

48 
3 1 

57 

57 

49 

26 

47 
37 

57 

59 
52 

56 

60 
57 

62 
56 

63 
55 

59 
52 

57 

55 

56 
35 

50 
35 

49 
32 

47 
3 1 

56.4 
42.3 

HAPPY   CAMP   RANGER  5TA 

MAX 

Mm 

50 

50 

53 

48 

50 

48 

50 

45 

39 

46 

48 

54 

47 

43 

29 

45 

26 

36 

45 

44 

39 
26 

34 

49 
34 

52 

61 
49 

64 
56 

58 
54 

56 
51 

58 

51 

37 

40 
33 

40 
34 

38 

40 

30 

47.9 
37.6 

HFAlDSBiiRG 

MAX 

Mm 

59 

65 

65 

52 

63 

55 

59 

65 

66 

60 
52 

60 

63 

57 

30 

50 

62 

55 

56 

47 

55 

58 

59 

61 
56 

66 
56 

67 
55 

63 
52 

59 

56 

51 
36 

53 
36 

53 

49 

58.4 
42.8 

HILTS 

MAX 

Mm 

44 

49 

44 

43 

38 

40 

41 

42 

41 

45 

50 
29 

38 

40 

33 

39 

41 
25 

36 

34 

37 
2 1 

42 

47 

51 
44 

59 
48 

54 
46 

54 

41 

63 

47 

34 

20 

31 
21 

35 
2 1 

43.1 
30.4 

HCOPA 

MAX 

Mm 

51 

54 

54 

50 

47 

55 

49 

48 

49 

5* 

46 

57 

52 
34 

50 

30 

43 
30 

48 

54 

51 

46 

29 

46 

55 

58 

65 
53 

67 
56 

60 
54 

57 
52 

56 

56 

43 

34 

41 

34 

41 

33 

42 

30 

51.6 
40.5 

KFNTFIELO 

MAX 

Mm 

55 

64 

65 

62 
37 

56 

59 

56 

59 

65 

64 

60 

58 

59 
30 

52 

♦9 

51 

54 

50 
33 

56 

59 

63 

58 
57 

62 
56 

64 
57 

65 
54 

62 

60 

55 
38 

51 
36 

58 
35 

51 

56.1 
43.1 

KL  AXATH 

MAX 

Mm 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

59 

61 
34 

60 

55 

60 

60 

57 
4 1 

63 

64 

59 

57 

61 

57 

56 

60 

54 

52 

*7 

55 

61 

59 

61 
49 

63 
58 

66 

56 

60 
52 

60 

57 

50 
32 

49 

34 

SO 

32 

55 

5T.T 
39.0 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

56 

55 

55 

54 

53 

49 

49 

56 

59 

55 

53 

49 

47 

42 

57 

49 

46 

40 

47 

53 

56 

62 
49 

59 
51 

55 

48 

30 

42 

31 

38 

41 

50.9 
35.0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

42 

45 

45 

36 

34 

39 

37 

42 

42 

44 

48 

30 

30 

38 

43 

35 

31 

34 

36 

40 

46 

50 
42 

52 
44 

49 
42 

50 

39 

46 

46 

32 
16 

29 
22 

31 

30 

39.7 
25.5 

MOUNT   HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

52 

45 

43 

38 

41 

36 

43 

47 

50 

33 

34 
6 

38 

46 
23 

35 
19 

31 

28 

35 
1 2 

43 

18 

47 

32 

51 
42 

54 
45 

52 
43 

50 
39 

47 
40 

46 
25 

34 

19 

29 

22 

31 

30 
14 

41.0 
24.5 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

65 

65 

56 

56 

64 

62 

62 

58 

65 

55 

62 

63 
35 

60 
29 

53 
45 

52 

50 
42 

49 

29 

51 

29 

59 
35 

60 
52 

59 
52 

60 
54 

63 
54 

61 
54 

60 
54 

58 
54 

56 

56 
37 

45 

37 

46 

34 

46 

32 

57.4 
43.5 

OBiCK  pbairie  creek  PK 

MAX 

Mm 

57 

55 

54 

48 

55 

53 

50 

52 

54 

57 

52 

49 
28 

47 

53 

53 

49 

33 

46 

28 

44 

36 

50 
39 

53 

60 
*7 

64 
56 

62 
55 

60 
53 

55 
53 

55 

46 

40 
34 

47 

36 

43 

40 

3 1 

51. a 

41.5 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

56 

54 

40 

50 

49 

51 

48 
37 

46 

48 

52 

55 

53 

49 

40 

44 

53 
35 

50 
34 

49 

35 
27 

47 
33 

53 

60 

66 
51 

61 
50 

60 
49 

55 
45 

51 

44 

37 

30 

38 

31 

37 

40 

30 

49.4 

37.0 

PFTALUMA  FIRE   5TA  »  2 

MAX 

Mm 

64 
49 

62 
52 

61 
37 

58 

3  3 

61 

58 
3 1 

57 

62 
4 1 

63 

60 
52 

60 

61 

56 
26 

50 

55 

54 

51 

49 

60 
45 

64 

63 

64 
57 

61 
56 

62 
58 

60 
55 

59 

56 

50 
36 

54 

38 

53 

49 

58.1 
43.0 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

57 

58 
50 

56 

51 

59 

52 

57 

59 

58 

56 

56 

55 

56 

52 

55 

51 
42 

54 

36 

50 

54 

55 
50 

56 
52 

58 
55 

58 
55 

57 
54 

55 
54 

57 
52 

53 

49 
39 

52 

38 

50 
37 

49 

36 

54.7 
44.7 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

59 
40 

59 

32 

5) 

31 

56 
30 

52 
27 

60 

60 

55 

56 

54 

50 

58 

49 

46 

51 
39 

53 
46 

57 

63 
54 

64 
55 

60 
54 

57 
50 

52 

39 
31 

39 
31 

39 

42 

53.2 
36.5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

57 
48 

57 
50 

58 
38 

48 
39 

46 

40 

46 

37 

47 
37 

49 
43 

53 
*7 

58 
37 

64 
39 

47 
30 

45 
31 

42 
32 

49 
39 

48 
32 

45 

31 

42 

32 

46 

40 

51 
45 

58 
51 

58 
55 

60 
56 

58 
54 

57 
54 

56 
51 

54 
41 

44 
35 

40 
33 

44 

35 

41 

32 

50.6 
40.8 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

60 
50 

63 
48 

63 
41 

54 

33 

63 
32 

59 
35 

62 
43 

66 
41 

65 
49 

61 
48 

59 
47 

61 

30 

61 
25 

51 

30 

57 
44 

56 
41 

54 

26 

48 

38 

56 
45 

60 
52 

60 
55 

64 
56 

64 
57 

66 
57 

60 
54 

59 
54 

57 
42 

49 
34 

50 
36 

49 

32 

47 

30 

56.3 
42.1 

salyER  ranger  station 

MAX 

Mm 

49 
45 

52 
48 

53 

40 

50 
39 

44 

40 

54 

38 

52 
35 

47 

40 

50 
45 

54 
48 

54 
41 

52 
35 

47 

28 

41 

30 

45 
39 

52 
36 

48 
26 

43 
27 

46 

33 

48 
42 

53 
33 

59 
52 

67 
55 

60 
54 

59 
52 

52 
44 

58 
38 

43 

33 

33 
32 

43 

33 

37 
31 

49.8 

39.1 

See  Reference  Notes  FoUowliig  StaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

54N  RAF4EL 

MAX 

59 

62 

64 

59 

61 

58 

60 

65 

66 

62 

58 

61 

57 

57 

63 

56 

63 

54 

62 

62 

62 

64 

61 

64 

69 

68 

53 

53 

53 

50 

56 

^9 

MIN 

SO 

54 

44 

39 

41 

39 

45 

46 

44 

51 

53 

37 

39 

37 

34 

44 

34 

43 

47 

53 

56 

68 

57 

55 

63 

46 

39 

38 

39 

34 

44 

.9 

SANTA  ROSA 

MAX 

S3 

63 

66 

64 

54 

62 

58 

57 

64 

64 

63 

62 

63 

66 

49 

60 

54 

51 

54 

58 

62 

61 

62 

61 

66 

62 

68 

54 

51 

53 

52 

58 

,7 

Mm 

47 

47 

36 

34 

35 

32 

32 

41 

41 

51 

51 

31 

22 

26 

34 

39 

28 

27 

42 

49 

52 

56 

57 

57 

51 

54 

44 

36 

36 

32 

31 

40 

,4 

SrriTIA 

MAX 

57 

SB 

54 

56 

49 

51 

54 

51 

55 

68 

58 

50 

60 

55 

56 

51 

47 

52 

48 

56 

61 

65 

67 

63 

60 

66 

66 

46 

43 

47 

41 

53 

,9 

MIN 

53 

51 

41 

44 

42 

39 

36 

46 

49 

53 

46 

33 

33 

35 

46 

39 

32 

34 

42 

46 

51 

57 

57 

55 

54 

52 

40 

35 

36 

36 

33 

43 

,4 

SHEI  TER  COVF 

MAX 

58 

56 

56 

59 

57 

55 

56 

57 

55 

52 

53 

54 

56 

59 

59 

57 

65 

55 

62 

48 

50 

48 

46 

54 

,5 

MIM 

49 

45 

48 

46 

51 

52 

51 

44 

48 

42 

47 

52 

54 

66 

56 

55 

55 

48 

43 

46 

41 

39 

35 

47 

.9 

SONOMA 

MAX 

63 

63 

61 

55 

61 

60 

58 

65 

63 

59 

59 

60 

59 

48 

53 

56 

52 

49 

62 

57 

63 

63 

63 

64 

59 

61 

69 

49 

63 

54 

46 

58 

,0 

MIN 

50 

48 

41 

32 

3S 

31 

43 

40 

50 

47 

50 

30 

24 

29 

44 

44 

27 

39 

46 

48 

50 

67 

58 

57 

55 

54 

44 

35 

38 

33 

31 

42 

.2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

45 

52 

49 

41 

41 

46 

41 

4<. 

46 

50 

61 

43 

38 

36 

36 

40 

39 

37 

35 

40 

47 

53 

57 

55 

55 

49 

46 

34 

33 

37 

33 

43 

,5 

Mm 

39 

41 

30 

32 

34 

31 

32 

37 

41 

43 

32 

26 

24 

25 

31 

30 

22 

23 

28 

31 

38 

44 

49 

47 

43 

40 

30 

23 

27 

25 

20 

32 

.8 

Tl'LFCAKF 

MAX 

47 

44 

40 

36 

38 

37 

39 

42 

43 

52 

47 

35 

32 

43 

40 

33 

33 

36 

44 

49 

60 

53 

55 

53 

50 

47 

39 

32 

33 

28 

41 

,7 

Mm 

31 

33 

26 

23 

24 

18 

25 

34 

32 

39 

27 

12 

8 

19 

18 

18 

6 

17 

31 

33 

44 

46 

42 

45 

35 

19 

18 

20 

12 

26 

,0 

UK  I  AH 

MAX 

61 

58 

58 

52 

56 

50 

55 

62 

64 

58 

66 

51 

54 

50 

58 

53 

47 

46 

63 

54 

59 

65 

64 

62 

60 

66 

61 

44 

49 

45 

45 

54 

,7 

Mm 

49 

50 

34 

35 

36 

33 

39 

41 

51 

51 

47 

28 

27 

34 

42 

30 

28 

36 

42 

48 

50 

54 

67 

56 

51 

51 

41 

35 

35 

34 

30 

41 

,1 

WFAVERVILLE  RANGER  ST4 

MAX 

49 

56 

52 

51 

42 

52 

42 

46 

47 

54 

56 

46 

47 

35 

40 

49 

46 

36 

33 

44 

48 

55 

60 

58 

65 

52 

47 

38 

39 

38 

36 

46 

,7 

MIN 

39 

43 

30 

29 

34 

32 

34 

36 

42 

44 

39 

24 

21 

23 

32 

28 

26 

21 

26 

32 

37 

44 

48 

49 

46 

42 

23 

26 

27 

29 

14 

32 

.9 

WFEO  1  S 

MAX 

52 

42 

47 

44 

41 

43 

38 

44 

44 

47 

48 

39 

35 

42 

38 

39 

36 

39 

37 

41 

47 

52 

62 

56 

57 

47 

46 

33 

31 

36 

33 

42 

.7 

MIN 

40 

29 

26 

26 

30 

22 

24 

27 

34 

37 

30 

19 

10 

8 

28 

24 

6 

7 

22 

32 

41 

46 

46 

47 

43 

42 

26 

20 

23 

26 

6 

27 

.3 

WILLIT5  I  NE 

MAX 

56 

S6 

51 

51 

51 

48 

49 

56 

58 

56 

55 

57 

48 

46 

55 

51 

46 

44 

51 

53 

58 

61 

61 

60 

54 

54 

56 

39 

43 

41 

39 

51 

.7 

Mm 

48 

48 

32 

35 

35 

33 

36 

41 

43 

49 

43 

24 

23 

32 

42 

27 

27 

30 

39 

46 

49 

50 

50 

54 

51 

50 

36 

32 

33 

31 

26 

36 

.6 

VRFKA 

MAX 

45 

49 

48 

45 

39 

40 

43 

42 

43 

46 

53 

43 

40 

35 

43 

44 

39 

32 

40 

47 

50 

51 

60 

56 

68 

55 

47 

41 

32 

39 

39 

44 

.  6 

«       *  « 

Mm 

3e 

36 

30 

30 

33 

34 

34 

35 

39 

41 

30 

21 

17 

21 

32 

25 

17 

18 

24 

35 

42 

45 

48 

47 

43 

41 

27 

27 

24 

20 

13 

3 1 

,2 

SACHAMFNTO 

BRAINACE  02 

ABtN  RANGER  STATION 

MAX 

45 

43 

40 

38 

41 

45 

42 

47 

47 

44 

37 

44 

43 

42 

47 

40 

36 

45 

60 

51 

68 

58 

52 

49 

47 

37 

29 

32 

31 

28 

42 

,9 

Mm 

36 

32 

23 

23 

12 

27 

34 

34 

38 

27 

12 

13 

28 

29 

15 

8 

18 

27 

34 

37 

45 

44 

43 

39 

30 

24 

25 

25 

12 

6 

,7 

Al  TURA5  RANGER  STATION 

MAX 

49 

44 

45 

38 

36 

38 

40 

43 

42 

46 

48 

39 

34 

42 

42 

44 

35 

38 

43 

42 

47 

56 

54 

54 

46 

50 

46 

43 

33 

29 

3* 

42 

.6 

Mm 

36 

32 

22 

20 

19 

12 

15 

28 

31 

32 

25 

6 

9 

le 

28 

15 

4 

10 

25 

32 

39 

38 

39 

42 

35 

33 

30 

18 

19 

12 

13 

23 

.a 

AinuRN 

MAX 

60 

65 

59 

57 

53 

58 

60 

62 

60 

61 

55 

65 

52 

52 

56 

50 

47 

48 

49 

53 

56 

57 

59 

60 

61 

54 

64 

48 

44 

40 

42 

54 

,1 

Mm 

42 

50 

40 

37 

38 

36 

38 

45 

42 

43 

49 

36 

30 

35 

39 

40 

39 

36 

36 

45 

49 

61 

55 

54 

50 

50 

43 

36 

35 

34 

33 

,5 

bfhryessa  lake 

MAX 

60 

64 

65 

60 

57 

59 

60 

56 

64 

63 

59 

60 

57 

54 

49 

54 

61 

52 

55 

67 

60 

60 

64 

67 

68 

66 

66 

52 

46 

47 

47 

56 

,1 

Mm 

45 

43 

43 

38 

33 

35 

41 

45 

46 

46 

53 

41 

34 

36 

44 

41 

36 

40 

42 

50 

52 

47 

53 

55 

57 

55 

43 

37 

37 

36 

33 

43 

,1 

Bl  UE  CANYON  W8  AIRPORT 

MAX 

42 

37 

40 

37 

46 

48 

52 

52 

52 

41 

41 

41 

53 

42 

47 

47 

48 

37 

37 

41 

45 

51 

61 

50 

43 

42 

35 

26 

25 

26 

24 

41 

,9 

Mm 

36 

29 

26 

27 

28 

30 

36 

36 

36 

37 

28 

26 

31 

32 

32 

32 

31 

29 

29 

34 

39 

43 

42 

38 

37 

32 

24 

21 

22 

22 

12 

,9 

BOWMAN  DAM 

MAX 

47 

41 

37 

39 

41 

48 

49 

46 

52 

43 

40 

37 

51 

42 

44 

47 

48 

38 

35 

39 

43 

48 

48 

46 

42 

42 

38 

24 

24 

25 

24 

41 

.0 

Mm 

32 

32 

26 

25 

29 

26 

33 

37 

35 

38 

36 

24 

26 

28 

30 

26 

28 

26 

28 

32 

37 

41 

43 

41 

38 

32 

24 

20 

20 

22 

15 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

65 

64 

64 

60 

57 

60 

59 

64 

65 

66 

67 

60 

55 

56 

61 

56 

65 

61 

56 

68 

61 

62 

65 

67 

70 

65 

61 

52 

50 

50 

49 

59 

,4 

Mm 

38 

52 

40 

33 

31 

31 

40 

40 

36 

47 

66 

32 

32 

28 

37 

26 

25 

32 

42 

49 

54 

50 

54 

57 

53 

54 

44 

35 

30 

31 

32 

40 

.0 

811RNEY 

MAX 

43 

51 

49 

48 

36 

48 

42 

46 

43 

50 

57 

47 

39 

36 

41 

46 

40 

38 

41 

46 

51 

55 

59 

58 

56 

62 

49 

38 

36 

34 

35 

45 

5 

Mm 

37 

41 

26 

24 

24 

20 

22 

30 

39 

40 

34 

15 

9 

10 

32 

19 

8 

10 

25 

40 

44 

51 

53 

52 

45 

43 

32 

25 

27 

31 

6 

29 

5 

CANYON  DAM 

MAX 

45 

43 

43 

35 

41 

41 

40 

39 

40 

45 

44 

44 

37 

43 

43 

31 

32 

36 

38 

44 

49 

49 

39 

40 

30 

27 

27 

28 

39 

0 

MIN 

30 

30 

28 

22 

22 

19 

27 

31 

34 

29 

16 

11 

24 

29 

22 

11 

18 

28 

33 

37 

46 

43 

33 

27 

19 

24 

21 

14 

26 

0 

CFNTERVILLE  PH 

MAX 

62 

58 

61 

S8 

62 

62 

62 

60 

67 

60 

62 

59 

55 

57 

60 

60 

57 

50 

53 

58 

60 

60 

64 

67 

60 

59 

65 

53 

52 

46 

47 

66 

3 

Mm 

44 

43 

32 

32 

30 

31 

35 

45 

39 

50 

46 

25 

23 

34 

36 

33 

24 

30 

40 

49 

50 

54 

57 

54 

52 

61 

40 

40 

36 

34 

26 

39 

2 

CHESTER 

MAX 

46 

43 

44 

38 

43 

39 

44 

40 

41 

45 

46 

41 

36 

41 

46 

46 

38 

36 

39 

44 

46 

52 

54 

56 

54 

34 

33 

34 

32 

33 

42 

,1 

Mm 

35 

33 

25 

20 

22 

20 

22 

32 

32 

32 

22 

12 

8 

25 

31 

16 

IT 

12 

30 

33 

37 

43 

45 

42 

40 

29 

21 

19 

12 

12 

26 

0 

CHICO  EnPERIMFNT  STA 

MAX 

59 

58 

59 

55 

60 

58 

59 

57 

62 

58 

60 

55 

54 

50 

57 

53 

51 

47 

54 

58 

58 

60 

66 

69 

64 

58 

53 

48 

45 

48 

47 

56 

1 

Mm 

48 

50 

36 

35 

32 

33 

39 

47 

43 

53 

47 

29 

28 

39 

40 

35 

27 

36 

43 

51 

56 

56 

59 

57 

54 

53 

43 

37 

39 

39 

32 

42 

5 

CLARKSBURG 

MAX 

53 

63 

65 

58 

52 

59 

56 

59 

62 

64 

60 

60 

64 

63 

45 

50 

54 

46 

47 

68 

63 

60 

62 

65 

65 

61 

56 

55 

51 

47 

49 

56 

5 

Mm 

48 

52 

43 

34 

36 

36 

39 

44 

45 

47 

51 

37 

30 

36 

36 

40 

31 

32 

38 

48 

51 

57 

57 

59 

53 

61 

47 

40 

39 

39 

36 

42 

9 

ClEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 

55 

58 

57 

58 

57 

58 

55 

55 

61 

60 

60 

64 

55 

65 

44 

56 

50 

49 

47 

62 

57 

60 

62 

66 

62 

69 

57 

47 

43 

46 

46 

54 

8 

Mm 

41 

48 

31 

33 

27 

27 

34 

34 

42 

43 

46 

22 

19 

26 

35 

20 

18 

22 

36 

42 

50 

63 

54 

53 

61 

42 

37 

30 

33 

29 

30 

3; 

7 

Colfax 

MAX 

54 

53 

51 

48 

57 

57 

58 

59 

60 

49 

49 

54 

51 

48 

52 

45 

46 

44 

46 

49 

50 

55 

65 

66 

62 

49 

46 

40 

36 

35 

36 

49 

6 

Mm 

42 

36 

33 

33 

32 

32 

36 

31 

39 

45 

39 

30 

29 

34 

37 

28 

29 

30 

34 

38 

34 

48 

50 

49 

46 

45 

40 

29 

29 

30 

25 

35 

8 

COLUSA  1  ssw 

MAX 

60 

59 

59 

52 

58 

57 

59 

61 

63 

65 

60 

54 

51 

49 

55 

52 

51 

46 

67 

60 

59 

63 

69 

71 

65 

57 

66 

51 

48 

51 

48 

56 

9 

Mm 

47 

45 

39 

35 

34 

32 

43 

44 

37 

47 

50 

35 

26 

32 

40 

29 

26 

34 

43 

50 

52 

56 

58 

57 

50 

52 

43 

34 

36 

35 

31 

40 

9 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

51 

63 

65 

59 

53 

59 

56 

60 

64 

66 

61 

60 

55 

54 

47 

61 

52 

45 

49 

58 

59 

59 

62 

66 

67 

61 

57 

54 

50 

46 

50 

56 

7 

Mm 

49 

49 

43 

35 

36 

34 

45 

42 

43 

47 

54 

40 

25 

31 

41 

33 

29 

32 

44 

48 

55 

56 

59 

58 

62 

52 

44 

37 

39 

36 

33 

42 

6 

DEER  CRFEK  power  HOUSE 

MAX 

48 

46 

39 

38 

38 

36 

3S 

48 

46 

46 

46 

43 

34 

40 

42 

39 

34 

36 

40 

44 

48 

52 

62 

50 

60 

61 

46 

35 

31 

33 

38 

42 

1 

Mm 

38 

39 

31 

26 

30 

25 

31 

35 

34 

40 

43 

25 

21 

30 

32 

27 

24 

26 

33 

40 

43 

46 

50 

48 

45 

43 

34 

28 

28 

29 

26 

33 

9 

DF  SABLA 

MAX 

54 

49 

50 

48 

53 

52 

54 

54 

56 

63 

51 

50 

47 

47 

50 

47 

4«* 

41 

42 

46 

50 

53 

65 

56 

53 

46 

36 

35 

34 

33 

48 

0 

Mm 

42 

40 

30 

31 

29 

29 

35 

34 

37 

45 

32 

26 

25 

33 

37 

27 

26 

28 

31 

40 

44 

46 

52 

49 

45 

35 

29 

29 

31 

26 

34 

8 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

49 

49 

52 

45 

55 

57 

57 

50 

52 

47 

45 

44 

38 

47 

47 

50 

56 

55 

52 

47 

47 

37 

34 

35 

37 

47 

3 

Mm 

40 

40 

34 

31 

32 

34 

39 

44 

46 

36 

32 

25 

30 

36 

43 

48 

45 

46 

46 

44 

37 

32 

32 

32 

28 

37 

3 

OowNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

49 

52 

48 

44 

50 

54 

52 

56 

50 

50 

42 

52 

42 

43 

61 

54 

58 

58 

56 

34 

33 

35 

48, 

2 

Mm 

32 

42 

32 

27 

28 

31 

39 

38 

44 

23 

33 

28 

24 

25 

27 

48 

49 

49 

30 

29 

30 

26 

33. 

4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

51 

56 

60 

58 

50 

57 

55 

56 

63 

63 

64 

57 

52 

62 

47 

54 

62 

49 

50 

56 

59 

64 

69 

67 

66 

63 

62 

49 

46 

47 

47 

56, 

2 

Mm 

40 

44 

32 

33 

31 

31 

38 

39 

35 

37 

45 

31 

23 

31 

35 

28 

23 

27 

35 

47 

50 

54 

58 

56 

51 

51 

41 

32 

36 

33 

29 

37, 

9 

FAIRFIEl  0  POLICE  STA 

MAX 

63 

64 

62 

61 

63 

59 

63 

64 

66 

63 

56 

62 

56 

48 

50 

55 

52 

47 

60 

64 

60 

63 

63 

66 

60 

61 

59 

50 

50 

50 

50 

56, 

3 

MIN 

50 

53 

43 

36 

42 

35 

45 

44 

50 

50 

51 

32 

28 

30 

42 

4-1 

33 

36 

44 

44 

64 

55 

57 

56 

54 

54 

45 

38 

37 

34 

34 

43, 

5 

FOLSOW  OAM 

MAX 

55 

59 

61 

57 

54 

59 

59 

60 

61 

63 

57 

58 

55 

55 

49 

49 

51 

49 

50 

56 

58 

58 

60 

62 

63 

58 

56 

57 

48 

42 

47 

55, 

6 

Mm 

42 

52 

45 

39 

40 

40 

42 

45 

46 

46 

50 

33 

35 

35 

36 

44 

41 

39 

40 

49 

51 

55 

66 

55 

52 

61 

56 

38 

38 

38 

35 

43, 

9 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

62 

50 

50 

51 

54 

57 

57 

67 

48 

52 

49 

53 

46 

47 

49 

63 

54 

64 

53 

34 

32 

33 

49, 

8 

Mm 

42 

44 

35 

32 

32 

40 

39 

39 

45 

29 

29 

30 

28 

31 

33 

46 

51 

49 

29 

29 

29 

27 

35. 

8 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
429 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

(SBASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

bZ 
4  1 

51 

50 

49 

47 

56 
3  J 

55 
3  \ 

60 
37 

61 
41 

59 
40 

46 
46 

51 
28 

62 
26 

54 

29 

46 
37 

56 

30 

43 
23 

42 

30 

43 

33 

47 
42 

50 
45 

54 
49 

55 
53 

65 
50 

65 
46 

50 
47 

49 
38 

42 
31 

35 
30 

33 
30 

34 
26 

49.9 
36,4 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

MAX 
MIN 

50 

51 

49 

48 

49 
2  \ 

45 
24 

46 
36 

45 
40 

57 
42 

56 
32 

47 
16 

*l 
10 

40 
15 

40 
32 

45 
19 

41 
1 1 

40 
18 

48 
30 

53 
36 

54 
42 

56 
47 

61 
51 

58 
48 

55 

40 

52 
42 

55 
32 

55 
24 

45 
24 

37 
21 

38 
11 

48.5 
29,7 

JFSS  VAl  LEV 

MAX 

47 

39 
32 

35 
25 

34 
16 

39 
24 

42 
8 

44 

26 

36 
33 

42 
32 

44 

33 

44 

25 

35 
9 

41 

9 

39 
29 

39 
31 

32 
14 

40 
3 

36 
20 

40 
30 

43 
33 

45 

35 

50 
40 

53 
43 

50 
41 

42 
38 

43 

32 

33 
23 

26 
19 

25 
19 

30 
15 

24 

15 

39.2 
25.5 

LAKEPORT 

MAX 

Mm 

59 

<>e 

59 
47 

56 
31 

49 
31 

52 
30 

52 
28 

52 
31 

60 
40 

61 
40 

57 
47 

57 
45 

50 
27 

49 
23 

46 

30 

55 
41 

50 
28 

47 
26 

44 

36 

62 
40 

53 
46 

57 
50 

60 
52 

65 
55 

63 
63 

56 
49 

55 
48 

50 

42 
32 

45 
32 

45 
29 

42 
27 

53.0 
36.0 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

52 

56 

58 

49 

63 

56 

56 
42 

51 
44 

59 
39 

53 
46 

54 
34 

54 
29 

50 
33 

43 
34 

57 
32 

53 
26 

52 
24 

44 

25 

50 
32 

53 
46 

57 
51 

60 
51 

63 
51 

58 
52 

60 
43 

55 
46 

53 
41 

42 
31 

45 

33 

42 
34 

44 

30 

53.0 
37,6 

LAKE  SPAULOING 

MAX 
MIN 

Ub 
32 

40 
3 1 

40 
2  3 

38 

46 

44 

50 

44 

51 

44 
36 

41 
36 

40 

50 
34 

40 
30 

44 
29 

46 

20 

48 
24 

42 
23 

36 
29 

39 
32 

43 
36 

49 
40 

50 
44 

48 
40 

45 
40 

48 
32 

40 
26 

26 
20 

28 
20 

26 
20 

22 
17 

41.7 
29,1 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

Mm 

58 

58 

57 

51 

59 
40 

58 
41 

60 
47 

60 
46 

62 
46 

58 
52 

59 
46 

58 
36 

52 

32 

54 

40 

56 
41 

52 
37 

51 
33 

45 

36 

54 
42 

58 
52 

59 
53 

62 
66 

64 

61 

66 
66 

64 
52 

58 
52 

56 
44 

46 
42 

43 

38 

46 

40 

46 
34 

55. S 
44,7 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

Mm 

49 

39 

34 

26 

34 

J  7 

38 
15 

42 
1 6 

43 
29 

40 
30 

46 

30 

41 

29 

37 
16 

33 
16 

44 

19 

44 

30 

39 
1  7 

40 
18 

42 
22 

34 
26 

34 
31 

41 
34 

48 
39 

46 
41 

46 
40 

42 
36 

39 
23 

37 
23 

35 
25 

28 
17 

28 
17 

23 
6 

38.5 
24,7 

MARVSVILLE 

MAX 

Mm 

56 

61 

63 
42 

60 
37 

53 
36 

59 
33 

59 
36 

60 
44 

61 
40 

66 
46 

59 
49 

61 
36 

56 
27 

54 
35 

49 
38 

55 
33 

53 

30 

49 
32 

52 
38 

57 
47 

60 
50 

59 
52 

62 
55 

69 
56 

70 
50 

63 
51 

57 
45 

55 
38 

52 
38 

48 

36 

51 
32 

57,7 
41  ,2 

Mf  CLOUD 

MAX 

Mm 

47 

46 
39 

49 
25 

47 
26 

39 
29 

50 
27 

46 
26 

48 
37 

44 

37 

46 
37 

46 
29 

44 
17 

42 
14 

44 

16 

37 
28 

41 
19 

41 
11 

42 
16 

34 

25 

42 
33 

47 
37 

50 
42 

54 
46 

54 
48 

54 
40 

46 
40 

44 

29 

36 
25 

31 
26 

33 
20 

34 

9 

43.8 
28.6 

MINERAL 

MAX 

Mm 

49 

30 

43 
34 

37 
2  5 

43 
22 

35 

1  9 

40 
1  9 

37 
26 

42 
32 

41 

30 

45 
32 

43 
29 

40 
16 

35 
15 

41 

20 

39 
33 

42 
19 

41 

20 

36 
22 

34 
28 

37 
32 

43 
35 

46 
41 

52 
45 

49 
43 

47 
38 

42 
38 

41 
26 

30 
20 

26 
19 

26 
22 

26 
14 

39.7 
27.3 

MrNTICELLtl  DAM 

MAX 

Mm 

57 

61 
5 1 

63 
4  3 

62 
36 

56 
37 

62 
32 

56 
39 

56 
43 

63 
45 

65 
42 

58 
52 

61 
36 

56 

31 

53 
31 

52 
34 

55 
40 

52 
34 

50 
36 

55 
41 

56 
50 

60 
51 

60 
57 

62 
59 

63 
68 

66 
54 

60 
53 

57 
46 

50 
36 

46 

37 

47 
35 

49 
35 

57,2 
42,5 

MruNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

45 

49 
34 

45 
2  7 

42 
26 

45 

28 

43 
23 

46 

26 

44 

36 

46 
36 

44 
36 

40 
26 

36 
19 

36 
14 

36 
28 

42 
30 

35 
18 

33 
12 

35 
29 

42 
26 

46 
35 

49 
43 

53 
49 

56 
46 

65 
44 

45 
42 

46 
35 

36 
27 

31 
22 

37 
25 

33 
22 

30 

9 

42,1 
29,7 

NEVADA  CITY 

MAX 

Mm 

56 

51 
42 

49 

3  \ 

47 
27 

44 

29 

50 
26 

49 
27 

52 
33 

56 

36 

55 
36 

48 
47 

49 
26 

46 
21 

45 

22 

47 
34 

49 
26 

40 
20 

42 
21 

43 
30 

47 
43 

50 
45 

54 
49 

55 
63 

65 
51 

55 
47 

49 
47 

49 
39 

40 
31 

35 
31 

33 
31 

35 
28 

47,6 
34,3 

ORLAND 

MAX 

Mm 

50 
45 

53 
46 

57 
38 

60 
36 

48 
35 

60 
39 

56 
41 

60 
43 

57 
39 

62 
40 

61 
46 

58 
39 

54 

28 

51 
34 

50 
38 

56 
28 

62 
30 

50 
32 

49 
38 

57 
42 

59 
50 

59 
55 

62 
57 

69 
54 

73 
51 

63 
50 

58 
36 

55 
32 

50 
33 

50 
36 

49 

28 

56,4 
40,2 

OROVILLE 

MAX 

Mm 

59 
47 

60 
47 

59 
40 

59 
41 

56 
36 

60 
34 

57 
40 

60 
46 

60 
46 

64 
54 

59 
54 

60 
32 

56 
30 

54 

39 

55 
41 

58 
39 

53 
31 

61 
36 

55 
43 

60 
52 

59 
56 

60 
57 

62 
56 

66 
58 

68 
5S 

61 
55 

57 
47 

52 
40 

SO 
40 

45 
41 

47 
33 

57,5 
44,3 

PARADISE 

MAX 

Mm 

57 
43 

53 
45 

53 
34 

55 
36 

48 
34 

57 
37 

56 
41 

59 
46 

56 
42 

62 
43 

52 
47 

56 
36 

53 

30 

50 
30 

53 
37 

55 

30 

49 
31 

47 
33 

46 

37 

49 
44 

53 
46 

54 

50 

57 
53 

57 
52 

61 
49 

54 

50 

51 
39 

45 
34 

42 

32 

38 
33 

39 
29 

52,2 
39,4 

PLACERVILLE 

Mm 

61 
37 

53 
46 

53 
36 

50 
29 

50 
30 

54 
26 

52 
28 

56 
40 

56 
36 

56 
38 

52 
46 

49 
26 

50 
24 

50 
24 

55 
34 

53 
30 

48 
36 

41 
29 

46 
32 

51 
36 

53 
47 

55 
49 

57 
53 

58 
52 

57 
47 

62 
47 

51 
39 

44 

32 

39 
31 

37 
30 

39 
30 

51,0 
36,3 

PLaCERVILLE  IF6 

MAX 

Mm 

64 
44 

50 
44 

51 
38 

50 
36 

47 
35 

53 
35 

55 
43 

59 
44 

58 
42 

59 
45 

49 
44 

46 
34 

53 
35 

66 
33 

53 
40 

53 
33 

45 

31 

46 
32 

43 
35 

45 
36 

49 
49 

53 

50 

56 
52 

55 
49 

53 
46 

49 
46 

48 
36 

39 
30 

48 

26 

30 
30 

31 
29 

49,9 
36,9 

PLATINA 

MAX 
MIN 

47 
42 

50 
37 

52 
32 

45 
30 

55 
28 

50 
26 

50 
35 

51 
42 

59 
35 

54 
43 

49 
36 

50 
26 

47 
20 

40 
27 

52 

29 

49 
33 

44 

18 

36 
20 

47 
31 

47 
31 

52 
46 

60 
45 

61 
49 

57 
43 

55 
40 

48 

36 

45 
40 

46 
24 

45 

26 

42 

22 

40 
16 

49,2 
32,6 

PORTOLA 

MAX 

Mm 

54 

36 

44 

33 

41 
27 

36 
1  9 

41 
26 

36 
2 1 

44 

22 

47 

32 

51 

33 

51 
41 

46 

36 

44 

28 

40 

9 

44 
26 

46 

26 

48 
14 

46 
1  9 

36 
19 

42 
30 

45 
37 

45 
38 

51 
41 

53 
42 

49 
38 

46 
39 

44 
34 

39 
26 

28 
22 

28 
19 

31 
2 1 

29 
1 1 

42,8 
28,0 

OIJ!NCY   BANGER  STATION 

MAX 

Mm 

50 
35 

54 

38 

45 
32 

42 
24 

37 
26 

47 

20 

49 
26 

46 

30 

47 
38 

54 

40 

56 
37 

53 
21 

45 
14 

45 
25 

52 
29 

53 
24 

39 
1 1 

43 

16 

44 

23 

47 

39 

51 
42 

56 
48 

59 
50 

59 
48 

56 
43 

50 
41 

47 
33 

40 
27 

39 
26 

34 

26 

35 
23 

47,6 
30,9 

RED  BLUFF  UB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 
49 

57 
43 

63 
40 

50 
40 

64 
36 

56 
38 

61 
47 

59 
50 

63 
44 

59 

52 

60 
44 

56 
37 

51 
27 

49 
36 

59 
38 

56 
32 

49 
33 

45 
36 

65 
45 

59 
51 

59 
56 

62 
57 

67 
59 

67 
57 

59 
53 

65 
46 

53 
40 

46 

33 

47 
40 

50 
38 

47 
30 

56,2 
42,6 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

51 
47 

57 
46 

62 
39 

52 
41 

64 
37 

59 
40 

60 
48 

55 
47 

63 
46 

57 
45 

60 
46 

56 
36 

50 
32 

47 

31 

60 
41 

66 
36 

54 
41 

46 
34 

54 
36 

57 
37 

58 
47 

59 
55 

66 
57 

71 
56 

63 
55 

65 
51 

51 
36 

51 
31 

49 
34 

45 

36 

46 

30 

56.1 
41.7 

RrCKLIN 

MAX 

Mm 

56 
40 

60 
46 

62 
40 

55 
33 

55 
33 

56 
34 

57 
34 

59 
35 

61 
40 

61 
41 

58 
45 

60 
33 

54 
29 

52 
30 

49 
31 

50 
35 

50 
36 

49 
33 

51 

36 

56 
40 

59 
48 

59 

50 

61 
52 

66 
55 

62 
58 

60 
58 

58 
50 

56 
37 

51 

37 

44 
36 

46 
31 

55.9 
39.9 

SACRAMENTO  uB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 
50 

66 
44 

57 
42 

53 
36 

59 
39 

56 
36 

59 
46 

61 
45 

63 
47 

59 
49 

60 
42 

56 
36 

52 
31 

46 
34 

50 
42 

52 
34 

46 
34 

47 

35 

58 
45 

61 
52 

59 
57 

62 
57 

66 
60 

65 
55 

61 
54 

57 
51 

53 
44 

49 
40 

45 
39 

48 

38 

48 

33 

56.0 
43.4 

SACRAMENTO  wB  CITY 

MAX 

Mm 

62 
50 

65 
46 

58 

54 
41 

59 
40 

56 
39 

59 
46 

63 
46 

63 
46 

60 
50 

59 
44 

56 
37 

53 
32 

48 
37 

50 
43 

52 

48 
36 

49 
40 

58 

62 
52 

59 
57 

62 

66 

66 
55 

62 

57 
52 

54 
45 

51 
41 

46 

50 
4 1 

46 
35 

56.6 
45  3 

Shasta  dam 

MAX 

Mm 

51 
45 

50 
46 

53 
41 

56 
41 

50 
41 

57 
42 

53 
46 

56 
48 

52 
46 

58 
46 

53 
44 

54 
39 

51 
39 

46 
36 

45 
40 

53 
36 

51 
36 

49 
36 

45 
33 

50 
43 

59 
43 

62 
56 

60 
50 

62 
55 

65 
50 

55 
50 

54 
39 

46 

32 

45 
31 

45 
32 

4l 
31 

52.5 
41.9 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

51 
36 

44 
33 

42 
28 

41 
27 

47 
30 

54 
3 1 

51 
38 

54 

33 

46 

39 

47 
29 

42 
26 

48 
27 

44 

29 

46 
33 

46 
25 

46 
26 

37 
23 

40 
32 

43 

37 

53 

54 

53 

47 

45 

33 

43 

29 

31 
2  5 

29 

29 
26 

44.9 

32  2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

59 
26 

52 
29 

45 

23 

42 
16 

34 
20 

41 
16 

39 
20 

45 
2 1 

55 
28 

54 
31 

55 
36 

56 
16 

36 
g 

43 
\  2 

49 

49 

51 

36 

40 

44 

46 

52 

54 

53 

50 

47 

45 
26 

33 

28 

29 
2 1 

29 

44.9 

SrOA  SPRINGS  1  E 

MAX 

Mm 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

55 
46 

59 
43 

60 
34 

49 
35 

60 
32 

54 
30 

56 
39 

61 
44 

61 
37 

57 
47 

63 

54 
26 

51 
25 

49 

56 

52 

51 
24 

46 

66 

60 

62 

66 

70 

69 

63 

62 

58 

50 

50 

50 

45 
3 1 

56.7 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

4e 

40 

45 
35 

47 

29 

39 
27 

51 
25 

49 
26 

53 
31 

53 
39 

56 
34 

46 
43 

47 
39 

46 
24 

51 
23 

41 
3  \ 

50 
35 

49 
2  5 

47 
27 

39 
26 

39 
3  \ 

43 
37 

47 
42 

51 

52 

52 

46 
42 

45 
40 

45 
31 

31 
26 

28 

30 
27 

31 
2 1 

45.2 
32,9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

50 
45 

51 
46 

57 
38 

60 
40 

57 
39 

55 
46 

51 
44 

56 
46 

52 
41 

53 
34 

44 
39 

54 
3  5 

50 

52 
33 

3  3 

54 

55 

59 

62 

63 

64 

46 

44 
32 

42 
30 

53.1 

Twin  l ak e 5 

MAX 

Mm 

42 
29 

33 
25 

32 
4 

37 
3 

35 
20 

39 

3 

43 
22 

47 
26 

43 
22 

38 
29 

33 
26 

26 

0 

45 
5 

36 
17 

37 
9 

41 

6 

44 

16 

34 

20 

30 
19 

31 
26 

35 
30 

41 
32 

42 
34 

35 
31 

33 
29 

33 
27 

31 
17 

20 
9 

17 
6 

18 
11 

16 
5 

34,4 
18,3 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

57 
48 

57 
47 

57 
42 

26 

57 

64 
40 

61 
47 

68 
50 

54 
45 

24 

55 

56 
36 

52 
2B 

49 
25 

32 

55 

62 
53 

62 
52 

62 
54 

57 
36 

44 

32 

43 
31 

40 
28 

VACAVILl E 

MAX 

Mm 

63 
50 

65 
52 

62 
41 

55 
35 

62 
37 

56 
40 

62 
47 

65 
43 

62 
45 

63 
50 

61 
52 

60 
37 

58 
34 

60 
33 

52 
40 

55 
35 

47 

32 

54 
37 

60 
44 

62 
50 

60 
55 

62 
56 

66 
52 

68 

58 

60 
54 

59 
52 

65 
46 

53 
37 

51 
39 

50 
34 

50 
36 

56,3 
43,6 

VCLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

51 
41 

55 
43 

56 
32 

54 
35 

57 
30 

56 
32 

58 
40 

53 
45 

57 
39 

54     54  53 
47     37  29 

See  Relerence  N 

50     46  53 
27     32  27 
Mes  Following  Stall 

62  51 
29  27 

on  Index 

44 

26 

50 
34 

51 
43 

54 

39 

58 
39 

60 
50 

60 
52 

57 
45 

54 
40 

47 
36 

43 
32 

39 
31 

41 
32 

39 
24 

51,8 
36,0 

-  430  - 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Day  oi  Month 

e 

D) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

WHISKEVTOWN  RES 

MAX 

49 

52 

53 

53 

49 

58 

54 

55 

51 

58 

58 

51 

51 

46 

92 

50 

51 

43 

49 

54 

56 

56 

63 

62 

53 

53 

40 

43 

40 

91.7 

MIN 

44 

45 

41 

38 

38 

38 

39 

44 

43 

44 

43 

32 

33 

34 

34 

37 

36 

30 

30 

36 

41 

50 

53 

52 

48 

35 

30 

30 

31 

30 

38.6 

WTI  L  lAM^ 

MAX 

56 

57 

58 

60 

58 

59 

58 

60 

61 

69 

66 

59 

57 

55 

50 

58 

59 

61 

61 

68 

65 

72 

65 

58 

52 

90 

92 

92 

98.6 

MIN 

45 

46 

43 

38 

37 

35 

40 

41 

43 

47 

43 

38 

29 

35 

38 

30 

30 

35 

41 

52 

56 

54 

48 

50 

45 

43 

40 

38 

38 

39 

33 

40.8 

WtLLOhS 

MAX 

51 

55 

59 

61 

59 

60 

56 

60 

61 

64 

60 

59 

54 

52 

51 

54 

57 

58 

59 

57 

68 

72 

64 

53 

54 

51 

50 

90 

97.1 

MDJ 

45 

49 

37 

35 

34 

35 

40 

43 

41 

44 

45 

37 

27 

34 

39 

30 

31 

35 

38 

49 

53 

55 

54 

57 

50 

50 

43 

34 

35 

36 

29 

40.8 

WtNTERS 

MAX 

61 

64 

61 

61 

54 

62 

58 

62 

64 

65 

64 

61 

58 

52 

46 

53 

57 

61 

60 

65 

65 

66 

62 

60 

55 

51 

49 

90 

96.9 

MIN 

47 

53 

47 

36 

38 

34 

45 

45 

45 

48 

50 

38 

26 

33 

36 

32 

30 

34 

40 

51 

54 

55 

57 

58 

53 

52 

46 

37 

39 

33 

36 

42.9 

wrnoLAND  I  UNU 

MAX 

53 

64 

65 

58 

53 

59 

56 

59 

64 

67 

60 

59 

54 

54 

49 

92 

45 

51 

59 

60 

58 

63 

65 

66 

62 

57 

54 

50 

46 

48 

56.9 

*        «  tt 

IvUN 

48 

46 

43 

37 

39 

35 

40 

43 

45 

46 

52 

41 

26 

32 

36 

30 

29 

32 

36 

49 

54 

56 

57 

59 

53 

53 

47 

37 

40 

38 

34 

42.4 

NORTHEAST  INTERIOR 

PASIN 

03 

BncA 

MAX 

57 

46 

42 

38 

33 

39 

35 

46 

48 

51 

49 

44 

34 

43 

40 

50 

32 

37 

38 

53 

57 

51 

50 

47 

46 

40 

41 

24 

26 

27 

42.3 

MIN 

16 

32 

21 

12 

14 

25 

19 

21 

30 

30 

37 

17 

6 

9 

22 

10 

6 

8 

16 

32 

33 

39 

45 

40 

37 

36 

27 

20 

18 

21 

17 

23.1 

BnDIE 

MAX 

40 

33 

27 

28 

30 

35 

36 

45 

39 

42 

36 

27 

41 

40 

44 

40 

29 

31 

36 

45 

47 

47 

41 

36 

35 

28 

15 

16 

20 

14 

34.1 

MM 

Jl 

27 

2 

.  5 

19 

.  2 

7 

12 

28 

30 

27 

9 

9 

13 

4 

20 

-  6 

4 

13 

20 

16 

31 

37 

34 

30 

27 

15 

3 

5 

2 

.  2 

14.8 

BRIDGEPORT 

MAX 

52 

47 

37 

40 

39 

36 

47 

56 

51 

56 

48 

37 

46 

52 

93 

54 

43 

39 

41 

47 

53 

58 

54 

52 

50 

45 

39 

27 

28 

34 

29 

44,7 

Mm 

39 

30 

5 

7 

25 

21 

17 

22 

24 

32 

34 

6 

0 

17 

13 

8 

5 

12 

25 

29 

34 

42 

44 

42 

37 

30 

22 

15 

-  3 

10 

11 

21,1 

CFOARVIl  LE 

MAX 

58 

48 

44 

42 

35 

38 

40 

38 

41 

45 

50 

35 

32 

42 

40 

34 

42 

46 

46 

52 

57 

51 

50 

46 

48 

33 

26 

29 

34 

42,2 

MIN 

40 

35 

29 

24 

22 

22 

25 

24 

34 

33 

25 

17 

13 

20 

20 

24 

7 

9 

31 

35 

40 

43 

46 

42 

39 

38 

28 

22 

20 

23 

18 

27,4 

OONNER   MEMORIAL  ST 

PK 

MAX 

52 

44 

48 

35 

32 

37 

33 

43 

46 

46 

44 

39 

33 

40 

42 

31 

34 

36 

40 

47 

48 

48 

44 

46 

40 

30 

24 

23 

29 

39,  I 

MIN 

23 

32 

18 

1 

6 

24 

21 

22 

31 

32 

34 

19 

0 

2 

22 

14 

6 

7 

22 

33 

33 

37 

43 

40 

36 

35 

27 

19 

19 

20 

19 

22,4 

Orvi  E  5  SSE 

MAX 

63 

50 

48 

42 

37 

40 

36 

39 

44 

50 

55 

48 

35 

44 

47 

33 

39 

45 

51 

55 

56 

57 

55 

48 

43 

37 

31 

33 

33 

44,7 

MIN 

39 

36 

30 

21 

22 

25 

27 

29 

32 

36 

38 

17 

13 

15 

31 

22 

17 

17 

25 

42 

52 

48 

43 

36 

30 

24 

23 

23 

22 

28.9 

FLEHIN6  FISH  AND  GAME 

MAX 

54 

48 

45 

33 

36 

42 

41 

50 

56 

50 

37 

35 

51 

49 

45 

34 

30 

45 

50 

50 

55 

56 

57 

51 

47 

42 

34 

32 

33 

29 

44.0 

MIN 

38 

35 

19 

26 

24 

28 

32 

32 

37 

34 

13 

8 

20 

29 

14 

10 

15 

28 

27 

41 

44 

49 

43 

35 

39 

30 

22 

19 

20 

12 

27.4 

FORT  BIDWELL 

MAX 

48 

44 

43 

36 

40 

40 

39 

40 

47 

46 

45 

43 

33 

44 

40 

37 

29 

37 

44 

41 

50 

55 

55 

50 

50 

50 

36 

31 

30 

32 

31 

41.9 

MIN 

35 

35 

29 

23 

19 

16 

24 

30 

31 

35 

28 

13 

11 

26 

31 

22 

4 

14 

31 

32 

38 

45 

45 

41 

39 

36 

29 

21 

21 

20 

15 

27.1 

MFVERS  <.  SW 

MAX 

46 

39 

40 

36 

40 

36 

43 

48 

45 

42 

37 

32 

37 

42 

44 

39 

37 

34 

37 

40 

45 

46 

37 

22 

24 

22 

38,1 

Mm 

32 

20 

12 

8 

22 

7 

22 

30 

24 

32 

28 

9 

4 

12 

20 

13 

10 

16 

28 

31 

35 

36 

33 

30 

14 

17 

0 

20.2 

MONO  LAKE 

MAX 

57 

48 

39 

38 

40 

35 

44 

49 

56 

56 

51 

44 

37 

53 

50 

40 

45 

39 

49 

55 

60 

58 

54 

50 

50 

40 

31 

28 

33 

27 

45,4 

Mm 

24 

36 

18 

17 

24 

25 

26 

27 

28 

27 

33 

16 

13 

21 

19 

18 

15 

17 

23 

29 

34 

42 

44 

42 

37 

35 

25 

21 

9 

21 

17 

25,3 

MUAW  VALLEY 

MAX 

52 

42 

39 

39 

37 

39 

39 

45 

47 

49 

42 

37 

54 

41 

37 

^  I 

45 

36 

34 

35 

40 

48 

49 

49 

46 

39 

39 

27 

22 

23 

25 

39,3 

MIN 

24 

32 

1 1 

8 

17 

21 

21 

23 

28 

29 

33 

1 

-  4 

•  4 

27 

13 

6 

8 

10 

28 

34 

36 

43 

39 

35 

34 

25 

18 

11 

16 

11 

20.9 

SLSANVllLE  AIRPORT 

MAX 

51 

47 

44 

35 

36 

34 

38 

42 

49 

54 

50 

37 

34 

44 

50 

30 

31 

43 

47 

49 

55 

55 

56 

47 

44 

41 

32 

35 

32 

34 

42,7 

Mm 

39 

31 

25 

20 

24 

24 

28 

33 

34 

41 

37 

13 

8 

19 

30 

16 

8 

12 

31 

36 

41 

47 

48 

46 

41 

41 

26 

22 

20 

18 

17 

28,1 

TAHoE  City 

MAX 

49 

41 

37 

35 

35 

30 

33 

41 

44 

43 

43 

37 

31 

37 

36 

42 

35 

33 

35 

39 

45 

48 

47 

42 

39 

37 

27 

22 

22 

25 

37,1 

Mm 

32 

32 

18 

16 

24 

23 

26 

30 

29 

33 

33 

18 

15 

20 

27 

20 

14 

18 

29 

32 

32 

35 

41 

38 

35 

33 

25 

18 

16 

19 

14 

29.6 

TFRMO 

MAX 

44 

40 

35 

33 

42 

33 

37 

38 

42 

52 

52 

33 

34 

43 

40 

33 

28 

35 

40 

44 

44 

50 

49 

50 

44 

40 

33 

28 

29 

28 

24 

Mm 

37 

31 

18 

17 

19 

12 

22 

29 

32 

35 

23 

19 

5 

25 

25 

13 

6 

15 

26 

20 

36 

40 

42 

36 

34 

32 

23 

16 

17 

11 

.  6 

22!« 

TRllCKEE  HAN6ER  STATION 

MAX 

55 

42 

40 

38 

32 

37 

37 

42 

47 

47 

45 

39 

33 

37 

37 

43 

44 

29 

41 

47 

47 

47 

45 

26 

26 

23 

25 

39*0 

Mm 

21 

31 

18 

10 

15 

22 

21 

22 

30 

32 

35 

11 

5 

13 

27 

14 

4 

4 

26 

36 

42 

39 

25 

17 

12 

19 

15 

21.0 

wrODFORDS 

MAX 

55 

45 

38 

33 

39 

35 

39 

50 

53 

55 

47 

37 

31 

52 

93 

92 

38 

42 

41 

45 

50 

52 

54 

53 

46 

44 

40 

29 

28 

33 

28 

43  2 

•       «  • 

14m 

39 

32 

20 

17 

26 

22 

2T 

29 

33 

42 

36 

16 

15 

26 

27 

29 

12 

17 

31 

33 

41 

44 

44 

42 

4l 

33 

25 

19 

18 

23 

15 

2e!2 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

AVILA  BFACH 

MAX 

71 

68 

67 

67 

72 

70 

80 

74 

68 

73 

62 

68 

68 

65 

60 

60 

60 

62 

62 

62 

63 

70 

60 

60 

60 

60 

57 

96 

69,2 

Mm 

48 

52 

49 

47 

45 

44 

46 

47 

52 

46 

49 

45 

47 

35 

42 

47 

43 

46 

51 

50 

57 

51 

57 

57 

52 

52 

50 

47 

40 

43 

40 

47,6 

BFN  LOMONO 

MAX 

63 

60 

61 

59 

58 

57 

58 

57 

60 

55 

56 

51 

54 

53 

56 

58 

60 

59 

61 

62 

66 

63 

62 

58 

55 

49 

52 

48 

47 

97,0 

Mm 

49 

49 

45 

40 

35 

31 

34 

38 

39 

44 

47 

32 

33 

32 

33 

34 

35 

38 

40 

46 

53 

57 

56 

57 

57 

53 

45 

40 

39 

37 

38 

42,2 

BERKELEY 

MAX 

59 

59 

59 

54 

57 

58 

61 

59 

55 

56 

58 

56 

54 

50 

59 

61 

60 

62 

61 

60 

56 

57 

54 

49 

49 

51 

47 

95,9 

Mm 

52 

52 

45 

42 

45 

47 

47 

53 

51 

46 

40 

41 

38 

46 

44 

41 

45 

47 

53 

56 

52 

53 

54 

54 

SO 

45 

41 

41 

41 

37 

46,6 

BURLINQAME 

MAX 

65 

62 

59 

55 

56 

65 

55 

62 

62 

63 

58 

55 

55 

54 

53 

62 

62 

63 

64 

64 

64 

62 

62 

59 

59 

93 

54 

52 

58,7 

Mm 

50 

55 

44 

38 

44 

40 

47 

44 

52 

50 

51 

36 

33 

35 

46 

47 

40 

43 

47 

54 

54 

55 

59 

58 

54 

54 

48 

41 

40 

36 

37 

46,2 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

65 

61 

61 

62 

65 

66 

65 

72 

67 

68 

59 

59 

67 

69 

56 

59 

65 

66 

68 

66 

63 

62 

58 

57 

52 

49 

95 

48 

61,2 

Mm 

45 

50 

43 

34 

39 

35 

43 

40 

45 

43 

49 

31 

32 

36 

47 

32 

32 

36 

45 

48 

49 

56 

60 

58 

50 

49 

45 

39 

33 

34 

36 

42,5 

CROCKETT 

MAX 

58 

63 

63 

60 

55 

62 

57 

61 

63 

62 

60 

58 

58 

51 

54 

49 

57 

61 

63 

63 

64 

63 

66 

64 

61 

56 

92 

54 

54 

56,4 

Mm 

49 

54 

45 

38 

39 

38 

46 

43 

48 

52 

53 

35 

34 

36 

38 

43 

3S 

39 

43 

52 

55 

58 

59 

58 

54 

55 

47 

40 

39 

31 

37 

45.2 

SILROY 

MAX 

60 

65 

65 

61 

56 

56 

62 

61 

66 

62 

63 

57 

59 

59 

63 

56 

55 

56 

62 

62 

63 

67 

67 

64 

58 

57 

93 

47 

91 

59.4 

Mm 

48 

47 

40 

32 

40 

32 

32 

41 

44 

42 

39 

31 

28 

27 

26 

46 

34 

34 

33 

49 

51 

51 

46 

58 

50 

52 

48 

39 

36 

95 

34 

40.2 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

61 

58 

60 

59 

55 

56 

58 

62 

60 

56 

55 

52 

56 

56 

58 

99 

56 

54 

54 

54 

55 

60 

60 

59 

57 

56 

96 

9T 

94 

98 

94 

56.8 

Mm 

51 

55 

44 

40 

46 

49 

50 

47 

50 

51 

51 

40 

40 

40 

43 

44 

38 

43 

44 

42 

44 

46 

57 

56 

53 

53 

48 

41 

41 

40 

36 

46.0 

HOLLISTER 

MAX 

71 

63 

61 

60 

62 

62 

61 

67 

62 

65 

60 

60 

62 

65 

54 

59 

65 

65 

64 

66 

65 

66 

56 

96 

53 

46 

96 

48 

Mm 

48 

47 

40 

32 

39 

32 

43 

39 

38 

46 

51 

31 

26 

28 

42 

38 

30 

32 

45 

48 

48 

54 

56 

55 

48 

50 

48 

38 

37 

33 

39 

4l!l 

KINS  CITY 

MAX 

66 

64 

65 

60 

62 

66 

64 

66 

67 

66 

63 

61 

65 

67 

60 

59 

55 

64 

63 

64 

70 

70 

66 

65 

64 

59 

54 

93 

99 

92 

62  .  9 

Mm 

48 

52 

43 

30 

41 

32 

40 

37 

49 

47 

50 

31 

24 

27 

37 

35 

35 

40 

48 

52 

56 

56 

58 

59 

52 

54 

50 

41 

32 

39 

38 

42.9 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

58 

62 

61 

58 

55 

55 

55 

58 

65 

62 

60 

55 

55 

53 

49 

55 

60 

63 

64 

65 

66 

64 

60 

60 

54 

49 

90 

*« 

97,2 

Mm 

44 

52 

43 

32 

33 

35 

41 

41 

42 

48 

52 

35 

32 

30 

31 

39 

33 

36 

39 

50 

54 

57 

59 

56 

53 

52 

46 

39 

38 

37 

39 

42.9 

LOS  OATOS 

MAX 

64 

61 

58 

61 

57 

58 

60 

66 

62 

64 

62 

56 

56 

58 

52 

52 

52 

51 

58 

61 

68 

64 

68 

65 

64 

60 

58 

49 

90 

91 

♦7 

98.5 

Mm 

48 

48 

40 

35 

42 

35 

45 

42 

52 

48 

49 

36 

31 

31 

41 

43 

39 

38 

46 

52 

56 

58 

59 

56 

53 

53 

39 

36 

97 

97 

44.1 

M4RTINE7   FIRE  STATION 

MAX 

59 

63 

62 

59 

55 

58 

56 

59 

64 

63 

61 

58 

57 

51 

46 

50 

53 

46 

57 

59 

63 

63 

66 

64 

69 

66 

61 

94 

90 

91 

92 

97,8 

Mm 

48 

49 

48 

37 

40 

37 

39 

44 

44 

51 

54 

32 

31 

32 

37 

43 

35 

37 

37 

48 

56 

60 

60 

59 

55 

55 

40 

40 

38 

38 

37 

49,9 

MONTEREY 

MAX 

60 

60 

58 

56 

60 

62 

62 

64 

57 

62 

56 

56 

65 

67 

58 

53 

53 

55 

57 

63 

63 

64 

61 

60 

58 

58 

57 

92 

92 

93 

48 

98.9 

Mm 

50 

54 

48 

42 

44 

41 

47 

44 

51 

49 

49 

38 

35 

46 

49 

42 

37 

45 

46 

50 

56 

58 

58 

55 

53 

51 

48 

42 

39 

40 

40 

46. T 

See  Beference  Notes  Following  Slatton  Index 
-  431  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued    

Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

30 

31 

Ave 

MrPBO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

65 
47 

59 
47 

60 
44 

57 

38 

63 
44 

65 
43 

62 

42 

65 
49 

69 
46 

63 
44 

63 
50 

56 
42 

61 
45 

63 
35 

61 
36 

59 
42 

58 
39 

60 

57 
5 1 

59 

62 

65 
55 

62 
57 

63 
58 

61 
51 

61 
91 

59 
53 

56 
46 

59 
36 

92 
41 

94 
41 

60.9 
46.1 

MnuNT  Diablo  n  gate 

MAX 

69 
50 

57 
47 

52 
39 

55 
40 

55 
38 

55 
40 

58 
43 

59 
45 

56 
46 

62 
45 

54 
46 

55 
39 

50 

56 
39 

57 

47 

47 

49 

56 

51 

53 

54 
50 

57 
52 

56 
53 

57 
47 

92 
47 

91 
39 

44 

33 

43 
33 

40 
34 

40 
28 

93.2 
41.9 

MruNT  HAMILTON 

MAX 

49 
45 

46 

46 
32 

42 
33 

48 

33 

51 
37 

50 
43 

51 
45 

51 

47 
42 

45 
35 

41 

30 

55 
35 

56 
4 1 

47 
39 

49 

44 
34 

35 

43 

45 

47 

51 
46 

53 
42 

46 
42 

42 
33 

34 
27 

31 
27 

46.1 
37.0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

76 
38 

65 
45 

65 
41 

60 
33 

58 
35 

63 
35 

66 
39 

63 
37 

67 
40 

66 
43 

62 
46 

60 
32 

60 
29 

68 
1 9 

66 
24 

62 
35 

53 
36 

53 
36 

53 

56 

62 

64 
52 

67 
55 

70 
56 

69 
51 

67 
49 

60 
49 

56 
38 

93 
29 

92 
30 

92 
33 

61.8 
39.6 

NFWARK 

MAX 

65 
49 

63 
55 

62 
47 

58 
41 

59 
40 

59 
46 

65 
46 

61 
52 

63 
53 

57 
36 

54 
37 

53 
45 

54 
40 

55 

63 

63 
56 

64 

60 

65 
60 

61 
56 

61 
42 

92 
43 

48 
42 

49 
39 

98.9 
46.7 

OAKLAND  wB  AIRPORT 

MAX 

59 
52 

59 
52 

58 
45 

54 
43 

60 
47 

58 
46 

56 
49 

58 
47 

61 
53 

56 
53 

57 
44 

54 
39 

55 
43 

52 
38 

54 
49 

52 
43 

53 
41 

52 
46 

56 
49 

61 

60 
57 

62 
58 

62 
59 

61 
57 

58 
96 

60 
54 

56 
46 

51 
45 

50 
49 

90 
43 

49 
38 

96.4 
48.2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

54 
47 

63 
54 

62 
44 

57 
33 

52 
37 

54 
35 

53 
46 

56 
43 

62 
44 

65 
47 

63 
51 

57 
32 

57 

30 

55 
29 

54 
34 

52 
46 

53 
35 

50 
35 

56 
46 

62 
50 

65 
52 

61 
48 

65 
60 

67 
60 

91 
39 

94 
36 

48 
36 

57.4 
42.6 

PA^O  ROBLES 

MAX 
MIN 

72 
42 

65 
47 

62 
40 

67 
26 

60 
34 

66 
27 

63 
34 

66 
33 

65 
39 

63 
39 

64 

40 

60 
37 

63 
22 

66 
20 

64 
25 

56 
44 

55 
34 

53 
32 

60 
46 

61 
52 

62 
55 

66 
55 

69 
53 

68 
57 

66 
94 

64 
46 

59 
50 

55 
40 

50 
29 

93 
36 

90 
36 

61.8 
39.5 

PAHO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

65 
44 

64 
46 

58 
32 

59 
28 

59 
37 

65 
32 

60 
35 

65 
34 

64 

39 

63 
43 

61 
41 

58 
31 

60 
24 

66 
2  3 

60 
28 

51 
32 

55 

30 

51 

61 

62 

62 

69 
54 

69 
57 

66 
52 

67 
48 

58 
50 

55 
44 

94 
31 

92 
29 

93 
36 

90 
31 

60.1 
38.5 

PINNACLFS  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIM 

66 
42 

60 
44 

59 
37 

62 
28 

61 
39 

66 
29 

66 
29 

71 
36 

64 
42 

67 
39 

59 
45 

59 
30 

62 
24 

70 
26 

62 
35 

56 
37 

55 
32 

51 

55 
43 

59 
5 1 

60 
53 

64 
93 

64 
55 

64 
50 

63 
42 

57 
45 

56 
43 

48 
36 

49 
28 

90 
27 

45 

31 

59.7 
38.2 

PISMO  BEACH 

MAX 

65 
48 

63 
50 

60 
45 

62 
45 

65 
44 

66 
43 

66 
43 

72 
46 

67 
44 

66 

61 
47 

63 

64 
36 

62 
36 

66 

61 
40 

59 

55 
46 

57 
48 

60 

62 
58 

60 
56 

60 
57 

58 
56 

65 
51 

56 
92 

56 
93 

56 
49 

99 
38 

93 
43 

91 
42 

61.1 
46.6 

POINT  PlEORAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

57 
47 

61 
48 

60 
44 

60 
41 

65 
44 

64 
•.6 

61 
42 

61 
45 

59 
47 

56 
43 

56 
48 

61 
41 

59 
41 

62 
40 

61 
44 

59 
4 1 

58 
4 1 

54 

56 
45 

57 

57 
50 

58 
53 

60 
52 

60 
54 

60 
52 

98 
48 

98 
49 

56 
39 

92 
37 

99 
42 

92 
34 

98.9 
44.7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

57 
46 

60 
54 

64 
43 

58 
32 

55 
34 

59 
36 

54 
40 

59 
44 

64 
42 

64 
48 

62 
54 

59 
29 

60 
30 

51 

30 

46 
35 

51 
44 

53 
35 

46 

56 
39 

61 
46 

64 
48 

62 
48 

63 
47 

63 
99 

65 
55 

63 
54 

63 
49 

56 
39 

90 
37 

52 
34 

92 
33 

97.9 
41.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

62 
38 

58 

38 

55 
34 

55 
21 

57 
38 

61 
23 

62 
31 

60 
30 

62 
36 

64 
29 

58 
39 

57 
25 

58 
16 

67 
19 

55 
26 

45 

32 

50 
32 

45 
25 

50 
40 

55 
47 

53 
44 

59 
50 

63 
95 

63 
55 

59 

38 

93 
40 

92 
39 

94 
32 

44 
23 

46 
32 

42 

30 

59.6 
34.1 

RFOWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

67 
50 

64 
55 

61 
44 

57 
35 

60 
39 

73 
35 

60 
47 

66 
43 

64 
51 

63 
47 

59 
52 

59 
34 

56 
31 

55 
33 

53 
47 

56 
47 

52 
36 

55 
39 

59 
48 

65 
48 

62 
57 

65 
56 

66 
51 

71 
60 

63 
56 

60 
55 

60 
47 

94 

40 

49 

38 

SO 
37 

90 
36 

99.9 
4S.1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

67 
49 

64 
55 

61 
46 

61 
42 

56 
44 

59 
44 

56 
48 

59 
47 

62 
51 

61 
53 

56 
54 

60 
40 

!7 
43 

52 
37 

56 
42 

53 
46 

53 
41 

50 
42 

57 
44 

60 
52 

64 
56 

62 
59 

63 
56 

61 
59 

66 
56 

99 
99 

59 
49 

94 
41 

92 
43 

93 
43 

93 
38 

98.3 
47.6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

59 
50 

61 
50 

58 
38 

55 
30 

55 
36 

53 
35 

57 
39 

56 
40 

63 
39 

55 
50 

54 
48 

53 
27 

49 
31 

46 
27 

50 
42 

50 
35 

50 
30 

49 
33 

56 
45 

59 
51 

59 
50 

60 
56 

59 
54 

60 
54 

56 
93 

96 
92 

56 
49 

48 
36 

49 
39 

46 

37 

46 

31 

94.2 
41.4 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

61 
50 

63 
52 

61 
40 

57 
33 

66 
4  1 

67 
38 

66 
40 

62 
49 

63 
48 

62 

57 
51 

59 
32 

64 

33 

69 
36 

56 
40 

61 
44 

57 
34 

53 

56 
47 

65 
48 

65 
56 

64 

55 

65 
60 

63 
59 

63 
48 

62 
91 

98 
46 

91 
39 

48 
36 

93 
38 

90 
39 

60.3 
44.1 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
55 

68 
53 

60 
40 

56 
35 

63 
42 

64 
40 

65 
46 

66 
41 

62 
52 

62 
90 

57 
46 

60 

64 
35 

67 
40 

62 

52 
3  5 

56 
36 

54 

59 

66 

66 
56 

66 
98 

66 
61 

64 
96 

63 
92 

99 
54 

97 
49 

61.7 
46.3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

72 
41 

65 
4  1 

60 
36 

58 
27 

61 
41 

71 
30 

63 
38 

66 
34 

66 
34 

66 
35 

64 

60 
27 

59 

22 

67 
27 

63 
26 

62 
33 

54 
35 

52 

61 
41 

58 
45 

63 
55 

65 
54 

66 
52 

68 
53 

65 
48 

60 
48 

97 
46 

52 
37 

93 
39 

92 
28 

46 
33 

61.4 
38.3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
43 

55 
52 

54 
5  V 

54 
48 

56 

43 

56 
4 1 

55 
48 

57 

57 
52 

55 
52 

55 
39 

57 
39 

55 
36 

52 
42 

57 
46 

54 

53 
40 

54 
46 

60 
46 

60 
54 

62 
55 

62 
57 

62 
56 

59 
54 

57 
54 

57 
54 

96 
54 

61 
94 

99 
91 

95 
42 

92 
44 

96.8 
47.9 

SAN  FRANCISCO  UB  AP 

MAX 
MIN 

60 
50 

60 
5 1 

58 
43 

53 
38 

55 
43 

56 
43 

57 
48 

60 
45 

58 
5 1 

60 
5 1 

57 
42 

55 
36 

53 

51 
36 

53 
48 

52 
45 

50 
43 

51 

58 
47 

61 
56 

61 
57 

64 
59 

63 
59 

61 
95 

56 
54 

60 
52 

54 
44 

90 
41 

51 
40 

92 

37 

90 
37 

56.2 
46.3 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

60 
51 

61 
53 

58 
49 

57 
46 

59 
49 

56 
48 

60 
53 

61 
52 

61 
52 

57 
53 

57 
50 

58 
49 

57 
49 

53 
44 

53 
49 

53 
47 

51 
45 

54 
47 

60 
50 

63 
57 

63 
56 

65 
60 

62 
59 

60 
95 

57 
56 

60 
54 

55 
47 

91 
41 

92 
43 

S3 
44 

48 

40 

97.3 
90.0 

SAN  6REG0RI0  2  SE 

MAX 
MIN 

60 
49 

61 
52 

59 
39 

58 
35 

57 
46 

59 
40 

58 
47 

59 
43 

56 
50 

56 
48 

56 
46 

59 
35 

62 
40 

63 
33 

56 
47 

56 
38 

54 

36 

54 
43 

61 
48 

58 
54 

60 
57 

61 
58 

61 
58 

60 
59 

59 
54 

58 
53 

57 
45 

52 
40 

90 
37 

91 
36 

49 

33 

97.5 
49.0 

SAN  JOSF 

MAX 
MIN 

68 
49 

63 
53 

59 
42 

60 
36 

59 
4  1 

59 
34 

59 

64 
42 

62 
40 

64 
51 

62 
51 

58 
36 

56 
29 

57 
32 

54 
46 

55 
46 

53 
35 

53 
39 

59 
47 

65 
53 

64 
56 

63 
57 

67 
59 

66 
99 

65 
54 

56 
53 

58 
48 

54 
40 

51 
38 

99 
37 

46 
37 

99.3 
44.7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

78 

66 

62 

59 

66 

67 

69 

66 
49 

69 
50 

65 

66 
46 

60 
42 

63 

67 
37 

66 
40 

66 
38 

60 
41 

59 
42 

53 
46 

57 
50 

60 
54 

62 
55 

61 
54 

63 
98 

62 
52 

63 
92 

60 
52 

56 
44 

93 
35 

53 
34 

93 
36 

62.4 
49.6 

SAN  MATFO 

MAX 
MIN 

64 

61 

59 

54 
39 

56 

58 

60 
5  1 

63 
49 

61 
5  3 

62 

57 
50 

57 
41 

56 
36 

52 
37 

54 
5 1 

54 
47 

51 
41 

52 
46 

62 
48 

63 
55 

60 
57 

65 
57 

66 
61 

63 
57 

61 
55 

61 
96 

96 
46 

51 
42 

56 
42 

92 
40 

48 
38 

98.1 
48.1 

-SANTA   CLARA  UNIVfBSITY 

MAX 
Mm 

64 

63 

64 
40 

60 
39 

59 
38 

60 
43 

60 
36 

66 

64 
48 

65 
5 1 

65 
44 

58 
37 

57 
31 

58 
33 

55 
46 

54 
49 

54 
51 

55 
36 

62 
36 

65 
54 

63 
57 

65 
58 

69 
60 

68 
55 

64 
53 

99 
49 

93 
40 

53 
41 

93 
40 

53 
39 

99 

43 

60.1 

44.5 

SANTA  Cruz 

MAX 

Mm 

64 
43 

65 
50 

62 
40 

56 
33 

64 
39 

65 
34 

66 
45 

62 
42 

62 
46 

61 
42 

58 
48 

60 
35 

65 
26 

65 
31 

63 
47 

55 
36 

56 
33 

53 
39 

58 
38 

59 
39 

56 
47 

61 
93 

62 
57 

67 
57 

62 
54 

57 
53 

99 
47 

56 
39 

48 
38 

94 
37 

90 
36 

99.8 
42.2 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

55 
45 

59 
53 

59 
42 

58 
40 

57 

43 

58 
41 

56 
46 

59 
46 

62 
46 

61 
49 

56 
50 

58 
37 

57 
36 

54 

36 

56 
35 

50 
43 

54 
38 

57 
43 

53 
43 

60 
49 

63 
53 

59 
55 

58 
56 

60 
57 

58 
53 

56 
53 

58 
46 

54 

39 

90 
39 

47 

39 

91 

36 

56.9 
44.8 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

Mm 

55 
48 

63 
50 

63 
38 

60 
32 

57 
34 

59 
35 

56 
35 

59 
40 

67 
42 

66 
47 

63 
52 

61 
27 

57 
27 

53 
29 

48 
34 

50 
37 

55 
29 

50 
32 

55 
40 

61 
51 

65 
55 

61 
58 

63 
59 

63 
59 

66 
54 

62 
54 

60 
46 

55 
36 

92 
38 

50 
37 

91 
32 

98.3 
41.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
•      «  tt 

MAX 
MIN 

65 
43 

61 
52 

64 
39 

60 
34 

58 

40 

61 
37 

65 
41 

65 
44 

65 
47 

62 
46 

63 
49 

58 
34 

60 
32 

62 
33 

67 
38 

62 
40 

53 
38 

56 
40 

56 
45 

55 
52 

63 
54 

52 

56 

57 

54 

53 

57 
47 

40 

37 

47 
36 

36 

99.7 
43.6 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FiBREBOArD  ml 

MAX 

Mm 

62 
48 

65 
55 

65 
47 

59 
37 

53 
45 

62 
39 

56 
43 

61 
45 

65 
50 

64 
46 

63 
49 

60 
37 

56 
31 

51 
34 

47 
36 

50 
45 

55 
37 

47 
35 

54 
36 

63 
52 

63 
56 

63 
56 

67 
59 

37 

63 
46 

56 
39 

96 
38 

49 
39 

51 
37 

98.9 
43.3 

ANTIOCH   PUMPING  PLANT 

MAX 
Mm 

53 
47 

65 
51 

64 
45 

59 
34 

53 
35 

59 
35 

55 
38 

59 
42 

66 
42 

65 
44 

63 
47 

61 
36 

57 
27 

51 

26 

44 
35 

50 
42 

54 
32 

47 
33 

46 
35 

61 
47 

62 
52 

55 

57 

58 

52 

53 

45 

36 

36 

36 

33 

97.9 
41.7 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

72 
42 

59 
45 

52 
38 

50 
33 

57 
34 

57 
36 

60 
37 

62 
37 

60 
36 

54 

37 

56 
37 

55 
37 

48 
30 

56 
32 

61 
33 

59 
29 

51 
30 

51 
31 

55 
33 

54 
34 

64 
44 

64 
49 

61 
52 

63 
52 

60 
42 

62 
41 

57 
42 

50 
37 

43 

28 

47 

29 

49 
32 

56.4 
37.1 

Al'BFRRY 

MAX 

Mm 

BakersfielD  wB  Airport 

MAX 

Mm 

58 
38 

61 
47 

58 
42 

61 
41 

59 
44 

62 
35 

59 
39 

59 
37 

57 
45 

59     64  56 
47     45  38 

See  Reference  ti 

49     49  51 
26     29  27 
otea  Following  Stall 

52  54 
30  40 
OQ Index 

53 
32 

64 
45 

70 
54 

71 
52 

72 
53 

73 
60 

75 
55 

66 
51 

65 
46 

61 

50 

52 
36 

54 

37 

52 
40 

48 
39 

59.5 
41.9 

-  432  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

B4LCH  POWER  HOUSE 

MAX 

61 

56 

50 

52 

54 

52 

53 

54 

52 

52 

51 

49 

48 

54 

94 

54 

51 

50 

48 

55 

56 

58 

59 

59 

57 

56 

52 

45 

44 

45 

44 

92.4 

MIN 

40 

38 

36 

38 

42 

39 

39 

39 

38 

32 

32 

34 

41 

45 

46 

50 

51 

53 

44 

45 

44 

37 

30 

30 

33 

40,  1 

Rl  ACKfciEl  LS  CORNER 

MAX 

62 

65 

58 

60 

59 

60 

58 

59 

55 

61 

63 

54 

52 

52 

52 

45 

52 

52 

66 

64 

69 

72 

70 

73 

68 

61 

58 

54 

55 

93 

47 

99.0 

MIN 

38 

39 

36 

29 

3 1 

4 1 

29 

32 

46 

48 

49 

54 

59 

49 

48 

52 

41 

29 

34 

29 

26 

36,7 

BbTTONWILLOW 

MAX 

63 

61 

65 

60 

62 

61 

62 

59 

62 

58 

64 

61 

56 

54 

52 

50 

46 

53 

60 

69 

69 

73 

76 

70 

77 

66 

64 

61 

55 

93 

93 

61.1 

MIN 

32 

29 

33 

42 

44 

26 

2  8 

29 

38 

29 

31 

5 1 

46 

48 

55 

59 

52 

45 

47 

45 

30 

33 

32 

36,9 

calaverss  bis  trees 

MAX 

60 

48 

42 

42 

43 

51 

50 

53 

52 

56 

47 

44 

45 

96 

50 

52 

49 

49 

46 

40 

44 

46 

52 

48 

61 

43 

41 

33 

27 

28 

30 

46,2 

MIN 

24 

22 

24 

33 

3 1 

20 

22 

27 

24 

21 

21 

27 

35 

39 

42 

48 

46 

40 

38 

31 

24 

23 

20 

20 

29,6 

CAMP  PARDEE 

MAX 

?3 

59 

61 

57 

55 

57 

57 

59 

61 

60 

57 

55 

52 

94 

52 

47 

47 

49 

50 

56 

59 

60 

62 

65 

62 

61 

55 

54 

44 

42 

47 

99.1 

MIN 

43 

46 

46 

48 

43 

42 

34 

43 

42 

38 

44 

48 

53 

57 

58 

57 

53 

50 

47 

38 

32 

37 

39 

44,3 

CATHEVS   VY   BULL    RUN  RM 

MAX 

64 

60 

57 

54 

55 

56 

61 

59 

55 

55 

55 

53 

47 

94 

60 

58 

49 

48 

54 

56 

63 

60 

63 

65 

62 

59 

53 

52 

44 

42 

49 

95.9 

MIN 

34 

32 

38 

38 

29 

29 

32 

30 

38 

30 

40 

48 

49 

54 

57 

56 

46 

45 

44 

36 

32 

35 

32 

39.7 

CWFRRY  VALLEY  DAM 

MAX 

62 

53 

43 

45 

47 

50 

51 

55 

60 

56 

55 

44 

46 

54 

57 

54 

53 

50 

43 

40 

44 

44 

51 

51 

51 

40 

34 

31 

28 

33 

47.6 

MIN 

24 

36 

3 1 

" 

22 

^' 

30 

26 

25 

25 

29 

32 

37 

39 

42 

45 

35 

31 

24 

22 

23 

20 

29.6 

CrAL INGa 

MAX 

62 

65 

61 

63 

61 

59 

61 

63 

55 

62 

59 

60 

58 

55 

52 

49 

52 

49 

59 

63 

64 

70 

72 

72 

66 

60 

61 

55 

55 

58 

49 

99.6 

MIN 

34 

39 

44 

46 

36 

26 

" 

29 

42 

38 

36 

45 

43 

56 

55 

6 1 

59 

44 

49 

49 

42 

31 

36 

36 

41.2 

CCRCORAn   IRRIG  0!ST 

MAX 

;e 

55 

63 

60 

60 

60 

61 

59 

60 

53 

60 

56 

50 

45 

45 

45 

46 

52 

54 

61 

67 

67 

72 

68 

72 

65 

60 

62 

54 

52 

93 

98.0 

1«>1IN 

46 

36 

32 

" 

37 

43 

39 

33 

30 

3 1 

41 

29 

30 

52 

50 

52 

56 

60 

46 

47 

48 

42 

34 

34 

37 

40,9 

OFNAIP    1  NNE 

MAX 

64 

68 

58 

55 

58 

59 

60 

61 

60 

60 

56 

45 

53 

49 

48 

46 

50 

48 

58 

66 

61 

66 

70 

66 

63 

56 

59 

52 

46 

55 

49 

97.1 

MIN 

47 

48 

39 

29 

42 

30 

42 

39 

46 

42 

45 

34 

26 

34 

33 

42 

37 

29 

45 

50 

55 

55 

58 

58 

46 

49 

46 

36 

36 

36 

39 

41.6 

DliDl  EyS 

MAX 

60 

50 

52 

50 

54 

56 

55 

59 

57 

56 

48 

51 

53 

61 

53 

46 

51 

46 

46 

53 

51 

54 

59 

56 

52 

49 

48 

36 

32 

36 

38 

90.6 

MIN 

45 

39 

38 

24 

34 

26 

34 

33 

39 

32 

32 

25 

20 

23 

26 

22 

26 

22 

33 

43 

49 

47 

53 

45 

40 

38 

33 

30 

25 

32 

24 

33.3 

El ECTRA  POWER  MOUSE 

MAX 

57 

57 

57 

56 

60 

59 

61 

65 

62 

58 

54 

54 

54 

55 

55 

49 

50 

49 

53 

57 

59 

61 

61 

60 

59 

55 

54 

50 

39 

46 

40 

99,0 

MDJ 

48 

49 

45 

34 

34 

33 

33 

43 

44 

44 

50 

33 

30 

34 

35 

40 

43 

33 

41 

50 

48 

54 

55 

56 

50 

48 

46 

36 

37 

38 

33 

41.6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

58 

64 

64 

58 

58 

64 

62 

62 

54 

60 

56 

51 

46 

50 

46 

44 

48 

46 

56 

62 

64 

73 

72 

72 

65 

58 

55 

48 

53 

55 

46 

97,3 

MIN 

43 

40 

36 

30 

38 

36 

41 

36 

45 

28 

25 

30 

27 

41 

36 

27 

43 

50 

52 

53 

60 

50 

46 

45 

45 

40 

32 

35 

35 

39,1 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

50 

62 

59 

58 

59 

60 

60 

59 

54 

60 

55 

48 

43 

49 

45 

47 

51 

48 

61 

66 

65 

70 

68 

70 

64 

57 

59 

52 

50 

53 

49 

56,9 

MIN 

34 

40 

39 

36 

" 

39 

36 

30 

46 

5 1 

54 

56 

60 

52 

48 

49 

45 

36 

34 

36 

34 

41.4 

FPIANT  KOVERNMENT  CAMP 

MAX 

63 

51 

63 

59 

56 

58 

59 

54 

58 

52 

59 

55 

46 

49 

49 

44 

47 

51 

50 

59 

66 

64 

67 

68 

68 

63 

96 

56 

51 

47 

93 

96,2 

MIN 

36 

37 

40 

44 

39 

36 

36 

36 

34 

34 

47 

54 

57 

56 

59 

45 

46 

49 

43 

33 

37 

36 

41.6 

6IANT  FOREST 

MAX 

47 

46 

35 

32 

36 

36 

36 

40 

44 

41 

45 

39 

34 

40 

45 

40 

43 

41 

34 

33 

40 

42 

44 

45 

44 

44 

39 

32 

29 

26 

27 

38,9 

MIN 

34 

20 

19 

2 1 

22 

23 

29 

30 

3 1 

2 1 

24 

26 

25 

26 

24 

24 

21 

31 

33 

35 

35 

30 

30 

30 

23 

9 

10 

13 

29.1 

sLennvii  LE 

MAX 

52 

51 

45 

54 

50 

56 

59 

57 

46 

54 

52 

48 

55 

64 

62 

49 

56 

51 

56 

59 

97 

59 

62 

57 

56 

53 

51 

42 

42 

41 

39 

92.6 

MIN 

32 

" 

3  5 

24 

37 

26 

27 

l9 

28 

29 

36 

38 

2 1 

26 

23 

19 

l9 

24 

29 

41 

35 

42 

32 

48 

45 

41 

32 

3 1 

1 1 

30 

23 

30.2 

GRANT  SROVE 

MAX 

5<! 

46 

35 

33 

37 

47 

43 

45 

51 

46 

46 

39 

40 

50 

51 

45 

49 

43 

33 

34 

42 

48 

47 

47 

44 

41 

38 

30 

23 

25 

27 

41.9 

MIN 

38 

33 

20 

20 

22 

24 

26 

30 

32 

33 

34 

23 

2  3 

32 

29 

29 

31 

27 

25 

29 

3 1 

36 

41 

38 

31 

32 

29 

22 

10 

1 1 

16 

27.7 

MANFORO 

MAX 

53 

65 

60 

60 

62 

61 

62 

59 

55 

60 

57 

56 

46 

46 

49 

45 

52 

49 

61 

67 

67 

70 

69 

74 

68 

63 

60 

57 

92 

93 

91 

96.2 

Mm 

4 1 

45 

40 

29 

45 

29 

39 

35 

40 

36 

42 

30 

3 1 

27 

37 

41 

25 

42 

50 

49 

52 

57 

56 

45 

45 

49 

40 

31 

39 

35 

40.0 

HFTCH  HFTCHV 

MAX 

57 

57 

45 

46 

46 

49 

55 

55 

59 

93 

46 

43 

44 

92 

52 

47 

49 

41 

43 

44 

47 

55 

54 

93 

45 

45 

37 

32 

30 

94 

47.0 

MIN 

4 1 

40 

28 

26 

34 

27 

35 

36 

32 

34 

29 

^' 

26 

26 

25 

23 

25 

27 

" 

39 

43 

46 

46 

41 

38 

32 

26 

29 

26 

26 

32.2 

hi/ntington  lake 

MAX 

51 

40 

40 

38 

38 

39 

41 

50 

♦  5 

46 

40 

36 

47 

46 

42 

45 

43 

36 

34 

36 

38 

43 

45 

43 

38 

36 

34 

25 

19 

25 

21 

36.9 

MIN 

33 

30 

1 1 

1  3 

1  3 

17 

25 

26 

26 

27 

32 

14 

17 

23 

20 

21 

2 1 

19 

23 

30 

30 

32 

37 

35 

26 

27 

24 

16 

4 

17 

12 

22,6 

IRRU 

MAX 

63 

57 

52 

55 

57 

59 

57 

61 

56 

98 

55 

52 

93 

69 

94 

45 

45 

45 

51 

56 

57 

65 

62 

64 

64 

56 

56 

43 

41 

45 

47 

MIN 

50 

44 

37 

36 

36 

38 

35 

40 

44 

43 

46 

35 

3 1 

40 

43 

31 

30 

35 

40 

48 

51 

52 

56 

55 

45 

41 

43 

33 

30 

33 

31 

40^4 

KFRN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

60 

55 

53 

59 

55 

59 

62 

57 

54 

56 

62 

60 

47 

54 

92 

52 

51 

92 

59 

69 

71 

67 

72 

69 

66 

65 

69 

52 

93 

50 

46 

MIN 

43 

50 

47 

42 

48 

42 

44 

43 

46 

46 

49 

43 

" 

36 

37 

37 

37 

38 

45 

52 

53 

53 

60 

59 

92 

49 

90 

43 

37 

41 

36 

49!l 

KFRN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

72 

61 

56 

59 

61 

60 

60 

60 

59 

62 

66 

67 

67 

62 

63 

63 

60 

56 

50 

57 

66 

69 

74 

66 

64 

61 

95 

46 

48 

44 

41 

MIN 

38 

49 

32 

27 

37 

37 

39 

26 

33 

" 

38 

34 

33 

26 

29 

22 

25 

36 

34 

45 

40 

4 1 

54 

55 

92 

40 

43 

35 

29 

33 

32 

36^9 

KETTLEMAN  CITY  I  SSw 

MAX 

58 

59 

64 

59 

62 

60 

60 

60 

61 

51 

59 

64 

57 

97 

46 

49 

47 

52 

53 

60 

64 

67 

71 

73 

74 

68 

62 

62 

60 

94 

54 

MIN 

43 

44 

45 

37 

44 

38 

35 

37 

39 

36 

42 

42 

32 

26 

28 

30 

42 

35 

35 

46 

45 

50 

55 

61 

93 

47 

46 

44 

32 

30 

36 

4o!9 

KFTTLEMAN  STATION 

MAX 

62 

65 

59 

62 

60 

60 

60 

62 

94 

60 

96 

99 

91 

51 

47 

48 

51 

54 

61 

64 

65 

75 

72 

74 

67 

61 

61 

95 

93 

55 

48 

99,0 

MIN 

46 

47 

46 

37 

47 

41 

42 

*5 

47 

36 

46 

34 

34 

28 

26 

41 

42 

38 

37 

50 

57 

56 

62 

60 

92 

47 

48 

41 

31 

39 

39 

43,4 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

65 

65 

63 

58 

55 

59 

59 

61 

60 

61 

97 

49 

46 

48 

50 

56 

63 

61 

64 

66 

68 

96 

56 

49 

44 

93 

97,4 

MIN 

45 

50 

39 

33 

37 

33 

35 

42 

43 

44 

37 

35 

39 

43 

43 

32 

53 

53 

56 

59 

60 

90 

46 

41 

42 

39 

36 

43,0 

LF  GRAND 

MAX 

56 

65 

59 

55 

60 

69 

60 

60 

56 

59 

57 

53 

51 

44 

44 

50 

50 

49 

61 

65 

62 

65 

67 

69 

63 

60 

59 

52 

45 

53 

90 

97,0 

MIN 

47 

46 

43 

32 

43 

31 

43 

39 

45 

40 

50 

33 

29 

32 

31 

40 

40 

29 

44 

50 

56 

55 

56 

58 

49 

49 

46 

39 

35 

39 

36 

42,4 

LEMON  Cove 

MAX 

60 

56 

55 

58 

56 

59 

59 

58 

56 

60 

58 

47 

40 

51 

51 

49 

51 

58 

60 

65 

69 

70 

67 

66 

69 

60 

57 

91 

52 

91 

44 

96,8 

MIN 

41 

40 

39 

36 

39 

34 

36 

36 

38 

38 

43 

40 

29 

27 

26 

27 

39 

32 

39 

49 

49 

52 

56 

56 

48 

43 

49 

40 

32 

36 

36 

39.6 

LINDSAY 

MAX 

59 

58 

57 

58 

60 

60 

59 

59 

58 

61 

59 

55 

45 

46 

50 

50 

51 

54 

64 

66 

69 

72 

66 

70 

64 

58 

60 

93 

54 

96 

48 

58,1 

MIN 

40 

44 

41 

35 

36 

35 

38 

33 

40 

39 

44 

40 

26 

32 

27 

32 

40 

30 

40 

41 

47 

53 

51 

56 

49 

45 

48 

40 

30 

36 

36 

39.6 

LODI 

MAX 

64 

65 

59 

55 

58 

58 

59 

63 

64 

63 

61 

55 

48 

48 

50 

53 

47 

48 

57 

64 

60 

62 

67 

69 

63 

57 

57 

49 

46 

49 

49 

97  0 

MIN 

48 

50 

39 

31 

38 

33 

44 

43 

42 

47 

50 

32 

25 

34 

40 

44 

49 

33 

44 

50 

56 

56 

98 

56 

51 

49 

46 

38 

36 

33 

43^0 

LOS  BANOS 

MAX 

65 

69 

61 

58 

61 

58 

60 

65 

62 

62 

56 

56 

54 

46 

48 

50 

91 

49 

60 

66 

65 

67 

71 

72 

67 

61 

61 

54 

47 

47 

91 

96  9 

MIN 

46 

50 

43 

32 

43 

31 

42 

40 

46 

40 

49 

37 

25 

35 

32 

44 

43 

31 

44 

47 

53 

55 

58 

56 

47 

50 

47 

38 

39 

34 

37 

42^3 

MADERA 

MAX 

58 

55 

66 

60 

57 

60 

56 

60 

60 

52 

60 

59 

90 

45 

46 

46 

46 

52 

54 

62 

66 

62 

68 

69 

69 

64 

96 

58 

93 

49 

94 

Mm 

44 

49 

43 

36 

39 

34 

44 

40 

45 

37 

43 

37 

30 

34 

30 

32 

41 

31 

35 

49 

53 

56 

59 

60 

49 

49 

90 

43 

36 

37 

39 

42!l 

MANDEVIl  LE  ISLAND 

MAX 

64 

62 

59 

58 

58 

55 

59 

64 

62 

60 

59 

55 

90 

43 

49 

53 

50 

49 

58 

60 

60 

62 

61 

64 

62 

59 

62 

60 

61 

60 

62 

56,1 

Mm 

49 

55 

45 

33 

41 

34 

45 

42 

49 

46 

51 

37 

27 

39 

41 

45 

37 

35 

42 

51 

55 

51 

50 

50 

49 

37 

42 

37 

40 

42 

37 

42,9 

MARICOPA 

MAX 

61 

66 

56 

59 

58 

59 

58 

62 

61 

61 

69 

56 

90 

99 

93 

92 

93 

96 

72 

67 

72 

74 

75 

78 

64 

65 

64 

55 

94 

92 

46 

Mm 

47 

48 

45 

39 

44 

38 

38 

36 

42 

40 

43 

41 

26 

21 

27 

33 

32 

33 

43 

50 

51 

54 

56 

60 

93 

55 

54 

42 

32 

37 

39 

4l!8 

MFRCEO  FIRE  STATION  2 

MAX 

63 

66 

60 

60 

60 

58 

66 

62 

57 

60 

58 

54 

53 

90 

44 

46 

93 

49 

61 

66 

63 

65 

69 

67 

65 

62 

59 

55 

49 

94 

90 

56,1 

Mm 

46 

47 

43 

36 

42 

33 

43 

39 

47 

49 

37 

36 

42,2 

MODESTO 

MAX 

66 

61 

59 

55 

56 

56 

59 

63 

63 

60 

60 

54 

94 

44 

48 

50 

54 

47 

56 

64 

60 

64 

70 

65 

64 

99 

99 

54 

46 

93 

49 

57,0 

Mm 

47 

46 

39 

32 

39 

33 

43 

41 

47 

44 

41 

33 

29 

34 

33 

44 

35 

34 

43 

49 

55 

54 

57 

53 

48 

90 

43 

37 

38 

37 

32 

41,6 

NFWMAN    f  NW 

MAX 

64 

67 

59 

56 

57 

55 

59 

61 

61 

59 

58 

56 

52 

46 

91 

50 

51 

47 

57 

63 

62 

63 

72 

68 

66 

62 

58 

92 

46 

92 

46 

97,4 

Mm 

45 

49 

48 

32 

43 

31 

43 

40 

48 

43 

50 

40 

22 

33 

30 

44 

42 

32 

44 

47 

52 

54 

59 

56 

46 

91 

47 

39 

39 

34 

37 

42,9 

NORTH  Fork  ranger  sta 

MAX 

72 

62 

54 

49 

52 

55 

59 

59 

57 

50 

56 

95 

69 

55 

49 

94 

94 

46 

59 

53 

58 

60 

99 

49 

43 

42 

39 

40 

93,9 

Mm 

45 

47 

31 

29 

30 

31 

37 

35 

35 

31 

31 

29 

32 

25 

26 

28  1 

27 

42 

44 

45 

45 

52 

39 

41 

32 

23 

27 

« 

94,7 

Se»  Ref«r«nc0  Not*«  Following  Statloa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


tx>nlmuea 

Day  oi  Month 

rago 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

04KDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

S2 

4S 

62 
50 

63 
42 

57 
36 

55 
41 

67 
37 

57 
39 

56 
43 

58 
45 

60 
47 

59 
49 

51 
32 

52 
32 

50 
32 

45 
34 

48 
42 

48 
43 

49 
36 

53 
37 

52 
44 

62 
52 

60 
50 

63 
56 

65 
57 

66 
51 

61 
52 

56 
47 

56 
39 

42 
39 

45 
39 

53 
37 

55.3 
42.7 

ORANGE  COVE 

MAX 

66 
42 

54 
44 

58 
42 

57 
34 

57 
45 

57 
35 

59 
40 

59 
37 

56 
41 

55 
37 

60 
46 

55 
41 

46 
29 

40 

29 

47 

26 

50 
29 

49 
40 

50 
30 

55 
39 

60 
49 

65 
49 

66 
53 

69 
56 

66 
57 

67 
45 

60 
45 

57 
49 

56 
39 

52 
30 

51 
41 

52 
37 

56.5 
40.5 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

PORTERVILLE 

MAX 

65 
39 

59 
42 

58 
36 

58 
35 

60 
40 

60 
35 

61 
36 

60 
35 

60 
38 

57 
40 

61 
43 

63 
40 

45 
29 

44 

32 

48 
26 

51 
32 

53 
37 

53 
32 

56 
35 

65 
52 

69 
55 

72 
52 

72 
57 

69 
59 

71 
52 

62 
46 

60 
53 

60 
44 

52 
31 

55 
37 

56 

38 

59.2 
40.8 

POSEY  3  E 

MAX 

54 

32 

41 
37 

38 
30 

47 
25 

39 
26 

48 
26 

51 
28 

52 
28 

45 
26 

46 

28 

43 
29 

40 
29 

45 
27 

49 
25 

52 
25 

51 
23 

43 
22 

47 
23 

45 
26 

47 

35 

52 
36 

66 
42 

58 
41 

56 
42 

47 
36 

49 
35 

49 
29 

32 
22 

32 
11 

31 
10 

33 
13 

45.7 
27.9 

SALT    SPRINGS   PwR  HOUSE 

MAX 

54 
43 

51 
42 

48 
34 

47 
32 

55 
34 

55 
31 

57 
36 

60 
41 

59 
39 

57 
43 

47 
44 

49 
32 

54 
30 

50 
36 

55 
36 

53 
32 

53 
34 

50 
30 

45 
32 

46 
40 

50 
43 

66 
44 

57 
47 

54 
47 

51 
43 

46 

38 

40 
33 

36 
28 

30 
27 

34 

30 

33 
24 

49.4 
36.4 

SAN   LUIS  DAM 

MAX 

56 
47 

64 
53 

65 
47 

59 
35 

57 
38 

58 
36 

55 
38 

56 
42 

62 
45 

62 
45 

62 
47 

60 
37 

58 
30 

51 

28 

43 
30 

51 
36 

46 
44 

49 
35 

55 
36 

59 
50 

64 
52 

66 
53 

67 
55 

62 
56 

67 
54 

62 
52 

56 
46 

55 
41 

51 
35 

46 
36 

53 
37 

57.5 
42.6 

SDNORA  RS 

MAX 

65 
39 

60 
49 

54 

39 

55 
30 

54 
33 

57 
32 

60 
33 

60 
41 

59 
41 

60 
45 

56 
45 

51 
29 

53 
26 

56 
29 

62 
32 

54 
34 

46 
36 

49 
29 

52 
33 

54 
47 

56 
60 

55 
51 

59 
54 

61 
54 

57 
46 

55 
44 

51 
42 

46 
32 

42 
33 

36 
34 

43 
32 

54.1 
38.6 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

56 
38 

49 
37 

38 
24 

42 

22 

49 

30 

50 
25 

52 
30 

66 

31 

55 
35 

56 
33 

45 
39 

46 
22 

52 
22 

58 
27 

52 

28 

53 
24 

47 
26 

39 
24 

39 
30 

44 
36 

46 
36 

50 
38 

60 
43 

44 
32 

42 
34 

37 
30 

32 
28 

28 
17 

32 
20 

32 
20 

45.6 
29.4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

65 

50 

64 

50 

59 
42 

55 
34 

57 
37 

66 
32 

56 
47 

64 
44 

63 
48 

61 
49 

62 
44 

56 
35 

46 
28 

43 
36 

49 
40 

51 
46 

49 
37 

49 
34 

57 
47 

63 
52 

61 
56 

63 
58 

67 
61 

65 
54 

63 
52 

57 
50 

56 
44 

50 
39 

45 

39 

50 
36 

47 

32 

56.5 
43.7 

STOCKTON   FIRE  STATION 

MAX 

53 
49 

65 
52 

65 
43 

59 
35 

55 
39 

56 
32 

56 
34 

67 
43 

62 
46 

63 
47 

61 
51 

61 
36 

56 
28 

46 

30 

45 
32 

50 
45 

61 
37 

50 
36 

49 
40 

57 
48 

64 
46 

60 
66 

63 
59 

67 
59 

66 
52 

63 
50 

57 
47 

56 
37 

50 
38 

46 
36 

49 
36 

56.7 
42.6 

STOCKTON  mOwRV  BRIDGE 

MAX 

65 
52 

62 
40 

55 

30 

60 
35 

!3 

30 

58 
41 

65 
39 

66 
47 

62 
42 

61 
49 

56 
31 

49 
23 

42 
33 

48 
36 

52 
42 

49 
32 

49 
31 

52 
42 

61 
47 

61 
43 

61 
54 

66 
58 

66 
57 

63 
48 

59 

46 

57 
44 

60 
37 

46 
35 

48 
32 

50 
33 

56.4 
40.3 

TEHACHAPI 

MAX 

60 
3S 

46 
41 

53 
36 

52 
25 

53 
33 

55 
34 

49 
33 

60 
23 

46 
35 

60 
35 

46 

40 

45 
35 

49 
32 

60 
31 

50 
34 

46 
16 

50 
25 

47 
32 

66 
26 

55 
43 

56 
42 

53 
43 

56 
50 

58 
50 

57 
41 

56 
39 

50 
28 

42 
30 

39 
21 

41 

12 

35 
22 

50.6 
33.2 

TFJON  RANCHO 

MAX 

58 
38 

52 
48 

48 
44 

54 
38 

52 
43 

56 
36 

57 
39 

55 
36 

52 
42 

55 
40 

58 
43 

52 
34 

43 
29 

66 
29 

54 
34 

50 
33 

48 
32 

52 
32 

59 
42 

66 
54 

68 
52 

65 
50 

63 
57 

66 
57 

60 
49 

63 
46 

57 
47 

47 
41 

51 
33 

47 
36 

46 
34 

55.1 
40.9 

THREE  RURS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

68 
47 

59 
47 

55 
40 

60 
31 

60 
44 

60 
33 

62 
37 

60 
35 

57 
36 

59 
36 

58 
48 

51 
43 

65 
35 

60 
30 

60 
29 

55 
27 

52 
37 

57 
37 

54 
44 

61 
40 

66 
45 

65 
52 

69 
56 

65 
57 

64 
44 

63 
42 

60 
49 

50 

36 

48 
28 

46 
36 

49 
36 

56.4 
40.0 

TIGER  Creek  PH 

MAX 
MIN 

53 
46 

52 
44 

50 
38 

50 
32 

46 
34 

56 
31 

54 
41 

59 
41 

58 
41 

55 
45 

61 
47 

47 
31 

44 

29 

50 
33 

52 
35 

49 
30 

48 
37 

47 

30 

48 
38 

51 
47 

52 
48 

57 
49 

57 
49 

56 

51 

54 
47 

50 
46 

50 
40 

42 

33 

35 
33 

38 
33 

37 
32 

50.0 
39.0 

TRACY  C4RB0NA 

MAX 
MIN 

53 
50 

66 
47 

65 
44 

59 
36 

56 
40 

57 
34 

53 
34 

58 
42 

64 
44 

63 
42 

60 
41 

65 

35 

44 
34 

49 
42 

46 
35 

49 
36 

53 
40 

59 
47 

63 
52 

62 
48 

65 
55 

65 
56 

70 
60 

65 

50 

57 
49 

69 
40 

51 
36 

47 
34 

51 
34 

57.8 
42.4 

TRACY  Pumping  plant 

MAX 
MIN 

65 
49 

63 
54 

58 
46 

55 
34 

58 
40 

53 
34 

58 
45 

65 
42 

64 
50 

63 
46 

66 
50 

57 
40 

51 
26 

48 
34 

50 
41 

53 
43 

47 
35 

47 

33 

59 
45 

62 
50 

63 
53 

65 
56 

65 
54 

65 
52 

63 
51 

59 
52 

60 
46 

54 
39 

50 
35 

51 
34 

47 
36 

57.3 
43.4 

VISALIA 

MAX 
MIN 

40 

54 
43 

58 
40 

57 
35 

57 
40 

57 
36 

69 
40 

57 
37 

57 
35 

66 
40 

56 
44 

56 
40 

47 

29 

41 

29 

43 

30 

46 

30 

47 
34 

60 
30 

53 
31 

62 
50 

64 
50 

67 
54 

70 
56 

67 
69 

70 
46 

69 
47 

68 
51 

56 
42 

51 
33 

51 

33 

52 
37 

56.5 
40.2 

WASCO 

MAX 
MIN 

6L 
39 

60 
43 

62 
44 

59 
40 

59 
38 

60 
33 

56 
35 

69 
35 

59 
36 

67 
47 

60 
45 

62 
43 

54 

30 

45 

33 

44 

29 

41 
30 

46 
36 

52 
30 

54 
29 

66 
51 

68 
49 

52 

57 

56 

52 

65 
48 

63 
50 

46 

33 

34 

35 

59.0 
40.7 

YOSEMITF   NATIONAL  PARK 
•        •  # 

MAX 
MIN 

58 
38 

50 
39 

46 
28 

48 
25 

1.7 
32 

46 
27 

53 
31 

55 
33 

54 

33 

55 
30 

46 
41 

46 
31 

49 
27 

49 
27 

50 
35 

48 
26 

46 

27 

42 
23 

39 
32 

46 

36 

45 
37 

47 
41 

52 
45 

51 
44 

48 
37 

44 
36 

44 

36 

35 
29 

30 
24 

35 
27 

36 
26 

46. S 
32.1 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

Al  PINE 

MAX 
MIN 

70 
48 

58 
48 

62 
48 

65 
35 

66 
42 

69 
42 

66 
36 

67 
36 

66 
43 

68 
43 

69 
38 

63 
47 

67 
35 

74 
36 

68 
42 

61 
36 

60 
36 

52 
39 

57 
41 

65 
41 

70 
46 

66 
44 

60 
46 

65 
49 

63 
46 

63 
43 

59 
48 

53 
45 

49 

37 

52 
31 

53 
35 

62.9 
41,3 

AUALON   PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

76 
53 

60 
54 

64 

58 

65 
46 

60 
48 

62 
49 

61 
51 

64 

50 

64 

50 

62 
49 

56 
49 

64 
52 

66 
49 

67 
51 

69 
48 

60 
50 

59 
55 

55 
49 

56 
53 

59 
56 

56 
53 

60 
53 

61 
53 

62 
60 

70 
60 

70 
52 

61 
59 

62 
54 

59 
46 

55 
46 

55 
47 

61.9 
51.7 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

84 
38 

69 
40 

56 
49 

61 
32 

68 
32 

67 
32 

66 
29 

65 
32 

67 
31 

68 
30 

70 
31 

62 
33 

66 
38 

65 

28 

74 

26 

71 
26 

59 
27 

65 
36 

61 
40 

57 
37 

66 
36 

73 
35 

67 
36 

63 
46 

69 
51 

67 
41 

70 
41 

65 
47 

52 
37 

50 
27 

53 

27 

64.4 
35.2 

BF4UM0NT    PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

77 
43 

66 
40 

51 
41 

56 
27 

61 
36 

62 
38 

55 
35 

54 
36 

68 
38 

66 
38 

66 
34 

56 
38 

62 
39 

60 
34 

64 
37 

67 
36 

56 
27 

58 
31 

47 
33 

50 
40 

52 
41 

65 
39 

64 
40 

53 
48 

56 
46 

56 
40 

64 
44 

50 
36 

42 
27 

45 
25 

50 
27 

56,0 
36,5 

BIG  BEAp  LAKE 

MAX 

Mm 

57 
26 

50 
31 

56 

26 

50 
15 

44 
24 

44 

18 

41 
14 

54 

25 

48 

25 

53 
21 

52 
28 

46 
32 

47 

10 

57 
11 

66 
12 

52 
19 

49 

10 

36 
20 

33 
23 

41 
30 

54 

30 

57 
25 

57 
32 

53 
44 

49 

36 

54 
34 

43 
32 

33 
25 

32 
-  3 

34 
.  4 

31 
18 

47.3 
22.3 

BONITA 

MAX 
MIN 

61 
42 

64 
54 

64 
54 

68 
42 

71 
38 

75 
37 

70 
37 

70 
33 

68 
36 

66 
37 

61 
45 

66 
50 

71 
34 

75 
28 

67 
33 

63 
43 

66 
47 

5  1 
42 

62 
45 

70 
45 

73 
42 

60 
47 

62 
65 

65 
56 

66 
58 

65 
62 

60 
54 

62 
51 

57 
39 

59 
34 

60 
38 

65.3 
43.6 

BURBANK   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
47 

67 
50 

62 
47 

67 
39 

68 
40 

68 
40 

64 

40 

69 
46 

73 
45 

67 
43 

65 
49 

66 
47 

67 
38 

74 
36 

67 
38 

58 
42 

62 
42 

51 
39 

53 
46 

56 
51 

65 
52 

60 
48 

59 
55 

66 
58 

71 
54 

60 
51 

56 
48 

57 
40 

53 
34 

51 
35 

55 
36 

62.5 
44.5 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

73 

62 

65 
53 

62 
53 

59 
45 

60 
47 

66 
52 

65 
51 

63 
46 

62 
49 

60 
49 

59 
60 

62 
53 

63 
48 

65 
49 

61 
46 

59 
48 

62 
52 

55 
47 

57 
49 

65 
50 

60 
51 

66 
53 

59 
54 

60 
55 

61 
64 

56 
62 

67 
52 

59 
49 

55 
45 

74 
49 

66 
50 

61.5 
50.5 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

ni 

47 

65 
49 

64 
47 

59 
35 

66 
38 

67 
44 

68 
38 

60 
34 

70 
45 

72 
44 

70 
44 

65 
40 

67 
35 

67 
37 

70 
36 

65 
31 

60 
32 

58 
37 

65 
47 

66 
50 

60 
53 

66 
62 

68 
56 

66 
66 

67 
63 

65 
50 

61 
62 

66 
43 

53 
33 

53 
33 

50 
35 

63.6 
42.6 

CAMPO 

MAX 

Mm 

69 
34 

52 
38 

58 
45 

60 
25 

64 
28 

59 
35 

58 
44 

60 
42 

68 
30 

68 
30 

64 
29 

63 
46 

54 
43 

62 
43 

71 
26 

59 
24 

60 
26 

50 
42 

57 
35 

66 
32 

73 
36 

69 
31 

60 
34 

68 
47 

69 
38 

69 
34 

64 
45 

61 
42 

48 
33 

52 
23 

49 

26 

60.8 
35.0 

C4N0GA   PARK   PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

78 
41 

70 
48 

63 
43 

69 
33 

67 
34 

66 
48 

62 
55 

73 
52 

74 
40 

71 
38 

63 
45 

67 
45 

64 
52 

75 
30 

70 
33 

64 
35 

63 
40 

60 
34 

53 
46 

56 
49 

66 
54 

60 
60 

61 
65 

64 
66 

74 
46 

68 
45 

69 
52 

56 
42 

65 
29 

53 
32 

55 
32 

64.4 
43.0 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

73 
48 

59 
53 

60 
55 

62 
43 

63 
43 

65 
43 

66 
42 

63 
37 

64 
41 

62 
42 

61 
47 

62 
45 

62 
42 

63 
36 

65 
39 

61 
45 

60 
48 

63 
46 

66 
47 

61 
49 

66 
46 

63 
60 

58 
51 

60 
57 

61 
58 

62 
53 

59 
53 

60 
53 

59 
43 

56 
37 

55 
40 

61.7 
46,2 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 

Mm 

70 
44 

56 
50 

63 
46 

65 
40 

68 
40 

61 
41 

61 
40 

70 
39 

70 
35 

68 
42 

63 
44 

66 
37 

72 
36 

69 
41 

59 
39 

61 
41 

53 
38 

CCRONA 

MAX 

Mm 

74 

43 

61 
49 

64 
43 

70 
48 

68 
35 

67 
50 

65 
52 

72 
51 

72 
36 

70 
36 

66 
35 

67 
44 

66 
43 

76 
45 

70 
32 

61 
30 

63 
31 

59 
35 

57 
41 

57 
48 

68 
48 

65 
46 

60 
53 

67 
66 

65 
49 

63 
49 

58 
52 

59 
44 

54 

32 

51 
34 

56 
32 

63.9 
42.6 

CULUER  CITY 

MAX 

Mm 

79 
49 

64 
51 

67 
49 

68 
45 

70 
42 

72 
43 

69 
44 

To 
41 

68 
42 

65 
43 

62 
61 

77 
40 

70 
39 

63 
48 

66 
49 

60 
43 

57 
46 

63 
50 

61 
50 

61 
55 

68 
50 

69 
47 

59 
40 

57 
40 

57 
40 

65,3 
45,6 

CHYAMA 

MAX 

Mm 

78 
33 

65 
41 

57 
35 

50 
30 

59 
37 

52 
23 

61 
29 

55 
25 

59 
34 

55 
29 

63 
33 

59 
40 

48 
22 

61 
22 

67 
25 

67 
21 

58 
26 

50 
26 

52 
37 

61 
45 

62 
39 

63 
39 

65 
49 

62 
52 

63 
42 

66 
36 

62 
43 

50 
37 

46 
23 

47 
29 

44 
24 

57.9 
33.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ClIVAMACA 

MAX 

67 

62 

45 

48 

51 

56 

49 

48 

51 

59 

60 

57 

57 

46 

55 

63 

57 

48 

40 

44 

93 

60 

60 

93 

55 

59 

61 

44 

37 

39 

92.7 

MIN 

36 

37 

38 

24 

23 

35 

33 

32 

28 

24 

35 

36 

31 

30 

25 

31 

27 

32 

31 

33 

30 

37 

37 

47 

45 

38 

40 

31 

26 

19 

32.4 

DRY  CANYON  BESERVOIO 

MAX 

78 

74 

63 

62 

62 

62 

59 

58 

68 

68 

70 

54 

62 

57 

70 

74 

52 

60 

49 

51 

54 

68 

66 

68 

66 

64 

63 

94 

54 

92 

48 

61.3 

MIN 

44 

42 

42 

37 

37 

32 

43 

45 

44 

41 

40 

43 

45 

40 

39 

32 

32 

34 

38 

41 

49 

46 

46 

93 

66 

46 

49 

42 

30 

30 

35 

41.1 

El    CAPITAN  DAM 

MAX 

88 

63 

59 

65 

70 

71 

74 

68 

74 

70 

72 

62 

69 

72 

78 

72 

63 

66 

65 

60 

71 

76 

67 

60 

67 

68 

68 

59 

67 

59 

62 

67.1 

MIN 

46 

51 

53 

42 

42 

42 

39 

34 

34 

44 

43 

43 

38 

30 

31 

37 

42 

43 

46 

46 

49 

44 

46 

55 

64 

47 

47 

91 

41 

39 

36 

42.9 

El  <iINORF 

MAX 

72 

62 

64 

68 

67 

66 

63 

72 

72 

70 

60 

66 

66 

74 

72 

62 

65 

64 

57 

64 

70 

68 

61 

66 

70 

69 

60 

94 

54 

96 

99 

64.9 

MIN 

38 

42 

39 

42 

31 

41 

40 

40 

32 

35 

36 

37 

26 

29 

28 

27 

37 

33 

40 

42 

39 

45 

48 

53 

60 

46 

46 

41 

30 

28 

33 

37.9 

E«CnNDIDO 

MAX 

71 

63 

63 

64 

70 

71 

65 

68 

67 

69 

61 

65 

70 

74 

70 

62 

61 

55 

59 

68 

70 

60 

69 

62 

64 

64 

60 

99 

52 

96 

96 

63.7 

MIN 

43 

53 

51 

37 

37 

38 

35 

34 

36 

36 

46 

61 

40 

28 

33 

45 

46 

39 

46 

44 

42 

44 

53 

54 

55 

49 

52 

48 

38 

31 

37 

42.6 

Ft-NTANA  KAISER 

MAX 

80 

60 

65 

69 

70 

67 

67 

72 

77 

70 

65 

69 

70 

76 

71 

68 

63 

59 

56 

56 

69 

65 

59 

61 

61 

60 

56 

58 

99 

99 

99 

64.6 

MIN 

SO 

51 

48 

42 

44 

42 

57 

56 

47 

43 

44 

46 

43 

40 

42 

41 

40 

41 

42 

38 

49 

53 

52 

50 

38 

50 

63 

44 

38 

39 

39 

49.1 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

80 

63 

64 

70 

72 

75 

68 

71 

70 

70 

63 

68 

73 

77 

69 

62 

66 

58 

61 

71 

72 

64 

61 

66 

67 

68 

62 

60 

96 

98 

60 

66.6 

MIN 

40 

53 

51 

35 

36 

33 

30 

27 

33 

33 

46 

50 

30 

22 

29 

44 

45 

39 

42 

41 

39 

43 

52 

54 

54 

50 

51 

50 

36 

31 

39 

40.  4 

HFNSHAM  DAM 

MAX 

76 

66 

54 

55 

60 

62 

57 

56 

64 

64 

66 

61 

64 

65 

63 

68 

60 

57 

47 

60 

58 

66 

67 

60 

63 

61 

66 

53 

45 

49 

49 

99.3 

MIN 

33 

35 

44 

29 

26 

28 

33 

30 

26 

25 

27 

29 

41 

36 

22 

20 

21 

27 

39 

31 

30 

31 

31 

43 

44 

36 

37 

42 

31 

24 

25 

31.9 

inYLLKIl  D   RANGER  STA 

MAX 

64 

52 

49 

55 

54 

52 

52 

60 

60 

61 

58 

59 

58 

65 

57 

58 

49 

46 

45 

49 

61 

66 

63 

63 

62 

61 

63 

39 

39 

39 

49 

99.0 

MIN 

34 

35 

26 

21 

24 

22 

22 

24 

27 

27 

33 

26 

22 

25 

21 

21 

27 

28 

28 

35 

29 

31 

35 

43 

41 

39 

36 

24 

9 

13 

21 

27,4 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

62 

46 

52 

55 

59 

63 

61 

57 

64 

63 

60 

58 

49 

56 

66 

57 

51 

48 

47 

98 

66 

63 

52 

55 

60 

63 

50 

43 

49 

44 

45 

94.8 

MIN 

39 

39 

37 

21 

32 

25 

41 

38 

33 

34 

32 

35 

33 

41 

32 

28 

29 

38 

35 

32 

36 

36 

39 

44 

42 

40 

36 

39 

36 

23 

27 

34,4 

LAGUNA  PEACH 

MAX 

76 

63 

65 

63 

69 

67 

69 

62 

58 

64 

70 

66 

67 

61 

62 

68 

60 

61 

68 

61 

60 

60 

62 

60 

98 

58 

67 

99 

63.4 

MIN 

49 

51 

39 

39 

39 

38 

37 

51 

49 

37 

33 

35 

45 

45 

39 

48 

93 

48 

50 

65 

97 

55 

53 

48 

37 

39 

39 

44.6 

LA  MESA 

MAX 

66 

60 

63 

67 

71 

72 

69 

70 

66 

67 

60 

68 

72 

77 

68 

60 

65 

53 

59 

70 

78 

59 

60 

62 

63 

60 

57 

99 

55 

97 

58 

64.2 

MIN 

48 

54 

53 

42 

43 

45 

41 

38 

42 

44 

48 

53 

40 

39 

40 

40 

47 

45 

46 

47 

48 

45 

54 

99 

56 

62 

51 

91 

40 

36 

41 

49.9 

LCMPOC 

MAX 

63 

63 

62 

65 

67 

70 

63 

71 

69 

66 

64 

66 

68 

64 

63 

59 

60 

59 

99 

66 

66 

64 

63 

64 

64 

61 

61 

97 

58 

94 

93 

62,9 

MIN 

46 

51 

45 

36 

40 

44 

41 

37 

39 

50 

48 

43 

33 

35 

36 

36 

35 

42 

49 

66 

51 

51 

53 

98 

54 

52 

54 

46 

36 

43 

37 

LONG  BEACH 

MAX 

61 

68 

66 

70 

66 

74 

67 

74 

63 

64 

58 

69 

71 

77 

62 

58 

63 

67 

57 

67 

69 

59 

99 

67 

63 

60 

61 

60 

60 

99 

60 

63.8 

MIN 

^  1 

55 

51 

47 

46 

49 

48 

42 

47 

48 

53 

52 

47 

49 

45 

46 

60 

*6 

50 

52 

55 

54 

56 

67 

56 

54 

55 

91 

40 

41 

44 

49.  9 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

60 

63 

66 

65 

64 

68 

64 

71 

62 

62 

56 

66 

68 

74 

63 

67 

60 

56 

57 

56 

64 

58 

57 

63 

60 

58 

57 

96 

64 

92 

94 

61.0 

MIN 

49 

51 

47 

43 

43 

43 

42 

35 

43 

43 

54 

50 

40 

44 

40 

46 

47 

44 

51 

54 

62 

53 

55 

54 

54 

54 

53 

46 

36 

38 

39 

46  9 

LrS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

63 

62 

63 

67 

69 

66 

68 

65 

63 

59 

67 

70 

74 

65 

60 

61 

57 

55 

59 

69 

60 

60 

64 

69 

61 

60 

57 

99 

94 

96 

62.2 

MIN 

SI 

53 

50 

46 

45 

45 

45 

40 

44 

46 

54 

49 

42 

44 

41 

50 

50 

46 

51 

53 

53 

54 

57 

59 

90 

54 

54 

47 

39 

41 

42 

LOS  angfles  civic  CTR 

MAX 

66 

66 

65 

67 

69 

70 

67 

71 

70 

70 

58 

68 

70 

76 

70 

62 

64 

56 

57 

59 

67 

62 

60 

68 

70 

63 

60 

58 

97 

56 

97 

64«5 

MIN 

51 

54 

51 

46 

46 

45 

46 

43 

47 

46 

51 

50 

*1 

47 

45 

49 

51 

45 

60 

52 

53 

50 

99 

96 

94 

53 

53 

47 

40 

40 

42 

46  4 

MILL  CRFEK  NO  2 

MAX 

77 

64 

55 

60 

61 

61 

57 

64 

65 

65 

63 

61 

61 

68 

68 

67 

58 

60 

49 

51 

60 

64 

64 

61 

60 

64 

69 

50 

44 

48 

46 

99.9 

MIN 

55 

44 

40 

34 

42 

39 

40 

37 

45 

47 

40 

40 

34 

43 

49 

39 

32 

38 

37 

43 

45 

45 

42 

43 

48 

44 

46 

38 

30 

33 

39 

40  .  9 

MT  BALDy  notch 

MAX 

54 

48 

50 

53 

44 

38 

39 

43 

53 

54 

46 

40 

54 

51 

53 

50 

40 

30 

36 

45 

54 

97 

56 

49 

47 

40 

30 

27 

26 

22 

44.3 

MIN 

38 

30 

27 

24 

24 

21 

23 

24 

36 

38 

28 

21 

34 

33 

34 

26 

23 

22 

27 

31 

36 

42 

44 

42 

38 

30 

20 

22 

11 

19 

28.8 

MrUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

59 

48 

43 

50 

47 

47 

46 

61 

53 

60 

56 

46 

56 

63 

60 

49 

51 

38 

35 

42 

59 

56 

58 

58 

53 

98 

43 

36 

32 

32 

32 

49.3 

Mm 

42 

38 

32 

30 

36 

35 

37 

35 

40 

44 

44 

34 

35 

46 

46 

38 

33 

30 

29 

34 

40 

43 

48 

48 

41 

43 

36 

28 

17 

29 

22 

36.4 

NFWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

68 

62 

60 

62 

63 

72 

64 

66 

61 

62 

59 

62 

70 

67 

60 

60 

62 

58 

99 

60 

63 

58 

58 

60 

63 

61 

59 

58 

96 

57 

98 

61.9 

MIN 

53 

55 

51 

46 

45 

47 

48 

51 

47 

45 

52 

52 

46 

38 

45 

49 

50 

»6 

91 

52 

60 

92 

55 

66 

55 

91 

54 

49 

42 

41 

42 

46,9 

OCFANSIDE 

MAX 

71 

65 

66 

65 

66 

74 

68 

65 

65 

65 

60 

65 

76 

69 

64 

61 

65 

58 

67 

64 

99 

59 

61 

63 

69 

66 

69 

98 

57 

60 

64,4 

MIN 

42 

54 

54 

42 

42 

42 

41 

40 

41 

41 

51 

43 

38 

43 

38 

42 

49 

41 

43 

47 

48 

53 

97 

56 

54 

52 

90 

42 

37 

42 

49,9 

O.IAI 

MAX 

75 

70 

67 

69 

71 

72 

59 

72 

75 

72 

60 

66 

70 

70 

70 

62 

59 

55 

53 

58 

62 

62 

68 

73 

75 

67 

58 

60 

56 

92 

93 

64,9 

MIN 

42 

43 

42 

35 

37 

37 

37 

31 

43 

40 

42 

43 

31 

29 

35 

30 

38 

34 

47 

50 

51 

52 

66 

56 

50 

43 

52 

41 

30 

42 

34 

41.1 

0«NARD 

MAX 

6S 

65 

63 

64 

66 

69 

65 

71 

69 

64 

59 

65 

69 

75 

63 

63 

62 

50 

94 

60 

69 

60 

66 

67 

68 

63 

60 

98 

57 

96 

99 

69.2 

Mm 

46 

47 

42 

40 

40 

49 

43 

43 

41 

39 

47 

45 

50 

44 

37 

36 

41 

39 

*0 

49 

54 

93 

56 

56 

48 

49 

53 

49 

34 

42 

37 

44,  6 

P4L0MAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

70 

60 

50 

53 

51 

53 

52 

61 

62 

60 

58 

56 

55 

63 

65 

64 

S4 

54 

94 

52 

59 

60 

60 

60 

60 

63 

62 

44 

37 

46 

96,6 

Mm 

46 

35 

31 

29 

32 

33 

32 

31 

40 

38 

41 

35 

32 

36 

43 

35 

30 

33 

31 

35 

39 

43 

44 

46 

42 

43 

41 

30 

20 

22 

39,6 

PASADENA 

MAX 

78 

64 

64 

69 

68 

70 

67 

67 

71 

70 

61 

66 

69 

76 

69 

63 

64 

57 

93 

55 

68 

63 

97 

64 

66 

63 

58 

56 

97 

93 

96 

63,9 

Mm 

49 

52 

49 

42 

41 

42 

42 

39 

43 

44 

49 

46 

38 

38 

41 

41 

46 

40 

47 

50 

50 

49 

93 

56 

55 

92 

52 

46 

36 

39 

39 

49,2 

PFRRIS 

MAX 

75 

60 

60 

67 

66 

68 

62 

70 

71 

73 

61 

67 

66 

71 

72 

63 

60 

55 

97 

61 

68 

65 

60 

62 

70 

61 

98 

64 

90 

94 

49 

63,1 

MIN 

41 

48 

39 

34 

32 

40 

44 

35 

32 

31 

32 

39 

48 

24 

28 

28 

36 

33 

39 

45 

36 

47 

45 

50 

49 

46 

47 

43 

30 

28 

31 

36  1 

POMONA 

MAX 

76 

58 

66 

69 

70 

70 

62 

74 

73 

72 

58 

67 

70 

72 

72 

66 

64 

65 

54 

65 

69 

62 

57 

60 

63 

60 

97 

97 

56 

97 

»7 

63,6 

Mm 

42 

52 

45 

40 

35 

36 

36 

31 

34 

37 

46 

44 

31 

34 

32 

32 

39 

36 

46 

49 

60 

90 

53 

55 

54 

51 

53 

44 

32 

31 

39 

41  9 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

68 

59 

61 

68 

67 

66 

64 

70 

69 

70 

60 

65 

64 

76 

72 

60 

64 

52 

67 

68 

74 

69 

59 

60 

64 

70 

56 

99 

90 

94 

96 

63,8 

Mm 

42 

49 

48 

30 

34 

47 

42 

32 

35 

33 

30 

48 

50 

54 

31 

26 

38 

35 

39 

37 

39 

36 

46 

53 

90 

39 

50 

45 

34 

28 

32 

39.7 

RFDLANDS 

MAX 

70 

57 

62 

68 

68 

64 

59 

70 

73 

69 

52 

68 

65 

72 

70 

59 

65 

54 

96 

59 

68 

69 

59 

63 

61 

62 

99 

54 

93 

94 

94 

62.2 

MIN 

48 

50 

46 

40 

39 

37 

37 

36 

40 

40 

38 

44 

33 

32 

38 

32 

38 

37 

41 

48 

45 

47 

51 

91 

92 

49 

49 

44 

34 

31 

37 

41.4 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

MAX 

73 

60 

65 

69 

67 

65 

62 

72 

74 

69 

60 

67 

64 

73 

69 

61 

64 

56 

99 

57 

69 

6* 

59 

67 

64 

98 

97 

93 

55 

96 

96 

63.4 

MIN 

42 

50 

44 

38 

36 

47 

44 

41 

35 

35 

39 

43 

34 

36 

33 

30 

39 

36 

43 

47 

45 

91 

91 

59 

49 

46 

91 

44 

32 

31 

39 

41  ,4 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

88 

70 

60 

66 

71 

69 

66 

63 

73 

75 

70 

63 

68 

67 

75 

71 

62 

68 

54 

58 

67 

70 

66 

61 

66 

64 

60 

96 

53 

59 

91 

64,7 

Mm 

45 

50 

45 

38 

37 

40 

40 

36 

38 

40 

40 

42 

33 

34 

37 

33 

35 

36 

42 

47 

45 

90 

62 

93 

46 

49 

50 

44 

39 

32 

38 

41,4 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

77 

61 

56 

62 

63 

63 

62 

68 

68 

66 

66 

62 

69 

71 

68 

75 

56 

59 

47 

52 

62 

60 

67 

94 

96 

96 

56 

90 

47 

90 

90 

60,3 

Mm 

49 

45 

41 

36 

42 

43 

45 

40 

44 

45 

39 

40 

39 

42 

40 

38 

39 

37 

42 

46 

46 

49 

46 

51 

45 

49 

48 

41 

32 

30 

35 

41  ,6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

72 

60 

63 

68 

66 

66 

60 

71 

72 

70 

60 

67 

65 

72 

73 

60 

67 

96 

55 

96 

69 

66 

69 

63 

61 

63 

96 

92 

93 

93 

96 

62,9 

Mm 

43 

51 

45 

38 

35 

40 

35 

36 

36 

37 

39 

43 

30 

28 

32 

29 

33 

35 

49 

48 

44 

49 

52 

59 

53 

90 

91 

44 

33 

30 

37 

40,9 

SANDBERfi  MB 

MAX 

57 

42 

39 

46 

48 

43 

41 

52 

47 

49 

60 

40 

40 

52 

48 

50 

43 

34 

38 

43 

53 

96 

55 

97 

47 

96 

43 

39 

36 

33 

32 

49,3 

Mm 

42 

37 

32 

32 

33 

36 

34 

33 

40 

40 

40 

30 

28 

S3 

38 

32 

30 

31 

32 

36 

40 

41 

49 

47 

40 

41 

32 

24 

23 

28 

21 

34,6 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 

60 

63 

63 

64 

67 

70 

66 

69 

64 

61 

61 

66 

67 

70 

63 

61 

62 

57 

60 

67 

66 

60 

61 

64 

63 

61 

99 

61 

97 

96 

99 

62,6 

Mm 

49 

56 

51 

47 

44 

45 

44 

41 

44 

46 

52 

66 

44 

38 

44 

51 

49 

48 

49 

52 

49 

91 

56 

57 

55 

94 

94 

48 

43 

39 

44 

46,4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

74 

70 

65 

69 

68 

70 

65 

74 

74 

75 

62 

67 

65 

70 

70 

60 

63 

56 

92 

56 

65 

60 

60 

68 

70 

64 

63 

97 

99 

92 

99 

64,3 

Mm 

46 

47 

46 

39 

39 

45 

53 

49 

48 

47 

46 

48 

50 

50 

45 

36 

41 

36 

46 

48 

50 

45 

52 

59 

57 

50 

92 

43 

33 

34 

39 

45,9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

80 

63 

65 

70 

70 

70 

67 

73 

71 

70 

63 

69 

70 

77 

74 

64 

65 

58 

96 

56 

70 

67 

60 

64 

67 

65 

60 

98 

98 

95 

58 

65.6 

Mm 

44 

53 

48 

41 

39 

39 

39 

36 

40 

40 

50 

45 

35 

40 

36 

44 

46 

39 

48 

51 

91 

50 

94 

97 

55 

92 

92 

47 

33 

33 

37 

44.3 

SAN  JACINTO 

MAX 

72 

58 

64 

70 

69 

70 

63 

75 

74 

72 

56 

69 

71 

78 

74 

62 

68 

53 

97 

60 

73 

72 

64 

63 

68 

67 

96 

52 

99 

97 

95 

69.1 

MIN 

40 

49 

45 

40 

32 

30 

27 

23 

29 

31 

31 

45 

27 

22 

27 

27 

35 

32 

35 

42 

36 

38 

46 

92 

43 

44 

49 

42 

32 

27 

3t 

39,6 

See  Reiereace  Notes  FoUowlog  Station  Index 


-  435  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1954 


See  Refeience  Notes  Following  StaliOQ  Inde: 
-  436  - 


Continued 

Day  ol  Month 

irage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

S4NT4   AN4   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

73 

SO 

67 
53 

65 
51 

69 
43 

70 

73 

69 

75 

69 

68 

59 

68 

73 
5 1 

76 
37 

71 
40 

60 
45 

64 
45 

56 
43 

61 
49 

60 
53 

64 
49 

61 
53 

61 
56 

66 
56 

69 
57 

63 
54 

59 
54 

60 
48 

60 
39 

58 
37 

59 
42 

65.5 
48.1 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

67 
47 

70 
49 

66 
51 

65 
42 

65 

69 

64 

68 
39 

69 

67 

59 

50 

72 
46 

69 
37 

66 
36 

63 
39 

60 
44 

60 
44 

60 
46 

61 
52 

56 
53 

62 
56 

62 
54 

73 
59 

76 
52 

72 
57 

69 
50 

68 
54 

59 
46 

56 
37 

56 
47 

95 
36 

64,5 
46.7 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
43 

72 
5 1 

66 

63 

68 

67 

63 

66 
35 

78 
43 

64 
41 

63 
49 

70 
39 

64 

33 

65 
31 

67 
35 

60 
41 

61 
42 

60 
44 

67 
52 

66 
55 

66 
56 

69 
55 

71 
59 

77 
60 

71 
50 

61 
52 

61 
46 

59 
42 

55 
36 

54 
41 

56 

37 

64.8 
44.1 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

65 
S2 

58 

54 

60 

63 

60 

60 
5  \ 

65 
53 

64 
52 

64 
45 

56 
46 

58 
50 

59 
50 

66 
53 

63 
45 

52 
45 

56 
46 

54 
47 

51 
47 

53 
50 

59 
53 

57 
51 

58 
56 

62 
56 

64 
53 

61 
52 

55 
46 

50 
45 

51 
43 

56 
43 

48 
41 

58.2 
49.1 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
48 

62 

58 

64 

66 

67 

62 

72 
37 

66 
4 1 

66 
47 

61 
46 

62 
36 

65 
28 

63 
30 

61 

33 

57 
30 

57 
35 

67 
46 

59 
52 

64 
56 

66 
55 

64 
56 

63 
58 

63 
56 

63 
51 

61 
32 

57 
47 

55 
36 

56 
34 

52 
36 

91 
32 

61.4 
42.9 

SANTA   MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

65 
55 

63 
54 

62 

61 

63 

63 

67 

65 

64 

64 
46 

55 
52 

70 
51 

70 
45 

70 
51 

64 
45 

58 
50 

59 
52 

56 
46 

55 
46 

60 
46 

56 
55 

60 
54 

60 
55 

66 
57 

67 
57 

63 
53 

58 
54 

56 
53 

54 
45 

48 
44 

94 
43 

61.4 
90.0 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

72 
39 

70 

65 
39 

70 

72 

68 

70 

80 

67 
40 

60 
44 

68 
41 

70 
44 

70 
50 

69 
41 

62 
31 

64 
38 

54 
35 

57 
50 

64 
54 

63 
52 

66 
51 

69 
43 

67 
49 

64 
51 

60 
54 

60 
42 

57 

33 

55 
41 

96 
39 

69.1 
42.9 

SllNLAND 

MAX 
MIN 

69 
48 

68 

63 
4 1 

67 

69 

68 

63 

73 

76 
46 

70 
42 

54 
44 

69 
46 

70 
39 

75 
41 

71 
46 

59 
34 

61 
31 

51 
36 

50 
46 

65 
47 

64 
46 

64 
43 

61 
62 

63 
53 

71 
52 

64 
46 

54 
44 

54 
42 

53 
33 

49 
36 

94 
34 

63.0 
42.6 

torrancf 

MAX 
MIN 

77 
48 

67 

64 

62 

68 

70 

67 

72 
52 

67 
42 

66 
46 

59 
52 

66 
53 

70 
42 

72 
45 

67 

62 
56 

63 
45 

56 

67 
42 

56 
52 

63 
51 

62 
54 

62 
57 

63 
52 

67 
50 

69 
55 

58 
50 

56 
38 

55 
48 

55 
40 

63.7 
48.3 

Tl  STIN    IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

77 
45 

65 
50 

63 

67 

78 

72 

72 
42 

73 

69 

69 
38 

66 
50 

66 
49 

70 
54 

75 
33 

70 
35 

66 
36 

64 
40 

60 
36 

58 
47 

60 
52 

68 
47 

58 

50 

60 
54 

64 
56 

67 
56 

60 
53 

58 
53 

68 
46 

57 
35 

58 
34 

98 
39 

69.4 
44,4 

TWITCHEI  L  OAM 

MAX 
MIN 

67 

64 

60 

67 

64 

69 

63 

68 
39 

73 
36 

72 
48 

63 
4  1 

68 
39 

67 
30 

70 
36 

62 
37 

59 
37 

54 

39 

61 
46 

65 
56 

66 
54 

67 
54 

63 
56 

64 
57 

66 
46 

60 
48 

59 
51 

54 
43 

55 
31 

51 
42 

92 
32 

63.1 
43.2 

U  C  L  A 

MAX 

Mm 

82 

65 

65 

64 

68 
^2 

70 
55 

66 
56 

70 
55 

70 
64 

66 
64 

59 
53 

70 
53 

73 
53 

72 
50 

70 
63 

62 
50 

63 
53 

57 
50 

54 
51 

59 
53 

67 
57 

65 
52 

62 
56 

68 
60 

74 
66 

70 
56 

59 
56 

58 
52 

58 
45 

56 
46 

96 
47 

69.2 
93.1 

UPLAND    1  N 

MAX 
MIN 

71 

57 

61 
42 

64 
36 

65 
38 

64 
39 

62 
39 

69 
36 

68 
38 

66 
41 

68 
39 

63 
39 

65 
35 

70 
34 

69 
41 

57 
33 

59 
37 

53 
34 

54 
43 

54 
46 

65 
51 

60 
46 

56 
49 

58 
54 

59 
56 

56 
47 

55 
49 

50 
43 

50 
33 

53 

32 

94 
34 

60,3 
41.3 

UANOENBERG  AFB 

MAX 
MIN 

55 
52 

59 
50 

57 
48 

61 
35 

63 
44 

69 
44 

61 
4l 

68 
39 

59 
51 

59 
51 

58 
49 

64 
39 

64 
33 

63 
35 

57 
42 

56 
36 

56 
36 

59 
45 

62 
50 

68 
55 

68 
54 

62 
54 

62 
58 

62 
55 

60 
54 

61 
53 

59 
47 

55 
39 

59 
36 

54 
37 

92 
36 

60.4 
45.2 

VISTA   2  NNE 

MAX 
MIN 

76 
46 

62 
53 

62 
51 

66 
43 

68 
41 

72 
43 

66 
46 

66 
49 

68 
42 

67 
42 

60 
49 

66 
49 

73 
41 

75 
45 

67 
36 

62 
44 

62 
46 

58 
40 

61 
48 

66 
46 

71 
46 

60 
41 

59 
53 

62 
55 

65 
55 

61 
46 

58 
52 

56 
46 

54 

39 

56 
34 

97 

40 

63,9 
45.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
3  7 

56 
38 

55 
36 

59 
26 

60 
26 

58 
31 

58 
29 

66 
27 

66 
28 

65 
27 

60 
33 

63 
36 

56 
33 

63 
26 

67 
25 

60 
24 

61 
22 

50 
34 

50 
36 

58 
28 

67 
31 

67 
31 

68 
32 

64 
43 

65 

38 

66 
31 

58 
43 

51 
36 

42 
28 

49 
19 

47 
25 

59.3 
31.0 

YORBA  LINDA 
... 

MAX 

65 

64 

50 

66 

70 

71 
40 

70 
46 

65 
5 1 

77 
45 

70 
40 

71 
42 

55 
50 

67 
48 

69 
53 

79 
66 

70 
36 

62 
36 

63 
40 

56 
40 

60 
47 

57 
50 

71 
49 

60 
51 

59 
53 

61 
56 

66 
53 

66 
51 

57 
52 

56 
46 

57 
35 

59 
34 

59 
39 

64.9 
45.9 

SOUTHEAST  DESERT 

BAKFR  9  NNW 

MAX 

70 
41 

67 
48 

70 
43 

65 
38 

62 
4l 

64 
39 

62 
39 

58 
28 

57 
31 

63 
36 

65 
42 

69 
45 

63 
35 

55 
25 

56 
27 

56 
24 

56 
28 

59 
30 

66 
38 

60 
46 

65 
41 

69 
47 

73 
51 

70 
53 

84 
51 

72 
45 

73 
50 

73 
46 

60 
36 

53 
30 

57 
31 

63.8 
38,9 

BARSTOW 

MAX 

70 
44 

65 
50 

60 
42 

59 
31 

62 
36 

59 
31 

53 
30 

56 
22 

63 
28 

63 
34 

69 
49 

62 
45 

57 
26 

54 

22 

63 
26 

60 
25 

55 
27 

55 
32 

55 
36 

61 
39 

70 
43 

73 
42 

76 
69 

73 
59 

66 
56 

73 
41 

63 
55 

59 
43 

52 
29 

91 
29 

94 
28 

61,6 
37,4 

BFAUMONT    1  E 

MAX 

68 
45 

63 
45 

59 
45 

61 
37 

58 
46 

53 
45 

63 
45 

68 
34 

67 
35 

64 
38 

56 
45 

66 
43 

59 
44 

65 
32 

56 
34 

57 
35 

54 

38 

53 
39 

54 
46 

66 
41 

66 
40 

63 
46 

62 
61 

58 
49 

64 

47 

62 
46 

49 
41 

48 

32 

91 
27 

91 

30 

99,3 
40,7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

67 
35 

63 
40 

54 

19 

52 
20 

52 
26 

50 
18 

58 
24 

58 
29 

62 
28 

63 
25 

66 
29 

49 

22 

50 
10 

47 
15 

57 
14 

54 

12 

53 
21 

50 
18 

49 
26 

61 
26 

56 
26 

62 
32 

73 
49 

71 
45 

63 
42 

58 
30 

47 
32 

40 
1 6 

36 

40 
9 

39 

15 

54.9 
24.6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

48 

1 2 

42 

1 1 

46 

10 

37 
1  5 

35 
1  7 

41 

1 8 

36 
23 

45 
23 

43 

27 

41 

29 

36 
27 

30 
18 

32 
18 

37 
24 

45 

26 

47 
27 

38 
19 

35 
13 

39 
2  3 

42 
33 

40 
35 

41 

44 

32 

35 
32 

35 
29 

31 
10 

15 
\  I 

38.4 
22.1 

Blvthe 

MAX 
MIN 

75 
4  I 

76 
42 

76 
47 

73 
36 

68 
35 

67 
40 

64 
36 

67 
33 

69 
33 

72 
34 

72 
36 

71 
39 

64 
38 

64 

30 

65 
27 

65 
27 

66 
29 

62 
41 

66 
39 

66 
37 

70 
37 

71 
38 

72 
42 

78 
41 

76 
50 

75 
42 

72 
52 

70 

63 
34 

57 
27 

57 
33 

68.7 
37,5 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 
46 

76 
48 

70 
51 

69 
44 

68 
4  I 

66 
47 

63 
42 

67 
4  I 

67 
36 

66 
39 

70 
40 

71 
44 

61 
40 

63 
32 

62 
29 

61 
3 1 

65 
31 

56 
43 

62 
4 1 

63 
40 

67 
40 

69 
42 

70 
46 

77 
50 

75 
5 1 

72 
47 

71 
54 

66 
46 

56 
36 

55 
30 

56 
37 

66,3 
41,9 

BORRECO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

no 

46 

78 
49 

69 
56 

70 
38 

70 
38 

70 
37 

69 
35 

63 
34 

65 
34 

70 
36 

70 
36 

68 
40 

73 
37 

63 
30 

67 
29 

67 
30 

63 
30 

65 
33 

64 

63 
38 

65 
39 

72 
39 

76 
42 

56 

85 

75 
5 1 

61 

59 

30 

59 
30 

66.5 
38.6 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

84 
42 

74 
45 

75 
52 

74 

39 

73 
37 

72 
42 

69 
39 

66 
33 

68 
34 

72 
36 

73 
37 

68 
41 

73 
37 

66 
29 

66 

27 

67 
29 

66 
29 

67 
45 

67 
43 

61 
42 

68 
39 

72 

76 
44 

77 
49 

81 
46 

76 
44 

71 
53 

73 

68 
42 

60 
31 

98 
37 

70.4 
39.8 

CANTIL 

MAX 

65 
39 

62 
45 

58 
47 

61 
28 

63 
37 

60 
33 

58 
29 

55 
19 

65 
30 

65 
29 

67 
50 

62 
47 

57 
22 

57 
19 

64 
24 

62 
23 

60 
21 

58 
32 

56 

61 
40 

70 

70 
42 

79 
56 

75 
60 

66 

69 
57 

59 
50 

50 
34 

50 
31 

91 
23 

50 
26 

61,9 
36.8 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

48 

68 
51 

60 
42 

58 
36 

61 
39 

57 
34 

52 
32 

57 
31 

65 
35 

64 

40 

69 
52 

61 
36 

51 
27 

55 
26 

58 
24 

56 
26 

55 
28 

54 
34 

64 
36 

60 
37 

71 
42 

73 
46 

77 
65 

74 
62 

67 
53 

75 
50 

65 
50 

64 
37 

52 
32 

92 
29 

91 
31 

61.3 
39.2 

DfATH  VALLEY 

MAX 

70 
45 

71 
45 

70 
48 

70 
48 

70 
44 

69 
5  1 

64 
49 

62 
38 

67 
36 

67 
39 

67 
38 

68 
49 

66 
46 

64 
3 1 

59 
3 1 

67 
27 

63 

28 

63 
32 

68 

70 

73 

70 

72 
46 

76 
5 1 

72 

69 
42 

74 
46 

69 

62 

58 

3 1 

63 
35 

67.2 
42.3 

DFFP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

59 
3  1 

59 
33 

45 
2  1 

44 
2 1 

42 
23 

45 
22 

48 
20 

51 
18 

62 
29 

62 
19 

56 
1 5 

56 
\  3 

60 
10 

57 
1 1 

53 
1 2 

51 

44 

20 

39 
16 

41 

47 

47 

52 

68 

66 

62 

56 
34 

50 
35 

42 

36 

35 

Q 

33 

60.0 
21.1 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

85 
52 

74 
52 

83 
56 

74 
52 

68 
45 

66 
43 

63 
50 

66 
45 

66 
44 

68 
44 

66 
46 

66 
42 

67 
46 

59 
36 

63 
39 

63 
38 

59 
39 

63 
41 

68 

60 

54 

65 

70 
5 1 

68 
56 

81 

75 
56 

72 
55 

68 

62 

55 
35 

52 

66.4 
46.2 

EL  CENTrO  2  SSW 

MAX 
MIN 

77 
44 

73 
50 

73 

52 

72 
41 

70 
39 

68 
38 

67 
38 

68 
33 

72 
36 

72 
36 

69 
38 

73 
4  1 

64 
36 

66 
35 

68 
27 

66 
2  8 

68 
32 

66 
41 

62 

64 

73 

74 

61 

86 
50 

62 

77 
46 

74 
64 

69 

69 

59 

32 

58 
37 

70,1 
40.6 

Fairmont 

MAX 
MDJ 

68 
46 

60 
46 

51 
34 

48 
34 

51 
35 

54 
34 

50 
35 

48 
35 

68 
35 

58 
47 

66 
46 

56 
38 

53 
28 

47 
30 

58 
32 

60 
37 

66 
35 

51 
33 

44 

47 

51 

69 

62 
52 

64 
54 

64 

56 
47 

64 
45 

6C 

44 

44 
29 

41 
34 

54.3 
39.0 

gpld  rock  ranch 

MAX 
MIN 

75 
47 

71 
53 

70 
47 

69 
41 

70 
43 

66 
45 

64 
47 

66 
42 

71 

39 

73 
43 

70 
42 

71 
46 

63 
44 

64 
42 

66 
35 

66 
32 

63 
39 

63 

66 

70 

75 

77 

77 

76 
55 

76 

70 
47 

73 
5 1 

66 

59 

59 
40 

60 
34 

68.7 
44.0 

haiwEE 

MAX 

MIN 

66 
33 

65 
37 

61 

51 
27 

51 
26 

52 
26 

46 

26 

50 
31 

67 
32 

65 
32 

59 
33 

66 
29 

51 

23 

46 

23 

61 
25 

53 
23 

53 
25 

50 
27 

49 

54 

57 

67 

72 
35 

76 

66 

64 
38 

64 
42 

61 

51 

40 
22 

40 

56.4 
30.5 

hayfielo  pumping  plant 

MAX 
MIN 

79 
44 

76 
46 

74 
47 

70 
40 

66 
35 

68 
46 

63 
48 

58 
49 

68 
43 

69 
37 

72 
38 

69 
41 

67 
47 

60 
30 

63 
26 

66 
25 

66 
26 

62 
36 

69 
39 

57 
36 

68 
37 

71 
37 

76 
45 

78 
50 

81 
55 

77 
45 

72 
46 

66 
46 

60 
31 

96 
22 

58 
31 

67.5 
39.9 

imperial 

MAX 
MIN 

75 
48 

75 

50 

75 
56 

73 
45 

70 
42 

68 
43 

66 
41 

67 

36 

71 
42 

73 
41 

68 
41 

72 
44 

65 
39 

67 
34 

68 
32 

65 
32 

66 
34 

67 
47 

62 
45 

66 
45 

73 
43 

74 
43 

79 
47 

85 
51 

79 
53 

79 
48 

79 
47 

79 
47 

60 
46 

60 
36 

59 
39 

70.9 
43.1 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

o 

Dl 

station 

J 

2 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

IfPERIAl    FAA  AP 

MAX 

76 

73 

75 

73 

70 

68 

66 

69 

72 

73 

69 

73 

65 

69 

68 

66 

67 

68 

63 

69 

72 

75 

80 

87 

60 

74 

75 

66 

60 

99 

70.3 

Mm 

<•<• 

49 

49 

40 

39 

39 

36 

32 

34 

37 

38 

41 

34 

29 

28 

28 

31 

49 

44 

43 

40 

39 

45 

90 

53 

44 

53 

46 

40 

32 

38 

40,0 

INDEPENDENCE 

MAX 

66 

70 

64 

54 

55 

53 

56 

64 

61 

67 

92 

95 

53 

51 

62 

63 

66 

73 

70 

52 

36 

37 

58.2 

MIN 

43 

26 

26 

27 

27 

28 

30 

31 

17 

23 

29 

36 

40 

92 

33 

19 

16 

18 

27,9 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

e<) 

71 

72 

76 

76 

76 

69 

66 

73 

75 

76 

70 

77 

69 

73 

70 

67 

73 

68 

60 

70 

79 

78 

77 

76 

77 

7  I 

73 

66 

61 

62 

72.0 

MIN 

47 

56 

46 

30 

39 

39 

29 

35 

34 

34 

43 

40 

25 

2  5 

2  J 

39 

39 

39 

39 

38 

45 

90 

97 

90 

47 

43 

39 

30 

33 

39.0 

INYOKEBN 

MAX 

73 

66 

60 

59 

59 

57 

55 

56 

65 

64 

69 

63 

94 

94 

55 

55 

59 

96 

99 

63 

70 

76 

84 

78 

70 

70 

63 

40 

49 

90 

61.9 

MIN 

1.2 

42 

34 

24 

26 

36 

30 

22 

28 

31 

33 

37 

21 

18 

^' 

19 

24 

39 

46 

49 

43 

61 

63 

43 

38 

45 

36 

29 

27 

26 

33.9 

TRON  MOUNTAIN 

MAX 

T* 

72 

72 

67 

66 

65 

63 

59 

63 

66 

68 

70 

66 

96 

60 

62 

62 

61 

94 

60 

63 

66 

70 

70 

72 

76 

72 

69 

6 1 

56 

69.9 

MIN 

<.R 

50 

53 

45 

42 

48 

46 

43 

45 

40 

49 

48 

43 

43 

31 

40 

42 

43 

43 

45 

90 

91 

54 

51 

90 

39 

31 

33 

43.3 

LAKE  ARRCIUHEAD 

MAX 

58 

50 

42 

44 

43 

41 

42 

46 

49 

99 

94 

90 

«1 

92 

91 

46 

43 

40 

37 

44 

49 

57 

60 

59 

55 

54 

47 

39 

32 

33 

32 

46,6 

MIN 

39 

34 

30 

26 

29 

32 

29 

30 

30 

32 

34 

35 

29 

22 

3  ^ 

37 

24 

30 

31 

39 

37 

39 

46 

47 

42 

40 

37 

30 

19 

20 

28 

32.1 

LANCASTER 

MAX 

69 

66 

54 

56 

59 

58 

56 

58 

69 

64 

64 

99 

93 

96 

63 

59 

99 

49 

55 

56 

69 

67 

69 

62 

60 

69 

55 

49 

90 

46 

49 

96,5 

MIN 

39 

44 

34 

26 

31 

26 

26 

la 

28 

29 

49 

39 

22 

18 

28 

22 

22 

42 

41 

39 

97 

57 

49 

49 

39 

31 

26 

2S 

30 

33,3 

LLANO  ShAwNEE  hILL  RCH 

MAX 

65 

55 

51 

51 

52 

49 

47 

57 

60 

64 

61 

93 

*6 

93 

97 

56 

49 

48 

49 

55 

64 

66 

69 

49 

45 

49 

94,3 

MIN 

47 

45 

40 

33 

37 

37 

37 

39 

45 

39 

49 

39 

32 

27 

41 

34 

32 

34 

39 

41 

44 

96 

31 

23 

28 

28 

37,3 

Ll;CERNE  VALLEY  I  SSw 

MAX 

65 

60 

60 

57 

58 

55 

54 

61 

65 

69 

67 

99 

92 

95 

60 

99 

94 

56 

64 

59 

68 

70 

74 

72 

69 

74 

64 

51 

48 

90 

51 

60.1 

MIN 

35 

38 

32 

28 

30 

26 

25 

19 

34 

30 

41 

42 

23 

17 

29 

30 

31 

34 

33 

43 

34 

57 

92 

50 

47 

33 

29 

21 

26 

32,9 

MECCA  3  SE 

MAX 

fl7 

70 

74 

76 

77 

75 

72 

70 

68 

72 

68 

67 

79 

68 

72 

66 

64 

72 

69 

59 

66 

72 

75 

71 

77 

68 

60 

61 

70.3 

MIN 

«5 

46 

50 

50 

38 

39 

45 

38 

34 

39 

39 

40 

42 

30 

29 

28 

29 

39 

41 

39 

40 

40 

41 

50 

46 

39 

31 

39 

39.3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

61 

57 

54 

54 

52 

52 

50 

59 

59 

60 

97 

94 

92 

55 

56 

92 

52 

43 

45 

53 

57 

64 

65 

64 

63 

62 

56 

51 

41 

44 

43 

94,4 

Mm 

47 

43 

40 

41 

38 

33 

39 

42 

41 

42 

43 

31 

37 

40 

33 

36 

41 

43 

42 

56 

49 

47 

47 

35 

29 

28 

29 

39,9 

MOJAVE 

MAX 

67 

56 

52 

58 

53 

54 

51 

62 

64 

62 

62 

60 

98 

58 

61 

60 

59 

53 

54 

6  1 

66 

68 

67 

67 

62 

66 

58 

47 

47 

42 

98,4 

Mm 

45 

44 

28 

38 

32 

31 

42 

31 

37 

41 

29 

22 

22 

41 

28 

24 

28 

38 

46 

43 

92 

51 

50 

47 

48 

43 

34 

29 

27 

36,9 

MOJAVE  ?  ESE 

MAX 

65 

57 

54 

57 

59 

55 

51 

59 

64 

66 

69 

99 

52 

96 

63 

59 

55 

52 

64 

94 

70 

66 

67 

68 

67 

66 

57 

46 

48 

47 

49 

96,4 

Mm 

33 

36 

35 

28 

33 

32 

30 

38 

37 

37 

42 

47 

32 

21 

^' 

27 

31 

42 

39 

44 

42 

41 

48 

49 

46 

41 

31 

29 

22 

34,8 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

60 

54 

54 

50 

50 

46 

45 

56 

58 

60 

59 

55 

43 

53 

59 

99 

45 

44 

57 

52 

96 

69 

6 1 

60 

64 

60 

65 

47 

37 

44 

41 

93,1 

Mm 

38 

40 

35 

28 

39 

28 

27 

32 

30 

31 

30 

28 

24 

26 

26 

30 

37 

34 

40 

46 

90 

46 

47 

49 

46 

34 

21 

23 

27 

33.6 

NEEDLES  EAA  AIRPORT 

MAX 

70 

70 

68 

65 

64 

62 

98 

62 

69 

67 

72 

64 

97 

99 

62 

62 

99 

46 

99 

64 

67 

71 

70 

70 

73 

72 

68 

63 

98 

96 

52 

63.8 

Mm 

50 

51 

49 

45 

44 

47 

45 

46 

42 

41 

44 

46 

40 

34 

31 

32 

41 

39 

43 

42 

43 

91 

92 

49 

48 

53 

46 

37 

32 

3* 

42,6 

PALMDALE 

MAX 

67 

59 

55 

56 

58 

55 

52 

58 

63 

70 

66 

97 

92 

94 

62 

99 

99 

90 

60 

59 

63 

69 

71 

68 

64 

69 

93 

92 

46 

48 

48 

96.3 

Mm 

48 

50 

44 

31 

31 

31 

30 

26 

38 

39 

49 

42 

25 

24 

33 

26 

27 

30 

43 

43 

46 

45 

98 

52 

94 

43 

43 

38 

27 

32 

33 

37,9 

PALMDALE  EAA  AIRPORT 

MAX 

68 

60 

55 

56 

59 

56 

52 

57 

64 

69 

66 

90 

92 

93 

63 

98 

99 

90 

56 

59 

65 

70 

72 

71 

62 

69 

98 

49 

49 

49 

47 

98,9 

Mm 

44 

47 

33 

29 

35 

29 

27 

20 

36 

31 

90 

37 

23 

19 

26 

41 

43 

40 

41 

99 

57 

48 

48 

43 

33 

29 

30 

31 

39,4 

PALM  SPRINGS 

MAX 

77 

75 

73 

74 

76 

68 

77 

76 

74 

74 

66 

73 

68 

68 

66 

63 

68 

69 

9e 

67 

72 

74 

79 

88 

69 

81 

70 

66 

99 

60 

98 

70,7 

Mm 

49 

49 

49 

44 

39 

44 

41 

42 

39 

38 

41 

49 

42 

31 

32 

30 

32 

42 

39 

37 

43 

44 

50 

96 

92 

49 

94 

49 

36 

30 

39 

42,0 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

71 

73 

73 

70 

67 

66 

63 

61 

63 

62 

70 

71 

66 

98 

60 

68 

66 

62 

*9 

62 

67 

73 

73 

72 

71 

74 

73 

67 

67 

97 

57 

66.2 

Mm 

51 

51 

51 

45 

47 

46 

47 

40 

41 

41 

47 

47 

44 

*0 

38 

40 

43 

46 

46 

48 

48 

93 

94 

92 

92 

50 

40 

38 

39 

49.1 

RANOSBURG 

MAX 

65 

59 

52 

58 

56 

54 

49 

55 

60 

99 

63 

53 

48 

90 

98 

92 

91 

^9 

91 

54 

64 

65 

73 

70 

63 

64 

96 

49 

43 

43 

43 

99,6 

Mm 

49 

48 

40 

41 

40 

32 

36 

34 

37 

36 

49 

40 

31 

31 

" 

39 

36 

41 

47 

48 

49 

97 

93 

47 

43 

32 

28 

29 

29 

39,2 

SOUIRREl   inn  2 

57 

50 

42 

45 

42 

40 

42 

42 

90 

99 

53 

49 

38 

57 

94 

46 

44 

40 

35 

40 

50 

57 

99 

99 

57 

49 

42 

37 

32 

31 

29 

49.6 

Mm 

47 

36 

33 

29 

36 

29 

30 

29 

33 

36 

40 

31 

24 

28 

28 

30 

33 

36 

42 

45 

48 

41 

36 

39 

26 

18 

22 

29 

33.  3 

TMERMAL  EAA  AIRPORT 

MAX 

7  1 

74 

74 

75 

73 

69 

67 

7 1 

74 

71 

67 

75 

68 

72 

69 

69 

71 

66 

60 

70 

73 

77 

73 

73 

76 

69 

73 

66 

61 

60 

6l 

64.6 

Mm 

42 

49 

55 

41 

37 

41 

38 

36 

38 

38 

37 

47 

32 

26 

32 

43 

40 

40 

41 

40 

47 

50 

90 

90 

49 

46 

38 

30 

3* 

40. 1 

TRONA 

69 

70 

69 

6  1 

61 

63 

60 

58 

96 

60 

61 

67 

62 

96 

94 

95 

93 

59 

58 

64 

58 

74 

71 

83 

81 

73 

73 

62 

99 

49 

93 

62.6 

Mm 

41 

41 

36 

29 

36 

33 

32 

23 

29 

31 

33 

40 

27 

29 

20 

28 

32 

49 

47 

47 

92 

61 

45 

41 

♦9 

42 

26 

28 

29 

39.4 

ThENTYNINE  PALMS 

73 

73 

65 

62 

62 

61 

98 

62 

63 

69 

67 

63 

99 

99 

60 

57 

97 

58 

99 

62 

65 

73 

63 

84 

72 

72 

70 

61 

52 

94 

92 

63.6 

Mm 

43 

45 

45 

35 

31 

37 

3* 

29 

36 

36 

38 

42 

31 

24 

26 

35 

35 

36 

37 

39 

91 

56 

96 

90 

60 

49 

30 

24 

30 

ST. 9 

valyERmo  ranger  STA 

67 

60 

54 

54 

54 

51 

49 

98 

60 

66 

69 

60 

91 

93 

98 

97 

99 

90 

50 

55 

68 

67 

69 

67 

70 

66 

93 

49 

49 

47 

97.9 

Mm 

37 

33 

33 

23 

27 

26 

26 

25 

33 

29 

37 

30 

17 

19 

21 

16 

19 

21 

26 

36 

32 

33 

90 

93 

40 

47 

33 

12 

18 

20 

28.9 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

72 

67 

60 

57 

60 

57 

55 

52 

60 

64 

67 

66 

97 

93 

96 

62 

63 

97 

91 

94 

98 

69 

70 

73 

65 

69 

71 

96 

91 

90 

91 

60.4 

Mm 

40 

46 

41 

28 

35 

30 

27 

21 

30 

32 

40 

40 

28 

19 

29 

22 

24 

30 

37 

44 

38 

36 

46 

93 

92 

48 

49 

37 

27 

22 

29 

34.9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

36 

38 

28 

34 

37 

36 

34 

*0 

39 

36 

32 

24 

34 

34 

33 

36 

30 

30 

28 

32 

38 

42 

40 

38 

34 

34 

32 

30 

30 

30 

33.9 

Mm 

26 

24 

18 

0 

5 

3 

7 

10 

11 

21 

26 

14 

2 

10 

26 

14 

8 

8 

16 

22 

24 

34 

36 

36 

28 

24 

20 

16 

•  2 

.  4 

.  9 

19.9 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

32 

26 

13 

17 

24 

22 

26 

23 

32 

24 

30 

20 

18 

23 

26 

23 

23 

23 

20 

16 

20 

24 

28 

24 

22 

17 

22 

16 

18 

12 

10 

21.6 

Mm 

13 

6 

2 

4 

0 

7 

6 

10 

12 

12 

9 

-  2 

1 

6 

10 

14 

4 

7 

3 

6 

8 

10 

14 

2 

8 

10 

6 

4 

-  6 

.  4 

•  12 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,      89'  ON  THE  1ST  AT  INDIO  U.  S.  DATE  GARDEN 

LOWEST  TEMPERATURE,       -12'  ON  THE  31ST  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    48.07  INCHES  AT  BRANSCOMB  2  NW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    q.oO   INCH  AT  15  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    11.80  INCHES  ON  THE  22D  AT  TURNTABLE  CREEK 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    225.0  INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    115  INCHES  ON  THE  31ST  AT  TWIN  LAKES 


See  Refeieoce  Notes  Followliig  SlaOOD  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  196* 


Station 

Day  Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1  

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

ft 

.11 

.02 

.04 

ft 

.11 

.04 

.03 

.04 

.00 

ft 

ft 

.17 

.01 

.03 

.02 

•  06 

ft 

ft 

.10 

.02 

.04 

•  01 

ft 

ft 

ft 

•  14 

.03 

.04 

.00 

W I ND 

» 

161 

127 

37 

ft 

ft 

18 

1 

61 

52 

139 

ft 

ft 

162 

48 

21 

30 

31 

ft 

ft 

ft 

59 

153 

164 

ft 

ft 

ft 

964 

S3 

66 

86 

2099 

MAX 

53 

63 

62 

60 

_ 

_ 

59 

56 

60 

63 

57 

_ 

• 

61 

46 

51 

57 

49 

- 

• 

61 

60 

59 

64 

- 

69 

90 

92 

• 

- 

MIN 

»9 

52 

44 

38 

- 

- 

38 

45 

43 

52 

51 

38 

36 

44 

34 

34 

- 

- 

42 

99 

55 

59 

- 

40 

38 

39 

- 

FERNOALE   2  NW 

EVAP 

.01 

.03 

.04 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.00 

.00 

.04 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.00 

.09 

.03 

.04 

. 

. 

. 

. 

. 

WIND 

57 

30 

25 

28 

44 

38 

38 

42 

21 

54 

35 

26 

50 

63 

32 

23 

37 

27 

90 

118 

158 

MAX 

58 

60 

57 

56 

57 

56 

51 

53 

57 

57 

58 

51 

49 

93 

95 

94 

49 

48 

93 

95 

61 

MIN 

52 

53 

44 

43 

42 

40 

45 

48 

51 

53 

45 

3S 

38 

42 

47 

41 

36 

41 

43 

47 

52 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.05 

.14 

.13 

.10 

.2i 

.06 

.06 

.08 

.06 

.04 

.06 

.28 

.05 

.02 

.20 

ft 

.02 

.06 

.06 

.07 

. 

.09 

•  14 

.06 

.29 

.06 

.02 

.00 

.08 

.09 

WIND 

6 

27 

12 

13 

3 

8 

8 

7 

13  22 

24 

9 

8 

8 

9 

7 

8 

34 

58 

28 

64 

99 

97 

57 

29 

62  36 

18 

20 

12 

28 

790 

MAX 

63 

68 

60 

55 

55 

51 

51 

57 

64 

62 

58 

56 

54 

52 

99 

94 

91 

46 

91 

59 

57 

64 

62 

66 

64 

63 

99 

47 

47 

93 

93 

96^9 

MIN 

56 

38 

38 

38 

39 

39 

44 

44 

53 

54 

53 

391  25 

23 

36 

49 

39 

42 

45 

50 

50 

98 

58 

62 

60 

55 

39 

39 

36 

39 

39 

44^4 

LAKE  PILLSBURV  NO  2 

EVAP 

.01 

.00 

.02 

.00 

.03 

.04 

.03 

.07 

ft 

.03 

.05 

.03 

.05 

.00 

.06 

.03 

.02 

.00 

.00 

.00 

- 

•  00 

ft 

02 

ft 

.04 

.01 

.00 

.02 

•  62B 

WIND 

U>  22 

4 

8 

14 

24 

11 

7 

9 

1 

X23 

* 

'if 

ft 

72 

12 

979 

MAX 

5»i  55 

53 

50 

51 

45 

48!  49 

57 

57 

56 

52 

47 

43 

96 

94 

46!  43 

43 

52 

94 

60 

63 

62 

40 

48 

40 

43 

90«8 

MIN 

47 

43 

41 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

51 

48 

39 

39 

39 

40 

38 

38 

39 

45 

41 

• 

45 

SS 

m 

" 

37!  36 

36 

34 

41.6 

TRINITV  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.02 

.00 

.00 

.00 

.02 

.02 

ft 

.02 

.00 

.00 

- 

.02 

- 

- 

.00 

•  02 

01 

.04 

- 

- 

WIND 

19 

34 

33 

36 

18 

34 

17 

'l9 

11 

25 

40 

34 

30 

23 

20 

29 

46 

33 

IB 

40 

19 

19 

29 

42 

'16 

39 

10 

11 

23 

13 

807 

•       »  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

9ERRVES5A  LAKE 

EVAP 

.03 

.0! 

.09 

.09 

.07 

.06 

.05 

.05 

.08 

.05 

.04 

.06 

.08 

.07 

.10 

.0> 

.03 

.03 

.01 

.01 

.06 

.01 

.13 

•  03 

•  03 

•  04 

.05 

.03 

.01 

.03 

.03 

1.92 

WIND 

102 

59 

63 

44 

54 

30 

34 

34 

50 

SO 

55 

65 

35 

20 

39 

130 

135 

190 

169 

176 

103 

149 

72 

79 

66 

80 

70 

79 

MAX 

62!  6<> 

65 

59 

58 

62 

59 

61 

62 

53 

53 

51 

92 

91 

60 

62 

92 

91 

48 

97.9 

MIN 

4S 

49 

44 

49 

40 

45 

47 

45 

47 

49 

53 

39 

37 

33 

39 

49 

37 

39 

42 

48 

92 

96 

92 

57 

94 

58 

45 

38 

38 

36 

33 

44.8 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 

.02 

.01 

.  05 

ft 

.07 

.03 

.02 

.05 

ft 

ft 

ft 

.16 

.04 

.01 

ill 

ft 

.19 

.06 

.02 

t.09B 

WIND 

65 

35 

20 

'l4 

• 

ft 

44 

10 

56 

54 

ft 

ft 

ft 

137 

'23 

ft 

Ifl 

ft 

ft 

491 

247 

167 

134 

ft 

ft 

392 

192 

194 

'60 

2386 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

ft 

.05 

.09 

.06 

04 

.06 

.07 

.03 

.15 

.15 

.03 

04 

01 

09 

.05 

.01 

.09 

•  06 

.02 

•  03 

1.76 

WI ND 

90 

99 

'77 

*56 

*52 

106.  59 

'49 

61 

107 

185 

!63 

167 

22 

'93 

'40 

43 

'15 

207 

199 

175 

292 

299 

249 

192 

216 

200  136 

15* 

139 

199 

4099 

MAX 

52 

65 

59 

51 

57 

53 

57 

60,  65 

58 

61 

51 

51 

48 

49 

93 

40 

46 

97 

59 

97 

60 

69 

69 

63 

99  94 

91 

43 

91 

95.5 

HIN 

50 

51 

45 

39 

40 

39 

39 

46 

46,  48 

49 

37 

36,  39 

43 

39 

36 

36 

42 

46 

51 

55 

99 

99 

92 

52 

49 

39 

40 

38 

38 

44.3 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.04 

■  03 

.04 

.04 

.04 

.00 

.05 

.05 

.04 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

.00 

•  00 

•  02 

.00 

.00 

.00 

•  02 

.61 

WIND 

37 

45 

28 

33 

*24 

36 

*67 

126|  44 

49 

22 

29 

19 

'l4 

'30 

98 

229 

127 

2X6 

206 

101 

75 

*73 

136 

*86 

136 

138 

119 

2490 

LAKESHORE 

EVAP 

•  03 

.04 

.02 

.03 

.03 

.03 

.00 

.02 

.00 

.09!  .03 

.06 

.00 

.02 

•  09 

.09 

- 

•  02 

.01 

.00  .09 

WIND 

16 

9 

12 

8 

14 

^' 

2 

7 

66 

15 

10 

23 

9 

7 

U 

26 

1 

78 

87 

123 

122 

92 

ll* 

38 

38 

60 

40 

64 

46 

14 

117J 

MONTTCELLO  DAM 

EVAP 

.01 

.03 

•  08 

a  01 

04 

04 

.03 

,04 

.05 

.00 

.07 

.07 

.06 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.  00 

.03 

.00 

•  01 

•  06 

.00 

•  03 

•  01 

•  00 

.01 

.92B 

WIND 

10 

21 

*29 

6 

13 

5 

'11 

4 

8 

12 

12 

21 

24 

11 

0 

14 

47 

67 

48 

78 

84 

60 

36 

*31 

96 

33 

22 

18 

32 

869 

MAX 

57 

64 

60 

52 

58 

52 

56 

61 

56 

63 

62 

93 

90 

90 

99 

94 

47 

90 

94 

61 

62 

61 

63 

65 

59 

'7 

w 

50 

46 

48 

96.0 

MIN 

51 

51 

39 

39 

38 

45 

46 

49 

51 

35 

30 

32 

" 

*' 

3  J 

32 

41 

47 

96 

95 

98 

39 

59 

94 

46 

38 

38 

34 

39 

43.6 

PLACERVILLE  lES 

EVAPi  .03 

.00 

.04 

.04 

ft 

08 

.07 

.04 

.08 

.04 

ft 

ft 

.07 

.02 

• 

- 

_ 

■ 

• 

. 

WIND 

u 

19 

16 

16 

ft 

ft 

46 

19 

13 

5 

* 

ft 

47 

92 

10 

9 

* 

ft 

295 

129 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

422 

ft 

• 

146 

1242 

SHASTA  0AM 

EVAP 

.01 

.04 

.02 

.06 

.01 

.06 

.00 

.04 

.00 

.09 

.10 

.04 

.00 

.09 

.10 

.06 

•  06 

•  u 

.10 

.16 

.03 

•  06 

•  00 

•  04 

1.79B 

WIND 

32 

33 

34 

59 

32 

'so 

'53 

47 

30 

51 

99 

21 

43 

90 

116 

63 

90 

142 

127 

131 

147 

127 

101 

89 

99 

71 

69 

116 

48 

2310 

EVAP 

.04 

.04 

* 

• 

.21 

.  06 

.00 

.00 

.00 

ft 

ft 

.27 

.03 

.01 

.15 

.08 

- 

- 

- 

WIND 

18 

2 

15 

35 

• 

ft 

145 

33 

26 

31 

32 

ft 

ft 

208 

23 

49 

101 

49 

ft 

ft 

162 

76 

8} 

TJ 

30 

* 

• 

94 

49 

43 

39 

1412 

WHISKEYTOWN  res  (A) 

EVAP 

.03 

.02 

.06 

.05 

.04 

*« 

*  1  i 

.  02 

.03 

.04 

.02 

.07 

.10 

.01 

.06 

.03 

.08 

.03 

- 

- 

- 

- 

- 

.10 

ft 

.06 

.10 

.02 

.01 

•  06 

.02 

1.3tB 

WIND 

20 

18 

50 

22 

46 

69 

98 

50 

10 

26 

90 

83 

15 

90 

72 

86 

114 

Ill 

70 

139 

92 

28 

26 

43 

99 

1620 

.   .  . 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURL  INSANE 

EVAP 

.00 

n? 

.07 

ft 

ft 

.15 

ft 

.05 

ft 

.06 

.04 

ft 

ft 

.02 

.04 

.04 

.00 

.03 

.09 

_ 

•  00 

.04 

.02 

.00 

WIND 

9 

9 

33 

5 

5 

10 

5 

5 

13 

11 

9 

11 

10 

16 

41 

13 

43 

26 

162 

20 

89 

20 

J3 

40 

33 

38 

1 

1 

9 

710 

MAX 

60 

6 1 

60 

60 

61 

63 

62 

65 

66 

61 

60 

55 

50 

49 

93 

94 

94 

90 

64 

67 

68 

69 

70 

63 

62 

63 

94 

99 

49 

90 

99 

99.1 

MIN 

*e 

53 

43 

45 

30 

39 

39 

45 

51 

49 

51 

35 

30 

36 

46 

49 

40 

48 

44 

91 

49 

99 

56 

96 

53 

93 

46 

40 

39 

37 

38 

44.8 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.07 

.00 

.07 

.07 

.08 

.03 

.04 

.05 

.06 

.06 

.01 

.07 

.06 

.03 

.07 

.04 

•  04 

" 

ft 

ft 

ft 

ft 

•  07 

•  06 

.06 

•  16 

.02 

.07 

.04 

1.94B 

NEWARK  (F) 

EVAP 

.02 

.OS 

.10 

.07 

* 

* 

.17 

.06 

.05 

.05 

.01 

ft 

* 

.29 

.02 

.04 

•  07 

.05 

ft 

ft 

.09 

.01 

.04 

•  03 

•  07 

* 

ft 

•  16 

.11 

.01 

.01 

1.94 

WIND 

49 

76 

151 

ft 

304 

33 

57 

65 

57 

• 

219 

34 

61 

54 

66 

ft 

ft 

440 

212 

150 

102 

367 

ft 

ft 

122 

165 

193 

103 

3110 

ft        •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  09 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.00 

.04 

.10 

.06 

.04 

.05 

.03 

.05 

.09 

.04 

.02 

.09 

.10 

.04 

.00 

.00 

•  00 

•  03 

.00 

.04 

.00 

.01 

.09 

.04 

•  05 

.07 

•  06 

•  02 

•  07 

.07 

.02 

1.28 

CAMP  PARDEE  (O 

EVAP 

.00 

.01 

04 
'16 

*18 

02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.03 

.03 

.00 

.00 

.03 

•  03 

.02 

.00 

•  00 

.02 

.03 

•  00 

•  04 

.01 

.01 

.03 

.04 

.03 

•  01 

.64 

WIND 

14 

13 

*18 

22 

15 

12 

12 

19 

22 

16 

18 

16 

19 

19 

12 

19 

91 

98 

54 

92 

61 

39 

22 

11 

91 

23 

49 

36 

29 

826 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.04 

.04 

.02 

06 

06 

.02 

.04 

.05 

.03 

.02 

.03 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

•  04 

.04 

.09 

•  12 

.09 

.04 

.06 

•  02 

.04 

.01 

.04 

.06 

.02 

•  07 

1.21 

WIND 

19 

17 

36 

41 

27 

15 

21 

35 

22 

24 

41 

26 

90 

19 

10 

24 

16 

16 

94 

148 

113 

80 

95 

46 

32 

30 

87 

63 

48 

107 

91 

1493 

MAX 

60 

51 

62 

58 

57 

60 

57 

57 

57 

51 

55 

52 

94 

91 

49 

44 

46 

91 

99 

47 

62 

98 

62 

65 

65 

61 

93 

99 

51 

42 

91 

54*8 

MIN 

43 

49 

47 

40 

40 

40 

42 

44 

43 

42 

42 

43 

39 

38 

38 

31 

40 

37 

37 

46 

90 

93 

56 

61 

50 

49 

90 

44 

36 

35 

40 

43^6 

KETTLEMAN  CITY  1 SSW  <D) 

EVAP 

.18 

.00 

16 

.13 

.00 

.00 

.23 

.00 

.00 

.00 

.03 

.00 

.00 

.19 

.00 

•  00 

•  00 

.00 

.00 

•  00 

.00 

.15 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

•  00 

1.08 

WIND 

46 

33 

49 

'so 

67 

84 

50 

50 

34 

37 

28 

U7 

22 

61 

39 

61 

2 

36 

110 

61 

94 

130 

142 

65 

80 

44 

79 

101 

71 

113 

94 

2096 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EvAP 

.01 

.02 

.04 

.06 

.01 

.04 

.03 

.03 

.02 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

ft 

ft 

ft 

.02 

.00 

•  00 

ft 

.01 

_ 

.06 

.01 

.03 

•  04 

.59B 

WIND 

3 

4 

9 

10 

12 

13 

7 

6 

6 

15 

ft 

33 

ft 

28 

10 

7 

8 

7 

69 

72 

91 

" 

67 

ft 

ft 

ft 

107 

28 

21 

44 

33 

721 

LOOI  (E> 

EvAP 

.02 

.07 

.11 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.05 

.06 

.03 

.12 

.01 

.02 

.00 

.01 

•  02 

•  00 

.04 

.09 

•  09 

.03 

.08 

.05 

.06 

.06 

ft' 

ft 

.14 

•  09 

1.30B 

WIND 

34 

89 

59 

21 

61 

15 

26 

12 

39 

63 

67 

83 

32 

23 

41 

13 

12 

30 

164 

104 

198 

109 

101 

95 

62 

79 

103 

63 

119 

93 

31 

2033 

MAX 

60 

61 

53 

56 

57 

60 

58 

58 

55 

45 

48 

47 

91 

47 

46 

94 

99 

59 

99 

65 

63 

60 

99 

93 

46 

44 

47 

48 

94.1 

MIN 

50 

53 

45 

38 

41 

39 

46 

46 

50 

55 

52 

37 

35 

39 

42 

46 

45 

38 

49 

50 

99 

96 

59 

60 

S3 

92 

46 

40 

43 

38 

38 

46.1 

MANOEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.04 

.07 

.05 

.05 

.05 

.00 

.00 

.08 

.06 

.06 

.06 

.10 

.05 

.02 

.02 

.00 

•  00 

•  03 

.00 

.02 

•  00 

.00 

.09 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.09 

ft 

•  02 

.92 

WIND 

40 

50 

40 

20 

70 

20 

10 

20 

40 

100 

80 

150 

40 

40 

90 

10 

20 

10 

270 

110 

160 

240 

15 

9 

10 

10 

10 

19 

19 

19 

10 

1699 

MAX 

6! 

66 

61 

59 

58 

58 

49 

64 

66 

61 

61 

58 

91 

47 

49 

95 

51 

46 

98 

60 

60 

99 

58 

9S 

59 

64 

91 

61 

49 

90 

98 

97.1 

MIN 

47 

51 

44 

38 

40 

38 

44 

44 

48 

47 

50 

36 

31 

36 

39 

43 

37 

36 

43 

48 

92 

93 

SO 

48 

52 

38 

37 

47 

39 

37 

46 

43,3 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (B) 

EvAP 

.01 

.04 

.05 

.06 

.  04 

.05 

.05 

.00 

.03 

.07 

.04 

.01 

.07 

.01 

.01 

.02 

•  00 

.01 

.09 

.00 

•  06 

.00 

ft 

ft 

•  04 

.04 

ft 

ft 

ft 

•  07 

.90B 

WIND 

28 

20 

50 

66 

76 

99 

30 

54 

68 

136 

189 

103 

126 

118 

91 

44 

79 

93 

383 

285 

297 

293 

278 

140 

56 

104 

289 

76 

227 

304 

160 

4346 

SALT  SPRINGS   PH  (G) 

EVAP 

.02 

.00 

.03 

.07 

.03 

.10 

.03 

.06 

.03 

.01 

.01 

.06 

.06 

.06 

.04 

.04 

•  07 

.03 

_ 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

• 

.05 

.19 

.10 

.07 

.07 

.04 

.06 

.07 

.07 

.06 

.04 

.06 

.06 

.07 

.03 

•  03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.03 

.00 

.10 

•  10 

•  07 

.04 

.04 

.06 

.02 

•  10 

1,71 

WIND 

34 

100 

185 

81 

41 

76 

48 

56 

44 

52 

52 

97 

89 

34 

35 

32 

37 

90 

119 

64 

38 

47 

65 

133 

204 

129 

113 

122 

68 

48 

87 

2372 

MAX 

55 

66 

65 

60 

54 

60 

55 

58 

61 

63 

62 

59 

94 

91 

43 

47 

90 

91 

47 

56 

62 

63 

65 

69 

69 

64 

96 

97 

49 

49 

90 

97,0 

MIN 

50 

50 

46 

39 

39 

39 

39 

45 

45 

48 

48 

39 

31 

36 

38 

37 

49 

39 

3t 

47 

92 

94 

57 

99 

53 

93 

90 

41 

38 

38 

38 

44,2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED  DECEMBER  1964 


Day  Of  Month 

StaUon 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGt 

EVAP 

.04 

.06 

.03 

.06 

.03 

.04 

.05 

.03 

.03 

.09 

.07 

.05 

.00 

.09 

.02 

.02 

.00 

.07 

.04 

.02 

.05 

.05 

.07 

.05 

.01 

.02 

.05 

.04 

.02 

.04 

1.20 

WIND 

90 

90 

0 

20 

0 

5 

5 

5 

9 

30 

15 

5 

5 

5 

10 

60 

35 

55 

50 

45 

55 

50 

25 

65 

35 

25 

20 

20 

790 

MAX 

- 

62 

62 

96 

99 

54 

93 

57 

60 

57 

99 

98 

48 

42 

45 

50 

90 

47 

53 

57 

57 

58 

65 

68 

66 

61 

56 

55 

48 

45 

48 

55.1 

MIN 

45 

39 

42 

38 

45 

" 

39 

39 

4t 

45 

41 

39 

45 

49 

55 

55 

58 

60 

" 

53 

48 

42 

40 

39 

39 

45.9 

TRACY  PUMPIN6  PLANT 

EVAP 

.06 

.13 

.10 

.08 

.02 

.05 

.02 

.13 

.06 

.05 

.07 

.15 

.07 

.00 

.00 

.00 

.07 

ft 

ft 

.03 

ft 

.01 

.01 

.07 

.08 

.02 

.06 

.01 

.04 

.04 

•  04 

1.47 

MIND 

9* 

198 

136 

55 

59 

37 

30 

35 

100 

103 

110 

99 

42 

36 

22 

25 

142 

98 

81 

198 

169 

155 

153 

97 

195 

103 

90 

69 

90 

2782 

SOUTH  COAST 

ORAtNAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING   PT  <A) 

EVAP 

.12 

.19 

.00 

.08 

.09 

.09 

.06 

.10 

.09 

.11 

.08 

.05 

.11 

.13 

.11 

.10 

.05 

.07 

.04 

.02 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

.02 

.07 

.04 

.00 

.09 

.02 

2.03 

WI ND 

17 

10 

14 

28 

1 3 

1 5 

28 

27 

18 

20 

25 

5 

17 

3 

5 

1 5 

20 

40 

20 

27 

2  3 

1 0 

10 

10 

547 

MAX 

66 

60 

51 

55 

99 

42 

91 

48 

58 

63 

61 

54 

46 

51 

53 

61 

53 

45 

49 

44 

99 

63 

61 

52 

58 

59 

53 

50 

43 

46 

46i  53.3 

MIN 

<>2 

44 

44 

38 

36 

38 

37 

34 

33 

34 

36 

37 

34 

33 

33 

33 

33 

33 

35 

38 

43 

39 

39 

48 

48 

43 

48 

39 

35 

33 

33 

37.8 

CACHUMA  DAM 

EvAP 

.OS 

.09 

.12 

.11 

.06 

.10 

.12 

.06 

.08 

.14 

.08 

.07 

.15 

.09 

.08 

.06 

.05 

.09 

.18 

- 

.02 

.05 

.02 

.05 

.10 

.09 

.02 

.00 

.02 

.06 

.03 

2,26B 

99 

48 

36 

20 

22 

29 

135 

159 

65 

21 

99 

lOl 

147 

1 9 

3 1 

48 

33 

1997 

MAX 

67 

61 

62 

57 

95 

59 

98 

51 

57 

63 

60 

61 

58 

54 

56 

55 

54 

92 

51 

54 

60 

64 

65 

65 

67 

64 

58 

57 

52 

49 

49 

57.9 

MIN 

48 

49 

49 

37 

38 

41 

45 

37 

38 

42 

42 

44 

37 

37 

37 

38 

39 

38 

42 

48 

92 

52 

54 

57 

52 

51 

51 

45 

36 

36 

37 

43.4 

CHULA  UISTA 

EVAP 

.13 

.09 

.06 

.12 

.10 

.10 

.10 

.09 

.11 

.08 

.08 

.10 

.09 

.08 

.12 

.06 

.08 

.10 

.01 

.06 

.08 

.06 

.02 

.01 

.04 

.07 

.08 

.01 

.13 

.06 

.05 

2.33 

WIND 

35 

61 

79 

74 

57 

54 

47 

37 

35 

39 

67 

42 

35 

JO 

30 

55 

39 

48 

37 

48 

41 

46 

37 

31 

57 

60 

73 

154 

75 

52 

45 

1620 

MAX 

70 

98 

61 

65 

65 

64 

63 

56 

59 

61 

61 

62 

64 

65 

60 

60 

59 

62 

55 

56 

64 

64 

57 

59 

63 

65 

64 

59 

61 

55 

52|  60.9 

MIN 

»7 

48 

93 

42 

41 

39 

39 

35 

36 

39 

41 

39 

37 

35 

35 

37 

49 

45 

45 

46 

46 

46 

91 

54 

56 

53 

93 

50 

41 

35 

36 

43.4 

RIVERSIDE  EXP  5TA  (B) 

EVAP 

.07 

.04 

.08 

.07 

.14 

.10 

.08 

.12 

.11 

.09 

.02 

.14 

.19 

.13 

.09 

.09 

.08 

.02 

.03 

.09 

,06 

.04 

.00 

.03 

.04 

.02 

.02 

.05 

.03 

2.04B 

WIND 

1! 

17 

23 

24 

13 

34 

24 

26 

21 

27 

19 

7 

41 

32 

23 

21 

26 

19 

29 

22 

11 

12 

17 

13 

24 

21 

38 

33 

37 

17     17  699 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

08 

06 

.10 

14 

19 

10 

29 

.15 

.15 

.10 

08 

00 

01 

.06 

.07 

02 

ft 

,02i  2.50 

WIND 

*53 

67 

*«0 

*66 

'56 

'72 

50 

'78 

137 

86 

'31 

ft 

164 

'58 

90 

73 

21 

43 

143 

'77 

*39 

'18 

15 

'25 

42 

72 

52 

34 

*35 

17 

45 

1845 

MAX 

69 

64 

62 

63 

62 

62 

61 

63 

66 

67 

69 

• 

60 

98 

62 

60 

59 

92 

59 

63 

69 

66 

65 

65 

67  57 

58 

98 

56 

53 

53 

61.2 

MIN 

»7 

90 

49 

49 

45 

42 

41 

43 

47 

47 

47 

_ 

39 

36 

39 

30 

33 

41 

47 

94 

99 

57 

99 

99 

50 

52 

55 

47 

36 

44 

38,  49.7 

•      tt  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  OT 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.11 

.12 

.11 

.19 

.23 

.21 

.20 

.19 

.08 

.05 

.16 

.30 

.28 

.10 

.15 

.00 

.15 

.15 

.02 

.28 

.06 

.12 

.06 

.15 

.00 

.24 

.24 

.42 

.15 

.06 

.16 

4.66 

WIND 

4 

6 

30 

14 

I 

106 

# 

ft 

64 

4 

8 

93 

94 

12 

4 

9 

15 

10 

42 

99 

13 

10 

6 

10 

5 

11 

139 

210 

47 

14 

43 

1113 

MAX 

71 

67 

79 

66 

80 

65 

63 

62 

75 

62 

79 

61 

74 

60 

96 

94 

94 

70 

60 

62 

69 

66 

67 

69 

69 

65 

73 

64 

61 

70 

92 

65.8 

MIN 

48 

46 

49 

49 

49 

49 

47 

40 

40 

41 

41 

42 

38 

38 

37 

37 

39 

45 

52 

50 

51 

51 

50,  47 

49 

49 

39 

38  38 

44.4 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.08 

.00 

.20 

.19 

.12 

.09 

.04 

.06 

.06 

.08 

.09 

.12 

.15 

.03 

.06 

.12 

.00 

.03 

.09 

.09  .00 

.04 

.06 

.05 

.17 

.10 

.04 

.03 

.07 

.07 

.06 

2.27 

WIND 

16 

93 

38 

12 

10 

10 

9 

3 

9 

19 

34 

30 

14 

5 

6 

8 

7 

10 

9 

5  3 

6 

26 

38 

17 

23 

26 

1 

9 

4646 

MAX 

74 

66 

68 

70 

67 

70 

63 

58 

60 

63 

63 

63 

72 

60 

97 

98 

97 

60 

63 

97 

64 

67 

68 

69 

70 

71 

71 

69 

64 

58 

57 

64.3 

MIN 

93 

93 

93 

49 

41 

45 

44 

41 

40 

42 

43 

49 

42 

39 

38 

40 

39 

41 

47 

491    461  47 

48 

92 

98 

1  " 

99 

49 

44 

29 

29 

44.8 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(0)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NnRTVJ  COAST 

DOAINASE  01 

BIG  BAP   «ANGEB  STATION 

COVELO 

F0PE5T  GLEN 

HAPPY  CAMP   PANfiER  STA 

TULELAKE 

VBEKA 


SACRAMENTO 
DPAINAGE 


02 


altuRas  ranger  station 

BLUE  canyon  MB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
COLFAX 
DE  SABLA 
JESS  VALLEY 
MAN2ANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT   SHASTA   W6  CITY 

PLACERVILLE 

OUINCy  RANGER  STATION 

SIERRA  CITY 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

•       «  tt 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  5SE 
FORT  BIOWELL 
MEYERS  SW 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
SU5ANVILLF  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNb 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

snowfall] 

SN  ON  GNCj 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  SnQ 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNCj 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ''N  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

SNOWFALL 
SN  ON  GNd 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 


i  I 

*i  J 


1.0  1.0 


2.^ 


2.C 

2 


1.9  7.0  4.0 

SN  ON  GNd     32!     38     34  3t 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T 


10   ic  Id 


3.0 

2 


1.0 

1? 


9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27    28     29    30  31 


19    le    IS    18    le    le   n    n  n 


13. C 


3.3113.4 
8 


U.O 
14 


13.0 
13 


IS. 014.0 
53 


0.3 


^.029. 
57  7 


5. a 

7 

12 

12 


oia.o 

23 


3.5  7.9 
19  33 
1.9  3.2 


9.0^0.0 
14 


037.018.019.033.0 

100 


32.9 
49 


910.5 

30 


6.018.0!5.0 


5.0 

26 


4.0 
14 


1 

7.0 


3.0 

6 


2.4 
39 
4.0 


8.0 

31 


2.0 

12 


6.0 
26 


3.0 

10 


7.0 
19 


4.0 

16 


9.0 

22 


6.0 

29 


8.0 

30 


1.0 

12 


9.1 

11 


4.0 

10 


8.0 

60 


9.0 

20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1964 


Day  of  month 


s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

T 

l.O 

T 

T 

6.0 

1.0 

9 

a 

( 

1 

1  ^ 

< 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

9 

8 

T 

S 

* 

1 

1.0 

! 

1 

l.( 

T 

2E 

T 

T 

A.O 

3.0 

2i 

2= 

21 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

26 

28 

27 

18 

16 

e.o 

5 

6 

2 

o.s 

i.O 

5 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

3       3      2  T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

0.5  T 

2.0 

T 

T 

1.0 

1.0 

3      9      9     10     10  IC 

10  IC 

10  IC 

IC 

9 

9 

9 

8 

10 

10 

10 

10 

a 

12 

CfNTBAL  COAST 

Ddaimage 


MOUNT  HAMILTON 


SAN  JOAQUIN 
DSAINAGE 


OS 


CALAVERAS  BIS  TREES 

SLFNNVILLE 

GRANT  SROUE 

HETCH  HETCHV 

HUNTINGTON  LAKE 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

TEHACHAPI 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
CUVAMACA 

IDvLLhILD  RANGER  STA 
MT   BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  EC  338  B 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SAnDBERG  uB 

•      •  tt 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  WB  AIRPORT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
INDEPENDENCE 
SQUIRREL   INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE   MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  6NC 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL  I 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  6Nt 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNP 


SNOWFALL  I 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


8.012 
6 


i.ojio.o 
11 


2.S 

29 


6.0 

1.0 

0.9 

6 

i 

9 

6.0 

8.0 

1.0 

6 

12 

13 

2.0 

2.0 

1.0 

13 

19 

16 

3.0M.0 

391  91 

3.012.0 

23r  36 

2.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  oece^ber"?^!; 


Day  of  month 

c 

STATION  AND  DEPTH 

TIME 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Ave 

BRAWLEY  2  5W 
4  INCHES 

8  AM 

59 

61 

61 

58 

56 

57 

55 

53 

53 

54 

55 

56 

55 

55.5 

MAX 
MIN 

74 
56 

71 

59 

70 
61 

72 
56 

72 
55 

70 
56 

69 
55 

65 
53 

57 
53 

68 
53 

69 
54 

66 
55 

68 
54 

48 

47 

47 

48 

49 

55 

54 

54 

55 

5° 

57 

60 

58 

59 

60 

57 

50 

51 

67.6 
54.3 

8  INCHES 

8  AM 

64 

64 

55 

54 

53 

63 

62 

61 

51 

60 

60 

61 

61 

59 

57 

57 

57 

58 

59 

59 

50 

60 

61 

62 

54 

63 

53 

63 

62 

59 

58 

61.0 

MAX 
MIN 

68 
64 

67 
64 

66 
63 

67 

57 

66 

56 

64 

53 

53 

63 

62 

63 

63 
58 

50 
56 

60 
56 

60 
56 

60 
57 

61 
56 

61 
59 

62 
59 

63 
59 

64 
60 

64 
61 

55 
62 

56 
63 

65 

63 

65 
53 

65 
61 

63 
58 

50 
58 

63.6 
60.2 

12  INCHES 

8  AM 

67 

67 

67 

57 

67 

61 

61 

61 

52 

62 

62 

63 

63 

64 

65 

65 

65 

65 

63 

62 

64.0 

20  INCHES 

8  AM 

69 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

57 

67 

66 

66 

65 

66 

66 

55 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

65 

55 

64 

66.0 

39  INCHES 

8  AM 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

59 

59 

58 

68 

68 

68 

58 

68 

58 

68 

68 

68 

68 

69.8 

79  INCHES 

8  AM 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

76.6 

DAVIS   I  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

58 
52 

60 
48 

55 
44 

50 
44 

53 
41 

50 
46 

47 

48 

50 

53 

42 

39 

42 

43 

41 

37 

38 

42 

44 

50 

54 

56 

58 

54 

54 

48 

44 

44 

41 

40 

53.1 
46.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
48 

49 
48 

48 
47 

48 
46 

47 
45 

47 
45 

45 
45 

45 
43 

53 
45 

54 
51 

53 
52 

53 
51 

52 
50 

52 
50 

52 
50 

51 
49 

52 
50 

50 
49 

50 
48 

50 
49 

52 
49 

53 
51 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

52 
50 

50 
48 

48 
46 

48 
46 

50.7 
48.6 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 

53 

54 
53 

54 
53 

55 
53 

58 
56 

58 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
54 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

54 
53 

53 
52 

52 
51 

54. S 
54.3 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.      READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  8  A.  M.   DEC.   15  TO  8  A.  M.   DEC.   18   (48  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

?H 

>  w  3 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACK 
4  AM 

IC  STAh 
10  AM 

IDARD  T 
4  PM 

ME 

10  PM 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

66 -OS 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

34 

6 

5.8 

23++ 

16 

19 

84 

75 

62 

80 

6 

8 

2 

0 

0 

0 

16 

7.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

48 

35 

3 

4 

I 

0 

0 

0 

8 

S.i 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

10.9 

38++ 

18 

22 

76 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

22 

7,8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

15 

9 

6.5 

22++ 

33 

24 

74 

55 

55 

69 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

11 

6.0 

EUREKA  WB  CITY 

9.6 

42 

SW» 

22 

3 

1 

14 

7 

0 

1 

26 

32 

8.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

12 

10 

6.1 

25 

SE 

19 

93 

87 

75 

92 

9 

4 

8 

1 

0 

0 

22 

38 

8.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

10 

6 

6.1 

21++ 

26 

28+ 

82 

70 

66 

77 

2 

4 

2 

2 

0 

0 

10 

6.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

11 

10 

7.8 

32 

W 

28 

82 

68 

70 

80 

5 

4 

0 

3 

0 

0 

12 

6.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

82 

2 

6 

11 

3 

0 

2 

24 

7.9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

17 

6 

9.4 

29++ 

16 

19 

80 

74 

73 

81 

1 

9 

8 

6 

0 

0 

24 

7.5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

16 

21 

12.0 

49 

S 

21 

80 

74 

64 

77 

2 

10 

5 

2 

1 

0 

20 

46 

7.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

16 

11 

9.2 

30 

S 

26+ 

86 

82 

75 

83 

1 

10 

8 

2 

0 

1 

22 

42 

7.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

2 

12 

5 

1 

2 

0 

22 

SANOBERG  WB 

16.2 

38++ 

31 

22 

69 

4 

6 

3 

1 

0 

0 

14 

7.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

18 

7 

5.9 

24 

SW 

28 

76 

63 

68 

75 

6 

2 

1 

1 

0 

0 

10 

59 

6.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

6 

10.4 

39 

WSW 

23+ 

87 

80 

75 

84 

2 

11 

7 

3 

1 

0 

24 

7.6 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

SW< 

29 

8.2 

35 

SW« 

22 

79$ 

70 

3 

5 

11 

4 

0 

0 

23 

42 

Santa  catalina  wb  airport 

5 

4 

2 

1 

0 

0 

12 

7.0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

70 

70 

82 

4 

7 

5 

0 

0 

0 

16 

5.9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

16 

11 

9.6 

33++ 

16 

19 

86 

84 

75 

83 

6 

5 

7 

4 

1 

0 

23 

8.1 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
S  8i00  A.  M. 
%  PEAK  GUST 


See  referenc«  notes  following  StatioD  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

0  1 

sl 

<2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Tolal 

«  § 

Iz 

|B 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°  o 

MARCH  196*> 

SCUAW  VALLEY 

46.6 

15.4 

31.0 

61 

18 

.  2 

8 

1047 

2 

3 1 

1 

4.74 

1.00 

1 

64.0 

1 

«       «  ft 

MAY  1964 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

27 

* 

0 

70  6 

38.6 

54  7 

85 

31 

24 

2 

309 

0 

0 

3 

0 

*e9 

•  0 

reoding  fire  sta  no  2 

81.0 

52.1 

66.6 

-  .7 

93 

30 

36 

3 

80 

^ 

^ 

Q 

ilse 

.16 

ll46 

3 

.0 

0 

1 

1 

1 

ft       •  * 

JUNE  1964 

41.2 

75.3 

110 

_ 

51 

lU 

4 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  KI  vnv  CDM 
1  Pt  TU^  t  Kri 

9$  7 

57  5 

110 

5* 

10 

2 

Q 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

c 

Q 

KN  I  «nT  b  v**LLt.T 

T4I5 

45,9 

62^7 

48 

22 

35 

1 

111 

4 

0 

0 

0 

.71 

.50 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

TliCTTU    TDvjTMF  DAMTU 
TU3l|nl    IKVlrit  KMM^n 

7*. 4 

53.3 

64.1 

-  2.9 

42 

25 

45 

30* 

40 

0 

0 

0 

.21 

.23 

.24 

4 

•  0 

0 

I 

0 

0 

JULY  1964 

AVILA  BEACH 

75.5 

52.7 

64.1 

46 

g 

46 

9 

92 

I 

Q 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

100. 6M 

67. 5M 

f  «*  J'^ 

110 

25* 

\ri 

Q 

30 

Q 

Q 

Q 

.04 

.04 

27 

.c 

0 

g 

98.4 

61.3 

80.1 

104 

13 

.OC 

Q 

INDEPENDENCE 

97. 4M 

60.6M 

79  .  3M 

104 

25 

54 

6« 

0 

30 

0 

0 

0 

*07 

06 

2^ 

*c 

0 

KNIOHTS  VALLEY 

88.0 

46.  1 

67.1 

94 

1 1 

39 

2 

19 

11 

0 

0 

0 

.02 

!o2 

28 

.0 

c 

0 

c 

0 

DAI  DMAS   MT  nn^PQUATHRV 

8*. 7 

60  .  6M 

72. 7M 

91 

1 3 

52 

15* 

0 

2 

Q 

Q 

g 

.39 

.33 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SHELTEK  ^Ovt 

M 

M 

M 

.13 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLIAMS 

46.6 

54.3 

78.0 

105 

24* 

SI 

1 

0 

31 

0 

0 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

August  i9o* 

BLACKWELLS  CORNER 

M 

67. 6M 

M 

107 

7 

52 

31 

Q 

Q 

.29 

.25 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

tOYLLWiLD  RANGER  STA 

89.2 

50,1 

66.7 

43 

23 

37 

31 

30 

_ 

Q 

Q 

1,69 

1.42 

9 

•  0 

0 

2 

1 

1 

KNIGHTS  VALLEY 

B9  •  7H 

44.  OK 

101 

20 

40 

27 

9 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

,0 

OROVILLE 

46.5 

62,5 

79.5 

104 

2l» 

57 

2 

0 

29 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

85.1 

38,4 

62.0 

1.4 

43 

22 

30 

30 

99 

s 

0 

3 

0 

.08 

- 

.02 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

M 

M 

M 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

74.5 

41,6 

60.6 

85 

_ 
2"* 

33 

29 

132 

0 

0 

0 

0 

•  29 

.  •  3 

3^ 

0 

WILL  1 AMS 

45.7 

57,6 

76,7 

103 

22 

51 

31 

28 

0 

0 

0 

.OG 

*0 

Q 

0 

YORBA  LINDA 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

loo 

- 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

SEPTEMBER  1464 

BLACKWELLS  CORNER 

H 

M 

M 

0 

0 

0 

oo 

Q 

Q 

FORT  BIOWELL 

76.  1 

37,6 

56,9 

*  3.2 

86 

24 

30 

18* 

237 

0 

0 

4 

0 

10 

* 

.39 

,10 

.0 

Q 

I 

(] 

Q 

GRASS  VALLEY 

84.1 

51,0 

67,6 

•  3.7 

102 

24 

40 

2 

47 

« 

0 

0 

0 

T 

.44 

t 

1 

*2 

^ 

SHELTER  COVE 

H 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.00 

17 

.0 

0 

Q 

G 

0 

vanoenberg  afb  r 

67.6 

51.1 

54.4 

•  .4 

91 

23 

44 

28* 

171 

Q 

Q 

Q 

.01 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

•      ft  tt 

OCTOBER  196* 

IMPERIAL  FAA  AP 

44.8 

62.6 

78,7 

106 

6 

52 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

.33 

.93 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

80.3 

54.4 

67.4 

3.7 

93 

5» 

47 

24 

43 

* 

0 

0 

0 

1.59 

.79 

,87 

28 

.0 

0 

2 

2 

0 

SANDBERG  wB  //R 

7S,4 

55.8 

65.6 

6,9 

(9 

6* 

39 

2* 

HI 

0 

0 

0 

0 

.98 

.04 

.43 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

ft      ft  * 

NOVEMBER  1464 

BLACKWELLS  CORNER 

61.3 

34.6 

50.5 

75 

8 

26 

18 

490 

0 

0 

6 

0 

.29 

.14 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

61.8 

34.2 

50.5 

72 

8ft 

25 

It 

427 

0 

0 

8 

0 

.89 

.98 

10 

.0 

0 

9 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY   I  SSW 

60.3 

30.8 

45.6 

76 

6« 

7 

20* 

574 

0 

0 

13 

0 

1.19 

1.64 

1.68 

17 

14.0 

18 

SANDBERG  wB  //R 

47.9 

35.9 

41,9 

•  7.1 

64 

6 

21 

18 

686 

0 

3 

11 

0 

2.96 

16.1 

8 

9 

2 

1 

TWIN  LAKES 

34.1 

18,8 

29.0 

.  %.7 

60 

3 

0 

14 

1074 

0 

10 

30 

1 

12.72 

8.58 

2.43 

10 

193.0 

97 

19 

19 

8 

6 

WILLIAMS 

60.4 

40.3 

50.4 

74 

6 

29 

19 

492 

0 

0 

9 

0 

9.49 

1.42 

9 

.0 

0 

8 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


MARCH  196* 


COYOTE  WELLS 

UNION  OIL  STEARNS  A85 


viAY  1964 

blacwells  corner 

COVELO 
KEE  RANCH 
OAfVILLE    I  W 
RAYMOP^O  9  N 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 
SOUTH  FORK  CABIN 
VENTURA 


JUNE  196* 

BLACKWELLS  CORNER 
CHITTENDEN  PASS 
COOL 

coyote  wells 

ellehy  la<e  / 

fort  dick  i  nne 

GEM  LAKE 

INYOKERN 

KNIGHTS  VALLEY 

LVTLE  CREEK  RANGER  STA 

MORGAN  HILL  2  E 
NEWBURY  PARK  *  SW 
PA5KENTA  RANGER  STA 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SHINGLETOWN  2  E 

SNOW  CREEK  UPPER 
TUSTIN    IRVINE  RANCH 
WENDEL   10  SE 


JULY  1964 

BLACKWELLS  CORNER 
BRANSCOMB  2  NW 
CHITTENDEN  PASS 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
FIVE  POINTS  S  5SW 

FULLEHTON  ARROUES  RCH 

GARBERVILLE 

GOLD  BUN 

HOPL*NO  LARGO  STATION 
INDEPENDENCE 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KNIGHTS  VALLEY 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
OAKVILLE   t  W 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SHELTER  COVE 

SQMIS  3  NW 
VENTURA 
wENDEL   10  SE 
WILLIAMS 


AUGUST  196* 

BLACKWELLS  CORNER 
BRANSCOMB  2  Nu 
GARBERVILLE 
IDYLLWILO  RANGER  STA 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
KNIGHTS  VALLEY 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOS  ALAMOS 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
NAPA 

newbury  park  *  su 
oakville  i  w 
oroville 
portola 

san  emigdio  ranch 
shelter  cove 

SlOUGHHOUSE  6  SE 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUAW  VALLEY 

WENDEL   10  SE 
WILLIAMS 

WILLOW  CREEK  RANCH 
Y0R8A  LINDA 


SEPTEMBER  196* 
ANZA 

blackwells  corner 

BRANSCOWe  2  NW 
CHITTENDEN  PASS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 

FORT  BIOWELL 
FORT  DICK    1  NNE 
FlJLLERTON  ARROUES  RCH 
GRASS  VALLEY 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MORGAN  HILL  2  E 
NEWBURY  PARK  *  SW 
OAKVILLE    I  W 

PAYNES  CREEK 
SMELTER  COVE 
S0MES6AR  I  W 
VANDEN8ERG  AFB 
WENDEL  10  SE 


13     14  15 


.87  1.09  1.27 
T 

•02     .01  .03 


16     17     18     19     20  21 


•8*  • 


.09  .03 
,01 


•  92 
.29 


Sm  referenc*  noia«  loUowing  Siauon  Indn. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


WILLOW  CREEK  RANCH 


OCTOBER  1964 

Blue  lake  redwood  CR 
gilroy  i*  ene 
imperial  faa  ap 
lytle  creek  ranger  STA 

RAVMONO  9  N 
SACRAMENTO  MB  CITV 
SAN06ERG  46  / 
SOUTH  FORK  CABIN 


NOVEMBER  1964 

BLACK^ELLS  CORNER 
FIVE  POINTS  5  SSv. 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
LUCERNE  VALLEY  1  SSw 
NEHBURY  PARK  4  Sw 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CHEEK 
SAN  ANDREAS  2  S 
SANDBERG  x«B 
TwlN  LAKES 


Day  of  Month 


.29 

1.3T 

1.9fr 

6.lJ 
5.5(1 
6.0T 
2,56 
12, T2 


,62 


13     14  15 


1,20 
2,35 
2,32 


.«2  T 

1,52  ,33 

,03     I  ,17 

2.*3  1,27   1,73  1,10 


,7* 


.10 


,1! 


.31 


2S     26     27     28     29  30 


.06  1.11 

.57 

.*5  1.B6 
.87  ,67 
.03 


.12 


Sm  rataiMc*  noiM  following  Siation  UuSm, 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

♦  « 

MAX 
MIN 

SCUAh  V4LLEV 

MAX 
MIN 

** 

36 
25 

30 
10 

42 
17 

38 
16 

53 
17 

3* 

9 

28 
-  2 

34 
5 

46 
5 

45 
21 

*3 

19 

*9 

21 

41 

8 

50 
22 

45 
1 1 

48 
1  7 

61 
16 

59 
1 5 

51 
1 1 

58 
20 

48 
16 

44 
16 

38 

20 

39 
3 

52 
9 

52 
13 

59 
18 

58 
21 

60 
2* 

60 
29 

*6.6 

15  * 

«       «  tt 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

Bl  4CKI.ELLS  CORNER 

MAX 

Mm 

CCVFLC 

MAX 

Mm 

59 
36 

52 
2  9 

50 

56 

60 

51 

66 
3 1 

69 

77 

60 
38 

77 
40 

82 
36 

60 
*3 

75 
41 

7* 

33 

79 
35 

61 
40 

72 
42 

74 
47 

7* 
*1 

71 
40 

75 
36 

80 
38 

62 
*1 

7* 
39 

80 
4* 

61 
** 

66 
45 

73 
*0 

SO 
*2 

89 
4* 

70.8 
38.6 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

6* 
*  7 

59 
39 

61 
36 

70 
40 

66 

72 

80 

82 

66 

87 
56 

92 
60 

89 
57 

90 
60 

81 
54 

65 
52 

82 
52 

77 
53 

82 
54 

83 
56 

65 

85 
55 

87 
54 

67 

66 

89 
56 

87 

66 

79 
54 

87 
55 

93 

9l 
63 

81.0 
52.1 

.      .  . 

MAX 

Mm 

JUNE  1964 

MAX 

Mm 

BLACKhELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

93 

83 

86 

89 

92 

89 
58 

78 
5 1 

77 
5 1 

74 
52 

76 
51 

83 
51 

9* 

56 

97 
61 

101 
66 

86 
57 

89 
55 

89 
56 

65 
55 

92 
60 

92 
60 

92 
63 

102 
69 

108 
69 

110 
76 

110 
72 

101 
60 

93 
59 

95 

69 

9* 
59 

9* 

60 

91.2 
'9.* 

INVOKERN 

MAX 

Mm 

95 

92 

102 
56 

HO 
59 

110 
60 

94 

67 

90 
51 

86 
54 

85 
47 

79 
46 

86 
52 

91 
50 

97 
50 

101 
62 

96 
62 

90 
55 

85 
61 

91 
48 

92 

9* 

97 

97 

98 

102 

106 

105 

102 

97 

101 

99 

95.7 
57,5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

75 

79 

78 

77 

69 

69 
5  3 

71 
47 

64 
5  3 

55 
43 

66 
50 

78 
41 

82 
*3 

68 
49 

87 
50 

78 
52 

74 
46 

77 
42 

77 
40 

80 
40 

81 
*2 

89 

98 

97 

96 
52 

91 
52 

85 
*7 

84 

62 

75 
)8 

82 

79.5 
♦5.9 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
Mm 

7* 

73 

73 

73 

73 

74 
58 

70 
58 

68 
55 

68 
52 

TO 
*5 

73 
*5 

73 
51 

7* 
55 

74 
57 

70 
50 

73 
56 

73 
55 

73 
52 

72 

70 

74 
56 

60 
55 

79 

81 
56 

92 
53 

76 
59 

80 

60 
50 

81 
68 

83 

7*. 9 
93.3 

tt       «  * 

MAX 

Mm 

JULY  196* 

MAX 

Mm 

Avil  A  BEACH 

MAX 

Mm 

77 

8* 

75 

78 

76 

67 
5  I 

69 
SO 

96 
5 1 

78 
52 

69 

52 

77 
56 

7* 

52 

76 
53 

77 
55 

68 
5* 

80 
55 

70 
54 

76 
52 

77 
53 

75 
52 

63 
51 

69 
5 1 

69 
52 

68 
52 

77 
53 

77 
57 

79 
55 

79 
56 

7* 
59 

75 
96 

73 
55 

79.9 
52,7 

BLACKhELLS  CORNER 

MAX 

Mm 

96 

93 

95 
54 

88 

91 

99 

102 
67 

96 
62 

96 

103 
68 

107 
7* 

109 
77 

110 
68 

100 
66 

95 
67 

96 
66 

105 
73 

102 
64 

96 
62 

101 
64 

102 
67 

103 
70 

108 
77 

HO 
74 

101 
78 

97 
70 

105 
75 

106 
76 

100.6 
67,5 

FIVE  POINTS  5  SStt 

MAX 

Mm 

93 

91 

92 

90 

92 
55 

97 
56 

99 
59 

97 
63 

93 

50 

101 
59 

105 
70 

105 
67 

109 
69 

105 
51 

93 
60 

96 
61 

101 
63 

101 
58 

100 
6  1 

96 
60 

98 
62 

98 
59 

100 
6  1 

106 
67 

10* 
72 

102 
72 

99 
70 

103 
69 

103 
72 

101 
69 

95 
59 

98,9 
61,3 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

-t* 

9* 

94 
54 

93 
54 

96 
59 

96 
59 

101 
58 

96 
58 

100 
64 

103 
65 

101 
62 

96 
62 

97 
63 

102 
6  1 

100 
60 

98 
61 

99 
65 

102 
69 

104 

65 

8* 

60 

98 
63 

lOl 
62 

100 
57 

97,9 
60.6 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

87 
*2 

84 

77 
42 

76 

86 
4  3 

87 
42 

86 

8* 

87 
*6 

96 
50 

99 
46 

9* 
*7 

87 
46 

81 
44 

6* 
*6 

92 
46 

90 
46 

66 
48 

89 
46 

90 
*5 

69 
43 

69 
48 

96 
50 

98 
*6 

8* 
46 

66 
*9 

92 
52 

90 
51 

93 
52 

87 
43 

80 
*2 

88.0 
*6.1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

Mm 

el 

82 

81 

80 

79 

79 
52 

85 
6 1 

86 

82 

63 

60 

85 
62 

89 
65 

91 

70 

90 

67 
52 

63 

8* 
6 1 

86 

65 

89 

67 
63 

65 
6* 

65 
63 

87 
67 

87 
61 

60 
60 

61 
60 

87 
62 

88 

67 

88 
64 

83 
57 

84,7 
60.6 

SHELTER  COVE 

MAX 

Mm 

62 

64 

61 

68 

55 

66 

70 

66 

61 
52 

61 

6* 

62 

70 

72 

7* 

65 
52 

66 
51 

68 
52 

67 
51 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

96 

90 
53 

90 
56 

91 
52 

92 
53 

94 
56 

95 
56 

95 
57 

95 
55 

95 
55 

102 
65 

105 
66 

10* 
60 

103 
58 

95 
56 

93 
57 

97 
6 1 

96 
57 

97 
59 

95 
57 

95 
60 

96 
58 

95 
61 

105 
67 

102 
69 

100 
65 

100 
62 

95 
69 

90 
69 

10? 
98 

92 
57 

96,6 
'9.3 

•      #  • 

MAX 

Mm 

AUGUST  1964 

MAX 

Mm 

BLACKhELLS  CORNER 

MAX 

Mm 

103 
74 

107 
92 

106 
75 

105 
72 

106 
71 

97 
6* 

102 
70 

101 

91 
57 

100 
68 

100 
66 

10* 
71 

66 

102 
69 

103 
68 

105 
7* 

103 
70 

101 
6* 

9* 
58 

90 
58 

90 
56 

86 
52 

67,6 

IDYLLk.ILD  RANGER  STA 

MAX 

i«m 

8* 
5  7 

85 
50 

85 
47 

85 
54 

75 
56 

70 
57 

88 
5* 

89 
55 

6* 

81 
56 

6* 

52 

80 
*7 

80 

62 

83 

86 

90 

85 

66 
53 

83 
51 

84 
42 

89 
*9 

93 
50 

90 
52 

68 
55 

83 
52 

78 
47 

75 
*) 

79 
*2 

79 
*2 

7* 

37 

83,2 
90,  1 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

86 
*9 

88 
50 

30 
4  1 

93 
5  1 

97 
51 

95 
51 

9* 
51 

89 
4* 

95 
59 

9* 
51 

65 
45 

87 
46 

65 
45 

95 
45 

99 
50 

101 
58 

96 
46 

65 
*9 

66 
51 

85 
*9 

87 
50 

81 
*6 

84 
40 

68 

51 

9* 
55 

88 

50 

82 
*8 

89,7 
*9.0 

OROVILLE 

MAX 

Mm 

90 
60 

88 
57 

91 

58 

94 

60 

100 
65 

103 
68 

104 
74 

103 

101 
61 

102 
65 

101 
60 

91 
60 

96 

97 
6 1 

9* 

90 

95 

97 

95 
64 

99 
65 

10* 
65 

102 
63 

100 
65 

100 
63 

100 
60 

97 
60 

9* 
59 

89 
62 

90 
63 

9* 

60 

90 
58 

96.9 
62,5 

PCRTOla 

MAX 

Mm 

76 
*  5 

78 
33 

83 
37 

86 
34 

89 
33 

89 

88 

87 

89 

91 
*2 

68 

66 

86 

67 

8* 

69 

66 

84 

39 

6* 

37 

87 
*0 

90 
38 

93 

37 

91 
37 

91 
*1 

89 
37 

82 
37 

62 
32 

80 
38 

76 
31 

76 

30 

72 
4* 

69,1 
38.9 

SMELTER  COVE 

MAX 

Mm 

SOUAH  VALLEY 

MAX 

Mm 

72 

71 

76 

77 
50 

83 

8* 

84 
46 

63 
45 

82 
*  1 

85 
*9 

83 
*3 

62 
39 

82 
38 

82 
36 

83 
*2 

74 
40 

62 
41 

79 
48 

75 
39 

82 
39 

81 
40 

82 
*0 

65 
43 

85 
*2 

85 

37 

80 
*3 

7* 
35 

76 
*3 

72 
33 

72 
39 

71 
39 

79,9 

WILLIAMS 

MAX 

90 
58 

88 
56 

SS 
57 

93 
57 

99 
61 

99 
59 

102 
61 

101 
61 

100 
58 

101 
57 

96 

57 

9l 
58 

97 
6* 

96 
56 

95 
54 

97 
53 

96 
57 

95 
63 

97 
61 

99 
61 

102 
63 

103 
60 

97 
60 

95 
59 

96 
56 

9* 
52 

93 
56 

92 
55 

43 
55 

90 
92 

88 
51 

9S.7 
97.6 

YCRBA  LINDA 

MAX 

Mm 

«      •  » 

MAX 

Mm 

SEPTEMBER  196* 

MAX 

Mm 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 

Mm 

FORT  BIDWELL 

MAX 

Mm 

57 
40 

70 
30 

78 
34 

80 
35 

75 
38 

78 
38 

76 
42 

74 
47 

75 
33 

61 
32 

62 
*0 

85 
39 

82 
41 

60 
37 

76 
33 

63 
35 

7* 

50 

70 
30 

75 
31 

65 
46 

60 
33 

70 
3* 

60 
43 

86 

38 

82 
35 

73 
38 

60 
*0 

80 
38 

78 
35 

77 
*3 

76,1 
37,6 

GRASS  VALLEY 

MAX 

Mm 

58 
44 

61 
40 

78 
45 

88 
50 

90 
53 

87 
50 

92 
49 

79 
45 

79 
*6 

81 
*9 

69 
55 

91 
58 

91 
53 

85 
52 

86 
55 

91 
57 

89 
54 

76 
49 

83 
50 

91 
55 

64 
47 

8* 

50 

93 
59 

102 
6* 

98 

60 

89 
56 

81 
51 

77 
*4 

78 
69 

80 
** 

84,1 
91,0 

See  Refereoce  Notes  Following  Sutlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

o 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

25 

26  1 

27 

28 

29 

30 

Avei 

SHELTEB  COVE 

KAX 
MIN 

UiNDENBERG  AFB 

MAX 
MIN 

67 
51 

82 
52 

75 

50 

63 
53 

58 
51 

63 
52 

66 
51 

66 
44 

64 
47 

62 
50 

60 
50 

61 
52 

64 
51 

64 
51 

66 
51 

67 
51 

60 
54 

66 
53 

72 
47 

70 
53 

75 
52 

78 

50 

91 
52 

77 
55 

66 
54 

67 
57 

62 
52 

67 
44 

65 
52 

65 
51 

67. 

1 

.      .  . 

MAX 
MIN 

OCTOBER  196* 

MAX 
MIN 

tMPEPUL   FAA  AP 

MAX 

103 
62 

102 
63 

102 
67 

105 
67 

105 
69 

106 
74 

103 
70 

104 
72 

102 
68 

102 
64 

102 
66 

103 
66 

100 
64 

94 
67 

84 
61 

79 
62 

83 
63 

95 
61 

92 
56 

91 
58 

94 
59 

95 
61 

95 
61 

85 
64 

90 
57 

89 
52 

88 
57 

89 
61 

85 
61 

84 
54 

89 
55 

9*. 
62, 

« 

6 

5AC0AMENT0   WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
54 

89 
60 

93 
58 

93 
59 

93 
62 

92 
60 

78 
58 

79 
55 

86 
55 

86 
55 

89 
57 

83 
55 

75 
51 

84 

50 

83 
54 

77 
55 

80 
52 

85 
51 

88 
53 

87 
54 

86 
53 

89 
53 

70 
53 

70 
47 

63 
48 

69 
52 

67 
56 

65 
56 

65 
56 

70 
52 

68 
53 

80 
54 

4 

SANOBERG  wB 

MAX 
MIN 

85 
60 

89 
68 

87 
69 

89 
68 

89 
72 

89 
71 

86 
63 

81 
58 

80 
56 

82 
58 

83 
64 

82 
64 

75 
56 

73 
54 

76 
59 

70 
52 

73 
51 

76 
59 

75 
60 

74 
59 

76 
60 

60 
56 

66 
45 

68 
43 

67 
43 

56 
39 

70 
41 

60 
50 

52 
♦* 

61 
41 

67 
47 

75 
55 

8 

•      ft  • 

MAX 

NOVEMBER  196* 

MAX 
MIN 

BLACKtaELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

69 
48 

69 
48 

68 
44 

67 
43 

69 
43 

67 
46 

66 
41 

75 
43 

73 
53 

63 
50 

60 
48 

60 
41 

56 
38 

55 
29 

51 
31 

54 
37 

51 
29 

52 
26 

55 
28 

55 
29 

59 
39 

59 
37 

58 
35 

59 
41 

64 
49 

61 
43 

61 
36 

61 
36 

62 

37 

60 
40 

61 
39 

3 
6 

FIVE  POINTS  5  SSh 

MAX 
MIN 

69 
".8 

68 
42 

64 
46 

67 
42 

69 
44 

62 
42 

72 
49 

72 
54 

66 
55 

60 
47 

60 
46 

62 
46 

65 
42 

52 
33 

50 
31 

53 
29 

55 
36 

56 
29 

57 
25 

60 
28 

63 
27 

60 
35 

60 
33 

62 
32 

61 
42 

63 
40 

60 
35 

64 
32 

63 
36 

58 
48 

61 
39 

8 
2 

LUCERNE  VALLEY  1  SSw 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
43 

71 
35 

75 
35 

76 
33 

76 
38 

75 
36 

68 
39 

67 
37 

62 
34 

60 
35 

64 
35 

59 

28 

46 

26 

44 

23 

48 

28 

35 
30 

37 
28 

40 

7 

42 
7 

48 
12 

55 
20 

59 
26 

58 
27 

65 
30 

63 
33 

60 
38 

67 
43 

68 

72 
35 

60 
30 

3 
8 

SANDBERG  hB 

MAX 
MIN 

47 

50 
36 

61 
43 

63 
50 

64 
49 

69 
51 

60 
40 

45 
39 

47 

37 

39 
32 

41 
31 

44 
33 

34 
26 

31 
24 

31 
22 

34 
23 

29 
24 

33 
21 

35 
26 

40 
31 

48 
36 

58 
36 

51 
38 

55 
45 

55 
44 

50 
38 

44 

32 

54 
38 

60 
43 

64 
51 

47 
35 

9 
9 

THIN  LAKES 

MAX 

Mm 

42 
26 

39 
22 

60 
23 

51 
32 

52 
28 

56 
25 

51 
28 

42 
31 

34 
26 

26 
19 

31 
18 

30 
22 

22 
10 

19 

0 

20 
7 

18 

8 

20 
5 

28 

4 

40 
8 

51 
14 

50 
14 

40 
24 

52 
16 

49 
21 

44 

30 

37 
21 

28 
17 

36 
24 

57 
21 

49 

20 

39 

18 

1 
8 

KTLLIAMS 

MAX 

Mm 

70 
47 

67 
45 

66 
44 

65 
43 

69 
46 

74 
42 

70 
47 

67 
47 

65 
49 

65 
47 

59 
43 

58 
48 

54 
40 

53 

32 

49 

35 

55 
36 

56 
31 

57 
36 

58 
29 

55 
31 

55 
30 

58 
34 

59 
38 

61 
42 

56 
39 

55 
38 

56 
43 

55 
41 

61 
43 

65 
44 

60 
40 

4 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 

3  -  g" 

StaUon 

o  0  ja 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      ft  ft 

JUNE  1964 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.20 

.22 

.18 

.11 

.13 

.10 

.19 

.05 

.00 

.06 

.27 

.29 

.25 

.21 

.14 

.19 

.27 

.22 

.24 

.20 

.25 

.33 

.30 

.30 

.33 

.21 

.18 

.16 

.20 

.29 

6,07 

WINO 

36 

26 

7 

23 

9 

12 

44 

9 

2 

8 

16 

13 

11 

8 

9 

15 

10 

7 

2 

1 

12 

19 

8 

6 

9 

17 

15 

14 

11 

11 

390 

MAX 

60 

85 

84 

84 

74 

75 

83 

84 

84 

73 

88 

94 

95 

95 

91 

84 

94 

90 

90 

92 

95 

95 

97 

84 

82 

87 

84 

82 

80 

86 

86.4 

MIN 

51 

53 

54 

61 

64 

65 

54 

40 

38 

53 

58 

58 

61 

78 

63 

58 

55 

55 

55 

58 

60 

63 

62 

62 

63 

62 

60 

58 

54 

55 

57.7 

ft      ft  ft 

JULY  1964 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.19 

.18 

.18 

.19 

.18 

.20 

.22 

.32 

•  36 

.34 

.30 

.32 

.30 

.29 

.28 

.27 

.26 

.21 

.19 

.28 

.31 

.30 

.34 

.14 

.16 

.24 

.20 

.23 

.19 

.22 

.21 

7.60 

WIND 

17 

21 

12 

14 

12 

12 

12 

19 

15 

10 

9 

9 

7 

18 

18 

23 

12 

14 

15 

13 

18 

5 

19 

11 

12 

15 

12 

14 

12 

22 

16 

438 

MAX 

9* 

90 

89 

85 

91 

90 

92 

91 

96 

101 

MIN 

58 

55 

56 

60 

58 

57 

61 

60 

62 

55 

ft      ft  ft 

AUGUST  1964 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.21 

.28 

.2* 

.30 

.34 

.27 

.25 

.20 

.25 

.28 

• 

ft 

ft 

ft 

.07 

.17 

.18 

.28 

.32 

.34 

.24 

.26 

.25 

.22 

.24 

.19 

.16 

.16 

.23 

.29 

.26 

7.50 

WIND 

ft 

12 

7 

16 

9 

9 

8 

14 

9 

2 

ft 

• 

ft 

82 

15 

27 

16 

15 

0 

6 

24 

18 

18 

17 

12 

14 

14 

20 

13 

17 

414 

MAX 

MIN 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  oi  month 


9      10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27    28     29    30  31 


MARCH  1964 
SQUAW  VALLEY 


NOVEMBER  1964 
SAnDSERG  WB 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


15.0 
12 


3.0^4.016.0 

211     44  48 


1.9 

T 


.017.0 
57 


14.0 

2 


1.5 

36|  34 


6,0 

36 


2.0 

35 


See  Releresce  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 


JANUARY  1950  CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

JANUARY   1950  SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 

JUNE  1950  SEASONAL  SNOWFALL  TABLE 

SEPT  1962  STATION  INDEX 

JUNE  1963  CORRECTIONS 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


CANYON  DAM 


LOGAN  MEADOW 
GRASS  VALLEY 


TOTAL  SNOWFALL  103.0. 

SNOWFALL  ON  1ST  0,  2D  5.0,  7TH  0,  8TH  20.0,  9TH  1.0, 
lOTH  10.0,  IITH  11.0,  12TH  2.0,  13TH  8.0,  liTH  24.0, 
TOTAL  SNOWFALL  103.0. 

JANUARY  103.0,   TOTAL  SEASON  196.7. 

NAME  CHANGED  TO  MAMMOTH  POOL  SEPT.  25,  1952. 

MARCH  1963  TOTAL  PRECIPITATION  9.57. 


JULY  1963 
MARCH  1964 

MARCH  196A 
MARCH  1964 

MARCH  1964 

APRIL  1964 

MAY  1964 

MAY  1964 

MAY  1954 

MAY  1964 

MAY  1954 

JUNE  1954 

JUNE  1964 

JUNE  1964 
JUNE  1964 
JUNE  1964 


JUNE  1954 

JUNE  1954 

JUNE  1954 

JUNE  1964 
JUNE  1964 

JUNE  1954 

JUNE  1954 

JUNE  1964 

JUNE  1964 
JUNE  1964 

JUNE  1954 
JULY  1964 


SEASONAL  SNOWFALL  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

SUPPLEMENTAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICSL  DATA  TABLE 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 


SODA  SPRINGS  1  E 
TWIN  LAKES 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  01 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  04 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  04 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTHEAST  DESERT  BASIN 
DIVISION  07 


CHATSWORTH 
EUREKA  WB  CITY 
SAN  JOSE 


OP  IDS  CAMP 

BLUE  CANYON  WB  AP 

DOBBINS  COLGATE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
SAN  JOSE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  04 


DUDLEYS 
GLENNVILLE 
HUNTINGTON  LAKE 
LODI 

THREE  RIVERS  EDISON  PH2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

INDEPENDENCE 

MECCA  3  SE 

PALM  SPRINGS 
WHITE  MOUNTAIN  2 

GREENVILLE  RS 


MONTHLY  SNOWFALL  TOTAL  FOR  MARCH  135.5,  APRIL  145.1, 
ANNUAL  TOTAL  373.3. 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  40.5,   AVERAGE  MINIMUM 
14.2,  AVERAGE  TEMPERATURE  27.4,   TEMPERATURE  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -.9,    TOTAL  PRECIPITATION  5.32,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -1.76,    TOTAL  DEGREE  DAYS  1160,  TOTAL 
SNOWFALL  80.0. 

MONTHLY  TOTAL  5.32,   AMOUNT  ON  31ST  .06. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  31ST  49,   MINIMUM  ON  31ST  31, 
AVERAGE  MAXIMUM  40.5,   AVERAGE  MINIMUM  14.2. 

TOTAL  SNOWFALL  80.0,   SNOWFALL  ON  31ST  0.5,    SNOW  ON 
GROUND  ON  31ST  58. 

MONTHLY  TOTAL  2.15,   AMOUNT  ON  1ST  2.06. 


PREVAILING  WIND  DIRECTION  N. 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  47.7,  AVERAGE  TEMPERATURE 
58.2,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -3.6,   TOTAL  DEGREE  DAYS 
204. 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  23D  46,   AVERAGE  MINIMUM 
TEMPERATURE  58.2. 

DELETE  EVAPORATION  RECORD  FOR  ENTIRE  MONTH. 


MONTHLY  TOTAL  PRECIPITATION  1.32,  AMOUNT  ON  4TH  .76, 
5TH   .22,   6TH   .26,    7TH  .06. 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  T  ON  8TH. 


NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  TEMPERATURE  90'  OR 
ABOVE  5. 

MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND.MI SS I NG . 
MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  T  ON  8TH. 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  75.3,  AVERAGE  TEMPERATURE 

64.1,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.5,  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
MAXIMUM  TEMPERATURE  90*  OR  ABOVE  3,  TOTAL  DEGREE  DAYS 
80. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  6TH  56,   25TH  87,   26TH  78, 
AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  75.3. 

NUMBER  OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  2,    .50  OR  MORE  1, 
TOTAL  DEGREE  DAYS  194. 

NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  TEMPERATURE  90*  OR  ABOVE, 
MISSING. 

TOTAL  SNOWFALL  1.0,  MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND, 
T  ON  9TH. 

DELETE  EVAPORATION  RECORD  FOR  ENTIRE  MONTH. 

NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  TEMPERATURE  90°  OR  ABOVE, 
13. 

NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .60  MISSING,  I. 00, 
MISSING. 

NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  TEMPERATURE  90°  OR  ABOVE, 
MISSING. 

NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  TEMPERATURE  90°  OR  ABOVE, 
24. 

HIGHEST  TEMPERATURE,  MISSING. 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  54.5,  AVERAGE  TEMPERATURE 

43.2,  TOTAL  DEGREE  DAYS  654. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  27TH  58,  AVERAGE  MAXIMUM  54.5. 
MONTHLY  TOTAL   .08,   AMOUNT  ON  24TH  .04. 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  79.4,  AVERAGE  TEMPERATURE 
67.3,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.9,  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
MAXIMUM  TEMPERATURE  90°  OR  ABOVE  3,   TOTAL  DEGREE  DAYS 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  1ST  69,  24TH  88,  29TH  79,  30TH 
74,  AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  79.4. 


CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


-  448  - 


CORRECTIONS 


CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

CLIMATOLOGICAL   DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


LOS  BANDS 


LODI 

BEAUMONT 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  01 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


NORTHEAST  INTERIOR  BASIN 
DIVISION  03 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


KNIGHTS  FERRY  2  SE 
BEAUMONT 


SANTA  PAULA 

DIVISION  AVERAGE 

SANTA  PAULA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

DIVISION  AVERAGE 
ANGWIN  PAC   UNION  COL 
PLACERVILLE  IFG 

BOO  IE 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
HOEGEES 
IDYLLWILD  RS 
LOS  BANDS 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  59.2,  AVERAGE  TEMPERATURE 
77.6,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.2. 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  30TH  58,  AVERAGE  TEMPERATURE 
59.2 

DELETE  EVAPORATION  RECORD  FOR  ENTIRE  MONTH. 

TOTAL  PRECIPITATION  .02,   PRECIPITATION  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -.09,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION 
.02  ON  27TH,   NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10 
OR  MORE.O. 

MONTHLY  TOTAL  .02,  AMOUNT  ON  27TH  .02. 

WIND  MOVEMENT  ON  31ST  22,   TOTAL  WIND  MOVEMENT  821. 

TOTAL  PRECIPITATION  .27,  PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -.03,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  .21  ON  6TH, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  1. 

MONTHLY  TOTAL   .27,   AMOUNT  ON  4TH   .06,   6TH  .21. 

TOTAL  PRECIPITATION  .03,  GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION 
.03  ON  18TH,   NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE, 0. 

AVERAGE  PRECIPITATION   .02,    DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.13. 

MONTHLY   TOTAL   .03,   AMOUNT  ON  18TH  .03. 

TOTAL  PRECIPITATION  2.29,   NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION  .50  OR  MORE,  2. 

AVERAGE  PRECIPITATION  1.93,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -.74. 
MONTHLY  TOTAL  2.29,  AMOUNT  ON  29TH  .78. 
EVAPORATION  ON  31ST  .04,   TOTAL  EVAPORATION  <..8e. 

TOTAL   SNOWFALL  MISSING,    SNOWFALL   ON  29TH  MISSING. 

EVAPORATION  ON  1ST   .10,   TOTAL  8.54. 

MONTHLY  TOTAL   .75,   AMOUNT  ON  29TH   .64,    30TH  .00. 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  30TH  62,   31ST  75. 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  60.0,   AVERAGE  TEMPERATURE 
50.2,   DEPARTURE   FROM  NORMAL  -3.2,    TOTAL   DEGREE  DAYS  438 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  26TH  67,    AVERAGE  MAXIMUM  50.2. 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS-DIVISION  07 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


JOSHUA  TREE 
SALT  SPRINGS  PH 


MONTHLY  TOTAL  D  .70,  AMOUNT  ON  18TH  D  .70. 
AMOUNT  ON  THE  7TH,  ZEROi  ON  THE  8TH  .03. 
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STATION  INDEX 


ALAMO  I  N 
ALDESPOINT 

ALISO  CN  oat  MT  fC  *ft6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTUBAS  RANGER  STATION 
AXeOY 


ANOIOLA 

ANCWIN  PAC  ONION  COt 
ANTIOCH  FlflfiteOARO  ML 

ANTioCH  Pumping  plant 

APACHE  CAMP 

APPLE  VALLEY 

ABROyO  GRANDE 

ARfiOYO  SECO 

ARBOtO  SECO  BS  FC  508C 


ash  mountain 
assoc  oil 
atlas  road 
atwell 

AUBERBY 
ADBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVILA  aEACH 

AZUSA  CITV  PARK  FC  1*3 


QAOGEB  PASS 
BAUER 

BAKER  9  NNW 

8AKERSF1EH)  UB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
Ball  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BABNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BAHSTOW 
BAfiTON  FLAT 

BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 
BEAUMONT  I 
BEAUMONT  1 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 
BENTON  I 
SEPKELEY 


BERRTESSA  LAHE 


BIEBER 

BAR   RANGER  STATION 
6EAP  LAKE 
BIG  BEAR  LAfE  0AM 

BEND  HANGER  STA 
04LTON  DAM  FC223BE 
PINE  CREEK 
BIG  PINES  PARK  FC  838 

eiG  SUB  STATE  PABK 
big  tujunga  dam  fca60e 
birmingham  gen  hosp 
bishop  creek  intake  2 
bishop  wb  airport 
bishop  union  carbide 
black  mountain  2  sw 
blacks  mountain 
blackwells  corner 

BLUE  CANYON  wB  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
6LYTHE 
BLYTHE 
BLYThE  I 
BOCA 
aODIE 


BORHEGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NN 
BOULOER  C  LOCATELLI 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
eOWMAN  DAM 

braolev 

branscomb  2  nw 
bramley  2  sw 
bray  id  wsw 


BRIDSEPOBT  RANGER  STA 


BROCKWAV  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
8RUSH  CfiEES  RANGER  STA 
BRUSHY  SPfiCS  GUARD  STA 

BRYSON 
BUCKHOHN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
eUENA  VISTA 

bullards  sar  pwr  house 
bumblebee  trailer  park 

BURBANK  FD  fC2i613 
aURBANK  WB  AIRPORT 
6URLINGAME 

eUBNEY 

8URNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXlCO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPCS  RS 
CALISTOGfl 

RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAKPTONVILLE  RS 
CANBY  11  SW 

canby  Ranger  station 

CANOGA  PAflK  PIERCE  COL 
CANT I L 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANTON  WORKMAN 
POWER  HOUSE 


OS 

0607 

0609 

0617 

0619 

ObTb 

OtBA  0  7 

0693,1 


COSTA 

LOS  ANGElES 
SAN  01  ECO 
LOS  ANGELES 

SAN  BERDINO 

TULARE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


TULARE 
FRESNO 
PLACER 
LOS  ANGELES 


MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 


ALAMEDA 


SAN  BERDINO 
PLACER 

ANGELES 

LOS  ANGELES 


MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
INYO 
INYO 

OBiO]  O**    SANTA  CLARA 
0967  02  LASSEN 
0875 

0897  02  PLACER 


0900 

0927 
0931 

0968 

0979  07 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVAUA 

SAN  DIEGO 
MENDOC INO 
KERN 

SAN  01  EGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

MONTEREY 
MEN DOC INO 

IMPERIAL 

SISKIYOU 

ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 
SHASTA 

SAN  BENITO 
YUBA 

TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 

SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 
CALAVERAS 

CALAVERAS 
ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 

SlSKl YOU 
SAN  BERDINO 
SAN  01  EGO 
CALAVERAS 


SN  I 


.  OBPO 


MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 


19  37  15 

19  37  22 

19  37  22 

37  18 


39  5* 

36  46 
39  2S 
38  12 
34  11 
34  12 

37  35 

53 


32  41 
35  53 
38  35 


39  27 

21  41  22 

21  *1  27 

13  34  11 


in  25 
120  57 
122  02 


122  14 
121  08 
.      -      123  15 
*  15     116  55 
116  58 


122  09 
121  20 
120  35 


121  51 

121  20 

121  12 

121  a 

121  09 

120  00 

US  18 


121  40 
123  28 

122  05 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i  i 


J  c  fassolo 

FRANK  EBEBT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
T  IDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
Rub  10  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MwYS 


ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  Engineers 

KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHQS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS   RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HERSCHEl  P  CLAUSEN 

5LADYS  A  DUTHA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PETE  E  DUBOSE 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 

MBS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

U  S  NAT    PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  WIR   +   PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  euREAu 

P  G  ♦   E  COMPANY 

u  s  WEATHER  Bureau 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  OlEGO  WATER  OEPT 
SO  CALIF  WATER  CO 
CORPS  Of  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENCINEEBS 
BEAUMONT    IRRlG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MIKE   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAw 
eUR.OF   PLT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 


HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EARL  R.  ELZEA 

U  S  FOREST  SERVICE  | 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MRS.  MARGIE  A,   SIMPSON  I 

U  S  FOREST  SERVICE  ' 

GERALD  M  THRASHER  I 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE  | 

STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  power  CO  i 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  InCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU  I 

u  s  WEATHER  Bureau 

W  FRANK  SWOPE  I 

STATE  DIv  OF  FSTRy  | 

STATE  Olv  OF  FSTRY  | 

FED  Aviation  agency 

RONALD  KIRBY  , 


R  M  ALLEN 

STATE  DIV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
01   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  0  LOCATELLI 


THE  ( 


>  JUG 


OEPI 

NEVADA    IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSIflt 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKEBREAD 
BRuCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT    R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE   A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
OEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  wEFERLlNG 
MRS  ANNA  M  DAVIDSON 
P  G  ♦  £  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MBS  ORA  LEE  MARTIN 


CLOSED  11/27/64 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
u  S  WEATHER  Bureau 

CI?Y   OF  BuRLlNGAME 

MRS  RuTh  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIRION 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  VISTA  w  S  DIST 
JAMES  A  wAkELAND 
U  S   NAT   PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCD 
CAL   DlV  BEACH  +  PKS 


U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DlV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
£  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 


ST 


STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  •  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 


CABMEL  VALLEY 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  0AM 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHlQuITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAHE  HATCH  RANCH 
CHUCHUPaTE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT    POMONA  COL 


CLARKS  VALLEY    MUDD  RCH 
CLEAR  CHEEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEBDALE   3  SSE 
CLOVEBOALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COALINGA  1  SE 
COALINCA  14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 

COhASSET  1  NNE 
C0L8YS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL ITOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COWELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
CITY 


CUTAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 


DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  MOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNEH  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOUSLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FC107C 
DOWNIEVILLE  ranger  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
OUTTONS  LANDING 
EAClE  MOUNTAIN 

east  park  reservoir 
el  capitan  dam 

el  centho  2  ssw 
electra  power  house 
elizabeth  lake  fc12eb 
elk  valley 
ellery  lake 

ELLIOTT 
EL  MODENA 


ESCONDIOO  NO  2 
ETIWANOA 
ETNA 
^EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLSflOOK 

FALL  RIVER   MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FERNDALE  2  Nw 

IGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE  1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 

FONTANA   5  N 

FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FOBESTHILL  HANGER  STA 

FORKS  OF  SALMON 

FOBT  BIDWELL 

FOBT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 


2994, 02 
3020 
3025 
3030 


3093  05 

3113 

3118 

3120 

3130 

3134 

3151 

3157 

3161 

3164 


SISKIYOU 
MODOC 
BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


BUTTE 
MADERA 
SAN  8ENIT0 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
YOLO 

GLENN 
SISKIYOU 
LAKE 
SONOMA 

MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 
TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SISKIYOU 

KINGS 
TEMAMA 
RIVERS  IDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 

TULARE 
SAN  DIECO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOC INO 

SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 

MODOC 


RIVERSIDE 
INYO 
NEVADA 
KERN 


SIANI SLAUS 
STANISLAUS 
BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGElES 

MARIPOSA 

YOkO 

SAN  BEROINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 


HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 

SOLANO 
LOS  ANGELES 
DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

MUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 
FRESNO 
LASSEN 

FRESNO 
SACRAMENTO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
SISKIYOU 
MODOC 
MENDOC INO 
MENDOC INO 


37  58 

38  53 
41  59 


39  50 
34  05 
33  26 


34  52 
41  06 

37  01 

38  32 


41  16 
41  51 
39  27 
39  24 


121  13 

121  47 

119  23 

121  36 


116  17 

124  12 

124  05 

124  12 


117  51 

118  23 
123  3B 


121  23 

116  52 

116  23 

117  59 


117  50 

121  12 

120  14 

123  21 


119  04 

122  03 

122  03 

118  26 


121  28 

121  16 

122  27 
124  20 


lie  58 

121  09 

117  27 

117  30 

123  20 

120  50 

123  19 

120  08 

123  48 

123  49 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


^1 


OBSERVER 


A  A  COLLINS  JR 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

MRS.  MARCELLA  hill 
U  S  PLANT   INTRO  GRON 
S|  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOODRIDGE 
F  P  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 


ELMER  W  OLSON 
MRS.  ANITA  C.  JOHNSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 

ELMERIA  a.  BENNETT 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  F  *  w  L  SERVICE 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 

P  G  +  E  COMPANY 

IVAN  J  STEPHENS 

HOWARD  R  LEE 

W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  OEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  WELLS  SvC  STA 

Sj  STATE  SNOW  SURVEYS 
ROBERT  A  CRAWFORD 

POWER  *  LIGHT  CO 
.  DIv  BEACH  *  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB    SAN  MORITZ 
+H   SUGAR   REFINING  CO 
I  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY  M  INGRAM 

JOHN  S  fiOWELL 
HELU   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL   WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
MARlEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 

HERMAN  L  LORENZEN 
US   NAT   PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  HH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G    t   £  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPI 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  6RATT0N 
P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
CALIF  OIV  BEACH  *  PI 
FRANK  L  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  OIXON 

FRANK  M  Rowland 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
W  D  HC  LEAN 
MRS.  NANCY  LYNN  G00[ 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  •  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
CALIF  ElEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN   L  EWING 
DARWIN  M  TING 

ESCONOIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BuCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRlG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  G  ♦  E  COMPANY 
A  5  MEnDIChI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MBS  H  S  HIERONYMUS 
flOLLlN  Z  BOYION 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCMELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MBS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJOBIE  A  GEORGE 


I  FEE 


450  - 


STATION  INDEX 


FORT  DICK  1  NNE 
FORT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  BANGER  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  B  NNW 
FRENCH  GULCM 
FR£SNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCM 
FULLERTON  DAM 

FULLERTON  HlLLCPEST  RV 

GAR8ERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 

GASQUET  RANGE"  STATION 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEn.  CAMP 
GIANT  FOREST 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
CILRO*  B  N£ 
GILROY  Ifc  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC29*.6 
GLENDORA  WEST  FC  18*^ 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  OS 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROVE 

GRASS   LAKE    MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  H 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 


FLATS 
GflOVELAND  Z 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 

HAINES  CyN  LOWER  FC36'. 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
IWEE 

HALF  HOON  BAY  2  NNW 

BRANCH  PH 
HANFORD 

HANSEN  0AM 

CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 
HARRISON  GULCH  RS 

ENGLEBRIGHT  oam 
HAT  CREEK  fiS 

CREEK  PH  NO  1 
lELO  PUMPING  PLANT 
BANGER  STATION 
HAVWARD  6  ESE 


hEALOSBURO 

healdsburc  no  2 
hEMET 

henshaw  dam 
hernandez  2  nw 

HERNANDEZ   7  SE 
MESPERIA 

HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
LAKES 


3387  04 

3388  02 
3397  0^ 


3i.05  02 
ii'lO  06 
3'.17! 
3'.19 
3U22 

3A52 


HOBERCS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONErOEw  2  WSW 


hOOPA  , 


SE 


HOPLANO  8  N£ 

MOPLANO  LARGO  STATION 

MOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 

ER  OlST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAICE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 


lOLEWiLD  HWY 
IDRIA 

lOYLLWILO  RANGER  STA 


STA 


IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMJTACe 
lONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTFIELD 
KERLI NGER 

KERN   RIVER    INTAKE    NO  3 
IKEPN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 

KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
2  NNE 


DEL  NORTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 


SAN  01  EGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

TULARE 

SISKIYOU 

NEVADA 

SONOMA 

01  SISKIYOU 

02  PLUMAS 


<.2i: 

'.223 
'•22<> 
'.232 
'.235 
<.259'  07 
'.278i  07j  KERN 


EL  DORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SNTA  BARBARA 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERS  IDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

RI VERSlOE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 


TUOLUMNE 

NEVADA 

ALPINE 


HUHBOLD' 
LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 
SAN  8ENIT0 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 


INYO 


1.283 
4288 
i.297 


'LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  Z 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE   PILLSeuRY  f 
LAKEPORT 
LAKE  SABRINA 


AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

MOOOC 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 
SONOMA 
LAKE 
MAR  I  N 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

MONTEREY 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 

MUM80LDT 


ORANGE 
ORANGE 
SAN  MATEO 
ALPINE 
SAN  BERDINO 
Os'  TUOLUMNE 
4690  Oil  TRINITY 
4698  01  LAKE 
ATOl  02  LAKE 
hlab  OT  INYO 


41  52 
41  36 


36  44 

<>I  38 

39  13 
38  26 
41  33 

40  oe 

16  38  38 
37  37  50 
37    37  49 


37  57 
39  02 

38  30 


OBSEBVAHON 
TIME  AND 
TABLES 


485 
3240 
2350 
8900 
6600 
5085 

2640j  o_ 
210|  6P 


WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 


YLE 

■OREST  SERVICE 
ElEC  power  CO 
M  BREE&LOVE 
■OREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

SANTA  BARBARA  wIR  OEP 
BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 

SETH  t  AUSER 
RALPH  STAPENHOflST 
MRS  L  M  WEST 
kERN  CO  FSTRY   ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN  f  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U   S   NAT    PART  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
BAtMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  Emma  r  pereira 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS. LAURA  B.CEDERLOe 
OUANE  J  COX 
U  5  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BuTtNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WIR  ♦  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 


CORPS  OF  I 
U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  9/13/64 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  01 STR ICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MART    JO  DHENNAN 

MEAlDSUuRG  fire  DEPT 
WALDO  f  IVERSON 
I  LA«E  HEMET  MUN  WATER 


ISTA 


>  LEY 


.  DIST 


1  WTR  ♦  PWR  I 


STATE  OIV  OF  HWYS 
CLAYTON  PUSH 
METRO  WATER  OIST 
WALTER  CANTRAlL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  It  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 

KE£  RANCH 

MRS   RUTH   F  RuBINOW 
CO  FARM  +  HOME  AOV 
HENRt   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 


SO  CALIF  EOlSi 
SO  CALIF  ED  I  Si 
STANDARD  OIL  ' 


P  G  ♦   E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  £.  SWAI 
DENNIS   L  EMMONS 


I  MRS  CLORENE  AHERS 
'  ROY  £  WALTERS 
I     '  mETCH  HETCHY   wTR  SUP 
CLARENCE    E  GASSOWAY 
s'  DEPT  OF  wTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
]  GEORGE  G  HOBERG 

Sj  CORPS  OF  Engineers 

!  LOUIS  luEBkeri 

i  C I TY  OF  HOLL I STER 
■  CITY  OF  HOLLISTER 
MPS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR  INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 


COUCH 

Clifford  w  Crawford 
corps  of  engineers 

MRS   LURLINE   R  brown 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  +  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    IDRIA  MINE   *  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED   AVIATION  AGENCY 
DEPT 


SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  fl  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE   ARROWHEAD   F  0 
mETCH  hETCMY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLEB 
GEORGE  R  TuRNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  I 

COUNTY 

■-  -LINAGE  X  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

SPECIAL 

LAKE SHORE 

02 

SHASTA 

BP 

BP 

BF 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

06 

SAN  DIEGO 

2! 

32  52 

116  54 

^44! 

HELlX  IRRlG  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38  29 

122  00 

18C 

LAWERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

LAKE   SPAULOING  DAM 

02 

NEVADA 

8 

120  38 

4P 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIOO  MTL  WIR  CO 

LA  MESA 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

LANCASTER 

07 

LOS  ANGELES 

15 

2350 

mid 

SP 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

LA  PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

ABE  E  ZIMMERMAN 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

S 

39  41 

120  59 

4975 

MICHAEL  C  LiaBEY 

LAS  PLUMAS 

02 

5P 

5P 

P  G  *  E  COMPANY 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

12 

41  44 

121  31 

477C 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LA  VERNE  HTS  FC   560  B 

06 

los^'angeles 

26 

34  07 

1235 

5P 

LOUIE   A.  AMASON 

LAYTONVILLE 

4851 

Oil  MENDOCINO 

7 

39  42 

123  29 

1640 

EDWARD  E  DOWNING 

LE6EC 

05 

10 

34  50 

118  52 

3585 

KERN  CO  F IRE  DEPT 

LECHUZA  PT   STA  FC  352B 

4867 

33 

118  53 

1600 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

7A 

MATTHEW   J  KEEGAN 

LE  GRAND 

4884 

E^" DOR AD 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MEHCEO  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

16 

38  35 

121  01 

540 

IVAN   R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

36  23 

119  02 

513 

5P 

kAwEam  lemon  CO 

LINDSAY 

4957 

05 

36  11 

119  04 

395 

7P 

FRANK   DE  CHAINE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

49TT 

02 

i 

39  50 

120  13 

5730 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE    TUJUNGA  GOLD  Cfl 

06 

34  19 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

02 

40  54 

121  11 

4180 

BA 

MRS   KATMERINE   E  MINOS 

LIVERMORE   2  SSW 

121  47 

7A 

MRS  M  1  OUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE   HILL  RCM 

07 

15 

34  28 

3620 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

35  58 

121  05 

ARCHIE  M  WEFERLING 

5023 

SAN  DIEGO 

32  59 

117  15 

205 

TA 

SAn  DIEGO  WATER  CO 

LODI 

5032 

38  07 

121  17 

5P 

9P 

5P 

CITY  OF  LOOl 

LOMPOC 

32 

34  39 

120  27 

95 

SP 

5P 

LOMPOC  WATER    TREAT.  PL. 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 

5067 

07 

19 

36  27 

118  03 

3790 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

LONE    TREE  CANYON 

21 

37  37 

121  23 

42C 

BA 

EDwARD  C  GERLACH 

'LONG  BEACH 

5082 

06 

3P 

lOP 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

S085 

06 

13 

lie  09 

34 

mid 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY  1 NSP  STA 

5088 

39  41 

120  01 

506O 

lOP 

CHARLES  H  GRAY 

LOOKOUT    3  WSW 

5093 

41  12 

121  12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAl N£ 

5098 

05 

KERN 

35  16 

2720 

CHARLES  w  POOLE 

LOS  ALAMOS 

510T 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

120  17 

565 

BA 

LAUREN  PAYNE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114 

53  56 

118  23 

HID 

U  S  HEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115 

06 

13 

34  03 

270 

MID 

LA  CO  AIR   POL    CON  DIST 

LOS  BANDS 

5118 

05 

125 

ROGER  C  RICE 

LOS  8AN0S  ARBUfiUA 

5119 

05 

2T 

36  53 

120  56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GAIOS 

5123 

365 

5P 

CITY   OF    LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

5125104 

37  11 

122  02 

2215 

ISADOR  MILLER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

32 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

35  37 

119  41 

285 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

LOWER  KIBBEY  ridge 

5160 

05 

TUOLUMNE 

38  01 

119  53 

6500 

METCH  HETCHY  WTR  SUP 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

500 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LOYALTON 

8 

120  15 

49)6 

POLLO  LAfiSEN 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

34  26 

116  57 

3040 

SS 

SS 

MRS  FRANCE  PHITCHARD 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MON  T  E  R  £  Y 

STATE  DlV  OF  HWYS 

LYTlE  CR  FOOTHILL  BLVD 

28 

34  06 

117  20 

1  16C 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  PH 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

SO  CALIF   EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

28 

1  17  29 

2760 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE   MNTNC  STA 

21 

41  04 

120  28 

5300 

8A 

STATE  DIV  OF  HWTS 

36  56 

268 

BA 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

MAD   RIVER   RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

123  32 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

5258 

02 

LAKE 

38  51 

122  47 

2395 

MPS   M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

37  37 

119  02 

9500 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

37  21 

119  19 

3390 

SO.  CALIF.  EDISON  CO, 

mandevillE  island 

ZUCkERMAN-MANDEVILLE 

manzanita  lake 

2] 

40  32 

121  34 

585t 

8A 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

122  16 

52 

MID 

U   S  NAVAL  SHIPYARD 

MAR IcOPA 

35  05 

665 

6P 

6P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

MARI POSA 

119  58 

2011 

9A 

MRS   GABRIELLE  WILSON 

marklEEvillE 

36  42 

119  47 

5546 

ELOISE   8  FAIRBANKS 

MARTINEZ    3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  08 

MARGARET    S  PLUMMER 

MARTINEZ    3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

243 

6P 

ERK  JAmES  BENSON 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

36  01 

122  06 

26 

9A 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE 

8 

39  09 

121  36 

64 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  OEPT 

MATHER 

37  53 

119  51 

4515 

5P 

CITY    SAN  FRANCISCO 

HC    CARTHY  POINT 

23 

40  11 

121  41 

3601 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOuD 

21 

41  16 

122  OB 

3300 

BA 

BA 

royce  c  wheeler 

MEADOW  LAKE 

27 

37  05 

119  26 

4460 

RADIO  STATION  KflFM 

MECCA  3  SE 

33  33 

-  175 

BA 

D  B   W  ALEXANDER 

MEDICINE  LAKE 

V\ 

41  35 

121  17 

6726 

u  s  WEATHER  Bureau 

MENDOTA  OAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36  47 

120  22 

166 

7A 

FRANK    F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

37  IB 

120  29 

169 

4P 

CITY  OF  MERCED 

MERCED  2 

5535 

05 

14 

120  29 

166 

MERCED  IRRIG  DIST 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

5550 

27 

36  42 

120  52 

5P 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

5571 

36 

38  49 

120  01 

6470 

7P 

N  E  BENSON 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

EL  DORADO 

36 

36  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  eH-UFF 

5586 

02 

1 

39  03 

120  44 

3650 

Ml  DOLE  TOWN 

5598 

38  45 

122  37 

1122 

STATE  DIV  OF  FSIRT 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5623 

16 

40  06 

120  21 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

06 

26 

34  05 

2940 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL    CREEK  INTAKE 

5632 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

116  56 

4945 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILO  5  NE 

5669 

TULARE 

36  17 

MRS  ETHEL  WALKER 

MINERAL 

5679 

02 

23 

121  36 

4911 

SA 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

5680 

05 

36  26 

118  35 

7975 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA   4  SE 

5711 

01 

ROBERT  e.  STEVENS 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

\ 

40  12 

123  46 

40C 

5P 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

6 

34  56 

115  32 

4310 

5P 

CAL  01 V  BEACH  •  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

11 

36  45 

9  700 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 
MODESTO  2 

5738 

05 

37  39 

121  00 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  OIST 

5741 

05 

92 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5  7  56 

kERN  " 

35  03 

118  10 

2735 

5P 

5P 

5P 

: 

KERN  Co  FIRE  DEPT 

MOJAvE  2  ESE 

KERN 

35  02 

118  09 

2660 

SS 

SS 

KDOL   RADIO  STATION 

MONACHE  MEADOWS 

5777 

05 

118  10 

7900 

CORPS  OF  Engineers 

MONO  LAKE 

57  79 

38  01 

119  09 

6520 

5P 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

: 

BRUCE   A.  KOSENA 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

38! 

6P 

6P 

ROBERT   J  RENARD 

MONTICELLO  OAM 

5818 

36  30 

122  07 

505 

u  s  Bur  reclamation 

MOORPARk   1  SSE 

5823 

34  17 

520 

BA 

u  s  soil  con  service 

MORAINE  CflEEC 

5832 

IIB  34 

B840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

mopena  dam 

32  41 

3075 

SAN  OIEGO  WATER  CO 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  37 

MRS  THElMA  F  downer 

MORGAN  HlLL  6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

121  46 

660 

MANUEL  V  ROSE 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  39 

350 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

moronGo  valley 

5B63 

07 

116  34 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  Bay  FIRE  DEPT 

5866 

SN   LUIS  OBPO 

eA 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

5869 

SN  LUIS  OBPO 

J 

35  25 

120  51 

67C 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

35  28 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  HwYS 

MT    BALDT   FC  85C. 

SAN  BEROlNO 

26 

4275 

SAN  BERDINO 

28 

117  37 

7735 

4P 

4P 

MOUNT  DANAHER 

El  DORADO 

120  40 

3408 

STATE  DlV  OF  FSTfiY 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

CONTRA  COSTA 

37  52 

2100 

7A 

7A 

CAL  DlV  BEACH  +  PARK 

MT.  GIVENS 

5927 

FRESNO 

27 

119  06 

9500 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4206 

UP 

UP 

U  S  W6  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

E  ISKItOU 

12 

122  00 

4250 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

SANTA  CRUZ 

20 

121  43 

IBOO 

JACK   1  SCHELL 

MOUNT    SHASTA    SKI  BOWL 

5980 

02 

23 

41  22 

122  12 

7B41 

MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT    SHASTA  SLOPE 

SISKIYOU 

23 

41  22 

7  500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT    SHASTA  WB  CIlY 

5983 

02 

23 

122  19 

MID 

U   S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAMALPAIS   2  SW 

5996 

MAR  IN 

17 

37  54 

1479 

: 

CALIF   DIV   BEACH   ♦  PKS 

MOUNT   WILSON   FC    338  9 

LOS  ANGELES 

13 

5709 

U  S  wB  OBSERVER 

MUIR  WOODS 

6027 

17 

37  54 

122  34 

171 

MUM80  BASIN 

6032 

i 

TRINITY 

35 

122  32 

5700 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

NACIMIENTO  OAM 

6056 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

120  53 

770 

BA 

MONTEREY   CO  FCwCD 

6065 

01 

IT 

38  18 

122  17 

16 

EARL    S  GIPSON 

PNAPA    STATE  HOSPITAL 

6074 

17 

38  17 

122  16 

60 

5P 

5P 

JOHN   F  ALLEMANT 

NAVARRO   I  NW 

6105 

MENDOC INO 

17 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

5 

34  50 

114  34 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

07 

SAN  BEROlNO 

114  37 

913 

MID 

MlO 

FED  Aviation  agenCt 

NEVADA  CITY 

02 

NEVADA 

121  01 

2600 

8A 

BA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

Alameda 

10 

8A 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBUPY  PARK    4  SW 

VENTURA 

33 

780 

5P 

RAnCHO  SIERRA  VlSTA 

NEWHALL   SOLEDAD   FC  32C 

6162 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

1243 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN  2  NW 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

616B 

05 

STANISLAUS 

27 

37  21 

121  03 

108 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

-  451  - 


STATION  INDEX 


STATION 


NEWPORT  BEACH  HAR10B 


NICHTINCALE 
HI  LAND 
NIPOMO  2  HI 
NORIM  FORK  BANGER  STA 
NOVATO   8  WNW 
OAKOALE  WOODWARO  OAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAKVILLE  1  W 
OAKVILLE  U  SM  M  2 
OCCIDENTAL 
OCEANSlOE 


OPIDS  CAMP  FC  57  QE 
ORANGE  COUNTY  HESVH 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORLEANS 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  BANGER  STA 

OSTRANDER  LAKE 

OXNARD 

OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  MOUSE 

ilMA  DAM  FC  3J  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRtNCS 


PALM  SPRINGS 
PALO  ALIO  CITY  HALL 
PALOHA 

PALOHAR  MT  OBSERVATORr 
PALOS  VERDES  est  FCii3D 
PANOChE 

panocme  creek 
paradise 
paradise  headom 
parker  reservoir 


paskenta  hanger  SIA 
paso  rdsles 

PASO  R08LES  5  Nw 
PASO  ROBLES  FAA  SP 
PATTIWAr 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PERRIS 

PETAlUMA  fire  STA  V  2 
PIEORA  BLANCA  ORO  STA 
PINE  CANTON  PS  FC321E 
PINECREST  SUMMIT  R  S 
PINE    FLAT  DAM 

MONUMENT 

2  ESE 
PISMO  BEACH 
PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACEfiVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE  DISP  PLANT 
PLASKETT 
PLATINA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 

ARGUELLO  LIGHT  SIA 

NT  PIEORAS 
POMONA  I 


6473 


CHICAGO  NAVAL 
PORTERvILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 


DEP 


SE 


POTTER  VALLEY  ; 
POTTER  VALLEY  I 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 

ST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER 

iNA  SPAULDING 
RAnCHI TA 
RANDSBURG 
RATTLESNAKE  C»EEK 
RAYMOND  9  N 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REDLAND5 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 

RICHARDSON  GROVE  SI  PK 
'RICHMOND 
10  VISIA 

IVERSIDE  FIRE  SIA  R  3 
RIVERSIDE  EKP  STA 

ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 

AMENTO  W6  AIRPORT 
i'SACRAMEnTO  we  CITY 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAOEHtN  CHEEK 
T  HELENA 
I   HELENA   t,  wSW 
SAINT   HELENA    7  NE 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SALSIPUEDES  GAGING  SIA 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 

ANTONIO  CYN  MOUTM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
AROO 
BENITO 
SAN  BERNARDINO  CO  MOSP 


PTL  FC130B 


6972, 01 
697^. 02 
69<»8)  02 

701(. 


ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

HAOERA 

STANI SLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 


SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGLLES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUT  IE 

BUTTE 

BUTTE 

MARIPOSA 
VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN 


MONTEREY 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


RIVERSIDE 
VENTURA 

los  angeles 
Tuolumne 

FRESNO 

SAN  aENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  06P0 

Shasta 


£l  dorado 
El  dorado 


MENDOCINO 
SNTA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 


MENDOCINO 
DIEGO 
RIVERSIDE 

MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 

MARIPOSA 

SHASTA 


SAN  BERDINO 
SAN  MATEO 
MENOOC INO 
SACRAMENTO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 


PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 


CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTEHY 

SN  LUIS  08PO 

SNTA  BARBARA 


AMADOR 


121  33 
116  21 
11»  31 

120  30 

119  30 

122  43 

120  52 
122  51 
122  12 


122  28 
122  59 
117  23 


122  12 

123  32 
121  33 


116  32 
116  39 

122  oe 

121  30 
116  52 

118  23 
120  50 

120  35 

121  3S 

119  40 
lU  10 

120  26 
120  2S 
118  09 

122  32 


120  42 
118  32 
120  57 


122  \U 

123  12 
121  10 


119  51 
121  30 
121  30 


120  l^ 
122  28 
122  32 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABUS 


OBSERVER 


NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES   S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT, 
S  SN  JOAOUIN  IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BlANEY 
OCEANSlOE  FIRE  DEPT 
OCEANSlOE  WATER  DEPT 
HALF   HILL  RANCH 
PACIFIC  T£l*TEL  CO 

CO  FIRE  OEPT 


OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MRS  BEATRICE  RyAN 
LONG  BEACH  SCM  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL   OIV  BEACH  ♦  PARKS 
ORLAND  UNIT    WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  F3TRY 

OwR  *  NAIL  PARK  SERVIC 
CITT  OF  OKNARO 
JEFF  BUILEP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
£  K  BARR 
JOHN  P  OMRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DISI 
FEO  I 


I  SPGS  f 


:  OEPT 


PALM  SPRINGS  1 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPI.  OF  STREETS  •  PKS 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISER 
PACIFIC  6AS*ELEC  CO 
HETCH  METCmy  wTR  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 

HERBERT    H  DURHAM 
RAULSION   P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS>    MART   M.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  OIV  OF  FSTRy 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USFS.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  NAT    PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  0  ♦  E  COMPANY 

P  G  *  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
USFS*  CAL  DEPT  WTR 
JOHN  A  FREDRICKSON 
PLUMAS  Eureka  st,  Pk. 

CALIF    DIV  OF  forestry 
y  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 

.  COLE 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  HTS  LODGE 


RUSSELL  E  NEAR 
P  6  •  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 


W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLARD  JOHNSON 

u  s  WEATHER  Bureau 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  CHIEF 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OIV  BEACH  ♦  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  EKP  STATION 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS   MARIAN  L  BERTAGNA 
STATE  OIV  OF  HWYS 
METCH  mETCht  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  WEATHER  Bureau 

U  5  WEATHER  BUREAU  ; 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 

EDWIN  H  LEARNED  ' 

MRS  CLARA  e  ABREU  I 

BROTHER  u  BENEDICT  [ 

SALINAS  Rural  f  d  , 
FED  Aviation  agency 

dam  operators 
cabral  jr 


P  G   t  E  COMPANY 

u  s  forest  service 

CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  8  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WIR  ♦  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 


SANDBERG  we 

'SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  OIMAS    TANBARK  FLAT 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 


lis 


SAN 


FEDERAL  BUILDING 
GABRIEL  CANYON  PH 
GABRIEL  DM  FC4258E 
GABRIEL  FIRE  OEPT 
GREGORIO  2  SE 
JACINTO 

JACINTO  RANGER  STA 
JOAOUIN  EXP  RANGE 
JOSE 

JUAN  BAUTISTA  3SSE 


COUNTY 


SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  filvEfl  PH  3 
SANTA   ANA  RIVER  PH  «  1 
SANTA   ANITA   FERN  FCiSi 

SANTA  BAB9AR4 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  W8AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA    FE  DAM 

SANTA  MARGARITA    2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 
ISANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTA  TNE2 

SANTIAGO  OAM 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
^PSCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 

SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN    2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE   RANGER  STA 


SISOUOC  SOUTH  FORK  CMP  , 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SLOUCHHOUSE  6  SE 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEOAD 


7905  ( 
T909  t 
7910  ( 
7912  ( 
7916  < 
T926  ( 


LOS 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 

Oil  SAN  FRANCISCO 
06! LOS  ANGELES 
06' LOS  ANGELES 
06, LOS  ANGELES 
04  S*N  MATEO 
06  RIVERSIDE 
06  RIVERSIDE 


ORANGE 
.,  MERCED 
.  SN  LUI s  oepo 
.  SAN  MATEO 
.  VENTURA 

,|  ORANGE 
.{  SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
,  LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

5  I  if 


.1  LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
.'  SANTA  CRU2 
,  LOS  ANGELES 
.  SN  LUIS  OBPO 
■  !  SN  LUI  S  OBPO 
,■  SNTA  BARBARA 

,  LOS  ANGELES 
.  LOS  ANGELES 
J  VENTURA 


SNTA 
ORANGE 
LOS  ANGELES 


8072 
8074; 03 
6092 
35 

58  06 

621  01 
73,  02 


SOMIS  J  NE 
SOMIS  J  NW 
SONOMA 

SONORA  JUNCTION 

S   £  FARALLON 

SO  ENTRANCE   YOSEMI TE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE    TULE  HDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STANDI 5H  1  E 

ANDISH-hICKEY  ST  PK 

ANI SLAUS  POWER  HOUSE 

ATE  LAKES 

IRLING  CITT  RS 

OCKTON  DISPOSAL  PL 

OCkTON  WBAP 

OCKTON   FIRE  STATION 

OCKTON  MOwRY  bridge 

onyford  cooley  ranch 
onyforo  Ranger  sta 
ont  gorge  reservoir 

outs  meadow 
strawberry  valley 
suey  ranch 
summit  meadow 

SUNLAND 

Sunset  beach  state  pk 
SURF  2  EN£ 

susana  knolls 
susanville  airport 
susanville  1  wnw 

sutter  hill  ranger  sta 

AFT 

ahoe  citt 
albot  camp 
Ehachapi 

ehachapi  hanger  sta 
ejon  rancho 

ERMO 

Mf  CEDARS 
HE  GEYSERS 

hERmAL  FAA  AIRPORT 


HREE  RIVERS  6  SE 
HREE  RVRS  EDISON  PH  2 
hREE  HvRS  EOISON  PM  1 
IGEfl  CREEK  PH 
opanga  patrol  sta  fc6 
ORRANCE 
RABUCO  CANYON 
RACY  2  SSE 

PACT  CARBONA 

RACT  PUMPING  PLANT 

RINI TT  OAM  VISTA  PT 

RUCkEE  RANGER  STATION 
UJUNGA  MILL    CR   FC  470 
ULEFIELD 
ULELAKE 

L  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 


SONOMA 
LASSEN 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
HUMBOLDT 

SHASTA 
SIERRA 
SIERRA 

LOS  ANGELES 
ORANGE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 


SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 


TULARE 
TULARE 
TULARE 


8912 
8914 
8917 

8967 
8973 
8992  06 


TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 


SAN  JOAOuIN 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 

SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 
TULARE 
AMADOR 
LOS  ANGELES 
LOS 


SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TR  I  Nl TT 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SI SKl YOU 

TULARE 

TUOLUMNE 


37  03 

35  18 

37  34 

33  U 

37  58 

33  45 

.  06 


.  01 
.  00 
34  21 
38  27 
34  37 

33  47 

34  35 
41  16 

I  29 
37  24 


34  17 

3*  17 

38  17 

37  59 

38  21 


36  OB 

36  12 

39  12 

34  14 


38  08 
36  56 

39  54 


39  15 
39  23 
39  35 


30  ; 

35  09 
39  10 
39  12 
35  08 
35  08 
35  02 


I  52 


33  48 
33  39 
37  43 


21  20 
16  26 
IB  30 

22  30 


04 

122  19 

19  27 

!2  32 

17  52 

L7  06 

LT  03 

I  01 


1535 
1560 
1100 


1970 
2765 
;035 


I  30 
'  05. 
12  42 
20  06 

17  43 

18  27 
123  08 

22  14 


.20  16 
18  26 
122  25 


6A  8A|C  I 
SPI  5P 


1S75 
3515 
4170 
4975 


1940 
B700 
6885 


2470 
1050 
4070 
6235 
5239 
5660 


1035 
4148  t 
4555 

1566 
1025 
6228 
6000 
3975 
3975 
1425 
5300 
5900 
1600 


I  DIMAS  FIRE  STA 
.  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  SAN  FRANCISCO 
,  WEATHER  BUREAU 

.  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  OEPT 
ORBIN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

BYRON  JOHAnSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

MRS  GAVE  D  DAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

,  WEATHER  Bureau 

INDEPENDENT  JOURNAL 
TA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 
FEO  AVIATION  AGENCY 
TV  STAT  ION  kEtT 
,  WEATHER  BUREAU 

V  OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 

'  S  WEATHER  BUREAU 

ITY    SANTA  MONICA 
M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE    S  NEWBERRY 
SNTA   TNE2   HIGH  SCHL 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
I  wTR  +  PWR  DEPT 
,  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
.TIN  CLAPP 

I  A  NAHMENS 
.  GEORGE  W  RUMBO 

CORPS  OF  Engineers 

BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 

.  MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  B  HEUSNER 

JANICE  M  SUTTER 
LEE  WITHYCOMBE 

,  FOREST  SERVICE 

GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

N  K  LLITHOLO 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

,  MABEL   VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S|  DEPT  WATER  RESOURCES 

JOHN   N  FRANCIONl 

MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAwtON  INVESTMENT  CO 

berylwood  invest  CO 

LAURENCE  W  DICkEY 
■  STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIv  OF  HWYS 
.  COAST  GUARD 
.  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF.  EOISON  CO. 
S|  CALIF  ELEC  POWER  CO 

.  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  HENNES 
ELMER   A  SUTTON 
I  S  FOREST  SERVICE 
>  G  »  E  company 
SUUAW  VALLEY  STATE  PK 

IHREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 

C  FRAlEY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITT  OF  STOCKTON 

.  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN  P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
I  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 

OEPI  OF  WTR  RESOURCES 
M~   T  STEVENS 
DIV  6EACH  ♦  PARK 
AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FERE  STA 
DAVID  6ARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
KERN   CO   FSTRY    ♦  FO 
OARTL   K   OE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 

ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
IEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  £  LAKSO 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAyE  DEwET 

FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 
GLENN  BAKER 


EDI  SI 


2500 
1695 
5960 
4645 

4035 
8950 
8600 


SO  c 

so  CAL II 

,  +   E  COMPANY 
.  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  H  TU6EL 

iTA  CARBONA  IH  CO 
,  BUR  RECLAMATION 
,  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  *  C  CORP 

.  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY   LAND  CO 
TULELAKE    IRRIG  DIST 
,  HEATHER  BUREAU 
;  OEPT  WATER  RESOURCES 
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STATION  INDEX 


STATION 

1     INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

'   DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

a 

5 

c 

SPECIAL 

TEMP.  1 

PBECIP.  1 

SPECIAL  1 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

CARL  A  PEARSON 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

BA 

BA 

KEDN  CO  FSTRY  ■*■  F  D 

TURNTABLE  CREEK 

SHASTA 

23 

40  46 

122  18 

loeo 

SA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WASIOJA  PHOENU  RANCH 

SNTA  BARBARA 

PHOENiX  RANCH 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33  4* 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

SANTA  CRUZ 

CITT  OF  WATSONVILLE 

TWENTVNJNE  P»LMS 

07 

SAN  BEROINO 

3*  08 

116  02 

1975 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

U  5   NAT    PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

9105'  02 

ALPINE 

38  42 

120  03 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WEAVEfiVlLLE  RANGER  STA 

TRINITY 

U  S  FOREST  SERVICE 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

120  19 

982 

4P 

*p 

SANTA  MAfllA  VLT  WCD 

WEEO  1  S 

SISKIYOU 

CHESTER    1  KIMREY 

'UK  I  AH 

9122 

01 

MENOOC INO 

22 

39  09 

123  12 

5P 

5P 

CITT  FIRE  DEPARTMENT 

VERNON  J  BLOUNT 

UKIAH  *  WSW 

MENDOCINO 

39  OB 

1900 

8A 

MRS  MABJORIE  S  DORY 

WEHOEL  10  SE 

LASSEN 

ED  FILIPELLI 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

ORANGE 

3  3  56 

6A 

UNION  OIL  CO 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

lU  C  L  A 

LOS  ANGELES 

4P 

UCLA 

WESTHAVEN 

FRESNO 

BOSTON  RANCH  CO 

UPLAND  J  N 

06 

SAN  BEROINO 

1' 

3*  08 

1605 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WEST  POINT   3  SW 

9583 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

w  e  MAnKER 

UPPER  LAKE  T  W 

LAKE 

39  11 

123  02 

1524 

4P 

EDGAS  J  SCHUETTE 

WESTVILLE 

02 

OEPT  WATER  RESOURCES 

UPPEP  LAKE  RANGER  STA 

L*«£ 

39  10 

122  55 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

wET  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UPPER  MftTTOLE 

MUM9OL0T 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

WHEATLAND  2  NE 

YUBA 

E  CLEMENS  MORST  CO 

UPB    SAN  LEANORO  FILTER 

0* 

ALAMEDA 

37  46 

7A 

£   BAY   MUN  UTL  OlSI 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

VENTURA 

VENTURA  CO  FC  DIST 

UPPER  TBES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

ELOON  FANCMER 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

vEntuRA 

ROSCOE  G  WILBER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

38  22 

175 

6P 

6P 

E  H  UML 

whiskeytown  res 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VALLETON 

MONTEREY 

35  53 

120  42 

MRS  AMY  CURTIS 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MONO 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VALLEY   CENTER   (,  H 

9220 

06 

SAN  DIEGO 

33  18 

117  02 

1675 

BA 

JOHNSON  Nursery 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MONO 

8A 

UNI VERSI TY  OF    CAl IF 

VALYERMO  RANGER  STA 

9251 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

MRS.  BO-JEAN  PARKER 

VANDENBERG  AFB 

92S5 

SNTA  BARBARA 

U  S  AIR  FORCE 

WHITTIER  FC   106  D 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

lie  02 

320 

WHITTIER  WATER  DEPT 

VAN  NUTS  FC  156 

06 

LOS  ANGELES 

1 : 

34  11 

118  27 

69! 

8A 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

o! 

COLUSA 

23 

39  09 

86 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

VENAOO 

01 

SONOMA 

2: 

38  37 

123  01 

126C 

JOHN  8  HAPPER 

9684 

01 

MENDOCINO 

17 

39  25 

123  21 

134( 

4P 

4( 

LOUIS  L  BERTAIN 

VENTURA 

VENTURA 

STAR  FREE  PRESS 

WiLLITS  HOWARD  FOR  RS 

MENDOCINO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

VERMILION  VALLEY 

21 

37  22 

118  59 

752C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

01 

MOOOC 

i; 

41  50 

120  45 

5200 

HAROLD  BRIGGS 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  QERDINO 

15 

34  32 

2858 

8A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

9699 

02 

23 

39  32 

122  12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  AlLAPD 

V1DETTE  MEADOW 

05 

FRESNO 

11 

36  45 

9S00 

s 

CORPS  OF  Engineers 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

117  05 

1*75 

JIM  M  BLACkMORE 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

LOS  ANGELES 

34  29 

118  08 

3135 

5P' 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

8A 

BA 

J  NEWION  WALLACE 

VINTON 

93M 

02 

PLUMAS 

) 

39  49 

120  11 

4P' 

WOFFORD  HE  1 GMTS 

9754 

05 

10 

lie  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

VISALIA 

05 

TULARE 

119  18 

BA 

BA 

TULARE  CO  C  OF  C 

WOODCMUCK  MEADOW 

9773 

05 

FRESNO 

11 

37  02 

lie  54 

9200 

CORPS  OF  Engineers 

VISTA  2  NNE 

9378 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

5671 

5f 

5P 

MRS  WlLMA  C  BARR 

VOLCANOVILLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

1 

38  59 

3036 

ERNEST  R  STEWARD 

WOODLAND  I  WNW 

97S1 

YOLO 

2; 

38  41 

121  48 

69 

U  C  AGR  ExTEn  SERV 

VOLLMERS 

9386 

02 

23 

40  57 

122  26 

1359 

MRS    IRENE  M  VOLLHEPS 

WRIGHTS 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

5P 

MARVIN  E  WARE 

VOLTA  POWER  MOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

40  28 

121  52 

2200 

4F 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

EL  DORADO 

] 

38  51 

120  14 

6800 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALLACE  1  SE 

9iitS 

CALAVERAS 

2 

38  11 

120  58 

8A 

TORBA  LINDA 

9847 

06 

26 

33  54 

415 

5P 

5P 

WALMAR  SCHOOL 

9A20 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

5P 

MILTON  H.  9RINT0N 

YORKVILLE 

9851 

i: 

38  55 

123  16 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

8A 

HAY    1  WHITTEMORE 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9855 

MARIPOSA 

37  45 

119  35 

398! 

5P 

5( 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01- 

TOMAS   S  VANASEK 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

1. 

41  43 

122  38 

2625 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

W*LNUT  CREEK  1,  E 

04 

CONTRA  COSTA 

121  59 

320 

ERNA  G  IRvING 

WALNUT  GROVE 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

CLOSED  STATIONS 

WALNUT  PTl   STA  FC102C 

9<.31 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  12 

120  00 

9760 

: 

CLOSED  11/27/64 

WARNER  SPRINGS 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

NEW  STATIONS 

ESCONDIDO  NO  2 

2663 

06 

SAN  01  EGO 

33  07 

117  OS 

660 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

pinecbest  summit  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2 

3B  19 

120  00 

5600j 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DRAINAGE  CODE:  1 -AMERICAN  2-CALAVBRAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EBL  B-FEATHER  9-KAWEAH  30-KERN  11-KINCS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  IB-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PlT  22-RUSSlAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  2S-SAN  DIEGO  2$-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  2e-SANTA  ANA  2e-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTAYNEZ 
33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    SS-TRINITY     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE  36-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,  San 
Francisco,   California  94102.   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  mUes.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME-  The  SUtion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  cAservations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  .  P.  S.  T.  .  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB.  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T..  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation 
and' Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obUining  measurements  are  taken  from  different  pomts 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL;  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES;     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

♦  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature''  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING- 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S,  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. .  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1,  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above.  , 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  CO  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


August 


September 


DRAINAGE  01 
ALOEBPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  5TA 
CECILVILLE  SAWYER 


SSE 


cloverdale 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  MB  CITY 

FERNDAlE  2  NM 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  ST* 

FORT  ROSS 

GRATON  1  w 

HAMILTON  AF6 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HEALD56URG 

HILTS 

HOOPA 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
LAKE  PILLSeuRY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA   «  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALTER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE 

UKIAH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
HILLITS   1  NE 
YREKA 

DIVISION 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BURNEY 

CANYON  OAM 

CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA  I  SSW 
DAVIS  t  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESMORE 

LA.KE  SPAULOING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 
MAN2ANITA  LAKE 
MARYSVILLE 

MC  CLOUD 
MINERAL 

MONTICELLO  DAM 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
NEVADA  CITY 

ORLAND 
OROVILLE 
PARADISE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 


PLATINA 


'>3.2 
39.  6M 


«6.6 
A6,2 
36.2 
47.* 
»6.7 


29, 9M 
M 

46. <>  ' 


46.9 
40. 9» 
49.2>t 


50. 4M 

4i,6 

34.4M 


34.9 
44. 2h 

32. e 

31. 3M 


33. 7M 
39. 6M 
41. 9M 


41.5 
45. e 
44.  3 


26. e 

41.4 
42.4 


37.6 
49.5 
48. 9M  ' 
4S.1 

43.0     .  o.tI  45.3 

I.*!  53. 

39. IH 
48. 0 
.21  51. 5H  ' 
46.1 

48.8 


46. IH 
45.2 
50.2 
48.2 
48. IH 


47.4  . 
52. 5n 
50.4 

M 

25.8 

49.9 
40.9 
54.5 
46.1 

37.1  . 


48.1 

50.8 
49.4 
35. 5M  . 
45. 6n 
47. 9H 


47.1 
0.0{  50.5 
46.6 


45.3     -  0.6  45.8 


37.6 
35,8 
0.9|  49,2 
52,2 
3,q  36,4 

39,1 
47. 7M  . 
35.0 
31. 5M  - 
50.7 


50.7     .  1.7 
47. 2M 
53. 7M 
49,9  - 


36. 2M 
0.4  51.6  • 
52.0 
47,2 
2.5|  47, 5B  .  1,7 

52,6  .  1,5 

51.5  -  1,9 

38.6  - 
45,0  - 
47, 8M 


47,6     .  2, 


0.7  45.6 
•i  39.6 
32,5 
47,8 
47,2 


l,e|  53,6  ■  1, 

30.2 

1.3|  53.6  -  1. 

1.3  38.1  .  2. 


52.0     .  1.7 


48.2 
55, 1« 
47,9 

47,1  . 
47,6 
48,7  . 
48,9 
47, 4H 


54, 5M  -  2,0 


50,1 
41, 3« 
39, OM 


54,0  ' 
48,1 
52, 6M 

52,5 
56,2  ' 
53, OM 
56, 4H 
54,9  . 

46,8  ' 
52,3 
55,5 
49,  4H 
42,0 


43, 4M 

43,2 

55,9 


43. 3M 
58.6 
57.6 
51.7 
53.9  . 

59.5  . 

56.6  ' 
46.1  . 
50.9  . 
53. OM 

46.2 


45.3  .  2.0 

41.6  -  0.5 

57.0 

45,3  .  2,2 

48,2  •  2,0 

59,1  . 
59,5 
55,6 

50.6  - 


58.9 
54.7 
51. 7M 
56. 3M 


52, 6H  -  3,1 


53,4 
50,5 
55,6 


52,3 

55,4 
54,2 
47,9 
46. 2M 
57.9 

51.2 
56.3 
56.1 
50.3 
56. l« 


46.9 
58.8 
59.0 


56.0 
62. 8H 
59.2 


61.1 
54.B 
63.3 


67.4 
58.5 
63.5 


64.1     •  0.8 


57.2     -  2.7 

52.5  - 
53. 3H 
57.7 


58.5     -  3.5 


57.3 
57. 8H 
64.3 
62.1 
56. IH 


56.0 
59,2 
62,4 


60, 3n  •  5,C 


63,5     -  1,5 


64,4     .  1,4 


56,3 

64,4 
60,2 
49, 6M 
55. OM 
56. 6M 

52.2 


72. 2M 
70.5 
74.8 
69.8 
68. OM 

72.1  I  . 

69.9 

58.6^< 

65,)^ 

66.6 


70.3 
96,5 
66.8 


67.1  , 
68.2 
69. BM 


70,6 
71,1 
72,0 
68.0 
67.2 


55.6 
69. 3H 
58.0 


71.2     -  1.6 


68.0     •  2.6 


63.8     -  5.1 


0.  0  71.9 

.2  71.9 
69. 3n 
70,6 
1.3  67.2)^ 
60.4 

69.411 
68,0 
64. »H 
59.6 

1.  Cl  68. > 


71,8 
2{  67,0 
58. 2M 
72. 9M 


60,5     •  0.9|  61.1 

I 

6S.8 

71.0 
61.9 


73,0 
72,6 
79,9 


65, 6H 
72, 8M 
75, 8M 


78,6 

66,6 
62,4 
76,0 
66,6 
68,9 

77,4 


O.l  I 
6.2mI 


1.3  73.1  I 
0.3  69.9  i 
61.8 
69.9 
1.2  69.4  . 

0.3  66.9 


0.5  62.9 
1.9  76.1 
76.9 


66.6 
69. On 
67.0 
59.9 
61. 1 

67.7  !  . 


59. T 

55.2 
55.6 
60.3 
56.0 
94.4 

99.4 


0.2  69.1 

3.0  69.6 
58.9 
69.6 
2.0  64.6 
98.2 


97.6  ! 
90. « 
l.T  66.4  I  . 


69.9 
1.4  67. » 
66,0 
67.0 
1.9  66.2 

•  0.4{  99.1 

I 

66.  IM 
69.1 
9».7 


60. a 

60. t 


1.4  98.9 

1.6  66.0 
55. 2H 
60.6 
0.9  63.2 
97.1 

*1.6 


60,0 
69.6 
96.0 
t9.1Hi 


•  2.0  98.8 


-  1.7  64.9 


7|  59.1  ■ 
6e.4HI  ' 
55.7 
59. 8M  ' 


68.8 

70.1 
67,8 
58. 4M 

69. 6M 
65. 9M 

60.4 


0.0  67.6 
0.9  57.6 
95.6 


77.0m  -  0.8 
79.5 
77.6 
72.4 
77.6 


2.6  67.9 
67.6 
2.6  99.5 

2  59.3 
7  66. m 


TO.l 
92.1 
67.0 

54.7 
.4  52.9 
67.1 
55.2 
96.9 

66.0 
68.8 
67.0 
61.6 
67.9 


2.1 


3.9  51.9 
38. 9H 
47.1 
91. 6M 
49.1 

69. a 
44.3 
39. 7H 
19.4 


47.  BM 
44.6 
91.6 
91.6 

48.  on 

46.9 
90.8 
49.4 
92.9 
90.8 


1.0 


94. 9M  2.4 


48.1 
46.4 
49.  2H 
39.8 


90.8 
43,4 
49.9 


49.  IH 


2.8 

1.0|  90.6 

90.6 
40.2 
3I.6H 

»9.T 
41.0 
ST. 2 
4T,6 
2.0  J«.8 

2.0  44.9 


9,7  38,3 

6,2  36.8 
1.7]  49.6MI 
37.2 
34. 6W 
48.4 

39. 2M 
49.2 
49,4 
49,  8H! 
49,4 


2.0  50.6 
36. 8H 
46.1 
1.0  90.6 


48.4 

43.0MI 
32.6 
32. 8H 
90.9 

46.7 
43.2 
90.6 
49.7 
44. 9H 


49.8 
90.2 
36. 6n 
43. 8M 
43.9Mi 


37.9  I  •  4.1 


36.2  -  5.9 
91.2    -  9.4 


38.1  -  4.9 

34.0  - 
90.8 

37.9  - 

41.3  - 

49.7  - 
50.9 
48.0 

43.8  - 
46.2 

4l.» 


47. IH 
49.9 
43.0 
38.0 


49.3 
43.0 
47.7 

Mi 

41.6 : 

48.5 

M 

40.0 
49.5 
49. 2h 

37.8 
50.7 
49.4 

42.8 


50.2 
44.5 
51. 9H 
49,6 


47.9 
39,8 
39.0 


3*.  an 

33.2 
47.8  ' 
90.6 
36.4 

39.5 
49.7 
37.5 
3.4|  32. 9H 
48.6 

34. IH 
49.3 
49.7 


42.7     .  3.7 


38.0 
41. 4M 
42.  3M 


43.2     -  3.2 


39.1 
32.4 
49.9 


39.4     -  1.6 


33.5 
49.9 
35.9 


S*.  r.f.r.nce  oot..  follj«lD<  Btmtm  Isd*.. 
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Tabl*  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 

March 

Temperature 

Departure 

c 

1 

s 

a 
g 

Departure 

Temperature 

« 

Q 

portola 

29,6 

■  3« 

3*»3 

QUINCY  BANGER  STATION 

* ' 

a«  * 

* 

RED  BLUFF  wS  AIRPORT 

**' 1 

51 

52  1 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

0 

4 

S4i 

1 

4 

7 

94,0 

0 

0 

fiOCKLIN 

42.4 

.  I 

9 

*7, 

3 

-  0 

3 

50,0 

1 

7 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT 

*5  I 

49 

^ 

52  3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

.  0 

4 

5ll 

5 

I 

0 

93.4 

0 

e 

SHASTA  0AM 

SI. 

5 

50,2 

S I ERRA  CITY 

SIERRAvlLLf  RANGER  STA 

29, SM 

1 

1 

25. 

9 

-  5 

33.7 

- 

* 

SODA  SPRINGS   I  E 

2*  «M 

27  8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

*3,0 

-  0 

5 

49. 

1 

2 

1 

49,9 

I 

6 

STHAweEHRY  VALLEY 

3T,9 

44. 

i 

40,8 

TURNTABLE  CREEK 

43, BM 

50. 9M 

TMIN  LAKES 

• 

^ 

' 

• 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

*0  TM 

M 

47  7M 

VACAVILLE 

44.1 

-  1, 

2 

51. 

8 

2 

6 

94)4 

L 

1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

42.5 

49. 

1 

48,0 

whiskeytown  res 

1 

H ILLI AmS 

9.1 

50. 

• 

WiLLOrtS 

♦  3  6M 

50 

91  7 

^ 

W INTERS 

44.6 

52! 

0 

53,4 

MOODLANO    1  MNM 

44,0 

•  I. 

8 

50, 

3 

0 

0 

52,6 

- 

2 

5 

DI V I S ION 

39,5 

■  ^ 

• 

• 

NORTHEAST  INTERIOR 

9ASIN  03 

BOCA 

25. T 

23. 

0 

29,0 

BOD  IE 

BRIDGEPORT 

26,7 

26. 

9 

33.2 

CEOARvI LLE 

2^*8 

33. 

1 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

25. 

2 

30*  1 

DOYLE  S  SSE 

30. IM 

31. 

7 

37,3 

FLEMING  fISH  AND  GAME 

^n*  1 

32. 

6 

FORT  BIDMELL 

5T*i 

32, 

7 

-  0 

_ 

MEYERS  »  5W 

2«, 

8 

29*5 

MONO  LAKE 

30*9 
• 

31. 

6 

39*9 

SOUAM  VALLEY 

26.4 

26, 

9 

31,0 

susanville  ai rpor t 

-  0 

31. 

9M 

■  ^ 

* 

TAHOE  CITY 

^  ft 

28. 

7 

30*4 

. 

TERMO 

Z6.0 

25, 

7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

* 

25.5k| 

woodpords 

33. S 

35 

2 

37,1 

0 1 VI S  t ON 

28,  ' 

29 

3 

3S, 

- 

•      «  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

avila  beach 

54.8 

56 

6 

95  9 
*ft*  1 

BEN  LOMOND 

48 

6 

BERKELEY 

48*2 

* 

52 

9 

91*6 

BURL  I NGAME 

48.0 

50 

8 

92^7 

carmel  valley 

49.2 

50 

8 

49,8 

CROCKETT 

51.2 

,_  _ 
,   • . 

GILROY 

i»*  i 

48 

I 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

49  4 

52 

4 

90*  3 

NOLL  I STER 

47. V 

-  I 

7 

48 

9 

-  3 

2 

90)3 

4 

8 

KING  CITY 

48.3MI 

-  0 

I 

50 

6hl 

-  0 

3 

92,0 

• 

2 

0 

LlVERMQRE  2  SSM 

43.6 

"  ^ 

* 

46 

*  ^ 

0 

*  J*  n 

- 

LOS  GATOS 

•  0 

* 

48 

9 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

45*0 

90 

5 

92  9 

MONTEREY 

5o!l 

92 

6 

50,6 

MORRO  BAY  F I  RE  DEPT 

52.1 

52 

4 

90.0 

MOUNT  DIABlO  N  GATE 

46,0 

90 

6 

MOUNT  HAMILTON 

■  ^ 

44 

3M 

*0*0M 

- 

NACIMIENTO  DAM 

49 

3 

51*4 

47, T 

49 

0 

5o!8 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

48.4 

0 

52 

3 

1 

52,8 

• 

0 

.8 

PALO  AlTO  city  HALL 

46,  1 

49 

0 

91  3 

PASO  ROBLES 

47 

7 

49*  9 

PASO  fi09LES  FAA  AP 

46*7 

47 

2 

46!} 

49 

1 

90, OM 

P I SMO  BEACH 

51,5 

92 

9 

92.3 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

52,8 

93 

8 

51  4 
50*0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

48 

7 

PRIEST  VALLEY 

40*3 

42 

7 

44*9 

REDwOOD  C I ty 

0 

) 

51 

0 

0 

tO 

92!8 

1 

1 

R I  CHMOND 

48,9 

53 

1 

53,0 

saint  MARYS  COLLEGE 

43.6 

47 

3 

48.4 

SALINAS  2  E 

48,8 

-  0 

,9 

51 

3 

-  0 

91,0 

- 

2 

*6 

SALINAS  FAA  AP 

52 

1 

SAN  ANTONIO  mission 

44. 4M 

47 

7 

48. 9M 

s  F  R I chmono  sunset 

49,4 

51 

9 

90.2 

SAN  FRANCISCO  MB  Ap 

48.2 

-  0 

.4 

90 

8 

-  0 

,1 

91,9 

- 

1 

.4 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

51*0 

95 

0 

I 

.5 

SAN  GREGORIO  2  SE 

48,2 

48 

•  8 

SAN  JOSE 

50.0 

0 

52 

.8 

0 

.8 

53l6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

51,3 

.  0 

«3 

94 

•  0 

0 

,9 

52.6 

2 

,4 

54N  MATEO 

49, BN 

52 

*• 

52, 3H 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

49,5 

1 

.2 

52 

,4 

1 

,2 

53,6(1' 

• 

0 

,7 

SANTA  CRUZ 

47,7 

-  1 

.3 

50 

,4 

-  0 

,4 

50.9 

2 

,4 

UPH   SAN  LEANDRO  FILTER 

47.6 

52 

.0 

90.6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

44.0 

4fl 

,1 

90.0 

mAT SONVI LLE  WATERMORK S 

48.3 

90 

,4 

49.9 

DIVISION 

47.6 

-  0 

•  2 

50 

.9 

0 

,3 

90,8 

2 

•  0 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FI6REB0ARD  ML 

46.4 

0 

5U9P* 

2 

,1 

94,9 

0 

,6 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

44,4 

90 

,1 

53,4 

ASH  MOUNTAIN 

45.1 

•  I 

• 

49 

,4 

0 

.1 

49,6 

3 

,4 

'•l.O  •  2.0 

17,6  . 

55,5  - 
61,8 

56,5  . 

58, » 
59,2  - 
58,6 

42,5     -  2.3 

34.0 

56,2     .  0,9 


52, 8M 
59.5 
55.0 
57, OM 
58, T 

58,  J 


51. «     •  t.l 


47,4 
43, 3H 


44.» 

«!■> 


53.5 
94,5 
54,8 


50,0 
56,4 
56.1 


52,5 

54.2 
53.8 
50.2 
56.9 
55.6 

55.1 


0.7 


47. OM  -  l.C 


55.0     •  1.6 


59.1     •  0.1 


48.2     -  2.0 


66.6     .  0.7 


38.7  - 

57. 5M 

62.8  - 
59.0 
61. 8M 
65,2 

63,8  - 
63, 1 
63,0  - 

56.2     -  3.i 


90,9 
47.3 


56.5     -  5. 


55.2     -  4.! 


91.5 

98. 4n 

54, 3M 


96,1 
97.6 
93.1 


0.6  98, 9H  ' 
1.4  96,0  ■ 
54,6 


94,0 
U6  96,0 


94.7 
59.2 
73.0 
74. 3M 
69.9 

70.0 


-  l.ei  67.0 

-  3,2;  81,6     .  2,2 

-  0,8'  84, 3M 


54,9     -  2.61  64.2 


:  58.4 
1.9j  T8.3 
I  70.6 
80. OH 
98, JM 


71.0 
59.4 
69, 5M 


65,1 
69,9 
67.1 
69.5 


1,2; 

i  '^'^ 
l.Ol  79.7 
i  76,0 
79.6 
I  78.0 

2.l|  77.1 
:  7«.0 
2.8;  79.3 


0.3 
1.1 
2.3 
0.0 

1.6 
1.8 


-  2,1:  T2.6  I  -  0.4 


3.8  71,9     .  1.5 


57.2 
90.4 
59,6 


9.8N 
9.3 

6.6  I  . 


59.7  I  -  2.5  70.3 

91.2  I  -  1.8  61.3 

93.9  63.6 

91.1  ,  -  3.0  61.1 


99.3 
99.4 


2.0  69.0    •  0.6 


64,1 
66.3 
O.t  61.9 
65.2 
61.9 

69.5 
69.4 
58.1 
4.1  64,8 


64.9 
64. 8M 
60.9  I 


69. 8H 

72.4 

74,4 

73,2 

99,3 

94,9 


57.2 

0.0  63.1 
1.3  98.9 

98.9 
1.9  67.3  . 
1,7  63.6  ' 

66. 9M 
0.9  67. 8M  ' 
0,4  63. T 


3.7I  68.7     -  2.0  73. IM  •  0.9  T2.9 
72.7 

2.0  82.0  '  .  1.4{  81. 


75.8 
74.8 
80.6 


58.1  I 
78.1  I 
71.7 

W 

96.4 

TZ.6 
79.2 
76.3 

79. 7», 
76.7 

76.8 
77.9 
74. 9 


59.7 
69.6 
60.0 


60. T  !  0.7 


62.5 
65.4 


70.2 
69.7 
59, 2M 
65, 3« 


59.3 
58,6 


71.1 
69.0 
63.4 


59.9 
0.9|  68.3 
64.4 


0.7|  63.0 
64,1 
70.4 

60.4 

0,0  66,2 


September 


70.3  ;  •  1.9 


53.6 

50.2 
TO. 6  . 
69.7 

90.4Pr^  ■ 

69,  TM 
69.9  • 
68,9 
70,9 
70,6 

70,9 
71. > 


1.6 
0.9 
1.9 

2.7 
4.4 
2.2 


98.1  I 
97.61J 
96.9  I  ■ 
91.0 
98.9 


98.4 
92.1 
93.4 


98.2 
3.9  91.7 


69. 8M  ' 
67.7 
0.3  72. 


64.8 
98.1 
64.1 
64.4 

l.Ol  69.3 
2.0  64.1 
64.6 


61.0 
69.1 
69.6 
66.0 
60. T 

96.2 

64.0 
•  1.4 
63. T 
63.7 


47,0l4 

96.3 

90,0 


91,1 
99,  3M 

H 

49,9 

91, 4N 


39,4 
39,9 
49,9 


90,9  •2.6 


34.1     .  4.0 


49.2     -  2.6 


91.9 
46.6 
48. OH 
90.4 

49.9 

91.1 
90.0 


36.1 
30.6 

39. 2M 
39, SMI 
39,8 
30,7 
99,2 

90.0 
37,1 
92.4 
92. 2H 
29. 7n 

97.9 


91.0 
43.9 
49. 2n 
49.7 

49.0 
90.7 
3.9  49.7 


24.9 
32.9 
.9  34,8 


9,1 
2,7 
1,8 


2.8 
2.8 
1.4 


30. OH  1.9 


96.4 
49.6 

91. 3h; 

92.9 


9.6 
3.1 


49.9 
91.9 
90.9 


6.6 
1.9 


47.4 

41. 6n. 

90. T 
92.8Hi 


49.9 
44.9 

92.9  I 
93.0 


94. OH 
49.9 
92.4 


1.9 
2.8 


3.2 
2.1 


.  3.9  TO. 2 


9.8 
3.8  ' 


91.3 
92.0 
94.0 


91.0 
50. T 
50.0 


90. 9M 

49.8 

46.8 
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Table  1— Conbnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


September 


&U6ERRY 

*2 

4 

-  0 

9 

BAKEfiSFIELO  WB  AIRPORT 

46 

4 

■ ' 

0 

b*i.ch  power  house 

43 

s 

BLACKWELLS  CORNER 

44 

0 

BUTTONwILLOW 

43 

6 

calaver*s  big  trees 

36 

5 

-  0 

4 

CAMP  PARDEE 

43 

6 

-  1 

6 

catheys  vy  bull  run  rh 

42 

6 

CHERRY  VALLEY  0AM 

38 

2M 

COALINGA 

46 

0 

0.2 

CORCORAN  iRRlu  01 5T 

0 

OENAIH   3  NNF 

M 

DUDLEYS 

38.1 

-  0 

7 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

4*^ 

5 

-  1 

4 

FIVE   POINTS  5  SSW 

43 

eM 

FRESNO  WB  AIRPORT 

43 

.  2 

3 

43 

3 

GIANT  FOREST 

31 

7 

-  0 

3 

GLENNVILLE 

39 

2 

GRANT  GROVE 

32 

I 

hanforo 

44 

-  0 

7 

HETCH  hetchy 

37 

9M 

0 

6 

huntington  lake 

31 

6 

1 

lORIA 

43 

0 

-  2 

2 

kern  RIVER  PH  no  1 

46 

2 

•  1 

4 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

43 

kettleman  city  1  SSW 

44 

6 

KETTLEMAN  STATIO^ 

46 

6 

knights  ferry  2  SE 

43 

2M 

le  grand 

44 

1 

-  1 

3 

LEMON  COvE 

44 

^ 

-  2 

0 

L I NOSA Y 

44 

5 

-  1 

3 

LODt 

44 

5 

-  0 

2 

LOS  6AN0S 

" 

-  0 

7 

MAOERA 

0 

-  1 

4 



MANDEvILLc  ISLAND 

0 

HAR ICOPA 

45 

2 

•  2 

9 

MERCED  FIRE  STATI ON  2 

43 

9 

.  1.0 

MODESTO 

49 

3 

0 

3 

NEWMAN  2  NW 

7 

•  1 

4 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

40 

7M 

43 

6 

-  0 

9 

ORANGE  COVE 

44 

4 

•  1 

3 

panoche  creek 

44 

3I> 

PORTERVILLE 

45 

2 

•  1 

3 

POSEY  3  E 

36 

3 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

42 

4 

SAN  LUIS  DAM 

44 

0 

SONORA  RS 

■  2 

5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

It 

6 

STOCKTON  WBAP 

43 

7 

0 

C 

STOCKTON  FIRE  STATION 

44 

7 

0 

C 

STOCKTON  MO WRY  BRIDGE 

4» 

TEHACHAP I 

38 

TEJON  RANCHO 

49 

1 

>  2 

0 

THREE  RVRS  EOISON  PH  2 

46 

4 

0 

e 

TIGER  CREEK  PH 

41 

3 

-  0 

TRACY  CARBONA 

46 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

V I  SAL  I A 

44 

9 

-  1.9 

WASCO 

44 

3 

-  1 

3 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

37 

1 

4 

D I V I S I  ON 

42 

6 

.  0 

5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

90 

6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

95 

0 

1 

3 

BARRETT  DAM 

49 

5 

.  3 

1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

47 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

29 

9M 

n   ion  I.i 

53 

0 

-  0 

2 

BURBANK  WB  A]RPORT 

52 

3 

-  1 

3 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

55 

CACHUMA  0AM 

50 

5 

CAHPO 

44 

7 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

52 

0 

chula  vista 

52 

4N 

0 

3 

CLAHEMONT  POMONA  COL 

51 

7 

0 

7 

CORONA 

52 

0 

0 

3 

CULVER  CITY 

56 

CU  AMA 

42 

1 

C  UYAMAC A 

36 

3 

.  0 

7 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

4fi 

5 

EL  CAPITAN  OAH 

52 

6 

ELSINORE 

49 

3 

-  0 

7 

ESCONDIOO 

49 

-  1 

6 

FONTANA  KAISER 

93 

7M 

GILLESPIE  FIELD 

50.9 

HENSHAw  0AM 

42 

I 

IDYLLwILD  RANGER  STA 

36 

9« 

JULIAN  WYNOLA 

42 

6M 

LAGUNA  BEACH 

53 

tn 

-  0 

5 

LA  MESA 

54 

2 

LOMPOC 

50 

4 

LONG  BEACH 

57 

0 

2 

2 

LONG  BEACH  wB  AP 

56 

2 

3 

1 

LOS  ANGELES  wS  AIRPORT 

55 

3 

0 

9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

56 

7 

0 

9 

MILL  Cheek  no  z 

49 

9 

MT  BALOY  NOTCH 

32 

7 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

41.5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

54 

4 

0 

S 

47.9 
47,8 
48.4 


45.5 
41. 9« 
49.0 

47.4 
48.9 
39.9 
47.7 
48. in 

47.4 
46.5 
34,2 
40, 7H 
33.3 


34,6 
48.6 
53.6 

46,6 
50,2 
52,2 
45,9 


47,6 
47,9 
49,3 


39,2 

47,3 
48,6 
48,0 
40,4 
49,9 

46,9 


45,2 

93,9 
53,4rt 
54, OM 
54,4 
57, 6H 


43.6  ; 

39.^^^ 
49, in 

54, OM  • 
55,5 
52,1 
58,6 


55,7 


0.91  47,3H|  . 
1,0  94.6  I  ■ 
50,8 

93,0 


40,7  . 
50,7  . 
51, 2M 


55.7 
49, OM 
1,4  52,6 


46,3     .  1,7  52,0 


31,7     .  5,6 


1,3  96.1     -  0. 


62.1 
62.0 
55. 6M 
l.d  58,7 

2,6  59.6 
.7  59,6 

1,4  58.1 
,9  98,6 
,9  99,3 

97,6 
,3  62,1 
0,5  59, 5M 
0,6  59,1 
•9  58,6 

51,5n 
96,6 
.4  99.0 
57. 6M 
2,0  60,3 


53,8 
93, 3M 
54,0  i  . 


0,0  49,2  I  .  1.8  95,9 


0,5  55,1 
3,0  49,6 
48,0 


0,0|  54,2m  < 
54,8  . 
55,1  , 
57.0 


57, 9»^ 
55,1 
49,7  I 
39,6*1 

44, 7M 


•  3,2|  46,5  !  -  4,9 
61.6     -  3.2 


59.5 
57.4 
46. BM 
56.6 


37.8 
46,  4M 
36,5 


59,3 
51, 7M 
,5|  64,9  :  • 


,4   62.1  ,  ' 
2.6  51,Of4  ■ 
,i  60,6  ' 
62, 6M 


59.5     -  1.9 


60,5 
55,5 
36,6 


2.0  66. 5M  -  3. 


67.4 
67.0 
59, 6M 
1.3|  63. 4M 

,6  65,2 
1.6  64,7 
O.O  61.1 
63,1 
1,6  64,0 


43,0 


.IM 

2,C{  59,1 
56,8 
56, 2M 
47,2 
.6  60,9 


,6  44,6 
55.9 

60.0 
1.6  97. 2M 

q  93.1 
62.0 
99.0 


56.6 
59. 3M 
54.8 


44.0     -  3.6 


60.3     .  3.5 


60.1 
,41  67,4  . 
.5  64. IM  . 
.5  62.9  . 
.9  62.9  . 

55. 6M 
61.4  . 
1.4  64.2  . 

•  1.3  65,1  ' 

49,  9M 
94,9 
62,9 
4,6   98, 9M  ' 
48,6 

0,5  63,9 
0,2)  61,7  . 
62,2 
99, 6M 
1.41  69,0  . 


62,1 
62, 8M 
2,4  64,9  , 


60.5 
.2  57.1 
3.6  99.2 
57.8 
49.8 


60.6 
9|  61,6 
98,6 


•  3,2  63,1 


-  2,4  57, 4M 


69,3     -  0.7 
76.9  '  •  0,2 
71, 8H 
79.3 
74.9 

I 

56.3  \  •  4,5 
69.0 
66,8 
60. IM 
74.4 

73.6 
66,2 
59. 3M 
69,1 
72,0 


72,3 
60, 7M 
50,9 
69,2  , 
78,8 

72,1 
77,6 
76,1 
68,4 


73,2 
72,9 
67,6 
71,2 
72,1 

66,2  I 

77,0 

72.4 

69.5 

70.9 


'•'J 
4.8M  - 

8.4 


71. 9n  ■ 

64.4  ■ 
69.2 
69. 6M 
73.2  . 


66.8 
60.0 
66.3 


62,7 
61, OM 
64,6 


84,1»J 
60,6 


77,8 
78,4 
70, OM 


68,3Ml  -  0,8 
76,3  I  ■  1,6 
80.1 

81.0 
80.6 
64.9 
T0.9M 
60.9 


78,4 
71.1 
60.2 


-  1.4  77.7 


60.0  I  •  1.0 


78. OM  -  1.9 


83.0 
75.5 
77.0 


1,6,  77,6     .  1,2 


1,9    85,2  -  1,1  84,1 

0,5'  79,3  0,7  78.5 

1,7    79,8  .  0,9  74,8 

3.2    76.0  •  3,0  79.2 


79.1 
7|  79.4 
2  79,4 


79.1 
2.7,  76.0     .  1, 

1.0  80.3     •  0. 
76. OM 

1.1  81.0  I  •  0.1 


73.1 
78.6 
9,1  74.2 
66.8 


77.1 
65.9 
76.4 


69. 2H 
74.2 
74. 9M 


67.8 
74.3 
78.1 
>.6  79.0 


0,9  77,0 
79.9 
74. OM 
TO.l 
•  0.4  81.6 


79. 9M 
74.7 
79,4 


79. 2M  0.7 


74.7 
70.3 
0.0  79.1 
79.6 
60.7 

69.7 
74.6 
66.6 
70.8 
72.8 


74,9 

I 

73,9 
79,3 
69,4 

73,7 
70,2 
79,8 
79,4 
76. 9H 

73,9 

eo,3 

73.7 
72.4 
66.7 

72.9 


2.0  70.6 

4.4  70.0 
2,6  66,8 
3,2.  71,8 
60,0 
66,4 

70,8 


70,9 
69,4 
73,4 


69,4 
74,0 
79.6 

I 

71. » 

98.4 

69.9 

69.2 

63.6M 

72.4 

71.0 
68.0 
99.6 
67.6 
70.2 


99.3 

69.9 
63. OM 
92.4 
71. 2M 
77.8 


2.9 
3.9 
4.7 


68.3  I  3.7 
68.7  I 
94.4 
60. IM 
99.9 


61, 4M 
90.4 
,7  68.2 
79.3 


67.1 
.0  68.3 
70.1 

67.3 
74.8 
70. J 


66.3 
0.3  6(.3 

1.2  70.7 


69. • 

66.2 
99. »M 

70.0 
66.1 
61, 3M 
62.0 
74,6 

71.3 
67.6 
6t,3 
70.8 


3.6 
1.8 


64,9 
66,9 
.0  6..4J 

.  3.2  68.7 


64.7 
64.4 
99,6 
1.0  70.6 


70.4 
68,9 
68. IM 
69.7 


70.2 
69.9 
67.2 
66.6 

70.0 
69.6M 
6«.4 
70.0 
67. OM 

64.9 
63.9 
69.9 


69.9 
61. 9M 

66.8 
63.2 
6«,3 
61.3 
70.0 

67,4 
66,7 
70,2 
73,4 
96. i 


70.4 
66.6 
68.0 
65.8 

70.0 
66. 9M 
70.1 
69.  6H 
67. 4M 

62. 9M 

80.6 

69.6 

72.1 

70,8 

68,6 
79,9 
70,9 
69,9 


64.8 
69.2 
71. OM 


3.9 

1 

1.7 


67,9 
67,0 
70,9 
72,6 


49,3 
90.9 
90.8 

37,8 
90.2 
48.9 
40. 8M 
9t.4 

90.6 
49.3 
43. IM 
49.9 
90.9 

91.2 
90.2 
33.3 
44.2 
39.4 


9,2 
7,6 
4,9 
4,9 


47.6 

38. 7M 
50.4 


49.0 
49.0 
31.8 
41.4 
94,6 

49,1 
39,6m 
30,8 
47,6 


90,0 
90,6 
49,6 


91.6 
51.2 
49.4 
49.4 

49, 8M 
49.4 
90.4 


39,1 

49.6 

49.9 

49.2Mi 

43.3 

90.9 

91.2 
46,1 

90.6 
90.8 
90.2 


99.8 
.1 
91.1 
49.6 

32.3 

98,1 
96.3 
99,3 
94,8 
49.9 

99,1 
36. 9M 
99. 8M 
96.6 
39.3 


41.2 
33.4  ! 
98.7 
93. 2M 

99.6 
98.8 
96.6 
47.1 
41.9 

47,9 
36.9  ■ 
38.9 

93,6 
60.2 

96.1 


30,0 

96.8 
42,9 
30,1 
46.4 

37. 3M 

•  3,4  90,1 
49,7 
48,  4M 
42.0 


48.0     •  0.7 

49.2 
44,9 

90. IM 
90,4 
48.4 


91,9 
.0  96.8 
4.4  49.8  . 
47.3  I 


34.8 

94.4 
93.3 
96,0 
93,2 
47.9 


99. 9M 

49,6 
42. 6M 
91,2 
99.0 
91.2 

93.2 
94.9 
93.9 
49.4 


36.7 

93.8 

39,2 
96.9 
90,4 
36, 6M 


8«.  r.f.r«nc.  iratea  foIlowlDg  Statton  Ind.a. 
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Table  l-Cootinued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


Augujt 


Septembei 


OCEANSIOE 

OJAI 

OXNARO 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PASADENA 

PERRIS 

POINT  ARGUELLO  "6 
POMONA ' 

RAHONA  SPAULDINO 
REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  hOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANOeERG  ue 

SAN  DIEGO  KB  AIRPORT 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  nB  AIRPORT 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SUNLAND 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCMELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  S  N 
VANDENBERG  AFS 
VISTA  2  NNE 


BAKER  9  NNb 
BAPSTOt. 
BEAUMONT   1  E 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAMlEY  2  SM 
CANT  I L 

oagsett  faa  airport 
death  valley 
deep  springs  college 
eagle  mountain 
el  centro  2  s5n 

fairmont 

solo  rock  ranch 

mayfielo  pumping  Plant 
imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

iron  mountain 

lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shawnee  hill  rch 
lucerne  valley  i  ssm 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMOAlE 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 

SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


54.2 
42.5M 


3',5H 
51.3 


If.t 
A2.2 

M 

«2.0 

A9.e 

43.7M 

42. S 
36,7 
49.4 

43.1KI 
41.2 


36,7 
51.0 
43. 4M 
44.9 
38. 9M 

42. IH 

22.6 

13.7 


53.2  .  0.1 
41.0     .  0.4 


50.1     •  1,0 

5e.4 

59.0 
56.2 
53.6 
56,2 
49.6     .  2.2 


55. 5M  1.0 


47.3 
49.4 
42.4 


53.8 
54.0 
54. IH 
54.4  . 
46.5 


48.9 
1.2|  58.2 
36.8 
55.3 
3.3{  54.4  . 

0.5  45,9 

H 

1,2  42, 8H 
53.8 
56.3 


2.1 

54.3 
44.  6M 
2.B  54.9 
47.3 
53.9 

38.6 
44,2 
45.7 
44,8 
54,1 

46, 5M 

45,0 

» 

52,7 


38.6 
54,8 
l.7|  47.1 
50.0 
42.2 


49.4  .  2.1 
54.6     -  0,6 


55,5     •  0,8 


40,9     •  4,1 

57,8  ■  1,2 
56,8     •  0,3 


53,8  -  0,7 
49. T     -  3.6 


53. 6H 
54.6 
54, 7M  . 
55,5 

52, 3M 

59,0 

53.9 


49. 8M 
44.5  . 
28. 5H 

2{  60.1  ' 
61.1 
5S.9M 

6|  59.3 
52.4 

54,4 


1,0|  45, 9M 
57, 5H 
.71  61.6  ' 


39,5 
46,4 
46,0 

59, 7M 

49, OM 

48, 6M 
M 

59,6 

1.31  49.8 
46.3 
60. 9H 
60.5 
49,0 


2,3|  47,3     -  1,7|  51,5 


M 

60,9 
53.5 
54.9 
43. 6M 


58,4 
58, 2M  - 
56,5  - 
46, 3M 
59.7  . 

57.9 
50.9  - 
58.0     -  1.3 


59.2     .  1.3 


56.3     -  3.1 


56.4 
56.0 
59,2 


60.2  •  1.3 

60,7  - 
59.9 

57,5  • 

59,0  - 


55,5 

56. 3M 
58.5 


•  3,6  67,2 


4,0j  54, 7M 

65,6 
2,6  68.5 


44.2 
55,9 
55.3 

69.0 

56.8»| 

56.7 
53.0 
68.2 

2.71  56. 5M 


56.7     .  3.3 


57. IN 
60.1 
56. 9M 


71. 
4,9  73. 


76.4 
67.0 
77.1 


67,6     •  2.1 


-   3.9  62.1     -  3, 


7j  69.5 
71.0 
56.6 


68.2     •  1.4 

67,9 

66.4 

70,6  0.1 
63,2     •  1,6 


65, 9H  ■ 
61.1  ' 
60,0 
61.1  ■ 


59.1 
61. 2H 
66,9 
62,4M  ' 


62.9 
64,4 


64,0 
76,4 
66,  6f* 
ti  70,0 


83,2 
67,2 
79. 9M 


1.2  93.2 
67, 7M 
65.6 
.0  63.1  ' 

2j  68.5 
65.0 
3|  72.7  . 
60.8 
64.0  ' 

64.2 
72. OH 
T\  83.8  ' 
76.6 
66.3 

59.2 
72.4 
7l,5H 
73, 4H 
T8.8M 

73,6 


3,7  51, 2H  -  2.4  59.5 


3.3  66.3  :  -  3.0  75.1 


63.5     •  1.7  72. OH  •  0.9 
72.1 
7|  61. 7H  -  1,2 
66.8 
75. OM 


75.2 
75.3 


64,5 
73.7 
60,8 

63.2 
65. 6M 
77,4 


71.5  :  .  0.1 


87.2 
102.0 

M' 

93.9 
91.3 

79.6 
92.9 
60.5 
69.7 
92.2 

92.4 
79, 3M 
91,4 
84,7 
94,5 


84.1     .  0,5 


65,5tt 

71.9 

75.7 

59.3 

70,0 

73.4 

M 

71.9 


66. 7M! 

69.6 

64.9 


0.4100.0 
73, 2M 
92,2 


90,9 
.0  87,3 


79,4 
50.0 


O.T 
0.3 


82.6 


66,5 

70.0  •  0.8 
64.3  .  0.2 
67. 5H 

71.1  .  1 

70.0 


72.9     -  0,6 


67,7     •  2,2 


70,7 
71,1 
71,8 


69. 7W 
71.2 
69. 2M 


70.6 
99.4  ' 
66,9 

66.9  . 

67, a  :  . 


74.8 

71. 6M' 
69.9  ' 
93. IH 


79,6MI 

62.9 

79,0 

76.1 
90,7 
69.9MI 
69.1 
83.0  ' 

71.1 


9.2 


69. 8H  -  3.3 
61.4 

69.8     -  2.2 


83.3    •  2.6 


63.6 
70.9 
71. IH 


70,9M! 
70.4  j 
69.9  ! 

72. 4H  • 
72.1 
82,6  ' 
67,9 
79.9 

69.4  . 


70.4 
42,6 
37.0 


0.4|  74,7  ! 


72.4 
71.6 
69.6 


90. 7H 

J.9|  77.1 
60.4 
76. 4H 
78.0 
69.6 


7|  61.0 
78.8 
72.7 
74.0 


69. OH  5,0 


65, OH' 
79,9 
69,4 
80,9 

60,9 
67,2 
68, 9H 


69. in  9,9 


97,0 
99,4  . 
97,1 
49,  6H 


96,1 

59.1 
59.1 

54.9 
59,9 
59.6 
94.4 
41.9 


59.0 
56.9 
55.4 
97.4 
91.6 

57.9 

H' 

99.9 
59. 3H 
55,7 

54, IH 
62,8 
94.5 
59.2 


91.9 
49,9 

92.7Mi 


97.3 
91.9 
49.1 

91.3 
91.9 
96.4 
99. 9H 
91.7 

46.1 


49.9 
46.3 


51.1     -  4.4 
59.3 
47,1 

40,0  - 
59,8 
50, 6H'  - 
52,1 
42. 2H 


47,1 


40,0  .  2,7 

99.6  • 

94,9  • 
59,0 

50,9  - 


96. 6H 
99,6 
54,5 
53,7 
52,0 

59,7 
54, Oh 
52,6 
56,  OH 


91,9     .  1.2 


49.9 

90, OH 
39.6 
30. 9H 


93.1 
93.9 
53. 7h! 


94,6 
39,6 
96,9 
99,4 


56,4 
43, 5H 
53,9 


47, OH 
47, 7H 
46,6 
43,5 


39,6 
99,0 
49,1 
90,9 
43, 2h 

47,7 


0,7 
0.6 


0.2 
0.9 
1,7 
0.9 


1,9 
0,7 


2,1 
3,0 


Division  averages  in  the  annual  Issue  include  delayed  and  correctsd  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In  monthly  Issues. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  each  month  except  June,  July,  August,  and 
September  issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


DRAINXiE  01 
ALDESPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANSER  STATION 
BLUE  LAKE  REONOOO  CR 
BOONVILLE  MNTNC  5TA 

BRANSCONB  2  NW 
URIDOEVILLE  »  NNX 
BURNT  RANCH  1  J 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANOER  BTA 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAMYER 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  0AM 

COVELO 

crescent  city  1  n 
crescent  city  t  ene 
cumhings 

DOS  RI05 

OUTTONS  LANOINO 
ELK  VALLEY 

EUREKA  W8  CITY  1 
PERNDALE  «  SSH 
PERNDALE  2  NW 

POREST  GLEN 

PORKS  OF  SALMON 

PORT  BRAOG 

PORT  BRAGG  AVIATION 

PORT  OICK   I  NNE 


S.Sl 

iA,6a 

6.23 

IT.St 
12.46 


18.75 
6.66> 
9.42 

«.30 
16. IS 
22.09 
16. OT 


3. SB 
23.17 
11. IS 
U.»t 
10.71 

12.43 


PORT  JONES  RANGER  STA 

6 

21 

,38 

PORT  ROSS 

> 

99. 

2 

64 

.13. 

6.2C 

SARBERVILLE 

13 

84 

.61 

SASOUET  RANGER  STATION 

24 

9) 

3 

.66 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

9 

9^ 

.79 

G9AT0N  1  M 

S 

8a> 

2 

93 

.43. 

6.61 

SREENVIEH 

7 

02 

.80 

GUERNEVILLE 

1 

89 

.64 

HAMILTON  APB 

3 

89 

.14 

UA»f1  CAMP  RANGER  STA 

IS 

13 

3 

82 

1 

il9. 

6.69 

HAYPORK  RANGER  STATION 

6 

60 

.71 

HEALOSBURG 

9 

74. 

2 

78 

.22. 

7.12 

HEALOSBURG  NO  2 

J 

4> 

.21 

HILTS 

E  4 

9* 

E 

.34 

HONEYOEH  2  HSU 

19 

81 

1 

.29 

HOOPA 

19 

01 

2 

.11 

HOOPA  2  SE 

16 

37 

1 

.93 

HOPLAND  LARGO  STATION 

6 

80 

.30 

lOLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

21 

00 

1 

.76 

KELLOGG 

8 

99 

.32 

KENTPIELD 

7 

42. 

2 

98 

,27. 

8.31 

KLAMATH  R 

22 

90 

2 

.24 

KNIGHTS  VALLEY 

6 

10 

,20 

KORBEL 

19 

79 

2 

,08 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

E 

,38 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

3 

00 

.29 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

16 

82 

.4» 

MARE  ISLAND 

3 

71 

.23 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

9 

40 

.99 

MOUNT  HEBRON  RS 

1 

69 

.01 

MUIR  »0005 

9 

8» 

.13 

NAPA 

3 

92 

.19 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

3 

4ft. 

1 

40 

.19. 

4. Of 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6 

82 

.73 

OAKVILLE   1  H 

6 

04 

.32 

OCCIDENTAL 

7 

96 

.48 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

21 

28 

2 

.30 

ORLEANS 

19 

12 

9 

3< 

.61. 

6.78 

PETALUMA  PIRE  STA  »  2 

4 

63. 

66 

.26. 

4.23 

POINT  ARENA 

6 

21 

.99 

POTTER  VALLEY  PH 

8 

la. 

1 

09 

.49. 

6.tA 

RtCHAROSON  GROVE  ST  PK 

It 

>a 

.64 

SAINT  HELENA 

5 

32. 

U7! 

.19. 

6.18 

SALTER  RANGER  STATION 

13 

97 

1 

.99 

SAN  RAPAEL 

4 

73 

.20 

SANTA  ROSA 

9 

19. 

83 

.93. 

4.82 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

12 

94 

1 

.12 

SCOTIA 

9 

99 

17 

1 

.68. 

6.28 

SHELTER  COVE 

13 

63 

.64 

5KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

11 

U 

.33 

SOMESBAR  1  N 

17 

U 

2 

.08 

SONOMA 

S 

62 

.20 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 

16 

39 

1 

,03 

TRINITY  OAM  VISTA  PT 

6 

81 

.38 

TUlELAKE  //« 

1 

48 

4< 

.11. 

.93 

UK  I  AH 

6 

7T. 

76 

.14. 

6.08 

UKIAH  4  UStl 

9 

60 

.96 

UPPER  MATTOLE 

19 

79 

1< 

1 

.32. 

1.11 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

7 

92 

11 

.88. 

4,80 

WEED  1  S 

4 

11 

.16 

WILLITS  1  NE 

10 

3^ 

.69 

WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 

9 

23 

2 

04 

.42. 

l.SI 

DIVISION 

8 

98 

89 

.67. 

9.68 

E  6.9^ 
E  6.74 
4.41 
2.6« 


9.01 
3,24.  1,60 
1.74 

3.24 
6.79 
8.08 
8.02. 
3.93.  2.02 


.16 
1.48 

1.204  4.33 
2.0^  I 

i.ia 

.68.  8. 89 
.26 

.79.  9.31 


2,02 
T.14 
9.91 
7.40 
9,2S 

4.16. 
1.6S 
3.99. 
2.99 


1,46 
2.39.  2.68 
4.69 

10.79 
1.9^ 

2.99.  2.14 
.69 

1.00 

4.47.  1.9a 

1.86 
2.6t.  2.21 


i.ii 

2.09.  I 
2.14 
1.71 

3.09 
7.69 
9.3«. 

1.81.  I 
1.2T 

1.82.  I 
9. It 
2.6».  Ut9 


1.97.  2.01 
3.11 
6,11. 
6.93 
3.64 


6.30.  4,11 
1.91.  2.22 
1.7t 


1.991.  1.34 


April 


3.21 
2.13 


2.19 
2.11 


2.00 
2.22 


.90 


.83 
1,09 
1.38 


1.71 
1.06 
1.99.  1.4! 
.89.  .71 

.14 
1.46 
1.99.  . 
2.09 
1.42 

2.96 


.70. 
1.20 
2.80 


1.09 
1.90 

1.0^ 

.99 


2.91 

1.24.  t.2e 
.2U  .4! 
1.1* 


.74 
1.69. 
1.33 


1.9a.  1.14 
1.91 


.721. 
1.44 


.68 
.89 

1.4« 
2.91, 

.9^ 
.69i 
.60 

.60. 


.4^ 

1.29 
.1« 

1.441 


1.88 
1.99 

.71, 
1.961 


•'I 


1.09 


July 


.14 

.92 
.09 


.11 
2.19 
1.69< 


August 


.08^ 
.OOK 


.00b 
.00 
.06 
.09 


.004 
.00 
T  ■ 
.06 


September 


.ST 

.00! 


1.79 

2.29 
1 .24 


•  •79 

1.07 


l.40| 
2.88^  1.89 
1.09t  1.84 


i.9Tb 

9.01 

t.69 

.19 
4.49 

I.IT 
1.46 
•  20 


1.67 
1.90 
4,40 

•  98 
6.09 

•  98 


i^ai  t,** 

1.31 
2.94 
1.19 


4.69 

1.61 


1.61 
1.29 
2.18 


J. 16 
2.81 
U78 


1.12 
.49 


19.08! 

16.72 
9.141 
7.201 
I.OI 

ll^9* 

IU90 
10.21 
2.27 

10.42 
11.19 
14.61 
19.42 
10.76 

2.92 
17.74 
12.11 
12.22 
11.90 


9.69 

9.27 
11.19 

I^34 
7^91 
10^«8 
I6^82i 
4^01, 

8.4'J 
2.9J 
10. 1« 


10.92     1. 67 


••la 

1.9* 

17,71 

12.98 
19.0* 
8.80 
18.97 
10.99: 


2*. 41 

17.82 
20.40 

18.91 

48.07 
91.11 
22.99 
U.19 
14,*| 

il.** 

11.11 

IT. 9a 

10.71 


22.90 
18.98 
11.18 

«4,79  10.8* 
11.17  21.81 

4.99 
47.82 
10.9* 
19.77 

Eia.99 


11.  *9 
!i9.*T 
14.98 

11.** 


*.*0^ 

21.11 
7^t« 

lt.»7| 
11.70, 


l.2> 
11.48 
2.97 
9.49 

2.09 

*.12 
1.40 
3.17 
3.89 

7.02 

U.24, 
19.9* 
12.09 
9.42 
9.14 

11.0* 
11.99 

*.81 
11.41 

9.8] 

8.12 
7.90 
9.74, 

19. *0! 

14.18 

12.49 
9.88 

11.99 
7.71 
1.12 

10.29 
19.29 
l*.l* 
9.32 
3.49 


*.2t 

1.74 


I.IB 
4.31 


11.90 
9. 07 
>0.1* 
44  •01 

lO^TI 

11.71 
14.9* 
14^91 

10.19  I 

19.99 
19.07 
19.9* 
Jl.T* 
>9.1) 

11. at 

>t.*3 
U.20 
47.99 

2*.a2i 

19.98 
EI0.9* 

l*.ai 

22.4* 
11.07 

».19l 
1»>*7 

9.91 
19.99 

8.07 

11.97 
10.86 
7.93 
17.71 
10.22 

19.11 
22.2* 
28,94  I 

9.81 
10.87 


2»,tl  17,10 

I9.a* 

14,22  7.*2 
2*,0* 

12,27 


a,*4  1.00 

29,8*, 

18,37  9,00 
18,0* 
27,12 

129,19 

8,9* 
*0,I2 
1*,19 

9.87  *,9* 

il,09l  19,** 
28,0*: 

29,881  to, 21 
1T,*9  10,7* 
12,98 

11. *1 
7.27 
11.71 


E  98.1* 
*0.0* 
19.79 

*l,lt 

E100.21 
E  89.21 

94.90 

19.77 

2*. a* 

*t,17 

71,*1 
**.10 
E  2*.99 

*8,7* 
*6,19 

92.19 
91.0*  20.12 
97.17  10.08 

19.7* 
101.90 
*7.0*  t.*l 
98.27 
E  92.70 

**.T9  9.TT 
E  97.87 
91.98  9.** 
19.00 


29,21 

11.29>  8.97 
•  1.9* 
108.87 

10.19 

19, 82-  *.a7 

IT,*0 

4t.** 


*9.1* 

1*,00 
17,72 
17,78 
E  29.40 
99.29 

71.8* 
T1.9* 
>*.*2 

102.19 
99.94 


4t.tt.  9.*T 
9I.90 


lt.l9 
*8,10 


1T.20 
7*.*0 

17.02 
90.79 
16.70 

11'. 


49.07 
78.49 
66.10  I 
21. 99^ 
16.92 

99.92 
79.84 

92.79. 
62.181 
13.0*1 


2*.*lk 
9*.  99 
91.89  1.19 
*0.09 
**.9* 

E  **.9I 

2*.*a 

11. 2t 

17.61 
19.00 

*9.2* 
82.99 
71.12 
*2.2* 
28.1* 

*4.2a 


Table  2— CoDtuiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


OR>IN*SE  02 

tDIN  PANGER  STATION 
ALTURAS  RANSCR  STATION 
AUBURN 
9EALE  AFB 
9ERRVESSA  LAKE 

niS  9EN0  RANSER  STA 
BLUE  CANYON  KB  AIRRO//R 
BOHMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAH  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANCER  STA 

8UCKH0RN 
BUCKS  CREEK  RH 
BULLAROS  BAR  PUR  HOUSE 
BURNEY 

CAHPTONVILLE  RS 

CAN6Y  n  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POHER  HOUSE 

CENTERVIULE  RH 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  HUDD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COBB  2  m 
COHASSET  1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 

COLFAX 

COLGATE  POKER  HOUSE 
COLUSA  1  SSH 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

DANA  2  SE 
DAVIS  1  HSN 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 
DONNIEVILLE  RANGER  STA 
DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRfltLO  POLICE  STA 
FALL  RIVER  mill  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOHN 

GEORGETOWN  RANSER  STA 

GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  PS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  DISr  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  Plumas 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT   3  HSW 
LOYALTON 

MADELINE  HNTNC  STA 
MANZANITA  LAKE  // 
MARYSVILLE 

MC  CLOUD 
MIODLETOWN 
MIDDLETOWN  A  HSH 
MINERAL 

monticello  dam 

mount  danaher 
mount  shasta  ski  bowl 
mount  shasta  hb  city//» 
nevada  city 
nicolaus  2 

ONO 

ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 


12.40 
12. 2« 
10.12. 


10. ST 
12, S4 

10. SI 


12. S2 
6.24 


9.0S 
<.2< 
J. 01 

8.49. 
T.21. 
2.3«. 


1.24 

5.47 


.•2.  9.37 
.tT.lO.Tg 
.OS.  4.01 


2.}«-  2.99 


1.16 
.12 
.55.  9.51 


4. IB 
9.64 
5.41 
1.95 
4.1*. 

.60 


.45.  6.41     3.64.  1.42 

.50  }.J4 

.41.  7.4]     2.77.  3.19 


.74  J 
.55.  9.01 
.22.  4.21 


.97.  7.27 
.19.  6.09 

T    .  2.ei 


2.96.  1.0« 
1.6T.  1.62 


3. IT.  2.66 


3.41 

.29 

E  1 

06 

.74 

2 

27 

4.01 

•  72 

.02.  3.23 

i4> 

1 

10 

.24. 

1 

12 

09. 

6.69 

.40 

2 

49 

1.90 

9 

90 

14.80 

1.94 

1.12.10.61 

6 

99. 

3 

38 

2.97. 

2 

73 

4 

98 

11.92. 

.02 

.54.10.77 

4 

42. 

4 

02 

1.9U 

9 

6T 

2 

44. 

7.12. 

.87 

.97.  6.04 

2 

46. 

9 

90 

1,07. 

2 

2( 

2 

09 

10.31 

.61 

9 

22 

2.04 

4 

28 

2.96 

.02 

99 

,27 

09 

11.64 

.97 

2 

69 

T 

2 

00 

17. 

01 

,17. 

1 

It 

27. 

3.2< 

.00 

1 

«l 

.12 

22 

,29 

! 

99 

2.81 

.12 

1 

76 

.20 

79 

4.11 

.69 

1 

77 

.47 

1 

49 

11.45 

1.91 

9 

71 

1.61 

> 

78 

6.82 

.34 

1 

81 

.18 

1 

89 

7.05 

.96 

2 

91 

1.16 

3 

89 

9.48 

.99 

9 

55 

1.52 

3 

80 

10.09 

1.19 

4 

49 

1.84 

9 

99 

11.27 

.81 

9 

26 

1.62 

4 

19 

10.30. 

.93 

1.17.  8.40 

• 

79 

37 

1,99. 

9 

95 

3 

20 

7.44 

.50 

2 

96 

,69 

2 

96 

9.16 

.24 

1 

67 

,36 

1 

96 

7.29 

.99 

2 

54 

,77 

1 

86 

2.69. 

.20 

.16.  2.68 

1 

9B. 

64 

,14. 

1 

21 

2 

04 

6.34 

.72 

9 

26 

,99 

1 

98 

9.22 

.21 

9 

24 

,76 

1 

20 

2.421 

.09 

1 

49 

,10 

91 

9.82 

.99 

4 

09 

1,94 

4 

09 

2.86 

.97 

.58.  1.3] 

1 

29. 

63 

2,20 

it 

2 

44 

4,09. 

.7« 

.09.  4.32 

1 

96. 

1 

39 

,81. 

77 

54. 

6.42 

.90 

9 

19 

1,04 

2 

79 

4.46. 

1.62 

.19.  4,77 

2 

94. 

82 

,40. 

1 

69 

99. 

14.59 

.24 

9 

92 

.15 

9 

12 

14,76 

2.96 

.80.10. 04 

6 

86. 

2 

98 

3.02. 

2 

51 

6 

29 

9 

81 

9.89. 

.22 

.86.  8.90 

3 

94. 

9 

22 

1.28. 

2 

74 

1 

98. 

3.56 

.29 

1 

94 

.22 

39 

9.32 

.29 

79 

.15 

1 

19 

2.94 

.20 

89 

l.l4j 

1 

71 

.59 

.29 

1 

44 

M 

2 

00 

1.62 

.42 

22 

.9^ 

1 

69 

6.94 

1.19 

4 

•  22 

.91 

9 

42 

3.81. 

.18 

.90.  i.ii 

I 

77. 

91 

l.ll. 

69 

48. 

8.27. 

.93 

.92.  7.79 

2 

,29. 

9 

80 

,40. 

3 

4L 

2 

,22. 

7.22 

.26 

9 

49 

,40 

96 

12.77 

.62 

.69 

8.87 

.26 

.82.  7,90 

9 

,82. 

2 

71 

1.09. 

2 

94 

2 

•  IV 

4.82 

.10 

2 

.08 

.2(1 

•  47 

8.09 

,69 

9 

.80 

* 

.92 

9.74 

,42 

E  2 

.78 

9.69. 

.71 

.96.  i.ii 

2 

.90. 

2 

16 

.13' 

2 

64 

2 

si 

9.79. 

.39 

.82.  8,81 

4 

.39. 

9 

97 

1.92. 

9 

17 

9 

4.16 

.89 

.29.  2,94 

1 

.90. 

1 

09 

.99. 

1 

19 

•  24. 

4.24 

,20 

1 

.86 

.49 

•  86 

1.81. 

2.07 

.01.  3.1s 

1 

.19. 

1 

22 

.19. 

1.49 

•  28. 

4.91 

.29 

1 

.79 

1.91 

•  62 

9.32. 

.19 

.19.  4.T4 

1 

.89. 

2 

,06 

1.28. 

99 

•  69. 

9.29 

.» 

4 

.96 

2.09 

6 

•  49 

Apnl 


,61     2.99     l.Ol     9.10  2.07 


.99.  2.44  2.92 


1.11 
1.24 


2.40 
9.01 


2.99. 
1.11. 

.22. 
1.04 

.24 


1.99 
2.29 
1.02 


2.1. 
1.15 


9.19 
1.77 
1.08. 


1.79 
1.08 
.20 


.30     1.99  1.16 


3.09 
1.99 
1.90 


1.10 
1.09 


1.02 
.47 


;::3 

1.69 

.49 

2,2^ 
.9? 


42     4,24  2,62 


2,6]     2.28  1.11 


2.90 
.90 


T*  l.9«i 


August 


.01 
.04 
.01 


.09U 
.01 

.ooU 


.07i. 
.02| 


.0", 
,05' 
.10 
.00. 


.001 
T 


.07 
.08: 
.13 


,06 
.00 
.08 
.08 

.00> 

.00! 
.00- 

.Oll 
.02 

.03 
.28 


.30 
.02 

ToiL 

•M 
.06 

.ool 

.4* 

.03> 


.59 
.99 


September 


.91 

.oor 


.92 

.001 


.16 
.11 


.641 

.ook 

.00 


.09 
.02 
.001 
.00 

,ooL 


:o6r 

.24i 

•  00 

•  09^ 


•  1> 
.94p 


.091 
.01; 


.49 

.09h 


.09k 
.09| 


.00| 
.26 
I.I2I 
.09L 

.03 
.09 

.91 

T 

.18 


1. 
1. 

1.49 


1.751.  1,79 
2.62).  1.09 


2,12  1.09 


2.98 
1.9* 
1.82 
2.90 


4.9T 
2.49 
2.12 


1.22 
2.08 
9.94 


1.69 

1.65m 

1.62 


I. 96k  2.99 

l.77| 

t.94{ 


9.90 
1.28 
1.28 

1.29r 
l.BOj 


13.06 
19.91 
19.26 


19.19 
19.49 
19.99 


1.10' 
6.90i 
7.26: 
9.94 

11.49 
6.40 
9.99 
9.69 
2.69 

4.97: 
9.49 

191261 
4.88 


2.89 
4.60 
4.76 

9.16 
2.84 

2.90 
12.99 
19.02 

7.40 
12.91 


2^47 
9.96 


6.90 
4.19 
14.17 

8.74 

44.19 
41.96  91.32 
49.22  94.98 
9.69  1.46 
99.98 

;26.90 
97.47 
99.77 
12.26 
39.94  24.91 

6.87 

!  7.21 
19.92  12.89 
19,19 
12,69 


99,99 
.91|E14. 
9.99 
•  •99 
9^44 


14.77 
2.49k 

14.19 
2.91 


11.04^ 
11. IT 
4.2» 
6.26 
9.4): 

2.991 


9.99 
4.48 


9.60 
2.08 


.10 


4.48 


11.84 
9.19 
8.09 
49.92 
27.29 


19.94 
16.09 
49.47 
49.62 
98.08>  9.10 

73.99I 

99.72  9.69 
21.28k  4.T8 
20.98 

19.98 

14.32 
E  19.92 


98.44  11.74 
98.49k  1.67 
11.49b  4.22 
94.20 
19.28 

E  27.07 

19.40>  1.06 
92.49 

90.51  29.49 
69.96  6.87 


19.69 
17.79 
27.00: 
E12.19 

32.96 

28.19  18.94 
18.69 


n.4i| 

6.72 
14.69 
24.19 

6.09 
90.18 

6.97 
11.91 
12.68 
14.29 
24.93 


47.99  96.27 


22,92  12,88 
7,89 


9.60 
18.99 
9.62 


18.96 

15.41  2.99 
96.40  1.90 

23.94 

38.99! 

S8.85:  28.48 
86.01  19.24 
14.99k  9.01 
72.91 

69.19 
78.97 
77.06 
27.87 
71.69 


11.87 


1.08 


40.07. 
71.80 
19.27 
92.08 

14.99.  9.99 

16.98 

24.16 
24,99 
I  67.90 

97.42 
42,92 
99.19 
E  69.86 

71,90l 

67.91  12.76 
41,06 
99,62 
91.86 


•  76 


17.90k 
96.77 
99.27 
20.<t 
64.99 

23.91  6.69 
26.46  2.69 
42.66 

92.91  9.79 
66.56: 

97.4li  91.99 


53.39 
20.96 
18.88 

E  28.82 
16.90 
14.76 
47.99 
16.17- 


4.42 
9.71 

9.13 


19.99*  1.81 
36.10 

14.91>  4.39 
29.24 

29.24.  4.66 
68.69 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2-Continued 


PAflAOISE 

PASKENTA  BANSER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFS 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANSER  STATION 

RED  Bluff  wb  airport 

RE0DIN5  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  II 
SACRAMENTO  HB  CITY 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGlETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 
SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  I  E  //« 
STIRLING  CITY  RS 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TRAVIS  AFB 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNH 


01 

BOCA 
SOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEHORIAL  ST  PK 


DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
ELLERY  LAKE 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOWELL 


3. til 
U.Tl 


3. AT.  1,»7 


11,0) 
7.9) 


l.t) 
E  ».3« 
10. 7» 


l.>a>  1.61 


GEM  LAKE 

LONG  VALLEY  INSP  STA 
MEYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 
STANOISH  1  E 
SUSANVILLE 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 

WOODFORDS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUA  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
SURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  1*  ENE 


1.02 
S.«9 
3.02 
E  1.17 

6.28 
.69 
E  4.39 
1.33 
1.89 

2.19. 
6.S9. 
2.03 
3.7>. 


9.38 
1.84 


3.82 

3.1^ 
l,4t 
4.32 
1.88 
S.T* 

4.0) 


49 

00 

29 

611 

68. 

6,11 

18 

21 

14. 

3.25 

37. 

6  .89 

02. 

3,2! 

17. 

6,02 

92. 

3,31 

0> 

60. 

3.76 

41 

3.4^.  2,T« 


1.4C 
2,71 
1.03 


1.S7.  1.96 


1.S6 
.1) 
.62 
l.O* 
1.00. 

1.42 


2.49     4,00  2.22 


,26 
2,>'0 
1,7« 


1,19     1,06.  ,37 


E  4,20 
1,39. 
1.18. 
9,6) 


3,48 
9.92. 
9.84 


4.27     2.86.  1.31 


.00 
.01. 

T 

.0). 


1.06. 
1.9) 
,78. 


42.  9.79     2,77.  2,08 


,a>. 

3,97 


,18.  3.62  2,89. 
,03  I  ,97 

,24.  1,73  1,02. 


.90.  3.49  1.9). 


.18.  2,93  t.89. 


2.19 
1.71 
4.91 


1.97 
1.62 

2.74 


,li.  1,63 


1,26 
,19 
2,21 


1.33. 
.19 


1.98. 

t.oi 


.18. 
1.00 


.31- 

1.69 
2.9) 
2,64 
1,08. 
1,90 

,94 


1.94     2.10  1,03 
I. OK 

.21" 
.29. 
.64 


1.2^ 
3.09 


1.8'^ 

2,9ei 


i.o;^ 


1,08 
9.00 
1.3] 
2.81J 
1,99 


71.  2,9)     2,69  1.6e 


1.7^ 


.4^ 
,28. 


.22 
.2^. 


l.Ol 

1.14 
.99 


.3^ 

2.3^ 


1.4V 
1.94 


1.09 

lit! 

1.92 


1.0* 
1,02 
1,64 


1,9^ 
1,97 


l.l^ 
1.4^ 


2] 

.6). 

.02 

6! 

.92 

.36 

9! 

.78 

.71 

E 

.3) 

.91) 


.00 
7 

.001. 


.OOL  .07 


.OOi 
.00^ 

.02' 


August 


:;iL 


.00 

.97 
.0) 
iOt 

.04 

.19 
1.09 

T 

.82 

1.07 


September 


.ooL 
.ooU 


.00 

.ook 


1.961 

1.82^  .27 

1.99 

2.991 
.28k  1.06 
.42U  2.01 

1.19U 


1.89 


9.94 
2.29 
1.12 


.98 


1.49 
.21 
•  24 
.99 

.09 
.1) 
1.09 
.19 
.29 

.88 


1.18 
1.76 
4.44 


1.19 
1.10 
1.99 

X.9t 

U2T 
1.19 
l.«4 


9.96, 
11.99! 
8.68 

8.79 

6.71| 
9.11 
7.101 
4.82 

8.74 
4.28 
2.29 
9.82 
14.09 

2.70 
2.84 
14.87 
8.18 

12.47 
11. 9T 
9.91 
11.41 
19.96 

19.20 
9.08 
9.09 

14.99 


l)«)a 

12.72 
It. 07 
9.89 
9.44 

1.99 


9.49 
9.81 


1.12 
1.90 
9.4J 


7.9J 
7.99 
I. 49 

9.07 

.40 


U4*> 

9,09 

I  ^ 
4.72 


>.88 
>.*« 


4.02 
1.941 
8.99 
9.89 
9,87 

7.89 
1.9* 
9.40 
1,84 
9,97 

9.91 
I. IT 
2.99 
2.40 
2,39 

4,90 
9.08 

1,01 
2.99 


1 

2.98 
2.9) 


1.29 
1.10 


11 
18.08 
4.9) 
8.071 
17,681 
18.92 


11.4) 


19.28' 
23,91 
10,94  8.9( 
20,11  I). 24 
4.49 

18.29 

7.01 

4,49 

8.48 
10.4( 


9. 96 

1.72 


8.01 
9.89 
10.49 
17.99 

11.74 
18,98 
17,49 
11,02 
99,71 

[11,84 
8,17 
4,77 
49,86 


11.18 

16.01 
21.49 
18.72 
10.88 

8.42 

[21.98 
22.11 
«.ll 
19.9) 

2.98 
2.40 
8.91 
).)1 


II. 01 
[  1.11 


4.11 
18,11 


9,98 
12.21 
1,11 
8.94 


18,09 
10,79 
4,88 

[11.11 
4,9! 
17,00 
4.49 


1.90 
1.82 


47.82 
20.11 
21.91 
79,97 
49.18 

49.10 
41.98 
19.91 
41,78 
17,08i 


11.11 
17,99 
9.91 

19.17 
1.71 

[11.99 
11.89 


9,80 

9,10 
11,81 

•  •27 
19,98 

18,91 

1.11 
8.01 
10,47 
9,91 

8.71 
9,41 
9.72 
9.20 
9,88 

9,7T 
7,19 
8.40 
8,74 


19.44.  9,90 
20,41 
[  13,11 
11,99 
98,19 

18,70 
19,07 
84.88 
40,94 


91.09 
79.81 
[  19.12 

[  89.47 

18.49-  2.14 


88.0) 
89,89 

91.80 
18.98 
24.71 

14,19 
91,01 
98,98 
11,49 
[  81,41 


11,91 

11,48.  4,14 
19,81 

11,19,  1.44 


7.99 
19,16 
91,22 

11,89 
20,29 
10,88 
1.18 

20,18 

21,72 
11.91 
49.18 
91,70 
[  10,94 

91.78 
9,19 

[  97,82 
10,28 


2,84 

1.79 
4.97 


17,79 
47,9) 
14,19 
19,94 
8,71 

12,)l 
18.9T 


21. to 

19.09 
99.00 
21.89 
98,18 

98,72 
7,78 
18,74 
21,91 
21,81 

10,10 
It, II 
lt,9) 
14.90 
18.79k 

11.18 
18.11 

10,10 
18.11 


I.IT 
18,89 


See  refereoca  notes  follavioi  Ststioo  Index. 
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Table  2-CoDtiDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


April 


May 


luly 


August 


HALF  MOON  BAY  2  NNM 
HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KINO  CITY 
LAfAYETTE  2  NNE 

UA  HONOA 
LIVERHORE  2  5SW 
(.OCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  SATOS  4  SN 

MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  SAY   ]  N 
MOUNT  DIABLO  N  SATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT  I 
PAtCINES  OHRMALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PAPKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDuOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 
5  F  RICHMOND  SUNSET  I 
SAN  FRANCISCO  HB  AP  I 
S  F  FEDERAL  BUILDING  I 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JOSE  I 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVtLLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPPECKELS  HHY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  t  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 

WRIGHTS 


ORAINASC  05 

ANGIOLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSFIElD  WB  AIRPORTR 
9ALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COALINGA 
COALINGA   1«  WNW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOlETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT  I 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 


3.21 
3.29 


1>34 
I. 01 

uao 


3,3a  ,6a 

3,01.  1,AC 
A, IS 

3,Al  ,S< 
3.3>>  1.91 

A,0Z 
3.93 
6. IS 
1.64 
2.24. 


T.21.  2.26 


OT       ,S1.  1.61 


1.37 
3.29 


i.ei 

1,96. 
2.2BE  1,11. 
1.69 


2.9< 


1.9T. 

.86 
1.31. 


.32.  4,67  2,97. 


23.  2. 98     1.94.  .41 


.96 
1.99. 
1.67. 
1.40 


.10.  2.3^  2,46 


2,33 
4.2« 


4,62 
2,44 


l.lal  ,63. 


a. 97 

3,44 


2.19 
7.96 


1.96 
1.90 
.70 


1.64 
l.TJ.  1 
1.2> 
1.69 

3.1).  3.19 


.1*.  3.36  1.9*. 


1.21. 

1.09. 

1.21 

9.61. 

3.49. 


7.10. 
1.97. 

2.ai 

9.36 

.93. 
1.36 


l.lt 
1.7t 


1.  7^0^^ 


1.34 
6.89 
3.49 
T.l» 


.66.   1.99  1.30 


I. 47 
1.76 
.17. 


.14 
2.49. 
1.73. 


2.93.  1.7C 


61       .43  .31 


1.38 
.18 


.92 

.98. 
1.03 
.30 
.31. 
,44. 

.93 


1,98 
,91 


,27i 


.7^ 

?'1 

.00 
1.06 

T 


.021 
.00 
.00 


T  !. 


.oq 

.06 
T  . 
T  • 

.19 

T 

.02. 

.00 
T 

.00- 


.03 
.00 
.OOp 
T 

.00) 
.00. 

.01. 


.00. 

.00^ 
.001 

.ooh 


.10 
.14 


.OSi 

:5a 

.10 


.00 
.00 
.00 


.01. 

•oiL 


T  L 


.01 
.09 

.28 


.00 

.ooU 


.041 
,00 

,oo| 

,09k 


,00k 
,10. 

,00| 

,ook 

,20U 


1,14 
.21 
1.11 


1 

,89 

1 

.90 

.30 

.81 

o! 

1 

.90 

1.21 

I 

,00 

1 

•  11 

oa 

,89  ,26 

.72 

21 

1 

.26 

.17 

2 

.92 

1 

■  to 

1 

,11 

,76 

1 

,12 

1 

.69 

I 

,90 

1 

.92 

.83U  ,41 

1 

.20 

.67 

20 

I 

.46 

,61 

1 

,37 

.80 

1 

.98 

.79 

1 

.09 

■  83 

,84 

1 

.96 

2 

.19 

1 

.16 

11 

1 

37 

,82 

.30 

,90 

1 

60 

1 

■  19 

21 

85 

,32 

71 

19 

1 

82 

1 

47i 

67 

1 

SI 

26 

.92 

2i 

X 

90 

t.Ol 

1 

11 

19 

96 

.40 

01 

1 

43 

,71 

89 

19 

1 

10 

.99 

OT 

1 

67 

.29 

1 

73 

1 

73 

2t 

1 

06 

1 

03 

06 

66 

.21 

1 

39 

1 

01 

16 

1 

02 

,!• 

1 

la 

1 

10 

44 

2 

99 

.16 

2.44 

2.09 
4.99 


3,29 
2.  97! 
3,10 


4,641 
1,99| 
1,99 


10.34 
».9l 
2.92 
7.71 
18.18 

a. 01 

6.70 
6.49 
6.21 
3.67 

4.24 
9.13 
.03E11.91 
2.99 
4.23 


2.05 
1,66 


3,23  1,90 


2 

3.70 
3.99 


1.66 

3.69 
3,79 
3.32 
3.99 
4.97 

2.69 


2.29 
1.91 


9.31 
9.24 
9.29 
6.96 
2.43 


6.38 

4.99 
4,96 
6.63 
6.93 
11.64 


22.06 
13.74 
13.62 
6.34 
26.79 


31,61 

13.39m  1,01 
11,00 

21.68*  6.43 
43.39 

20.99 
18. 9a 
18.42 
17.29 
14.64 

14.37 
23.69 
26.62.  .98 
10.49 
12.76 

16.a3>  1,10 
16.18 
14.73 
13.27 


9.941 


17.02 
12.21 
19.49 

14.1^ 

15,66k  4.01 
16.5ak  .66 
19.59 
29.76 


9.48  2.61 


1.91 


2.81 
1.64 


9.69 
4.90 
13.06 

9.40 
9.08 
12.30 


7.92 

a.aa 

7.97 
6.29 
10.49 


.67 
.63 
3.29 

2.78     I. 61 


.73 
2.22 
1.87 
4.91 
4.62 

.46 


10.19  9.29 


2.02 
2.69 

a 


2.69 
9.89 
6.77 


1.23 
1.461 
1.90 
1.03 


32.41  22.89 

9.27  9 
8.42 

29.921 

i.i9r 

9.11 
.78 


17.00'  9.62 


14,981  6,61 


19,92 
14,00 
17,62 
14,24 
1,26 

19,31 
16,89 

17,94»  1.19 
17,73k  3.09 
24.46| 

14.691  1.54 
19,44k  2,09 
16,61 

13,99.  ,06 
28,67.  2,98 


27,80 
27,69 
29,99 
9,37 
16,10 

22,06! 
20,91 
20,33 
16.62 
22.26 

49.49k 


16.42.  1.14 


5.72.  1.63 

11.96.  1.96 
11.26 

24.08>  2.44 


72.92  18.96 


24.61: 
23.19 

60.01 
9.71L 
11.09 

9.9t| 
4.881 
12.29 
11.37k 
42.69 

39.30 
18.66 
20.79 
44.69 
4.80 


10.94 
46.42 
19.62 

39.791 
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Table  2-Contiiiued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


C*LIFeKNI« 


HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DIM 
IDRIA 
lONE 

JOHNSONDALE 
KERLINOER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIvER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  S5W 

KETTUE"AN  STATION 
KNIGHTS  PERRY  2  SE 
LEBEC 
LE  ORAND 
LEHMAN  RANCH 

LEHON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 
LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 
MADERA 

MANOEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 
NEWMAN  2  NW 

NORTH  Pork  ranger  sta 

OAKDAlE  WOODWARD  DAH 
ORANGE  COVE 

PANOCHC 
PANOCHE  CREEK 
PATTIWAY 
PIEDRA 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  EM  I  GO  10  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  >  SE 
SONORA  RS 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

SPRINGVILLB  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THREE  RVRS  EDISON  PH  2 
TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   I  SE 

wASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  «>6 
ALPINE 
ALTADENA 
AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  >0«C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  1»] 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 
BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  PC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 
BIG  DALTON  DAM  FC223Bt 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*60E 
90NITA 

BOUQUET  CANYON 
BRtA  CITY 


s. 

3,3a. 

T.93 

2,60. 
3,70 


1,26 
3.02 
5,07. 


1,99. 
2,2T. 
1,BT 


.93.  1,19 
I. 34.  2.5A 

a. 45. 


.73. 


3,0a. 

,5T. 

•  SI. 
6.62 
5.1L 


2.95. 
1.05 
1.39. 


2,06. 
1,97. 
1,97. 


1,30 
1,70 


1,05 
1.13 
1.53 
2.10 


5.75 
3.33 


1:51- 

3.6« 


.29 
1.12. 
.0? 


3.23 
1.75. 
2.60 


.61.  ; 

.86 
.59. 
3.29.  2,39 


1.10 

l.ai. 

1.5T. 
5.77. 
1.60. 
1.02. 

1.1* 


2,26 
1.92 
2.71 


.01.  1.94  1.59. 


.11.  5.72  4. 


.00 
.06. 
.16. 


3.46 
4.20 


.15.  1.76  1.59. 


.62 


.2t 
.01.  2,41 
,10.  2,53 


1,(4 

i,a>. 

2.66. 


M 
M 
.ii 
t.i>> 
i.lt. 

.19.  3,2B  1.49. 
1.03  ,21. 
1,33|  .65. 

>,5« 
3. 59  I,6«. 

2.01 
3.50. 


.IB.  3.4]  2.ia. 


3.69 
2.91. 
2.66 


.00.  4.21  2,0T. 


,11.  6.69 
,11.  5,11 


2,19. 
1,85 

,2^.  1,20 

,69 
1,6^ 


.11 

*7J 

,08 

lIsT. 

,09 

•'•i 

.97 

.49 

.77! 

.40 

.0<^ 

1*34 

l*oa 

.23 

■  94i 

.33 

.77. 

.42 

.30. 

•  11 

.85 

1.65 

.01 

,86. 

.36 

•  81 

.89 

,17. 

1.30 

•  37. 

•  2< 

,11 

.41 

.42 

•  • 

,40 

,23 

.70. 

.47 

.42 

.02 

.12 

.06 

,71 

.02. 

•?! 

*«?" 

'if 

.46 

1.32. 

.17 

1.51 

.9C 

2  73 

2  27 

1.99 

1.99 

.20 

.34. 

.47 

.17. 

.14 

.11 

.40. 

.84 

.18 

.00 

.07 

26. 

00 

.39 

,22. 

.81 

iU. 

.10 

.25 

1,9a. 

,07 

.29 

'*41 

• 

1,20. 

*1 1 
• 

.5? 

• 

,02 

! 

,41 

.75 

>99- 

.1! 

.2». 

.02 

.  12 

1,07. 

•  4( 

.81 

.21 

101 

li 

E  1,42 

'iJo 

1.74 

3.3a 

94 

2.01 

,36 

66 

!04 

U25 

•  01 

l,62. 

.21 

2.49 

.22 

2^90 

>11 

.14. 

.0( 

.0! 

.26 

,31. 

,99 

.29 

,14 

1,09 

2.16 

1,00 

•  3B 

'il 

*ii 

'i' 

. '1 

(63 

' 

• 

•  46 

.id 

.It 

.IS 

BC 

*** 

*14- 

00 

• 

1.92 

• 

•  ' 

.84 

.41. 

.49 

1^26 

•  9t 

>8t 

1.94 

.71 

•  06. 

•  17 

»2S 

*Io 

.11 

•oa. 

.16 

2  •ai 

,81 

.61* 

•  54 

1^52 

•  5C 

,93 

.7« 

■  97 

1,49. 

.80 

2.4« 

•  91 

82 

1.07. 

•  81 

1.03 

.22 

09 

.tJ. 

.11 

.09 

2.29 

•  24 

1.2a 

■  •02 

31 

1,77. 

.U 

.19. 

•  14 

.83 

.76 

01 

1,97 

•  09 

•  19. 

.22 

,82 

•  IB 

01 

,34. 

.7« 

•  09. 

•  IC 

34 

2,06 

.31 

M' 

.09 

1,03 

E  .IT 

29 

1,33. 

•  34 

.88 

.49 

48 

2,29 

•  63 

•  90 

.4! 

10 

2.39 

•  40 

1.10 

.49 

99 

.73. 

.82 

.00. 

.13 

2.17 

1.97 

2.5^ 


1.78 
.01 


1.36 


.0^ 


.34I 


.8^ 
2.2^ 


.06. 
1,10 

.6^ 

i.ad 

.00 


.97 


July 


.19 
•  13 
.12 


.0«. 

.21; 
.02; 

:S2 


Septembei 


.04|. 
.34K 


.00> 
.00b 
.00> 


.00> 
.49 

.o«. 


.00). 
.16: 
.16 
.02 

y    .2Tt  .00. 


.00^ 


.2>l- 
.08h 


1.14 
1.79 


2.14 
•  7J 

1.6T 
.99 

I 

1.49 
2.44 

I 

1.07 


1.13 

1.32 
1.13 
a. 11 
1.89 
1.73 

•  T> 


l.ao 
3.19 

U79 
2.81 

1 
I 

l.t9j 

l>2t| 
.29< 
.81 
1.77 
1.61 

•  99 

1. 01 
.61 

1.99 
.891 

1.9T 


2.25 

.97 

.69 
1.39 


.2th 
.21* 
.161. 


1 

£ 

9.26 
2.38 
3.28 
6.29 

1.2> 
9.48 
1.99 
1.89 


2.70 
1.18 
1.08 

1.12 
1.79 
2.10 


6.68 
4,86 
.82 
2.18 
1.02 

t.U 
1.41 
6.90 

2.92 
1.9T 

1.27 


2.091 
9.83 
4.86 
9.17 
6.07 


6,97 
6,69 
i.99 
2.19 
2.17 

9.99 


1.0* 

a.o* 

t.BO 


1.12 

2.29 

1.72 
1.93 
1.79 
3.69 

4,>t 

I.U 
J.IT 
1.61 
1.98 

1.6T 


1. 11 
.61 
9.01 


.27 
2.29 
9.21 


1.01 
1.27 


2I91U  .1 


.71 
7.74 
1.30 
4.89 
11.11 


6.37  3.22 
l.BO< 

2.76  1.19 


.>*> 
12.87 


2.12 

2.96 
2.71 
12.82 
3.92 
3,80 

I.SI 


1.B6U 
9.69 
7.80 
29.16 
13.71 

.40 
I.O* 

t.t6|  l*.l> 
IT.BB 

i.tl 

l*.*T 
9.31 
4.82 
l.«t 


16.29 
4,*J 
2.02 
6.1* 

27. TO 

2.29 
9.7* 
.90 
2.** 
1.8* 


10. 

19.9*1  I2.**|  *I,*8 


.12 
2.27 
t«.8T 


.79 
6.29 
2.3* 
2.02 

1 

2.79 
1.1* 
l.Ot 
!.**■  !.*• 


,74.  1,18 
.98 

2.01 
,**•  1.11 


39.67 
61.93 
11.99 
21.07 

*.7B 
18.89 

11.79 
U.*8 
4,41 


4.90 
!0.92 
8.90 
3.23 
!8.e* 


1*. 


11.99 
1«,76 
7.12 
9.16 


6,09 
9,69' 

9.19 
2.70.  9.01 


33.11 


l»,91> 

11.19 
E  21.61 
92.7* 
9*,  II 

*.00 
8.72 


10,*8 
19.69 

1«>10 

11.71. 

11.10 

l*,*l 

10,  *l 

«,*1. 

20,l*> 
60.97 

7,97 

11,  *9 
1,80 

to,< 

9,20j, 

22,92 
9, IT. 
*.71 
*t,TO 
16, T2 


l*< 

11,12 
19,29 
10, T9 
[  21,80 


,*2 


1.06 


1.18 


1,90 
1,19 
2,1* 


9,t0>  *.t* 

IT, 91 
U.62 

I0.90 

lltl*-  t,«l 

6,11 

9.**-  7,10 

11,97.  t,0* 


t,TI 
*.97 
9,08 
7,49 


18,02,  T,19 
IT, 19 
T,ll>  *.01 


8..  r.r.r.iic.  Dat«.  follo.iDi  Bt.tloo  lod.s. 
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Table  2~  Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SURBtNK  fO  PC22613 
DURBANK  MB  ttPPORT 
CJBRILLO  N»T  MONUOtNT  « 
CACHUMA  OAM 
CAMPO 

CANOSA  PARK  PICRCC  COL 
CMATSWORTM  PC  2»  0 
CHULA  VIJTA 
CLAPenONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 

CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  H3 
CRYSTAL  LAKE  FC  2«JC 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCANSO  PANSER  STA 
DONNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
CL  CAPtTAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FCUBB 

ELSINORE 

eSCONDIDO 

FILLMORE   1  UNH 

FONTANA  3  N 

FONTANA  KAISEP 
FULLERTON  ARROUES  RCM 
FULLERTON  HILLCREST  PV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
OILLESPie  FIELD 

SLENOALE  STAPEN  FC2«»0 
SLENOORA  NEST  FC  KS 
HAINES  CYN  LOKER  FC36» 
HAINES  CYN  UPPER  FC347 
HARRIS  GAGINS  STATION 

HEMET 

HENSHAW  OAM 
HOESEES  FC  «0  A 
IDYLLNILD  RANGER  STA 
JULIAN  tlYNOLA 

JUNCAL  DAM 

LA  CRE5CENTA  FC  251 

LASUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  StO  B 
LECHU2A  PT  STA  fC  3S2B 
LOCKHOOD  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 
LOS  ANGELES  MB  AIRPORTR 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  « 
LOS  PRtETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MARCH  FIELD 
"ILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK  1  SSE 

MT  BAlOY  FC  «5G 
MT  BAlDy  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  33»  // 
NEH8URY  PARK  «  SM 
NEwhAlL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NH 

OCEANSIDE 

OJAI 

OLtNDA 

0PID5  CAMP  FC  ST  BE 

OXNARD 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
BALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PAlOS  VERDES  est  FCkSD 

PASADENA 

PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

POINT  ARGUELLO  tiB 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA 

POWAY  VALLEY 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  <  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H05P 
5AN0BERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  kB  //R 

SAN  DIEGO  KB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  KO  FC9S 
SAN  FERNANDO 


January 


2.12 

!■«> 
l.SO. 
l.SS. 
2.S1> 
3.4* 

i.ai. 

!.««. 
A.2S 
l.S* 
.16 


3. SB 
1.4«. 

1.  Tt. 

2.  T1 
S.94 

l.ai 
.«l 
i.ii 
4.4a 

1.4« 


Febniary 


2.10. 


2.4> 
l.OB 
l.«4 


1.4«. 
1.49. 
3.49 


1.41 
1.31 
I.IT 
1,44 


S.lt'  1.9T 


3.<a. 

2.2< 
3. 76 


i.3a> 

U3S 
1.4t 


1.0S>  1.81 


2. SI.  1.24 


May 


1.00 
t.TB 
S.22 


,30.  1.941  1,29. 


.13 

l.TT.  ! 
1.17.  J. 93 


2.S9 

1.93. 
2.49. 
3,4> 
1.74 
.44 


2.16 
.91. 


1.32. 
4.40 


7.39  9.03 


4.92     1.12  9.19 


.09 
.04 


l.St 
1.09 
1.33 

3.ea.  2.02 


9.09.  2.91 


9.34.  1.7CE 
1.01.  1.49 


2.39.  1.99 


3.85 
4.22 


3.36 

E  2.42 
1.90 
1.72 
3.90 
2.19 

2.47. 

9.oa. 

2,66. 
2.67. 
2,16 

i.as 

9,49 
4,99. 


.24.  3.7]  3.21 


1.44. 

1.08. 
1.99. 

1.20. 
1.7». 

2.90 


.24.  6.33  4,49. 
.09.  7.3?     3.64.  2.16 


.49.  6.55  4.39. 


2.9e 

4.37 


1.71 

9.oa 

1.99. 
1.41. 
9.02 
7.96 


:?3 


.94.  3.2S  2,14. 


.29.  2.'-'^  2.27 
.24.  2.05  1.04. 
.22  j  1.9a 

,19  I  2,60 

,32-  S.O^  3.62. 

2.26. 

i.sa. 

1.61 

,97- 
2.9». 

2.71 


2.09 
1,3C 


,71 
1.20 


1.26. 
1.94 


2.92. 
1.37 


.99     9.69  2.17 


.07 
1.90. 
.29. 


2.a2 
1.2a 


9.9a  2.46 


4.29 
.75 
2.09 


4.47 

1.4a 


1.91 
2.72 


.20 
.02 
.2] 
.32 


.01 
.411 


.ICj  .06 


.12U 

_  rtrt 


.001 

.00! 


.00 
.00. 
.00 


T  - 

.02 

.00, 


.001. 

.001 

,00 

T 

f 
.10 

.30K 
.04. 
.00. 
.01. 

.02, 

T  i 

.ocL 
.ook 


.00! 

.001 


.04. 

,00k 

.00! 


.oor 
.ool 

.ooL 
,oou 

T 

.00^ 
T 

.001 
.00 
.00^ 

T  - 
.00 
.00 
.03. 


,00. 
.00. 
.00 


.00. 

.00| 


T  - 
.00. 
T  . 


,07 

.Oil 
.00. 
.00. 
.02. 

.00! 


.001. 
.00. 
.00. 
.02. 


T  ! 
.01k 
.06 


.00. 
.07. 
.00. 
.00. 


.00. 
T  . 
.00^ 


.00[.  .11 


Novembei  Dec«mb«i 


.12 


.99|>  .49 


9.T7  1.39 
3,39  1.80 


1.89 
2.47 
1.69 


.36. 
.30. 
.70|. 


i.ia 

,90. 
.14. 


.1^ 
2.02 
.20. 


.19 

.18  .01 
1.47  t.OO 

.90- 

.93-  .08 
1.98 

,97k  .64 
.»9h 


.09. 
l.99| 


2.22 

1.09-  I 
1.95.  1 
3.4J 
2.36 
.29 

5.33. 

1.46.  2.66 
2,18. 

1.47.  1,09 
l,66i 

5,95 

.87.  1.56 
1,29.  1,96 


1.96 
9.21 
1.19 

1.94.  1.29 
2.42.  1.79 
2.33.  2.16 
2.49-  2.70 


9.12  2,28 


1,47 

1.26 

2,41 

1,07. 

1.72 

9,44 

4.91 
I.4l| 


3.19 
9.09 
4,11 


1.97) 
1.61 
1.91 


9.24  1.06 


i  I  & 

9.91k  6.99 
8.41.  6.12 


12.42.  9.99 
6.66.  9.92 
12.10.  9.99 


7.44.  4.98 
I0.2lt  7.17 
22.32 

8.4* 


6,74.  7.77 

7,78.  9.19 
11.81 

16,82 

7,89k  3.73 

9,94.  6,88 


11.46-  6.02 

13.79.  7.19 

18.62.  9.64 

19.66.  9.09 


.26k  1.89 

.,20l 
9.0* 

6.9J 
9.60k 
1.92k 
1.41 
1.90 

2.02k  I 
4.69 
.72 
2.9* 
2.02. 

1.49. 
2.11. 
1.99. 
2.09k 
4.40| 

9.20I. 

3.06^  9.70 
2.15k  1.27 


4.91 
2.69 

2.11k  U42 


22.87 

28.11.10.99 

26.91 

21.96 

21.22 

16.37.  7.49 
6.97U  6.10 

10.81 
9.36 


9.97 


13.09. 
13.94 

9.98 
12.49 

6,47k  6.99 

4,96|>  4.88 

11,99k  9,20 
6.91.  6.12 
7,98.  6.70 

18.06 

24.96.  6.90 
21.46.14.26 

16,97L  4.96 
9.82 

29.46.  9.04 

17.17! 
22.19! 
10.69 

lOiOa.  7.69 

6.O7I.  9,80 
14.11 

9.67 
19,99k  4.21 


.81 

1.92 

1.89 
.97"  1,*4 
.90'  1,69 
,68 


2.77.  2.16 


1.29. 
1.19- 
1.29. 


2.13.  1,49 


12,99 

10,26|.  7.94 
8.87 

12.49 

11.9^ 
8.97k  9.37 
9.79U  9.91 
6.42 

19.981 

ta.79-  7.70 
9.1*.  8.37 
9.62.  9... 
8.27-  3.83 

9.27.  9.13 


S.,  r.r.renc.  ootea  foUo.tag  St.tlon  Ud,l. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2-Continued 


SAN  OASRIEL  CANYON  PH 
SAN  GA8S1EL  DM  FC4JSBE 

SAN  gasbiel  fire  OEPT 

SAN  JACINTO 
SAN  PEORO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  •  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  SARCARA 
SANTA  SARBARA  FAA  AP 

SANTA  SARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  WBAP 

SANTA  MARIA  N6  AIRPORTS 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  I 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  ".1! 

SOMIS  3  NE 

S0MI5  3  Nw 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

5UEY  RANCH 

SUNLAND 

SU5ANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  0AM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  6  N 

VANDENBERG  AFB 
VAN  NUYS  FC  ISB 
VENTURA 

vincent  fire  sta  fc120 
vista  2  nne 

walnut  ptl  sta  fc102c 
harncr  springs 
khittier  fc  106  d 
yorba  linda 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  <  NNH 
9AR5T0" 
BEAUMONT  1  E 

DENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK  INTAKE  //R 
BISHOP  N9  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
90RREG0  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAHLEY  2  SH 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANTIL 

COYOTE  BELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  55W 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIXEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 

imperial 
imperial  faa  ap 
independence 

indio  u  s  date  garden 
inyokern 

inyokern  armitage 
iron  mountain 
joshua  tree 

kEe  ranch  // 
lake  arrowhead 
lancaster 

llano  shaknee  hill  rch 
lucerne  valley  i  ssw 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

"OJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 


2,R«.  1,13 
>••'•* 
l.At. 
1,A« 


l.TI 
1.61 
1.68 


3.12 
l.T? 
1.10 


1.3T.  1.22 


2.14. 
1.44. 


1.52 
l.AZ. 
1.21> 
1.46. 


1.22 
l.TC 
l.At 


!.««•  1,31 


.7T.  1.76  l.TS. 
,D0>  2.5«  1.1S> 


■  3.7A  2.3S. 


1.21.  1,92 
.00.  3.08 
,12.  3, OA 


.0^ 

T 


.0^ 


.1^ 


2.00 
2.00 


1.  «2 
5.27 

2.  A« 


1.1« 
•  JT 
2.70 

T  . 
9.SZ 

T 


I.IS.  1.17 


.0(t> 
T 

.01. 
.29' 


.6^ 

«<ia 

.3« 


Apnl 


2.2^ 
3.  J* 


2.45 
3,<> 


,oa. 

1,20 
.09 


3.1^ 


.05 

T 


t.os 

•  0^ 
.2« 

.01 
.2^ 

•oci. 

T 

.3S 

,00. 

.02 


,1^ 


luly 


.01 
.Ott 


September 


712?  7^ 


.00).  .02 


.ooi 
.2oL 


.OSb 

.00 

.01. 


.00 
.00> 


loof 

.OOL 


.Ilk 


.70 

l.Otk 
2.24 
9.«4i 
2.99  1.2> 
2.23 

4,96 


t.9l 
U14 

I 


1.91 
1.91 

2, 4a 

2.I9 

1.01 
1.02 
2.11 

i.ojU 

1.19 

9.0« 
1 

1.19 
t.4* 
l.U 

1.79 


l.Ot 
•  IT 


.9a 

1.41 
.92 
.27 
•  69 


I 

•  .21 
t.04 
2<19 

1.19 

.90 
1,09 

•  91 
.09 

•  94 


•  9. 3a 

.9>.  l.tt 
U94.  UI4 
2.97U 
2.70 

9,10 
U9t 
2.69 
t<72 
1.9S 


•  91 


1.94U 
9.71h 
4.97 
*>94 
4.69 


4.91 
1.99 
2.19 
1.91 

9^29 
2^4* 

9.99 
2.27< 
1.92li 

2.U 
US6 
9^49 
{•Ol 

t.4a 

2^01h 
2.29- 
4.7« 
•  II- 
U04 


U94 
U7|. 

l.ttk  {•It 
l«90h  I, 


I  1>^99 
9^97 
IU49 


91  E 


.00 
.00 
T 
.00 
1^91 

•  •7 

>^91> 
>^*9 

•  !*■ 


.11 
.02 
1.4»k 


•  00 
9. '9 


i4<eo 

.94 

u 


2^97 
90^94 
i.il 
9.12 
E  2.49 


See  reference  ootea  tolloelog  Statloa  lodes. 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CALIFORNIA 
196* 


January 


February 


April 


July 


August 


Septemb«i 


MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEENACH 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALnOALE 

PALHOALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMHAV 

PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 
SNOm  creek  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUIRREL  INN  1 

SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

tmentynine  palms 
valvermo  ranger  sta 

victorville  pump  plant 
white  mountain  1 

WHITE  mountain  2 


t 

l.Ol 
l.OT 


2.2>> 

S.21 

9.06 


••0. 

.2S 


•  31 
E  2.9* 


.1} 

E 

i.ii 


.7* 

.00 
.00. 
.00 
.00. 


.od 


.12 
.OOp 


.ooU 

T 

.0,^ 


.02 

i.«al 


.21 
.3« 


.Oil 
.3'm 


.OTk 


.ooj 

.221 
loT^ 

.oo' 


2 


1.00 
1.3* 
■  4.99 


J.OT 


2.3B  1.62 


1.6S 

3.39 
5.03 

S.99l>  1.22 
T 

.03- 
.00 


.00- 

.00 
2.20 


1.96 


.16^  .18 


Division  averages  in  the  annual   issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augtist 

September 

October 

Novemijer 

December 

Annual 

station 

and 
Depli 

Average 

1 
0 

Average 

Extremes 

Average 

0) 

a 
1 

Aveiage 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

a 
1 

m 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Aveiage 

Extremes 

BRAWLEY  2  SW  (A) 

4  INCHES 

58.1 

71/46 

62.0 

75/50 

67.0 

85/52 

75.8 

91/60 

82.0 

.01/62 

92.0 

UO/75 

99.4 

.16/84 

.00.4 

.14/84 

94.1 

111/77 

87.3 

104/71 

67.5 

90/49 

61.0 

74/47 

78.9 

116/46 

S  INCHES 

56.6 

62/51 

59.6 

64/55 

64.7 

73/57 

72.8 

79  /65 

79.0 

88/68 

86.2 

97/80 

94,9 

,01/89 

96.2 

.01/91 

91.2 

98/84 

85.4 

93/77 

69.5 

82/60 

61.9 

68/56 

76.7 

101/61 

12   INCHES  9 

00  AM 

58.4 

62/55 

60.4 

62/58 

65.1 

71/61 

72.6 

76/68 

78.5 

83/70 

86.5 

91/82 

93.0 

96/90 

95.0 

97/93 

90,6 

94/88 

85,5 

89/80 

71,3 

80/63 

64.0 

67/61 

76.7 

97/55 

20  INCHES  9 

00  AM 

60.3 

63/58 

61.2 

62/60 

64.7 

68/62 

71.2 

74/68 

76.6 

al/72 

83.7 

88/81 

90.2 

93/88 

92.9 

94/92 

90,0 

92/88 

85,5 

88/82 

73.9 

81/69 

66.0 

69/64 

76.4 

94/68 

39   INCHES  9 

00  AM 

64.7 

67/63 

63.8 

64/63 

65.0 

67/64 

69.3 

71/68 

73.3 

76/71 

79.0 

82/77 

84,6 

87/82 

88.3 

89/87 

87,7 

89/86 

84,9 

87/83 

77.6 

82/73 

69.8 

73/68 

75.7 

89/63 

79   INCHES  9 

00  AM 

72.6 

75/71 

69.9 

71/69 

69.2 

70/69 

70.6 

72/70 

72.8 

75/72 

76.2 

78/75 

80.0 

82/78 

83.4 

85/82 

85.0 

85/85 

84.5 

85/84 

81,6 

83/79 

76.6 

79/74 

76.9 

85/69 

DAVIS  1  WSW  (B) 

4  INCHES 

43.3 

52/34 

48.5 

65/36 

55.4 

78/36 

66.8 

89/45 

74.7 

97/51 

79.9 

07/54 

86.2 

.00/72 

84.8 

97/73 

79.2 

97/58 

72.2 

92/55 

51.5 

64/38 

49.7 

63/37 

66.0 

107/34 

RIVERSIDE  CITRUS 
STATION 

EXP 

STATION  1  (C) 

12  INCHES 

47.7 

54/42 

49.5 

53/45 

51 .7 

59/46 

58.3 

68/50 

63.1 

71/51 

70.1 

78/64 

74.7 

82/72 

76.0 

83/71 

70.3 

75/64 

66.9 

74/57 

49.5 

60/39 

49.8 

54/43 

60.6 

;83/39 

STATION  2  (D) 

18  INCHES 

47.4 

50/45 

48.4 

51/46 

50.9 

58/47 

63.9 

61/50 

57.0 

60/52 

60.6 

64/58 

65.5 

68/62 

66.2 

68/63 

66.2 

70/63 

67.0 

71/62 

67.4 

63/53 

54.6 

58/51 

57.9 

71/45 

(A)  HOLTVILLE  5ILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN.    LEVEL  SURFACE.     DATA  FOR  THE  4-  AND  8-INCH  DEPTHS  FROM  THERMOGRAPH.     MONTHLY  AVERAGES  AT  THESE 

DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.     DATA  FROM  OTHER  DEPTHS  ARE  FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS,     MONTHLY  AVERAGES  FROM 
THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

(6)  SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

(C)  RAMONA  SANDY  LOAW.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

(0)  RAMONA  SANDY  LOAM  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH, 

MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS   1  WSW  AND  RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES. 
EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED  OR  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  THE  LOWEST  MINIMUM  AVAILABLE. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIPOKNI* 


1  Highest                  1 1 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimnm  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20=  or 
below 

16' or 
below 

0 

0° 
S2 

20"  or  below  j 

24°  or  below 

28"  or  below 

32°  or  below 

Dale 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

Temp. 

15 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

loe 

9>29* 

25 

11.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9.  6 

32 

1  ?*i  1 

11.15 

99 

S-20* 

26 

2.29 

NONE 

NONE 

NONE 

5.  6 

27 

9.  7 

29 

11.1* 

2fi 

1  00 

112 

7-26 

23 

2-26 

NONE 

NONE 

2.21 

2* 

3.1c 

2C 

9.  4 

32 

1  1  lA 

11.16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2*1 

19* 

10* 

7a2S 

6 

12.31 

1.23 

1* 

*.2* 

20 

9.  6 

2* 

5.  7 

26 

9.22 

31 

9  2 

j2 

10-17 

29 

1 1.14 

19 

1  !■ 

19 

11*19 

1^ 

297 

206 

192 

163 

103 

102 

7"25 

NONE 

3.  8 

20 

«.2* 

23 

5.  7 

27 

6.27 

32 

9-  2 

32 

10-17 

29 

• 

169 

67 

107 

9-25 

29 

2.27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.28 

31 

1  n*i  1 

NONE 

1  11^ 

11^17 

-7* 

10» 

7-25 

19 

11.19. 

NONE 

NONE 

3.10 

23 

4.23 

28 

9.  7 

31 

111  I 

10-17 

2*9 

. 

177 

93 

9-2* 

25 

11. I* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

5.  6 

32 

11.1* 

102 

99 

9-20 

29 

1.13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  2 

32 

11*19 

NONE 

NONE 

20 

NONE 

20 

NONE 

262 

99 

7-26* 

20 

11.20. 

NONE 

NONE 

4.19 

22 

5.  6 

27 

9.22 

32 

10.17 

27 

10.17 

27 

11.17 

1U17 

NONE 

212 

16* 

U8 

8} 

9-2* 

10 

11.19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

t  .  "  1  ■ 

\e 

NONE 

NONE 

87 

9-2* 

29 

11.19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.10; 32 

11.19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

10* 

8-23* 

17 

11.17. 

NONE 

2.26 

18 

9.10 

24 

5.12 

28 

5.15 

30 

9.  5 

10. 1 7 

* 

1 7 

^NONE 

• 

263 

IBS 

191 

113 

81 

9-25 

28 

3.  2 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  2 

28 

3.  2 

26 

11.1* 

NONE 

NONE 

NONE 

76 

9-23 

29 

11.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4.23 

32 

11.1* 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

209 

103 

7-26 

8 

1.23 

2.26 

19 

*.2* 

19 

9.  6 

21 

5-  7 

28 

9.22 

31 

10.16 

""I  ' 

11*19 

10 

263 

16* 

162 

103 

91 

9-21 

33 

3.2*. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

101 

9-2* 

27 

3.  7. 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  7 

27 

*.24 

30 

11.1* 

30 

11.17 

2t 

NONE 

NONE 

NONE 

29' 

20* 

NONE 

NONE 

NONE 

1.15 

28 

2.27 

30 

no 

7-26 

23 

12.17. 

NONE 

NONE 

2.27 

24 

4.17 

28 

9.  6 

31 

10.17 

29 

11. 1* 

28 

11.16 

24 

NONE 

NONE 

263 

211 

16* 

lOG 

9-2* 

90 

12.17. 

NCNE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.  7 

32 

11.15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

282 

100 

7-28 

19 

12.17 

NONE 

3.2! 

20 

*.2* 

23 

5.  6 

26 

9.22 

32 

10.16 

10.16 

* 

11.19 

16 

1 1  vis 

14 

11*19 

16 

239 

209 

169 

1*7 

106 

7-26* 

26 

2.27 

NONE 

NONE 

NONE 

2.28 

2G 

4.17 

32 

11.15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

212 

IOC 

9-25 

3C 

12.13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.19 

32 

1 1.17 

3 1 

NONE 

NONE 

NONE 

907 

9! 

9-2* 

28 

11-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  8 

31 

11.1* 

30 

11.19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

101 

9-2** 

12-13 

NONE 

NONE 

2.28 

^* 

4.23 

28 

9.19 

31 

^o*i  r 

11.1* 

1  i"il 

24 

NONE 

263 

20! 

- 

J* 

«"  t 

in 

3-19 

R*  Z 

28 

9.16 

32 

10.17 

» »  it 

^  j 

1  of 

1 

1  *i 

1  1  T 

* 

12.1 

12 

28 

6.27 

32 

a  ?. 

11.11 

■* 

1  fl 

7  ^ 

11*1* 

** 

236 

163 

96 

7  28 

11.19 

9*  6 

I* 

9*  1 

20 

5*22 

6  27 

6.28 

29 

731 

3 1 

8.29 

9.  2 

21 

10»17 

12 

10*  17 

12 

16* 

163 

103 

63 

33 

104 

9-2* 

28 

1.19 

NONE 

NONE 

NONE 

1.15 

28 

4.2* 

31 

11.14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

20* 

«^ 

NONE 

NONE 

NONE 

2.27 

9.  6 

31 

" 

11.19 

* 

109 

•* 

11  "in 

NONE 

NONE 

2.26 

3.  8 

28 

9.  6 

32 

11.13 

32 

11.1* 

12.17 

2* 

NONE 

Z95 

«i 

191 

10* 

a  » 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

28 

4.2* 

29 

1 1.17 

28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

207 

9 1 

925 

10 

2.1* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.29 

32 

11.15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

108 

7-2* 

22 

3.  7 

NONE 

NONE 

3.  7 

22 

5.  6 

28 

9.  7 

32 

10.17 

32 

11.14 

29 

NONE 

NONE 

• 

192 

163 

108 

7-25 

28 

U.17. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.2* 

31 

11.15 

28 

11.15 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

12.13 

NONE 

NONE 

NONE 

2.27 

27 

».29 

32 

11.14 

11.17 

NONE 

7-25 

25 

2.26 

NONE 

NONE 

NONE 

2.28 

28 

*.17 

31 

11.1* 

29 

12.13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2B^ 

211 

101 

9-2* 

33 

11.17. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

10* 

9-29 

22 

12.13 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

28 

*.25 

31 

11-13 

32 

11.19 

27 

12.13 

22 

NONE 

NONE 

296 

202 

98 

9-25 

i? 

11.16. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  7 

32 

11.15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

253 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

10* 

7*11 

12*13 

NONE 

NONE 

NONE 

*.2* 

28 

9.19 

30 

11.1* 

30 

11.17 

27 

1 1 .2 1 

24 

NONE 

NONE 

207 

163 

100 

7-26- 

20 

12.31 

NONE 

NONE 

2.19 

23 

5.  6 

27 

5.  7 

31 

11.10 

31 

11.13 

27 

11.19 

24 

12.21 

20 

NONE 

270 

19t 

187 

95 

7-11 

* 

2.16. 

».21 

16 

*.29 

19 

9.  6 

21 

5.11 

28 

6.27 

30 

6.27 

30 

8.29 

28 

9.  2 

24 

10«17 

19 

10*17 

19 

177 

179 

119 

110 

61 

in 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  7 

27 

*.26 

32 

11.1* 

26 

11.14 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

202 

lot 

11  IT 

5 

20 

9.  6 

22 

5.  6 

22 

9.15 

32 

9. 1 1 

*  i*i - 

23 

I  l«l  9 

17 

11*17 

1 2 

269 

1  ? 

119 

95 

7*26 

12  17 

*.l  7 

16 

9.  2 

18 

9.  6 

23 

5.22 

27 

6.28 

32 

8.  1 

30 

10.17 

2C 

1 0.l  7 

20 

10«  1 7 

20 

11*19 

212 

16* 

1*1 

3* 

101 

7-2* 

20 

llll9 

NONE 

NONE 

3.  8 

2* 

5.  6 

28 

5.19 

31 

10.17 

27 

10.17 

27 

11.14 

24 

11.19 

20 

NONE 

291 

16* 

199 

103 

7-26 

13 

12.31 

1.22 

16 

2.29 

20 

9.  6 

2* 

9.  7 

28 

9.  7 

26 

10.17 

26 

10.17 

28 

11.13 

21 

11.14 

19 

12*31 

13 

36* 

299 

191 

163 

163 

99 

7-24 

11.19. 

t"?9 

20 

5.  7 

20 

9.21 

32 

\n 

9.16 

in 

204 

1  ?fl 

90 

100 

7-28* 

1.19 

19 

9.  6 

19 

5.19 

9.26 

32 

11*1 

9.  2 

10*  2 

1  rt  1  n 

13 

206 

157 

I  9 

1 10 

103 

7-25 

26 

3.  9 

t  At  ^ 

NONE 

3.  8 

28 

3.  9 

29 

Z  . 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

106 

7-12 

12 

1.21. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

85 

9-2* 

12 

12.31 

NONE 

3.  7 

20 

5.  6 

22 

5.  6 

22 

6.  6 

31 

11-  1 

31 

11.  9 

27 

11.13 

19 

11.13 

12*31 

12 

291 

191 

U7 

1*6 

88 
106 

7-2* 

10 

3.  2 

3.25 

19 

^*  * 

9.  6 

29 

6.  9 

32 

11.  1 

32 

11.10 

11.13 

15 

11.13 

15 

11.13 

233 

203 

193 

1  *? 

7-12 

22 

2.17. 

NONE 

NONE 

2.29 

2  3 

*.  2 

28 

9.  6 

31 

11.13 

3 1 

11.17 

26 

11.19 

24 

NONE 

NONE 

26* 

229 

191 

99 

7-25« 

12.31. 

22 

5.22 

26 

9.22 

26 

6.29 

31 

28 

10.17 

18 

10.17 

18 

11.15 

292 

177 

16* 

103 

99 

96 

7-26 

10 

11.19. 

3*  8 

9*2 

5*  6 

21 

5.  6 

21 

5.21 

31 

9.  2 

32 

11.  9 

28 

11.13 

12 

11.13 

18 

11.11 

12 

290 

1 99 

191 

163 

10* 

109 

7-12. 

23 

12.13 

NONE 

NONE 

3.  7 

2* 

3.  8 

27 

5.  * 

32 

11-13 

28 

11.13 

28 

11.15 

24 

NONE 

NONE 

293 

290 

193 

95 

7-26« 

3 

11.19 

■  P 

1 9 

5.  6 

19 

5.21 

27 

5.29 

32 

8.30 

31 

9.  2 

28 

10.17 

24 

11.13 

18 

11.13 

12 

226 

191 

16* 

10* 

93 

106 

7-23 

2* 

3.  7 

3.  7 

24 

3.  6 

25 

3.19 

32 

1  l.l* 

28 

11.14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

2*0 

103 

6-2* 

26 

11.20 

NONE 

NONE 

3.  7 

26 

*.  2 

32 

11.16 

30 

11.20 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

25fl 

228 

108 

7-26* 

18 

12.17. 

NONE 

5.  * 

26 

9.15 

32 

10-16 

32 

11.14 

23 

11.14 

23 

11.17 

20 

NONE 

292 

20* 

19* 

19* 

100 

9-23 

22 

11.19 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  7 

26 

4.24 

29 

U-IO 

32 

11.14 

25 

11.15 

22 

NONE 

NONE 

252 

200 

10* 

7-11 

24 

1.16 

NONE 

2* 

3.  2 

26 

3.10 

32 

11-13 

32 

11.17 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

105 

7-12 

25 

12.13 

NONE 

NONE 

NONE 

1.13 

27 

3.25 

30 

11-17 

30 

11.19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

237 

89 

9-26- 

17 

3.  3 

NONE 

3.29 

20 

*.2* 

23 

5.  7 

26 

9.  9 

32 

9>  2 

32 

11.13 

23 

11.13  23 

11.14 

20 

NONE 

23* 

203 

199 

116 

98 

7-25 

2* 

11.19. 

NONE 

NONE 

1.23 

24 

9.  * 

26 

5.  6 

29 

11.10 

31 

11.13 

26 

11.14 

24 

NONE 

NONE 

296 

193 

188 

102 

7.11 

2* 

11.19 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  3 

26 

9.  6 

31 

11.13 

27 

11.13 

27 

11.19]  2* 

NONE 

NONE 

255 

191 

96 

9-25. 

21 

11.19. 

NONE 

NONE 

3.  8 

21 

*.25 

27 

5.  8 

31 

11.  3 

32 

11.14 

24 

11.1*<  2* 

NONE 

NONE 

291 

203 

179 

105 

7-25« 

21 

2.13 

NONE 

NONE 

3.  7 

24 

*.2* 

27 

9.  4 

30 

11.1* 

2* 

11.14  24 

11.14 

2* 

NONE 

NONE 

292 

204 

194 

103 

8-20* 

28 

12.13. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.29 

32 

11-17 

30 

11.19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

237 

105 

7-25. 

29 

2.1* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4.24 

30 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

206 

99 

6-2* 

29 

11.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

*.2* 

27 

9.  6 

32 

11.10 

32 

11.15 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

205 

186 

102 

9-2*. 

21 

11.13 

NONE 

NONE 

3.  3 

24 

*.24 

26 

9.  6 

30 

11.13 

21 

11.13 

11.13 

21 

NONE 

NONE 

299 

203 

191 

103 

7-25 

10 

12.13 

3-  8 

19 

4-23 

19 

5-  6 

22 

5.16 

26 

9-22 

32 

9.  2 

30 

10.1* 

l\ 

10.171  21 

11.15 

11.15 

13 

292 

206 

16* 

151 

103 

93 

7.2* 

.  1 

1.11 

3.25 

19 

5-  2 

20 

9-  6 

21 

5.  7 

26 

6.27 

32 

8.29 

30 

9.  2 

27 

10.17 

19 

10.17 

\l 

11.14 

236 

168 

16* 

116 

63 

110 

7.24 

23 

12.13. 

NONE 

NONE 

3-  7 

2* 

3.25 

26 

9.  7 

32 

11-13 

29 

11.14 

29 

11.17 

24 

NONE 

NONE 

299 

234 

190 

108 

7.2* 

2* 

12.17. 

NONE 

NONE 

3-  2 

2* 

4.23 

26 

9-  2 

31 

11.13 

27 

11.13 

27 

11.20 

24 

NONE 

NONE 

263 

20* 

195 

92 

7.11 

8 

3.  2 

4.24 

12 

5.  * 

18 

5-  7 

24 

5.  8 

26 

6.  8 

32 

10.2* 

32 

10.26 

28 

11.13 

11.13 

Il.lS 

121  203 

193 

190 

171 

136 

92 

7.11 

5.  5 

24 

9.  6 

26 

9.27 

32 

NOSTH  COAST 
ORAtNtGE 


01 


ALDERPOINT 

ANOWIN  PAC  UNION  COL 
BIS  BAR  RAN6ER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CECILVILLE  SAWYER 

CLOVEROALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
BUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  we  CITY 

FERNDALE  2  NM 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GRATON  1  M 

HAMILTON  AFB 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HEALDSBURG 

HILTS 

HOOPA 

KENTFIELD 

KLAMATH 

knights  valley 
lake  pillsbury  no  2 
lava  beds  nat  monument 
mount  hebron  rs 
napa  state  hospital 

orick  prairie  Creek  pk 

ORLEANS 

PETAluMA  fire  STA  »  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALTER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 
TULELAKE 

UK  I  AH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS  1  NE 
YREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EKPERIHENT  STA 

clarksburg 
clearlake  highlands 

COLFAX 

COLUSA  1  SSm 
OAVIS  1  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SABLA 

Dobbins  Colgate 

oownieville  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 

F0L50M  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GRASS  VALLEY 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  0AM 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3— ConUnued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
196* 


Highest 

Date 

Lowest 

■5 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

d. 
S 
s2 

Date 

Temp. 

Date 

s 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp.  1 

LAS  PLUMAJ 

106 

7«2* 

31 

3.  8. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  8 

31 

11-16 

32 

NONEI 

NONE 

NONE 

NONEi 

253 

manZanita  lake 

«l 

7.29» 

3 

3.29 

5.  2 

15 

5-  6 

20 

5.  7 

21 

9-17 

27 

6-10 

31 

9-  I 

31 

9-21 

26 

It-U 

24 

11-13 

10 

11-13 

10 

199 

191 

188 

127 

83 

MARYSVlLLE 

106 

7«12» 

27 

12-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  3 

32 

11-19 

32 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONEI 

286 

«• 

7«2** 

9 

12-31 

3.  7 

15 

5-  6 

20 

9-  6 

20 

9.  8 

28 

9.22 

31 

9-  2 

29 

10-17 

24 

10-17 

24 

11-13 

20 

U-l* 

19 

252 

191 

164 

162 

103 

MINERAL 

46 

7«29« 

8 

11-1* 

9-  * 

16 

5-  6 

19 

9-  7 

23 

9-21 

28 

6-27 

30 

9-  2 

29 

10-29 

28 

11.13 

11.13 

12 

U-ll 

12 

191 

191 

1 9C 

157 

67 

monticello  dam 

10! 

7*29* 

31 

12.1*« 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

32 

11.17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

MOUNT  SHASTA  NB  CITY 

97 

7»11 

9 

12-31 

1-22 

U 

*-2* 

20 

5-  2 

2* 

9-  6 

27 

9.19 

32 

9-  2 

11 

11-10 

28 

11-13 

23 

11-14 

20 

U-15 

16 

298 

204 

199 

188 

110 

NEVADA  CITY 

97 

7.26 

20 

12.17 

NONE 

NONE 

3.  8 

21 

*-29 

27 

9-  7 

30 

11-  3 

32 

11-14 

24 

11-14 

2* 

12-17 

20 

NONE 

291 

203 

180 

108 

7.2* 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  2 

28 

3-29 

32 

n-i3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

233 

OROVtLLE 

107 

7-12> 

29 

I1I20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  8 

32 

11-15 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

PARADISE 

102 

7»12 

29 

12. 3U 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9-  * 

32 

U-U 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

193 

PLACERVILLE 

100 

7.29« 

23 

11.19. 

NONE 

NONE 

3-  8 

2* 

*-2* 

26 

9-  7 

32 

n-u 

31 

11-14 

29 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

293 

204 

188 

PLACERVILLE  ire 

99 

7a26* 

25 

3-  7 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

29 

9-  6 

31 

n-10 

32 

11-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

188 

PLAT I NA 

106 

7»25 

16 

12-31 

NONE 

2-26 

20 

*.2* 

2* 

*.2* 

2* 

9.  * 

29 

9-  2 

31 

11-15 

23 

11-16 

19 

12-31 

16 

264 

205 

204 

121 

PORTOLA 

97 

7.29» 

2 

11.18 

3.29 

13 

5-  6 

18 

9.  7 

22 

9-23 

28 

6.30 

31 

7-  * 

32 

9-  2 

23 

9-  2 

23 

11-13 

u 

11-13 

11 

233 

191 

118 

102 

* 

OUINCY  RANSER  STATION 

10» 

7.29 

It 

12.17. 

1-  8 

16 

3-19 

20 

9-  6 

22 

9-15 

28 

9-23 

32 

8-29 

31 

9-  3 

28 

10-17 

23 

10.23 

20 

U-IS 

16 

252 

218 

164 

111 

98 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

111 

7.2* 

27 

12.13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-  2  31 

11-16 

31 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

335 

259 

REDOlNfi  FIRE  STA  NO  1 

US 

7«2* 

10 

12.31. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

11-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

ROCKL IN 

107 

7. 25* 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

27 

3-29 

32 

n-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

233 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

106 

7*2** 

28 

1-13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

28 

3-  7 

32 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

29* 

SACRAMENTO  WB  CITY 

103 

7-ll» 

30 

1-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

32 

12-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

SHASTA  DAM 

107 

7>26* 

11 

12-31. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

SIERRA  CITY 

10-26 

31 

11-13 

22 

H-13 

22 

11-14 

19 

NONE 

101 

8>23 

-  I 

2'l» 

1-19 

15 

5-  6 

17 

9-  6 

17 

9-21 

28 

6-11 

32 

8-29 

32 

9-  2 

21 

9-  2 

21 

11-  3 

20 

239 

181 

119 

104 

79 

SODA  SPRINSS  1  E 

S9 

7.29 

2 

3-  8 

9-  * 

1* 

5.  7 

20 

9-  9 

23 

9-23 

28 

6-19 

30 

9-  1 

30 

9-  2 

27 

11-  3 

23 

11-13 

U 

U-ll 

11 

193 

190 

178 

102 

7* 

STONY  GORQE  RESERVOIR 

107 

7«2** 

2* 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  6 

27 

9-  ♦ 

n 

ll-l* 

27 

11-14 

27 

12-17 

2* 

NONE 

NONE 

291 

19* 

STRAWBERRY  VALLEY 

95 

9>2** 

20 

11. 1*. 

NONE 

3.  7 

20 

3-26 

2* 

9-  * 

27 

U-  3 

30 

11.13 

21 

11-13 

21 

U-l* 

20 

NONE 

292 

212 

193 

18U 

TURNTABLE  CREEK 

10« 

7.29» 

10 

12.31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

32 

11-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

Tutu    1  AVKft 

TWIN  LAKK3 

«2 

7>2* 

-  9 

5-  8 

19 

5-  8 

19 

6-19 

2* 

6-20 

28 

6-21 

31 

7-  5 

31 

9.  1 

28 

9-  2 

22 

11-10 

19 

10 

189 

186 

79 

73 

I* 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

105 

7.29« 

20 

U  5 

NONE 

1.  5 

20 

3-  9 

22 

9-  2 

28 

9.  7 

11 

10-17 

31 

11.14 

29 

11-17 

2* 

NONE 

NONE 

291 

196 

163 

VACAvILLE 

106 

7a2** 

25 

1.  9 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

28 

*-2* 

32 

1  l-l* 

32 

U-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

20* 

VOLTA  POWER  HOUSE 

105 

7>2* 

2* 

12.31 

NONE 

NONE 

NONE 

3-12 

28 

9-  * 

31 

11-13 

27 

11-13 

27 

12-31 

2* 

NONE 

NONE 

2*6 

193 

WHISKEYTOWN  RES 

109 

7-29 

30 

12.31. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9-  * 

32 

11.19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

195 

WILLIAMS 

106 

6'26 

29 

12.13. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-29 

32 

11.1* 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

23* 

WILLOWS 

106 

8-21 

26 

3.  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

*.2* 

32 

11-13 

12 

11-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

262 

203 

WINTERS 

108 

7«12 

27 

11.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-9 

27 

2.27 

32 

11-17 

11 

11-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

264 

WOODLAND  I  WNN 

109 

6-29* 

26 

12.13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-11 

27 

3-29 

32 

11-17 

31 

11.19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

237 

*    •  tt 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  01 

BOCA 

95 

7.25 

•  8 

3.  8 

5-  2 

1* 

5.  2 

1* 

5-21 

2* 

6.I0 

27 

6.30 

27 

7-  2 

31 

7-  9 

28 

9.  3 

21 

9-  6 

19 

10-18 

19 

169 

127 

109 

9 

2 

Boo  IE 

•25 

11.18 

■ 

9.  1 

1* 

9-  1 

I* 

BRIDGEPORT 

93 

7.2* 

.20 

11.19 

9-  3 

1* 

5.  9 

18 

6-19 

2* 

6.19 

2* 

6-22 

30 

7.  3 

32 

8-29 

26 

8.29 

2* 

9-  2 

18 

10-18 

1 3 

168 

116 

71 

71 

11 

CEOARVILLE 

97 

7.28 

7 

12-17 

3.  8 

16 

6.23 

19 

5-  6 

2* 

9.  6 

2* 

11 

10-17 

26 

10-17 

26 

11.13 

22 

11-1* 

1* 

I* 

251 

209 

191 

16* 

163 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

93 

7-25 

-  5 

3.  8 

*-2* 

7 

5.  7 

20 

5-  7 

20 

9.21 

27 

6.27 

32 

7-  9 

31 

9-  1 

28 

10.18 

2* 

11.13 

11 

11-13 

11 

203 

190 

164 

103 

8 

DOYLE  9  SSE 

99 

7.28 

10 

11.20. 

1.  8 

I* 

5-  6 

20 

5-  6 

20 

9-  7 

25 

9-21 

31 

9.  2 

27 

9.  2 

27 

U-U 

23 

ll-13i  20 

11-15 

19 

252 

191 

189 

118 

104 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

101 

7.25 

8 

12.13 

1-  8 

15 

3-25 

19 

9-  8 

23 

9.  8 

23 

9-  8 

23 

9-  2 

26 

9-  2 

26 

10.18 

21 

11-  3 

20 

ll-l* 

13 

291 

223 

163 

117 

117 

FORT  B I  DWELL 

99 

7-27 

* 

12.17. 

*-23 

10 

5-  6 

20 

9-  6 

20 

9.  7 

26 

9-22 

32 

8-29 

31 

10-17 

23 

10-17 

23 

11-1* 

11 

ll-l* 

1 1 

205 

192 

164 

163 

99 

MEYERS  *  SW 

90 

7.2* 

-  2 

11.18 

9-  8 

16 

5-  8 

16 

5-  9 

2* 

6.19 

27 

32 

7-  5 

31 

9-  1 

28 

11-  3 

2* 

11-13 

10 

11-13 

10 

189 

189 

178 

7* 

15 

MONO  LAKE 

93 

7.2* 

5 

3.  8 

*.2* 

13 

5-  3 

19 

9-  * 

2* 

9.  9 

27 

6-10 

31 

9-  2 

30 

11-  7 

28 

U-U 

2* 

11-13 

1* 

11-13 

14 

201 

194 

189 

182 

8* 

SQUAW  VALLEY 

91 

7.12 

.  * 

9.  7 

1* 

5.  8 

18 

9-  9 

22 

6-19 

28 

6-30 

32 

7.  5 

31 

9.  2 

29 

10.18 

2* 

11.13 

9 

U-ll 

9 

190 

189 

162 

79 

9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

100 

7-27 

6 

'lljl* 

1.25 

12 

9-  6 

17 

5-  6 

17 

9.  6 

17 

5-21 

31 

9.  2 

27 

9-  2 

27 

10-17 

2* 

11-13 

17 

u-19 

10 

235 

191 

164 

U9 

104 

TAHOE  CITY 

85 

8.2* 

7 

3-  8 

*.2* 

11 

*-29 

18 

5-  7 

22 

9.  9 

27 

6-19 

31 

9.  1 

28 

9-  I 

28 

U-U 

2* 

U-13 

15 

11-13 

1 3 

203 

202 

188 

119 

74 

TERMO 

96 

7-27 

.  7 

U-18. 

9.  6 

19 

9-  6 

15 

5-22 

2* 

9.29 

26 

6-19 

32 

7-  * 

32 

9-  2 

23 

9-  2 

23 

10-17 

12 

10-17 

12 

164 

164 

103 

100 

15 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

92 

7.25 

-  2 

11-19. 

*.2* 

8 

9.  2 

18 

9-  7 

21 

9-21 

27 

6-30 

31 

7.  5 

30 

9-  2 

26 

10-18 

2* 

11.13 

12 

U-ll 

12 

203 

199 

164 

104 

5 

WOODFOROS 

91 

8. 10* 

5 

11.18 

1.29 

15 

6.2* 

17 

9-  6 

2* 

9-  7 

26 

5-  8 

31 

9-21 

32 

11-10 

27 

U-ll 

22 

11-13 

19 

ll-l* 

19 

234 

203 

189 

187 

136 

•    «  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVI  LA  BEACH 

103 

10-19 

33 

11-20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

BEN  LOMOND 

9« 

9-2* 

28 

11-20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-U 

31 

11-16 

32 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

BERKELEY 

91 

9.19 

36 

3.  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

BURLINGAME 

99 

9.19* 

31 

2-29. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-29 

31 

11.20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

CARMEL  VALLEY 

98 

10.20* 

11.19 

NONE 

NONE 

NONE 

2-2* 

28 

*-29 

32 

11.1* 

32 

11-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

203 

CROCKETT 

100 

7-12 

11 

1.11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

190 

GILROY 

105 

9.25 

2* 

1.1* 

NONE 

NONE 

1-1* 

2* 

1.  3 

28 

9-  9 

31 

11-15 

32 

11-17 

28 

NONE 

NONE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

86 

10.20 

31 

1.  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

204 

HOLLISTER 

103 

9-2* 

2* 

1.12. 

NONE 

NONE 

1-12 

24 

3.  8 

27 

4-2* 

31 

11-14 

31 

11-15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

KING  CITY 

10* 

9.2* 

25 

1.19 

NONE 

NONE 

1-19 

23 

3.  8 

26 

9-  * 

32 

6-  1 

31 

11-18 

26 

12-13 

2* 

NONE 

NONE 

333 

255 

89 

LIVERMORE  2  SSW 

105 

7.12. 

22 

1.19 

NONE 

NONE 

l-ll 

22 

3.29 

28 

♦-29 

32 

n-14 

31 

11-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

203 

LOS  GATOS 

100 

6.2* 

29 

11.20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

31 

11-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

257 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

102 

9.2*« 

10 

11.20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-17 

31 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

MONTEREY 

99 

9.2* 

35 

12-13. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

99 

10-21 

12 

11-22. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

32 

11-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

10* 

7-29 

28 

12-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9-  6 

32 

11-13 

32 

12-31 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

191 

MOUNT  HAMILTON 

89 

9.2** 

NONE 

NONE 

3-  7 

22 

9.  * 

27 

9.  7 

29 

1 1-10 

3 1 

U-ll 

25 

2* 

NONE 

NONE 

NACIMIENTO  DAM 

108 

6.29 

19 

12-1* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

27 

*.2* 

32 

U-15 

32 

11-19 

28 

12-14 

19 

12-1* 

19 

NONE 

296 

205 

NEWARK 

96 

9.29* 

29 

3.  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  7 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

89 

9.22 

36 

l-ll 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

99 

9-29 

28 

11.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

*-29 

31 

U-14 

32 

11-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

203 

PASO  ROBLES 

107 

7.12 

20 

12-1*. 

NONE 

1-19 

20 

3.  8 

21 

*-2* 

28 

5-  7 

32 

11-14 

28 

11-14 

28 

11-16 

23 

11-20 

20 

NONE 

310 

293 

204 

191 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

107 

6-2** 

21 

1-19. 

NONE 

NONE 

3.  9 

23 

3.22 

28 

9-  7 

31 

11-14 

28 

11-14 

28 

11-19 

24 

NONE 

NONE 

259 

237 

191 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

107 

6-25 

21 

11-19 

NONE 

NONE 

1-19 

2* 

3-  9 

27 

9-  7 

31 

U-U 

28 

11-14 

28 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

306 

290 

191 

PISMO  BEACH 

99 

10.19 

29 

3-  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  a 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

78 

10.21 

33 

11-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

10* 

7-11 

28 

U.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-25 

28 

4-24 

30 

11-14 

30 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

199 

239 

204 

PRIEST  VALLEY 

10* 

6.2* 

19 

1.13 

2-26 

16 

3-  9 

18 

9-  * 

22 

9.  * 

22 

6-10 

32 

9-  6 

30 

11-14 

29 

11-15 

24 

11-18 

19 

12-13 

16 

291:  294 

194 

88 

REDWOOD  CITY 

99 

9-2* 

90 

11.20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-29 

32 

11-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

237 

See  leierence  notes  iollowing 
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Station  Index. 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNU 
 19tt 


Last  spring  minimum  of 


16°  or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


23°  or 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


16"  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 

5  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MS  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDINQ 
SAN  CRESORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


05 


ANTIOCH  FIBREBOArO  ML 
ANTIOCH  PUMPINS  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

bakersfield  wb  airport 

balch  power  house 
blackwells  corner 
buttonwillow 
calaveras  bis  trees 
camp  pardee 

catheys  vy  bull  run  rh 
cherry  valley  dam 
coalinga 

corcoran  irrig  dist 
denair  3  nne 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  SSw 
FRESNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORD 
HETCh  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  i 
KETTLEMAN  CITY  I  SSW 

KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FESRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LOO  I 

LOS  BANDS 
MADERA 

MANOEVILLE  ISLAND 
MARICOPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 
PANOCHE  CREEK 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVR5  EDISON  PM  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


9-2} 
6«2>> 


6-  2« 

9.22 
9.2<> 
9>24 
10-19 
9-2t< 

9-2}< 
9-2* 
9-2«< 
10-20 
9-2<i 

7-  12 
10-21 


8-21 
7-12 

6-  26 

7-  13 
6-2S 

6.2S 

T-25» 

6-26« 

g-t2 

6-26 

6-26 
a-2»« 
6-29 
6-26 


7-2! 

7-2*- 

6.2S 

6-2; 

6-  26 

»-26 

7-  11 
7-26 

6-  25 
7.25 

7-  25. 
7.25. 
6.25' 
T.25* 
6.26 

7.13. 
6.26 
6.25 
6.25 
6.25 

7.11. 

7.12. 

6.25 

6.23 

6.25 

6.26> 

6-25 

6.25 

6.26- 

6-26 

6-  26 

7-  13 

6-  26 

8-  25 

7-  25 

7-13' 

7-  26. 

8-  6. 
6-23 

6-  25 

7-  11. 
6-2* 
6-25 

6-  25. 

7-  26 

7-26 

7-11 

6-26. 

6-26 

6.25 


1.13 
11.21 
I'll 
1.  5 
1-15 

11.13 
1.13 

12.31 
2.27 

12.13. 

3.  3. 

1.12 
12.13. 
12.13. 

3.  7 

11-20 
11.19. 


11.19. 
1.  5 

12.13 

11.15 
12-13 
11-20. 
11.17 
1-  » 

U.19< 
11.1* 
12.1* 
2.1*. 


3.25 
1.  5 
I.  6 
1.13 
3.  3. 

11.15 
12.29 
3.25 
2.1* 
11.1* 

11.1* 
1.12 
1-  5 
U15. 
1-  9. 

1-  1 

2-  1* 

1-  13 
12.19 

1.13 

11.20 
12-13. 

2-  1*. 
12-13. 
12-1* 

2.29. 
11.20. 
12-13 

1-  5 

3-  7. 

1-13 


1-  5 
1-  9 
11-1* 
1-13 

11-  20. 

12-  13. 
12.30. 

1.  » 
3.  8 
11.19. 

U-19. 

12-13. 
1.13 
1-11 

11-18 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
3-  7 
NONE 

NONE 
3.25 

NONE 
NONE 


3-25 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

*.2* 

3-  8 
*-2* 

NONE 
NONE 

9-  * 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
3-29 
NONE 

NONE 
NONE 
*-2* 

NONE 
NONE 

NONE 
2-27 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
*-2* 
NONE 

NONE 
*-2* 

NONE 
NONE 


*-2* 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

5. 
3-29 
9-  7 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
1-19 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1- 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
3-26 
NONE 

NONE 
1 

*-29 

NONE 
NONE 

NONE 
3 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
1-2* 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
1-19 
1 


I-  3 

NONE 
2.27 


1-  9 
1- 

NONE 
NONE 


2-1* 
*.2* 

5-  8 

1-  23 

NONE 

2-  17 
NONE 

NONE 

3-  8  23 
1-13 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-19 
3-25 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
5- 

3-25 


1- 
3- 

5-  3 
1-13 

NONE 

l-U 
3.25 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
3.26 


NONE 
3-25 
1-15 

1. 
5. 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 


3-  8 

NONE 


NONE 
2. 

1-  19 
3.29 

NONE 

NONE 
3.29 

2-  1* 
5. 
1.  9 

3.25 
5.  7 
3.  8 
2-1* 
2.29 


3.  a 
2.26 
2.1* 
3.  * 


5.  3 
6.10 
3.  8 
5.  3 

6.10 
1.23 

NONE 


3.  8 
1.13 


3. 

3-  8 
2-1* 
2-16 
l- 

3.  7 
1-15 
2.17 
9. 

3.  8 

3.  3 
3.  8 
l-t* 

9. 

4-  2* 

1-12 
*. 

5-  8 
2.26 
1-13 


28 
*.2«  28 

I-  51  27 
26 
28 


*.2* 

1-12 
1-12 
1-13 

3 


NONE 
*-2* 
*-  1 
3-  8 
9-23 

NONE 
NONE 
NONE 
9-19 
NONE 

3-  3 

NONE 
1-12 
3-29 

NONE 


♦-2*  31 
3-  8  32 


6-10 
3-  7 

9-  3 
6-10 
3.29 
3-29 

5-  2 

6-  10 
*.2» 
3-26 
3-25 
*-2* 

6-10 

5-  28 

6-  11 
3-25 


6-10 
9.  2 

NONE 
*.29 
3.10 

1-15 
9- 


*-2* 

3-  e 


3-29 
3. 
3-25 


3-  9 
3-  8 
3-  9 


3-  8 
9-  6 
6.10 
*.2* 
2.27 


NONE 
11.1* 
11.1* 
11.16 
11.19 

NONE 
NONE 
NONE 
U-1* 
11-16 

11-16 
NONE 
11-17 
11.16 

NONE 

11-1* 
11-19 


11.16 
11. 1* 
11.1* 
11.19 

11.1* 
11.1* 
11.19 
9.  2 
12-29 

11.1* 
11.  2 
11-19 
11.18 
11. I* 

10-  29 

11-  1* 
11-19 
11.15 
11.1* 

9.  2 
10.27 
9.  1 

11-1* 
11-11 

9-  1 
11.15 

NONE 
11.1* 
11.17 

12.1* 
11 
11.1* 
11-15 
11-1* 

11-1* 
11-1* 
11-1* 
11-16 
U-H 

11-19 
11-15 
ll-l* 
11.13 
U-l* 

11. I* 

11.1* 
10.31 

lute 

11-16 

11-1* 

10-  26 

11-  16 
11-16 

11-1* 
11-  3 
11-18 
U-l* 
11-1* 

11-17 
11-16 
11-1* 
11-1* 
11.  3 


NONE 
11. 1*  28 

NONE 

NONE 
11-15  27 


NONEI 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
11-19 

NONE' 

11-1* 

NONE 


11.19 
11-15 

11-  1* 

12-  13 

NONE 
11-18 
11-18 
11-11 

NONE 

U-l* 
11-13 
11-16 
11-19 
11.16 

11.1* 
11.15 
11.19 

NONE 
NONE 

11.  2 
11-1* 
11.  2 
11-16 
11-13 

10-  30 

11-  15 
NONE 

11-  15 

12-  1* 

12»1* 
11-16 
11-16 
11-19 
11-19 

11-16 
11-16 
NONE 
11-19 
11-19 

11-18 
11-16 
11-16 
U-l* 
11-19 

11-19 

11-19 

11-  12 
U-l* 

12-  1* 
11-1* 
11-13 
11-18 
11-16 


11.15  28 
11-1*  25 

NONE; 
11-15  28 
11. I*  27 


11.19 
11-19 

NONE 
NONE 
11.13 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11.16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11.20 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
11.18 


NONE 
12.13 
11.20 
11.1* 

NONE 

NONE 

11-  13 

12-  1* 
NONE 

11-20 

ll-l* 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

u-u 
11-1* 
11-11 

11-19 
11-1* 

11-  2 

NONE 
NONE 

12-  16 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-20 

NONE 
NONE 
NONE 
11-19 


23 


NONE 

NONE 
12-13  22 
11-1*  23 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
11-12 
11-1* 


NONE 
11-18 
11-1* 

NONE 
NONEI 


11-20|  23 
11-15<  18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
11-1*{  18 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
ll-l* 
NONE 

NONE 
ll-l* 

NONE 
NONE 
NONE 

ll-l* 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-13 
11.19 
11.13 

NONE 
II. 1* 

11.10 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONEI 
NONE' 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
11.18 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
11. I* 
NONE 

NONE 
NONE 
ll-l* 

NONE 
NONE 

NONE 
11-19 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONEl 
NONEi 
NONEi 
ll-l*  18 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
11.1* 
NONE 

NONE 
11. 1* 

NONE 
NONE 
NONE 

11-17 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  l* 

12-  29 
11-1* 

NONE 
NONE 

11-13 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
ll-l* 
NONE 

NONE 
NONE 
It.l* 

NONE 
NONE 

NONE 
11.18 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


20*  19* 
3*6 


20* 
227 
293 
tT6 


310 
236 


20* 
292 


206 
233 
195 
276 

291 
23* 
291 


199 
1*9 
239 
138 
196 

137 
20* 
29* 
239 
20* 

8* 

192 
82 
23* 
187 

83 
197 

203 
292 

S3* 
196 
23* 
29* 
2*6 

291 
23* 
251 
206 
292 

2» 
291 
23* 
190 
222 


290 
I** 
188 

253 
l92 
198 
206 
2«3 

20* 
179 
260 
199 
203 

26* 

25* 
296 
290 
IT9 


See  reference  notes  following 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

o 
Ji 

o 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

Dale 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

•    •  # 

SOUTH  COAST 

ORAINASE  06 

ALPINE 

100 

10-  6« 

31 

12 

.30. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3<  3 

31 

11-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

AVALON  PLEASURE  PIER 

90 

9.24 

40 

.11 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

7-14 

22 

.10. 

NONE 

NONE 

2-16 

24 

3.26 

28 

4-  7 

32 

11.14 

32 

11-19 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

238 

221 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

102 

7. IS. 

22 

li 

.15 

NONE 

NONE 

3-  8 

24 

3.27 

28 

5-  7 

32 

11.14 

26 

11-14 

26 

11-19 

22 

NONE 

NONE 

292 

232 

191 

BIS  BEAR  LAKE 

7«23* 

.15 

J ; 

.19 

5-  8 

18 

5-28 

24 

6.30 

28 

6-30 

28 

9-  2 

9-  2 

19 

19 

11-19 

16 

224 

117 

I 

BONITA 

9S 

10-20 

28 

12 

-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

32 

11-16 

31 

12-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

904 

BURBANK  WB  AIRPORT 

100 

10-  6* 

34 

12 

.29. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

95 

10.20 

41 

i: 

•  15. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CACHUMA  0AM 

10» 

8.  8 

29 

-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-26 

32 

11-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2)4 

CAMPO 

102 

-15. 

NONE 

2-28 

19 

4.  7 

^* 

4.26 

28 

5^29 

32 

11-  8 

11-14 

24 

ll-l* 

NONE 

NONE 

221 

202 

169 

CANOSA  PARK  PIERCE  COL 

105 

8-  e« 

27 

11 

•  16. 

NONE 

NONE 

NONE 

2.14 

28 

3^25 

31 

11.16 

27 

11.16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

276 

236 

CHULA  VISTA 

95 

10.21. 

34 

11 

-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

100 

10.  5. 

32 

i: 

•  IS. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CORONA 

102 

8.  8 

29 

•  16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

30 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

CULVER  CITY 

10.2 1 

•  19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUYAmA 

105 

6.26 

19 

11 

•  19 

NONE 

2-17 

20 

9-  9 

24 

5.  3 

28 

5.  5 

32 

ll-U 

32 

11.15 

25 

11-16 

22 

11-19 

19 

NONE 

276 

292 

196 

190 

CUYAmACA 

9* 

8.24. 

10 

1] 

.19 

3.26 

12 

3-26 

12 

4-  3 

23 

5.  5 

26 

6-11 

30 

n-  3 

32 

11.  5 

28 

ll-l* 

22 

11-16 

20 

11-18 

13 

237 

299 

229 

184 

149 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

106 

7.13 

28 

.27. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

28 

3.25 

32 

11-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

lOfc 

10.  7 

SO 

li 

.14. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.11 

32 

U-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

ELSINORE 

109 

7.12 

•  16. 

NONE 

NONE 

1-16 

22 

3-  9 

" 

4.24 

11-1* 

^' 

11.14 

NONE 

NONE 

NONE 

90 

204 

ESCONDIOO 

96 

10.  4 

28 

12 

.14. 

NONE 

NONE 

NONE 

l-lt 

28 

3.  9 

31 

11-15 

91 

12.14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

S3* 

291 

FONTANA  KAISER 

105 

10.  5. 

30 

11 

.15. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-14 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OILLESPIE  FIELD 

103 

10.  6 

22 

12 

.14 

NONE 

NONE 

1-  9 

24 

2-15 

28 

3.  9 

31 

11-15 

28 

11.15 

28 

12^14 

22 

NONE 

NONE 

340 

J7* 

291 

henshaw  dam 

103 

7.14 

17 

•  16. 

NONE 

2.16 

20 

3-24 

24 

3-26 

27 

4.26 

31 

11-  7 

31 

11-14 

23 

11-14 

29 

12-t6 

2C 

NONE 

904 

299 

293 

199 

ioyllwild  RANSER  sta 

7.12 

i; 

•  29 

3-29 

13 

3^25 

1 3 

5-  8 

23 

6-10 

27 

10-24 

29 

10-30 

11-14 

'* 

ll-l* 

ll-l* 

l^ 

234 

294 

19C 

143 

196 

JULIAN  MYNOLA 

98 

S.24« 

21 

12 

•  4. 

NONE 

NONE 

3-  9 

24 

4-  7 

27 

5.  8 

29 

11-14 

24 

11-14 

24 

11-14 

24 

NONE 

NONE 

290 

221 

190 

LAOUNA  SEACH 

95 

10-20 

91 

•  15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.15 

31 

11-20 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

LA  MESA 

96 

10.20 

36 

li 

•  90 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOMPOC 

99 

10.19 

30 

11 

'W 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  9 

30 

11-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2»1 

LONS  BEACH 

96 

10.20. 

' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONS  BEACH  MB  AP 

97 

4.14 

33 

•  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT 

94 

10.20 

38 

11 

•  19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

96 

10.20 

39 

11 

•19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILL  CREEK  NO  2 

101 

8.  9. 

29 

11 

.18. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

5.  7 

32 

11-14 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

191 

MT  BALDY  NOTCH 

7. 1 3 

5-  7 

12 

5a  7 

12 

9-27 

23 

6-l0 

26 

6.10 

26 

10-30 

11.  9 

28 

IWIO 

U^IO 

20 

ll-l* 

191 

187 

167 

m 

142 

MOUNT  MILSON  FC  338  B 

92 

7.12 

17 

12 

-29. 

NONE 

3^25 

19 

5-  7 

23 

5-  8 

26 

6-10 

30 

11-10 

29 

11.13 

28 

IW14 

20 

ll^l* 

20 

NONE 

234 

191 

189 

199 

NEMPORT  BEACH  HARBOR 

89 

10.20 

97 

11 

•  20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANSIDE 

99 

10.20 

35 

-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

105 

8.  8. 

27 

11 

.20. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

28 

3.24 

32 

11-16 

27 

11.16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

2*9 

217 

OXNArD 

10.20 

•18 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

92 

6.25 

17 

11 

•  16 

NONE 

3.25 

20 

5-  7 

24 

6^10 

28 

6.10 

28 

11-11 

27 

11.11 

27 

11^14 

19 

lUl* 

19 

NONE 

23* 

191 

194 

194 

PASADENA 

100 

10.  6 

33 

•  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

perris 

106 

7.13. 

24 

li 

•14. 

NONE 

NONE 

NONE 

3^  9 

28 

3.14 

31 

11-14 

26 

11^14 

26 

H'li 

2* 

NONE 

NONE 

290 

245 

- 

30 

•  16. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

31 

• 

- 

• 

■ 

• 

- 

POMONA 

103 

10.  5 

28 

' 

•19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-  4 

11^19 

28 

NONE 

NONE 

n'ne 

290 

RAMONA  SPAULDIN6 

104 

10.  6. 

24 

•  22. 

NONE 

NONE 

2-22 

24 

3-  9 

26 

4.26 

31 

29 

12.16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

282 

209 

REOLANDS 

lOT 

8.  8 

30 

11 

•  19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.27 

32 

U-14 

92 

NONE 

NONE 

NONE 

none 

261 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

10* 

8.  8. 

30 

12 

•  16. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  9 

32 

11-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

KIVtNSIUL   tAr  91A 

106 

7.14 

30 

•  27. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  9 

32 

12-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

101 

6.26. 

30 

' 

-30. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.24 

3 1 

11-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

219 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

loe 

8.  8 

27 

-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

28 

3.  9 

30 

11-14 

30 

12.14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

290 

SANOBERG  WB 

96 

7.13 

21 

i: 

-31. 

NONE 

NONE 

3-24 

23 

5-  5 

27 

9.  7 

29 

U-10 

32 

11.13 

26 

1W14 

2* 

NONE 

NONE 

299 

192 

187 

SAN  DIEGO  MB  AIRPORT 

9T 

10.19 

38 

12 

-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

10* 

8.  7. 

31 

11 

-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

100 

10.19 

32 

" 

-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

32 

NONE 

SAN  JACINTO 

111 

8.23. 

20 

-13 

NONE 

1.13 

20 

2-14 

24 

3-  9 

27 

3.25 

31 

11-14 

24 

11.14 

2* 

11.14 

2* 

NONE 

NONE 

274 

290 

234 

SAN  PEDRO 

. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

100 

10.19 

33 

-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

95 

10.20. 

35 

11 

•  20. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

96 

9.23 

51 

li 

•  14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CATALINA  WBAP 

98 

8.  8 

39 

11 

.17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

99 

10.19 

25 

.  8 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

25 

5.  2 

31 

11-15 

29 

11.20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

197 

SANTA  MONICA  PIER 

3.17 

.24 

NONE 

NONE 

NONE 

santa  Paula 

i03 

9.23 

29 

li 

.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.24 

32 

11-19 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

236 

SUNLAND 

106 

8.  8. 

31 

12 

.17. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.22 

32 

11-16 

92 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

219 

TORRANCE 

95 

10.20 

94 

•IS 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

100 

10.19 

29 

11 

.15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.  8 

30 

11-14 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

TMITCHELL  DAM 

99 

10. 19 

2  7 

1 1 

•  20 

NONE 

NONE 

28 

3 1 

^' 

NONE 

258 

199 

9* 

10.20 

45 

12 

.29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

UPLAND  3  N 

105 

8.23. 

30 

.  8. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3.25 

32 

11-14 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

VANDENBERG  AFB 

98 

10.20 

90 

11 

•  20 

11-14 

30 

11.15 

28 

11^16 

2* 

NONE 

NONE 

VISTA  2  NNE 

95 

10.19 

30 

.10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  8 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

233 

202 

184 

MARNER  SPRINGS 

102 

7.12. 

18 

.15 

NONE 

2.27 

19 

3.26 

24 

4-26 

28 

im  7 

32 

11^  7 

31 

11.14 

20 

11^14 

20 

ll-l* 

20 

NONE 

261 

YORBA  LINDA 

99 

10.  6 

33 

U 

.16. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

*     «  « 

Southeast  desert 

BASINS  OT 

BAKER  •)  NNM 

lU 

7.30. 

23 

1 

.  9 

NONE 

NONE 

1.13 

24 

2^15 

27 

3^  8 

32 

11^19 

32 

12-  8 

28 

12^16 

24 

NONE 

NONE 

911 

398 

297 

296 

BARSTOM 

109 

7.12 

18 

11 

.19 

NONE 

1.13 

20 

3.  8 

24 

3-  9 

28 

4.  7 

30 

11-14 

28 

11.14 

28 

11^19 

IB 

11-19 

18 

NONE 

256 

250 

221 

BEAUMONT  I  E 

105 

7.12. 

23 

3 

.  8 

NONE 

NONE 

3.  8 

23 

3'  9 

27 

4.  6 

31 

11-14 

27 

11-14 

27 

NONE 

NONE 

NONE! 

230 

290 

222 

BISHOP  WB  AIRPORT 

105 

7.24 

0 

1 

-23 

3-24 

16 

3.25 

18 

3.27 

23 

5.  3 

25 

5.  7 

32 

10-25 

32 

11-  5 

28 

11^12 

2* 

lUl* 

18 

11-17 

16 

238 

234 

186 

171 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

83 

7.25 

0 

11 

-18. 

5-  6 

10 

6.11 

20 

6.11 

20 

6-11 

20 

6-11 

20 

9.  1 

27 

9-  I 

27 

11-  9 

22 

ll^io 

ii 

11-10 

11 

188 

192 

151 

82 

82 

BLYTHE 

114 

7.28. 

20 

1 

-10 

NONE 

1.10 

20 

1-16 

22 

2.27 

27 

3-  9 

30 

11-16 

32 

12^15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

292 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

117 

7.12 

26 

1 

-10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-14 

28 

2-27 

30 

12-14 

32 

NONE 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

291 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

113 

7.13 

25 

I 

.  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2^15 

28 

2-28 

32 

11-15 

28 

11.15 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  473  - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
 Ht4 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimiim  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

& 

0 

24°  or  below 

0 

32°  or  below 

1 

Date  1 

Temp! 

Date 

Temp,  j 

Date  j 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

 1 — I  

BRAWLEY  2  SW 

U6 

7«29* 

24 

1.  9 

NONE 

NONE 

I.  ^ 

24 

1-29 

\* 

30 

1 1-19 

32 

12*19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

255 

CANTIL 

111 

7«13 

16 

1.  9 

1-  S 

16 

2.17 

2C 

3.2! 

1* 

3-29 

30 

11-13 

31 

11-19 

20 

11-19 

20 

11*19 

20 

NONE 

276 

239 

232 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

loe 

7a24 

22 

1.13* 

NONE 

NONE 

2.19 

24 

2.19 

31 

11.14 

31 

11-19 

27 

12*15 

24 

NONE 

NONE 

304 

* 'r 

291 

DEATH  VALLEY 

123 

7»24 

27 

12.16 

NONE 

NONE 

NONE 

1.13 

28 

1.29 

32 

12.14 

31 

12.16 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

924 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

12.90. 

3-24 

12 

3.27 

20 

9.  4 

23 

9.  4 

23 

5-  8 

29 

10-31 

31 

11.  7 

27 

11-12 

22 

11*14 

19 

11*14 

19 

239 

232 

192 

187 

176 

EAGLE  MOUNTAIN 

119 

7»1J 

33 

1.14. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CENTRO  2  S3W 

119 

7»12* 

26 

1. 10 

NONE 

NONE 

NONE 

1-13 

27 

2-26 

30 

11-16 

30 

12.19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

FAIRMONT 

100 

8»  9 

23 

11.19. 

NONE 

NONE 

NONE 

1.12 

3-29 

11-14 

32 

11.19 

11*16 

23 

NONE 

NONE 

234 

GOLD  ROCK  RANCH 

116 

7"12 

2.  6 

19 

2.  6 

19 

2.  6 

19 

2.  6 

15 

2-  6 

19 

12-16 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

314 

HAIWEE 

109 

7-29 

17 

3.  6 

NONE 

3.  6 

17 

9.  6 

IT 

3.29 

27 

9.  9 

31 

11-14 

24 

11.14 

24 

11-14 

24 

NONE 

NONE 

253 

•  34 

193 

HAYF lELD  PUMPING  PLANT 

114 

7»13 

22 

12.30 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

3.  9 

26 

3.  9 

28 

11-16 

28 

11.16 

28 

12-30 

22 

NONE 

NONE 

907 

292 

292 

IMPERIAL 

116 

7-12 

80 

1.10. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*19 

32 

12-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

304 

IMPERIAL  PAA  AP 

118 

7-12 

26 

1.10 

NONE 

NONE 

NONE 

1.14 

27 

3.  9 

32 

11-16 

31 

12.19 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

292 

INDEPENDENCE 

104 

7*25 

19 

12.29. 

1.24 

16 

1.27 

18 

22 

3.29 

29 

9.  9 

30 

11.12 

27 

11-14 

23 

11*16 

19 

12*29 

19 

340 

794 

235 

lit 

7.13 

23 

1.  9 

NONE 

NONE 

1-  9 

23 

2.27 

27 

3-  9 

30 

11-16 

26 

11.16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

292 

110 

6*  9* 

17 

1.14. 

NONE 

1.14 

17 

3-14 

24 

3-29 

28 

31 

11-13 

11.13 

24 

11*13 

24 

12*14 

18 

NONE 

339 

244 

233 

221 

t  BnM  Uf^lllUTATIJ 

I  Kon  riuun  1  *  I  n 

116 

7«1J 

26 

1.11 

NONE 

NONE 

NONE 

l-ll 

28 

2.16 

32 

12-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

LAKE  ARROMHEAD 

90 

7«12 

17 

3.29. 

NONE 

3.29 

17 

3.26 

23 

9-  8 

32 

11-11 

29 

11-14 

20 

11*14 

20 

11.14 

20 

NONE 

233 

*' 

1  66 

LANCASTER 

107 

7»12 

12 

11.19 

NONE 

1.16 

20 

3-  1 

24 

9-14 

26 

4"  7 

31 

11-4 

32 

11.14 

11*19 

24 

11.19 

12 

11*19 

12 

iftfl 

259 

211 

102 

7-13« 

23 

12.29 

NONE 

NONE 

3-  8 

24 

4.24 

28 

9-  9 

32 

11-14 

27 

11.14 

27 

11*19 

24 

NONE 

NONE 

256 

204 

193 

106 

7»29 

7 

11.20. 

2.19 

16 

2.19 

16 

• 

* 

■ 

11-13 

28 

11.13 

28 

11*19 

23 

11.19 

7 

11*19 

278 

278 

" 

• 

• 

MECCA  3  SE 

114 

7*1 9 

29 

I.IO 

NONE 

NONE 

NONE 

2.19 

28 

2-28 

32 

12-14 

30 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

MITCHtLL  CAVERNS 

101 

7«12 

24 

11.16 

NONE 

NONE 

NONE 

9.  9 

28 

9-  7 

31 

11-14 

30 

11-15 

25 

11*16 

24 

NONE 

NONE 

1  e& 

191 

MOJAVE 

16 

11.19 

11-19 

20 

11.19 

20 

11*15 

20 

11.19 

20 

11-19 

16 

* 

107 

7-19 

10 

11-18 

NONE 

1-12 

20 

3-29 

24 

3.29 

24 

4-  9 

32 

11-19 

26 

11.19 

26 

U-lS 

10 

11.19 

10 

11-16 

10 

236 

224 

MOUNTAIN  PASS 

101 

7>24 

18 

11.17. 

NONE 

2-26 

19 

3-29 

21 

4.24 

29 

9-  7 

29 

11.11 

29 

11-14 

18 

11*14 

18 

11*14 

18 

NONE 

262 

234 

204 

188 

117 

7.12 

28 

2-19 

NONE 

NONE 

NONE 

2-19 

28 

2-28 

32 

12-15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

PALMDALE 

107 

7-12 

14 

11.19 

NONE 

1-16 

20 

2-26 

23 

3.  8 

26 

3-26 

32 

11-14 

26 

11-14 

28 

11*18 

21 

11.19 

14 

11-19 

14 

266 

233 

PALMDALE  PAA  AIRPORT 

108 

7.13. 

4 

11.19 

1.13 

19 

3-  8 

20 

3.14 

24 

3.29 

27 

4.  7 

30 

11-14 

25 

11.14 

29 

11*18 

9 

11-16 

9 

11-18 

9 

310 

249 

234 

221 

PALM  SPRINGS 

121 

7.12 

23 

11.17 

NONE 

NONE 

NONE 

1.17 

28 

3-  5 

30 

11.14 

31 

11.17 

23 

11*17 

23 

NONE 

NONE 

309 

294 

PARKER  RESERVOIR 

117 

7.30. 

33 

1.16. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RANDSBuRG 

109 

7.24. 

24 

3.19 

NONE 

NONE 

3-19 

24 

3.19 

24 

4-24 

32 

11.14 

28 

11.14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

244 

204 

SQUIRREL  INN  2 

88 

7.12 

19 

11-14 

NONE 

3.29 

19 

4-24 

24 

9.  7 

25 

5-27 

32 

11.10 

31 

11.11 

27 

11*14 

19 

11*14 

11 

11-14 

19 

234 

204 

166 

167 

TUVDyAI     PAA    A  tDDAOT 

118 

7.12 

24 

1-  9 

NONE 

NONE 

I.  9 

24 

1.29 

26 

3-  1 

31 

12-13 

32 

12.14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

267 

TRONA 

112 

7.29« 

20 

12.16. 

NONE 

1.13 

20 

1.16 

22 

4.24 

26 

4-24 

26 

11-14 

27 

11.14 

27 

11*19 

24 

12*16 

20 

NONE 

338 

306 

204 

204 

TWENTYNINE  PAtMS 

112 

7.12 

21 

1.  9 

NONE 

NONE 

2.19 

24 

2.28 

27 

3.22 

32 

11.14 

31 

12-14 

24 

12-14 

24 

NONE 

NONE 

303 

290 

237 

VALYERMO  RANGER  STA 

102 

7.12 

8 

U.IS 

9-29 

16 

3*26 

20 

9.  9 

23 

9.  9 

23 

6-11 

32 

11-  2 

32 

11.11 

29 

11-14 

19 

11*14 

19 

11-18 

8 

236 

233 

169 

186 

144 

VICTORVILLE  POMP  PLANT 

106 

8.  « 

8 

11.19 

NONE 

2.26 

20 

9.  8 

21 

3.29 

26 

4-  7 

31 

11.14 

29 

11.14 

25 

11*19 

21 

11.19 

8 

11*19 

8 

267 

252 

234 

221 

MHITE  MOUNTAIN  1 

71 

7.30 

.12 

11.14 

9.  9 

14 

6.10 

20 

6.11 

22 

6.28 

28 

6-30 

32 

7-  2 

32 

7.  5 

28 

9*  1 

24 

9*  2 

18 

10.30 

14 

174 

84 

82 

7 

2 

NMITE  MOUNTAIN  2 

9« 

7.29« 

.99 

3.10 

6.27 

9 

6.27 

9 

6-27 

9 

6.27 

9 

6-29 

31 

7.  2 

15 

7.  2 

19 

7*  2 

19 

7*  2 

19 

7*  2 

19 

9 

9 

5 

9 

3 

See  reference  notes  following    Station  Indez. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1964 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

DUTT0N5  LANDING 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.20 

1618 
53.6 
37.0 

3.36 

1766 
63 . 7 
37!l 

4.53 

2483 
58.5 
41.6 

5.34 

3071 
73.6 
44.1 

B  8.22 
4202 

8.43 

3950 
51.9 

9.73 

4001 
54.6 

9.37 
3853 
55!o 

7.56 
2907 
52!6 

4.88 
2120 
50^3 

2.33 
2286 

1 .06 

2059 

67.01 
34315 
~ 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B 

.70 

1736 
53.1 
41.0 

1.80 

1137 
60  .6 
41.2 

2.32 
1191 
43.8 

3.42 
1143 
47.2 

3.91 
1193 
50!  9 

4.15 
952 
55.7 

4.42 
978 
57.4 

4.79 
972 
57!5 

3.77 
910 
52.9 

2.45 
914 
52!l 

B  1.08 
1221 
44.4 

_ 
- 

- 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B 

.91 

3.67 

4.24 

4.85 

5.54 

5.07 

7.60 

7.50 

4.24 

B  1.93 

B  2.73 

B 

796 
63.4 

1298 
-■ 

1207 
44.3 

1173 
47!3 

812 
5l!l 

390 
57!7 

438 
- 

414 
- 

619 
- 

357 
- 

744 
- 

790 
44.4 

9038 
- 

LAKE  PILLSBURY  *  2 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

B  3.33 

5.03 

6.31 

7.51 

9.80 

9.98 

5.88 

4.20 

1.53 

B  .62 

- 

_ 

- 

58.9 
39.2 

72.3 
44.5 

78.4 
49.6 

82.0 
55.4 

89.5 
59.8 

88.8 
58.5 

82.0 
52.8 

73.0 
49.5 

54.7 
42.8 

50.8 
41.6 

- 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

- 

6.14 

7.10 

10.07 

9.89 

5.35 

3.25 

- 

- 

- 

1481 

1451 

1310 

1398 

1333 

1421 

1094 

1089 

807 

TULELAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

_ 
_ 

_ 
- 

_ 
- 

- 

7.44 
- 

6.81 
- 

9.51 

8.95 
- 

7.10 

4.15 
- 

_ 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

- 

- 

- 

- 

- 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

1.11 

4.73 

5.01 

6.81 

8.35 

9.  76 

13.22 

12.36 

8.59 

5.34 

B  2.57 

1.52 

79.47 

1810 
53.2 
39.4 

2384 
63.4 
40.9 

1872 
67.9 
43.2 

1717 
78.4 
48.7 

2025 
81.5 
51.5 

2138 
86.1 
57.3 

2322 
91.7 
61.2 

2098 
91.4 
61.3 

1993 
83.9 
55.6 

1237 
76.4 
54.3 

1981 
61.1 
44.5 

2354 
57.5 
44.8 

23941 
74.4 
50.2 

CHICO  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

.86 

2.62 

3.85 

6.17 

7.96 

B  8.41 

B11.58 

10.07 

6.97 

4.73 

B  1.18 

B  1.09 

55,49 

1469 

928 

1451 

1534 

1730 

1459 

1362 

1258 

1015 

653 

1203 

2386 

15459 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

$ 

~ 

1.20 
.09 
2479 
51.9 
39.7 

4.44 
2.48 

2603 

39. 1 

5.45 
1.55 

2872 

42)3 

7.47 
1.58 

2700 

46!l 

8.09 
-  .29 
2170 
82  2 
49.8 

9.27 
-  .86 

2503 

55.4 

11.49 
.44 

2775 
92  5 
57.9 

BIO. 79 
.88 
2809 

57.7 

10.22 
2.12 
3288 
82  5 
53!l 

5.27 
1.01 
2132 

5l!9 

1.92 
-  .63 
3054 
59.1 
44.4 

1.76 
.36 

4099 

44.3 

78,37 
8.55 

33494 
73 . 7 
48.5 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

.83 

2.85 

4.10 

6.07 

7.04 

8.42 

11 .64 

10.66 

7.58 

5.38 

1.37 

.61 

66.55 

1920 

1585 

2071 

1755 

1872 

1735 

1887 

1733 

1651 

1338 

1858 

2450 

21965 

LAKESHORE 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

B 

.87 

700 

2.84 
1 .40 

779 

3.36 
.35 
741 

5.91 
1 .08 

882 

B  6.32 
.17 

671 

B  6.76 
-  .81 
472 

9.43 
-  .44 
574 

9.59 
.56 
679 

6.87 
.53 
607 

B  4.61 
1.47 

472 

B  1.21 
-  .27 

529 

1173 

8279 

LAKE  SPAULOING  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

i 

- 

B  7.82 

8  8.78 

12.47 

11.57 

10.34 

B  7.45 

'- 

_ 

-_ 

- 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B 

1.21 

3.52 

3.95 

6.18 

7.49 

8.83 

11 .62 

10.68 

8.25 

4.83 

1.69 

.92 

69. 17 

685 
53.8 
37.8 

923 
39.4 

895 
42!5 

1017 
78 . 9 
47.7 

1024 
83 . 8 
5l!o 

970 
88,1 
57!* 

1084 
95 . 8 
60.7 

1033 
94  .  9 
6l!2 

1062 
86 . 6 
55!7 

671 
78 . 6 
54.4 

553 
59.5 
43.0 

865 
55 . 0 
43.6 

10882 
75 . 7 
49,5 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

DEP 

WIND 

1029 

B  2.83 
1372 

B  3.19 
1334 

3.88 
1006 

5.24 

730 

5.28 

588 

9.04 
425 

8.78 
475 

B  6.94 

622 

4.88 

409 

1.27 

720 

1242 

10153 

SHASTA  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

S 

B 

1.44 
.37 
1564 

3.89 
1 . 75 

1727 

3.53 
—  ^03 

1370 

6.13 
.28 
1406 

5.64 
-  1.18 

6  1283 

7.47 
-  2  .60 
1221 

10.44 
-  2.09 
1380 

10.74 

— 

1649 

7.38 
-  1.14 

1501 

5.67 
.48 
1420 

B  1.70 
-  1 .10 

1819 

B  1,75 
-     ,  05 

2310 

66,78 
-  6.49 
18640 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

DEP 

WIND 

S 

B 

1.49 
.79 
1230 

4.  91 
1.99 
2072 

4.06 
-  .15 
1154 

6.37 
.53 
1354 

6.32 
-  .29 

1007 

7.10 
-  1.75 
942 

10.03 
-  .73 

787 

11 .24 
.96 
1222 

8.69 
-  .48 

1602 

6.30 
.32 
1123 

B  2.09 
-  1.52 

1094 

1412 

15019 

WHISKEYTOWN  RES 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

.37 

406 

2  .63 
642 

2.85 
522 

5.19 
810 

5.98 
743 

6.79 
732 

11.03 
1107 

11.88 
1503 

8.02 
1154 

5.64 
1093 

B  1.48 
948 

B  1.36 
1520 

63,22 
11380 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN  03 

BOCA 

EVAP 

DEP 

WIND 

S 

_ 

_ 
- 

- 

- 

_ 
- 

- 

1805 

7.31 
.28 
1375 

10.30 
1 .53 
1073 

10.04 
-  ^43 
1167 

5.96 
-  2  ,58 
1125 

- 

B  791 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

6.01 

1930 

7.22 
1835 

7.31 
1075 

10.85 

1097 

9.96 

903 

6.92 

877 

4.38 

502 

- 

- 

- 

TAHOE  CITY 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

~ 

~ 

1580 

5.65 
617 

5.65 
565 

5.62 
512 

3.48 
658 

731 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B 

.83 

438 
56.8 
42.6 

,  - 

512 
66.5 
43.1 

3.76 

870 
73.1 
45.5 

5.58 

1086 
78.3 
49.3 

6.13 

B  958 
83.5 
53.0 

6.85 

898 
85.2 
55.6 

8.04 

950 
88.6 
57.7 

7.47 

932 
88.5 
57.5 

5.08 

639 
85.2 
54.5 

3.73 

529 
75,5 
53.0 

B  2.32 

652 
51.4 
44.8 

710 
59.1 
44.8 

9274 
75.2 
50,2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

1.46 

2.58 

4.24 

B  5.79 

B  7.40 

9.77 

B11.48 

10.58 

7.25 

B  6.05 

B  2.02 

6  1.54 

70.25 

NEWARK. 

EVAP 

DEP 

WIND 

B 

1.41 
.04 

1221 

2.68 
.71 
1206 

4.09 
.47 

2047 

5.94 
.92 

2006 

5.70 
-  .24 

2945 

7.30 
-  .61 

2696 

10.29 
2.00 
3803 

9.64 
2.25 

345  7 

8.24 
2.23 

3087 

5.13 
1.09 
2487 

2.48 
.38 
2752 

1.54 
.19 

3110 

65.44 
9.35 

30818 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Table  4  Continued 


Station 

Jan 

Feb 

Mar. 

May 

July 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annudl 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

DEP 

WIND 

S 

B  1.17 
-  .20 

3.83 
1.76 

5.46 
1.13 

7.17 
.67 

8.98 
-  .21 

9.37 
-  2.06 

11.72 
-  .50 

10.58 
.  18 

7.81 
-  .33 

5.21 
-  .10 

1.51 
-  .72 

1 .28 
.13 

74.09 
.51 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

DEP 

WIND 

S 

.65 
.05 

652 

1.56 
.36 

565 

2.63 
.26 

732 

4.68 
.49 

575 

6.34 
-  .85 

716 

7.92 
-  1.79 
716 

10.80 
-  1.10 

776 

9.59 
-  .78 
751 

6.07 
-  1.37 

600 

4.70 
.68 

601 

1.03 
-  .49 

668 

- 

.64 
.13 

826 

66.61 
-  4.77 

8178 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

$ 

1.33 
-  .06 
1397 
50  .7 
38.9 

2.93 
.84 
1577 
61.9 
39.7 

4.07 
.12 
1897 
65.4 
42.3 

6.17 
-  .15 
1655 
74.5 
48.2 

9.07 
-  1.47 

2073 
78.9 
52.0 

12.72 
-  1.38 
2422 
85  .4 
58.0 

15.36 
-  1.06 
1969 
92.0 
64.1 

13.90 
-  .36 
1734 
90.5 
63.9 

8.75 
-  1.47 
1329 
83.4 
56.5 

6.54 
.24 
1250 
77.9 
55.3 

2.04 
-  .91 
1315 
59.5 
43.5 

_ 

1.21 
.22 

64.8 
43.5 

84.09 
-  5.88 
20111 
72.9 
50.6 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

\ 

'- 

4.71 

5.94 

8.28 

7.66 

5.01 

3.09 

'- 

- 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

EVAP 
DEP 

2.1* 

2084 

4.33 

1799 

6.72 
2456 

9.45 
2519 

11.56 

2558 

14.88 
2455 

18.19 
2814 

15.79 
2718 

10.93 
2355 

8.54 
2201 

2.74 
2151 

1.08 

2095 

106.35 
28216 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

DEP 

WIND 

B  1 .04 

2.20 
325 

3.50 

567 

B  4.90 
516 

B  7.24 
824 

9.50 
B  898 

11.86 

870 

B11.08 
821 

B  7.36 
654 

B  5.15 

585 

B  1  .28 
547 

B 

.56 

721 

65.66 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

I 

1.27 
.20 

2028 

B  3.03 
1.20 
1442 

4.89 
1.22 
2319 

6.99 
1.10 
2040 

2235 

1798 

1677 

B  9.26 
-  .54 
1488 

7.12 
-  .25 
1483 

4.85 
.48 
1132 
75.0 
55,0 

B  1.64 
-  .27 
1398 
54.9 
44 ,9 

B 

1.30 
.30 
2033 
54.1 
45.1 

21073 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

1.17 

1835 
53.6 
33.6 

3.50 

2380 
62.9 
37.9 

5.14 

2960 
68.  7 
41.8 

7.24 

2  960 
78.4 
47.7 

7.86 

2590 
82.7 
51.2 

B  8.52 

1590 
89.0 
57.5 

9.79 

1500 
94.3 
60.4 

9.28 

1050 
90.6 
59.5 

6.95 

1120 
85.8 
56.2 

4.54 

1280 
77.6 
63.8 

1.82 

1830 
59.4 
43.3 

.92 

1596 
57.1 
43.3 

66.  73 

22790 
75.0 
48.8 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 
DEP 

$ 

.83 
-  .45 

2  988 

2.44 
.77 

1370 

3.87 
.59 

1807 

6.34 
1.02 

1308 

6.97 
-  .13 
2154 

BIO. 51 
-  1.55 
2298 

14.79 
.42 

2265 

12.94 
.63 
2288 

8.65 
.35 
2129 

5.38 
1.27 
2091 

1.52 
-  .77 

3287 

_ 

.90 
.24 

78. 14 
1.91 
26331 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

B  1.63 

53.0 
38.1 

4. 12 

60.6 
39.0 

6.34 

3105 
66.7 
42.1 

8.69 

2725 
77.7 
46.9 

- 

- 

17.09 

B  2156 
93.0 
60.1 

17.15 

2456 
90.8 
62.5 

11 .91 

2458 
81.8 
53.8 

B  2.93 

2  344 
75.3 
53.2 

- 

- 

- 

SALT  SPR1NG3  PWR  HOUSE 

EVAP 

DEP 

WIND 

$ 

B  1.50 
-  .55 

3.42 
1 .24 

B  3.16 
-  .40 

4.62 
-  .83 

5  . 15 
-  1.60 

B  6.65 
-  1.55 

9.32 
-  1.59 

9.54 
-  1.08 

8.02 
-  .36 

5.80 
.60 

1  .44 
-  1.53 

- 

- 
- 

SAN  LUIS  DAM 

DEP 

WIND 

MAX 

1.95 

4.07 

6.51 

10.09 

12.15 

15.38 

19.94 

18.38 

12.08 

7.91 

2.46 

U71 

112.53 

2278 
54.1 
38.7 

2745 
62.2 
38.9 

3655 
67.5 
42.3 

4884 
75.5 
46.3 

5609 
78.4 
48.5 

6252 
83.7 
54.6 

6431 
89.9 
57.8 

5492 
89.0 
58.6 

5301 
81.7 
53.4 

3294 
76.4 
53.8 

2488 
60.2 
43.4 

57.0 

61802 
73.1 
48.4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

DEP 
WIND 
MAX 
MIN 

.70 

2.52 

4.04 

5.88 

7.84 

8.98 

811.21 

9.65 

B  6.91 

4. 14 

.86 

63.  93 

414 
52  .1 
40.7 

505 
62.7 
40.3 

960 
70.8 
45.0 

1040 
79.5 
48.8 

1215 
84.5 
51.9 

1715 
89.2 
56.5 

1550 
94  .5 
56.1 

1280 
94.0 
60  .0 

86 . 9 
56.5 

360 
78.8 
66.2 

480 
58.5 
45.6 

790 
55.1 
45.9 

75.6 
50.2 

TRACY  PUMPING  PLANT 

DEP 
WIND 

1.95 

4.81 

6.46 

10.49 

11.97 

14.60 

18.54 

16.37 

10.96 

7.22 

2.00 

106.84 

2111 

2429 

3622 

5102 

6078 

6785 

6786 

6572 

4464 

2981 

2130 

2782 

51832 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

DEP 
WIND 
MAX 
MIN 

S 

B  3.13 
-  .53 
843 
51.3 
35.4 

4.18 
.66 
909 
59.8 
35.1 

B  4.34 
-  .68 
909 
65.9 
38.1 

B  5.01 
-  .63 

702 
73.0 
44.1 

6.37 
-  1.69 
872 
83.4 
45.0 

8.10 
-  1.76 
696 
89.1 
52.1 

10.00 
-  2.25 
641 

9.34 
-  1.85 
582 
94.7 
55.5 

7.95 
-  1.24 
665 
87.1 
49.5 

5.91 
-  .85 
440 
79.0 
61.1 

B  2.92 
-  2.11 
463 
54.3 
39.8 

1.83 

547 
53.3 
37.8 

69.28 
-  14.77 
8269 

CACHUMA  DAM 

OEP 

WIND 

MAX 

2.99 

4.35 

5.08 

5.78 

7.14 

8.56 

9.87 

8.98 

6.88 

5.83 

3.31 

B 

2.25 

71.03 

1992 
57.5 
39.2 

1902 
63.3 
39.6 

2092 
65  .6 
42.3 

1862 
72.4 
46.7 

1766 
76.2 
48.5 

1544 
83.7 
55.0 

1090 
88.6 
57.8 

1033 
85.8 
67.8 

1085 
80.5 
54.3 

1098 
76 . 1 
53.4 

1627 
60  .4 
42  .6 

1897 
57.9 
43.4 

18988 
72  .4 
48.4 

CHULA  VISTA 

EVAP 
DEP 
WIND 
MAX 

s 

3.43 
.73 
1522 
61.6 
39.2 

4.56 
1.22 
1707 
66.6 
38.6 

6.12 
1.16 

3210 
69.9 
43.0 

6.67 
.  78 
3121 
73.8 
49.4 

6.85 
.20 
3391 
74.5 
51.2 

6.40 
.82 
3142 
76.2 
56.1 

7.77 
.06 
3289 
82.7 
60.3 

7.23 
-     .  14 

2923 

6.24 
.  33 
2548 
79.4 
57.6 

5.32 
.48 
2363 
75.8 
57.4 

3.56 
.02 
1811 
65.0 
44.3 

- 

2.33 
.45 
1620 
60.9 
43.4 

55.48 
3.13 

30647 

RIVERSIDE  EXP  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

s 

B  3.51 
1 .02 

1074 

5.26 
2,42 
1231 

5.78 
1.34 
1221 

6.17 
.56 

1163 

7.26 
.45 

1103 

7.93 
.24 

1023 

10.71 
1 . 54 

945 

8.90 
.48 

898 

B  7.38 
.  73 
814 

5.94 
1.11 

699 

B  3.21 
- 

824 

B 

2.04 
.43 

699 

74.09 
9.28 
11695 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 
DEP 

MAX 
MIN 

3.82 

2451 
60.5 
41 .0 

5.44 

2240 
66.6 
40.1 

5.73 

2367 
69.4 
42.9 

6.62 

1985 
75.6 
47.6 

6.73 

1743 
78.1 
49.2 

8.70 

1581 
83.9 
54.3 

9.87 
1654 

8.85 
1624 

7.26 
1485 

6.28 

1456 
75.5 
52.8 

4.01 

1842 
64.6 
43.5 

2.50 

1846 
61.2 
46.7 

75.81 

22283 

SOUTHEAST  DESERT  BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

5.52 

1740 

9.45 

2794 
70.0 
43.6 

12.36 

2768 
77.0 
48.8 

15.69 

2766 
85.8 
56.5 

20.43 

8  2968 
92.4 
61.5 

23.43 

2867 
98.3 
67.5 

26.69 

2302 
104.2 
74.0 

23.27 

1902 
101.2 
74.7 

18.28 

20  96 
94.5 
65.7 

10.99 

721 
89.0 
52.8 

6.35 

1516 
69.1 
46.9 

4.56 

1113 
55.8 
44.4 

177.12 
25563 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
MOJAVE 

DEP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

2.72 

364 
65.0 
41.6 

4.55 

651 
73  .4 
43.2 

6.76 

821 
80 . 3 
50.8 

9.38 

1203 
89.5 
56.2 

12.36 

1661 
95 . 5 
60.4 

13.01 

1387 
101 .8 
66.7 

13.63 

720 
108.3 
74.1 

11.82 

691 
107.0 
74.3 

9.77 

714 
99.5 
66.2 

12.49 

3011 
84. 1 
62.5 

6.71 

493 
92 . 2 
64.5 

8.78 

2109 
78.3 
64.0 

B  3.34 

516 
71.3 
49.0 

2797 
60.7 
41,3 

B 

2  .27 

464 
54.3 
44.8 

95.31 

9685 
87.3 
67.7 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  476  - 


STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

.  .  

1  Drainage  1  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Month  I 
opened 

Month 
closed 

*CTON  ESCONDI  FC261BE 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

lie  IT 

2920 

68 

2  c 

0024 

07 

SAN  8ERDIN0 

15 

34  35 

117  25 

28*! 

; 

2 

0029 

02 

21 

41  12 

120  57 

4193 

6 

12  3 

0064 

04 

37  52 

122  02 

410 

i 

2 

0086 

01 

HUMBOLDT 

7 

40  11 

123  36 

435 

20 

22 

1  2  3 

OllS 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2367 

29 

2  C 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  46 

1735 

12 

12 

12  3 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

34  n 

lie  08 

1127 

43 

2 

0161 

02 

21 

41  29 

120  32 

4369 

47 

9C 

1  2  3  C 

AMBOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

34  34 

119  45 

635 

ANOIOL  A 

0204 

05 

9 

35  99 

119  29 

205 

6* 

2 

0212 

01 

17 

38  3* 

122  26 

1815 

13 

25 

12  3 

ANTlOCH  FiBREBOAkO  ML 

0227 

05 

CONTRA  COSTA 

27  38  01 

121  46 

26 

8* 

86 

1  Z  3 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

0232 

05 

CONTRA  COST* 

27 

37  99 

121  44 

60 

1  2  34 

0235 

06 

R I  VERS  IDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

2C 

2 

0239 

06 

VENTURA 

30 

34  52 

119  20 

4965 

C 

APPLE  VALLC 

024* 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34  31 

117  13 

2935 

9 

2 

0320 

04 

SN  LUIS  OBRO 

35  07 

120  34 

105 

9 

2 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

600 

C 

ARROYO  SECO  RS  FC  509C 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

*8 

2 

0343 

05 

9 

36  29 

IIS  50 

170e 

*0 

40 

1  2  3 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  rtO  1 

035* 

06 

26 

33  59 

117  53 

340 

2 

0372 

01 

17 

38  25 

122  15 

1735 

C 

0  374 

05 

36  28 

lie  40 

6480 

s 

0379 

05 

27 

37  05 

119  29 

2010 

*9 

12  3 

AUBURN 

0383 

02 

1 

38  94 

121  04 

94 

12  3 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

lie  19 

94 

12  3 

0403 

04 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

32 

i 

1  3 

0410 

r)6 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

99 

2 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36  38 

119  01 

3030 

BADGER  PASS 

0425 

05 

I4I  37  40 

119  40 

7300 

S 

0436 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35  16 

116  04 

940 

c 

0437 

SAN  BEROINO 

6 

35  23 

116  07 

1045 

11 

11 

12  3 

BAKERSFIELr)  KB  AIRPORT 

0442 

05 

10 

35  25 

119  03 

495 

98 

76 

1  2  3  C 

BALCM  POWER  HOUSE 

0449 

05 

11 

36  59 

119  05 

1720 

2 

39 

1  2  3  C 

BALL  MOUNT A 1 N  LOOKOUT 

0468 

02 

23 

39  56 

122  47 

6500 

5 

BARNESON  PARK 

0509 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  91 

975 

23 

2 

BARRETT  DAM 

0914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

49 

50 

12  3 

0519 

07 

SAN  BEROINO 

19;  34  54 

117  01 

21*2 

42 

92 

12  3 

BARTON  FLAT 

0534 

05 

FRESNO 

118  53 

3760 

BATES  RTOGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  95 

119  55 

9165 

S 

0584 

02 

8 

39  07 

121  26 

113 

5 

SEAkTRAP  MEADOW 

0596 

05 

119  52 

6800 

BEAUMONT 

0606 

06 

116  56 

2613 

71 

2  C 

0607 

06 

116  58 

30*5 

6 

94 

9 

1  2  34 

BEAUMONT    1  E 

0609 

07 

R 1  VERS  I DE 

116  56 

2605 

29 

25' 

12  3 

BEEHI VE  MEADOW 

0617 

05 

TUOLUMNE 

119  47 

6500 

S 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

118  27 

940 

37! 

2  C 

BEN  LOMOND 

0674 

04 

SANTA  CRUZ 

122  06 

504 

28 

26 

12  3 

BENTON  INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

116  29 

9*«1 

2 

BERKELEY 

0693 

04 

37  52 

122  15 

299 

78 

1  2  3  C 

6EHRYESSA  LAKE 

0705 

02 

NAPA 

23 

36  33 

122  14 

480 

6 

1 

9 

12  3* 

BESWICK  7  s 

0715 

01 

12 

41  52 

122  14 

6140: 

S 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

4130 

BIG  BAR  RANGER  STAT  ION 

0738 

01 

35 

40  45 

123  15 

1272 

11 

1  2  3 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

26 

34  15 

116  56 

6745 

* 

12  3 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

28 

34  14 

116  58 

6815 

2  C 

BIG  BEND  RANGER  STA 

0747 

02 

6 

39  18 

120  31 

5739 

21 

2 

BIG  OALTON  DAM  FC? 23BE 

0758 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1579 

35 

2 

BIG  PINE  CHEEK 

07 

INYO 

19 

37  08 

118  29 

10060 

S 

BIG  PINFS  PARK   FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

6862 

3T 

2  C 

0790 

MONTEREY 

4 

36  15 

121  47 

236 

90 

2 

BIG  TujUNfiA  DAM  FC*6DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

116  11 

2317 

29 

2 

BIRMINGHAM  OEN  HOSP 

0B18 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  30 

722 

C 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0819 

07 

19 

37  15 

lie  35 

6154 

5 

2 

B 1  SHOP  PASS  SNO  COURSE 

0621 

05 

FRESNO 

11 

37  06 

116  34 

1 1040 

AUG 

S 

B I  SHOP  WP  A  I  RPORT 

0622 

07 

INYO 

19 

37  22 

116  22 

4108 

29 

52 

1  2  3  C 

B  I  SHOP  UN  1  ON  CARH 1 OE 

0824 

07 

INYO 

19 

37  22 

116  43 

9390 

112  3 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 

0950 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

10 

2 

SLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

S 

0875 

05 

10 

35  37 

119  52 

2 

2 

12  3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

02 

8 

39  IT 

120  42 

5280 

21 

29 

1  2  3  C 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

0900 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

123  46 

4808 

S 

BLUE  LAKE  RE0W00f>  CR 

0903 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  55 

123  49 

979 

6 

2 

0924 

07 

5 

33  37 

114  36 

266 

$9 

56 

12  3 

0925 

07 

5 

33  37 

114  43 

390 

C 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

5 

33  37 

114  43 

390 

23 

24 

12  3 

0931 

03 

36 

39  23 

120  06 

5932 

28 

75 

2* 

1  2  34 

0943 

03 

38 

38  13 

119  01 

6370 

1 

1 

SEP 

12  3 

BONITA 

0968 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

*8 

49 

1  2  3 

BOONVILLE  MNTnC  STA 

0973 

01 

MENDOC I  NO 

17 

39  01 

123  22 

342 

9 

2 

BORON 

0979 

07 

6 

35  00 

117  39 

2*55 

C 

60RREG0  OEsERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

745 

19 

2 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

07 

33  IT 

116  21 

625 

20 

20 

1  2  3 

BOULDER  C  UOCATELLl  R 

1005 

04 

SANTA  CRU2 

37  09 

122  12 

2175 

C 

BOULEVARD 

1009 

SAN  OIEGO 

32  40 

116  17 

3350 

38 

2 

BO'JOUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

34  35 

lie  22 

3055 

2* 

2 

BOWMAN  DAM 

loie 

02 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

5347 

34 

81 

1  2  3  C  ' 

1034 

04 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

16 

2 

BRANSCOMB  ;  NW 

1046 

01 

MENDOCINO 

7 

39  41 

123  40 

1*80 

4 

2 

BRAWLEY  2  5W 

1048 

07 

IMPER I AL 

32  57 

115  33k.  100 

55 

56 

1  2  3  G 

1060 

01 

12 

41  34 

122  08 

5759 

S 

1056 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

345 

23 

2 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33  53 

117  56 

275 

C 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

c 

BR IDGEPORT 

1072 

03 

38 

38  15 

119  14 

6470 

7 

15 

12  3 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

36 

38  17 

119  17 

6560 

C 

BRIDGEVILLE  *  NNW 

1080 

01 

MUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

10 

2 

BROCKWAY  SUMMI T 

1096 

03 

PLACER 

39  16 

120  04 

7200 

S 

BROOKS  farnham  Ranch 

1112 

02 

YOLO 

38  46 

122  09 

350 

37 

43 

1  2  3  C 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1 130 

02 

BUTTE 

6 

39  41 

121  20 

3560 

29 

2  C 

BRUSHY  SPR6S  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4680 

S 

BR V SON 

1 142 

01, 

24 

36  48 

121  05 

925 

C 

buckhorn 

1149 

02 

SHASTA 

40  52 

121  51 

3771 

2 

BUCKS  CREEK  PH 

1 159 

02 

PLUMAS 

39  54 

121  20 

1760 

9 

2 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

6 

39  54 

121  12 

5200 

C 

BUENA  VISTA 

1170 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

c 

BULLAROS  BAR  PWR  HOUSE 

YUBA 

8 

39  25 

121  09 

leoo 

2* 

2 

BUMBLEBEE  TRAILER  PARK 

TUOLUMNE 

37 

36  12 

120  00 

5760 

FEB 

NOV 

C 

BUR8ANK  FD  FC22613 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

13  34  11 

116  18 

680 

39 

2 

BURBANK  WB  A I RPORT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

116  22 

724 

33 

1  2  3  C 

BURL  I NGAME 

1206 

04 

4 

37  35 

122  21 

10 

19 

19 

9 

1  2  34 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

30 

30 

12  3 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

01 

40  48 

123  26 

2150 

9 

2 

BURTON  RANCH 

04 

CONTRA  COSTA 

37  92 

122  05 

960 

8 

2 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40  34 

121  16 

6060 

S 

8UTT0NWI LLOW 

1244 

05 

10 

35  24 

119  28 

268 

29 

49 

12  3 

CABAZON 

1250 

07 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1815 

49 

2 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

11 

12 

12  3 

CACMUMA  DAM 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

11 

13 

9 

1  2  34C 

CAJON  WEST  SUMM IT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  23 

117  34 

4780 

C 

CALAVERAS  BIG  TREES 

05 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

2* 

24 

1  2  3 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1260 

05 

CALAVERAS 

34 

39  12 

120  22 

33*3 

C 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1261 

11 

37  29 

121  49 

805 

9 

2 

CALEXICO  2  NE 

1268 

07 

IMPER I AL 

32  41 

115  26 

12 

43 

2 

CALIFORNIA  HOT  SRGS  RS 

1300 

03 

TULARE 

9 

35  53 

118  41 

2950 

c 

CALI STOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

364 

73 

2 

CALLAHAN  RANGER  STA 

S  I  SK I  YOU 

12 

41  la 

3136 

11 

21 

12  3 

CAMP  ANGELUS 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  09 

116  59 

5770 

C 

CAmPO 

1424 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

19 

77 

12  3 

CAMP  PARDEE 

>«. 

09 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

658 

37 

38 

29 

1  2  34C 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1M3 

02 

SIERRA 

39  3B 

120  34 

9969 

S 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1444 

04 

SN  LUIS  06P0 

; 

35  20 

120  41 

615 

22 

2 

CAMPTONVILLE  RS 

1*62 

02 

VUBA 

a 

39  2T 

121  03 

2775 

92 

2  C 

CAMBY  11  SW 

1475 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

5 

2 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

12 

2 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  34 

790 

19 

19 

1  2  3 

CANTIL 

07 

KERN 

6 

35  16 

117  56 

2010 

8 

9 

1  2  3 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

6 

40  10 

121  05 

4555 

38 

51 

1  2  3 

CARBON  CANYON  GILMAN 

151B 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

C 

Station 

Index  No. 

Division  No.  1 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years 
recorc 

Temp. 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

PLUMAS 

cahmel  valley 

MONTEREY 

CATHEYS  W  bull  RUN  RH 

MARIPOSA 

CAZAOERO 

SONOMA 

CECILVILLE  SAWYER 

SISKIYOU 

CEOARVILLE 

MODOC 

CENTERVILLE  PH 

BUTTE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

YUBA 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1660 

06 

LOS  ANGELES 

13 

11 

lie 

36 

957 

37 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118 

37 

12 

CHERRY  VALLEY  DAM 

0! 

TUOLUMNE 

37 

CHESTER 

PLUMAS 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

BUTTE 

CHIOUlTO  CREEK 

MADERA 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

VENTURA 

10 

CHULA  VISTA 

175E 

SAN  OIEGO 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

06 

117 

1201 

70 

73 

CLARKSBURG 

YOLO 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

GLENN 

CLEAR  CREEK 

SISKIYOU 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

LAKE 

CLOVERDALE  3  SSE 

CLOVERDALE  11  W 

SONOMA 

CLOVER  MEADOWS  6S 

MADERA 

coalinga 

FRESNO 

COALINGA  1  SE 

1867 

05 

27 

36 

06 

120 

21 

663 

COALINGA   14  WNW 

1869 

05 

FRESNO 

27 

14 

120 

34 

1640 

COBB  2  NW 

LAKE 

COFFEE  CREEK  RS 

0] 

TRINITY 

COHASSET   1  NNE 

BUTTE 

COLBYS  FC  53  0 

LOS  ANGELES 

COLD  SPRINGS  CAMP 

MONTEREY 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

SHASTA 

COLFAX 

PLACER 

COLGATE  POWER  HOUSE 

YUBA 

COLUSA  1  SSW 

194E 

02 

21 

39 

12 

122 

01 

60 

59 

85 

CONCORD  3  E 

1962 

04 

CONTRA  COSTA 

58 

59 

COOL 

EL  DORADO 

COPCO  NO  1  DAM 

SISKIYOU 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

KINGS 

36 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

TEHAMA 

CORONA 

RIVERSIDE 

CORRALITOS 

SANTA  CRUZ 

COTTONWOOD  CREEK 

INYO 

COVELO 

MENDOCINO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

I: 

LOS  ANGELES 

26 

05 

117 

52 

COYOTE  CANYON 

RIVERSIDE 

COYOTE  HELLS 

IMPERIAL 

CRABTREE  MEADOW 

TULARE 

CRAWFORD  RANCH 

SAN  DIEGO 

CRESCENT  CITY  1  N 

DEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

DEL  NORTE 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

OEL  NORTE 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

SAN  BERDINO 

111 
III 

452S 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

36 

02 

122 

13 

9 

10 

47 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

•CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

CUHMING5 

MENDOCINO 

CUYAMA 

SNTA  BARBARA 

CUVAmACA 

SAN  DIEGO 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

CUYAMA  RANGER  STATION 

SNTA  BARBARA 

DAGGETT  1  ENE 

SAN  BERDINO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SAN  BEROINO 

2269 

02 

21 

41 

06 

121 

31 

332C 

5 

DAVENPORT 

SANTA  CRUZ 

DAVIS  1  WSW 

0' 

TOtO 

DAVIS  CREEK 

MOOOC 

DAY 

MODOC 

2] 

DEATH  VALLEY 

INYO 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

RIVERSIDE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

INYO 

OEER  CHEEK  POWER  HOUSE 

NEVADA 

DELANO 

KERN 

oel  **onte 

2362 

Ot 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

*6 

DEL  Puerto  road  camp 

36 

STANISLAUS 

25 

1125 

OENAIR  3  NNE 

STANISLAUS 

OE  SA6LA 

BUTTE 

DESCANSO  RANGER  STA 

SAN  DIEGO 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

LOS  ANGELES 

DOBBINS  COLGATE 

YUBA 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

NEVADA 

DOS  RIOS 

MENDOCINO 

doublebunk  meadow 

TULARE 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

Of 

116 

39 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

34 

120 

50 

2895 

38 

DOYLE 

LASSEN 

40 

DOYLE  5  SSE 

LASSEN 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

LOS  ANGELES 

DUDLEYS 

MARIPOSA 

DUNN I G AN 

YOLO 

DUNN  SIDING 

SAN  BERDINO 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

SISKIYOU 

2'i 

DUSY  BENCH 

FRENSO 

OUTTONS  LANDING 

2560 

01 

n 

38 

12 

122 

IE 

20 

3 

9 

EAGLE  MOUNTAIN 

RIVERSIDE 

EAST  PARK  RESERVOIR 

COLUSA 

EAST  VIOETTE  MEADOW 

TULARE 

EL  CAPITAN  DAM 

SAN  DIEGO 

EL  CENTRO  2  SSW 

IMPERIAL 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

AMADOR 

ELIZABETH  LAKE  FC12eB 

LOS  ANGELES 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

ELLERY  LAKE 

MONO 

ELLIOTT 

2760 

16 

36 

14 

121 

11 

90 

38 

EL  MODENA 

ORANGE 

ELSINORE 

RIVERSIDE 

117 

ELSINORE  4  SSE 

RIVERSIDE 

ESCONOIDO 

SAN  DIEGO 

ESCONOIDO  NO  2 

SAN  DIEGO 

ESCONDIOO  PARK  HILL 

SAN  DIEGO 

E7IWAN0A 

SAN  BEROINO 

ETNA 

SISKIYOU 

•EUREKA  HB  CITY 

°l 

HUMBOLDT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

MAR  I POSA 

14 

37 

35 

120 

it 

46* 

14 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

21 

119 

04 

*39 

FAIRFIELD 

2933 

02 

SOLANO 

23 

15 

122 

03 

15 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

15 

122 

03 

19 

13 

14 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118 

26 

3060 

43 

55 

FALL BROOK 

2998 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

5*2 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

02 

SHASTA 

41 

01 

121 

28 

3340 

1 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

2963 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

13 

FERNOALE  8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

30 

12* 

20 

1445 

5 

FERNDALE  2  NW 

3030 

01 

HUMBOLDT 

T 

40 

36 

124 

17 

10 

2 

2 

FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

05 

AMADOR 

16 

38 

31 

120 

42 

2100 

19 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3190 

FULHORE  1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

2* 

118 

96 

439 

9 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

11 

36 

2j 

120 

09 

289 

16 

19 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

22 

120 

19 

4000 

3 

9 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

116 

58 

7344 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

09 

350 

9 

9 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

11 

117 

27 

1972 

10 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

117 

30 

1090 

*2 

45 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

39 

40 

23 

123 

20 

2340 

27 

29 

Opened 
or  closed 
-  during  yi. 

a  a 

1^: 
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STATION  INDEX 


Station 


FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FOOT  BIOWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  eRAGG  AVIATION 
FORT  DICK  1  MNE 
FORT  JONES  6  ESE 
FORT   JONES  RANGEP  STA 
FOBT  ROSS 
FHeeOOM  6  NNW 

FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  MtLLCREST  RV 
CARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  0AM  NO  2 
GIBSON  Hkff  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
G I LROY 
GILROT  6  NE 

GILROY  1*  ENE 
6LENDAUE   STAPEN  FCJ'SSG 
GlENOORA  west  FC  185 
6LEHNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  mEAOOW 
GRANITE  BASIN 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GfiOVELAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC36<. 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HAMILTON  AFB 
HANFORD 
HANSEN  0AM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRIS  GAGING  STATION 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY   ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PS 
HAT  CREEK   PH  NO  1 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATlnM 
HAYWARD  6  ESE 
HEALDSBURG 
HEALDSeURG  NO  2 
hemet 

HENSHAW  OAh 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOBERGS 

MOCKETT  MEADOWS 

HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYOEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  0I5T  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HUHKEY  CREtK  PARK 
HYAMPOM 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

lOYLLWILD  RANGER  STA 

IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENOENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VlY 
INDIO  U  5  DATE  GARDEN 
INVOKERN 

INYOKERN  ARMITAGf 
lONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAm 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEYVILLE 

KENTFIELD 
KERLIN6ER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
•KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  MOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELANO  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYflURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAfAYETTE  2  NNE 
•LAOUNA  eEACH 
LACUNA  BEACH  2 
LA  HONDA 


Index  No. 

Division  No.  \ 

County 

Drainage!  ] 

Latitude 

Longitude 

Years  c 
recorc 

Elevation 

.p. 

(i 

3134 

02 

PLACER 

1 

39  01 

25 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41  15 

3 

31*7 

MODOC 

16 

41  51 

77 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39  27 

72 

3164 

01 

MENDOCINO 

17 

39  24 

123 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41  52 

124 

6 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41  35 

26 

3192 

01 

S 1 Sr I  YOU 

12 

41  36 

122 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38  31 

123 

15 

116 

15 

90 

3232 

04 

SANTA  CRU2 

20 

37  03 

121 

49 

1495 

32*2 

02 

SHASTA 

23 

40  42 

122 

13 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36  46 

119 

87 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36  59 

119 

26 

3279 

06 

ORANGE 

26 

33  54 

117 

23 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33  54 

117 

3288 

06.  ORANGE 

26 

33  53 

117 

32 

3320 

01 

HUmBOLOT 

7 

40  06 

123 

17 

3338 

02'  EL  DORADO 

1 

36  50 

120 

IS 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17  41  52 

123 

58 

364 

25 

3369 

03 

MONO 

38 

37  45 

119 

08 

8970 

38 

3381 

02 

EL  DORADO 

1 

36  54 

120 

73 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

36  55 

120 

18 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

37  22 

121 

4 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38  59 

120 

3397 

05 

TULARE 

36  34 

lie 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31  119 

7 

02 

SAN  DIEGO 

33 

41  01 

122 

1 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

116 

58 

9 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  00 

121 

34 

19* 

7 

7 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  02 

121 

26 

1050 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121 

8 

3450 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

116 

59 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117 

82 

3463 

05 

KERN 

10 

35  43 

118 

14 

3465 

05 

KERN 

10 

35  44 

118 

34S9 

07 

IMPERIAL 

6 

32  53 

114 

52 

1 

3491 

02 

PLACER 

6 

39  10 

120 

52 

46 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36  33 

121 

18 

3529 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  09 

119 

6900 

3546 

05 

FRESNO 

U 

36  62 

118 

10000 

3551 

05 

TULARE 

U 

118 

59 

29 

3564 

01 

SISKIYOU 

12 

41  3e 

la? 

12 

5085 

3571 

02 

NEVADA 

6 

39  13 

121 

04 

2640 

56 

92 

3578 

01 

22 

38  26 

122 

210 

6B 

69 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122 

54 

2818 

3621 

02 

PLUMAS 

6 

40  08 

120 

56 

3560 

42 

3649 

05 

EL  DORADO 

16 

38  38 

120 

32 

3930 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120 

14 

2825 

3672  OS 

TUOLUMNE 

37 

37  49 

120 

06 

3145 

27 

01 

SONOMA 

22 

36  30;  123 

00 

u, 

25 

3703,  06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118 

16 

2450 

47 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie 

15 

3440 

3710 

07 

INYO 

19 

36  08 

117 

57 

3810 

41 

42 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

122 

27 

60 

24 

25 

3725 

021  PLUMAS 

8 

40  16 

121 

05 

4560 

3734 

01 

MARIN 

17 

38  04 

122 

31 

2 

31 

31 

3747 

05'  KINGS 

11 

36  20,  119  40 

242 

63 

66 

3751'  06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

lie 

24 

1100 

I 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123 

23 

1090 

46 

49 

3787 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  46 

120 

25 

320 

22 

3791 

02'  SHASTA 

23 

40  22 

122 

2710 

21 

02 

NEVADA 

6 

39  14 

1« 

580 

14 

3821!  '^2 

SHASTA 

21 

40  48  121 

30 

3348; 

3824  02 

SHASTA 

21 
6 

40  55 

121 

33 

3015 

36 

3655 

RIVERSIDE 

33  42 

115 

38 

1370 

31 

31 

3859'  01 

TRINITY 

35 

40  33 

123 

10 

23401 

41 

3863 

04 

ALAMEDA 

37  39 

121 

66 

935 

3876 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122 

52 

102 

71 

es 

3876 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122 

52 

102 

19 

389*:  06]  RIVERSIDE 

33 

33  45;  116 

57 

1630 

24 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116 

46|  2700 

22 

22 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20  35  25 

120 

56;  2160 

24 

3928 

Oit,  SAN  BENITO 

20 

36  18 

120 

42 

2765 

3935 

07 

SAN  HEPDINO 

15 

34  25  117 

19 

3195 

5 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  57,  119 

47 

3870 

54 

02 

NEVADA 

8 

39  02 

121 

06'  1480 

3 

3954 

05,  ALPINE 

16 

36  30 

119 

48  8650 

3987 

01.  SISKIYOU 

12 

42  00 

38  2900 

' 

22 

4010 

02!  LAKE 

23 

36  51 

III 

43i  2960 

25 

4012 

05 

TULARE 

9 

36  22 

118 

39 

6500 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

ue 

o: 

2650 

39 

4022 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121 

285 

91 

91 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121 

264 

4035 

04 

SAN  BENITO 

36  55 

121 

14 

2578 

4  074 

01 

HUMBOLDT 

r 

40  14 

124 

09 

375 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123 

40 

345 

6 

6 

4084 

01 

HUmBOLOT 

35 

41  02 

123 

39 

315 

7 

4097:  02 

LAKE 

23 

39  01  123 

00 

2510 

4100 

01'  MENDOCINO 

22:  39  01 

123 

950 

25 

4120 

05 

TULARE 

37 

36  11 

3: 

7100 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  06 

120 

23 

715 

414E 

05.  TUOLUMNE 

37 

38  06:  119 

45 

7800 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40  11 

122 

33 

770 

4 

41701  05 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120 

22,  3220 

5 

4176 

FRESNO 

27 

37  14 

119 

13 

7020 

49 

4181 

Q( 

RIVERSIDE 

33 

33  41 

116 

41 

4390 

4191 

01 

TRINITY 

35;  40  37 

123 

27 

1260 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17i  41  54 

123 

1260 

24 

33 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27;  36  25 

120 

40 

2550 

43 

47 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45  116 

43 

5397 

24 

33 

4223 

07 

IMPERIAL 

6'  32  51 

115 

34 

44 

46 

4224 

07 

IMPERIAL 

32  50 

115 

34 

t  tt 

3 

3 

4232 

01 

INYO 

1< 

36  46 

118 

12  3950 

57 

79 

4235 

INYO 

36  46 

116 

20;  9175 

4259 

RIVERSIDE 

6 

116 

15 

11 

86 

OT 

KERN 

6 

35  39 

117 

49 

2440 

14 

16 

4280 

07 

KERN 

35  41 

117 

2220 

24 

42B3'  05 

AMADOR 

1< 

38  20 

120 

56 

280 

5 

PLACER 

1 

39  06 

120 

51 

2930 

2 

01 

SAN  BERDINO 

34  08 

115 

09 

922 

30 

30 

4  374 

02'  MODOC 

21 

41  16 

120 

18 

5300;  22 

24 

4389 

05 

TULARE 

10 

35  58 

118 

32  4580 

10 

4405 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  09 

116 

19 

2780 

5 

4412 

06:  SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116 

4216 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116 

3? 

3650 

15 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  2<S 

119 

3C 

2075 

24 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37  IB 

119 

06 

9110 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

34  IC 

116 

4325 

18 

4480 

01 

SONOMA 

23 

38  4C 

122 

4C 

1  1800 

25 

4488 

02 

LAKE 

23 

38  55 

122 

5C 

1385 

33 

4500 

01 

MARIN 

n 

37  57 

122 

33 

90 

52 

77 

4506 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  4 

:  121 

2< 

172 

17 

4518 

05 

TULARE 

IC 

35  57'  118 

2S 

3560 

11 

1  4520 

KERN 

ir 

35  28'  lie 

47 

970 

96 

61 

4523 

« 

KERN 

lo;  35  41 

■  118 

26!  2703 

16 

4534 

05 

KINGS 

11  36  OO;  119 

56!  310 

9 

9 

4536 

05 

KINGS 

11 

36  0* 

120 

0« 

508 

22 

24 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40  4 

121 

5t 

2646 

9 

4555 

MONTEREY 

2« 

36  12l  121 

0 

32C 

36 

76 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  3 

1  124 

0 

25 

19 

22 

4567 

01 

HUMBOLDT 

1 

40  36  123 

5* 

2356 

4590 

05;  STANISLAUS 

37  46!  120 

3^ 

315 

5 

9 

4593 

or  SONOMA 

2 

38  37!  122 

40!  48C 

1 

1 

4602 

01 

HUMBOLDT 

1 

40  52!  123 

57  145 

9 

4616 

02 

EL  DORADO 

38  4 

I  120 

09'  575C 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13  34  14'  lie 

15  155' 

a 

4633 

0*1 

CONTRA  COSTA 

4|  37  55  122 

06;  53* 

4647 

06 

ORANGE 

33   33  33  117 

471  3! 

33 

37 

4651 

06 

ORANGE 

33  33  33  117 

21c 

0* 

SAN  MATEO 

4  37   19!  122 

16[  67C 

19 

Opened 
OT  closed 
during  yi- 


Reter 

to 
tables 


12  3 
1  2  3  C 
1  2  3 


1  2  3 
1  2  3 


1  2  3  C 
2 

C 

1  2  3 


1  2  34C 
2 

1  2  3 


12  3 
1  2  3 
1  2  3  C 


1  2  3 

12  3 

1  2  34 

12  3 


LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSRURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  EnE 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC   550  B 

LAYTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

LOCKWOOO  2  N 

LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PM 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BARN  EXP  STATION 

•LONG  BEACH 
LONG  REACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANOS 
LOS  BANOS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOY ALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

LTTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

mammoth  pass 
mammoth  pool 
mandeville  island 
manzanita  lake 

march  field 

mare  island 

maricopa 

mariposa 

markleeville 

martinez  3  s 

martinez  3  sse 

martinez  fire  station 

mahysville 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MEMDOTA  OAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 

MEYERS  INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
mIDOLCTOWN 
MIODLFTOWN  4  WSW 
MiLFORO  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL   CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 
MINERAL 
MINERAL  KING 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 

MONTAGUE    3  NE 

MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
M0R0N60  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  bay  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  FC  B5G 

mt  baldy  notch 

MOUNT  DANAHER 

mount  diablo  n  gate 
MT.  givens 
mount  hamilton 
mount  hebron  rs 

mount  madonna 
mount  shasta  ski  bowl 
mount  shasta  slope 
mount  shasta  wb  city 
mount  tamalpais  2  sw 
mount  wilson  fc  338  b 
muir  woods 
mumbo  basin 
nacimiento  oam 

NAPA 


County 


4664  05, 

4671'  07. 

4679  05' 

4690  01, 

4698  01 

4701  02 

4705  07 

4709  02 

4711  06 

4712  02 

4713  02 

4714  02 
4726  06 
4735  06: 
474  7  0  7 
4767  04 
4773  02 
4812  02i 
4638  01 
4840  06. 

4651, 
46631 
48671 
4880' 
4884 
4866 
4890 
4957 
4977 
4966 

4988, 

4997 

5002 

5017 

5023 
;  5032 

5054 

5067 
'  5074 

5078 

5062 
5069 
5068 
5093 
5099 
5107 
5114 
5115 
5116 
5119 

5123 
5125 
5147 

5151 

5160 

5162| 
■  5171i 

5182 
:  ^1S4 

5212j 

I  5215 
,  5219 

5231 

5233! 
I  5244 
;  5258 
,'  5284' 

6288 

'  5311! 


ALPINE 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
TRINITY 
LAKE 
LAKE 
INYO 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
SOLANO 

NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  ORRO 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 
LOS  ANGELES 

01'  MENDOCINO 
05,  KERN 

06  LOS  ANGELES 
02I  COLUSA 
05  mERCEO 
05  EL  DORADO 
05  TULARE 
05  TULARE 
02  PLUMAS 

05  LOS  ANGELES 

02  LASSEN 
04  ALAMEDA 

07  LOS  ANGELES 

04  MONTEREY 

06  SAN  DIEGO 

05  SAN  JOAQUIN 

06  SNTA  BARBARA 

07  INYO 

05  SAN  JOAOUIN 
09;  TUOLUMNE 

061  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 

03  SIERRA 
02  MODOC 
09I  KERN 

06    SNTA  BARBARA 

05  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 
09,  MERCED 
09!  MERCED 

04  SANTA  CLARA 

04  SANTA  CLARA 
06l  SNTA  BARBARA 
05:  KERN 

05  TUOLUMNE 
05,  SAN  DIEGO 
02I  SIERRA 
071  SAN  BERDINO 
04I  MONTEREY 
06'  SAN  BERDINO 

06  SAN  BERDINO 

06  SAN  BERDINO 
02  LASSEN 
051  MADERA 
01  TRINITY 
0?  LAKE 

07  MONO 
05,  MADERA 
Oy  SAN  JOAOUIN 
O2I  SHASTA 


'  5326  06 
I  5333  Oil 
■  5339I  05, 
i  5346  05' 
!  5356  03. 
!  5371,  04 
I  5372;  04! 
5377  041 
5385  02 
:  5400:  05 

5444 

5449 
5496 

5502 
65051 
5529 
5532 
1  5535 
5550 
5571 

'  5572 

5586 

5596 

6599 

5523 

5629 
I  5632! 
I  6669' 
'  6679' 
.  5560 

5711 
5713 
5721 
5723 
5738 
5741 
5756 
5768 
5777 
5779 

5765 
9795I 
5918 

5823 

5832 
I  5640 
I  5844 

5646 
I  9653' 


!  5666  ' 
5869  < 
5690  : 

1  6900  I 
5901  ' 
5909  : 
5915 
5927 


5973  ( 
9980  < 

5982'  t 
'  5963  I 
5995  I 
6006  I 
I  6027  ( 
60321  I 
6056  I 
6069  I 


■  40  01 


120  01 
117  11 
119  93 
123  24 
122  99 

39  02  122  55 
37  13'  lie  37 

40  53  122  23 
32  52  116  94 
36  29  122  00 


39  19  120 
39  20  120 

33  10  117 
32  45  117 

34  421 116 
36  23' 
39  41 


41 


34  09 
39  09 

37  14 

38  39 
36  23 
36  11 

39  50 
13!  34  19 


40  94 

37  39 

34  26 

35  96 
32  99 

36  07 
32'  34  39 
19  36  27 
27  37  37 
37  36  11 

13  33  46 
13  33  49 
16  39  41 
21  41  12 
10  35  16 
33  34  46 


13 


:  56 


117  45 
123  29 

lie  92 

118  53 
122  26 

120  15 

121  01 

119  02 

119  04 

120  13 
lie  IS 

121  11 


120  01 

lie  12 

MB  09 

120  01 

121  12 

lie  26 

120  17 

118  23 

118  14 


i  120 


13,  34  03 
27  37  03; 
27j  36  93  120  95 

4  37  14  121  58 

4I  37  111  122  02 
33'  119  47 


7900 
9205 
4662 
3154 
1740 
13*7 
9065 
1079 
445 
180 

9156 
4960 

1500 
930 
2350 
1550 
4975 


Years  of 
record 


32I  34 
10  36 
37  39 
33,  32 
6!  39 
6>  34 
4I  35 

2e'  34 

29  34 
29 
21 


27  36  ' 

17  40  . 

23'  36  ' 
19  37 

27  37  , 
27, 


RIVERSIDE 
SALANO 
KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 

02'  TEHAMA 
02  SISKIYOU 
05  FRESNO 
07  RIVERSIDE 

01  SISKIYOU 

05,  FRESNO 
05'  MERCEO 
05  mERCED 
05i  FRESNO 

0  3^  EL  DORADO 

03;  EL  DORADO 

02  PLACER 
02  LAKE 

02  LAKE 

03  LASSEN 

06.  SAN  BERDINO 
06|  SAN  BERDINO 
05:  TULARE 
02  TEHAMA 
05  TULARE 

01  HUMBOLDT 
01  HUMBOLDT 
07  SAN  BERDINO 
05  FRESNO 
05,  STANISLAUS 
05  STANISLAUS 
07  KERN 
07I  KERN 
05|  TULARE 
03;  MONO 


37    119  41 

01  119  63 
37,  116  56: 
41;  120  15. 

26  116  57: 
93  121  27| 
06l  117  20! 

12  117  27 

14  117  29 

04    120  28 
04 

27  123  32, 
5i;  122  47 
371  119  02I 
211  119  19 

02  121  34 
23  40  32  121  34 

28  33  52  117  J5 

17i  36  06!  122  15 

10]  35  05;  119  23 

27  37  29!  119  58 

3  38  42    1 19  47 

4  37  56:  122  08 
4  37  581  122  06 
4  39  01|  122  06 
8  39  09  121  36 

37  37  53  119  51 

23  40  ll'  121  41 

21  41  16  122  08 

37  05  119  25 

33  33l  116  02«- 

41  35  121  37 

36  471  120  22 

37  18  120  29 

37  19  120  29 
36  42  120  52 

38  49  120  01 


2250 
2760 
5300 
266 
2775 
2395 
9500 
3390 


36  38  5lj  120  01 

I  li  39  03! 
I  23  36  49; 


I  120  < 


I  SISKIYOU 
I  MONTEREY 
NAPA 
VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
j  SANTA  CLARA 
I  SANTA  CLARA 
;  SAN  BERDINO 

SN  LUIS  OBPO  I 
SN  LUIS  OBPO  I 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 

SANTA  CRUZ 
SISKIYOU 
I  SISKIYOU 
SISKIYOU  : 
MARIN 

LOS  ANGELES 

I  TRINl TY  I  : 

SAN  LUIS  OBPO  : 
NAPA  : 


9  36  17 
23  40  21 
9  36  26 

7  40  11 
7  40  12 
6;  34  56 

39 

37  38 
35  03 

35  02 

36  13' 

38  01: 

;  41  45 
36  36 
38  30 
34  17 
36  43 
32  41 


122  37 

122  40 

120  21: 
117  02! 

115  55 

116  46 

121  36 
ue  35 

123  47' 


6342 
3690 
1122 
1785 
4960 
2940 
4945 
3400 
4911 
7979 

263 


121  00 
121  00 
119  10 


37  ( 

37  09 

37  08 

34  03 

35  22 
35  25 

I  35  28 

34  14 

I  34  17 

I  38  451 

37  52 

37  17 

.  37  20 
41 

'  37  01 

I  41  22 

,  41  22' 

41  19[ 

37  54 

:l  34  14 

'   37  54 


122  28 

121  54| 

122  07 
116  53 
ue  34 

116  31 
121  37 
121  45 
121  39 
115  34 

120  51 
120  51! 
115  32 

117  39, 
117  37 

120  40 

119  06 
1  122  00 

121  43 

122  12 
122  14 
122  19 
122  36 
119  04 


122 
I  122  32, 
120  93 
122  17 


3406 

2100 
9500 
4205 
4250 

1600 
7B41 
7900 
3944 
1475 
5T09 
171, 
5700/ 

16 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


-  478  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No.  1 

County 

Drainage  t  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

•HAPA  STATE  HOSPITAL 

60T* 

01 

NAPA 

17 

38  17 

122  16 

69 

87 

12  3 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39  10 

123  34 

C 

NEEDLF5 

6119 

07|  SAN  BEHDINO 

5 

3*  50 

114  36 

C 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

3*  46 

114  37 

12  3 

NEENACH 

6122 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  48 

116  35 

2 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

101 

12  3 

REMARK 

6144 

0* 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

1  2  34 

NEWBURY  PARK  4  SW 

6149 

06 

VENTURA 

33 

3*  09 

lie  96 

2 

6162 

LOS  ANGELES 

29 

3*  23 

116  32 

12*3 

S7 

2 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

616* 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3*  22  ne  31 

1342 

C 

NEWMAN  2  NW 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37  21 

12  3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

061  ORANGE 

33 

33  36 

42 

43 

12  3 

MCOLAUS  2 

6194.  02'  SUTTER 

8 

38  56 

2 

2 

NIGHTINGALE 

6196 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  35 

2 

2 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33  17 

2 

NIPOHO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  0* 

2 

NORTH  FORK   PANGER  STA 

6292 

05 

MADERA 

27 

37  1* 

12  3 

NOVATO  e  MHtH 

6290 

01 

MARIN 

17 

38  08 

C 

oakoale  woodward  dam 

6305 

05 

STANISLAUS 

34  37  52 

120  52 

219 

67 

77 

*7 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 

6328;  01 

SISK I  YOU 

12 

*1  50 

122  51 

1963 

22 

2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

0* 

ALAMEDA 

37  ** 

1  2  3  C 

OAKVILLE  1  W 

6351'  01'  NAPA 

17 

38  27 

2 

OAKVILLE  *  SW  *  2 

6396 

01  NAPA 

17 

38  2* 

C 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38  25 

2 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  12 

12 

12 

12  3 

OCEANSIOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

C 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

33  07 

2 

OILFIELDS  JOAQUIN  ROG 

6395 

05 

FRESNO 

27 

36  18 

S 

6395 

06:  VENTURA 

33 

3*  27 

119  15 

75C 

99 

59 

OLINDA 

06|  ORANGE 

26 

33  59 

117  91 

490 

23 

2 

ONION  VALLEY 

6*52  02'  PLUMAS 

8 

39  *8 

S 

ONO 

6*9S;  02 

SHASTA 

23 

40  29 

13 

2 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6*65 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3*  15 

2  C 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6*73 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

C 

ORANGE  COVE 

6*76 

05 

FRESNO 

9 

36  37 

12  3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6*96 

01 

HUMBOLDT 

17;  41  22 

161 

26 

12  3 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39  49 

12  3 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

*1  18 

12  3 

OROV I LLE 

6521 

02 

BUTTE 

8 

39  30 

121  33 

171 

11 

11 

OROVlLLF  RRIOGE 

6525 

02!  BUTTE 

8 

39  31 

121  34 

165 

17 

2 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02;  BUTTE 

8 

39  32 

C 

OSTRANDER  LAKE 

6592 

05 

MARIPOSA 

37  38 

s 

OXNARD 

6969 

06 

VENTURA 

33 

34  12 

♦  1 

12  3 

OZENA 

6576 

06 

VENTUPA 

30 

3*  42 

59 

2 

PACHECO  PASS 

6983 

05 

MERCED 

27 

37  0* 

C 

PACIFIC  HOUSE 

6997 

02 

EL  DORADO 

1 

38  *5 

23 

2 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  20 

49 

2 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

22 

2 

palmdale 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34  35 

118  06 

2996 

32 

33 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

6627 

07 

LOS  ANGELES 

34  38 

118  09 

2517 

21 

21 

1  2  3 

PALM  SPRINGS 

07 

RIVERSIDE 

33  49 

1  2  3 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

6640 

07 

RIVERSIDE 

33  49 

2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

0* 

SANTA  CLARA 

37  27 

1  2  3  C 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36  21 

2 

PALOMAfl  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

23 

1  2  3  C 

PALOS  VEROES  EST  FCA3D 

&6&3i  06 

LOS  ANGELES 

33i  33  48 

2 

PANOCHE 

6679 

05 

SAN  BENITO 

27 

36  36 

2 

PANOCHE  CREEK 

6677 

05 

FRESNO 

27 

36  41 

2 

2 

1  2  3* 

PARADI SE 

66S5 

02 

BUTTE 

23 

39  46 

121  38 

1760 

7 

7 

PARADISE  MEADOW 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

7700 

$ 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BEROINO 

5 

34  17 

1  2  3  C 

PARKFIELD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35  53 

57 

2 

PARKFIELD  7  NNW 

6706 

04,  MONTEREY 

24 

36  00 

C 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

1  2  3 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39  53 

2  C 

PASO  ROBLES 

6730 

0* 

SN  LUIS  OfiPO 

24 

35  38 

1  2  3 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  41 

C 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  40 

21 

21 

I  2  3 

PATT IWAY 

6754 

05,  KERN 

10 

34  96 

119  23 

3868 

49 

PAYNES  CREEK 

6761 

02l  TEHAMA 

23 

40  20 

121  54 

16*0 

9 

2 

PEAR  LAKE 

6767 

05 

TULARE 

9 

36  36 

S 

PERRIS 

6816 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  47 

1  2  3 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38  14 

12  3 

PETALUMA  1  N 

6829 

01 

SONOMA 

17 

38  15 

C 

PIEORA 

6897 

05 

FRESNO 

11 

36  48 

2 

PIEDRA  RLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

3*  34 

2 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6891 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

2 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

Tuolumne 

37 

38  15 

;  NOV 

C 

6B96 

05 

FRESNO 

27 

36  50 

119  19 

610 

1 

NOV 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

0* 

SAN  BENITO 

20 

36  29 

121  11 

1307 

27 

26 

1  2  3 

PIRU  2  ESE 

69ti0 

06 

VENTURA 

29 

34  24 

2 

PISMO  BEACH 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

19 

15 

1  2  3 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

69*6|  02 

SHASTA 

21 

40  59 

2 

PLACERVILLE 

69601  02 

EL  DORADO 

1 

38  *4 

1  2  3 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

38  44 

6 

1  2  34 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38  ** 

C 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39  44 

S 

PLATINA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40  22 

3 

3 

12  3 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39  45 

120  42 

5169 

MAY 

POINT  ARENA 

70091  01 

MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

210 

7 

7 

1  2  3  C 

POINT  ARGUELLO  Wfl 

7015 

06 

SNTA  BARBARA 

3*  *0 

I  2  3  C 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STa 

7016 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

23 

2 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

12  3 

POMONA 

70S0 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

117  46 

52 

52 

12  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

36  01 

122  01 

19 

12  3 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

36  04 

119  01 

12  3 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  28 

1  2  3  C 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35  48 

ua  3* 

S 

7096 

05 

TULARE 

10 

35  *8 

118  38 

4960 

3 

3 

POTTER  VALLEY  3  NNW 

7107 

01 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

1055 

DEC 

c 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC INO 

22 

39  18 

123  04 

c 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOC INO 

22 

39  22 

123  08 

22 

93 

1  2  3  C 

POWAV  VALLEY 

7U1 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

2 

PR ADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

117  38 

C 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

2* 

36  U 

120  42 

1  2  3 

QUAKING  ASPEN 

7179 

05 

TULARE 

10 

36  07 

lie  32 

5 

QUINCV  RANGER  STATION 

7195 

02 

PLUMAS 

39  56 

120  57 

12  3 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

16 

16 

12  3 

72*4 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

116  32 

4110 

21 

RANDseuRG 

7253 

KERN 

15 

35  22 

117  39 

3570 

26 

27 

1  2  3 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

09 

FRESNO 

ll!  36  59 

118  43 

S 

RAYMOND  9  N 

7273 

05  MARIPOSA 

27 

37  21 

119  93 

2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40  09 

122  15 

93 

1  2  3  C 

REDDING  1  SE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

C 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02l  SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

90 

12  3 

REOLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

3*  03 

117  11 

72 

76 

12  3 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

3* 

3* 

12  3 

REDWOOD  VALLEY 

7351'  01 

MENDOCINO 

22 

39  16 

123  12 

716 

C 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

72 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7*04 

o\ 

HUMBOLDT 

7 

40  02 

123  47 

900 

3 

3 

12  3 

•RICHMOND 

7*14 

04 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  21 

55 

14 

14 

12  3 

RIO  VISTA 

7**6 

02 

SOLANO 

23 

38  09 

121  41 

22 

5 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

7*70 

06!  RIVERSIDE 

28 

33  57 

117  23 

640 

63 

84 

12  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7*73 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

1015 

9 

S 

9 

1  2  34CG 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

OS 

PLACER 

1 

39  10,  120  30 

6250 

5 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37  27 

118  *4 

9670 

S 

ROCKLIN 

7516;  02,  PLACER 

1 

38  48 

121  14 

239 

92 

93 

12  3 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37  19 

lie  92 

10000 

S 

7579 

TULARE 

10 

35  98 

lie  21 

9000 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 

7560 

SHASTA 

23 

*0  49 

121  96 

2117 

10 

2  C 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600;  07 

SAN  BERDINO 

19 

3*  12 

117  05 

5965 

C 

SACHES  SPRINGS 

7623:  05  TUOLUMNE 

37 

36  06 

119  91 

7900 

S 

SACRAMENTO  WH  AIRPORT 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  31 

121  30 

17 

33 

33 

1  2  3  C 

•SACRAMENTO  wa  CITY 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

19 

87 

116 

1  2  3  C 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

*0  10 

122  *e 

3650 

S 

SAGEHEN  CREEK 

76*1 

NEVADA 

36 

39  26 

120  1* 

6337 

11 

2 

SAINT  HELENA 

76*3 

01 

17 

38  30 

122  26 

255 

97 

97 

1  2  3 

SAINT   HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1792 

C 

SAINT  HELENA  7  NE 

76*9 

02 

NAPA 

23 

38  34 

122  22 

1050 

C 

SAINT  JOHN 

7656 

02 

GLENN 

23 

39  43 

122  00 

1*9 

45 

SEP 

2 

Station 

Index  No. 

Division  No.  1 

Oounty 

naget 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
tables 

Temp.  1 

Precip. 

Evap. 

c  a 

4%. 

Month 
closed 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

CONTRA  COSTA 

4 

37  50 

122  06 

625 

21 

22 

SALINAS  2  E 

7668 

0* 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

60 

6 

6 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

0* 

MONTERY 

36  40 

121  36 

74 

9 

91 

SALINAS  DAM 

7672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

22 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35i  120  24 

250 

21 

SALT    SPRINGS  PWR  HOUSE 

05 

AMADOR 

16 

36  30 

120  13 

3700 

16 

33 

19 

SALYER  RANGER  STAT  ION 

7698 

01 

TRINITY 

35 

40  53 

123  35 

623 

6 

21 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

36  10 

120  40 

65* 

3] 

2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

0( 

LOS  ANGELES 

281  34  10 

117  40 

239* 

32 
9 

12  3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

0* 

MONTEREY 

24  36  01 

121  15 

1060 

! 

SAN  ARDO 

7716 

0* 

MONTEREY 

24;  36  01 

120  54 

*35 

9 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20'  36   31    121  05 

1355 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

San  BEROINO 

34  oe 

117  16 

1125 

73 

94 

SAN  CLEmENTE  dam 

7731 

0*. 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

26 

SANOBERG  PTL  FC130B 

7734 

LOS  ANGELES 

15 

34  45 

lie  *3 

*025l 

37 

SANDBERG  WB 

7735 

0  6 

LOS  ANGELES 

29 

34  45 

lie  ** 

45171  32 

32 

•SAN  DIEGO  wn  AIRPORT 

77*0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

19 

93 

119 

SAN  0IMA5   FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  *e 

955  i 

37 

2 

SAN  DiMAS   TANBARK  FLAT 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  46 

2720 

C 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

7753 

05 

10;  35  00 

119  11 

5 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

^0 

37  01 

121  20 

365 

SAN  FERNANDO 

7799 

06 

lOS  ANGELES 

13 

34  17 

118  28 

46 

89 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

125C 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

i 

6 

SAN  FRANCISCO  WB  AR 

7769 

04 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

a 

37 

•S  F  FEDERAL  BUILDING 

777  2 

04 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

119 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

117  9* 

744 

47 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

1481 

23 

2  C 

7789 

06 

13 

34  06 

118  06 

450 

26 

12  3 

SAN  GPEGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

275 

10 

1< 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33,  33  47 

116  98 

1535 

70 

74 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7613 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

1960 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37  06 

119  ** 

1100 

SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  9* 

67 

96 

91 

SAN  JUAN  BAUTIST*  3SSE 

7834 

SAN  BENITO 

20 

36  49 

121  31 

620 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

SAN  LUIS  DAM 

78*6 

0! 

MERGED 

27 

37  03;  121  04 

277 

2 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  *0 

315 

7( 

9! 

1  2  3  C 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

7] 

12  3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

VENTURA 

" 

33  14;  119  27 

965 

•SAN  PEDRO 

7876 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  43 

118  16 

94 

AUG 

12  3 

•SAN  RAFAEL 

7860 

01 

MARIN 

17  37  58 

122  32 

*C 

n 

69 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

ORANGE 

2P 

33  45 

117  52 

115 

46 

97 

12  3 

SANTA  ANA   RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

34  06 

117  06 

1970 

SANTA   ANA  RIVER  PH  •  1 

7894  06 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  03 

2769 

61 

SANTA  ANl'A   FERN  FC432 

7897 

06,  LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  01 

2039 

26 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  25 

119  41 

9 

80 

97 

Santa  Barbara  faa  ap 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  26 

119  50 

9 

24 

24 

12  3 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

2 

SANTA  CaTALINA  WBAP 

7910 

06 

LOS  ANGELES 

33  24;  118  25 

1568 

2 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

37  21  121  56 

76 

83 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

12) 

92 

67 

SANTA  EE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

24,  35  22 

120  36 

1200 

26 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933,  04,  SN  LUIS  OflPO 

?* 

35  22 

120  38 

1100 

22 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

236 

22 

22 

12  3c 

SANTA  MONICA 

7950 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  01'  118  29 

64 

76 

1 

2 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

26 

27 

1  2  3 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

13 

12  3 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

76 

76 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32i  34  37 

120  06 

c 

SANTIAGO  DAM 

7967 

06 

ORANGE 

28 

33  47 

117  43 

855 

17 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

801* 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3*  35 

118  27 

2105 

32 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

26 

•SCOT lA 

6045 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

39 

39 

12  3 

SEARSVILLE  LAKE 

8068 

04 

SAN  MATEO 

37  24  122  1* 

350 

39 

SEBASTOPOL   4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

17  38  21 

122  49 

1*5 

SECRET  VALLEY 

03 

LASSEN 

18 

*0  31 

120  16 

2 

2 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  10;  118  28 

7*0 

C 

SHASTA  DAM 

8135 

SHASTA 

23 

40  43 

122  25 

1076 

22 

20 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  5* 

680 

16 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 
1 

40  02 

12*  04 

55 

9 

SHINGLE  SPRINGS 

81T3 

02 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

62 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40  30 

121  51 

3535 

2 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

8 

39  3* 

120  38 

14 

12  3 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

52 

95 

1  2  3  C 

SIGNAL   HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  *e 

lie  10 

100 

26 

2  C 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33  *5 

117  39 

1095 

C 

8266!  06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

c 

SKAGGS   SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38  41 

123  08 

1930 

25 

2 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

2* 

36  05 

120  40 

1730 

c 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

16 

38  28 

121  05 

11 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

49 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

SOOA  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

8 

39  19 

120  22 

6885 

5 

12  3c 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

36  26 

121  20 

195 

9 

2 

SOMESBAR   1  W 

8346 

01 

SISKIYOU 

12 

41  23 

123  29 

950 

6 

2 

SOMIS   3  NE 

8348 

06 

VENTURA 

33 

3*  17 

118  58 

9 

2 

SOMIS   3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

2 

SONOMA 

8351 

0, 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

32 

SONORA  rs 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

17*9 

96 

77 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38  21 

119  27 

S  E  FARALLON 

8376 

04 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

SO  ENTRANCE  YOSEmITE 

8980 

05 

MARIPOSA 

1* 

37  30 

119  38 

23 

12  3 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

07 

SAN  BERDINO 

6 

116  49 

4 

SOUTH  LAKE 

8406 

INYO 

19 

37  11 

lie  34 

SPADRA  PAC  FC  756  C 

8*36 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  49 

21 

2  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

34*6 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

59 

2 

SPRINGVILLE  7  ENE 

09 

TULARE 

9 

36  10 

118  42 

2 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8*60 

05 

TULARE 

9 

36  08 

118  48 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8*63 

TULARE 

36  12 

lie  39 

c 

SOUAW  VALLEY 

8*7* 

03 

PLACER 

36 

39   J  2 

120  14 

6235 

e 

12  3 

SQUIRREL   INN  1 

8*76 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117  15 

5239 

15 

2 

SQUIRREL    INN  2 

8*79 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34  14 

117  1* 

5680 

94 

62 

12  3 

STANDISH   1  E 

8*87 

03 

LASSEN 

18 

40  22 

120  2* 

4030 

3 

2 

standish-hickey  ST  Pk 

8*90|  01 

mEnoocino 

39  93 

123  *4 

650 

9 

2 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

3* 

38  08 

120  22 

1130 

5 

2 

STATE  LAKES 

B510 

05 

FRESNO 

11 

36  56 

lie  35 

1030O 

5 

ST IRL IN6  CI TY  PS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39  54 

121  32 

3916 

29 

2  C 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

9554 

09 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

c 

•STOCKTON  WBAP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  5* 

121  15 

22 

16 

16 

12  3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

11 

92 

96 

12  3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

8562,  09 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  51 

121  23 

15 

7 

9 

e 

1  2  34 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

021  COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

9 

2 

STONYFORD  HANGER  STA 

8580 

02'  COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

35 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8987 

GLENN 

23 

39  35 

122  32 

800 

38 

38 

1  2  3  C 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

VU6A 

8 

39  34 

121  06 

3808 

20 

23 

12  3 

SUEV  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

39  00 

120  23 

390 

9 

2 

SUMMIT  MEADOW 

86*8 

05 

FRESNO 

11 

37  09 

119  13 

62*0 

SUNLAND 

8660 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  16 

116  18 

1460 

15 

19 

12  3 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

121  50 

85 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

120  34 

105 

c 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

3*  16 

118  40 

1085 

9 

SUSANVILLE 

8701,  03;  LASSEN 

18 

40  25 

120  39 

4170 

13 

2 

SUSANVI LLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40  23 

120  33 

4148 

64 

69 

12  3 

SUSANVILLE    1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40  26 

120  *0 

4559 

c 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38  23 

120  46 

1966 

21 

2 

8752 

05 

KERN 

10 

35  09 

119  28 

1029 

c 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39  10 

120  09 

6226 

99 

55 

45 

1  2  3* 

TALBOT  CAMP 

8771 

02 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

S 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

69 

69 

1  2  3 

TEMACHAPI   RANGER  STA 

8832 

05 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3979 

C 

TEJON  RANCHO 

8839 

09 

KERN 

10 

35  02 

118  45 

1425 

62 

6* 

12  3 

TEfiMO 

8873 

03 

LASSEN 

IB 

40  52 

120  27 

5300 

2 

2 

I  2  3  C 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

5900 

S 

THE  GEYSERS 

8865 

01,  SONOMA 

22 

36  46 

122  49 

1600 

c 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  36 

116  10 

120 

19 

15 

1  2  3  C 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34  11 

116  51 

810 

8 

2 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36  22 

lie  51 

2200 

C 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No.  1 

County 

Drainage!  1 

Latitude 

Longitude 

Oevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

1  Temp.  1 

1  Precip. 

a 

> 

Month 
opened 

Month 
closed 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TULARE 

12  3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TULARE 

TIGER  CREEK  PH 

AMADOR 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

LOS  ANGELES 

TORRANCE 

9973 

06 

LOS  ANGELES 

TRASUCO  CANYON 

6992 

06 

ORANGE 

TRACY  2  SSE 

8997 

09 

SAN  JOAQUIN 

TRACY  CARBONA 

8999 

09 

SAN  JOAQUIN 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

09 

ALAMEDA 

9 

FEB 

9006 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

121  96 

59 

2 

2 

TRINITY  OAM  vista  PT 

9024 

01 

TRINITY 

9 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

truckee  ranger  station 

03 

NEVADA 

TUJUNGA  mill  CR  FC  "tTO 

9049 

06 

LOS  ANGELFS 

TULEFIELO 

9052 

09 

KERN 

tuleuke 

9053 

01 

SI5K lYOU 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

TUOLUMNE  MEADOKS 

9063 

05 

TUOLUMNE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

02 

23 

40 

46 

122  IB 

lOSO 

18 

10 

17 

1  2  34 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

ORANGE 

12  3 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

SAN  BEROINO 

I  2  3 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

12  3 

TWITCHELL  OAM 

9111 

SNTA  BARBARA 

2 

«UKIAH 

9122,  01 

MENDOCINO 

12  3 

UK I AH  4  WSW 

9124  01 

MENDOCINO 

2 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

9138 

06 

ORANGE 

2 

•  UCLA 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

12  3 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

23 

39 

11 

123  02 

1924 

25 

2 

UPPER  LAKE  RANGER  STa 

9173 

02 

LAKE 

23 

39 

10 

122  99 

1347 

49 

62 

12  3 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

19 

124  11 

255 

77 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

37 

46 

122  10 

394 

6 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121  02 

2050 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

122  00 

175 

85 

12  3 

VALLETON 

9221 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120  42 

950 

VALLEY  CENTER  6  N 

9228 

ol 

SAN  DIEGO 

33 

33 

18 

117  02 

1675 

23 

2 

VALYERMO  RANGER  STA 

9251 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117  51 

3705 

29 

12  3 

VANOENBERG  APR 

9255 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

40 

120  39 

36  T 

I 

1 

JUL 

1  2  3  C 

VAN  NUYS  FC  19R 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118  27 

695 

39 

2 

VENAOO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123  01 

1260 

C 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

17 

119  18 

49 

79 

2 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

22 

118  99 

7520 

S 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325,  07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

117  18 

2898 

28 

28 

1  2  3  C 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

09 

FRESNO 

11 

36 

** 

118  25 

9500 

AUG 

S 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9349 

06 

LOS  ANGELES 

34 

29 

118  08 

3135 

37 

2 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120  11 

4945 

19 

2 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

36 

20 

119  18 

354 

79 

86 

I  2  3 

ViSTA  2  NNE 

9379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117  14 

910 

2 

2 

I  2  3 

VOLCANOVILLE 

93B2 

02 

EL  DORADO 

1 

59 

120  47 

3036 

U 

2 

Station 


VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CHEEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  EnE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WAWONA  RANGER  STATION 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WETO   1  S 

WELDON  1  WSW 

WENDEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 
WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHFELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WHISKETTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  FC   106  0 

WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

WILL  ITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  RANCH 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 


WOODFORDS 
WOODLAND  1  WN 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 
YOSEMITE  NATIi 
YREKA 


County 


SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


SNTA  BARBARA 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 


VENTURA 

VENTURA 
02l  SHASTA 
07 i  MONO 
07|  MONO 
05,  SACRAMENTO 

06  LOS  ANGELES 
02  COLUSA 
01  MENDOCINO 
01  MENDOCINO 

01  MODOC 

02  GLENN 

06  RIVERSIDE 
02'  YOLO 
05;  KERN 
05  FRESNO 

03j  ALPINE 
02|  YOLO 
04'  SANTA  CLARA 
02:  EL  DORADO 
06j  ORANGE 
01  MENDOCINO 
09  MARIPOSA 
01  SISKIYOU 


40  57 
40  28 
38  11 
37  97 
37  53 
37  94 

37  94 

38  14 

34  00 

33  17 

35  36 

34  99 


56 
37  32 
40  44 
12l 41  29 
10;  39  40 
0  16 
32  34  42 
11  36  13 


38  22 

39  11 
36  22 


122  26 

121  52 

120  98 

122  05 
122  02 
122  01 

121  99 
121  31 
117  52 
116  38 

119  20 

119  94 

121  46 


120  33 
120  39 
lie  32 


37  30 

37  39 

38  34 

33  98 

39  09 
39  25 
39  21 
41  50 
39  32,  122  12 
33  43  117  05 

121  58 
118  27 
118  54 


118  02 

122  09 

123  21 
123  1 
120  49 


38  32 
35  43 

37  02 


38  47  119  49 
38  41  121 

37  08  121  57 

38  51  120  14 
117  49 


38  94 
37  49 
41  43 


4150 
1310 
10150 
12470 


123  14 
119  35 
122  38 


Years  of 
record 


Opened 
01  closed 
during  yi. 


Refer 

to 
tables 


1  2  3  c 
2 
2 

12  3 
2 

12  3 
2 

1  2  3  C 
1  2  3 

I 

I  2  3 


1  2  34 
12  3 
1  2  3 


I  2  3 
1  2  3 


t     1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT.     7  EEL.     8  FEATHER.     9  ltA»EAH,     10  KERN.     11  KINGS.      12  KLAMATH.     13  LOS  ANGELES,     14  MERCED.     15  MOJAVE.     16  MOKELUMNE, 
17  NORTH  COAST      16  N  E  INTERIOR.     Id  OWENS,     20  PAJARO,     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO.     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO.     36  SAN  GABRIEL,     27  SAN  JOAQUIN,     28  SANTA  ANA,     39  SANTA  CLARA,     30  SANTA 
MARIA      31  SANTA  MARGARITA.     32  SANTA  YNEZ,     33  SOUTH  COAST.     34  STANISLAUS.     35  TRINITV,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


NEW  MAME 

CATHEYS  VALLEY  BULL  RUN  RANCH 
HEALOSBURG  NO  2 
PETALUMA  FJRE  STA  2 
VANOENBERG  AF6 
VALLEY  CENTER  6  N 


AUBURN 
BAKER 
BARSTOW 
BENTON  INS 
BIRMINGHAM 


GEN  HOS 


BUCKS  LAKE 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMPTONVILLE  RS 

CATHEYS  VALLEY  BULL  HUN  RANCH 
CEDARVILLE 

CHESTER 
DEnAIR  3  NNE 
DUNNIGAN 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOREST  GLEN 

FOHESTHILL  RS 
GRANT  GROVE 
HEALDSBURG  NO  2 
HEALOSBURG  NO.  2 
H06ERGS 

KETTLEWAN  CITY  I  SSW 

KING  CITY 
KLAMATH 
LCD  I 
LOMPOC 

LONG  VALLEY  INSP  STA 
LOS  ALAMOS 
LOS  ALAMOS 

LOS  GATOS 

LUCIA  WILLOW  SPGS 

MARTINEZ  3  SSE 

MOJAVE 


MORGAN  Mil 
MT  SHASTA 
NEWARK 
NOVATO  8  I 


OROVILLE  RS 
PAYNES  CREEK 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 

SAN  GHEGORIO  SE 
SANTA  BARBARA 
SIERRA  CITY 
SIERRA  CITY 
SONORA  RS 

SPRINGVILLE  RS 
STRAWBERRY  VALLEY 
VALLEY  CENTER  6  N 


WALMAR  SCHOOL 


CHANGES    IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

CATHAY  BULL  RUN  RANCH 
HEALDSBURG  2  E 
PETALUMA    1  N 
POINT  ARGUELLO 
VALLEY  CENTER  3  NNE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  350  FEET  E 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  40  FEET  NW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  20  FEET  NW 
STANDARD  RAIN  GAGE   INSTALLED  3  FEET  SW 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  400  FEET  NE 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  14  FEET  S 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  INSTALLED 
EQUIPMENT  MOVED  650  FEET  SSE 

EQUIPMENT  NOT  MOVEDi  OFFICIAL  CHANGE  OF  POST  OFFICE  NAME 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  40  FEET  SE 

EQUIPMENT  MOVED  500  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  2.8  MILES  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  S 
EQUIPMENT  MOVED  15  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  110  F££T  S 

RECORDING  RAIN  GAGE  200  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  400  FEET  SW 

NAME  CHANGED  SINCE  SRG  IS  WITHIN  CITY  LIMITS 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  135  FEET  SW 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  350  FEET  SSE 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  10  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  60  YARDS  N 
EQUIPMENT  MOVED  400  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILE  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  55  FEET  S 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  650  FEET  NE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  20  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILE  NE 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  75  FEET  SSW 
EQUIPMENT  MOVED  90  YARDS  NW 
EQUIPMENT  MOVED  50  FEET  NE 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1100  FEET  NW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  ZS5  FEET  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  SW 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  200  YARDS  NE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  2.15  MILES  S 
EQUIPMENT  MOVED  350  FEET  SE 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  20  FEET  E 
RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  25  FEET  N 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  1.1  MILE  ESE  AND  ADDED  TO  STATION  EQUIPMENT 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NW 

RECORDING  RAIN  GAGE  INSTALLED  AND  STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  12  FEET  SW 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  2  MILES  NE 

EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILE  WNW 

EQUIPMENT  MOVED  1.4  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVtD  400  FEET  SW 

EQUIPMENT  MOVED  0.3  MILE  SE 

EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  W 

RECORDING  RAIN  GAGE  MOVED  200  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  2.3  MILES  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  350  FEET  SW  i 
EQUIPMENT  MOVED  150  YARDS  W 

EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  NE 


TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  240  FEET  S 


JANUARY  1 
MARCH  24 
JUNE  3 


MAY  14 
FEBRUARY  26 
OCTOBER  7 
SEPTEMBER  22 
MARCH  30 

JUNE  24 
JULY  6 
JUNE  9 
JANUARY  1 


NOVEMBER  17 
MARCH  31 
JUNE  17 
FEBRUARY  25 


MAY  13 
AUGUST  15 
MARCH  24 
SEPTEMBER  1 


SEPTEMBER  1 
DECEMBER  19 
FEBRUARY  24 
JULY  10 
APRIL  25 
AUGUST  12 

JULY  14 
JUNE  1 
JUNE  29 
JANUARY  8 
FEBRUARY  24 
JULY  3 

APRIL  13 
JUNE  17 
JUNE  3 
OCTOBER  31 
DECEMBER  16 
JUNE  L 

SEPTEMBER  S 
MARCH  25 
JUNE  17 
AUGUST  13 
APRIL  24 

OCTOBER  15 
SEPTEMBER  2  7 
APRIL  14 
APRIL  2 
FEBRUARY  25 

NOVEMBER  4 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street.  San 
Francisco,  California   94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  othe  rwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  othei-wise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals.    Except  $  indicates  standard  normals  used  for  Newark  departures. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  m  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record, 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  included  in  following  measurement. 

/  /         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

a  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  $1.  25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402.   
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